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PREFACE. 


THE two parts of this Volume of the Transactions contain the observations at the 
Ben Nevis and Fort- William Observatories from January 1898 to the time the Observ- 
atories were closed at the end of September 1904. An account of their closure and a 
statement of the reasons which rendered it necessary will be found in Volumes XII. 
and XIII. of the Journal of the Scottish Meteorological Society. Hourly observa- 
tions began at Ben Nevis on 1st December 1883, and at Fort- William on Ist August 1890. 
The former thus cover a period of nearly twenty-one years, and the latter of over four- 
teen years; from 1st December 1883 to 31st July 1890 readings were taken five 
times a day at Fort-William. The whole of these observations are now published 
in Volumes XXXVI., XLII., XLIIL, and XLIV. of the Transactions of the Royal 
Society of Edinburgh. In each of the four volumes there will be found, besides the 
observations, papers by various authors discussing some of the results deduced from 
the observations. 


In printing these volumes the Royal Society of Edinburgh has expended over £1000 
out of its own funds, as well as the following grants given for the publication of the Ben 
Nevis records by other bodies, namely :— 


From the Royal Society, London, 2 2550 
,, the Carnegie Trust, . ; ; , : 100 

, the British Association,  . : : 25 

, Private Donors, : ; : 57 
otal, av : 5 eo 


The publication of the observations and of the papers discussing them has thus cost in 
all about £1800. 


The volume previous to this— Vol. XLIII.—- contains a paper by the late 
Dr AtexanpER Bucuan, which was intended to be the first part of an elaborate 
general examination of the observations, but his death in May 1907 has prevented 
this general discussion from being carried further at present. Dr Bucwan had spent 
much time and thought on a preliminary arrangement and comparison of the data from 
the two Observatories, and the paper outlines the manner in which he proposed to 
attack the problem of the utilisation of the double record for scientific and practical 


vl PREFACE 


ends. His scheme was largely based on the relation of the barometric readings at the 
two stations, and he expected to be able to show that variations of weather are as 
intimately connected with changes in the vertical gradient of pressure as they are 
already known to be with changes in horizontal gradients. This method of dis- 
cussing high- and low-level observations can only be applied to readings at a 
high-level station, where the barometer occupies a fixed position at a definite 
altitude: records got from kites or balloons are useless for this purpose. 


The Appendix to this volume consists of a paper by Mr R. C. Mossman on the 
Meteorology of Glen Nevis from October 1901 to February 1902, an account of the 
work done at the temporary station half-way up Ben Nevis, and three short papers on 
Temperature and Wind by myself. 


The Board of Directors of the Ben Nevis Observatories is dissolved, and there is now 
no scientific body specially organised for the study of these observations, but their pub- 
lication in the Transactions of the Royal Society of Edinburgh renders them accessible 
to any worker in meteorology who may desire to make use of them. 


Rid. OMOND: 
July 1910. 
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INTRODUCTION. 


Tue following tables in continuation of those in Volumes XLII. and XLIII. contain 
meteorological observations made at the Ben Nevis and Fort William Observatories. 
The hourly records of the Barometer, Dry and Wet Bulb Thermometers, Rainfall and 
Sunshine at the two Observatories are printed side by side, those at Ben Nevis 
being on the left and those at Fort William on the right-hand side. These four 
subjects are placed first in each year’s records, and following them are the hourly 
values of Wind and of Amount of Cloud at the Ben Nevis Observatory, the 
Temperature in a Stevenson Screen, Radiation Temperatures and Amount of Cloud 
at the Fort William Observatory, Monthly and Annual Mean Hourly Values at the 
two Observatories, and the Log Book. 


The Barometer and Rainfall are recorded in inches, the Temperatures in degrees 
Fahrenheit and the Sunshine in hours and decimal parts of an hour. The Wind Force 
is on the scale 0 to 12, and the Amount of Cloud on the scale 0 to 10, the symbol = 
denoting fog or mist. All interpolated entries are enclosed in square brackets and are 
included in computing the daily and hourly mean values. In the Barometer and 
Temperature tables, the highest and lowest readings, and in the Rainfall and Sunshine 
tables, the highest only, are printed in bold-faced type. In this volume, the hours of 
observation are Greenwich Mean Time, except in the Sunshine records in which Local 
Mean Time is used. 


To save space the first figure of the Barometer entries is omitted. At the Ben 
Nevis Observatory where the pressure ranges from over 26 to 23 inches, the missing 
figure is always 2; eg., 5°212 represents 25°212 inches, and 4°753 represents 24°753 
inches. At the Fort William Observatory the whole inches range from 31 to 27, and 
therefore when the figure before the decimal point in the table is 1 or 0 the missing 
figure is 3, but when that figure is 9, 8, or 7, the missing one is 2; e.g., 0°376 represents 
30°376 ; 9°727 represents 29°727 ; and 8°618 represents 28°618 inches. 


A description of the instruments used at the two Observatories, of the methods of 
observing, and fuller details of the records will be found in the introduction to volume 


XLII. 


TRANS. ROY. SOC. EDIN.—VOL. XLIV. A 


2 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


BAROMETER. Repucep To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JANUARY 1898. 


1) 2)8 |) 4) 8) 6] 7 | 8 | 9 | Jocimb) apf ae)| ae) a | te) ty | as) as | 90" | fer) e249) 2e0 ae 
Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. |Ins. [Ins. | Ins. 

1 | 4612) 4°625| 4°651, 4-675) 4-690) 4-712) 4°728} 4°750| 4°777| 4°803, 4-813) 4-821} 4°838] 4-845] 4°856] 4-869] 4°885] 4-905] 4-919] 4-938) 4°955) 4-965] 4:976) 4-986 

2 | 5:002) 5°016) 5°029, 5-037) 5-055) 5°073) 5:079} 57115] 5133 5-168 5-183) 5-194] 5-213) 5:229| 5°250) 5-278! 5*299] 5335) 5:348) 5°371| 5°393) 5°416} 5°435) 5-449 

3 | 5°467| 5484) 5-495 5°502) 5:510) 5524] 5°531) 5:550) 5562) 5°57 1| 5°567| 5°61] 5°554) 5:552] 5-529) 5°533| 5-528) 5°502| 5°451) 5-410) 5-422) 5:411| 5°400| 5377 

4 | 5°363) 5°326) 5-325 5-299) 5°297| 5-267) 5-262) 5:247| 5264) 5°265] 5*258) 5249} 5:218] 5:197| 5:229) 5:222) 5-223) 5-238) 5-238) 5-241) 5:253) 5:250) 5°249) 5:246 

D | 5244) 5°244) 5-244 5-245) 5°24) 5-241) 5-259) 5-239) 5:239) 5:242) 5*225) 5*212) 5:192) 5:182) 5172) 5:154) 5:128) 5-120) 5°108] 5-105) 5-087] 5-065) 5°041) 5:024 

6 | 5:007) 5°008) 5-007, 5:012 5:014| 5:020| 5-058) 5-074) 5:068) 5-095) 5-095) 5:096} 5:112} 5°110) 5:128} 5184) 5°141) 5:150| 5:165) 5°165) 5°167) 5151) 5139) 5-128 

7 | 5°107| 5°092) 5-093 5-101) 5:109} 5-117] 5°146) 5-169} 5-189) 5-211) 5*229) 5:245) 5:249] 5-262) 5-263) 5269) 5-275) 5:261! 5:247] 5-234) 5-195) 5:192) 5:162| 5-132 

8 | 5°097| 5°067| 5:038 5-026) 5-001) 5:005) 4-981) 4-991) 4-981] 5-029} 5:048} 5-027} 5°047| 5-048) 5-059] 5:071| 5:090) 5-102) 5*114) 57125) 5°129) 5°130) 5°138) 5-147 

9 | 5157) 5°157| 5165 5°191| 5-190) 5-213} 5:215) 5-225) 5-253) 5:261| 5:269) 5-283] 5-277] 5286] 5°305| 5°317| 5°319| 5°327| 5-332] 5:348) 5:346) 5358) 5363] 5:366 

10 | 5°372| 5°365| 5°373 5°368) 5°367] 5°358) 5°356] 5°356) 5°353) 5°353) 5°353| 5°333] 5:366] 5°340| 5°365] 5°367| 5377) 5:386] 5-406) 5-406) 5-417| 5:428) 5°442) 5-448 

11 | 5°459) 5°465) 5:472 5-477) 5:475) 5-481) 5-493) 5-498) 5519) 5510) 5-495] 5:485) 5:481] 5-484) 5:477| 5-480) 5-484) 5:476] 5:477| 5-489) 5-496) 5-491) 5:493) 5:476 

12 | 5°474) 5°486| 5°516 5°547) 5°559) 5-581) 5°594) 5°614) 5:664) 5-694) 5°715) 5-724] 5-742! 5-750) 5°765| 6:777| 5'785| 5°793] 5:812| 5-808) 5-810} 5°814| 5°800) 5-800 

13 | 5°791) 5°780) 5°769 5°765) 5°754| 5°738) 5°732) 5°724) 5°725) 5°725) 5°714) 5°707] 5°700] 5°673] 5°672| 5°667| 5°67 2) 5°658) 5°647| 5:647) 5°641) 5°633) 5°625) 5-607 

14 | 5°597| 5°607| 5°605 5600) 5:592) 5-593) 5*606) 5°621) 5:637| 5:651) 5°671| 5°681] 5:689] 5°681) 5°694) 5-701) 5°718) 5-729] 5-730} 5-748) 5:744) 5°758) 5°762) 5-760 

15 | 8°757) 5°753) 5°760, 5°758) 5°752) 5-752) 5°748) 5°748) 5°756) 5°759| 5-765) 5-753) 5°757) 5°749) 5751) 5°748) 5°740) 5-780] 5°748) 5°752 5°752| 5-759) 5°767| 5-767 

16 | 5°742) 5°736) 5°728) 5°722) 5°722) 5-792) 5°708) 5°695| 5°681) 5°680| 5*686| 5°679} 5°634| 5:621| 5°61 2) 5°559) 5-603) 5586) 5:578) 5:567) 5:564) 5:551) 5563) 5-549 

17 | 5°533) 5°521) 5°513) 5°489) 5:488) 5-477! 5:471| 5°482) 5:492) 5-495) 5°501) 5:505) 5°493] 5:499] 5-497] 5-480) 5:490| 5-480) 5:459) 5:448) 5-451] 5438) 5-429) 5-400 

18 | 5°341) 5°323) 5:28] 5*250) 5-200] 5174) 5°152) 5°150) 5°146| 5171) 5°172) 5°165] 5:166} 5°155| 5:196) 5°189| 5-214) 5-250] 5:232| 5-248) 5-247] 5-229) 5°230) 5-198 

V9 | 6°225) 5219) 5°229) 5-211) 5°248) 5-197] 5:212) 5-206] 5-200, 5°167| 5-149) 5°117} 5-097) 5°100| 5°147) 5°185) 5-222) 5-244) 5-276) 5°310) 5-341] 5°358) 5°390/ 5-405 

20 | 5-426) 5-436 5°446, 5°450) 5457) 5-460) 5-470) 5-478} 5° 486 5°504| 5°506| 5°500) 5°497| 5°515| 5°520) 5:524) 5°529] 5°545] 5°552| 5°555| 5-551] 5-536] 5°43) 5°540 

21 | 5°519) 5°516) 5°17) 5:506) 5-481) 5-491) 5°503) 5°528) 5°559 5°583) 5°608) 5:620} 5622 5°622] 5°630] 5°647| 5°647) 5°641| 5°638) 5°612) 5°586) 5543) 5:497) 5-471 

22 | 5°448) 5°412) 5-425) 5:395| 5°388) 5-415] 5:438) 5°487| 5°547| 5567] 5°618) 5°662] 5-683] 5°705] 5-732! 5:743] 5°769) 5°71) 5°787| 5:797| 5:801) 5*809| 5:809) 5-809 

23 | 5°807) 5°802) 5°792) 5°792) 5°785| 5:71) 5*795| 5°797| 5806 5*811| 5-796) 5°77 9} 5°770| 5°750| 5-739) 5°748) 5°735] 5°751] 5-724) 5°733) 5°7383| 5-734) 5°744) 5-756 | 

24 | 5°750} 5°763) 5°757| 5°764) 5-758) 5°74) 5°748] 5°743) 5758 5°757| 5-754) 5°753] 5°742) 5°735| 5°732| 5°720) 5°724] 5°726) 5°71) 5709) 5°695) 5°703) 5°685) 5-648 

25 | 5649) 5°647/ 5°644. 5-634) 5°626) 5-605) 5°608) 5°602/ 5600 5:584) 5-588) 5:566) 5°543}) 5°539] 5°521) 5:524] 5525) 5°524) 5-518) 5°507| 5-500) 5-490) 5-485) 5-484 

26 | 5°469) 5:453) 5441) 5°445) 5-447] 5°447) 5°447) 5°451| 5°446 5-451) 5°457| 5:470) 5-464] 5:460) 5:457| 5°459| 5-460) 5-462) 5-461) 5°471| 5:476) 5-472) 5°490) 5-496 

27 | 5°505) 5°507| 5:505) 5:514) 5513) 5°526) 5:534] 5:546| 5°577 5°574| 5°606| 5:604] 5-618 5 636] 5:646| 5°655| 5°674| 5:685) 5-694) 5°694) 5-698] 5700) 5°715) 5°720 

28) 5°722) 5°721) 5°720) 5°7 22) 5-722) 5721] 5°720) 5*736] 5°744) 5°750] 5°752| 5*752) 5-749) 5°76] 5-742) 5°749| 5°753) 5°71] 5-755) 5734) 5-739) 5°74) 5°743) 5-733 

29 | 5°724) 5-702) 5°683) 5:670| 5°652) 5-637] 5:604| 5°581| 5:564) 5°570| 5548) 5:520) 5-494) 5-479] 5-420] 5:393] 5°397, 5-396) 5°385| 5352) 5-358) 5°390! 5376) 5-362 } 5- 

30 | 5°366) 5°372 5°374) 5°389) 5°399) 5:401| 5:361| 5°356) 5°352| 5342] 5:314] 5-261] 5-266] 5-248] 5-233] 5:216] 5165 5158) 5°103) 5-098) 5-060) 5-049] 5-061) 5159 7 5-254 

31 | 5°238) 5°291) 5°345) 5:394) 5:437| 5-483] 5°503) 5528) 5°607| 5:588| 5°614| 5°619] 5°584) 5-563) 5-588] 5:522| 5-488 5:436| 5-425) 5°387| 5°345) 5323) 5°330) 5340 | 5-455 
MEAN, | 5°418) 5°416) 5:4) 8) 5°418) 5-417] 5417] 5:421| 5:429) 5-441] 5:449] 5:454) 5:450] 5-447) 5-444] 5-448) 5:448] 5-454 5:455) 5:453) 5-452) 5-450) 5-448) 5:448) 5-444 | 5-439 


BAROMETER. Repucep To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. FEBRUARY 1898. 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. } Ins. 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
5°351| 5°358| 5°369, 5°367| 5°341| 5°347| 5:334| 5°327] 5°311| 5:300| 5:289| 5247) 5-223] 5138] 5-088] 5:046) 5-005] 4-997] 4-972) 4°905) 4:80} 4-820] 4-796) 4°703 | 5-147 


1 
2 | 4647) 4°647 4°57 4°567| 4°520| 4-515) 4°594| 4571) 4°595| 4-611] 4648) 4°718] 4-772) 4-823) 4-832] 4-905] 4-971) 5006] 5-034] 5-071) 5124) 5-165] 5-206] 5-213 | 4-806 
3 | 5-212) 5:213) 5191) 5°159 5-162] 5°142| 5°13] 5-085] 5°072| 5-066) 5-040| 5-014) 4-997] 4-975] 4-958) 4-960| 4-956] 4-937] 4-958) 4-942] 4-929] 4-908) 4-910] 4-895 | 5-033 
4 | 4-883) 4855 4-816, 4-818] 4-820) 4-822| 4-826] 4-826| 4-849] 4-870] 4-871] 4-883] 4-892] 4-910] 4:917| 4-945] 4-992] 5-021] 5-031] 5°49] 5-072) 5-095] 5-123] 5-160 | 4-931 
5 | 5°165) 5°193, 5:205| 5-209] 5-220] 5-236| 5-237] 5-253) 5-260) 5-266] 5-281] 5-266) 5*263| 5:241| 5°238| 5:219| 5-201] 5-159] 5-114] 5-079) 5-031] 4-987] 4-977] 4-959 | 5-177 
6 | 4948) 4-927) 4-934) 4-888) 4-880| 4-878| 4-869] 4-860| 4-854] 4-854| 4858) 4-853) 4-852) 4-840| 4-840] 4837) 4-821) 4-827| 4-829| 4-829| 4-833] 4-826] 4833) 4-834 | 4-858 
7 | 4°833] 4°833) 4-835) 4-850) 4865] 4-889) 4-918) 4-949] 4-977| 5-013] 5-055] 5-074) 5-092] 5-109) 5104] 5-119) 5°134] 5-185] 5°142| 5°158| 5-150 5°150| 5°145| 5-138 | 5-028 
8 | 5°147| 5°143) 5139) 5124) 5-127) 5-129) 5-146) 5°157| 5°188| 5-215) 5-217] 5-247) 5-249] 5-271] 5-287| 5°307| 5°317| 5°341| 5-342] 5360] 5:366] 5371] 5-378] 5-380 | 5-248 
9 | 5°376| 5374) 5356) 5°342| 5336) 5335) 5°314! 5°319| 5:319| 5-312 5-296] 5-293) 5:287| 5-279) 5269] 5-265] 5:272| 5-278] 5:284] 5:271] 5-271] 5:283] 5:299 5-308 | 5-306 
10 | 5-308 5316 5320 5'322) 5°321) 5°36) 5°337| 5-348) 5°349| 5-346] 5345] 5-333) 5-332] 5-303] 5-284] 5-277| 5259] 5-251] 5-246] 5-228] 5-223] 5-211] 5-176] 5-161 | 5-289 
11 | 5148) 5154) 5173) 5°217) 5°245] 5-280] 5-291) 5:307| 5°338| 5°345] 5366] 5378] 5°391| 5:393| 5393) 5-406) 5-415] 5-432] 5-436] 5:415| 5-437) 5°432| 5-411) 5-402 | 5-342 
| 12 |5-400| 5-391 5: 7) 5°306) 5*260| 5-264| 5-228) 5-180] 5°156| 5°117| 5051) 5-029) 4-992) 4-944) 5-002) 5021) 5035) 5-069) 5-079) 5112) 5-144) 5-150) 5-171 | 5-160 
| 13 | 5-187] 5-196| 5+ 5'204) 5+209| 5-200) 5°20] 5-214] 55198] 5°172| 5175) 5°171| 5154) 5147) 51142 5°116| 5-128) 5-099] 5-074] 5-063) 5-035) 5-047] 5-055 | 5-149 
14 | 5-062) 5-055) 5°10) 5°148) 5-179] 5°211| 5-257| 5-278) 5-307| 5331) 5°347| 5360] 5372 5389) 5396] 5389] 5°387| 5376] 5366) 5-355) 5303] 5-282 | 5-267 
15 | 5-242) 5-235 5°140| 5127] 5-086) 5:054| 5°075| 5-069] 5-091] 5-087} 5104] 5-096) 5-085] 5-072) 5064] 5-045] 4-974] 4-958] 4-914] 4-919] 4-891] 4-917 | 5-068 
16 | 4-01) 4-9: 4°953) 4-969] 5:014| 5-022) 5-054] 5094! 5-080| 5089) 5132] 51147) 5189) 5-219] 5-261) 5-291) 5-314] 5-338) 5°381| 5380) 5388) 5-408 | 5-140 
17 | 5:408| 5: 7) 5°406| 5°405| 5394] 5-367| 5373) 5°374| 5°360| 5°349] 5°341| 5°331 5:320| 5306] 5:297| 5:286| 5:280| 5:275| 5:272| 5-265] 5:259] 5-258 | 5-340 
18 | 5:245) 5: 3) 5*248| 5-262! 5-270] 5-291] 5:297| 5305) 5°300| 5°312) 5°321| 5°327| 5°349| 5:351| 5:349| 5°351| 5°351| 5-344] 5-338) 5-348) 5°337| 5-326 | 5°307 
| 19 7| 5*242) 5-208) 5°175| 5°151| 5°128} 5095) 5077| 5043) 4-999) 4-965] 4-928) 4-891| 4-846) 4-804| 4-778] 4°752| 4-728] 4-695) 4-694) 4-670 | 5-001 
| 20 594) 4-600) 4°602| 4-600] 4°591| 4:578| 4-573] 4°560| 4558) 4°547| 4°514| 4-488] 4-482) 4-462| 4-437) 4-414] 4-384) 4-373) 4-358) 4-385] 4-415 | 4-516 
21 556) 4°575| 4°622| 4-644] 4-653] 4-669] 4-683] 4-730] 4728] 4-743) 4-758) 4-760| 4-759] 4-782) 4*785] 4-801] 4-802] 4-799| 4-326] 4-839) 4-844 | 4-702 
22 4°871) 4-883] 4-896] 4-925] 49381 4-946] 5-016! 4-994] 5-020] 5-024) 5-040) 5-069| 5-071| 51092) 5°18] 5*140) 5°147) 5-168) 5-174| 5-186 | 5-005 
| 23 5*240| 5*256) 5*263| 5-289] 5-305] 5-320| 5341) 5-348) 5-363] 5-369] 5°375| 5°385| 5382| 5409) 5-418] 5-424) 5-436) 5-440) 5-445] 5-444 | 5-337 
| 24 5°427| 5°423) 5-424| 5-418| 5-423] 5415] 5-414) 5-421) 5-415] 5-409] 5-401) 5°396) 5:386| 5373) 5363) 5°361) 5355) 5354| 5332| 5-316 | 5-399 
25 5*227) 5*223! 5+200| 5°178| 5°146] 5°135| 5-079] 5049) 4-997| 4976] 4-916) 4-897) 4°43] 4-831] 4838] 4°835! 4-878) 4-875) 4-881| 4-901 1 5-041 
| 26 | 4-901] 4 4943) 4-963] 4:964| 4-973] 4-979] 4-980] 4-978) 4-995] 5-013) 5029) 5035] 5-048) 5-066) 5°065| 5-066] 5-062] 5-069) 5-060] 5-063) 5-067 | 5-005 
27 | 5°061) 5: 5°023) 5°031] 5-049] 5-056] 5058} 5°055| 5-064| 5-065) 5-055] 5048| 5-053) 5-047| 5043] 5048) 5-062) 5-060| 5-062) 5-062) 5-065) 5-072 | 5-052 
28 | 5-073) 5° 5*070) 5°076| 5*086| 5-092) 5-091] 5°098| 5°111| 5°107) 5:097| 5-083] 5-066] 5-062| 5-045] 5-028] 5-019] 5-002) 4-969) 4-955] 4-926] 4-903 | 5-049 
| Fc = 
|Mizaw | 5096] 5° | 5*086} 5092) 5-096] 5-096. 5103) 5+106| 5-109] 5-107] 5*109] 5-102| 5-096] 5-100) 5-099] 5°099} 5-098) 5-092] 5-092} 5-089) 5-087] 5-085 | 5-096 
} . 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


JANUARY 1898. 


BAROMETER. REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. 
Ta se | ee! 8 10 | 11 16 him ag 20 | 21 23 ae Mean, 
| night. 
Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. s. | Ins. | Ins. Ss. i . | Ins. | Ins. | Ins. . | Ins. | Ins, Ins. | Ins. } Ins. 
1 | 9:093) 9:115| 9:139] 9-177, 9191 9-279] 9-311] 9:339] 9:345] 9:355] 9:363 | 9°41) 9-433] 9-447) 9-469 9-489] 9-503 9-535] 9°556 | 9-345 
2 | 9:570| 9:594| 9-610] 9-616 9-628 33] 9-703] 9°742| 9-772) 9-783] 9-797} 9°813 | 9-896) 9:929| 9:957| 9:985 0-011) 0:027 0:079| 0-097 | 9:820 
3 | 0-118) 0-142] 0-158) 0°170 0-178 202] 0:226| 0-231) 0-247] 0-242] 0-236} 0:229 | 0-202 0-200] 0:176! 0-143 0-081) 0:070 0-042! 6-006 | 0-165 
4 | 9:967| 9-936] 9-909] 9-881! 9:875 9-841 9:847| 9-848] 9:834} 9-816 9-809] 9-808] 9:812| 9:829 9-826| 9:841 3] 9:834| 9-834 | 9-846 
5 | 9'841/ 9'843] 9°843| 9:849 9-847 7| 9:853 9-851] 9:844] 9-818 9-798 2) 9-746) 9-728] 9:712| 9-692 9-670| 9:640] 9:603! 9-574) 9-540 | 9-766 
6 | 9°517| 9°508) 9-509] 9-488 9-494 9°568 9571) 9°623 9-711) 9-712] 9:725] 9°742 9-751] 9-746] 9737) 9°726| 9-719 | 9-630 
7 | 9710) 9:686! 9:698) 9-713) 9-708 9°781 9:836| 9:857 | 9894) 9-888) 9879 9-874 9-848) 9-822 9°763| 9-742 | 9-805 
8 | 9°699) 9:665| 9°639| 9613, 9-581 9°535 9568) 9:580 | 9-627) 9-640] 9:651| 9:661 9°671| 9:683 9:695| 9-717 | 9-622 
9 |9-738| 9-741] 9-763] 9°773| 9-780 9-834 9:878) 9:879 2) 9-932) 9-932] 9-945] 9-952 9-969] 9:970 9-989| 9-992 | 9-878 
10 | 9-992) 9:990) 9-994] 9-992) 9-984 9:944 9-943) 9-932 9-944) 9-969| 9-986 9:997 0-010) 0-020) 0-027) 0-044) 0-058 | 9-973 
11 | 0:060) 0:077| 0-086 0-091) 0:098 3) 0-096 0°101] 0:093 0073 0-045 0-059 0-054] 0°032) 0-029 0:041/ 0-046} 0-045) 0-041) 0-043 | 0-067 
12 | 0:048) 0-058) 0-076] 0-106, 0-144 4| 0-250 0°337| 0°369 0-433] 0-453) 0:469/ 0-480) 0-473] 0°481| 0°490| 0°472) 0-457 | 0-327 
13 | 0-449] 0-428] 0-403] 0:386) 0:382 0°359 0°366| 0°353 5! 0-302 0-293] 0-289) 0-283] 0-281) 0-276] 0:269] 0253) 0:257 | 0-336 
14 | 0-249] 0-255] 0-245] 0-244 0-223 235] 0-244 0-283] 0:291 0329] 0-341) 0-361! 0:373] 0°37] 0-390] 0:401| 0°407| 0-411 | 0-307 
15 | 0-408) 0-412] 0-413} 0-408) 0-410 2) 0-436 0-446) 0-449 3| 0-441) 0-447] 0-449) 0-447] 0:455| 0-451] 0:451| 0-455] 0446 | 0:437 
16 | 0:435| 0-425] 0-416] 0-406) 0-394 0:383 0°365] 0:359 0-249) 0-243) 0-218] 0-211) 0-197] 0-187] 0°185] 0:165| 0-149 | 0-304 
17 | 0144! 0-140] 0-128] 0-106) 0: 2) 0-082 0-090] 0:092 0-094! 0-088) 0:074/ 0:056) 0-042! 0-026] 0-026] 0:014) 9-968 | 0:078 
18 | 9-924) 9-906 9-865] 9-833) 9°782 9:698 9:710| 9°719 9-727) 9:753| 9°795| 9-801] 9:809| 9-823] 9:822! 9-795] 9-765 | 9-770 
19 | 9-763] 9-745] 9-739] 9-729] 9: 9°731| 9°713] 9°693] 9-673 9-739 9-805] 9-841 9-927] 9-961] 9-987! 0:007| 0-041 | 9-776 
20 | 0*060! 0:070) 0-089] 0:100 s) 0-122 0°145] 0-144 0°162] 0-182) 0-190 0°198} 0:204] 0:196| 0:198| 0-192 | 0-146 
21 | 0168 0-152] 0-156] 0-136) 0: 52| 0190 0258) 0:286 0°314| 0:315) 0:306 0:284] 0:266| 0-228) 0:180| 0-138 | 0-229 
22 | 0:072! 0-024] 9-974] 9-928) 9-946 76| 0156 0-258] 0:306 0-438] 0:472/ 0-480 0-502] 0-510 0°524| 0:524 | 0-293 
23 | 0°522| 0:509] 0:501| 0-495] 0: 3| 0-466 0:473) 0-452 0:392| 0:394| 0:396 0°390| 0:383 0°392] 0-396 | 0-436 
24 | 0:395] 0-409] 0-399] 0:405] 0:399 7| 0°389 0:397| 0:398 0:387| 0:384! 0:376 0:344] 0:332 0°24! 0:316 | 0-379 
25 | 0-303] 0:291| 0-283] 0:275] 0-3 0-229 0-229] 0:216 07146] 0-148) 0:138 0:120 0-114 0'102| 0-088 | 0-191 
26 | 0:071| 0:056} 0-050] 0-040) 0-036 0:030 0-044] 0-057 0-045] 0-044! 0:047 0-053} 0-053] 0:055| 0:063] 0-065 | 0-048 
27 | 9-065] 0:073] 0-063) 0-075) 0: 0°123 0:171) 0:200 0:252| 0:272 0:291 0°314| 0-318 0:354| 0-356 | 0:204 
28 | 0:363) 0°363] 0:373 0:379| 0:388 0:409 0-421] 0-416 0:394| 0-398 0:390 0:386| 0:388| 0:382| 0:378) 0:374 | 0:391 
29 | 0:343| 0°308] 0:291] 0-288] 0: 3] 0-205 0°175] 0135 9-971] 9:955 9:943 9:897| 9:899| 9:902| 9-905] 9-911 | 0:095 
30 | 9-921) 9-931] 9:947| 9-949] 9-956 9-909 9:890| 9-866 9-694] 9-646) 9-626 9°549| 9-518 3| 9°602] 9-714} 9-778 
31 | 9-823) 9-927] 0:006| 0-074] 0-106 0-186 0+240] 0:274 0-148] 0-112, 0-062 9-970] 9:926 9:872| 9-852 | 0-082 
Mean,| 0:027/ 0-025] 0-025] 0-023] 0:022 0:041 0-063] 0:067 0-061] 0-066] 0:067 0-062] 0:060 0-058] 0-056 | 0:049 
BAROMETER. REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. FEBRUARY 1898. 
Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. . | Ins. | Ins. Ins. |Ins. | Ins. Ins. | Ins. Ins. | Ins. | Ins. 
1 | 9:816) 9-872! 9-898} 9-918 9°894| 9-868] 9°850] 9-848 9542] 9-476) 9-492 9:444| 9-406 9-322] 9-216 | 9:675 
2 |9-149| 9-112] 9-099] 9-076 9-116 9°148] 9-196 9-530] 9:606] 9:674 9°772| 9:802 9-880] 9:887 } 9°395 
3 | 9-894] 9-884] 9-864] 9-820 9°734| 9°720| 9:688] 9-660 77| 9°577| 9°577| 9595 9-595] 9°586 9°559| 9-545 | 9-674 | 
4 | 9:537| 9-508) 9-480) 9-462 9-482] 9°501| 9°524] 9°523 9:598| 9-628] 9-666 9:716| 9:747| 9°788] 9:812] 9-836 | 9-588 
5 | 9-855) 9-883) 9:899] 9:899 9:967| 9:979) 9:971| 9:969 9:891| 9-857] 9-815] 9°771| 9-710) 9°653) 9°587| 9541] 9-503 | 9-845 | 
6 | 9-481) 9:479| 9:471) 9-463 7| 9-449 9-458) 9-472 9-437| 9-426] 9:428] 9-422] 9-426] 9:430 9-498] 9:450] 9-449 
7 |9:440/ 9-449) 9-450] 9-464 9°582) 9°622| 9:655| 9-695 9:75] 9'777| 9:780 9°791| 9-773] 9°768| 9-71] 9-777 | 9-659 | 
8 | 9770) 9:70) 9:76] 9-749 9:806 9:856| 9:870 99) 9-944] 9-957] 9-981 9-993] 0-001! 0-010] 0:011] 0-008 | 9-886 
9 | 9:999| 9-987] 9:963| 9-947 9-903 9:892| 9:898 9-851] 9:849| 9:845 9°845] 9:847| 9:853] 9:857| 9-861 | 9-891 
10 | 9:864| 9:874) 9-880] 9-880 9:896 9:915| 9-927 7| 9:837| 9 821| 9-817 9:809| 9°799) 9°787, 9:758] 9°741 | 9:857 | 
11 | 9:737| 9:718] 9754] 9-798 9:920 9-968} 9:989 0:031| 0-045] 0-063] 0:067] 0:055] 0-063) 0:059) 0:045] 0-041 | 9-956 
12 | 0-029| 0:011| 9-998) 9-963 7} 9:805 9°738| 9:706 9-548] 9°584] 9:638) 9°696| 9-708) 9°750| 9:780) 9:794| 9-824 | 9-760 
13 | 9°831| 9:841| 9:337| 9:844| 9-844 9°841 9-823] 9-812 9-748] 9°724] 9720 9-673] 9°644| 9°618) 9°612| 9-612 | 9-764 
14 | 9°623| 9°653) 9°687/ 9-701) 9-737 5| 9:863 9-913] 9:937 9-991] 9-994] 9:987 9:971| 9:949| 9:927/ 9:893] 9-839 | 9-878 
15 | 9°810| 9-768) 9-741] 9°696 9-67 598] 9566 9°527| 9-608 9°648] 9:619] 9:602 |] 9°554) 9°540 9°549) 9-572) 9-598 | 9-626 
16 | 9°583| 9:599| 9°637| 9661 9°743] 9°77] 9-799] 9:812 9-940] 9:972/ 0:000 0:050/ 0:070) 0-098) 0:098| 0-110 } 9-855 
17 | 0'118) 0-116} 0-114] 0-112) 0-100 0:068 0-055] 0:040 9-961| 9-945) 9-939] 9-933] 9-925] 9-925] 9-923 9-931] 9-939 | 0-017 
18 | 9-940) 9:943) 9°951| 9-955) 9-957 0:015| 0:027] 0-039] 0:047 53] 0-055] 0:057| 0:063 0:057| 0:061) 0:063) 0:051| 0-029 | 0-022 
19 | 0°029| 0-003| 9-990| 9-959] 9- 5| 9°775 9703] 9°660 9-432] 9384) 9:336 9-296] 9:294) 9:285! 9-264) 9-240 | 9-606 
20 | 9-211) 9:202/ 9-211] 9:235 9-220) 9:207| 9191] 9:191 9-071] 9-035) 9:007 8-933] 8-917/ 8900] 8905] 8-941 | 9-107 
21 | 8:990| 9:052/ 9:114] 9-151 9:268 9°316| 9:332 9-354] 9-368] 9382 9:402| 9-408) 9:42] 9-448] 9-454 ! 9-300 
22 | 9:461) 9-477] 9-482] 9-493] 9-5 3) 9:581 9°631| 9°657 5 9-709] 9:727| 9°760] 9°782| 9:807| 9-813] 9:837| 9-854] 9-871 | 9-661 
23 | 9:878| 9-889] 9-902) 9-925 9:995 / 0:023] 0:031 7| 0-051] 0:059} 0-075 0°101] 0:111| 0:17} 0-124) 0-123 | 0-022 
24 0°128) 0-129] 0-126] 0-120 2| 0-120 |0°117| 0:105 0:055] 0:053| 0:045 0:013] 0:003| 9:981/ 9:965] 9-939 | 0-072 
25 | 9:919| 9:901| 9:883] 9-853 9°766| 9°747| 9:739] 9-717 9-499] 9-463) 9:431 9-419] 9-453) 9:471) 9-479) 9-501 | 9°648 
26 | 9:522] 9-543] 9-552] 9:578 9°586 9580] 9:599 9°675| 9:670] 9°682 9°678| 9691) 9:681| 9°681| 9-671 | 9-624 
27 | 9°657| 9°649) 9-633) 9:633 9°653| 9°647| 9°651) 9°657 9:649] 9-643} 9-656 9:669| 9:663| 9°683] 9-686] 9-697 | 9:654 
28 | 9:691| 9-695] 9-697] 9700 9°733 9°725| 9-727 9°652| 9-644] 9:626 9°595| 9559) 9:586| 9:517| 9-479 | 9-661 | 
Mzan.|9:714] 9-714 9717 9-716 9°727 9°732| 9:739 9-716] 9:713) 9:718 9°715) 9°713) 9°712| 9°709] 9-705 | 9-720 


4 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
BAROMETER. Repucep To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. MARCH 1898. 
| Mid 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 To) att i 1) ]) aby aE Waly yy aS al] aS I). Bho) |) Pa) ae Bs} | night Mean. 
| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins.| Ins. ] Ins. 
| 1 | 4866) 4-838) 4°812) 4-783) 4°767] 4:747| 4°706| 4:715| 4°729] 4°728) 4-739] 4-738} 4-741] 4°740| 4-730) 4°723) 4°733) 4:721| 4°759| 4°778] 4°799| 4°817| 4:857| 4°869 | 4-768 
| 2 | 4897] 4-923] 4-947] 4-966| 4-988] 4-968) 5-011] 5-026] 5-044! 5-049) 5-052! 5-068) 5-074] 5-094) 5-091] 5-093] 5-102] 5-111] 5-116) 5-123] 5-122) 5°132| 5-134 5-142 | 5-053 
3 | 5°139) 5°146) 5°156) 5°158) 5°169] 5-177) 5-180) 5-181) 5°190) 5°188) 5-206) 5:213} 5-210} 5221) 5-219) 5:215] 5-228) 5:241| 5:252) 5-296) 5:261| 5282) 5310 5°312 | 5-215 
4 | 5:312) 5°347| 5-342) 5-322) 5°314] 5:341) 5:334) 5:337| 5:335| 5:364| 5°375| 5:375) 5°381| 5:387) 5-370] 5-391) 5°382] 5-368) 5-367) 5°365| 5-371) 5-356] 5°339, 5-330 | 5°354 
5 | 5°304| 5-293) 5°275) 5-256) 5-238] 5-213) 5°19) 5-181) 5°156| 5°121) 5-111] 5091} 5-071] 5:036) 5-015} 5-000} 4-994) 4-991] 4-990] 4:991| 4-992) 4-993] 4-990) 4-996 | 5-104 
6 | 4°993] 4-989) 4-992) 4-992) 4-994] 5-005) 5014! 5-034) 5-053) 5:066] 5:076| 5089} 5:106) 5:°120} 5-131) 5°145] 5-166) 5°198| 5:225) 5:244| 5-266) 5-279) 5303) 5317 | 5:117 
7 | 5°882) 5°344) 5°351) 5°367| 5°377| 5°402) 5-414) 5-432) 5-451! 5°467| 5-484) 5°493) 5-499] 5:505) 5512) 5°512) 5°523) 5537) 5538) 5°557| 5:564) 5°567| 5°565 5°567 | 5-473 
8 | 5562) 5°554) 5°550| 5°552) 5°536] 5°536) 5540) 5542) 5-544) 55385) 5°535| 5:52015°517| 5504! 5:486) 5:477| 5:479| 5:473) 5-470) 5:457| 5:450) 5°445) 5-445) 5-442 | 5-506 
9 | 5-448] 5-444) 5-438) 5-428) 5-444] 5-446) 5464) 5477) 5:483) 5-492) 5-504! 5-521) 5°524) 5°520) 5516] 5:517| 5525] 5°580| 5°529) 5°538] 5:534! 5-529] 5:529 5-509 | 5495 
10 | 5:511) 5°489) 5-485) 5-483) 5-481) 5-486) 5°488) 5-491) 5509] 5523) 5:584| 5:54315°556) 5°557| 5:°557| 5-563) 5:570| 5°582| 5-592) 5°591) 5592) 5-528) 5:°588) 5:584 | 5-539 
1] | 5°579) 5°572) 5557) 5551] 5-538) 5:5389| 5:540) 5°5384| 5°530) 5519) 5-507] 5510) 5:502) 5:471) 5°461) 5:448) 5-430) 5-421! 5:421) 5-401) 5°383) 5°375) 5356) 5°335 | 5-478 
12 | 5:307| 5:273] 5°265) 5-244] 5-226] 5-232) 5-244) 5-254] 5-270) 5:264| 5-268] 5:277] 5-286! 5-281) 5-284) 5:289! 5-298) 5-322) 5-334) 5:347| 5:°355] 5°355] 5°360| 5:354 | 5-291 
13 | 5°354) 5-357! 5348) 5329] 5322) 5:304| 5291) 5:301| 5°256) 5-239) 5-216] 5°196] 5-158 5128) 5-081) 5:055) 5:075) 5-082) 5:082) 5-065) 5:049) 5-060) 5043) 5:056 | 5-185 
14 | 5:048} 5-053) 5-061) 5:075| 5091] 5-111] 5-131) 5:140) 5°166] 5°185) 5-211] 5-241) 5:255) 5:265) 5:275| 5:285) 5-284) 5-291) 5:287| 5285] 5°268) 5°255) 5-242) 5-203 | 5-196 
15 | 5171) 5°147) 5°108) 5:078) 5:057] 5-046) 5-025) 5-005] 5-001) 5-000) 4-991) 5-008} 4:997| 5-000) 4-995} 5-002) 4-997) 5-024) 5-036) 5-037) 5-041) 5-062) 5:078) 5-094 | 5-042 
16 | 5:102) 5:113) 5-129} 5-133] 5150) 5169] 5°182) 5°183] 5-189] 5:210) 5211) 52174 5-227) 5-229) 5:237| 5236) 5-227] 5-225) 5:233) 5:230| 5221) 5-210) 5:204| 5-183 | 5-194 
17 | 5*165} 5143) 5126} 5-126] 5-117} 5°096) 5°112! 5°115] 5-106) 5113) 5110} 5°11 84 5°122) 5°121| 5-111) 5-110) 5116] 5-107) 5°124) 5°119) 5-115) 5-103) 5-105) 5-083 | 5-116 
18 | 5-092) 5-066) 5:051) 5-025] 5-014! 4-978) 4-998) 4-994) 4-995) 4:981| 4:971] 4°959] 4-955) 4:944) 4-928) 4-923) 4-931] 4-901] 4-920) 4-920] 4°923) 4-926] 4:942) 4-960 | 4:971 
19 | 4-965] 4-985) 5-004) 5-021! 5-046} 5083) 5-111) 5:137| 5°170) 5-191) 5:209] 5226} 5:242) 5-250) 5-250) 5:261| 5:272) 5292) 5-314) 5:334/ 5°353) 5°371| 5398) 5-419 | 5-204 
20 | 5-428) 5°435| 5-441) 5:447| 5-453) 5-459) 5-464! 5-475] 5:479| 5:485) 5-487| 5490) 5-488] 5-481) 5-468] 5°472) 5°477| 5:470) 5:475| 5478) 5482) 5-481) 5-486) 5-488 | 5°470 
21 | 5482) 5-483) 5-485) 5-475) 5-483] 5-495) 5-499! 5-509] 5:524! 5-535] 5-536] 5543] 5-540) 5-540) 5-538) 5:535] 5-588) 5°537| 5532) 5-528) 5:531| 5-520] 5:517| 5-498 | 5-517 
22 | 5°492) 5°481) 5:485) 5-458) 5-449] 5:447| 5-450) 5-435] 5-421) 5-421) 5:427| 5°417] 5-427] 5:406] 5:396] 5°386] 5:365] 5°347| 5353) 5-338) 5:317| 5°302/ 5-270) 5°255 | 5-398 
23 | 5-230] 5°219) 5-213) 5:227| 5-219} 5:227| 5-278) 5-320] 5318) 5:326) 5°347| 5382] 5-420] 5:408) 5:442) 5:450) 5:427) 5-462] 5-467) 5-473) 5-481) 5-467] 5:448) 5-458 | 5-362 
24 | 5-456) 5:482) 5°490) 5°495) 5:489] 5-487) 5505) 5°511| 5-529) 5-546) 5-587| 55831 5-613] 5-614] 5-633) 5°633) 5:641| 5658) 5-647) 5°659| 5688) 5°684) 5-711] 5°720 | 5-586 
25 | 5°717| 5°727| 5°714) 5°707| 5°694) 5°704) 5698) 5-715] 5-720) 5°715) 5°716) 5°723) 5°712) 5:714! 5-709) 5°706) 5-702) 5-703) 5-694) 5°692) 5°676) 5°655) 5632) 5°618 | 5-698 
26 | 5°617| 5°587| 5°572) 5:560) 5545) 5°529) 5-520) 5-491) 5-493) 5°476) 5:444) 5-428) 5-405} 5°391) 5:378] 5-368) 5:348] 5-340] 5330) 5°337| 5:338) 5°320) 5:337| 5°315 | 5-436 
27 | 5:817| 5°320) 5°300) 5°295) 5-300] 5-293) 5-296] 5-286] 5-289) 5-290) 5-288) 52821 5-272) 5-260) 5:247| 5-244! 5-224) 5-222) 5-200) 5:190} 5189} 5153) 5°149| 5°145 | 5-252 
28 | 5133) 5°117| 5°106) 5-092) 5-076] 5:061) 5-068) 5-060} 5-069) 5-056) 5:060| 5:058} 5-056] 5-048] 5-027] 5-022) 5-005] 4-999) 4-995) 4-982) 4-963) 4:944| 4-920) 4-893 | 5-034 
29 | 4-863] 4°850) 4°834) 4°816) 4:812] 4-803) 4-804! 4-810] 4-807] 4-811) 4:821] 4:830} 4833] 4°842) 4-856 4:867| 4°875] 4-879] 4-884] 4-910] 4911) 4-929] 4-936] 4:941 | 4-855 
30 | 4-945) 4952) 4-960) 4-962! 4-966] 4:974| 4-987) 4-993) 5-008) 5-019} 5-028) 5-032} 5:035) 5:038) 5-050} 5:059) 5-062) 5-069) 5-077) 5:092) 5°101) 5°113) 5112) 5109 | 5-031 
831 | 5:110) 5°115) 5°117| 5°121) 5°124) 5:134) 5-145) 5:152! 5-158) 5°168) 5°166| 5°172} 5°184! 5-191) 5-204) 5°203) 5:212) 5-216) 5:228) 5-234) 5-237) 5-238) 5241] 5242 | 5-180 
MEAN. | peed 5253) 5:249 oes 5-241] 6:249) 5-248) 5-253] 5-258) 5:261] 5:265] 5:26) 5-271) 5-268) 5264) 5264) 5265) 5:268) 5-273) 5:277| 5:277| 5:275) 5276) 5:272 | 5-262 
} 
_ BAROMETER. Repucep To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. APRIL 1898. 
} 
| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | lus. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. ] Ins. 
1 | 5:241) 5°240| 5-235) 5°241| 5-249) 5-254! 5:272) 5-275) 5:281| 5-286} 5-290) 5297} 5-300) 5-295) 5:292) 5-285) 5-281] 5-275) 5:274| 5-266] 5:248) 5-232) 5-220) 5°204 | 5-264 
2 | 5180) 5°166) 5-133) 5°127) 5:097| 5-083) 5066) 5:053) 5051] 5:040} 5:025) 5:0244 5-012) 5-000) 4-978) 4-976] 4-968] 4-962) 4-964] 4-977) 4-980) 4:979] 4°981) 4:980 | 5-033 
3 | 4974} 4°968) 4°966) 4-963) 4:956) 4-960) 4:974| 4-976] 4:972] 4:967| 4943) 4-941] 4-909] 4:907| 4918) 4-902] 4-886] 4-905] 4:895} 4-903) 4895] 4-887) 4-902) 4-911 | 4:932 
4 | 4-921) 4-939) 4-955) 4-967) 4°991) 5°022) 5:049) 5-086) 5°121| 5°164| 5°198) 5-232) 5-256] 5:278) 5-295) 5:310] 5-330) 5346] 5368) 5°382) 5°388) 5-401) 5-406] 5°409 | 5-201 
5 | 5°45) 5°417) 5-413) 5:405) 5-401) 5-401) 5°406) 5-409) 5-410) 5:414] 5-407) 5-400) 5-398] 5-393) 5-885) 5°375) 5:°862| 5:343) 5343) 5:327) 5°317| 5:308) 5301) 5°289 | 5:377 
6 | 5:278) 5°248) 5°243) 5°224) 5:213) 5-222) 5:205) 5-213] 5:209) 5:220) 5-221] 5:227] 5-223) 5-239) 5-244) 5-240) 5-236) 5-237) 5:255| 5-275) 5°292) 5-293) 5301) 5°304 | 5-244 
7 | 5307) 5°305) 5°306) 5°309) 5:311) 5°332| 5°340) 5°346) 5°347| 5°361| 5:367| 5°377] 5°380) 5°376) 5:371| 5°375] 5:392| 5-412) 5:411) 5°416] 5-422) 5:412) 5:425) 5-421 | 5°368 
8 | 5:417| 5:410) 5-406) 5:386) 5-379) 5:369) 5°383) 5:368) 5°368) 5:373) 5°376) 5386) 5:373] 5361] 5-334) 5°328) 5:285] 5262) 5-222) 5-200} 5-172) 5139] 5-116) 5-074 | 5-312 
| 9 | 5:059) 5-036) 5:028) 5-005) 4-989) 4:965) 4°958) 4-962) 4-974) 4-993} 5-009) 5-028} 5-048) 5-067) 5-076) 5-087] 5-092) 5:095) 5-076) 5:070) 5-044) 4-974) 4-952) 4-882 | 5-020 
| 10 | 4:859] 4-844] 4°829) 4°827] 4°803) 4°792) 4°767| 4°781| 4°733] 4°745] 4°717| 4°723} 4°736| 4°735) 4-752) 4-743) 4°715| 4°734| 4-729) 4°789) 4-748} 4-750) 4-761) 4°772 | 4764 
| 11 | 4:782) 4-792) 4-801} 4-808) 4°825) 4-824) 4°850) 4848) 4:863 4862, 4°880} 4892] 4-904 4-899] 4:899 4-910] 4-909] 4-914) 4-922) 4:931} 4:935) 4:939) 4:946) 4-950 | 4:879 
| 12 | 4-957) 4-962) 4-962) 4-978) 4-992) 5:014| 5:024! 5-087) 5-052) 5:071 5-081) 5-102) 5-106] 5-121] 5-119, 5-126] 5:140) 5-147] 5-158] 5167) 5°170} 5:169| 5°151) 5°147 | 5-081 
| 18 | 5128) 5:100! 5:070) 5-055) 5-023) 5-012) 4:946| 4-986] 4-965] 4-955 4-965] 4-948} 4-962| 4-971] 4:992 4-997] 4-993] 4-994] 4-973] 4-971] 5-002] 5-019] 5-026] 5:046 | 5-004 
14 | 5:052| 5:067| 5:072) 5:096] 5-114] 5-113) 5°128) 5-142) 5-142) 5-157 5°166| 5°171} 5-187) 5-193) 5°197 5-200] 5-200] 5-208] 5-215] 5-223) 5-220) 5-221) 5219] 5-217 | 5-163 
| 15 | 5-210) 5-204 5*193] 5-193] 5-190] 5-182! 5-186] 5*185| 5°190| 5191) 5°189| 5°187] 5-185] 5-188] 5-177, 5°180| 5-175) 5°182| 5°186] 5-204! 5-210) 5-215] 5-221| 5-228 | 5-194 
| 16 | 5231) 5-236) 5-289) 5-242! 5-249 5254 5°271) 5-273) 5:289) 5-291 5-302) 5-312} 5°314| 5-319 5317, 5:323] 5:321] 5:317| 5°311| 5°316) 5°313] 5:295| 5°284) 5:282 | 5:288 
| 17 |5'258 5'254| 5°29 5211) 5°212] 5-213) 5:202 5-211) 5-198] 5°190! 5-172 5-168 5°157| 5°160] 5:182 5:115) 5:116) 5:095) 5:084) 5:117) 5-092) 5:070) 5-060) 5-034 | 5°156 
| 18 | 5040) 5-034) 5-010) 5-031) 5-016] 5-032) 5:055| 5-058) 5:069] 5-065, 5-096) 5-095} 5-107] 5-139] 5-147) 5-161] 5-170) 5-164) 5-176] 5°199] 5-208] 5-215) 5-227! 5-229 | 5-114 
| 19 | 5:25) 5°234) 5-240) 5-244! 5-248] 5-263) 5-270) 5-274] 5-278] 5:279 5-281] 5-291) 5-296] 5-285] 5-298 5-299] 5-289] 5-281] 5-278] 5-281 5:267| 5:277| 5-271) 5-265 | 5-272 
| 20 | 5-262) 5-248! 5 5 *241| 5°243) 5250) 5:248) 5-256) 5°270) 5°278) 5:292 5:309! 5:316) 5°354| 5:365] 5384 5-401! 5-413] 5-433] 5°453] 5-465) 5-482) 5-492) 5-493) 5°498 15-352 
21 | 5°506) 5°509) 5°520) 5°523] 5531) 5-548 5:559) 5-571) 5584) 5:587| 5-593) 5597] 5:606| 5-615] 5-617, 5:618] 5-617) 5°617) 5619) 5°618] 5°617| 5611) 5-612) 5606 | 5-583 
22 (5°600) 5°588) 5°578) 5°570) 5°64) 5°559| 5:550 5:548) 5-545) 5-539 5528) 5523) 5-516) 5510 5504 5:501! 5-488) 5-482) 5-481! 5:477 5:474| 5-465) 5462) 5-457 | 5:521 
23 | 5°446) 5°443) 5-435) 5°432) 5-426) 5-421! 5°414 5-416) 5-414! 5:414) 5-407] 5°406] 5-406) 5-406) 5: 408) 5:411| 5:412| 5-415) 5-420) 5°425 5°435) 5:436) 5-441) 5°447 | 5-422 
24 | 5°453) 5°460) 5-465] 5-470) 5-483) 5:506) 5515 5:533) 5-549) 5-560) 5°572] 5-580) 5-588) 5-595) 5-595) 5:596| 5-602) 5-603] 5°611| 5°614 5°618) 5-618} 5-614 5-607 | 5-559 
25 | 5°601) 5°591) 5°586) 5:581) 5-579) 5-581) 5°578) 5-580) 5-578) 5°579) 5:573) 5°565) 5555) 5-543) 5-536 5:529) 5-520) 5-511] 5500] 5: He 5-492) 5-486] 5:467| 5:455 | 5-544 
26 | 5°447/ 5°435) 5-419] 5-413) 5-411] 5-407] 5-398) 5+389| 5-385] 5:377| 5°365] 5-363) 5°359| 5:352) 5°336. 5°328] 5-326] 5°316| 5°310 5314 5°314| 5°315) 5°306| 5-290 | 5361 
| 27 | 5°290) 5-260) 5-216] 5-202! 5-183] 5-192) 5°187/ 5-179] 5192 5184) 5*169) £ 5125] 5°130] 5°153| 5°148 5*142| 5-149] 5°131| 5°137| 5121] 5-113] 5°097| 5°099) 5-092 | 5-162 
| 28 | 5°089) 5:084) 5-088) 5°086) 5-094) 5-109) 5-117) 5-124) 5128) 5-130) 5°136] 5°146} 5:150) 5:157| 5-159 5°159| 5°157| 5°163) 5°154| 5:141| 5-135] 5-070) 5-070) 5:051 | 5-121 
| 29 | 5°030) 5°027| 5:005| 4-983) 4-988] 4-999) 5-011] 5-006) 4-998] 5-004) 5-015] 4-983] 4-976) 4-983] 4-971 4-995] 4-991] 5-013) 5-007] 4:983) 5-005] 4-981) 4-967) 4:927 | 4-994 
| 80 | 4931) 4946 4-920) 4°932) 4°938) 4-948) 4-954) 4-962) 4-969] 4-962) 4-942! 4-941] 4-944) 4-938] 4-931 4-913] 4-895] 4°852| 4-867] 4°844| 4:857| 4:863] 4°855| 4°865 | 4-915 
| 
Mean. | 5°207] 5202 2| 5193 5°192) 5°190) 5-194! 51 96) 5*202| 5°204) 5-208) 5-210) 5:212) 5-215) 5:218) 5:217 5-218) 5-214] 5-214) 5-218) 5-215) 5-216} 5-208) 5-205) 5-198 | 5-207 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


BAROMETER. REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. MARCH 1898. 
| ‘s 
eons Sl) 400) | Omen CuO Ont | TOTS 14 | 15 legit; iets, | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 eke Mean. 


Ins.| Ins. | Ins. | Ins. | Ins.| Ins.| Ins.| Ins.| Ins.] Ins. | Ins. | Ins. | Ins. |} Ins. | Ins.| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins.) Ins. | Ins.| Ins. | Ins. 
9-443] 9-424] 9-425) 9-395] 9°382| 9-364) 9-331) 9°326| 9-333] 9:335] 9°348] 9°344] 9-338) 9-336] 9-329) 9-327] 9:316| 9°312] 9°354| 9:388] 9°406) 9-429) 9-454) 9-492 | 9-372 
9-512] 9°539| 9°566| 9°588] 9°608| 9-628) 9:646) 9°659| 9°670| 9:687| 9:693] 9:706]} 9-713) 9-715] 9:719| 9°723) 9°729) 9-742) 9°749| 9°762| 9°761, 9773) 9°779| 9-789 | 9°686 
9-800) 9807] 9°809| 9°821) 9°826) 9°846) 9-848) 9-850] 9°854| 9°860) 9°861| 9-868} 9°870) 9:863] 9°864) 9881) 9:901| 9:924) 9-950) 9-972) 9:993) 0:006) 0:014/ 0-035 | 9°888 
0-048) 0-048] 0:048} 0-034) 0-036} 0-046} 0-047] 0:042| 0-048] 0-066] 0-073] 0:065} 0:064! 0-068) 0-064! 0-075) 0-076! 0:080} 0-079] 0-081) 0-075) 0-063) 0052) 0-051 | 0-060 
0:014| 9-983) 9:966] 9-943) 9:919) 9888) 9°857| 9°826] 9-791) 9°762) 9°725} 9-692) 9-657] 9:647| 9°627| 9:608 9°607| 9°598) 9°594| 9-590) 9°590} 9°589] 9-593 | 9-754 


9-589] 9593] 9°588| 9°594) 9°600) 9°614| 9°621| 9-642) 9-661] 9°675] 9-689] 9°701} 9°712| 9:727| 9°733) 9°754) 9°79) 9°817| 9°859| 9-890) 9-917) 9-936] 9-961} 9-984 | 9-735 
0*000} 0-023} 0:030) 0:047) 0:059) 0°091) 0106) 0°125) 0-144) 0°161) 0-176) 0-180} 0-183) 0-192) 0-193 07196 | 0204 0:221} 0236] 0:263] 0-257| 0-270) 0:279) 0:284 | 0°159 
0°275) 0-272) 0268) 0°269) 0:256) 0:259) 0-264) 0-266) 0°259/ 0:252) 0-231) 0:215] 0°199) 0-183! 0-166) 0-149) 0-135) 0-133) 0-127) 0113) 0-105) 0-101) 0-097 0-091 | 0°195 
0:092/ 0:084| 0-076} 0:064| 0-070} 0-085) 0-092) 0-116] 0-120] 0°138] 0-146] 0-165] 0156) 0°156/ 0158 0-156) 0:160 0-168} 0-172] 0-191] 0-190| 0-182) 0-178) 0-167 | 0-137 
10 | 0:165) 0:153] 0:139) 0:122/ 0°122/ 0°125) 0-127) 0-141) 0-141) 0°151| 0:153} 0-153] 0-159) 0°157] 0:161) 0:164/ 0-176) 0-199) 0-207] 0-217] 0-221) 0-225) 0-222) 0-217 | 0°167 


3 0212 0-208] 0:193} 0°180) 0-167) 0:157) 0-151) 0-155) 0-149) 0-138} 0-131] 0°126] 0:110) 0:090} 0-071 0053) 0036} 0-028) 0-013) 0:000/ 9-976] 9-950) 9-939) 9924 | 0-090 
12 | 9-901) 9-881) 9:856| 9°842/ 9-831) 9°817| 9-838} 9°861| 9-868] 9:873] 9:873) 9-889] 9°895| 9°895| 9:907| 9:925 9-937] 9:960) 9-973] 9°993] 0-001) 0-007) 9:995| 9-995 | 9-909 
13 | 9996] 9°989] 9-972) 9-960} 9°941) 9-932) 9-904! 9°895| 9-851) 9:828) 9:800) 9°771] 9:730) 9°688| 9°639) 9°610) 9:632| 9-638) 9644) 9°643) 9°642) 9°635) 9-636] 9°628 | 9°775 
14 | 9:649| 9°664) 9°683| 9:696/ 9°724) 9750) 9°782| 9-802) 9-828] 9-852) 9-864) 9-888] 9-895] 9-900) 9-910 9-918 9-922) 9:934) 9-940) 9-938) 9-920) 9-900) 9-870) 9-844 | 9°836 
15 | 9:803] 9°780| 9-727) 9-692/ 9:650] 9°621| 9-572| 9-550| 9°535| 9-526] 9°514| 9-516] 9:504/ 9:519| 9:517, 9°526 9-532) 9-554) 9°586) 9°602| 9°616| 9°637, 9-653] 9-678 | 9-600 


16 | 9°693} 9°700) 9°713) 9-720) 9°730) 9°744) 9-750) 9°753) 9-748) 9°751] 9°741) 9-751] 9-747) 9-749) 9-755] 9°755| 9-745] 9°750| 9°743 9-750) 9-740) 9-734) 9-723) 9-717 | 9-738 
17 | 9°687) 9°670| 9:651| 9:633| 9°629| 9:607| 9-604) 9:600| 9-593] 9:591| 9°590) 9-588] 9-598) 9:598] 9-596) 9593) 9-598) 9°596) 9°608, 9°612) 9-598) 9:592| 9:584| 9-580 | 9-608 
18 | 9°588] 9°576) 9°556) 9°532| 9°510) 9°485) 9-480) 9-470) 9-459} 9448] 9-433) 9-421] 9-409) 9:395] 9:378) 9°371| 9-363) 9°374| 9°395) 9:443] 9-463) 9-487] 9°512) 9-545 | 9-462 
19, | 9578] 9°616/ 9-626] 9:658) 9°691| 9-730) 9-758) 9-796) 9-822) 9-856] 9-868] 9-888] 9-904! 9-918) 9-912) 9-923] 9:957/ 9:968] 0-002 0-032! 0-058! 0-080 0:098/ 0:128 } 9-870 
20 | 0°137| 0°149| 0-150) 0-160) 0°160) 0-172) 0-174| 0-186} 0:184) 0°184] 0:167| 0:167] 0-162) 0°149) 0-153] 0-155] 0°153) 0148 0146 0°158) 0°158) 0°155) 0-157) 0-161 | 0-160 
21 | 0-165) 0:158| 0°156) 0-157| 0°163} 0°167| 0°173] 0179] 0-191) 0°194] 0:189) 0-192] 0-187] 0-178] 0-173] 0-170) 0-170) 0-172) 0-166 0-169] 0-168] 0-166] 0-161] 0-148 | 0-171 
22 | 0:140} 0°132) 0°112/ 0:099! 0-092} 0-088} 0-090) 0-070} 0-062} 0-055) 0-048) 0:043] 0-035) 0-024) 0-005) 9-983) 9-949] 9-921] 9-907 9-883) 9°859] 9°841| 9:817) 9°798 | 0-002 
23 | 9°779| 9°773| 9°759) 9°771| 9°817| 9°885| 9-917| 9-939) 9-969) 0-005} 0-024) 0-049] 0-078) 0:094 0:108) 0-112) 0°136) 0-°162| 0-178 0°196) 0-196] 0-200) 0°194) 0-192 | 0-022 
24 | 0°187| 07183} 0-183) 0°197| 0°199) 0-231) 0-248) 0-269) 0-282) 0-298} 0-302) 0°325] 0:344! 0-363) 0:373] 0-385] 0-403) 0-425] 0-439 0°453] 0:470] 0°481| 0°477| 0:489 | 0°333 
25 | 0:491| 0-491) 0-489 0°485) 0:477| 0-485) 0-483} 0°495) 0:475| 0-483] 0:487| 0°483] 0-458 0:459| 0-443] 0-455] 0-447) 0-461) 0:463 0:467| 0°455| 0-443) 0-407] 0-394 | 0-466 


0 
9 
0 
0 
26 | 0°375) 0°355] 0°335) 0°329) 0:311} 0291 nee 0255) 0°245| 0-289] 0-208) 0-159} 0-131) 0-112) 0-089] 0-064| 0-050; 0:056| 0:050 0:058) 0-046) 0-032) 0:016) 0-004 | 0-170 
9 
9 
9 


OOnNID NPWNH 
Oo 
So 
bo 
oo 


27 | 0:013} 9:993/ 9°981| 9:983) 9:981| 9-985) 9:987] 9-989] 9-976] 9°967| 9:956] 9946] 9-928 9-923] 9-896) 9-888) 9:872| 9:874] 9°863 9-860] 9-843] 9:833] 9-813] 9-796 | 9-922 
28 | 9°781) 9°765) 9°747| 9°730) 9°723) 9°709) 9-705) 9-709 9°689] 9-681] 9-669] 9-646] 9°641 9°635| 9°614] 9-611) 9°599| 9°593] 9-585 9°573) 9°545| 9°525] 9504) 9-479 | 9-644 
29 | 9-461) 9:439/ 9-427] 9-405) 9°389| 9-379] 9°377) 9:378| 9:382| 9°387| 9°391] 9-390} 9:390) 9-401] 9:400| 9:417] 9°430) 9:444| 9-458 9-479) 9-492) 9-504] 9:518] 9-526 | 9-428 
80 | 9°542) 9°554) 9:556) 9°556) 9:564) 9-576) 9-591) 9-598] 9-610} 9:613) 9-609) 9-602 9°597| 9-598) 9°600| 9°601| 9°606) 9°626| 9°652 9°670| 9°687| 9:698] 9-702) 9-702 | 9°613 
81 | 9°706) 9°716| 9°724| 9°736) 9-746) 9°760| 9°776) 9°788) 9-793) 9°794| 9°777| 9-776] 9-789) 9-800} 9°807| 9°809| 9°816| 9:828] 9°838 9-846] 9-850) 9°851| 9:847] 9-848 | 9-793 


MEAN, | 9°898/ 9°895/ 9°888) 9°885) 9°884/ 9-889] 9-890) 9°896) 9:896/ 9-899] 9:896| 9:895] 9-891] 9:88] 9-883] 9°883| 9-885) 9:894| 9-903 9-913) 9-913] 9-914] 9-911) 9-912 | 9-896 
| i 


BAROMETER. REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. APRIL 1898. 


Ins.| Ins. | Ins.| Ins.| Ins.| Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins.] Ins.| Ins.| Ins.| Ins.| Ins, | Ins. | Ins. | Ins. 
9845} 9°845) 9835) 9°837| 9°849) 9:859) 9-867] 9:876] 9:880) 9-882) 9:874| 9-877] 9°874 9:869] 9:869) 9-861] 9:861| 9-865) 9°871] 9:869] 9°848] 9-825] 9-812] 9-784 | 9-856 
9°765| 9°736) 9:710] 9:690| 9:658| 9:650| 9-639] 9:616 9°606 9:587| 9572] 9°559] 9:555| 9°551| 9533) 9:533] 9-537] 9539] 9°559] 9:565| 9-565) 9°555| 9569! 9°557 | 9-600 
9°565) 9°563 9°557| 9°549| 9°559| 9551) 9-559] 9°557| 9°549 9:534| 9-509) 9-485] 9-464] 9-452! 9-448) 9-445) 9-451] 9-460] 9-464] 9-478) 9-478] 9-478] 9°500| 9-514 | 9-507 
9°533 9°553 9°583) 9598) 9°628) 9-664) 9-697| 9-742) 9-778 9-811) 9-840) 9-872} 9-913) 9-931] 9-948) 9-968] 9-989] 0-019] 0-037] 0-063] 0:071) 0:086| 0:102| 0-118 | 9:856 
0°124) 0°126) 0°122/ 0-119) 0°116| 0-116) 0-122) 0-114) 0:110! 0:100} 9-085 0-065} 0-061) 0-042! 0:017/ 0:007| 9:991] 9:978) 9-963] 9-951| 9-929] 9-911] 9-891! 9-870 } 0-039 


0: 
97844) 9°832 9818) 9°804 9°797| 9°791) 9°78) 9°76) 9°72) 9-774] 9°777| 9-774] 9-769] 9:761| 9°759| 9°739| 9°733] 9-742) 9-761 9°73] 9°794| 9-812} 9-832] 9-839 | 9-785 
9°845) 9°854) 9°853) 9°862) 9°867| 9:871) 9:879] 9:885] 9:891) 9-901] 9-908) 9-913] 9-918] 9-912] 9-910) 9-918) 9-932] 9-942) 9-946] 9-950] 9-958] 9-949] 9-956] 9-952 | 9-907 
9°947 9°954| 9°946) 9-942) 9-932) 9-922 9°938) 9°930) 9-918) 9:918| 9-914) 9-905] 9-886] 9866] 9-836) 9-814) 9-802] 9-764) 9-738] 9-714) 9-678] 9-644) 9-606] 9-593 | 9-838 
9579} 9°546) 9:514) 9-484) 9:458] 9-444) 9-487] 9:460] 9-472! 9-499 A : 9°515] 9°535| 9°551] 9°561| 9°579) 9°585] 9°587| 9589) 9°575| 9°543) 9°482] 9-445) 9:395 | 9-514 
9378 
9° He 
ok 


bet 
SOOND TRWHF 


9°344) 9°306) 9282) 9°271) 9-261] 9:254) 9-248] 9-246] 9-236] 9-299 9220} 9:217| 9:217| 9:207) 9°201| 9°190) 9-191) 9-201) 9-225) 9-223) 9-225] 9-233) 9°245 | 9-237 


11 _ | 9256) 9°266) 9-289] 9°302| 9320} 9-328) 9-334] 9°354! 9-356] 9-377 9-389] 9°395| 9°401| 9:402) 9°412) 9:412) 9-418) 9-431) 9-451) 9°454) 9-470] 9-478) 9-496 | 9-382 
12 | 9'505 9°518} 9°531| 9°554 9-558 9°577| 9602} 9°612) 9-622} 9-634 9°659] 9°667| 9°674| 9°685) 9°691| 9696} 9-703) 9-715] 9-717) 9°716) 9-717] 9°705| 9-699 | 9-642 
13 | 9°679 9°655 9629) 9°605) 9:594 9°591 9579 9°571| 9:567] 9°555 0| 9-518} 9:509| 9°527| 9°537| 9:537) 9°536) 9°532) 9°527| 9:516| 9-540) 9°566) 9-581) 9610 | 9-567 
14 | 9°624 9°642 9°654 9'678 9°696/ 9-700) 9°706} 9°716] 9°716] 9:725 724 9-724} 9-732) 9-738] 9:734) 9°739| 9-741) 9-740) 9-750} 9-758) 9-758) 9-765} 9°765| 9-768 | 9-721 
15 | 9°760) 9°752| 9°748) 9°752) 9°755} 9-762) 9-765] 9°764| 9-756) 9-749| 9-745| 9-736] 9-732] 9-736] 9-744) 9-744) 9°746] 9-746] 9-758] 9-772| 9-782] 9°794] 9°807| 9-814 | 9-759 


16 | 9°518) 9°826) 9°826) 9:836) 9-852) 9°864| 9°881/ 9:83} 9-888] 9-896] 9:899| 9-899] 9-897) 9-891] 9:901) 9°896| 9-891] 9-895] 9-901] 9-899] 9-889] 9-879] 9-865] 9-851 | 9-876 
17 _| 9829) 9°817) 9°795) 9°785_ 9°775) 9°769} 9°71] 9°769| 9°765| 9-763] 9-750] 9-738] 9°724| 9:714| 9:706| 9-696| 9-686) 9-678] 9-674| 9-676] 9°60] 9°657| 9°648] 9-633 | 9-728 


ES HOHS 


18 | 9:622| 9°614/ 9:599| 9°600) 9:600) 9-609] 9-622] 9-634| 9-642) 9-654] 9-658) 9-660] 9-662 9-672] 9°665) 9°688) 9-702) 9:716) 9-730) 9-748) 9°769) 9-790) 9-802) 9-810 | 9678 
19 | 9:814 9°823 9°832 9°836) 9° 848) 9°860 9°870| 9°876} 9:880| 9:872 9-880] 9-884] 9-884) 9-883] 9-876] 9:872| 9°860] 9-850] 9:848] 9-853) 9-848] 9:850] 9:836] 9-836 | 9:857 
20 | 9°827| 9826) 9°826) 9°829) 9°834/ 9°837/ 9°846} 9°858) 9-869] 9-892) 9-899] 9-919] 9-939| 9-949| 9-965] 9-983] 9-996] 0-014) 0-033) 0-049] 0:067| 0-076] 0:083) 0-090 | 9-938 
21 | 0:098) 0°101) 0-111) 0°124) 0127) 0-143) 0-155) 0-161 0-162/ 0-167] 0-176] 0-176} 0-177] 0-165] 0-163] 0-148] 0-145) 0-143] 0°147| 0°151| 0-149] 0-149] 0-154) 0-154 | 0-148 
22 | 0-154) 07146) 0:137) 0°125) 0-121 0116] 0°106} 0:096/ 0:091| 0-079] 0048] 0-036] 0-024/ 0-011) 9:999) 9-998) 9:984| 9-991] 9-991] 9:991| 9-989] 9-983] 9-988] 9-986 | 0-050 
23 | 9°980| 9'975) 9:968) 9:966) 9:966) 9-970) 9-962) 9-970] 9:971| 9:964| 9-966] 9-966] 9-965] 9-959| 9-962| 9-973] 9°985] 9:996| 0-001 0-015] 0-023] 0-025] 0-034) 0-045 | 9-984 
24 0-053 0062 0-069! 0:083! 0-101) 0-120) 0-129] 0-145) 0-152) 0-158! 0-169] 0-168] 0-167 0-169] 0:169| 0-171) 0-172! 0-180! 0-193] 0:207| 0-216! 0:215| 0-214! 0-205 1 0-154 
25 | 0°200| 0'195/ 0°191) 0°189) 0-188) 0-184) 0-183} 0-181) 0-164| 0-152| 0-137] 0-130] 0-110 0-095) 0-077) 0-062) 0-049) 0-041 0-042) 0-038] 0-038 0:030| 0-017 0-012 | 0-113 
26 | 0000} 9996) 9-988) 9:982) 9-982) 9:987/ 9:980| 9-979] 9-964] 9:957| 9-949] 9-938] 9-919] 9-903] 9893) 9894) 9-895] 9:902| 9-900] 9-901] 9:901| 9-906] 9-897 9-877 | 9-936 
27 | 9848) 9837) 9819) 9°825| 9°819| 9806/ 9-799! 9°787, 9-768] 9-763} 9°775| 9-762] 9-756, 9°731| 9-716) 9°71) 9°707| 9-699] 9-698) 9°691| 9°687) 9°687| 9-677 9-669 | 9-752 
28 | 9°651| 9°647| 9°634) 9°626| 9633) 9:640 9643 9°652 9°651) 9651] 9:654| 9-658] 9-658) 9-669] 9:664) 9°663] 9-667] 9-669] 9-669) 9-676) 9:682| 9-689| 9-678 9-670 | 9-658 
29 | 9°650) 9°614 9°595 9°58] 9°562) 9°568 9°572] 9°572 9°567| 9:568) 9:569) 9-576} 9°569| 9-577] 9°574| 9°568] 9°562| 9-582! 9-554] 9-571] 9-562| 9°556| 9:545 9-521 | 9-570 
30 | 9509) 9-495) 9-484) 9°456, 9-471) 9°471) 9:478} 9:492 9-496| 9-478] 9-462/ 9-457] 9-448) 9-428] 9-415) 9-405] 9-400] 9-405] 9-411] 9-398) 9-393| 9-388] 9:374 9-383'| 9-442 
MEAN, | 9°76) 9°71] 9°765 9°763 9°764| 9°767| 9°72! 9°76, 9°775| 9-776] 9-774| 9-773] 9°771| 9°768| 9°764, 9°764| 9°763| 9°765| 9°70) 9°775| 9:774| 9-772 9°70 9-767 | 9°770 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


6 
BAROMETER. REDUCED TO 32°. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ito) |) ala 
le Tas! ‘Ins. tine! Ins. inl. iGee “tng! Teal in Tag ee. 
1 | 4:870) 4°880} 4°893} 4:900) 4:914) 4:950} 4:996) 5:028) 5:045) 5:079) 5°110 
2 | 5°186) 5°187) 5°172) 5°174! 5:177| 5:180) 5°186) 5192) 5°192) 5:180) 5-172 
3 | 4°837) 4833) 4°825] 4°815) 4°807| 4-809) 4:812) 4°804) 4°790} 4°788) 4799 
4 | 4*829) 4-818] 4°822) 4-824! 4-828] 4°851] 4-859) 4-864] 4874] 4884) 4-892! 
5 | 5-014) 5:024) 5-031) 5-038) 5-050) 5:075| 5-085] 5-090) 5°101] 5-114] 5128) 
6 | 5°263) 5°277| 5291) 5°311) 5°349] 5:367| 5:409| 5:447| 5462) 5°508) 5523 
7 | 5°688) 5°681| 5°682) 5°672| 5°671) 5°663! 5°659) 5:659) 5°655) 5°658) 5°650 
8 | 5:494) 5:470| 5°464) 5°454) 5:446) 5°449] 5°441) 5:436) 5:435) 5°425) 5-426 
9 | 5°371) 5°375) 5°370) 5:364) 5°371| 5°373) 5°377| 5386) 5°394) 5:402) 5-424 
10 | 5°349) 5°323) 5°307| 5:289) 5:284) 5:274) 5°262) 5°241) 5-221) 5183) 5143 
11 | 4°601) 4°550) 4°508) 4°473) 4°447| 4°444) 4:435) 4°434) 4°447| 4°452) 4°471 
12 | 4:717| 4°719) 4°722) 4-731) 4°738) 4°760} 4770) 4°775) 4°788) 4°798) 4:806 
13 | 4°917| 4-920) 4°920} 4-916) 4-920) 4:929) 4-939} 4-950} 4960] 4966] 4:975 
14 | 5052) 5-052) 5-059) 5:063) 5-070] 5-088) 5°100} 5:116} 5°125} 5139] 5-146 
15 | 5211) 5:211) 5:211) 5:210} 5-212) 5°212) 5:219] 5-227) 5-221) 5:228) 5:229 
16 | 5°384| 5°389) 5390) 5:885) 5390) 5°404) 5°412) 5-423) 5:433] 5:438] 5452 
17 | 5°468) 5-450) 5:429) 5:409] 5:389) 5:373) 5°362) 5°358) 5356] 5367] 5389 
18 | 5°672) 5°677| 5°684) 5°689) 5°695! 5:700) 5716] 5-730) 5738) 5:743] 5°757 
19 | 5°742| 5°731) 5°718) 5°709) 5-704) 5-703] 5°702| 5-699] 5-694) 5:692) 5°691) 5 
20 | 5°6 40] 5°630) 5620) 5°609} 5602) 5-609) 5:618) 5-628) 5°635) 5644) 5645 
21 | 5°595) 5°590) 5°579) 5°568) 5°557) 5°552) 5°546) 5°555] 5:554) 5°551) 5°547 
22 | 5°394| 5°385) 5:364) 5°359] 5°353] 5°348) 5349] 5°351) 5°357| 5°356] 5°353 
23 | 5°398] 5°398] 5°394] 5°397| 5:396] 5:397| 5°397| 5°399] 5:403) 5-406) 5°415 
24 | 5:423) 5:417| 5-407! 5:404! 5:402) 5:395] 5398] 5:400] 5:405| 5-402) 5-409 
25 | 5°378] 5°370) 5°355) 5°350) 5°339} 5325) 5:319] 5°316} 5313} 5°315] 5321 
26 | 5:268) 5°263) 5-256) 5259} 5:257| 5-263) 5°267] 5:269) 5-276] 5-283] 5-293 
27 | 5°337| 5°341) 5°336) 5:329| 5°331) 5°337| 5339] 5:345] 5°349] 5:358] 5361 
28 | 5°488/ 5°431) 5428) 5:488) 5:443) 5:457| 5°467| 5°472) 5-474) 5478] 5:483 
29 | 5:421) 5-405) 5:394) 5:381) 5:376) 5:378) 5:384| 5:381) 5369) 5°352| 5343 
30 | 5:259} 5°253) 5°247| 5°242) 5°235) 5:246) 5:244! 5°241) 5234) 5:227| 5:22 
31 | 5°106} 5-092) 5-081) 5:053) 5:035) 5:032) 5:029) 5:027| 5028) 5027) 5:022 
MEAN. | 5:268) 5:263) 5°257] 5:252) 5251) 5-256] 5:261) 5:266] 5:269} 5:272) 5:277 
BAROMETER. REDUCED TO 32°. 
Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
J | 4°980) 4960) 4:951) 4:936) 4:931| 4:927| 4-908] 4-905] 4°885) 4:869] 4:879 
2 | 5°053) 5°055) 5-065) 5:074 5091) 5-097) 5:118) 5-138) 5-158] 5-169) 5°180 
3 | 5:218) 5:209| 5-191] 5:173) 5159) 5°155) 5:143] 5:142] 5-137] 5-130] 5:131 
4 | 5078) 5:078) 5:073) 5:083 5:083) 5:092| 5-102) 5:114] 5°129) 5°136) 5:149 
5 | 5'217| 5:219) 5:221) 5235) 5°240| 5-248] 5251) 5:278) 5:282) 5:283) 5-295 
6 | 5°240) 5-227) 5+204| 5-205) 5-180) 5-172! 5-160) 5°159) 5-145) 5-145] 5-164 
7 | 5°299) 5°296) 5°308) 5°311| 5:328) 5°341| 5°364| 5°379| 5392) 5:406] 5419 
8 | 5001 5494! 5:496) 5-499 5495) 5:497| 5°501| 5°510) 5:532) 5-538) 5°550 
9 | 5°710 5°707) 5°711) 5°721! 5°724! 5°738] 5°747)| 5°755) 5°764| 5°767| 5:770 
10 | 5°784) 5°780) 5°73) 5-771) 5:74) 5°72) 5°76) 5:74] 5°76) 5°782) 5°781 
11 | 5-769) 5764) §°758) 5°751! 5°758) 5°755| 5:759| 5°760) 5:764| 5°771| 5-767 
12 | 5°762 5°756 5°751| 5°750) 5*751) 5°756) 5°757| 5°758) 5°758) 5°753| 5°761 
13 | 5°762) 57 53) 5°751) 5°751) 5:746) 5°755| 5°761) 5°73) 5:79) 5°782) 5°7938 
14 | 5'809| 5802) 5-794] 5°791) 5°788| 5°796| 5:801| 5:807| 5*807| 5:805] 5°811 
15 | 5°782)5 °771| 5°763) 5°763) 5°753) 5°765) 5°765) 5°769) 5°74) 5°75) 5°77 
16 | 5:755| 5743) 5735) 5°732) 6°726) 5°721) 5°726) 5°726| 5°723) 5°730) 5°731 
17 | 5°682) 5°675) 5°660) 5°662) 5°662) 5°660| 5661! 5°664| 5°659| 5°654) 5°656 
18 | 5483) 5459) 5:419] 5°403| 5:392| 5:372| 5-356] 5-355] 5°377| 5°374| 5386 
19 | 5°469) 5-466) 5:458) 5466! 5-462] 5-481) 5-477] 5-480] 5:496] 5°495] 5-502 
} 20 | 5°382) 5°364) 5:342! 5:327) 5:318) 5:314| 5:320) 5-320) 5°315) 5:317] 5°318 
21 | 5°299) 5°295) 5285) 5°283) 5:269) 5:275) 5°268) 5:249) 5:247| 5°246) 5:247 
22 | 5:086) 5°083) 5:077| 5:075! 5082) 5-092) 5-111) 5°119) 5°125} 5-131) 5142 
23 | 5°231) 5°231) 5°227| 5:227| 5-229) 5-243] 5-245) 5-246] 5248} 5-246) 5°245 
24 | 4:953) 4°939) 4934) 4932) 4-929) 4-928] 4-932) 4-933] 4-936] 4:937] 4938 
25 | 4°864! 4°857) 4°850| 4'850) 4°851) 4°855) 4-866) 4°877] 4891) 4-908 4:917 
26 | 5:092) 5°105) 5°121) 5:141) 5°169] 5-185] 5-198] 5-229] 5:256] 5°271] 5:294 
27 =|: 5*449) 5°440) 5°433) 5°486, 5:438) 5-443) 5443) 5:447| 5'453] 5464) 5°467 
28 5°453| 5°454 5°454| 5°449 5°448) 5-449] 5-446) 5°459] 5:469] 5:467) 5°476 
29 | 5°474) 5°469) 5°459| 5°447| 5°452| 5-446] 5°448] 5-452) 5°445) 5-450) 5°445 
30 | 5°446) 5°455) 5°449) 5°459) 5°466] 5-483) 5-484] 5497] 5504] 5516] 5°528 
IMran. 5°403) 5°397) 5°390) 5°390 5:390) 5:394) 5:396) 5-402] 5-408] 5:411| 5°417 


12 
ime Tae 
5125] 57144 
5°1578 5143 


4:984| 4-993 
|5°175 
es 


5:488| 5:495) 


5:389] 5°317 


22| 5:216] 5:215 


5:013] 5004 
5:282} 5:283 


Ins, 
4:921 
5224 


Ins. 

4901 
5208 
5128 
5156 
5301 


5166 
5°439 
5°564 
5°74 
5784 


5'770 
5°754 
5798 
5810 
5'778 
5'726 
5645 
5°398 
5'502 
53264 € 
5°2419 5°2' 
5144 
52357 £ 
4-934 
4:932 


5°315 
5468 
5°475 
544215 


5°576 


HNN NNN AT 
i 


SAS Soe AINA 


oo 
<o 
= 


5°530] 5°541) 5° 


5-421} 5°425 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


5509 
5°378 
5:430 
5:419 
5312 


5307 
5°372 
0| 5°498 
5:259 
2) 5197 
4°985 


5:281 


5:284 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


Ins. | Ins. 

4951) 4953 
5: 232, 5242 
5'103) 5:096 
ay 170 5178 
299) 5'298 


rs 
“INI 
mS 


PAN PLAN TN TMM Tog gore 


CO 


aa MHeO~N BAGEL! © 


oo 
OM WOW 


CIOE SLOVO Ot Ovorwor9sror Or 


“IPO HMPOOWH WOOO Nin 


rat Ye} 
ID OOPANW BDwWoon HPrNwwWeH Nab 


SvOVSt or O1 


OO ORR AA Som NAH 
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~ 
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3) 4°7 64 


16 | 
Ins. 
Byalfal 
5068 


17 


| Ins. 

5179 
5055 
4786 
4°946 
5172 


5642 
5°547 
5°378 
5420 
4-928 


4-928 
5164 


5°622 
5'569 
5°387 
5418 
4°969) 
4570} 4602 
4:854) 4°872 
5°09} 5:019 
5°194| 5°198 
5261] 5:268 
5492) 5:492 
5495] 5°514 
5°78) 5°70 
5*664| 5:652 
5*620] 5°618 
5°500} 5°482 
5:384) 5°376 
5:423] 5-424 
5°418] 5-409 
5°309) 5°301 


5°311) 5°311 
5°376] 5°382 
5°495| 5°489 
5:237| 5°223 
5'186} 5"180 
4-990} 4-993 


FIRST FIGURE OMITTED. 


MAY 1898. 


18 


Ins, 

5185 
5:028 
4°805 
4951 
5179 


5°653 
5:541 
5°384 
5:412 
4°895 


4°625 
4°883 
5°029 
5'204 
5:279 
5°492 
5548 
5-767 
5°648 
5°609 
5°470 
5°384 
5421 
5°407 
5:287 
5°315 
5°392 
5488 
§:222 
5183 
5012 


19 
Ins. 
5191 
4-980 
4:791 
4965 
5191 


5°667 
5°533 
5379 
5°414 
4°845 


4642 
4°894 
5°035 
5:210 
§°302 
5*493 
5'563 
5°765 
5642 
5617 


5°466 
5°378 
5°415 
5404 
5:296 


5°3822 
5:401 
5-480 
§:238) 
5171 
5:008 


20 
Ins. 
5195 
4°953 
4°769 
4974 
5195 
5'673 
5538 
5:385 
5403 
4-800 


4-650 
4-896 
5:035 
5°215 
5°316 
5498 
5°585 
5°765 
5°650 
5°616 


5:463 
5°397 
5°427 
5405 
5:287 


5'329 
5°405 
5°469 
5:243 
5169 
5:013 


5:278) 5°278 


5*280) 5°281! 5:281 


21 

Ins. 

5201 
4°935 
4799 
4:984 
5'206 
5:67 
5531 
5384 
5°386 
4:780 
4670 
4:900 
5038 
5219 
5°336 


5'498 
5°611 
5764 
5'651 
5'620 
5°462 
5'402 
5:431 
5'396 
5:292 


5'341 
5415 
5:455 
5:257 
5°167 
5:006 


FIRST FIGURE OMITTED. 


Ins. 

4:954 
5241 
5089 
5184 
5289 


5'164 
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Ins. 

4:971 
5:248 
5:083 


5180. 


5:268 


5:209 
5478 
5°613 
5773 
5769 


5°764 
5°763 
5804 
‘781 
17 


So 
= 


26 


151 


AN AANnKN © 
He ORR AN 


5550 
5:422 


7| 5°588 


| +890 


2) 5391 


Ins. | Ins. | Ins. 
4-978] 4:98-] 5:001 
5*250) 5:257| 5:256 
5'077| 5:075) 5-078 
5*182) 5:198) 5:200 
5°255) 5:279 5:276 


5°230) 5°244| 5-258 
5°488] 5:495| 5-494 
5°624| 5°636) 5°653 
5°76] 5°78] 5:78 
5°70) 5°72) 5°73 
5°762) 5°762! 5-761 
5°761) 5°765 
5°809) 5°312 
5°801) 5°795 
5°79) 5775 


5°707| 5°706 
5583 
5448) 5 
5*459) 5:447 
5°319 


5103 
5177 
5:032 
4°882 
5°007 
5401 
5473 
5'484 
5452 
5°563) 5564 


5424) 5:425 


5448 
5'469 

5°330 
5°123 
5175 
5:063 
4-998 
5'472 
5-484 
5°453 
5°54 


5422 


| 


7| 5555 


3} 5°200 
2) 4962 


Ins. 

5028 
5259 
5078 
By All 
5281 
5274 
5496 
5664 
5°784 
5772 
5766 
5771 
5816 
5797 
5779 
5:709 


5437 
5°310 
5102 


4:876 
5:043 
5:424 
5472 
5°488 
5°461 
5559 


5°428 


5°284 


22 
ibe, 
5204 
4°940 
4°814 
4-990 
5220 


7| 5°685 


5523 
5367 
5°386 
4:750 


4685 
4:905 
5:046 
5:216 
5°341 


5°492 
5°624 
5°767 
5°650 
5°614 


5428 
5°403: 
5°435 
5:40] 
5:279 
5345 
5°425) 
5°455 
5*256 
5°154 
5004 


5284 


23 
Ins. 
5188 
4*892 
4817 
4-998 
5:239 


5'691 
5°511 
5381 
5376 
4708 


4-708 
4°909 
5°046 
5'219 
5°355 


5°484 
5°647 
5°760 
5°652) 
5°615 


5419 
5391 
5°433) 
5401 
5'274 


5'342 
5°428 
5439 
5°255 
5131 
5°005 


5'281 


5479 
5658 
5°754 | F 
5°651 
5598 


5-415 
5384 
5°429 
5385 
5:273 


5347 
5433 
5:427 
5253 
5131 
4-991 


5:277 


JUNE 1898. 


Ins, 
5035 
5: 258 


677 


5426 
5°306 
5097 
5'208 
4-951 
4878 
5056 
5437 
5'472 
5490 
5*459 
5'556 


5:428 


Ins, 
4°955 
5°182 
De 
5149 
5°266 


5206 
5420 
5574 
5°759 
5°775 


5°764. 
5°761 
5°788 
5°801 
5778 


5°720 
5624 
5419 
5°469 
5324 
5°203 
5142 
5°150 
4915 
4-942 
5:296 
5460 
5°47] 
5452 
5°519 


5413 


Tns7/ ing? 
5°046 5:055 
5:247 5:240 
5:083 5:081 
5216 5:207 
5262, 5:259 


| 5289 
5500 
5699 
5°780 
| 5767 


5°767 
5°766 
5814 
5°789 
5°759 
| 5690 
| 5°509 
5-460 
5405 
5318 


5084 
5230 
55) 4-948 
4°869 
3} 5°083 
5443 
5-460 
5484 
5°457 
5'5b2 


5425 


793 


5566 
5428 


BAROMETER. 


CON OFRWNE 


10 


0-014. 


7| 9°303 
3| 9°509 


7| 9817 


2) 9°898 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


REDUCED TO 32° AnD SEA LEVEL. 


z 


Ins. 

9°441 
9°712 
9:277 
9291 
9-590 


9:920 
0-292) 
9:992 
9°924 
9*892 
8:937 


9°665 


0:065 
0:050 
0°335 
0°305 
0:233 
0°122 
9°873 
9-911 
OO 2Ik 


9°854 
9:939 
0:019 
9:933 
9°860 
9°622 


9°823 


2) 0298 


2) 9°865 


9°698 
9-830 


0-083 
0-011 
0°350 


0°226 
@atinl 


9-914 
9°923 
9°894 


9860 
9:950 
0-049 
9°961 
9°851 
9°615 


9°832 


0:294 
224 


105 
8 
) 
"9% 
8 
8 
G) 
0 
MY) 
8 
6 


09 
834 


Ke) moooooes wonneo Oo 


52) 0:080 
7| 0°246 


0:221 


9: “610 
9-836 


2) 9°336 


7| 9°768 


7) 9°715 


2) 0°271 


9 


Ins. 

9589 
9°714 
9271 


9-654 


9:980 
9°964 


5| 8911 
9°377 
9542 


9°830 


0-101 
0-014 
0°356 


0°210 


0:075 
9°875 
9:907 
9:921 
9886 
9°856 
9°945 
0:07 
9°941 
9°822: 
97597 


9-833 


10 


Ins. 

9611 
9°700 
9:278 
9°348 
9°669 
0:110 
0:237 
9974 
9:971 
9°724) 
8:907 
9°371 
9°544 
Seily 
9°850 
0:109 
0:012 
0°351 
0:254 
07191 


0:053 
9872 
9-902 
9-910 
9:872 
9-856 
9:959 
0:079 
9-933 
9°812 
9°590 


9°831 


11 


Ins. 

9633) 
9-690) 
9:27 
9:352 
9°668 
0:123 
0-210: 
9:975 
9:976 
9686 
8:936 
9:375 
9°546 
9-719 
9°851 


07107 
0:017 
0°351 
0:241 
0181 
0:036 
9°883 
9-902 
9°915 
9:866 
9°847 
9:952 
0-084 
9:923 
9°809 
9°588 


9°829 


Tae | ime 
9°6521 9°666 
9670] 9°650 


9:27) 9267] 9° 


9°364} 9°368 
9688} 9°698 
0-146) 0154 
07188} 0:162 
9:961} 9:949 
9-986} 9:976 
9-649} 9°611 
89801 9-013 
9°393] 9°393 
9°543] 9°545 
9-723] 9-729} S 
9°865] 9°884 


9°575) 9°553 
9°829] 9°824 


2) 9°878 


5) 0:073 


7| 9°822, 


2) 9°755 


FIRST FIGURE OMITTED. 


MAY 1898. 


15 


Ins. 

9°689 
9°596 
9°265 
9:392, 
9-716 


0:190 
0°142 
9:925 
9:976 
9°507 
9-060 
9-411) 
9°551 
9-751 


0-110 


0°333 
0-180 
0115 
9:972 
9-883 
9872 
9°882 


9°833 
9-948 
0089: 
9°837 
9°528 


9816) 


9°412 
9°712 


0:210 
0:126 
9°929 
9-966 
9:452 
9:078 
9-440 
9-562 
9763 
9873 
0-114 
0-100 
0:318 
0:167 
0:109 
9:956 
9878 
9°859 
9°876 
9°816 


9°839 
9945) 
0-090 
9:807 
9°745 
9-530 


9°812 


BAROMETER. 


CoN oP CONF 


10 


REDUCED To 32° 


AND SEA LEVEL. 


9°425 
9°720 
0:218 
0:126 
9°929 
9:965 
9398 


9113 
9-445 
9°567 
9-769 
9:893 


0-118 
0:117 
0:309 
0172 
0101 
9-947 
9°873 
9°869 
9°876 
9°816 
9845 
9°941 
0:077 
9°806 
9-741 
9°532 


9°813 


18 
Ins. 
9°693 
9°542 
9-244 
9°444 
9°738 


0:234 
07110 
9°925 
9:963 
9°353 
9°132 
9°465 
9577 
9:781 
9-928 
07128 
0:147 
0°306 
0172 
07110 
9:948 
9°879 
9°875 
9°885: 
9°816 
9°863 
9-948 
0:079 
9°797, 
9°731 
9°535 


9°818 


19 
Ins. 
9-703 
9-518 
9°251 
9°464 
9°751 


0:255 
0:110 
9:931 
9:970 
9°302) 
9:145 
9:475 
9°585 
9°786 
9-948 


07138 
0170 
0°307 
0-178 
0:123 
9:952 
9°883 
9°888 
9°890 
9°826 
9:870 
9:961 
0:069: 
9°821 
9°735 
9544 


9°824 


20 


21 


_—— 


Ins. 
Aly 
9493 
9:261 
9°484 
9°766 
0:276 
07104 
9-935 
9972 
9283 
9:176 
9°493 
9598 
9°792 
9:973 
0152 
0:197 
0°315 
07194 
0:135 


9:963 
9°897 
9-904 
9:908 
9-830 
9°885 
9:975 
0:055 
9°830 
9°737 
9°559 


9°834 


FIRST FIGURE OMITTED. 


Tns. 

9°734 
9-448 
9:281 
9-506 
9°780 
0:290 
0100 
9:945 
9-971 
9258 
9-202 
9-501 
9611 
9801 
0:002 


0'146 
0:224 
0°322 
0-221 
07150 


9:964 
9:897 
9°912 
9-920 
9°846 


9°895 
9-989 
0°044 
9°843, 
9°734 
9°561 


9°842 


22 
Ins. 
9-746 
9°434 
9-285 
9516 
9-800 


0:303 
0-082) 
9-945 
9-968 
9°224 
9-238 
9°501 
9°627 
9°799 
0-029 


0°147 
0°253 
0324 
0:228 
07157 
9°954 
9:903 
9:924 
9:930 
9°855 
9°915 
9:997 
0:039 
9°863 
9°723 
9°560 


9:847 


23 
Ins. 
9°744 
9°407 
9°285 
9°531 
9°818 
0:312 
0:062 
9951 
9-968 
9164 
9-250 
9°507 
9638 
9°795 
0:048 
0148 
0:273 
0323 
0232 
07165 
9944 
9910 
9935 
9:934) 
9°854 
9:921 
9:999 
0-011 
9°871 
9713 
9°554 


9°847 


icht, | Mean. 


s Ins, 

42 19-611 
388 | 9°616 
285 | 9:278 
9°546 | 9°387 
9°834 | 9-688 
0:316 | 0-122 
0:048 } 0:189 
9-943 | 9°965 
9-959 | 9-960 
9*112 | 9°588 
9-258 } 9:043 
9:516 } 9-399 
9-641 } 9°558 
9°801 } 9°734 
0:057 | 9:888 
0°138 } 0°107 
0:294 } 0:102 
0°329 } 0°332 
0238 4 0:242 
0-161 | 0:174 


9-928 } 0-029 
9-913 | 9°885 
9-933 | 9°903 
9-932 | 9-911 
9866 } 9°864 


9-933 | 9°864 
0-011 | 9:958 
9-986 } 0-054 
9-880 } 9°893 
9-704 | 9°790 
9°548 | 9°582 


9°846 | 9°830 


Ins. 

9508 
9600 
9°776 
9589 
9°723 
9°720 


2) 9°802 


0:012 


2) 0°245 


0°302 
0:284 
0264, 


7) 0°318 


0°366 


3} 0°312 


0:275 
0:203 
9°945 
0:022 
9'868 
9°780 
9°585 
9°758 
9°348 
9°289 


9°565 


13} 9°961 
4) 9-972 


9:913 
9-969 


2) 9-909 


Ins. 

9°496 
9°602 
9-760! 
9°584 
9°726 
9°712 
9°815 
0'016 
0°251 
0:298 
0286 
0260 
0°313 
0°363 
0°307 
0°270 
0-190 
9906 
0024 
9°84] 


9°784 
9°583 
9°756 
9°340 
9°284 
9°584 
9-959 
9°976 
9-902 
9°964 


9905 


Ins. 

9-478 
9614 
9°744 
9:590 
9°738 
9°702) 
9°837 
0:022 
0°262 
0:292 
0:278 
0°253 
0°317 
0°368 
0°309 
0:271 
0190 
9°892 
0:021 
9°819 
9°783 
9°584 
9°764 
9°348 
9°284 


9°610 
9:967 
9970 
9°893 
9:973 


9:906 


Ins. 

9:466 
9:627 
9724 
9:594 
9-744 


9689 
9854 
0:034 
0:268 
0:294) 


0°282) 
0:268 
0321 
0°369 
0°307 
0:266 
0°192 
9°872 
0-021 
9803 


9°766 
9°594 
9764 
9°352 
9:287 
9°638 
9:969 
9:970 
9°893 
9°985 


9:907 


Ins. 

9:459 
9°642 
9:710 
9-604 
9°757 
9°682 
9:877 
0:036 
0-276 
0:294 
0'285 
0'273 
0°339 
0°372 
0311 
0:267 
0°195 
9°845 
0:027 
9°801 
9°72 
9°607 
9°784) 
9°360 
9-293 


9°662 
9980 
9-968 
9°897 
0:005 


Ins, 

97449 
9°657 
9-689 
9°614 
9°766 
9°676 
9°897 
0:034 
0280 
0-298 
0286 
0271 
0:344 
0°373 
0°313 
0272 
0194 
9°828 
0:029 
9-791 


9-764 
9°517 
9°780 
9°362 
9°303 


9-682 
9-985 
9:960 
9896 
0:015 


9913 


9:914 


Ins. 

9433 
9668 
9:678 
9°630 
9°783 
9-662 
9:909 
0:033 
0279 
0:295 
0282 
0:277 
0:349 
0°374 
0°315 
0-270 
07188 
9-830 
0025 
9°793 
9°752 
9°627 
9°78 
9°366 
9°321 


9°714 
9:987 
9-962 
9:902 
0-041 


9:917 


Ins. 

9-408 
9-690 
9668 
9644 
9-791 


9°645 
9-917 
0:046 
0:274 
0:282 
0°282 
0:271 
0:347 
0°360 
0°311 
0°262 
0178 
9°829 
0:030 
9783 


9°744 
9°622 
9°74 
9°364 
9°331 
9°730 
9-988 
9-960 
9-901 
0'048 


9916 


Ins. 

9°386 
9711 
9°668 
9°654 
9:791 
9643 
9-927 
0-048 
0:270 
0:278 
0:271 
0°266 
0°335 
0:348 
0:307 
0°248 
0'164. 
9°834 
0:033 
9°77 
9°733 
9-621 
9°755 
9°362 
9:342 
9°755 
9°985 
9:949 
9-900 
0'056 


9-914 


Ins. | 


9°394 
9°726 
9°658 
9°664 
9°303 


9°624 
9926 
0:052 
0°264 
0°264 
0'259 
0°264 
0°325 
0°346 
0305 
0:239 
07153 
9-844 
0:038 
9:788 


9°733 
9°643 
9-742 
9°357 
9°342 
9°756 
9-984. 
9-941 
9-903 
0:062 


9-918 


Ins. | Ins. 
9-442) 9-476 
9-742) 9°746 
9-646} 9°631 
9°667] 9-678 
9-806) 9°809 
9°615} 9°619 
9:937} 9-940 
0:062} 0-080, 
0-258} 0-258 
0254) 0°245 
0:248} 0:230 


DNOOrH ODwrwst 


WOON WWIDY ASH Ww 
oo 


WAIN POR WONW ONGALND © 


0-068] 0-074 
9°913} 9°913 


3| 0°283 


Ins. 

9°494 
9°756 
9619 
9°674 
9811 


9°607 
9:947 
0:088 
0°257 
0°236 
0-218 
0:251 
0:298 
0314 


0-210 
07118 


2) 9372 


Ins. 

9°488) 
9°759| 
9°598 
9°678 
9-803 
9605 
9948 
0:090 
0256 
0:234 


0-210 
0'247 
0°300 
0311 
0°274 
0-204 
07122 
9-910 
0-023 
9-802 
9°653 
9-652 
9656 
9°331 


9°792 
9-968 
9°923 
9-913 
0:074 


9:907 


Ins. 
9°494 
9774 
9°594 
9°678 
9°797 
9613 
9-949 
0:094 
0:252 
0226 
0210 
0'241 
0:298 
0°306 
0:269 
0200 
0-110 
9-924 
0:020 
9807 
9°632 
9-664 
9628 
9-319 
9390 


9°804 
9°955 
Oily 
9-913 
0:077 


Ins. 

9°502 
9°791 
9°590 
9671 
9-789 
9°633 
9-944 
07110 
0:248 
0228 
0°206 
0246 
0°300 
0°294 
0-261 
07196 
0:095 
9°936 
0013 
9-808 


9°633 
9°658 
9°578 
9°305 
9°400 


9°826 
9:947 
9°921 
9:913 
0:080 


9-905 


9:904 


Ins. 

9°514 
9°788 
9590 
9°684 
9-781 


9°653 
9°955 
0°12) 
0:262 
0°230 
0:212 
0-251 
0-298 
0:298 
0:259 


0-194 
0:088 
9-954 
9-997 
9°820 
9-618 
9°666 
9°544 
9:295 
9°412 


9°847 
9°947) 
9-923) 
9:920 
0-082 


9:907 


Ins. 
9-524 
9°794 
9°586 
9-698 
9-782 
9-671 
9-966 
0142 
0°274 
0°238 
0214 
07255 
0°308 
0295 
0:265 
0194 
0:088 
9959 
9:992 
9-810 


9°585 
9-674 
97508 
9-289 
9-431 
9°874 
9:956 


Ins. 

9540 
9°800 
9-587 
9°698 
9-780: 


46 


ww wo 


GOGO “IO Orb) 
Ww MNT ATO 


COOH www 


83 


9°451 
9289 
9-454 


9°891 
9:958 


Tns. 

9-560 
9-807 
9-592 
9-710 
9773 
9-720 
9-991 
0:187 


2) 0-294. 


0:261 


0-241 
0:275 
0°333 
07310 
0:273 
0:204 
0-060 
9-998 
9:970 
9-796 
9:595 
9-708 
9-404 
9-290 
9:482 


9-929 
9:964 


9°927) 9°925 9-929 
9917} 9°925 9:935 
0-092} 0° 093, 0:097 


9-910) 9 m6 9-923 


Ins. 
9571 
9°812 
9593 
9°720 
9°72 
9°739 
9:994 
0:200 
0296 
0272 
0:252 
0290 
0341 
0°311 
0:278 
0:210 
0:050 
9:998 
9:957 
9:792 
9°595 
9°724 
9°385 
9-295 
9-503 
9:940 
9:972 
9-933 
9:94] 
0:098 


9-928 


0:097 
9:931 


a 
Ss 
Re) 
“I 
= 
oo 


wow ~~ 


OONWH~1 
OR EAH 
S 
(is) 
ie) 

(os) 


wocdn nocd 
DSS 
woe 
S 
iS) 
a 
a 


0-098 | 0-049 
9°931 | 9:914 


BAROMETER. 
1 AS 
Ins. | Ins. | Ins. 
1 | 5°548) 5°545) 5°539) 5 
2 | 5:447| 5°415} 5-402 
3 | 5°215) 5°216} 5°230 
4 | 5488) 5:497] 5°501 
5 | 5671) 5663) 5-650 
6 | 5°680) 5°674| 5°668) 5 
7 | 5°588) 5°574) 5573 
8 | 5°678) 5°682) 5°676 
9 | 5°810) 5°806) 5-802 
10 | 5°884) 5°881) 5:875 
11 | 5°880| 5°872| 5:859 
12 | 5:700) 5°673) 5-646 
13 | 5:410) 5°392) 5358 
14 | 5441) 5-421] 5415 
15 | 5:520) 5:538) 5536 
16 | 5599) 5580) 5°571 
17. | 5:558) 5:551) 5:547 
18 | 5:263} 5:273) 5:249 
19 | 5360} 5°369) 5369 
20 | 5:558) 5563) 5°553 
21 | 5581) 5-569] 5:553 
22 | 5°425) 5411) 5:387 
23 | 5°194/ 5°184] 5-153 
24 | 5:361| 5°363) 5:369 
25 | 5523) 5°513) 5509 
26 | 5°591| 5:°599) 5:597 
27 =| 5°624| 5615} 5°611 
28 | 5451) 5414) 5393 
29 | 5°569) 5576] 5588 
30 | 5°710) 5°706) 5695 
81 | 5°572| 5:559) 5°547 
MEAN. | 5°545| 5°539} 5°530 


RAMN AMAKS 
OOM CO Mn 
OnIh or SIO C 
Ono MOO 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


REDUCED TO 32°. 


5 6 
Ins. | Ins. 
5540! 5540 
5*367] 5°356 
5259) 5-274 
5522) 5:531 
5°647| 5647 
5°677| 5668 
5'584] 5583 
5689) 5-699 
5'797| 5°810 
5°875) 5:881 
5*849] 5-844 
5°611] 5°594 
5366) 5°376 
5390] 5°398 
5554) 5562 
5552! 5550 
5548] 5:546 
5234 5216 
5393) 5:401 
5556] 5:561 
5545] 5538 
5°372| 5°373 
5141] 5139 
5365) 5380 
5515) 5521 
5°584! 5:587| 5:601) 5607 
5604! 5604] 5-609) 5605 
5'370| 5°360) 5°352) 5°347 
5°6138)| 5°621) 5°626) 5°632 
5°683] 5678] 5°676) 5676 
5537 


5:544 
5°553 
5:222 
5:432 
5574 
5°539 
5°370 
5°126 
5'411 
5538 


5527 


BAROMETER. ReEpucED To 32°. 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


Ins. 

5:548 
5335 
5319 
5'576 
5630 
5662 
5608 
5'728 
5822 
5908 


5°851 
5573 
5°416 
5°409 
5°596 


5'540 
5'545 
5'220 
5442 
5°596 


5:529 
5°359 
5°135 
5°425 
5°549 


5616 
5'608 
5°344 
5644 


ll 
Ins. 
5:545 
5344 
5:337 
5594 
5617 
5639 
5623 
5'748 
5842 
5913 


5°839 
5°560 
5°436 
5°435 
5:608 


5553 
5°530 
5:229 
5472 
5602 
5524 
5°350 
5:149) 
5-449 
5'560 
5°625 
5°611 
5°357 
5°677 


12 | 138 


Ins. | Ins. 
5552) 5-542 
5345) 5347 
5338] 5338 
5609] 5°614 
5°627| 5627 
5'635) 5°626 
5634] 5645 
5°755) 5-764 
5°844] 5852 
5'921} 5922 


5°839| 5°827 
5°542) 5-538 
5-460) 5468 
5+446| 5-452 
5°612] 5°615 
5°56) 5°54 
5°516| 5510 
5-224) 5-234 
5°4841 5-492 
5-611] 5°615 
5°81] 5°528 
5°344] 5339 
5°185) 5194 
5°470] 5-473 
5°569) 5572 
5°630| 5°633 
5°605] 5-600 
5°363] 5-380 
5*690| 5°692 


Ins. 

5'547 
5330 
5330 
5590 
5628 


5°637 
5°614) 
5°730 
5°836 
5911 


5°848 
5°567 
5°418 
5°433 
5°606 


5:544 
5534 
5:217 
5:457 
5:597 


5521 
5°356 
5140 
5°437 
5°557 
5-623 
5-608 
5°350) 
5°658 


5676 


5°553) 5-543] 5562! 5-550) 5-550 
5°529| 5:532) 5:537| 5:540) 5-544 


5°680) 5°679 


5552 
5'548 


5°675} 5°670 
5°567] 5°561 


5°55 4) 5556 


14 | 15 


Ins. 

5529 
5329 
5344 
5631 
5629 
5613 
5°646 
5'779 
5'857 
5911 
5811 
5512 
5483 
5473 
5'621 
5547 
5492 


Ins. 

5532 
5341 
5358 
5625 
5629 


5°619 
5°647 
5°72 
5°854 
5916 
5°823 
55381 
5467 
5-468 
5'685 


5545 
5509 


5:237 
5°500 
5'618 


5°516 
5°328 
5:215 
5484) 
5587 


5°634 
5°597 
5°408 
5°698 
5°663 
5°572 


5'559 


5°240 
5°506 
5°614 
5'507 
5°320 
5'236 
5-492 
5°598 


§:633 
5°596 
5:422 
5°706 
5°645 
5565 


5°558 


16 
Ins. 
5518 
5313 
5°353 
5'636 
5641 
5604 
5647 
5°785 
5855 
5908 


5°800 
5-496 
5-479 
5484 


5°620) 


5:547 
5:461 
5:257 
5513 
5°623 
9°509 
5°305 


best 


Wy 18 
Ins. | Ins. 
5:499] 5:493 
5312) 5:293 
5362! 5°362 
5'647| 5°653 
5:640] 5°652 


5°593] 5596 
5°664| 5:670 
5°787| 5°785 
5:864| 5°868 
5-908) 5:902 


5°792| 5°77 
§°492) 5°488 
5°487| 5484 
5°484) 5-474 


5:266] 5-273 
5:520] 5°519 
5°619] 5°614 
5:491] 5-488 
5*292) 5°284. 
5283 
5:509 
5°607 
5629 
5568 
5°476 
5710 
5°625 
}| 5°55) 


5°555 


TS 20) 


Ins. | Ins. 
5494) 5485 
5256] 5°260 
5375) 5°395 
5658) 5°661 
5660} 5°662 
5599! 5:600 
5°674| 5-663 
5803} 5°801 
5'863] 5:870 
5906] 5906 


5°769] 5750 
5°490] 5:477 
5°484) 5-491 
5°476] 5-480 
5°627| 5-630 
5:544) 5°554 
5:416] 5°369 
5'294| 5°301 
5°533] 5°529 
5°609} 5°602 
5:479] 5-470 
5:270| 5:257 
5°301) 5°315 
5:512) 5°522 
5603) 5-604 


5°629] 5°633 
5°556) 5:544 
5°507] 5510 
5°721| 5°717 
5°619) 5612 
5°556| 5540 


5°558] 5°555 


FIRST FIGURE OMITTED. 


21 


Ins. 

5484 
5248 
5425 
5671 
5672 
5596 
5670 
5803 
5880 
5910 
5747 
5457 
5-491 
5:497 
5633 
5549 


5°327 
55389 
5°605 
5461 
5:255 
5°319 
5529 
5607 
5634 
5°526 
5540 
a7 19 
5°597 
5543 


5'558 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins, | Ins. 
1 | 5521) 5°522) 5504) 5-490) 5°476) 5:471 5-471) 5°477| 5:471 
2 | 5:329) 5°305) 5-290) 5:283) 5°289) 5-284 5:272 5-253] 5-240 
3 5148) 5"132! 5140) 5134) 5°135| 5151 5°1389 5:142| 5144 
4 | 5°168) 5180) 5°177| 5°184) 5°191) 5-201) 5-213 5-222) 5-238 
5 5°327)| 5°290) 5°264) 5°222) 5°186| 5°153) 5-084 5:049] 5-055 
6 | 5°104) 5°121) 5°137| 5°137) 5-150 5-164 5183 5:200| 5:209 
7 | 5:231) 5°243) 5°240) 5°235) 5-234 5-239) 5°243 5245) 5:243 
8 | 5264) 5°262) 5*257| 5°265] 5:277| 5:282) 5-290 5-306| 5:319 
9 | 5°47) 5°474) 5-476) 5°475) 5-481) 5-488 5-488 5°497| 5504 
10 | 5°363) 5°318 5°256) 5°204| 5°177| 5° 148) 5135 5:137| 5151 
11 | 5:426] 5439) 5°451) 5:452! 5463] 5:467| 5-477 5-491| 5-498 
12 | 5441 5°440| 5°423) 5°411) 5°423) 5°363)5:391 5:402) 5388 
13 | 5264) 5°274) 5279) 5-294) 5:295) 5°302) 5-318) 5-334] 5:347 
| 14 | 5481) 5-465 5:47 1| 5°462 5°461) 5:471) 5°466 5°468) 5°466 
15, 5°561) 5°552) 5°55) 5-559) 5°570| 5°572) 5°580 5:590)| 5594 
| 16 | 5°596\ 5-594] 5588) 5°587| 5-588) 5°587| 5-583) 5:586| 6-588 
| 17  5°645) 5638) 5-642) 5°645] 5:653] 5°653! 5:660) 5:669] 5677 
18 — 5*705) 5°701) 5°695' 5°694| 5°693] 5-708) 5-718) 5:719] 5-718 
19 5*759) 5°741) 5°735, 5°735| 5°736] 5°738) 5:745| 5°788] 5-736 
20 —5°656) 5°649) 5°653' 5°627| 5-618] 5-618! 5:626) 5°636) 5-652) 
21 | 5656) 5-654) 5-644 5°641) 5-643] 5-639] 5-640| 5°647| 5-649 
22 | §°553| 5-55| 5535, 5°519| 5509] 5-503) 5-489| 5-490] 5+477 
23 | 5°323) 5°330| 5°330) 5343) 5°358] 5-379) 5:399] 5-415) 5-439 
24 | 5°522) 5°522) 5°519) 5°522) 5-528) 5°550) 5-555] 5°582| 5-601 
25 | 5°672) 5°660) 5°63) 5°630| 5-635] 5-628] 5°617| 5:62]! 5°631 
26 | 5*489 5°476) 5°467| 5°456) 5:449] 5-441) 5-437) 5-420] 5-408 
27 | 5'086) 5-078) 5°070 5:073) 5-069] 5-077) 5:070) 5-077) 5:064 
28 | 5°016) 5022) 5°028 5:044| 5-044] 5-054) 5:041) 5-048! 5:052 
29 | 5:268 5°275) 5°270 5°269) 5-278) 5-273) 5°270] 5-255) 5°225 
30 | 5°026) 5°035) 5°013) 5:018) 5-036) 5-035) 5-052! 5-074) 5-096 
81 | 5°179) 5°204) 5227, 5-267] 5-295 5*322) 5°372| 5:401| 5:481 
MBEAN. | 5°395) 5°392 5°386 5°383! 5-385] 5-386) 5:388! 5393) 5°397 


Ins. | Ins. }| Ins. 
5°479 5:466} 5:472 
5215) 5°206] 5°211 
5146 5:136) 5-150 
5°263) 5273] 5°297 
5030, 5016) 5:027 
5 +232) 5°243] 5:248 
5°245 5°247] 5:246 
5838 5'347] 5°357 
5523) 5:523) 5:523 
5'168) 5191} 5213 
5'512! 5°515) 5:517 
5°316| 5°317) 5°336 
5'377| 5407} 5°412 
5°467| 5:459] 5-469 
5608) 5-608} 5°612 


5°594 
5°683 
5714 
5°751 
5°656 


5°643 
5431 
5463 
5°628 
5604 
5°382 
5:044 
5:076 
5185 
5117 
5°483 


5°399 


Ins, | 
5470 
5224 
5142 
5248 
5036 


5:221 
5:243 
5°330 
5514 
5°159 


5510 
5°362 
5°367 
5462 
5600 


5593 
5682 
5°727 
5°746 
5°660 


5°653 
5°457 
5°451 
5619 
5'627 


5'393 
5:046 
5:067 
5:205 
5117 
5-462 


5400) 


6 
ra 
6 
il 
13% 


5" 
uy 
5" 
5° 
5: 
5°6 
5: 
5° 
5 
56 
56 
5: 
5" 
5" 
5: 
5: 


5: 51d A ‘530 
5:401] 5°404 


5°356) 5 


JULY 1898. 


: Mid- 
py |) 9%} night. Mean. 


Ins. 
5521 
5323 
5°337 
5°598 
5°648 


5°632 
5628 
5°750 
5842 
5899 
5°812 
5544 
5438 
5450 
5597 


5553 
5478 
5:261 
5°471 
5°591 
5512 
5327 
6218 
5454 
5'566 


5618 
5°582 
5431 
5°669 
5°654 
5°552 


5547 


Ins. 
5°458 
eye 
5:480 
5670 
5680 
5582 
5669 
5°808 
5885 
5°890 


5°708 
54380 
5464 
5519 
5613 


5558 
5323 
5°357 
5568 
5) 5588 
5432 
5°216 
5358 
5522 
5-599 
5627 
5481 
5590 
6715 
5581 
5533 


5552 


Ins. | Ins. 
5:476| 5:467 
5:227| 5:222 
5°447| 5:474 
5°672) 5670 
5°675| 5678 
5'588) 5:586 
5°675] 5669 
5'809} 5°805 
5884) 5885 
5902) 5:894 
7| 5°728 
5425 


5°558 


FIRST FIGURE OMITTED. AUGUST 1898. 


Ins. 

5455 
5191 
5140 
5324 
5025 


5266 
§:243 
5°388 
5582 
5°282 
5511 
5:278 
5°420 
5'461 
5617 
5°609 
5°705 
5°753 
5°721 
5°653 
5630 
5°376 
5'499 
5°657 
5558 


5:276 
4-966 
5:096 
5:029 
5:075 
5°555 


5°396 


Ins. 
4°457 
5186 
5141 
5311 
5021 
5252 
5247 
5°370 
5527) 
5240 
5514) 
5313) 
5414) 
5461) 
5615 
5597 
5695 
5745 
5'733 
5659 
5649) 
5406 
5487 
5654 
5'574 
5318 
4:969 
5122 
5081 
6114 
5538 


5°400 


| Ins. 


5444 
5191 
5137 
5°329 
5-024) 
5'265 
5'251 
5391 
5°527 
5'272 


5506 
5:258 
5429 
5:470 
5615 
5605 
5'700 
5'753 
5'722 
5653 
5621 
5352 
5497 
5'652 
5551 


5:239 
4:939 
51389 
5009 
5'046 
5'560 


5°392 


Ins. 

5420 
5191 
5137 
5347 
5:025 
5256 
5:246 
5416 
5524 
5319 


5-465 
5:287 
5:439 
5:483 
5608 


5°604 
5°697 
5°743 
5°705 
5°656 
5621 
5°343 
5°500 
5°669 
5°536 
5180 
4-941 
5178 


Ins, 

5'429 
5185 
5143! 
5341 
5°020) 
5264 
5245 
5:400 
5530 
5298 
5470 
5260 
5438 
5476 
5609 
5606 
5699 
5'743 
5697 
5653 
5627 
5°347 
5500) 
5658 
5542 
51232) 
4-946 
5154 
4:994) 4:99] 
4:994) 4-987 
5'568) 5°58] 


5389 5*390 


Ins, | Ins. 
5°41( | 5398 
5°185} 5°170 
5'147| 5148 
5°355) 5°3857 
5:027| 5037 


5-256] 5:259 
5-245] 5:247 
5-428] 5°447 
§:493 
5-416 


5°454 
5°184 
5°451 
5517 
5617 


5°625 
5| 5°705 
5761 
5°696 
5660 
5611 
5°342| 5°337 
5°518] 5°524 
5°684) 5°684 
5°534] 5530 
5'129) 5113 
4°940} 4-935 
5°194| 5:211 
5:006) 5-000 
4:945] 4:985 
5'587| 5°601 


5°389| 5398 


Ins. 

5398 
5176 
5154 
5364 
5055 


6264 
5:248 
5456 
5482: 
§°425 


5466 
5181 
5:467 
5°5383 
5623 


5°632 
5:706 
5:760 
5:678 
5°657 
5°604 
5°3388 
5°524 
5679 
5°524 
5:087 
4-936 
5:219 
5024 
5:013 
5601 


5°396 


Ins, 
5355 
5150 
5°174 
5°341 
5085 


5250 
5257) 
5°476 
5399 
5425 


5450 
§:243 
6480 
5'557 
5605 


5643 
5°705 
5°767 
5673 
5664 


5560 
5315 
5°521 
5672 
5499 


5084 
4-970 
5265 
5:025 
5:121 
5-628 


5399 


Ins. 

5359 
5158 
5172 
5335 
5083 


5:250 
5:254 
5472 
5-424 
5:409 


5:462 
§:215 
5:485 
5*550 
5°622 


5°642 
5°707 
5°764 
5°683 
5*663 


5°587 
5°311 
5°520 
5°676 
5°513 
5:078 


Ins, 

5388 
5164 
5161 
5°359 
5074 


5:266 
5:246 
5473 
5:452 
5°385 
5:47] 
5191 
5:483) 
5°545 
5*626 


5°638 
5°709 
5-761 
5:687 
5'663 
5597 
5321 
5°520 
5°680 
5511 
5'059 
4°929) 4-933 
5 244) 5:259 
5027) 5-028 
5066) 5:098 
5°612) 5°616 


5°897| 5°398 


Ins, 
5°450 
5223 
5146 
5:276 
5092 


5:216 
5244 
5359 
5494 
5268 


5:477 
5320 
5384 
5484 
5°597 
5-604 
5'681 
5731 
5°721 
5650 


5630 
5422 
5°450 
5°616 
5585 


5305 
5°007 
5115 
5136 
5055 
5464 


5°394 |, 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. “9 


- BAROMETER. - REDUCED TO ‘32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. Sper ~ JULY 1898. 


Mid- 
night. 


t 


22 | 23 


a 2 3 4 5 6 7 8 9 HO) |) Val We || aly WEEN ates Ny ale | aly | ash |} IS) eno) sat Mean. 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. |Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins..] Ins. | Ins. | Ins. | Ins.'] Ins. | Ins. | Ins. 
0*101| 0-094] 0-090} 0-085] 0:094| 0:091| 0-099] 0:098| 0-092] 0-084] 0-084} 0-078] 0-070) 0-060) 0-050] 0-038} 0-029 0-012} 0-011} 0-002} 0-006) 0-004) 9-991) 9-978 | 0-056 | 
9-965) 9-937] 9:924| 9-906] 9-902] 9-879) 9-862] 9-882] 9-874] 9°864) 9-862| 9-366] 9-865] 9-854) 9-852) 9°838] 9-838) 9-831] 9-816] 9-812) 9°788] 9°767) 9-766] 9°767 | 9°855 
9-764| 9:766] 9*780| 9:799| 9-818] 9°830| 9-848] 9:860] 9-867] 9-864] 9:875] 9:874] 9:381) 9-881) 9-896] 9-907] 9:931| 9-945] 9-957] 9-977] 9-989] 0-008) 0-037} 0-047 | 9°892. 
0-054] 0-071] 0:071| 0:095] 0-108] 0-125! 0-129] 0-163] 0°163] 0-166) 0°154] 0-170} 0164! 0-174) 0-172} 0:172) 0-182) 0-194] 0-204/ 0-216} 0-238) 0:244) 0-244) 0-248 | 0-163; 
0'252| 0:243) 0:234) 0:234| 0°236) 0:236) 0-231) 0-226] 0-218] 0-200) 0182 1] 0°157] 0°157| 9°153) 0:149] 0-147) 0:148] 0-151) 0-164) 0:°173) 0-175] 0-184] 0:185 | 0-192 
0'188} 0°178] 0°172| 0:169| 0-165) 0-164) 0-164) 0-164) 0-154) 0:128) 0-121 0°113) 0°109) 0-107] 0:099} 0-099) 0-105} 0°107} 0101) 0°106/ 0°107| 0-103 0-105 | 0-131 , 
0'101| 0:103} 0-105) 0°112} 0:119} 0-129) 0-148) 0:153) 0°151) 0°167| 0-171 0-181) 0-193} 0-199] 0-201] 0-211] 0-231] 0:225] 0°237] 0-241) 0:254) 0-263) 0-271 | 0-180; 
0:277| 0:281| 0:283} 0°295| 0-295) 0°307| 0°309) 9°311) 0°301} 0-297) 0-283 0-279] 0-281) 0-275} 0-273} 0-271] 0-275} 0-281} 0-287] 0°307| 0°323] 0°322| 0:339 } 0°298 | 
0'337| 0°337| 0°339| 0°341] 0°339| 0°347| 0°353) 0°357| 0-351) 0°347| 0°332 0:318] 0-312) 0:314/ 0:312] 0-319] 0:322} 0-320} 0-346] 0-363] 0°372| 0384) 0°388 | 0°341 | 
10 | 0:391) 0-392 0°393) 0-403} 0°401) 0°414) 0-417] 0-409) 0-409) 0:413) 0°406 400} 0-896) 0:3S0| 0-392} 0:380| 0-385] 0°389] 0-402) 0°406] 0-414) 0-420] 0-414 | 0°402 | 
11 | 0°408) 0°403) 0-394) 0°397/ 0°390) 0-392) 0:398) 0°394) 0°393) 0:383) 0365 343] 0°339! 0°327| 0°319] 0°308] 0-295) 0:289] 0:289) 0-285] 0-275) 0-269) 0-245 | 0344) 
12 | 0:226) 0-200) 0°172) 0-146] 0:130) 0-118) 0-103 0-089) 0-063} 0-050) 0-037 019] 0:011) 0-013) 0-015] 0:015) 0:015} 0-015) 0-011] 9-990) 9-992) 9-983) 9-978 | 0-059 | 
965] 9:966| 9-966] 9-966] 9-973] 9-971] 9:978] 9:985] 0-003] 0-001) 9-988) 0-009 | 9°958 | 


COON OKO Dr 


13 | 9961) 9:943] 9-917) 9-919] 9-907) 9-917) 9-921] 9-937] 9°939) 9-943) 9-959 

14 | 9978) 9:959] 9:959/ 9:939| 9-939) 9-947] 9-943) 9-935] 9-934] 9-937) 9-933 929) 9-937) 9-937) 9-955] 9-959] 9-973] 9-990) 0-009] 0-030) 0-049) 0-057] 0-068 | 9-968 | 
15 | 0:073) 0-079) 0-079] 0-081) 0-095) 0-109) 0-115) 0-125) 0-125} 0-125) 0-119 111) 0-113} 0-113] 0-113] 0:116] 0:123] 0-121) 0:125] 0:125) 0-127] 0°125) 0-111 | 0-111 
16 | 0:095) 0:079} 0:061) 0-049} 0:038) 0°025) 0-023} 0-035) 0-041] 0:045) 0-062 035] 0-052) 0-051) 0-059} 0:069) 0:091) 0-091] 0:108] 0°111) 0°117| 0°117] 0-115 | 0-068: 
17 ‘| 0:118) 0-12 032) 0:006) 9-974) 9-932] 9:895) 9-872) 9:837] 9:808| 9°782) 9°766) 9-752) 9-744 | 9:982 
18 | 9°715) 9°703} 9°681| 9:685] 9:683, 9°683] 9°675| 9°677| 9°685] 9°683] 9-084 

19 | 9:883) 9-901} 9-908) 9-929] 9-951) 9-963) 9:983) 9-993) 9-999] 0-009} 0012 010) 0-004) 0-008] 0:006} 0:010) 0-019] 0:034} 0:046] 0-068) 0:084/ 0:104) 0-120 7 0-002 
20 | 0°120) 0°120} 0°120) 0-124) 0-130) 0°142) 0-143) 0°146} 0-148) 0:144) 0°132 2) 0-124) 0-128) 0-118} 0-122} 0-120) 0-118} 0-118) 0°118} 0°126] 0:135) 0-126) 0-129 } 0-128 
21 | 0°119) 0-105] 0:085) 0-071) 0-067) 0-061} 0:055) 0-047] 0-041} 0-029) 0-016 991] 9:981] 9-961) 9:958] 9-941] 9-929 9-919] 9-907] 9:901| 9-889] 9'875| 9°867 | 9:993 


758| 9-740) 9-726] 9710] 9°698| 9-682] 9-668] 9-668] 9-668) 9:660| 9-648] 9-639 | 9-751 
674| 9°696| 9°720| 9°744] 9°776] 9°808] 9:828] 9°846| 9-858] 9:82) 9:888) 9:898 | 9-702 
996] 9-996] 0:002| 0-004) 0-002] 0-002) 0-002} 0-020} 0-032) 0-046) 0-052) 0-058 | 9-987 
075] 0:077) 0:075| 0:075| 0-075) 0:079} 0:085} 0:095| 0-108} 0-121} 0-121) 0:125 | 0-085 
125] 0:115} 0:107] 0-107 0:097| 0-093] 0:095} 0-101] 0°11] 0-119) 0-115] 0-119 | 0-122 

0 073] 0°061| 0-055 0:051} 0-043} 0-031} 0-017] 0:003} 9-995] 9-993] 9-977] 9:951 | 0-068 
28 | 9-925! 9-885] 9°863) 9°843] 9-825) 9:817| 9-813] 9:813) 9°813] 9-821) 9-833 2 9-872] 9:901| 9-929] 9-951] 9-973] 0:003] 0-029] 9-059] 0-082) 0°107| 0-143} 0-164 | 9°929 
29 | 0176) 0°177] 0°177| 0:199} 0:216) 0:231) 0-240] 0-245} 0-253) 0-263) 0-2 67] 0°266} 0259] 0-259] 0-250] 0-255] 0-251) 0:247| 0-259] 0-271] 0:271) 0-283) 0-277 | 0:244 
30 | 0-278) 0-273] 0-272) 0-265] 0-258] 0-254] 0-247| 0-238] 0-228] 0-218] 0-211} 0-201} 0-189} 0-176] 0-167] 0°158) 0-151] 0°151} 0:149] 0:139] 0-127] 0°121) 0-110) 0-098 | 0-195 
31 | 0-078) 0:064| 0-049) 0:036/ 0:034| 0:027| 0-020} 0-026} 0:020] 0-020) 0-020) 0:029} 0-027] 0:029) 0-037 0°046] 0-041) 0-045) 0:053} 0-057] 0:058| 0:057| 0:054| 0-051 | 0-041 


Man. | 0:073) 0-068) 0:061} 0:061] 0:061) 0-064 0:066/ 0:069} 0:067| 0:064| 0:060) 0-060} 0-056] 0-055] 0-054! 0053) 0:053] 0-056] 0:057] 0:064| 0-069] 0:075) 0-076) 0-077 } 0-063 


22 | 9:861) 9-843} 9:825) 9-822) 9-819) 9°819) 9°824| 9813) 9797) 9°789) 9°778 
23 | 9°632) 9626} 9:608) 9:596} 9°580, 9°564) 9-566) 9:550) 9-598) 9-611) 9:620 
24 | 9-907| 9°924| 9-928) 9-928) 9-934) 9°954| 9-966] 9:982) 9:984) 9-990) 9-987 
25 | 0:061) 0:061) 0:059) 0-070) 0-073) 0:085) 0:089) 0-091) 0-091) 0-085) 0-077 
26 | 0°126) 0°130) 0°124) 0°128) 0-128) 0:136) 0°144/ 0-150} 0:148) 0°139) 0:137 
27 | 0°105| 0-109] 0-109) 0-109} 0-107) 0°107) 0:117| 0-113) 0-115) 0-105) 0- 
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BAROMETER. REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. AUGUST 1898. 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. 
0:045) 0-027} 0-011) 9:993) 9-993 9979 9-979) 9°977] 9°965| 9°944| 9-941) 9-927} 9:924| 9-916) 9-910) 9-90. 9-886] 9°873) 9-864] 9-848) 9°832) 9°824) 9°804| 9-796 | 9-923 
9°762) 9-746) 9°730) 9°717| 9°72) 9°694 9-677) 9-670) 9°662) 9°636) 9°623] 9-610} 9-610) 9:603) 9°597) 9°585) 9°587| 9°587| 9°595] 9°607| 9-611) 9°611| 9-621} 9-615 | 9-644 
9°609| 9°600| 9°604) 9°603) 9°606| 9°613 9:604| 9°599) 9:598) 9°95) 9-593) 9:585} 9-600) 9-594 9°597| 2594) 9-596) 9-596) 9-610) 9°615) 9°625) 9-636] 9°641] 9-650 | 9-607 
9°656) 9°658) 9-657) 9°662| 9°672/ 9°694' 9-708) 9-726] 9°739) 9-751) 9-769) 9-785} 9-811) 9-820) 9-840] 9°849] 9-858) 9-865] 9-876] 9877) 9°873] 9870) 9°853| 9-850 | 9-780 
9°830) 9°794| 9°764| 9°720) 9:678) 9°642 9-584) 9:532) 9°515) 9°482| 9:463| 9-452} 9-447) 9-433] 9-427] 9-427] 9:429) 9°447| 9-457) 9-470) 9-495] 9°507| 9°527| 9°551 | 9-545 
9°57 9°603| 9°623 9°634) 9°653) 9°673 9°687) 9-711) 9°71] 9°718] 9-731) 9°736] 9-732) 9-734) 9-736) 9-736] 9-742 9°736| 9°742| 9:748) 9-753) 9:754| 9°750) 9°752 } 9-707 
9°752) 9°748) 9°747| 9°748) 9-748 9°750| 9°750| 9°740] 9°732| 9°720| 9°716] 9-714] 9-712] 9-711] 9-708] 9:703] 9°705' 9-705] 9°710) 9-721) 9-728) 9:732| 9-7: y 

9°741| 9°739] 9°741| 9-755) 9-763 9-991) 9-992) 0-007 | 9°852 


9» 
SP 
63) 9 9°791) 9°809| 9°823) 9°835| 9-838] 9-839] 9°842) 9:854| 9°854) 9-863) 9-878] 9°893] 9-913] 9-943] 9-966 
0:01 4) 0°028) 0°034' 0°042) 0-056 a +049} 0-042} 0-032) 0-026] 0-002) 9-979) 9°942 
9 
9 
9 


50 
7 
; 0:07 4] 0-086) 9:084) 0-083) 0-077] 0-064) 0:062) 0:056] 0-058) 0-050} 
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OOD Pwr 


10 | 9°871| 9°817] 9°756) 9°679] 9°627 *727| 9°745] 9°763] 9°792) 9809) 9°828) 9°841 


9-9 
3] 9°553] 9°549| 9°549] 9-546) 9-561] 9-586) 9°607| 9°653| 9:675] 9-713) 9°7 9°853 
-879] 9°879] 9-885] 9-879] 9-879] 9-895] 9-889] 9-887 | 9-896 
9°653 
99 


0 
9 
7 3] 9:903] 9°913} 9-917] 9-925] 9-919] 9-921] 9-924) 9-923] 9-905] 9°893) 9 
12 | 9°883) 9°371} 9850 9°849) 9°81 *$43) 9°831} 9-808) 9°799) 9°77) 9-767] 9°727} 9°719) 9-683) 9°657| 9-642] 9 
13 | 9°681) 9°695} 9°709) 9°720) 9°733]) 9°755] 9°767 9°789} 9°806) 9°821/ 9-826) 9-831] 9°840/ 9-841] 9°843) 9°848) 9°851] 9'845] 9-861) 9-895] 9-907] 9-936] 9-929) 9- 

24/ 9-921) 9:919) 9915) 9-919) 9-923) 9-025] 9-911] 9-903) 9-899) 9-893] 9-893] 9-895] 9-902] 9-923] 9-921] 9-943] 9-968] 9-993) 0-018) 0-037] 0-045] 0-054 } 9-941 


11 | 9:865| 9°879] 9:879) 9°S81] 9-885 
*627| 9°649| 9655} 9°635] 9°587| 9°611| 9°623 


14 | 9:929) 9-9 

15 | 0:061) 0:059/ 9:069) 0-069 0-081) 0-090) 0-096) 0-102) 0-099] 0-093! 0-096] 0-092] 0-088] 0-080] 0-073] 0-064) 0-060} 0-064] 0-067] 0-080] 0-090) 0-092] 0-094] 0-084 | 0-081 
16 | 0:072/ 0:074) 0-074) 0-070 0-068) 0-072} 0-074) 0-070} 0-066) 0-062! 0-057] 0-049} 0-053] 0-058] 0-057] 0-054] 0-053] 0-063] 0-080] 0-089] 0-100) 0-105) 0-122) 0-131 | 0-074 
Wy 0129 0°134) 0-183) 0:148) 0°153) 0:169/ 0:181} 0-187) 0:181] 0°181| 0-186] 0-187] 0-181] 0-183] 0-175] 0-169] 0:165| 0°167| 0-171) 0-189] 0-193} 0-205] 0-211) 0-208 | 0:174 
18 0-212 0-209) 0°205) 0°203) 0:207| 0:224) 0-228) 0:225] 0-235] 0-221) 0-189] 0-200} 0-207] 0-207| 0-203] 0-200] 0:187| 0-186] 0-183] 0-194) 0-205] 0-219] 0-227] 0-232 | 0-209 
19 | 0°223/ 0:225) 0°205) 0-213) 0-213) 0-221) 0-217} 0-222) 0:228| 0-240] 0:237/ 0-228! 0:222/ 0:208} 0: 0190] 0-188] 0°182) 0-172) 0-174) 0:170) 0°167] 0-172) 0-170 | 0-204 


2 0-202 

20 | 0°160) 0:152| 0-142/ 0-134| 0-114) 0-108) 0-110] 0-118) 0-126] 0-129] 0-127] 0-132} 0-130| 0-121] 0-122) 0-113) 0-108) 0-102| 0-102) 0-108] 0-116 0-119) 0-114) 0-107 } 0-121 
21 | 0°108| 0101} 0-101 0-102) 0:094) 0-094) 0-096) 0097} 0-096 0-094) 0-083) 0-081} 0-071| 0-071) 0-057] 0047] 0-041| 0-031] 0-025) 0-016) 0017] 0-005 9-997] 9-975 | 0-063 
22 | 9'972| 9-963} 9-939) 9-923] 9-901 9-889| 9888] 9°873| 9-852] 9-819) 9-793) 9°70} 9-7 44| 9-742] 9-731] 9-713] 9-718] 9°714/ 9-720] 9-728] 9-734 9-733] 9-727) 9-720 | 9-804 
23 | 9°726) 9748) 9°782) 9810] 9:834| 9-874] 9-900) 9934] 9-942] 9-956] 9:963| 9-973] 9-979] 9-988) 9-992] 0-009) 0:019| 0-017| 0-034] 0-042) 0061] 0-059 0-067| 0-065 | 9-349 
24 | 0°067/ 0°075) 0-075) 0-073) 0-089) 0-112} 0-119) 0-145] 0-159] 0-167] 0-169] 0-173} 0-181) 0-199| 0-203) 0-205] 0-199) 0217] 0-235) 0-247| 0-241] 0-245] 0-245] 0-233 | 0-170 
25 | 0:240/ 0:226) 0-206) 0:210| 0-204) 0-202} 0-190] 0-192) 0182] 0-160| 0-133) 0122} 0-099) 0-075] 0-059) 0039] 0-040) 0-023/ 0-020) 0-023] 0-023) 0-003] 9-999] 9-981 | 0-110 
26 | 9965) 9:954 9-934) 9-918) 9°909| 9-900} 9°888| 9-864) 9°836] 9-820) 9-808) 9-780] 9-752) 9:734| 9-700) 9°660| 9-628) 9°564| 9-520) 9°508| 9-448) 9-432) 9-445] 9-458 | 9-726 
27 | 9°503) 9515 9°513) 9°515) 9:509) 9-520} 9°512| 9511) 9-492} 9-479] 9-482| 9-447] 9-437) 9:38) 9-417| 9:396| 9-388] 9°379| 9°387| 9:385| 9393] 9-397| 9-428] 9-477 | 9-453 
28 | 9513) 9549, 9°549) 9-546) 9°543) 9-529) 9531] 9-547) 9°531| 9°555] 9-575) 9597] 9°597| 9619] 9-625] 9°655| 9-665) 9°695| 9-725) 9-749] 9-768) 9:798| 9-309) 9-807 ] 9-628 
29 | 9819) 9°823) 9°82] 9819) 9°805| 9-793} 9°781| 9-769] 9°757| 9-734) 9-696] 9-661] 9-599) 9-544) 9-491| 9-424| 9-411] 9-383) 9-383] 9-411] 9-433] 9-439] 9-439] 9-439 | 9-611 
80 | 9:473) 9-466, 9-461) 9-461/ 9-467] 9-493) 9°501| 9-527) 9546] 9-551] 9-550) 9-566] 9-574) 9:553| 9-499] 9-464] 9-420) 9-410] 9-394) 9-453] 9-512] 9569] 9-615] 9-670 | 9-508 
81 | 9707} 9°764| 9-794) 9:850) 9-886) 9-919} 9-956) 9-984} 0-010] 0-037] 0-045] 0-065] 0-077] 0-099] 0-107| 0-129] 0-144] 0-159] 0-161] 0-175] 0-179} 0-189] 0195] 0-205 | 0-035 


MEAN, | 9°876| 9°876) 9°872) 9°871| 9:870) 9:874/ 9:874| 9-878] 9-876] 9:872| 9-868] 9-864] 9-862| 9-858] 9°852| 9°847| 9-844] 9-844] 9-849) 9:858| 9-863] 9-870| 9-874] 9-878 | 9-866 
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BAROMETER. ReEpucEeD To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. SEPTEMBER 1898. 


a 3 4 5 6 7 8 9 WO) f} ath Paley | fails aE ay Gals Wp abe alts; a8) i) ky |) aL Beh | 28) 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
5°625) 5°634| 5627] 5°620) 5°636) 5°628) 5-620) 5:633] 5:633) 5°631) 5°643) 5°638] 5628) 5°621| 5°612) 5:607| 5°613) 5°604) 5-589) 5:583) 5°575) 5°579) 5°567) 5°549 
5°527) 5*502| 5°473) 5°465] 5°416} 5°402) 5:42) 5:444) 5:452) 5-460] 5-470! 5°504] 5:529) 5-560] 5°570| 5°574) 5581] 5:590) 5:606) 5°616) 5°619) 5°629] 5°639) 5+643 
5639) 5°641) 5°640) 5°648) 5°664! 5676) 5°693) 5-718) 5:737| 5°748) 5°770| 5°782) 5°804) 5°800| 5°814! 5°829) 5820} 5-835) 5:848) 5°852) 5°858) 5*862) 5-860) 5869 
5*871) 5°882) 5°879) 5876) 5888) 5°899) 5-904) 5-908] 5-915] 5:916) 5:916| 5-923} 5-916) 5-918) 5-908) 5-901) 5°888) 5:887| 5-888) 5*887| 5:882) 5880) 5°876) 5°868 
*860| 5°837| 5°817) 5°802)| 5°800) 5:791) 5°786| 5°782) 5:786) 5°781)| 5-790) 5°7 82} 5-792) 5°792) 5-784! 5:73) 5:763} 5°758) 5:755) 5°750) 5°742) 5°734| 5°726) 5-720 


5°718) 5°708| 5°699) 5°689) 5°681| 5°680) 5-683) 5°673| 5:668) 5°666] 5°657| 5°657] 5°653) 5:630| 5°600| 5:587| 5:583) 5°573) 5°563) 5°558) 5556) 5°547]| 5°547| 5°541 
5*534) 5°530) 5°520) 5°511| 5°504) 5°506) 5°508) 5°519) 5-514) 5:524| 5-526) 5-526) 5-526) 5-514) 5-511) 5°506) 5-504) 5-505) 5-495) 5-490) 5-486) 5-486) 5-486] 5°474 
5*469) 5:460) 5:443) 5-438) 5:436) 5:419) 5:429) 5-423) 5-432) 5:484) 5:440) 5:447] 5°458) 5-455] 5-456) 5°459/ 5°461) 5-459) 5-462) 5-462) 5-460) 5-446) 5-434) 5-420 
5°397| 5°383) 5°370) 5°358) 5°333) 5332) 5°338) 5-331] 5°336) 5°339] 5°333) 5°339] 5°337| 5°334| 5°333] 5°333) 5°327| 5-309} 5°311) 5°299! 5°284) 5-287) 5-272) 5:272 
10 | 5*270) 5:247| 5°235) 5-230) 5°23 1) 5244) 5:256) 5:262) 5°268! 5-285) 5:289, 5293] 5-298) 5-310) 5°312/ 5:316) 5°320, 5°316] 5°330, 5°328) 5°332) 5°328) 5°311! 5°306 
11 | 5:281) 5-276) 5248) 5°247| 5:249) 5-259] 5*253) 5°255] 5258) 5°251) 5:254| 5-246] 5-241) 5:227/ 5-199] 5-180) 5-183) 5-186) 5°195] 5-215) 5-236) 5-240) 5-240) 5-256 
12 | 5*277| 5°286) 5°302) 5-319) 5°321) 5-337) 5°356] 5°370} 5°375| 6386) 5°394) 5-404] 5-405) 5-413) 5-413) 5-395) 5-404) 5-409) 5-409) 5-409) 5-401) 5:398) 5-391) 5°389 
13 | 5°3879) 5°370) 5°354) 5°345) 5°328] 5:340) 5°342| 5-336) 5°333) 5°339) 5:344| 5°349] 5°372) 5:373] 5-390] 5°384| 5-387) 5°393) 5°377| 5°388) 5°391) 5390) 5-367) 5°355 


| 


OMNIA Ore wnwr 
or 
v2) 
fo 
So 


14 | 5:361) 5:358) 5°370) 5-363) 5-363) 5°370) 5°376) 5-396) 5-417] 5-433) 5-460) 5°477] 5°510| 5:527| 5°536) 5°565) 5-588) 5-600) 5:616} 5°627| 5:636) 5-645] 5664) 5:°666 | 5-497 
15 | 5°$67| 5°679) 5-681) 5°684) 5°682) 5:683) 5°689) 5-721) 5-734) 5-745) 5°762| 5-769} 5°778) 5-780) 5°790] 5-787] 5°785) 5°777| 5-780) 5°781) 5°773) 5°70} 5°763) 5°751 | 5°742 
16 | 5:741) 5-730) 5°716) 5°700) 5°681) 5-676) 5-660) 5:664) 5-661) 5°656) 5-662) 5-649] 5-633] 5-596) 5-584) 5-584) 5:579) 5-566) 5:561) 5-552) 5-545) 5°537| 5-529) 5°506 | 5624 
17 | 5°471) 5-449) 5-439) 5-426) 5-407} 5°398) 5-392) 5°381) 5°348) 5:352| 5:325) 5°311] 5°309] 5-289} 5-297] 5:281) 5-276} 5°248) 5-234) 5-239] 5-240) 5-233} 5-214] 5:200 | 5°323 
18 | 5:182) 5-182) 5°17 4) 5-172) 5:161) 5°167| 5161) 5-167) 5-165) 5-166) 5-166) 5°191} 5-218] 5:239] 5-240) 5-257) 5287] 5-295) 5:308) 5°315| 5°311| 5°309] 5°315) 5°320 } 5228 
19 | 5°336) 5°347) 5°350) 5°350) 5°353) 5°361) 5°383) 5389] 5:395) 5:397| 5399) 5-401] 5-408) 5-414) 5-408] 5-418) 5:412) 5-418) 5-405) 5-403) 5°394) 5°392/ 5:37) 5°367 | 5:387 
20 | 5344) 5°319) 5°298) 5:275) 5:275| 5°272) 5°303) 5-319) 5-298) 5°310 5-272) 5°293) 5-276) 5:266, 5:267| 5:261) 5-267] 5°282) 5-279) 5-288) 5-289) 5-315, 5°318) 5°331 4 5-292 
21 = | 5:355) 5°344) 5°344) 5-358) 5°368) 5:382) 5-407) 5:420) 5-424) 5-444) 5-448) 5-462) 5-464 5-467] 5:470] 5476) 5:488) 5:489] 5-502) 5:507| 5°514) 5:517) 5-522) 5:526 | 5-445 
22 | 5°528} 5°526) 5°528) 5°534) 5°543) 5:53) 5°569| 5°586) 5°605) 5°623) 5°627| 5648) 5-652) 5-656) 5-662) 5-667] 5°689) 5°687) 5:692) 5-703) 5°707| 5:710) 5:713| 5:713 | 5-630 
23 | 5°714| 5°710) 5°712) 5-714) 5°717) 5°721) 5-717) 5°722) 5-728) 5°727| 5°728) 5:735) 5°735) 5°736) 5°718| 5°734) 5°733) 5726) 5°731| 5°728) 5°724| 5-718) 5-710 5-698 | 5°722 
24 | 5°687) 5°681) 5°672| 5°667| 5°658) 5°644) 5:644) 5°647| 5°645) 5:641) 5-634] 5-634] 5-629] 5-619] 5°611] 5-606) 5-596 5°594) 5-595) 5-596) 5-591) 5:582) 5:573| 5-565 | 5-625 
25 — 5'556| 5°550) 5°540| 5528) 5-523) 5-512) 5:515) 5-523) 5°524) 5-522) 5522) 5-521) 5514) 5:517| 5°520/ 5-519) 5°523) 5528) 5°531) 5530) 5°527| 5523) 5°517| 5°517 | 5527 
26 = 5°512) 5°51) 5-503) 5-498) 5-495) 5-489) 5-487] 5:489) 5:489) 5-472) 5-463) 5-454] 5°438) 5-425] 5416] 5°395) 5°385] 5°376) 5:365) 5°354) 5-338] 5-326) 5-303) 5-286 | 5-428 
27 5'271) 5255) 5-245) 5-236) 5-224) 5-215) 5-207] 5-203) 5-200) 5-202) 5:193} 5°187] 5°168} 5-161) 5-143] 5-132] 5-110] 5°104] 5-102) 5-094) 5-083] 5-086) 5-079) 5:072 | 5166 
28 5068) 5-065 5:061| 5-066) 5-076) 5-096) 5-103) 5-126) 5-133) 5°144) 5-153) 5:166} 5°176| 5-192) 5-198] 5-200) 5:211) 5:214) 5-213) 5-217) 5-218] 5-215] 5°222) 5-218 | 5156 
2 5°213] 5-208) 5-205) 5-203] 5-205] 5*206) 5-210] 5:216} 5-217] 5:223) 5:227| 5-221] 5-209] 5-216} 5-206] 5-197] 5-186] 5-197] 5-207) 5:221) 5-227] 5-227] 5-286] 5-237 | 5-213 
30 = 5°244) 5°253) 5*261| 5-266) 5°281| 5309) 5:319) 5°347| 5:370) 5°392) 5-408) 5:432] 5-436) 5°456) 5:484] 5-490) 5:503] 5:513] 5°540) 5556) 5-567] 5-568) 5°571| 5574 | 5-422 
MEAN. 57469) 5:464| 5°457| 5:453) 5°450) 5:452) 5°458) 5-466) 5°472) 5-474) 5-476) 5-481] 5:484) 5°483] 5:482) 5-480) 5-481) 5:481) 5-483) 5-485) 5-484) 5°483] 5-478) 5°474 | 5-473 j 


BAROMETER. Repucep To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. OCTOBER 1898. 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | (ns. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins, | Ins, 
1 | 5°578) 5°573) 5°57) 5°583) 5°581) 5°591| 5°612) 5-613) 5°625) 5°637) 5-646) 5-660} 5-688] 5°688) 5:693) 5-685) 5-698) 5-707) 5-714) 5-721) 5°724) 5°728) 5°724) 5°780 | 5°657 
2 | 8°725) 6°722) 5°723) 5-717) 5°719) 5-723) 5:7 25) 5*739) 5749) 5-760) 5°762| 5-766] 5°772| 5°768| 5°765) 5°759) 5°759\ 5°71] 5°77 | 5°785) 5°73) 5°72 5°77) 5°778 | 5754 
3 | 5°785| 5°780) 5°77) 5°77) 5777 5784) 5°795) 5806) 5°817) 5827) 5-833) 5-835] 5-833) 5°835) 5-836) 5-832) 5-840) 5°820) 5-843) 5-841) 5°843) 5°48 5°850) 5°849 | 5°819 
4 | 5°850) 5°848) 5°850) 5°847| 5:851) 5-861) 5:869) 5-881) 5*895) 5-906 5-905| 5-926] 5-926] 5-914) 5-918) 5-920) 5-920) 5:926) 5-917) 5-921) 5929) 5927 5-929) 5-927 | 5-898 
5 | 5°918) 5:908) 5°898) 5-894) 5-900, 5-900) 5:893) 5-884) 5-885) 5:880) 5-863) 5-861] 5-850} 5°835] 5-831) 5-821) 5-800) 5-797| 6-804) 5°783) 5-781) 5°769 5763) 5°751 | 5845 
| 

6 | 5°740) 5°732) 5°732) 5712) 5-704) 5°691) 5°691| 5-692! 5-689) 5-679 5-667| 5°673} 5°682) 5°645| 5-636) 5-634] 5-641) 5-646) 5:639) 5-644) 5-648) 5°637) 5°652) 5°629 | 5672 
7 | 5°618) 5600) 5°590) 5°586) 5-570) 5°560) 5.563) 5-574) 5°574) 5°568) 5-554) 5-550} 5°547| 5°513) 5°520| 5-526) 5°523) 5-518) 5-507) 5-496) 5°505) 5°491) 5489) 5-482 | 5°543 
| 8 | 5463) 5-451) 5-447) 5-438) 5-437| 5-439) 5-443) 5-444) 5-446) 5-451) 5-434) 5-447] 5-440] 5-449) 5-463] 5-445] 5-427| 5-413) 5-398) 5-420) 5°405] 5°398) 5°401| 5-402 | 5-433 
9 | 5°393) 5°376) 6°392) 5-418) 5°388) 5°379) 5:376) 5392) 5-404) 5-419) 5-407] 5-414] 5:406) 5-423 5:405| 5-405) 5-407) 5-438) 5422) 5-441) 5-448) 5°450 5-455) 5-447 | 5-413 
10 | 5°462) 5°465) 5:467| 5-470) 5-478) 5:487| 5:505) 5°527| 5°518) 5:519) 5-534) 5°537) 5-533) 5°524) 5°34) 5°541] 5-542) 5-544) 5°547| 5°51] 5:547| 5545) 5°548) 5-541 | 5-519 
11 | 5°541) 5°528) 5-535) 5°539) 5°533) 5-550) 5:552| 5-560) 5-563) 5:562) 5:573| 5578) 5°565) 5°57 1] 5°571| 5:65) 5°561| 5°569) 5-578) 5°572| 5:591| 5°580) 5°565| 5°560 | 5-561 
12 | 5°548) 5°542) 5°532) 5°527) 5°514) 5-508) 5:500! 5-509) 5:509) 5-509) 5°503) 5-500} 5°481| 5-474! 5-466) 5°456) 5°439) 5:453| 5-462! 5-451) 5-443) 5-419) 5°397! 5°387 | 5480 
3 | §:400) 5°394) 5°395) 5°383) 5°378) 5°372| 5368) 5°361| 5°361] 5°350) 5381] 5°333] 5:348| 5°339) 5338] 5°324| 5°318] 5°310) 5:331| 5°325) 5-322) 5°325| 5:319 5-297 | 5-349 
| 14 | 5°290| 5-272! 5-268) 5-251] 5-240] 5-222) 5-213} 5-218) 5-227) 5-223) 5:211| 5-201] 5-186] 5°171| 5°161) 5135] 5°156| 5°16} 5*147| 5-182] 5-118] 5-082) 5-092 5-092 | 5-186 
| 15 | 5:073) 5°054) 5-059) 5-029) 5-012) 5-009) 5-000) 4-978) 4-997] 4-997) 4-982) 4-971} 4-973) 4-937) 4:930] 4°912) 4-943} 4:944| 4-926] 4-908) 4-920) 4-916) 4°908) 4-919 | 4°971 

| 
| 16 | 4925) 4°913) 4°894) 4°897| 4-899) 4-911) 4-906) 4-919) 4-920] 4-907) 4:927| 4-916] 4-916) 4-896] 4°898) 4-870| 4-892) 4-884] 4-874] 4-871] 4-870] 4°859) 4856) 4°847 | 4°894 
| 17 | 4845) 4°824) 4°818) 4°814) 4°70) 4-805) 4-825] 4-832) 4°837| 4-822) 4-829) 4-830] 4-818] 4-795] 4°787| 4°801| 4°812] 4-809) 4-823] 4-800) 4-802) 4-789) 4°756) 4-770 | 4:809 
| 18 | 4°799) 4°74) 4°780) 4°807/ 4807) 4°794) 4-832) 4°841) 4-864) 4-884) 4-904) 4-908} 4-914) 4-924) 4-912) 4-918) 4-960| 4-966) 4-972) 4-967) 4-966) 4-965) 4-987) 4-976 | 4-893 
| 19 | 4976) 4°987) 4°982) 4-989) 4-997 4-991) 5-011) 5-018) 5-031) 5-041) 5-043) 5-061) 5-065) 5063) 5-085) 5:100) 5*111) 5°123) 5:122) 5-124) 5-120) 5-100) 5-099) 5-095 | 5:056 
| 20 |5: 117) 5°143) 5°129) 5°136) 5°125) 5-112) 5-124) 5-118) 5°104] 5-095) 5-069) 5-088} 5-093) 5-088) 5-074] 5-062) 5-063] 5-046) 5-047] 5:051| 5-062) 5-052) 5039) 5-088 | 5-086 
21 | 5-040) 5 030) 5 5 eee 5°013) 5-017) 5:030) 5-020) 5-031) 5-046) 5-060) 5-074] 5081p 5:097| 5:109| 5°131) 5131) 5°150) 6:159) 5147] 5°146) 5:183) 5-119) 5-089) 5-051 5 5-080 
| 22 | 4-972) 4-9: 8: | 4*836) 4-917| 4°918] 4-914) 4-923] 4-923] 4-944) 4-940) 4:965] 4-959] 4-932} 4-958) 5-005) 5-041) 5-049) 5-064) 5-086) 5°108 | 4-950 
23 | 5°107| 5° 5°214| 5-229) 5°252) 5*256) 5:276] 5:285) 5°304) 5°315) 5318] 5°332) 5°332) 5°331| 5317] 5°316) 5°310) 5300) 5°285)| 5°268 | 5252 
24 | °244) 0° 3) 5083) 5°091| 5-085) 5-083} 5-075) 5-068] 5-057] 5:047| 5-005) 5-005] 4:979) 4+972] 4-940) 4-955) 4:965) 4°993) 5-022) 5-055 | 5-064 
25 | 6086) o 5°133} 5-095) 5-064) 5:058) 5-058) 5-076} 5:082| 5-085) 5-097) 5°109} 5-113} 5:108) 5-090) 5-077) 5°085) 5:097) 5066) 5-108 | 5-099 
26 | 5096) 5° 5) 5°134) 5°141) 5°162} 5°170| 5184) 5-180} 5°180) 5-187] 5°183) 5°189) 5°191| 5185) 5°187| 5°178) 5°182/ 5°183) 5166) 5*184 | 5°158 
27 | 5198) 5° 5) 5°227| 5244) 5*254| 5-258) 5:269] 5-263} 5-262) 5:258) 5:261| 5:269| 5269] 5-275) 5:279] 5°269) 5-252) 5-270) 5:262) 5+250 | 5-247 
28 | 5°240) 5° 5*232| 5-237| 5°245| 5°249) 5:247| 5-243} 5:235] 5-225) 5-230 5-219) 5-223] 5:218] 5-216) 5-214) 5:203) 5:202) 5-192) 5-188 | 5-227 
29 | 5°177| 5 5) 5°115) 5°13) 5-105) 5-106} 5-098) 5-077] 5-062] 5-059) 5-045] 5-034) 5-022] 5-008} 4-997] 4-978) 4:942) 4°918) 4899) 4°872 | 5:054 
30 | 4°47) 4° | 4°713) 4°702| 4-692) 4-678) 4:68] 4:658} 4-647| 4-631) 4-617) 4-607) 4°602| 4-599} 4-594) 4-590) 4-591) 4586) 4-601) 4-612 | 5-670 
31 | 4°621) 4° 4712) 4°736) 4°765) 4°800| 4°825] 4-840] 4-876) 4-886] 4-922] 4-940 4-963) 4:988] 5:012) 5:031) 5-044) 5-061) 5-067) 5-091 | 4:853 
Mean.| 5 5-280] 5:2 5*265] 5-272| 5-278] 5-280| 5-281] 5-283} 5283] 5°277| 5-277] 5°274| 5-277] 5*279| 5-279] 5°277| 5:277| 5:272) 5:269| 5-268 | 5-274 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 11 


BAROMETER. REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. SEPTEMBER 1898. 
Meo st 4 | S| eal 72] Bale 0 ou eign! 14 | 1501) dem leeaninte 19 20) | 21 || 20 28 lores 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, 
0202! 0:201| 0:187| 0:183] 0187] 0°193. 0:193} 0:189] 0-197] 0°197' 0-189] 0°187] 0-179) 0-163} 0°157} 0:159 | 0°155 | 0°149/ 0:141) 0:133} 0:133] 0°135} 0-111] 0-095 
0-055! 0:016| 9-975] 9:950] 9:905! 9:872! 9-858) 9°868] 9:863] 9-888 9-909) 9-943] 9-975] 0-001} 0-015) 0-025 | 0-038 | 0-048) 0:067| 0:079] 0-085} 0-095) 0-101) 0-103 
0°101) 0:101| 0101] 0:110} 0:123} 0°141) 0-165) 0-187] 0:193] 0:215 0-228) 0-238} 0:250] 0:264) 0°284) 0:288 | 0-296 | 0°310) 0-318] 0-339) 0-348} 0°350 0°358) 0-359 
0:369| 0°379) 0°377| 0:384| 0:379| 0°385) 0°387| 0:389] 0°381) 0°369 0:355] 0°344] 0-338] 0°322| 0-319] 0-296 | 0-284 | 0284! 0-286] 0-290) 0-290} 0-294 0-286; 0-280 
0°276) 0°249) 0-241) 0-225] 0:221) 0°221) 0-213) 0-220] 0-217] 0:215 0-209] 0-203] 0-199] 0°193] 0-178! 0-157 | 0°148 | 0-139] 0-143) 0-139) 0°127; 0-127] 0-135) 0-182 
0°104| 0:092] 0-080) 0-080) 0:080! 0:073} 0-060) 0-048 0:025] 0:015] 9:991| 9:965] 9:941] 9-925 | 9-912 | 9-911) 9°911) 9-923) 9-923] 9-915) 9-919) 9°929 
9-920! 9:929| 9-918] 9-918] 9-916] 9-918] 9-922) 9-926] 9-926] 9:932, 9-929) 9-925] 9-921] 9-909] 9-904) 9°893 | 9887 | 9°877| 9°889) 9-887) 9°893| 9°895) 9°889| 9°887 
9°879| 9°879| 9°855| 9°845) 9°853) 9°855) 9°859) 9°853) 9°881) 9:875| 9:848) 9-903] 9:917 9-915] 9°911| 9-914 | 9:911 | 9°915} 9°927| 9°925) 9-918) 9:904/ 9-892) 9-887 | 9-890 
9865) 9°848| 9:839] 9-825] 9:802! 9-799) 9:801) 9-799] 9802] 9-807] 9-801) 9-803} 9-809] 9°811] 9:807| 9-815 | 9-801 | 9°793) 9°797| 9:794| 9-779) 9°785| 9°71) 9°759 | 9°805 
9:747| 9°729| 9°711! 9:717| 9:701! 9°694) 9:703; 9°717] 9-719] 9°750| 9°753] 9°753) 9°767| 9°771| 9°777| 9°785 | 9°785 | 9°783) 9°797| 9°807| 9:803| 9:791) 9°786) 9°773 | 9°755 


i) 

97 
11 | 9°757| 9:749| 9-723] 9-706] 9-706] 9°709) 9°705| 9°705] 9°711| 9-709) 9°701| 9-693} 9:689] 9°671] 9-639] 9:°625 | 9-617 | 9-619] 9°659) 9-702) 9-716} 9-737] 9-753] 9°767 | 9-699 
12 | 9:790} 9:824| 9-831] 9:851| 9870} 9:883] 9°902| 9°922! 9-918] 9-926] 9-924] 9-934] 9-942] 9-950) 9-938] 9-936 | 9-939 | 9°950| 9:942) 9-934] 9-926) 9-915) 9:907| 9-904 | 9-907 
13 | 9-901] 9°885] 9°862| 9-843] 9-831] 9°833] 9-829] 9°825| 9°817| 9-809] 9-810] 9813] 9°824) 9°838] 9°854| 9-860 | 9-868 | 9878) 9870) 9°886) 9-886) 9-883) 9°840) 9°820 | 9-849 
14 | 9-806] 9°790) 9°782| 9°78] 9-786] 9°808) 9:825| 9:872| 9-902) 9-937) 9:953) 9:977] 0-017! 0-037} 0-054) 0-093 | 0:109 | 0-133} 0-141} 0-166] 0-181) 0°189} 0-209) 0-209 | 9-990 
15 | 0:207) 0°223) 0°221) 0-223) 0:215) 0°214) 0°215] 0:233) 0234) 0°239) 0:251 0253] 0°261) 0:261} 0-249 | 0:248 | 0:243] 0245) 0-243) 0-239) 0-239) 0-233) 0°219 | 0:235 


9 
0 
16 | 0:203} 0-189) 0-176) 0°165] 0°149) 0-139) 0°139] 0-137) 0-126) 0-107| 0:094/ 0 0:089] 0:013} 9-987] 9-969 | 9:967 | 9:965| 9-961] 9-961) 9-945) 9°939) 9-926) 9°905 | 0-053 
17 | 9°875} 9°846) 9°825) 9-807) 9°787| 9°771) 9°74) 9°763] 9°727) 9:719) 9-690) 9 9-649] 9°631] 9-640] 9-647 | 9-649 | 9°625) 9°625] 9°617| 9°615] 9°604| 9°591) 9°583 | 9-697 
18 | 9°580| 9°578) 9°573) 9°582! 9-584) 9603) 9°594| 9-596) 9:607) 9°624) 9-642) 9 9-769) 9°779| 9°785| 9:795 | 9°815 | 9°839) 9°857| 9°867| 9°865) 9-878] 9°879) 9°885 | 9-722 
*911) 9:909} 9-911) 9°913) 9°920| 9-932) 9-941) 9-941) 9-939) 9-938) 9- 9-922] 9-911] 9:918 | 9-918 | 9°916| 9910) 9-898) 9°890) 9°882| 9869) 9-834 | 9-911 
7 9 

9 

0 

0 

0 


= 
COONS OP WNH 

i 

— 

bo 

iw) 

oO 

i 

oO 

iv) 


77| 9°739) 9°703) 9:707| 9°707) 9°717| 9°728) 9-723) 9°717| 9°715 9°701| 9°684| 9672) 9°665 | 9°690 | 9-712) 9-713) 9-745) 9767) 9°790) 9813} 9°837 | 9-730 | 
0:001} 0:001] 0°605) 0-014 | 0-023 | 0-039) 0-063) 0-081} 0-091) 0-101) 0-111) 071238 | 9-993 
0:198] 07196] 0°192| 0-200 | 0206 | 0226) 0:238) 0-252) 0:258) 0-272! 0-282) 0-280 | 0°197 | 
(288) 0°300| 0°304/ 0:309 0-308) 0°308] 0:311/ 0:298) 0:291 0277] 0:265] 0°261| 0:249 | 0°247 | 0:245) 0:253) 0-257) 0°255) 0°251| 0-249) 0-239 | 0-276 
0:223} 0:227| 0-221) 0:217) 0°217| 0-219} 0-211} 0-207) 0:194| 0:191} 0°168] 0°151] 0-187) 0:127 | 0-123 | 0:123] 0-129} 0137] 0°135) 0-131) 0-121] 0-117 | 0-174 
*104| 0-097] 0:084| 0-084) 0-091) 0-092) 0-095} 0-091) 0-085) 0:079| 0:062} 0-049) 0-040) 0-040} 0-045 | 0-051 | 0-058) 0-058) 0-064, 0-062) 0-064) 0-066) 0:066 | 0-073 
"070) 0-060) 0:046} 0-046 0-038, 0-044! 0-045} 0-039) 0:018) 0:003) 9:984} 9-952) 9-922) 9-913] 9°892 | 9-878 | 9°864) 9°861| 9-850) 9-832) 9°827) 9°815) 9°791 | 9-952 
*757| 9°75) 9°708} 9°694| 9:675, 9°668) 9°663) 9°653) 9-643) 9°629| 9°631] 9°612| 9°597| 9°580) 9-560 | 9-562 | 9°564) 9°568) 9°560) 9°550) 9:547| 9°542) 9°536 | 9-625 
9576) 9°600} 9°616} 9°632) 9644) 9-662) 9-676) 9-682) 9-686) 9:698} 9°708) 9°714| 9°720| 9°738 | 9-742 | 9:758) 9-758) 9°760) 9°760) 9°758) 9-760) 9°755 | 9-688 
9°749| 9°742| 9°744| 9-748 9°748) 9°758] 9:756| 9°754) 9°748) 9-741] 9-723) 9°711) 9°715) 9°707 | 9-711 | 9°725) 9°733) 9-744] 9-745) 9°747| 9°751| 9°757 | 9-740 
9°772) 9°786) 9°799) 9°823 9°845) 9°876) 9-898! 9-922 9-934) 9-950] 9-954! 9-963) 9°988) 9-996 | 0-020 | 0:038) 0-064) 0-076) 0-090) 0:098) 0:106) 0-114 | 9-944 


Mzan.| 9°962/ 9°957) 9:948} 9°945) 9°942) 9:945, 9-950) 9-957] 9:958) 9-960, 9-958) 9-962} 9-960) 9-955) 9:953) 9-951 | 9-953 | 9:958) 9-964) 9-971) 9-970) 9-971) 9 969) 9-965 | 9-958 


0| 9°876) 9°898] 9-909] 9:922 9-942) 9-962) 9-972) 9-986! 9-989 
7| 0°125) 0°135} 0°141} 0°155, 0-169) 0°185} 0:187! 0:193) 0°196 
8 
7 
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BAROMETER. REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. OCTOBER 1898. 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
0°124| 0113} 07114) 0-114) 0°117) 0°122] 0°142) 0:143) 0:148) 0°169] 0°166} 0:178} 0:180| 0:178| 0°178) 0°178 | 0182 | 0:193) 0-203] 0-206) 0-204] 0-214} 0:218) 0-214 | 0-167 
0°217| 0°213} 0°217| 0°209) 0-209) 0-216} 0°222) 0-233) 0°242) 0252] 0-253) 0°260] 0-265) 0°258) 0:261| 0°253 | 0-261 | 0:269) 0°273] 0:279| 0-277} 0:277] 0:280) 0:289 | 0-249 
0°291) 0°286) 0°279 0°27) 0:277| 0-283] 0-293} 0-303) 0°311] 0°315) 0:315] 0°315] 0°313) 0°310) 0°303) 0-299 | 0-303 | 0-311] 0°322} 0:328) 0°337| 0°341] 0:344| 0°345 | 0-308 
0°349) 0°347| 0°353) 0°357) 0°361| 0°365] 0°380} 0:387| 0:399] 0:401) 0399] 0°401} 0:392] 0°378! 0:364| 0-360 | 0°360 | 0:367| 0:378] 0°386) 0:396) 0°396] 0°394) 0°392 | 0-378 
0°386| 0:374| 0-360) 0°355} 0°354| 0-354] 0°356] 0°346| 0-339] 0-339] 0-311] 0-295] 0-281 0-263] 0-251] 0-243 | 0-235 | 0-245] 0-241] 0-243] 0-236] 0-232] 0-227] 0-223 | 0-295 
0-219 0-207] 0°205| 0-201) 0199] 0:203] 0-201) 0-207] 0-206] 0-188] 0°169] 0-159] 0:151| 0°132] 0°119) 0-116 | 0-123 | 0:133] 0-139] 0-143) 0-141] 0-139] 0-139] 0-141 } 0-166 
0135 0-118 0°108, 0-024) 0-080) 0:080) 0:078} 0-080) 0:076] 0-064} 0-055! 0-042) 0-024| 0-006! 9-992) 9-991 | 9-986 | 9-990) 9-992 0-004) 0:004| 0-013] 0-005) 0-004 | 0-043 
9°981 9977 9°971| 9979) 9-963] 9°949] 9-951} 9:957| 9-953] 9-961) 9-955] 9-959] 9-947] 9-953) 9-943) 9-933 | 9-929 | 9-943] 9-949] 9-959] 9-959] 9-955] 9-960] 9-955 | 9-956 
9°956 9°950| 9:944) 9-954) 9°951) 9-942) 9-940] 9-946] 9-954] 9-950] 9-946] 9-954] 9-954] 9-952) 9:950| 9-960 | 9-966 | 9-978] 9-978] 9-978] 9-984] 9-990] 9-996] 0-002 | 9-961 

0:077 

07132 


OOrIAD oAPwnwre 


i 
i=) 


0-006] 0:010) 0-014) 0:017| 0-026; 0-040} 0:05; 0-070} 0-076) 0-079] 0:074 0-068] 0:068/ 0:059) 0-066 | 0-071 | 0:085) 0-086) 0-092) 0-093) 0°094) 0-096) 0-097 | 0-063 
11 | 0°092} 0:094) 0:094) 0:098) 0-101) 0°110] 0°120} 0-124) 0-133) 0-134] 0:134 0°126] 0:116} 0:108] 0:100 | 0-104 | 0-114) 0-129) 0°144) 0-152) 0-152) 0:143) 0:137 | 0-120 
12 0°128 0-119 0°116} 0-114} 0°102} 0°096/ 0-092) 0-099) 0:97] 0-092} 0-076] 0°058} 0-030] 0:014] 9-998] 9-984 | 9-976 | 9-984] 9-996] 9-990) 9-984) 9-972] 9-954] 9-951 | 0-043 
13 / 9°960 9°956 9°954) 9°948 9°944 9°940} 9:936} 9:932) 9940) 9944] 9-933] 9:925} 9-912] 9-910) 9:892] 9°885 | 9-869 | 9:867| 9:873] 9-875] 9°869) 9°869] 9:861] 9-855 | 9-910 
14 | 9'839) 9°817) 9°811 9°795 9°779| 9°767| 9°757| 9°756) 9°753] 9°738] 9:733] 9°716] 9703} 9-691) 9:688] 9°681 | 9°677 | 9°679] 2:679| 9°667| 9:673) 9°663] 9:647| 9-625 | 9-722 
15 | 9°621) 9°604) 9°587| 9°566) 9°556) 9°555) 9°545) 9°541| 9-537] 9:529] 9-513] 9°507] 9°505| 9:495| 9:471| 9-479 | 9-471 | 9:478] 9-467] 9-474] 9-463} 9-457] 9-457] 9-446 | 9-513 
16 | 9°445] 9°438) 9°428) 9°419) 9-417) 9:429] 9-433} 9-443) 9-447| 9-439] 9-441] 9-429] 9-423] 9-401) 9:396] 9391 | 9-398 | 9-405] 9-403] 9-401] 9-396] 9:392} 9-386] 9- 9416 

5] 9 

9 


7 4 7 
17 | 9°369} 9°348) 9°325) 9°313) 9°307| 9°308] 9309) 9°325] 9-333] 9-325] 9-304] 9°310} 9-304] 9:298] 9-300] 9306 | 9:316 | 9:328] 9-336] 9-328) 9:320] 9°318} 9:316 1] 9°319 
18 9318 9°320/ 9°319 9°322| 9°336) 9°358] 9372) 9°387| 9°404| 9-421] 9-424] 9-426} 9-438] 9-450) 9-460 9-488 | 9:498} 9-499) 9:500) 9:506) 9°505} 9°510} 9-504 | 9-427 
19 9°506 9°506) 9°507| 9°516 9°022| 9°536 9°548) 9°554| 9°560) 9-568) 9-573] 9°587] 9°575] 9°575) 9°575 9°597 | 9°615) 9°615} 9-617) 9°617| 9°609) 9°613) 9-616 | 9-570 
20 | 9617) 9°619} 9°615| 9°E13) 9:607| 9°607| 9-609) 9-606] 9-590) 9:581) 9-564] 9:563} 9-556) 9-548) 9- 9°512 | 9°496| 9°496| 9°488) 9°496) 9°486] 9-460) 9°459 | 9-551 
21 9458} 9°446 9440) 9°448) 9-444) 9-448} 9-450) 9-460) 9-471) 9-484] 9-507] 9°515] 9-527) 9:543) 9: 9-580 | 9°593) 9°587| 9:584| 9°569) 9°556] 9°522) 9-495 | 9-511 
22 | 9°446) 9°378/ 9°303] 9°270| 9-219] 9°187| 9°197| 9-286] 9-311) 9-320] 9-331] 9°331} 9:351] 9:365| 9° 9°385 | 9°412) 9-431) 9-465) 9°491| 9°523) 9°545) 9°575 | 9:371 
9 
9 


us 
Nas 
bo Co 


23 9582 9°588 9°599) 9°641) 9:667| 9-703 9°733] 9°765| 9°77] 9°795| 9:816| 9°818} 9-840] 9-842 9°858 | 9°858} 9°856} 9°850| 9-850) 9°842] 9°828) 9-798 | 9-775 
24 | 9°77) 9°748) 9°716) 9°684) 9:664 9°624) 9°596| 9°606| 9°586) 9-596) 9°595] 9°593] 9:571| 9-561 9509 | 9:495] 9-459] 9:445] 9:487| 9°531| 9:571| 9-603 | 9°587 
25 | 9°641| 9°663) 9693) 9°699] 9°688) 9-675} 9°667| 9°626| 9:590| 9-545] 9:518) 9°506} 9-498] 9-499] 9-518 9°529 | 9°525) 9°522) 9-518) 9-518) 9°536) 9°536) 9°586 | 9-575 
26 | 9590) 9°588) 9°594| 9°596) 9-606) 9-606) 9°626! 9-640) 9-666) 9-676] 9-677] 9:669} 9:683] 9:691| 9°682 9°693]) 9°691| 9°686) 9°676) 9:684| 9-682) 9°675| 9-690 | 9-656 
27 | 9°707| 9705 9°708 9°723 9°735 9°738) 9°751) 9°769] 9-781) 9-788] 9°793| 9°788} 9:79) 9:79] 9:789 O79. 9798} 9°795) 9-794} 9-793} 9°791| 9:783| 9-785 | 9-769 
28 9°785 9°780) 9°771| 9°761| 9°759| 9-753] 9°759| 9°766] 9°781| 9-780) 9-775) 9°769} 9°761) 9-743] 9:744 9°731 | 9°731) 9°729) 9-728) 9-709) 9°711) 9°695| 9-695 | 9-748 
29 | 9°675 9°655 9°643) 9°635| 9°629/ 9°627| 9:619] 9:617| 9°613| 9-605] 9-598] 9:57 0} 9-548] 9-538] 9°522 9°498 | 9°487| 9:480/ 9:464) 9:429] 9-408] 9°386| 9-352 | 9-546 
30 | 9°325) 9-283 9°250) 9°219] 9°181| 9°159} 9:145) 9:123} 9-110} 9-091] 9-083} 9:063] 9:057| 9:041| 9°027 9-011 | 9:007| 9:003} 9:005} 9-007) 9:011] 9-019) 9-029 | 9-094 
31 | 9040) 9:062) 9:074 9:086) 9°112] 9-134) 9:164| 9-216] 9-255] 9:303] 9-334) 9:375] 9°397| 9-415 9-481 | 9°517) 9°531| 9:563) 9-579) 9°585] 9°603) 9-622 | 9-348 


9 
9°71 | 9°777| 9°78) 9°780} 9-781) 9:782| 9-780) 9-780 } 9-779 


OW OODOODD OODOO OOO 


A BOAAINA AMMMA ston 
090060 NO S160 > 


== 
ANAND DOGO 


lon} 
(S) 


MEAN. 9793, 9°784) 9°778) 9°75) 9°771| 9°771| 9776) 9°784| 9-788} 9-789] 9-786| 9-784] 9°779| 9°75 


~~ 
Oo 


12 


BAROMETER. ReEpbucepD To 32°. 


. BEN NEVIS OBSERVATORY. 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL... 


FIRST FIGURE OMITTED. 


em 
SOMOS CrP wrDre 


4 
vo} 


ou 


if 

1 2 3 4 
Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
5:097| 5°102} 5:102) 5-097 
4°781| 4°748] 4-720) 4693 
4-709) 4-706) 4°701) 4°706 
4-839} 4°825] 4-830) 4°843 
4°900} 4°914} 4-914) 4-922 
5209} 5°229) 5°226) 5:241 
5'279} 5:269) 5:263) 5:265 
5°178] 5177] 5°193] 5-182 
5°616) 5°621) 5-621) 5°633 
5597) 5°591) 5°571) 5°558 
5502! 5°497 5497! 5-489 
5°251) 5°237] 5-212) 5:193 
5'186) 5°209} 5-243) 5:271 
5°370) 5°357} 5°348) 5°372 
5°565| 574] 5:578) 5°574 
5°504| 5°499) 5-479) 5°435 
5*509) 5°522) 5-523) 5°530 
5°684) 5°681]| 5-680) 5-670 
5°683) 5°684| 5°685) 5°683 
5°565) 5°554) 5529) 5505 
5°406) 5°396] 5°399| 5°385 
5°539) 5°547| 5°548) 5:542 
4°674| 4°662) 4°649) 4°636 
4°681| 4°689) 4°677! 4°656 
455d) 4538) 4°542) 4535 
4°740) 4°757| 4°758) 4°741 
4°677| 4°674| 4°679| 4°677 
4956) 4959} 4°957| 4:940 
5°025] 5017] 5-005) 4:997 
5:009} 5:017| 5019) 5:013 

176) 5°175} 5°172) 5166 


3} 5174 


o 


6 7 


Ins. | Ins. | Ins. 
5095) 5:098) 5:099 
4°661} 4°632) 4-629 
4°686| 4°695) 4°704 
4°823) 4°842) 4-852 
4:926) 4-932) 4:937 
5244) 5257! 5:270 
5:271| 5272) 5:279 
5221) 5:235) 5°252 
5°641| 5°651) 5°657 
5546) 5543) 5:548 
54981 5493) 5:488 
§*155| 5°128 
5313] 5361 
5°370| 5390 
5581) 5°583 
5471) 5°467 
5542) 5:572 
5664] 5°6738 
| 5°689, 5°696 
5467) 5:451 
7| 5°878} 5°389 
2) 5529) 5518 
3) 4°618) 4:640 
4°643) 4°655 
2) 4°44) 4-547 
4°771| 4779 
4:678) 4-698 
4-980) 4:992 
4966) 4-964 
4:988] 4:957 


5:167 


5:301 
5°365 
5578 


5172 


8 


Ins. 

5092 
4638 
4°703 
4°858 
4-960 
5°288 
5284 
5:291 
5669 
5548 
5490 
byl 
5389 
5396 
5°585 
5476 
5605 
5686 


5718] 


5436 
5-403 
5°508 
4628 
4°655 
4°562 
4°786 
4-709 
5:008 
4:95] 
4-949 


5179 


5:482 
5°102 
5419 
5:402 
5°591 
5°480 
5-606 
5°694 
5°721 
5432 
5°409 
5°503 
4-639 
4-659 
4570: 
4794 
4-716 
5-019 
4-954 
4-94] 


5'186 


10 


Ins. 

5108 
4631 
4719 
4:902 
4980 
5°310 
5291 
5346 
5677 
5541 
5-480 
5095 
54389 
5418 
5°600 


5°498 
5°614 
5°690) 
5'°728 
5°423 
5423 
5:488 
4645 
4-669 
4582 


4790 
4731 
5:009 
4-956 
4°925 


5°190 


11 
Ins. 
5110 
4633 
4°731 
4905 
4:987 
DrslZ 
5:283 
5374 
5686 
5533 
5:475 
5098 
5454 
5428 
5606 


5-495 
5°626 
5°693 
5°725 
5'407 
5°435 
5°472 
4°625 
4-672 
4-590 
4-806 
4-738 
5:021 
4:947 
4-913 


5193 


12 


Ins. 


13 


Ins. 


5094) 5-083 
4-643] 4°640 
4:739} 4°740 
4-915} 4:900 
5°000} 5-003 


5°308} 5310 


5269] 5260 


5395) 
5679 
5527) 
5462 
5085 
5°431 
5°429 
5598 
5506) 
5'634 
5686 
5717 
5°397) 
5441 


5-441 


5-446} 5°393 
4-603} 4°593 
4-664] 4:662 
4587] 4592 
4-817} 4°807| 4°805 
4-755] 4-731) 4746 
5-013} 5:016] 5-003 
4-938} 4-931) 4-923 
4°887] 4°899| 4-903 


5189} 5-183} 5°183 


14 
Ins. 
5084 
4:656 
4°751 
4:908 
5016 
5305 
5245 
5:437 


7| 5664 
) 5511 


5-433 
5:045 
5-450 
5:45 
5°581 
5°50] 
5°653 
5672 
5°696 
5°384 
5:453 
5°356 
4-611 


4-649 
4598 


BAROMETER. ReEpuceEp To 32°. 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


a 
TE WNR COOOND HPWNrH 


et ee 


MEAN, 


lr 


Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
4°927| 4°919, 4-915) 4-910) 4-921] 4-911] 4-910 
4-667) 4°674 4690) 4-716) 4-709] 4-704) 4:°675 
4-950} 4-963) 4-983) 4-992) 4-995) 5-016] 5:024 
4-761) 4°777| 4:839| 4-851] 4-832! 4-840] 4-851 
4-956) 4949) 4-954) 4:964| 4-962) 4-965] 4-976 
5°040) 5042) 5:061| 5-066) 5-057) 5:045] 5-025 
4°896] 4-873) 4°857| 4°850| 4-842) 4°817| 4-824 
5118} 5170) 5°191) 5:212) 5:245) 5:276] 5-299 
4-795) 4-798) 4°792) 4°754) 4°741| 4°723] 4-727 
4°958) 4-938) 4-926] 4-900! 4-891] 4-901] 4:969 
5*446] 5466) 5°488) 5-493) 5-493] 5-496] 5-510 
5°412) 5:403) 5:360)| 5:314] 5°284] 5-257) 5-228 
5609 5°622| 5639) 5-646) 5°649) 5639] 5-643 
5*420] 5°386) 5°366) 5°336] 5°345] 5329] 5-311 
5°305) 5°305) 5°323) 5°333] 5°380| 5-409] 5-419 
5°483) 5°471) 5:465| 5-444) 5-428] 5-425] 5-423 
5°46: 5°470) 5 5 468) 5462) 5°464] 5°472) 5-451 
5 br 5'170| 5:178) 5°187 
5'173} 5°165| 5-177 
3| 5°622! 5°638] 5°646 
57 728 5 5: 718] 5°708) 5°720) 5°717 
Be a1 ¢ 5°582) 5:583] 5°575| 5579 
oe 5°346] 5°311) 5°316] 5:300 
ay 5°356| 5°363) 5°369] 5:395 
5°431) 5-416) 5°392) 5°364] 5:319 
3 4°976) 4°948) 4°994) 4-973] 4:963 
4°708 4°617) 4°509) 4°471] 4-358 
4°405, 4°455) 4°507) 4°569] 4°606 
3) 4°757| 4°742) 4-726) 4°717] 4703} 4° 
5057) 5°062) 5-080) 5:105) 5°130) 5: 
4935) 4°87: 4 4° By 4°76] 


5°154) 5146 5°149) 5-140 


5] 


35) 5: 


134] 5130) 5:18 
| | 


Ins. , Ins. 


4-933) 


4°651 
5-032 


OvS1 or or Or 


4°673} 4°5 


4938 
4-633 
5044 


3 4:903 
2) 5-004 


4-988 
4-829 


7| 5°321) 5 
52) 4°796 


5'054 


5536 
5209 


7| 5651 
5°318) £ 


5'465 


5°430) 5: 
9°468} £ 


5:227 
5:202 
5'662 


5) 5°737 
5) 5544) 5: 
3) 5316} 5 


5431 


5°327| 5° 


5016 
4°318 
4-707 
4°698 


7) 5°17 


4602 


5147 


Ins. 

4:947 
4:574 
5040 
4:92] 
5024 


5023 
4°312 
4°730 
4-694 
5°190 
4°61] 


5151 


9| 5'527| 


Ins. 
4-952 


Ins. 

4:952 
4°538 
4-983 


2) 4°921 


5:021 


5258 5:2 
5659) 56 


5°741 


5304, 
5464 
5°309 
5030 
4-973) 
4-759) 
4-693, 
5200) 
4587 


5153 


5'497 
5'272 
5°472) 
5'298 
5-020 
4°240 


4°72] 4° 


4694 


5214} é 


4°597 
5148 


Ins. 

4:951 
4:498 
4:96] 
4:897 
5026 
4:929 
4:817 
5275 
4°863 


Nwsee an 
Nw wooo Rp F 
ONO NOSIS 


1 


~I 
@onw 


Srorsrvgrsr Crowen oro crore 
NAW KA avowse 
S 
a 


~ 


Ins. 

4940) 
4°507 
4:936 
4°891 
5031 


4°898 
4-809 
5:253 
4°88] 
5:299 


5°528 
5°314 
5°629 
5'207 
5526 
5°446 
5'447 
5299 
5°318 
5°610 
5°719 
5°487 
5:245 
5473 
5:260 


3} 5002 


4-087 
4°794 


| 4-713 
31 5-225 
5) 4°568 


3) 5140 


6) 5-464 


18 
Ins. 
3} 5°038 
4688 
4°743 
4879 
5092 
5297 
3] 5°199 
5524 
5654 
| 5508 
5386 
5079 
5:437 
5495 
5] 5558 
5502 
5680 
5669 
5661 
5°378 


15 


Ins. 
5083 
4°652 
4-737 
4877 
5:036 
5307 
5225 
5458 
5661 
5508 
5403 
5023 
5447 
5576 
5498 
5657 
5°671 
5689) 
5:379 
5473 
5318 
4°645 
4630 
4597 
4°79] 
4:770 
5013 
4:92 
4:879 


5°180 


First FIGURE 


19 


Ins. 

5:010 
4687 
4:728 
4°888 
5116 
5298 
5208 
5543 


5°646} 5 


5°520 
5°373 
5-089 


5°414) 5 
5°516) 5 


5°558 


5°500 
5'695 
5°678 
5°649 
5°380 


5529) 5 


5°128 
4-702 
4-606 
4674 
4-767 
4°848 
5'036 
4-958 
4°905 


5188 


OMITTED. 


21 
Ins. 
73] 4°951 
4-698 
4°752 
8] 4.893 
5152! 5 
5'271 
5198 
OO 
5627 
5522 
5337 
5118 
5395 
5533 
7| 55483 
5509 
5698 
73} 5°676) 5 
5637 
5400 
5550 
4:965 
4691 
3) 4572 
4679 
4:731 
4-904 
5:049 
7| 4:976 
4865 


5182 


7| 5603 


3) 4-795 


Ins. 

4:912 
4698 
4°783 
4896 
5179 
5265 
5194 
5594 
5607 
5513 
5280 
5153 
5391 
5552 
5522 
5°505 
5697 
5679 
5°406 
5553 
4694 
4:567 
4701 
4-709 
4-948 
5046 
5000 
4-903 


5178 


Mid- 
night. 


Ins. 
4°845 
4-710 
4°816 
4°898 


5199 } 


5'263 
5188 
5600 
5606 
5505 


5255 
5171 
5387 
5°559 
5°514 


5503 | 5° 


5697 
5679 
5 ‘585 
5-405 
5547 
4-716 
4-698 
4:545 
4°723 


5'174 


NOVEMBER 1898. 


Mean. 


Ins. 
5050 


DECEMBER 1898. 


Ins. 

4886 
4°733 
4°859 
4922 
5081 
4:907 
4:907 
5108 
5047 
5427 
5510 
5478 
5582 
5221 
5562 
5467 
5327 
5310 
5434 
5'637 
5696 
5469 
5298 
5506 
5220 
5025 
3996 
4°822 
4°837 
ay Pally 
4712 


5168 


Ins. 

4-915 
4660 
4-870 
4:897 
5067 
4:924 
4°864 
5150 
5024 
5403 
5'519 
5448 
5597 
5223 
5:560 
5°451 
8) 5374 
5305 
7| 5°405 
5'638 
5-701 
7| 5471 
5267 
5505 
5229 
5004 
4:002 
4°817 
72| 4°807 
5222 
4701 


5*162 


Ins. 

4:912 
4663 
4883 
4869 
5053 
4:901 
4848 
5183 
4-989 
5358 
5497 
5°395 
5°615 


Ins. 

4:927 
4518 
4:900 
4866 
5039 
4:882 
4817 
5236 
4-933 
5324 
5513 
5°348 
5°634 
5209) 5:210 
5°525| 5:544 
5436) £ 
5'431) 5 
5290) 5 
5329] £ 
5609 
5710 
5481 
5:237 
5:475 
5234 
4:999| 5: 
4:004 
4°806 
4°739 
5233 
4660 


5°140 


5148 


Ins. 

4°853 
4:782 
4845 
4:919 
5095 
4-924 
4926 
5039 
5:095 
5428 
5°510 
5°14 
5568 
5222 
5568 


5465 


5286] 5° 


5:307 


5*458) 5 


5'651 
5692 
5445 


5°303] 5 
5°506} 5 


5198 


5010 
3°995 
4°82] 
4864 


5°198} 5 


4°725 


5168] 5 


Ins. 

4-703 
4899 
4813 
4-914 
5089 


4-890 
5031 
4-868 
5083 
5421 
5-484 
5582 
5*520 
5246 
5534 
5:470 
5-236 
5296 
5°507 
5687 
5675 
5:437 
5307 
5499 
5131 


4-939 
4°150 
4-806 
4-942 
5127 
4718 


5161 


Ins. 

4°763 
4:877 
4°827 
4:927 
57100 
4-908 
4:993 
4:931 
5108 
5:44] 
5494 
5549 
5547 
5228 
5°548 
5458 
5240 
5302 
5493 
5667 
5685 
5437 
7| 5298 
5505 
5168 
3} 4°961 
4101 
4819 
4:929 
2) 5168 
4718 


5°167 


Ins. 

4807 
4°814 
4836 
4:907 
57101 
4-903 
4°955 
4-969 
5-088 
5440 
5490 
5529 
5557 
5:212 
5556 
5459 


Ins. 

4°648 
4-924 
4-814 
4:929 
5075 
4:915 
5-049 
4°830 
5037 
5370 
5483 
5582 
5472 
5251 
5518 
5461 
5234 
5:281 
5553 
5'691 
5656 
5:424 
5332 
5489 
5097 
4900 
4:212 
4°796 
4:972 
5:097 
4689 


5'154 


Ins, 

4°669 
4-932 
4°795 
4:931 
5052 


4-902 
5-080 
4-816 
4-997 
5409 


5454 
5593 
5456 
5269 
5502 


5467 
5193 
5'271 
5571 
5712 
5646 
5410 
5349 
5467 
5068 


4:877 
4°285 
4°788 
5012 
5060 
4°687 


5*152 


Ins. 
4-880 
4:086 


4°932 |: 


4°882 


5:025 |) 


4-960 
4°882 
5°154 
4897 
5°189 


5505 
5°373 
5°606 
5:277 
5°472 
5449 
5395 
5°245 
5325 
5641 


5°709 
5514 
5:306 
5443 
5280 


4°985 
4+280 
4-688 
4-786 
5151 
4714 


5149 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. was 


BAROMETER. REDUCED TO 32° AND SEA, LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. NOVEMBER 1898. 


aL 2 3 4 5 6 iG 8 9 WO |} ak |] ae) |) BE YP TE IP aly as |) aly | AUS) aS) pe 40) ah ee) 3) ae Mean. 


Ins. Tag LIneE Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
9-532! 9°495] 9:459] 9-412] 9:385] 9°355] 9-279 |. 9-557 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. |Ins. |Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
1 | 9°633] 9-630) 9-633] 9°629) 9:627| 9-623] 9:625] 9-624! 9:633] 9633] 9°629] 9-609] 9-605] 9°599) 9°585) 9567] 9°555 
2 | 9-212] 9-169] 9-131] 9:088| 9-066] 9-012] 8-988] 8-982] 8-980] 8-966] 8-965 8-974] 8-987] 9-003] 9:037| 9-056] 9-073] 9:091] 9-097] 9:125] 9-139] 9-149] 9-151] 9-164 | 9-067 
3 | 9-161] 9°167] 9°161| 9-174] 9-173] 9-191] 9°183] 9-196] 9-213] 9-215] 9-220] 9-234] 9-238] 9-242] 9-236] 9-242] 9-246] 9-236] 9-226) 9°230| 9:250) 9:274| 9°306] 9°342 | 9:223 
4 | 9-353] 9-343] 9°343] 9-343] 9-331] 9-344] 9-345] 9-351] 9:368] 9-377] 9°393] 9:394] 9-393] 9°392| 9-369] 9-385] 9359] 9°381] 9-380] 9°383] 9-383) 9°388] 9:395] 9-401 | 9°371 
5 | 9-413] 9-415] 9-422) 9-425] 9-435] 9-446] 9-453] 9:471| 9-485] 9-493] 9-510] 9-514] 9-512 9-522! 9-538] 9-562] 9-602! 9-626] 9:654] 9°674] 9-700) 9°718] 9°732] 9-752 | 9°545 
6 
7 
8 
9 


9 
9°75$| 9°77) 9°782| 9:798] 9:803] 9-808] 9:826] 9-848] 9-854] 9-868] 9°869] 9-865} 9:851] 9°843] 9°842] 9-839) 9-839] 9:831] 9-822) 9:817] 9°815| 9-797] 9°783] 9-785 | 9°82] 
9*783] 9°783| 9°774| 9°773] 9:770| 9°779| 9°777| 9°783) 9794] 9-787] 9°784| 9-772} 9°769| 9-752) 9°730| 9°716] 9-718} 9°712} 9-710] 9-710) 9-698] 9-702) 9°712) 9-690 | 9-749 
9-698] 9-702] 9°702| 9°704] 9°718| 9-750] 9°765| 9:815| 9-839] 9-884] 9-905] 9-928} 9-942] 9-959] 9-990} 0-022] 0-046] 0-080} 0-098) 0-125] 0-138} 0-157] 0-170) 0-182 } 9°930 
0-186] 0:197] 0:199} 0-209} 0-219} 0-227] 0-237] 0-249} 0:252] 0:249| 0-245) 0-227} 0-207] 0-191] 0:196| 0°189| 0°193] 0-194} 0-193} 0-183] 0-173] 0°169} 0-164} 0°163 | 0°205 
10 | 0°151/ 0-141] 0-121] 0-107] 0-096] 0:090) 0-091) 0-090] 0-091} 0-082} 0-062} 0-050} 0-036] 0-032} 0:022} 0-024} 0:026] 0-024) 0-028) 0-041) 0-046] 0-045) 0:042) 0037 | 0-066 


11 | 0:00} 0-020} 0:011) 0-012} 0-009} 0-004} 0-008} 0-012} 0:004| 9-996] 9-980] 9-96U} 9-943] 9-928] 9-914] 9-900] 9-894] 9:876] 9-860] 9-838] 9-809] 9-794) 9-770) 9-752 | 9°980 
12 |,9°725| 9°699| 9°681| 9:663] 9:649] 9-631] 9:611| 9°591| 9°572| 9-555) 9:557| 9-589} 9°511| 9°483] 9-483] 9:481] 9°519] 9°571] 9-583) 9°615] 9-647] 9-683 9°727| 9-771 | 9°606 
13 | 9°794| 9°825] 9°856] 9-891] 9-928] 9:957| 9-996] 0-024) 0:046] 0-060] 0-062) 0-052} 0-052} 0-052) 0-050] 0-050) 0-056} 0-054] 0-039) 0-026} 0-018) 9:994/ 0-000) 0-000 f 9:995 
14 | 9:985] 9967] 9-939] 9°947| 9-961] 9-963] 9-954] 9-967| 9-965] 9-975] 9-985] 9-983] 9-989] 0-007] 0-019] 0-040} 0-059) 0-079] 0-097] 0-110} 0-126} 0-144) 0-151) 0-167 | 0-024 
15 | 0:176) 0-185) 0-184} 0-190} 0-194] 0-192} 0-197) 0:202/ 0-208} 0-213} 0-218} 0-209} 0-198} 0-182] 0-180} 0-174] 0:°162} 0-160} 0-154} 07143) 0-130] 0-124) 0-115} 0-106 | 0:175 
16 | 0-096) 0-087} 0-064) 0-009} 0-037} 0-040) 0:033} 0:036] 0-033] 0-033] 0:029} 0-027} 0-023} 0-017] 0-015} 0-016} 0-021] 0-021} 0-008) 0-021} 0-019) 0-025) 0-025) 0-019 f 0-031 
17 | 0:027| 0:035) 0:040} 0-053} 0-062] 0-076] 0°100] 0-131) 0-148} 0-165] 0°185} 0-187} 0°198} 0-207] 0-214] 0-224] 0-224] 0-243} 0-257] 0-257] 0:257| 0°257| 0:257| 0-260 7 0-169 
18 | 0:251) 0°240) 0-236) 0-228) 0-237] 0-248] 0-241] 0-240] 0:242) 0-249] 0:245] 0-246} 0-243) 0-232} 0-230} 0-237] 0:215] 0-225} 0-225) 0-229] 0:235] 0-237] 0-243) 0-249 | 0-283 
19 | 0-255) 0-263) 0-263] 0-263} 0:269] 0-273] 0-285] 0:299] 0-301] 0:304] 0-297} 0-287} 0-276] 0°269} 0-265] 0:251] 0-243} 0-239} 0-227] 0-227} 0-219) 0:204| 0-192) 0182 | 0-256 
20 | 0°160} 07151) 0-146) 0-119) 0:107| 0-090} 0-083} 0:060) 0-056] 0-046) 0-027) 0-018} 9-992) 9-983) 9-971] 9-966] 9-970] 9:975} 9-987 0:001) 0-011) 0:029/ 0-035) 0-089 | 0-042 
21 | 0:081) 0-034} 0-050) 0-052} 0-040) 0-042) 0-055] 0-075 0:081} 0-109 0-121} 0-116} 0-138} 0°156} 0-166} 0-200} 0-241] 0-275} 0-292) 0-298) 0-308) 0:318) 0°324) 0-328 | 0-160 
22 | 0°320) 0°325) 0°323) 0-309) 0-297] 0-292) 0-279] 0-266] 0-265] 0:237| 0-219) 0-173} 0:1 27] 0-074] 0-021] 9-965] 9-907] 9°839] 9-798) 9°737| 9-665 9:596 9-523) 9-453 | 0-042 
23 | 9:377| 9°320) 9:262) 9-210} 9-191] 9-188] 9-206] 9-208] 9-206] 9-226] 9-226] 9-226} 9-219) 9:220} 9-222) 9-234] 9-236] 9-236] 9-228] 9-218} 9-219} 9-214] 9-212) 9-211 } 9-230 
24 | 9208) 9-212) 9-207} 9-204) 9-202! 9-202) 9-205] 9-213] 9-222) 9-222) 9-209) 9-195] 9-179} 9:169| 9:167] 9°153] 9-157] 9-137] 9°129] 9-103] 9-091) 9-078) 9:061) 9-049 | 9°165 
25 | 9:043) 9:027| 9-020) 9:017| 9-017] 9-013} 9-017} 9:025| 9:041} 9-041] 9:059} 9-058} 9-059] 9-061] 9:079| 9-089] 9:110] 9°127} 9-156] 9-177] 9:187] 9-212] 9-231] 9-259 | 9-089 
26 | 9272) 9:296] 9°302} 9°318] 9°326] 9-342) 9:351] 9°347| 9°361) 9°370] 9-373] 9:357} 9°355] 9°245] 9°318] 9:315] 9:309] 9-306] 9-294] 9-284) 9-265) 9-250) 9-231) 9-224 f 9-313 

oF 

2: 

on 

oF 

sh 


eh 4 
27 | 9213) 9-203) 9*205) 9:197] 9°207] 9:219] 9:251] 9-265) 9-277] 9-305] 9:325] 9-338} 9:347| 9:353] 9°375] 9°403) 9:415] 9-439 3} 9°500) 9°521] 9°533) 9°549) 9-563 | 9°353 
28 9°563/ 9°568) 9°568) 9°613) 9-630) 9°639] S642) 9-664) 9:684] 9-678] 9:678) 9-685] 9-680} 9°680/ 9:683) 9-694] 9-698] 9-708 7| 9°7:22| 9°730| 9°724) 9°727| 9:721 | 9°670 
29 | 9°713} 9°692] 9°676) 9°670 eee 9°630} 9°616) 9°600) 9-602) 9°600) 9°579) 9-560} 9°545] 9°30) 9:529] 9-519] 9-525) 9-541 9} 9359) 9°568} 9°587| 9°590) 9°593 | 9°593 
9°57 0} 9°382 
38} 9 


De OmISO SibQ be 


wasp Hews 


30 | 9°596) 9-602) 9:598) 9°590 9°546] 9°524) 9°506] 9°464| 9-428) 9-394] 9-366] 9-366) 9°360) 9°357| 9°361| 9°370| 9°372 9°387| 9°402) 9°416] 9416 | 9-448 
MxAN,| 9°739) 9°736] 9730} 9°727| 9°728] 9-728] 9-731] 9°738| 9°743] 9-746] 9-745] 9-738} 9:733] 9-725] 9°727|_9:727| 9°733| 9-738 


*740| 9°739] 9°740) 9-740} 9-739 | 9°735 


a 


BAROMETER. REDUCED TO 32° anD Sea LEVEL, FIRST FIGURE OMITTED. DECEMBER 1898. 


Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. } Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. }| Ins. 
9-430 9440) 9°446) 9-444) 9-440 9°416 9-410) 9:419] 9-420] 9-443] 9-448] 9-444] 9-444] 9-434] 9-416] 9-392] 9:353] 9:318] 9-276] 9-231] 9-178] 9°126) 9:058| 9-050 | 9-353 
9:037| 9:061 9°103} 9-165) 9°163, 9°157) 9°134| 9°101) 9:064| 9:011) 8-937] 8-963} 8-975] 8-991] 9-023] 9-111] 9-183] 9-269] 9-331] 9:373) 9-423] 9-469] 9-487] 9-499 } 9-168 
9°518 9°540) 9°556) 9:564) 9:582 9-584) 9-591] 9-603} 9-609] 9°615] 9-595] 9-562} 9-519] 9-479] 9-427] 9-389] 9:355] 9-307] 9-276] 9-285) 9-273] 9:265) 9-261) 9-233 | 9-458 
9222) 9-252) 9-294] 9-300] 9-302) 9: 300) 9°306] 9-318] 9°354) 9°378] 9°383) 9-356} 9-333] 9-325! 9°323] 9-329) 9:335] 9°347| 9:355] 9-351) 9°361/ 9-363] 9°369| 9°363 | 9-330 
9°384| 9-396) 9-416) 9-414) 9-424] 9- 420, 9°442) 9-458] 9472} 9-496) 9°511) 9-495} 9-497] 9:501] 9°517| 9°523] 9-533} 9°551] 9-559] 9:575]| 9571) 9:559) 9-543) 9-527 | 9-491 
9°511] 9°522) 9°551) 9-555) 9:545 9585 9'505 9-475) 9°477| 9°449] 9429] 9-413] 9-423] 9°389) 9°375] 9°415] 9:427] 9:425] 9-441] 9-441) 9-443] 9:437| 9:461| 9-451 | 9-462 
9-443 9-423 9°422) 9°403) 9°383| 9°363| 9°357| 9361] 9°357| 9°355| 9-358] 9:3404 9:336] 9-324] 9:318} 9-344] 9-365] 9-442] 9-482] 9-549] 9-608] 9-664] 9-704) 9-730 | 9-435 
9°764 9°806 9-846] 9:880| 9-898] 9-934) 9-959] 9-962] 9-978] 9-990] 9-976] 9-954] 9-942] 9-916] 9-884] 9-830 9°766} 9°722) 9°670| 9°586} 9°518] 9°478] 9°431| 9°338 | 9°793 
9-272) 9:276 9°254 9230 9°212) 9°208 9-200} 9-229] 9-266] 9°296| 9-326] 9-355) 9-369) 9-411) 9-467] 9-533! 9:567| 9:603] 9-637! 9:649] 9-663) 9:635/ 9:599| 9-535 | 9-408 

10 | 9:483] 9-409) 9-375} 9:353] 9:437 o-469) 9497] 9°555| 9°623] 9°691) 9-730) 9-794] 9-830) 9-868) 9-908) 9-958] 9-987] 0-010} 0-016} 0-026) 0-032! 0-000] 9-966) 9-970 | 9-749 
| 11 | 9°964 9-988 0-009 0-023 0-024 0°026 0:030} 0-056] 0:066} 0-076) 0:083] 0-097 0-081} 0:067) 0:069} 0-063} 0-063) 0-065] 0-059} 0-041) 0-039] 0-011] 0-033) 0-001 | 0-043 

12 9-982 9'961 9°913 9°873 9°837) 9°785) 9°744| 9-721! 9:713! 9-703] 9-684! 9-688} 9°834| 9-911) 9-958] 0-024] 0-062) 0:104| 0-132] 0:155] 0-180) 0-212) 0-218) 0-242 | 9:943 

: 0-257) 0°275 0-271 0295) 0-289) 0-281) 0-283} 0:295] 0:299] 0-309] 0-301) 0-295} 0-282) 0-273) 0-267] 0-261] 0:225] 0-205] 0-193] 0-174] 0:141| 0-101] 0-059] 0-031 | 0-236 
; 14 |9:978 9-940 9°892 9°862| 9°846) 9:818) 9-816] 9-832] 9-862) 9-848] 9:853] 9-855] 9:839| 9-865] 9-845] 9-863] 9:857| 9-849] 9-848] 9-865] 9-877) 9-891) 9-886) 9-913 } 9-867 
| 15 | 9-934) 9°854) 9-862! 9-886] 9-942 0052) 0-059} 0-092) 0:120) 0-142) 0-162 0-174] 0-168} 0-186) 0-182] 0-188] 0:200/ 0-191] 0-190] 0-172] 0-156} 0-138) 0:104| 0-094 | 0-094 


| 16 | 0-063) 0:053) 0-025) 9:987) 9:953 9:948 9-937) 9°933] 9°943} 9-961) 9-963] 9-967] 9-979} 0:009| 0-019} 0-041) 0-065) 0-069] 0-079] 0-086] 0-089} 0-097] 0-091) 0-109 | 0-019 
a aon ae eed 0°086 0-094 0-086) 0:078) 0:092 0°094} 0-106] 0-098) 0-088} 0-076) 0-065) 0:050) 0-024 9-992) 9:948) 9-900) 9°846) 9°812| 9°71) 9°744) 9-698 | 0-007 
a3 ee aes peed 9°686 9°703 9°726) 9°752) 9-822] 9-870] 9°888) 9-910] 9-918} 9-930} 9:948) 9-945] 9-946] 9-960) 9-962] 9-952] 9-966] 9-956] 9-944 9-920] 9-902 | 9-854 
a : os o 66 9°838 9804) 9°829) 9:830) 9°842} 9-880} 9-908] 9-923] 9-959} 9-991 0-019 0-049] 0-091! 0-121] 0:157| 0-187] 0-221) 0-240] 0-274] 0-293] 0-316 | 0-017 

0°326} 0°334/ 0°344| 0'364| 0-370| 0-382) 0-384] 0-384] 0°388] 0:393 0°37 8} 0°348} 0-322) 0-286) 0:266] 0:274| 0-280) 0-288) 0-298) 0°316/ 0:328) 0:339) 0:348) 0:363 | 0°338 


21 | 0°374| 0°386) 0°382| 0:378) 0°368| 0-380, 0-382; 0-392] 0°399| 0-410! 0-413) 0-397] 0381| 0:375| 0:363| 0-369] 0-361) 0-357] 0-349] 0349] 0-341| 0332] 0309] 0-305 | 0-369 
a Oae ee mae 0:268 0:246 0-239) 0-219) 0-209) 0:195| 0:199} 0-174} 0:154} 0-132] 0-108} 0-100] 0-093} 0-084! 0-070} 0-068} 0-066} 0-060] 0:057| 0-044] 0-020 } 0-150 
Dec cocl ous ace Bee 9°928 9°904/ 9890) 9-904} 9-912) 9:910) 9:897| 9-885} 9871) 9-864] 9-855] 9-854] 9°857) 9°864| 9-881] 9-893] 9-900) 9-911] 9-915] 9-928 | 9-906 
52 ies aie ; 6 937 9°942 9956) 9-974) 9-990 0-022} 0-044] 0:068/ 0-078} 0-088] 0-091! 0102) 0-122) 0-128) 0-126] 0-127] 0-126) 0-127] 0-112! 0-096] 0-070 | 0-046 
3, 0013) 0-084) 9957) 9-928) 9-891) 9-893) 9-873} 9-863] 9-854) 9-826] 9-788) 9773) 9-752) 9746] 9-730| 9-716) 9-710] 9°692| 9:666 9-626] 9-602] 9-567 | 9-814 

26 | 9°534) 9-496) 9463) 9°456/ 9-474] 9:460| 9-479] 9-516] 9-538) 9-554] 9:549| 9-569] 9°541] 9:559) 9°555] 9°567| 9°545| 9-565] 9°547| 9°517| 9°511 9-473) 9°429] 9-389 | 9-512 
A ea tae 9'189 9109] 9°109 8935 8°817| 8-753] 8°722} 8°727| 8-703] 8-663] 8:605| 8-525] 8:437| 8:391| 8365] 8-343] 8-335] 8-379] 8-457| 8-519] 8-619] 8-677 | 8-703 
7 792) 8°872) 8-945) 9-008} 9-062) 9-112 z 6] 9°208) 9:254] 9-275] 9-307] 9°315| 9°326) 9°351| 9°351| 9°359) 9-367] 9-375] 9-371] 9:363) 9°357| 9-345] 9-337 | 9-205 

9: 


OOnIA opPwNe 


K 
29 | 9°324] 9:316: 9-300] 9-278) 9-27) 9-260] 9-240 32 9°234) 9-238] 9-244] 9-252} 9-251) 9-264] 9-296] 9:343] 9-384) 9-424! 9-448] 9-448] 9-526] 9°552| 9-598) 9-630 | 9 
"65 *BB45| O- 7 =< = = St = 2 . “350 
zy aon Becel aor 9°705 9°729} 9°759) 9°785] 9-811} 9°833/ 9°845] 9:860| 9-870} 9-870] 9-874] 9879] 9-870] 9°872| 9:880| 9:857| 9-852) 9-816] 9-768] 9-748] 9-810 | 9-804 
i) 518] 9462) 9°392| 9-392) 9-320) 9-270] 9-238] 9-212] 9-179) 9-178] 9-129] 9-101/ 9°141| 9°182] 9:191| 9-239] 9-227| 9-237] 9-228] 9-221| 9-209] 9-201 9-280 


Mean.| 9°712 Pei05, 9°702) 9°702 9-699) 9°697| 9-691] 9-699] 9-711] 9-720] 9-718] 9-718] 9-714] 9:714) 9-714] 9-725] 9°728] 9°735] 9-736] 9-737| 9-738) 9-732] 9-725| 9-719 | 9-716 


pe" 


14 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE, Dry AND WET BULBS, JANUARY 1898. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 For Day. 
Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry, Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry, Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.] Max, Min, 
1 | 28° 28°5 | 27°7 27°7 | 27:1 27°1| 27:0 27:0) 26°2 26:2 | 24:9 24:9 | 23°1 23:1 | 23°1 23:1 | 22°4 22:4) 28:0 28:0 | 29:7 29°8 | 26:1 26:°0129-7 23:1 
2 | 25:0 25:0 | 25:0 25°0 | 25:0 25:0} 25:0 25:0 | 25:0 25:0 | 24:9 24:9 | 25:0 25:0 | 24:5 24:5 | 25:0 25:0 | 25:2 25:0 | 26:0 25°7 | 26:0 25°8] 26-5 24°5 
3 | 26°0 25°0 | 26°0 24°4| 26:0 24°1 | 26°0 24°1 | 25:0 24°0 | 25:0 23:2 | 25:0 23°8 | 24:6 23:0 | 24:0 23°5 | 26-0 24°6 | 26°8 25:9 | 26°5 25:1] 28°8 22:0 
4 | 30°38 30°3| 31°0 31:0 | 30°0 30°0| 29°1 29°1 | 28°6 28°6 | 29°8 29:3} 30°8 30°0| 31°8 31°8 | 29°9 29:9 | 28°6 28°6 | 28°5 28°5 | 28:0 28:0] 31°8 26:1 
5 | 24°5 24°5 | 22°7 22°7 | 22:0 22°0 | 22:2 22:2 | 23°5 23°5 | 23°8 23°8 | 23°4 23°4 | 23°2 23°2 | 22°8 22°8 | 23°8 23°8 | 25°1 25°9 | 23°9 24:1129°6 22:0 
6 | 30°9 30°9 | 32°7 32°0| 34:0 34:0 | 34:2 34°2| 34:4 34-4 | 33:8 33°8 | 32:8 32°8 | 32°0 32:0 | 33°0 33:0 | 33:0 33:0 | 31:0 31°9| 28°0 28:0] 34:4 24:0 
7 | 28°9 23°9 | 24-1 24:1 | 23°] 28°] | 21:4 21:4] 21°7 21°7 | 22:2 22°1 | 21°7 21°6 ) 21-2 211) 21-7 21°6 | 22:2 22°1 | 2391 23°1 | 231 23°1] 25:1 21:2 | 
8 | 26°1 26:1 | 27:0 27:0 | 27:0 27:0 | 27:5 27°5 | 27°8 27°8 | 28:1 28:1 | 29:5 29:5 | 30:0 30°0 | 29:7 29:7 | 30°3 380°3 | 29°5 29°5 | 29°6 29°6 | 30°38, 26:1 
9 | 26°8 26°8| 26°5 26°5 | 26:7 26°7 | 25:7 25°7 | 25:3 25°3 | 25:9 25:9 | 25:1 25:1 | 24°9 24:9) 24°38 24:3) 24°7 24°7| 25:1 25°5| 25°1 25:14 26-8 24-1 
10 | 25°4 25°4 | 25°6 25°6 | 261 26:1 | 26-7 26°7 | 27-0 27:0 | 27:2 27:2 | 28:0 28:0 | 28°6 28°6 | 29°4 29:4/ 30:0 30°0| 31:0 31:0] 31°8 31°8] 32:0 25:4 
11 | 28:4 28-4| 28:4 28-4] 28-0 28-0] 28-8 28-8 | 28-2 28-2| 28-9 28-9] 31:0 31:0] 31:8 31-8 | 32:0 82:0 | 32:0 32-0] 32:0 32:0 | 33:0 32:3] 36-0 28:0 | 
12 | 35:1 35:1 | 35°1 35:1) 36:0 36:0] 36:0 36°0 | 82:2 32:2| 30:2 81°8| 30:2 30°2 | 29°8 29°8 | 29:0 29-0 | 28°8 28°8 | 28'S 28°5 | 29:0 29:0] 36:0 26:1 
13 | 80°6 30°6 | 32°2 32°0| 83:0 33°0 | 34°6 34°6 | 34:1 34:1 | 33°5 33°5 | 33°0 33:0 | 33°5 33°5 | 33-0 33:0 | 32°8 32°8| 33°4 33°4 | 32°0 32:0] 34°6 30:0 
14 | 29:2 29:2 | 29:2 29°2| 29:1 29-1] 29°5 29:5 | 30°0 30°5 | 30°5 30°5 | 30°6 30°6 | 30°8 30°8| 31:0 31:0 | 31°3 31°3 | 31:9 31°9 | 32:0 32:0] 32:2 291 
15 | 31:0 31:0} 30°5 380°5| 31:0 31:0 | 30°8 380°8 | 30°5 30°5 | 30°4 30°4 | 29°S 29°8 | 28:9 28:9 | 28:2 28:2) 27:4 27:4) 27:0 27:0 | 27:1 27-°2]31:0 25:8 | 
16 | 27:8 27°8| 28:0 28:0} 28:0 28:0 | 27:2 27:2} 27:0 27:0| 27-0 27:0 | 26°6 26°6 | 26:4 26:4 | 27:0 27:0 | 29:0 29:0) 80:0 30°3 | 31:0 31°2]31°9 26:4 
17 ‘| 32°0 32:0 | 32°0 32°0 | 32°0 32:0] 31°8 31°8| 32:0 32:0 | 31:9 31:9} 31°9 31:9 | 31°8 31°8| 31:9 31:9 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32°0 32:0] 32°8 31:8 
18 | 32:0 32°0| 31-7 31°9| 31°6 31°8 | 80°2 30:2} 30:0 30:0} 30°9 30°9| 81:1 31:1 | 81°8 31°8| 32:0 32:0 | 33:0 33:0 | 33:5 33°5 | 34:0 34:0] 34°9 29:9 
19 | 36:0 36:0| 37:1 37:1 | 87°7 37°7 | 87:0 37:0 | 36:0 36:0 | 35°6 35°6 | 85°6 35°6 | 36:2 36°2| 36°8 36°8 | 37:0 37:0 | 87°5 37°5 | 37°8 37°83] 379 24:7 
20 | 24°7 24°7 | 24°6 24°6 | 24°9 24:9 | 24:8 24°8 |) 24:1 24:1 | 24:2 24:2| 25:1 25:1 | 26:1 26:1 | 25°9 25°9 | 261 26:1 | 26°6 26°8 | 26:8 26:9] 26:9 24-1 
21 | 26:2 26°3 | 26°4 26:4) 26°1 26:1 | 26°6 26°6 | 26°7 26°8 | 27:5 27:5 | 26:1 26:1! 24:9 24:9 | 25°3 25:3 | 25:3 25°3 | 25:1 25°1 | 25°1 25:1] 27:5 23:7 
22 | 311 31°1 | 32:0 32:0/ 32:0 32:0] 34:0 33°5| 34°6 34°6 | 31:8 31°8| 29°9 30°8 | 25°9 25°9 | 24°6 24°6 | 23°1 23:1 | 23°7 23°5 | 24:0 23°5]34°6 23:1 
23 | 25°4 25°4 | 26°1 26°1| 26-0 26°0 | 26:0 26:0} 28°6 28-6 | 28:0 28:0] 31°5 31:0} 31:0 31:0} 31°2 31:2} 31:0 381°0) 31:2 31°2| 32-0 31°8] 32:0 25-4 
24 | 31:0 31:0} 31°3 31:3] 31°6 31°6 | 31°38 31°3| 30°7 30°7 | 80°9 30°8| 80-9 30°9 | 31:0 30°8 | 30°4 30:1 | 31:0 30°8| 30°38 30°8| 380°5 30°5432°0 29:5 
25 | 31-0 31:0| 31-1 31:1) 31:4 31:4] 31-3 31:3] 80-7 30:7 | 30:3 30:0 | 30:0 29-8 | 30:0 30-0 | 30:2 30-0] 30:2 30:0] 30-7 30°5| 30:5 30-4] 31-9 30-0 
26 | 30:9 30°8| 313 31:0} 31°4 31:4) 31°6 31°4| 31°8 31°8 | 32:0 82:0 | 32:0 32:0 | 31°8 31°8 | 32:1 32:1 | 32:0 32:0} 32:1 32:1 | 32:0 32:0} 33°5 30°9 
27 =| 33°9 33°8 | 33°9 33:9 | 34:0 34:0 | 34°6 34:6 | 35:0 35°0 | 35:1 35:1 | 35:7 35°7 | 36°0 36:0 | 36:0 36°0| 36:0 36:0 | 35°9 35°9 | 35:5 35°51 36:0 30°9 
28 | 30°4 30-4) 80:4 30°4 | 29°7 29°7 | 29:0 29:0 | 28°5 28:5 | 27:8 27°7 | 27-1 27°1| 27:1 27:1) 27°6 27°6 | 27°8 27-8 | 28-1 281 | 32:5 32°5] 34:4 27:1 
29 | 34°3 34:1 | 34°3 34:2 | 34:2 34:1) 34:0 34:0 | 34:1 34:1 | 83:0 33:0 | 34:0 33°7 | 33°7 33°6 | 34°38 34°3 | 34:0 34:0] 33°7 33°6 | 34:3 34°3137°3 33-0 
80 | 34:0 34:0 | 83:1 33:1 | 33:0 33:0 | 32°5 32:4) 33°3 33:2 | 32:0 32:0 | 32°6 32°6 | 33:0 32°5 | 33°0 33:0 | 32°5 32°5 | 32-7 32°6 | 34:6 34°51 39°0 32:0}: 
31 | 28°8 28°8| 27:0 27:0] 25:9 25:9 | 25-2 25:2 | 25°38 25°3 | 25°6 25°6 | 24°8 24:8 | 25°6 25°6 | 25°6 25°6 | 26°5 26°5 | 27:5 27:4) 28:0 27:9)37:2 24°8 
Mran,| 29°4 29°4/ 29°5 29°4| 29°6 29°5 | 29:4 29°3 | 29°3 29:3 | 29:1 29:1 | 29:2 291 | 29:1 29:0 | 29:0 29:0 | 29:4 29:3 | 29-7 29-7 | 29°7 29:6} 32°4 26°6 
13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 23 Midnight.| Mean, 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.!Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.JDry. Wet, 
1 | 25:9 25°8| 25-1 25°1| 24-1 24:1 | 24°9 25:0 | 25°1 25°3 | 25-9 25-9 | 25:1 25:1 | 25:2 25-2) 25:4 25:4) 25°8 25°8/ 25:9 25-9) 25:8 25:8) 25°8 25:8 
2 |25°9 25°8 | 25:8 25°8| 25°8 25°8 | 25°2 25:2| 25:0 25:0 | 25:5 25-2 | 25:2 25:0 | 25:2 25:0 | 26°5 25:0 | 260 25:0 | 26°0 25:0 | 26:0 25:0) 25:4 25-2 
3 | 26°0 25°4| 25:9 25:2) 24:1 24:3} 25:0 24:2) 25:0 24:1 | 23:2 23:5 | 22-0 22:5 | 22-4 22-5 | 23:0 23:0} 24:0 24:0 | 24:9 24:9 | 28°8 28°38) 25:1 24:3 
4 | 27-8 27-8 | 28°8 28°8 | 28:0 28:0 | 28:0 28-0 | 27:7 27-7 | 27-0 27-:0| 26°8 26:8) 27:0 27:0| 270 27:0} 26°6 26°6 | 26°6 26°6 | 26:1 26:1] 28:5 28:4 
5 | 23-9 24:1 | 24-1 24:6 | 23°1 23°3 | 23-1 23-2 | 23-1 23-1 | 2381 23-1 | 24-1 24:1 | 26-0 26:0) 26:3 26°3 | 27-0 27:0 | 28°0 28:0 | 29°6 29:6] 24°3 24:2 
6 | 26°9 26°9| 27:0 27:0) 26:2 26:2) 25°8 25:8] 25-1 25°1| 25:1 25-1] 24-9 24-9 | 24:0 24:0 | 24:3 24°38] 241 24:1 | 24:4 24:4) 24:0 24:0] 28°38 28°8 | 
7 =| 24:1 24°6 | 23°1 23°6 | 23:2 23°3 | 23°5 23°5|23°1 23°1 | 24:1 24-1 | 24°38 24:3 | 24:2 24:2) 24:2 24°2 |) 24:3 24°43 | 24°5 24°5 | 251 25°1] 232 23:2 
8 | 28:9 29:0 | 28°5 28°5 | 28-0 28-0 | 28:0 28:0 | 27-9 27-9| 28:0 28-0 | 28-1 28-1) 28-0 28:0 | 28:0 28:0 | 28:0 28:0 | 27°4 27:4) 27-7 27:7 | 28°3 28:3 
9 | 246 25:1 | 25:1 25:1 | 25°1 25:1) 24:9 24:9) 24-1 24:1 | 24:3 24:3 | 24-3 24:6 | 24-8 24°83] 24-9 24:9 | 25°1 25:1 | 25°1 25:1 | 25:3 25:3) 25-2 25:2 
10 | 32:0 32:0 | 32:0 32-0 | 32:0 32:0 | 32:0 32-0| 30:2 30:2} 30-0 30-0 | 29:0 29:0] 29-1 29-1 | 28°5 28:5 | 28°9 28°9| 28°9 28:9) 28°5 28:5) 29°1 29:1 
11 | 33:1 33:0 | 33°5 33°5 | 83°8 33:8 | 35:0 35:0 | 34:9 34:9 | 35°8 35°8 | 85°8 35°8 | 35-7 35:7 | 36:0 36:0 | 35:9 35°9| 35:9 35:9 | 35:2 35°2) 326 32:6 
12 | 28:0 28:0| 28-5 28:5 | 27:2 27-2 | 27-2 27-2) 27-0 27:0|27°5 27°5| 27-7 27°7| 27:0 27:0 | 26-1 26:1) 26-1 26-1 | 27-7 27-7 | 28:0 28:0] 29°5 29°6 
13 | 31°5 31°8 | 32:0 32°0| 32:1 32-1 | 32°5 32°5 | 32°5 32°5 | 32°7 82:7 | 32:2 32-2] 32:0 32:0) 31:9 32°0| 31:0 31:0] 30°6 30°6 | 30:0 30:0) 32-4 32:4 
14 | 32:0 32:0] 32-0 32:0 | 32:2 32:2 | 32:1 32°1| 32:2 32:2 | 32°2 32:2 | 32-0 32:0 | 32-0 32:0| 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32°0 32:0) 31:6 32:0] 31-2 31:3 
15 | 27:0 27:0) 26:3 26° | 25°8 25°8| 261 26:1 | 26:4 26:4) 26:9 26-9 | 27:3 27-3 | 27-9 27-9| 28:0 28:0 | 28:2 28:2 | 28:0 28-0 | 27°8 27:8] 28°3 28°3 
16 | 31:0 31:0| 80:0 30:2} 30-0 30:0 | 30-9 80:9] 80°6 30°8| 305 30°5| 30:0 30:0 | 30:0 30:0] 30°8 30°8 | 30°9 30:9] 81:2 31:2] 31:9 31:9] 29°3 29:3 
17 | 32:0 32:0] 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:2 32:2 | 32°5 32°5 | 32:5 32°5 | 32:8 32:8 | 32°8 32°8 | 32°2 32:2 | 32:0 32:0} 32:1 3821 
18 | 34°6 34°6| 34:9 34:9 | 34:0 34:0 | 32:0 32:0| 32°5 32:5] 31:4 31:4| 30°5 30°5 | 29-9 29:9 | 30°1 20:1 | 30:0 30-0 | 30°3 305 | 82:0 32:°0]31°8 31:9 
19 | 37°9 38:0 | 37:8 37°8| 37:7 37:7 | 31:6 32:0] 811 311] 25-1 25:1) 25°9 26-1 | 26-1 26°1| 25:5 25:5 | 24:7 24-7 | 25°56 25:5 | 25:9 25:9) 33'1 33:2 
20 | 26:9 27:0| 26-1 26:2] 24-7 24:9] 24-8 24-8 | 24:9 25:0| 25-0 25°0| 25:1 25:1] 25-2 25:2| 25-4 25-4 | 26°6 26:6| 26-4 26-4) 26:6 26°61 25°5 25:5 
21 | 25: 26:0 | 25°1 2571 | 25°1 25°1| 24:1 24-1) 24:1 241 | 24-2 24:2 | 24-1 24-2 | 23-7 23°7 | 24:0 24:0 | 24:6 24°6 | 24°8 24:8 | 27°5 27:51 25:4 254 
22 | 24:0 23:0 | 24:0 23:0 | 24:9 23°4| 25:5 24:0) 25:0 24°38) 25:0 25:0} 24°38 24:5 | 24:9 24:9) 24-8 24-8) 25-2 25-2) 25-4 25:3 | 24°7 24°71 26°38 26°6 
3 | 82:0 82-0 | 32:0 32-0 | 32:0 32:0 | 31-9 32:0] 31-2 31°4| 81:0 31:0} 31:0 31-0] 31-1 3171] 31°6 31°6 | 32:0 32:0 | 31°6 31:6} 31-6 31:6} 30°3 303 
24 | 80°2 30°2| 29°'9 29-9 | 30:0 30:0 | 29°6 29°6 | 29°5 29°5 | 29°8 29°6 29:9 29-9| 31-0 30°5| 31:9 31-9 | 32°0 32:0} 31°6 31:6) 31-4 31°31 30°38 30:7 
25 | 80°8 30°7 | 30-2 30:1 | 30-2 30-0| 30-0 30-0| 80-1 30-1 | 30:2 30-2 | 30°3 30:2] 31°9 31:7 | 80°6 30°5 | 80:9 30-7 | 30°8 30:8 | 30°9 30°3} 806 30°5 | 
26 | 32:0 32:0 | 82°1 32°] | 82:2 32:2 | 32-1 32-1 | 82:2 82:2] 32-4 32-4 | 32:3 32-3 | 32-6 32°6 | 32:9 32-9 | 83°0 32°7 | 83:1 33:0] 33°5 33°5] 82:1 32°] 
27 | 85°4 35°4| 35°90 35-0 | 34-6 34°6 | 84:1 34+1 | 33-9 83:9 | 33°8 33°8 | 33:0 33-0 | 32°8 32-6 | 82:0 32:0] 31°38 31°3| 80°9 30°9| 30:9 30°9] 84:1 34:1 
28 | 31°9 32°] | 82°0 82-0 | 32°1 321 | 82:4 32-3 | 33:0 82°5| 83-0 33:0 | 38°5 33:4] 33-9 33°7| 84:3 3471 | 34:4 34:2 | 84:1 84:1) 84:3 34:2)310 31:0] 
29 | 84°7 34°6 | 35°1 35-0 | 35-7 35°6 | 86:2 86:1 | 36°5 36:4 | 36°6 36°6 | 37:0 36:9 | 37:3 37:3 | 37-2 87:2 | 362 36:2 | 34°0 34:0 | 84:2 34:°2]34:9 34:9 
30 | 36°6 36°6 | 37°6 37°6 | 39:0 389:0| 89-0 39:0 | 38:2 38:2|37:4 37:4 | 37:4 37:41 37:0 36°8| 37-1 37:1 | 87-1 3771 | 85:0 35:0 | 32:0 32:0] 35:0 34:9 
3 47° 274 | 27°9 27°8 | 28-1 28:1 | 28°8 28-8 | 29-0 29:0 | 29°5 29:5 | 30°6 30°6 | 32:0 32:0 | 33:0 33:0 | 83:1 33:1 | 34°38 34°8 | 87°2 37:2] 286 286 
MEAN.) 29°7 29°7 | 29°7 29°6 | 29:5 29-4 | 29°3 29:2] 29-1 291 | 29:0 29:0 28:9 28:9] 29-1 29-1 | 29-2 29-2 | 29°3 29:2 29:3 29-2 | 29°6 29:5} 29:3 29'3 
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16 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET Bu.ss. FEBRUARY 1898. 
1 2 3 4 Ce G | 7 8 9 10 ilsl 12 
Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. : 
1 | 87°8 37°8 | 36°0 35°8 | 33-2 33:0 | 82°7 32:5 | 31°0 31:0) 80°1 30:1) 28:9 28:9 | 29-9 29:9 | 30°4 30°3 | 80°8 30°8} 3811 381°1 | 33-4 32° 
2 | 27°3 27°3 | 28°2 28:2 | 28°7 28°7 | 27°38 27°3 | 27:0 27:0 | 26°0 26:0} 25:8 25°8 | 25:0 25:0 | 25:0 25-0 | 25:1 25:1) 25°6 25:6 | 24:2 2 
3 | 19:0 19:0] 19°6 19°6 | 21°9 21:9 | 20°8 20°8 | 21°9 21:7 | 22:0 21:9 | 22:4 22-4 | 22-7 22-7 | 23:0 23:0! 24:0 24°0| 24:7 24°61 24-5 
4 | 16-0 16°0| 15:2 15°3| 15-2 15°3) 15-0 15:2] 14:7 14:8] 18:1 13:2] 12-2 12°4|13°3 138°4/1385 13-7 | 14-4 14-4] 13:7 13°6| 13:3 
5 | 15:2 15°2}16°2 16:1 | 16°2 16°0|15°8 15°9) 16°2 16:1] 15-7 15:7 | 15:2 15:2) 15°6 15°6 | 16°1 16:1 | 15:2 15:4] 15°5 15:6} 15:9 
6 | 27°0 27:0 | 25°3 25°4 | 22°3 22:4 | 22°1 22-1 | 21°7 21:8 | 20°7 20°7 | 20°8 20:7 | 20°2 20:1 | 19-4 19°6 | 19:0 19°0} 18:1 18-2} 18°7 
7 | 18-2 18:2} 18-2 18:1} 18-2 18:1} 18:0 18:0} 16°9 16°9|17°5 17°6| 17:2 17:2] 16°5 16°5)17°3 17:4 | 18-2 18:2] 18-8 18:8] 19:8 
8 | 22:4 22°4| 23°7 23°7 | 24°1 24:1 | 24°3 24:3 | 24:0 24:0 | 23-7 23°8 | 23°0 23:0 | 22°8 23-0 | 22°3 22°5 | 22°6 22-7 | 22°6 22°6 | 22:0 
9 | 25°2 25:2 | 26-4 26°4 | 27°6 27°6 | 29°2 29-2 | 30:0 30:0} 30°4 30°4/ 30-0 30:0] 80:2 30°5 | 29°8 30:0 | 29°7 29-9] 30:4 80°5| 30:0 
10 | 32°0 32°0/ 32:0 32:0 | 32°5 32°5 | 33:0 33:0} 33:1 33:1 | 32:9 32:9] 33:0 33:0 | 32:9 32°9 | 33:0 33:0 | 32:0 32:0] 31:4 32:0 | 315 
11 | 31:7 31:7} 31:2 31-2 | 80°3 30°3 | 27°8 27:8 | 28:0 28:0 | 27°6 27°6 | 26°2 26:2] 26:4 26:4 | 26:5 26:6 | 25:6 25°6| 26:6 26°6 | 26:7 
12 | 29°0 29:0] 29°1 29-1 | 28-7 28:7 | 28°8 28-8 | 28:9 28:9 | 29:0 29:0 | 28:9 28:9 | 29:0 29:0 | 29:1 29:1 | 29:0 29:0} 29:5 29:5 | 30-0 
13 | 19°9 19°9 | 20°2 20°2 | 20°4 20°4 | 20°2 20:2 | 20-7 20°7 | 21:1 21:0 | 22°1 22-1) 21:5 21:4 | 21-7 21-7 | 21:9 21-9 | 21°8 21:8 | 23:9 
14 | 25°1 25:1} 24:4 24-4 | 24:5 24-5 | 24-1 24:1 | 23°1 23°1 | 23°5 23°5 | 22°7 22°7 | 22°6 22:6 | 22:2 22:2 | 23°7 23-7 | 25:1 25:1) 25:5 
15 | 31'7 31:7] 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32°0 32:0 | 32:1 32°1 | 33°5 33:5 | 33°7 33°7 | 33°9 33:9 | 34°9 34:9 | 35°8 35°8| 29:4 29°5 | 28°5 
16 | 20°4 20°4/ 19:2 19°3 | 20-2 20:2) 20:2 20:2] 19:2 19-3] 19°7 19:7 | 20°1 20:1) 20°1 20:1 | 20°6 20:6 | 20°8 20°8| 21:2 21-2) 20°5 
17 | 19°0 19°0; 191 19:1]18°5 185) 18°5 18:5] 18:5 18:5] 19:0 19:0] 19:4 19:4] 19°9 19:9 | 20:0 20:0 | 20:9 20:9} 21:4 21:4} 21:2 
18 |16°7 16°7|15°7 15:7} 14:0 14:0} 14:1 14:1] 14°9 14°9| 14:7 14:7/| 14°9 14°9/ 15:0 15:0} 14°6 14:6] 15:7 15:8) 15-8 16:0| 16:0 
19 | 16°4 16:4) 17:0 17:0}17°3 17°3| 18°8 18°8| 19-9 19-9] 21°5 21°5 | 23:0 28:0 | 24:0 24:0 | 24°6 24:6 | 25°6 25°6 | 26:2 26:2] 26-0 
20 | 18°2 18:2/18-°0 18:0}19°8 19°8) 12:7 12°7 | 12:5 12°5| 12:0 12:0] 11:4 11:4} 9°6 9:6)10°6 10°6| 12:2 12:2} 12°9 12:9] 13°5 
21 |17°0 17:0} 16-8 16°8|16°3 163/150 15:0) 14:0 14:0] 14:0 14:0] 13°8 13:8 | 16°5 16°5|18°6 18:6] 19:0 19°0/ 19:5 19°5| 20°6 
22 |19°2 19:2|}19-4 19:-4}19:°0 19:0} 18-9 18-9] 18°8 18°8| 18:0 18:0] 17:4 17:4] 17:0 17:0]17°6 17°6| 18-0 18:0] 18-7 18:7 | 18-4 
23 |16°4 16:4!) 16-2 16:2) 16:2 16:2/16°7 16°7/15°6 15°6| 16:2 15°6| 15:2 15°3| 15-9 16:1/18:0 17°7 | 19:2 18-2 | 22:3 21:0 | 21:2 
24 | 20°0 18:1|19°2 17°3|19°3 17:3) 185 16°9| 18-2 16°7|18°6 16:7] 17°8 17:1 | 18:2 17°7 | 18°6 18°6| 19°7 19-7 | 19°3 19:4 | 21-1 
25 | 25:0 25°0 | 26°1 26°1 | 26°4 26°4 | 26:4 26:4) 26°4 26°4 | 26°7 26°7 | 27:0 27:0 | 27:2 27:2) 27-1 27:1 | 27:0 27:0 ; 27:0 27:0 | 27:3 
26 | 21:2 21:1 | 20°4 20-4/19°7 19-7 |19°6 19°6 | 20-1 20:1 | 19°6 19°6|19°6 19°6 | 19°6 19°6 | 20°5 20°5 | 21:1 21°1 | 21°7 21-7 | 21°8 
27 |.22°3 22°3 | 22°3 22°3 | 22-1 22-1 | 22-1 22:1 | 22-1 22:1 | 20:9 21:0} 21:9 22:0 | 22:3 22:3) 23:5 23:5 | 24:1 24-1 | 25:4 25:4 | 25-1 
28 | 20°9 20:9 | 20°7 20°7 | 20°3 20°3/ 19-7 19:7 | 19°1 19°71] 18°6 18°6/ 18-4 18-4] 19°6 19°6] 20°3 20°3 | 21:7 21°7 | 22°6 22°6 | 23°8 
MEAN,} 22°5 22°4 | 22°4 22-4 | 22°3 22-2 | 21:9 21:8 | 21°7 21°7 | 21-7 21°6 | 21°5 21°5 | 21°7 21°7 | 22°1 22-1 | 22°6 22°6 | 22°8 22°8 | 23:0 


13 | | 15 | 16 17 18 19 20) 21 22 23 Midnight. Mean, 
| 

Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.,Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.!Dry. Wet. 

1 | 35°8 35°8 | 37:1 37:1] 387°9 37:9 | 37°9 37:9 | 37-0 37°0| 31:0 32:0 | 27°8 27°7 | 26-2 26-2) 26°2 26:2] 25:8 25:7 | 26-0 26°0 | 26:2 26°3431°7 31°6 
2 | 23°5 23°5 | 22:4 22°4/ 21-7 21:8 | 22:0 22:0] 20:1 20°1/19°4 19:4] 19-0 19°0| 18:7 18-9) 183 18°6 | 18-4 18°6 | 18-2 18-3) 18°2 18°34 23-1 23:2 
3 | 24°8 24:7 | 24:0 24:0 | 23°7 23°71 23-0 23:0] 21:4 21°4' 21:0 20:9] 186 18°6'18:0 18:0! 16°6 16°6 | 16:2 16:2) 16-0 16:0) 15°5 15°79 21:1 21-0 
4 |14:4 14:6) 14:1 14:2) 15°2 15°71) 15-2 15°1]14°8 14°8/ 14:7 14:5} 15:1 15:1] 15-8 15°8| 16-2 16°2/ 166 16°6 | 15°@ 15°7| 15:2 15°2)147 14:7 
5 |17:2 17:0|16°8 16°7| 16°5 166] 16-8 16°9)17°6 17:6] 17°8 17°8| 19°) 18°7 | 20°5 20°5 | 238-1 23+1 | 24:2 24°2 | 25-7 25°7 | 27:5 27:°5418°0 18-0 
6 | 18:5 18°5| 19:4 19°5|18°5 18°6] 18:2 181] 183 18:3) 180 18:0} 17-7 17:7 | 18:2 18:1) 18:1 181) 18:2 18:2) 183 18-3} 18-2 18-2}19°8 19:8 
7 | 20-2 20:2) 21:4 21-4) 21:0 21:0} 21:0 21:0 | 20:2 20°1 | 21°2 21:2] 21°7 21°6 | 22:2 22-2 | 22°3 22:3 | 23-1 23°1 | 22°7 22-7 | 23°2 23:2]19°8 19:8 
8 | 22:9 23:1 | 22°8 22°8 | 23°8 23°8 | 23°3 23°3 | 23-7 23°7 | 23:4 23-4) 238-7 23-7 | 23°5 23°5 | 23°8 23°8| 24:1 24-1 | 24:1 24-1 | 25:1 25°19 23°4 23-4 
9 | 30:2 30:2} 30°5 30°5 | 30°0 30°2| 29°8 30:0| 29°8 29°9} 30:0 30:0] 31:0 31:0 | 82:0 31-7 | 82:0 32:0 | 32°0 32°0 | 32:0 32:0 | 32:0 32°01 30°0 30:1 
10 | 31°9 31:9) 32°8 32°7 | 33:0 33-0 | 32°8 32°8| 32°8 32°8 | 82°5 32°5| 32°1 32:1 | 32-2 32:2 | 382°0 32:0] 31:7 31°8) 316 31°8) 315 31°54 382°3 32-4 
11 | 27°1 27°4| 26-7 26°7 | 26:2 26°3| 26°3 26°3| 26°7 26°7 | 26°5 26:5 | 26°3 26°3 | 27:2 27:2 | 28-2 28-2) 27°8 27-8) 28:0 28:0 | 28:9 28:9] 27:5 27°6 
12 | 30:2 30:2) 30:7 30°7| 31°7 31:7 | 29:0 29:0 | 26°6 26°6 | 25:2 25:2] 221 22°5 | 21:5 21:5 | 21:3 21°4| 19-2 19-1) 19°5 19-5} 20°0 20:0] 26:9 26:9 
13 | 23°2 23:2) 24-5 24°5 | 24-1 24:3} 24:0 24:0) 24-1 24-1 | 246 24°6 | 24:5 24:5 | 25-4 25-4 | 25°0 25-0 | 25°7 25°7 | 26-3 26°3 | 26:1 26:1] 23-0 23:0 
14 | 26°1 26:1) 266 26°6 | 27:0 27:0| 276 27°6| 28:0 28:0 28-2 28-2) 29°6 29°6 | 31-0 31:0| 31°6 31°6 | 31:3 31:3 | 31°3 31:3] 31:3 31:3) 26:5 26:5 
15 | 27°] 2771) 27°5 27°5| 26°8 26°8| 26°1 26-1 | 265 26°5/ 25°3 25:3 | 24°7 24°7 | 25:0 25:0 | 24°4 24-4 | 23°4 23-4 | 22-1 22°1 | 20°3 20°3) 28:7 28:7 
16 | 2171 21:1} 19°7 19°7 | 19-2 19°2| 19:2 19-2) 18:8 18°38] 19-0 190/186 186 | 19:2 19:2} 18-4 18°4118°7 18°7|18°9 18°9/ 18-7 18:7 ]19°7 19°7 
17 | 21°8 21°8| 21:9 21°9 | 22:0 22:0 | 20:7 20°7 | 21°2 21:2) 21:4 21°4) 21°6 21°6 | 21°6 21°6 | 20°8 20°8 | 20:2 20°2/ 19:0 19:0) 18°5 18:54 20:3 20:3 
18 | 15°8 15:9) 16:2 16°3|16°9 16:9] 16:7 16°7 | 1671 16°1) 16-4 16-4] 16°2 16:2] 16:2 16:2] 16°0 16:0|15°7 15°7| 16:0 16:0} 16-2 16:2] 15:7 15-7 
19 | 26:0 26-0 | 26-1 26:1] 26:0 26:0 | 26°6 26°6 | 26-9 26:9] 27:6 27°6| 27:5 27:5 | 26-4 26-4 | 24-2 24:2] 22:3 22-3] 20°3 20:3] 19:9 19-9] 23-3 23-3 
20 | 14:1 14:1) 136 13°7} 14:5 145] 15:0 15°0}13°9 13°9/ 138°5 13:5] 14:0 14:0] 14°3 14:3] 14:9 14:9] 15:4 15°4/16°3 16:3) 17:0 17:0}14:2 14:2 
21 | 20-4 20:4 | 20°5 20:5 | 20:4 20-4] 20-4 20°4| 20-4 20-4] 19-9 19:9] 19°3 19°3| 19-4 19:4] 19:4 19:4] 19°3 19-3] 19:3 19°3/19-4 19-4]18°3 18:3 
22 | 19:2 19:4 | 200 20:0} 19:0 19°0} 19:2 19°2|18°0 18:0] 17:9 17:°9| 17:9 17:9) 18:0 18:0] 18:0 18°0} 17:2 17:2) 17:0 17:0) 17:1 17:1] 18:3 18:3 
23 | 21°2 20°3 | 20°9 19°6 | 21:9 201] 21:0 19:1] 20:2 18:5) 20°5 18:6} 20°7 19-1 | 21-1 19°7 | 21:1 19°5| 21°1 19°4| 20°6 19-1 |19°6 18°1]19°1 18-2 
24 | 20°6 20°6 | 20°38 20°8| 21° 21°5 | 21°5 21°6 | 21:3 21:3) 20°7 20-7 | 20°3 20°3 | 20°7 20°7 | 21°7 21°6 | 23:1 22°9 | 28°1 23-1 | 24-1 24:1420°3 19-8 
25 | 27° 27°5| 27°2 27°2 27:2 27:2) 27:0 27°0 | 27k 27:1) 27:0 27-0; 27:0 27:0 | 26°3 26:3 | 22:4 22:4) 22-1 22:1 | 22-1 2271) 21:9 21:84 26:0 26:0 
26 | 21°6 21°6/ 2171 21°) 21°] 21°1 | 21:2 21:2} 2171 21:1) 2171 21:1 | 21°] 21°] | 21:4 21:4) 21-4 21°4 | 21-6 21°6 | 21°6 21°6 | 22-1 22-1] 20:9 20:9 
27 =| 24:8 25:1 | 24°7 24-9 | 24:4 24:8 | 23°3 23°5 | 22°8 23°0| 22°8 22°8 | 22°7 22:7 | 22:4 22-4) 22:1 22°1 | 22-1 22°1 | 21:8 21-8} 21:3 21-3] 229 23:0 
28 | 22°9 23°1 | 23°5 23°7 22°6 22°9 | 22°5 22°7 | 22°38 22°3] 21°6 21°6 | 21:9 21°9 | 21°7 21°7 | 22-1 22:1 | 22°1 22:1 | 22°1 22°1 | 21°6 21°69] 21-4 21°4 
MEAN.| 23°2 23°2 | 23°3 23°3: 23°4 23:3 | 23°1 23°] | 22°8 22°7| 22°4 22:4 | 22:2 22°1 | 22:4 22:3 | 22°2 22:2) 22°1 22:0 | 22:0 21:9] 22:0 22:0] 22°4 22-4 


| 
| 
| 


TEMPERATURE. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


7 


Dry AND WET BULBS. FEBRUARY 1898. 
| 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll | 12; For Day. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.] Max. Min. 
1 | 51:9 50°5|51°4 49:4] 50-0 47:2] 49°1 45:3 | 48-4 45:0 | 47:8 44:3 | 47°7 44:1] 47:2 45:0 | 48-0 45:3) 48°0 45°9| 48-9 46-7 | 48°0 47-1] 524 41°9 |, 
2 | 45:3 42°0| 45:6 42°5| 44:6 42°5| 44:0 42-0] 43-7 41-1 | 44:3 41:0] 44:4 40-0] 43:3 40:0 | 48-1 40:0 | 42°7 39°9 | 42:0 40:0 | 41°3 39°2]46°3 36:2 
3 | 87:0 85:0 | 36:0 34°6 | 35°3 35-0 | 36:0 35:1] 35:2 35:0 | 37°6 36-4 | 38:4 37:0 | 39°2 37:9 | 40°8 38:0] 41°8 39:0 | 41°6 39:4 | 41:0 39:2] 43-0 385-1 
4 | 86-1 32:0] 36:1 32:2 | 36-1 [82:2] 35-5 [82-2]| 33-5 [80°5]] 33-0 [80-0]| 82:1 [29-6] 33-0 [380:0]) 32:8 [80-1]| 82:1 [29°6]| 82-0 30-0 | 34:0 32:1) 37-2 31:8 
5 | 3861 31:7 | 337 80:3 | 33:0 30:7 | 32:1 30:1 | 83-2 31-0 | 32:0 [80°5]] 82:0 30°3| 32°5 31:0 | 33:0 32:2) 33°4 31°5 | 85°2 32°9 | 86-1 33:2] 37°5 31-2 | 
6 | 39-2 39:0} 40°8 39:2 | 41:2 37°7 | 39°38 37-2 | 41-2 36-9 | 87-2 36°1| 87-1 35-9| 36:2 35:0 | 86°8 34:2| 36°83 34:9] 87:0 33-9 | 38°0 35:0} 41-3 33-4 
7 | 8674 35:0| 26:2 33°5 | 86:1 34:0 | 35:1 33:8 | 33:7 32°6 | 37-0 34:0 | 86°9 34:0| 34:8 33-2 | 36:1 33-9 | 37:2 34:0] 88-7 35:3 39:0 35°71 416 33:7 
8 | 39:4 38:0] 41:0 38:2] 42°1 39:0 | 40°5 39:0 | 42-0 39:0 | 42°8 39-1 | 40-0 38°3; 41:7 38°6 | 41°3 38°2| 40-4 38-1} 41:1 37:9| 42:0 88:0] 44:2 37-0 
9 | 40-2 39:0 | 40°7 40:0] 40:9 40:3 | 41:2 41:0 | 43-4 43:0 | 48-9 43:3] 44-0 48:4] 44:3 43°6 | 44°2 43°5| 45:1 48°6/45°0 44:0 | 45-4 44°2]47-1 40-0 |! 
10 | 47:0 46°8 | 46°1 46°1| 45°38 45:5 | 45:1 45:2) 45:0 45°1| 45-0 45:2] 45:9 46°0| 45°6 46:0| 46:1 46:3] 46°1 46:2] 46:1 46-0 | 45°6 45:2]51:0 44:7 | 
11 | 46°2 45:0] 46'S 45:0] 46:0 45:0 | 48°2 42:2 | 43°38 42:0 | 44:0 421 | 42:2 41:0; 43:0 41:2 | 43°3 41:0 | 48:0 40°2| 44:5 42:0 | 45°9 42°2]48°3 42-1 
12 | 447 43°8|45°0 43°8| 45:0 43:7 | 45-0 43°3| 45:3 43:2 | 45:5 43:1 | 46°8 43:4 | 46°1 43°5 | 47°7 43°5 | 46°8 43°6 | 47-0 48-7 | 47:0 44:0] 47-7 38-2 | 
13 | 380 35:0 | 39:0 36:0 | 38:1 36:1 | 38°3 35:9 | 38°1 36:0 | 37°4 85:7 | 38:3 36:4 | 39:0 87:1 | 37:2 36:0| 37°3 36°6 | 38-9 38:0 | 39°9 38°94 43:1 36:0 | 
14 | 437 40:0) 43-1 39:3 | 43°6 39:9 | 43:0 39°3 | 42:0 38-2 | 40°2 38°9 | 42:8 38°4| 41:8 38:0] 41:0 38:0 | 44:0 39-4] 44:0 40-0 | 44:3 40°81 46:3 39-1 |; 
15 | 45°9 45:1 | 46°3 45-7 | 47-1 46°7 | 47:1 47:0) 47°1 47:1 | 47:2 47:3 | 49:0 48:3) 49°0 48°3 | 48:1 47:9) 51-0 49:4) 47-1 43°4 | 47-3 42°99 51:3 39-2 | 
16 | 40:0 36°83 | 41:0 35°8 | 39:2 36:0 | 39°1 36:2] 40°0 35°6 | 38:1 35:4 | 38°8 36-1] 38°3 36:0 | 38:0 36:1] 39:0 36°2/ 40°8 37:0| 40:0 36:8] 41:1 36°8 |! 
17 | 38°9 35:2 | 39°1 35°3| 39°7 35:0 | 39°7 34:9| 39-9 35:0 | 39°5 35:0 | 39°9 35:4 | 38-1 35°3 | 40:0 35°8 | 40°1 36:4] 41:1 386°9 | 41:5 37°14 41-9 35-4 | 
18 | 86:0 32°9| 35:2 33:0 | 33:8 31:1 | 32:0 30:0 | 32-0 30:1 | 31:0 29:1 | 32-0 30:2) 32:5 31-0 | 33-4 31°6 | 34:2 32:1] 36-0 382°6 | 36:8 32:7] 38-9 31-0 |) 
19 | 36:0 33:0| 36:0 33:0 | 35:8 33:0 | 35:0 32°3| 35:1 33:2 | 35:3 34:2 | 34°6 34:6 | 36:0 35°5 | 38:2 38:0| 41:0 39°3 | 40-4 39°8 | 41-0 39:2] 44:5 34-0 
20 | 872 33°5 | 33°5 31°3 | 31-6 [29°5]) 30-2 [28-1]| 31-2 [29-1]}} 32-2 [80-1]} 31-1 [29-0] 80-0 [28-0]) 31-3 [29-2}) 80-1 [28-0]} 318 [29°7] 31°6 [29°5}] 38-0 28-0 
21 | 32-1 [30°1)| 32:7 (29-2) 31-0 [29° 0) 29°8 [28°2]| 30-0 [27°7]| 30-4 [28-0] 31:4 (28°5]) 30-9 [27:8]] 28-8 [25-7]| 31:0 [27°8]}] 33-0 32:1 | 34:3 32°7] 37:8 27:9 
22 | 35°9 34°3 | 34:9 33°9 | 34°6 33°7 | 36°0 34:3 | 36:2 34:2 | 35°1 33:2 | 35:0 32°6 | 384°3 32:1 | 34:7 32°3| 385-7 33:1 | 38:0 34:4 | 88:3 35:1] 41:1 33:0 
23 | 31°8 30°2 | 30°6 29-2 | 30°0 29-1 | 29:9[29-0]| 28-9 28:1 | 27-1 [26°3]] 27:9 27:1] 26-9 26-2 | 27:3 26-4 | 28°3 27-3 | 31:2 30°0 | 83°9 31°38) 40-6 26-2 
24 | 31:0 30-0 | 29:9 [29-0]| 29:0 28:2 | 28:2 27:3 | 27°5 27:0| 27-7 27:0 | 28:1 27:2) 28°1 27:2 | 29-9 28°6 | 32°0 30:2 | 33-8 32-2 | 36°5 33:2] 42:0 27-2 
25 | 42:5 38°38 | 42:9 39-1 | 42-9 39°8 | 43-2 40:0| 43-0 40-1] 43°38 40°3 | 44-3 41°0| 44°6 41-1 | 45:0 41-6 | 44:4 41:5 | 44:9 42°3 | 44:2 42:1] 45-7 35-0 
26 | 37°6 36:0 | 88:1 36:2| 37:1 35:2 | 37:3 35°7 | 37°9 35:2 | 39:0 85:1 | 88:4 35°5| 36:0 34:2] 37:1 361 | 37:0 35:8) 36°3 36:0 | 38°8 36:9} 43-1 36:0 |, 
7 | 87°38 36°2 | 37°2 36°4| 38:0 36°8 | 35°8 35:2 | 37-1 36-9 | 37-0 36:1 | 86°6 36:2 | 37:4 37:0 | 38:0 37-6 | 39°9 38°6 | 39°1 38:2 | 40:0 88:9] 42-4 35-5 
28 | 37:0 35°6 | 37:0 35°3 | 37°6 36°3| 36:1 34:8 | 36:2 34:2] 36°0 33:9 | 35:4 33:3 | 37:8 35:1 | 88:1 35:1 | 39°0 36:2] 39:0 37°6 | 41°3 37°38] 41-9 35-0 
MEAN,| 39°3 37:2 | 39°1 36°9 | 38°7 367 | 381 36-2| 38-2 361 | 38-1 36-1 | 383 36-2 38°1 36°2 | 38°5 36°5 | 39:2 36°9| 39°8 37°6 | 40°5 37:9143°5 35:0 
13 14 15 16 17 18 19 | 20 21 22 23 Midnight.| Mean. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. Dry. Wet.|/Dry. Wet.' Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet. Deen Dry. Wet.JDry. Wet. 
1 | 48°3 48°3 | 50°0 49°6 | 49-1 49:1 | 51:2 50°6 | 51:0 50-1| 49°9 45:2) 47:0 43:2| 46-6 41:0/ 46-1 41:0] 45:0 40-2] 44:3 41:0] 45:7 41:1] 48-4 45:7 
2 | 40°6 38°1 | 42-2 38-0} 42:0 37°83] 41:2 37:2] 41°7 35°9| 41-2 35-1 | 41:1 36:3 | 40:3 37:1] 40:0 36-9] 87°38 35:0 | 88°6 35-0 | 37-0 34:3] 42-0 38-6 
3 | 42-9 40:0} 41-0 39:0} 42-0 39:0] 40:0 38-0} 40:0 37-0] 39-0 36-6] 38-1 34:5 | 37:5 33°8| 37:0 33-0 | 36-4 33-0 | 36:1 32:3 | 36-2 32:1] 38-6 36-2 
4 | 35°0 31:0) 35°7 32:2| 36-7 32:2| 36°3 32-2 | 36-2 32-2] 34-8 31:1] 34:1 31-0] 34:4 32-2] 35:1 32:3 | 34-7 32-4 | 33-3 32-0] 34-6 31:6] 34-5 31-4 
5 | 87°0 34:0 | 37-4 34:4) 37-1 33°6 | 37-0 33°3 | 85:9 33-2] 36-7 33:1 | 36-2 34:0 | 36:7 34:1] 36-0 35-1 | 35:5 35:2] 36-0 35-7 | 37-3 37:21 35-0 32:8 
§ | 387-1 34:9 | 363 34:4) 37-5 34:3 | 37°3 34:5 | 87-0 34:5 | 85:4 33-9/ 34-2 33:1 | 35-1 33-9] 34:0 33-1 35°5 33°9 | 35-2 33-7 | 35:1 33:2]387°1 35:1 
7 | 40:0 36:0 | 41°0 37:2) 41-4 36-9 | 39-7 37-0 | 39:4 36:2 | 39-9 36:5 | 39-2 36:6 | 40:3 37:1] 39:0 37-0| 39-8 38-0| 40-1 37-9] 39:8 38:1] 38:2 35-6 
8 | 41°7 38:9 | 44:0 39°8| 44:0 39-4 | 43:0 39:2 | 43-2 39-3 | 43:0 39-2| 38-1 36:8 | 38-5 37:2| 40:0 38:7 | 38-0 37:0 | 38:4 37:2] 40-0 38-9] 41°1 38:5 
9 | 45°2 44:0) 45:0 44:2] 44-9 44°0 | 44-7 44:0 | 44-7 44:0] 45:6 44-1 | 45-9 44-5 | 45-0 44-5] 45°3 45°3! 46-0 46:0] 47-0 46°61 47-0 46-7] 44-4 43-6 
10 | 45°8 45°5 | 46-0 46°0| 50°0 47:2 | 50-9 47-2 | 50-1 47-1| 50-0 47-0| 50-0 46-5 | 48-1 46-0| 48-1 45:9| 48-5 45-8 | 48-0 45-2) 47-1 45-2| 47-1 46-0 
11 | 45:0 42:1 | 45:2 42:2 | 43:9 41:0) 44-6 41:3) 44:0 42-4] 42:6 40:7] 43:3 41-3] 44-0 42:0] 44:0 42:9] 44:0 42:9 | 43-5 42-2 | 44-2 43-7] 44:2 42-2 
12 | 47-0 44°3| 46-4 44-4} 46-5 45:1 | 44*1 42:0 | 42:3 41-0] 41-4 40-1 | 38-8 37:0 | 39-9 37:0] 40-2 36-2] 39-3 35-0| 39:0 36-0| 38-4 36:0] 44-0 41°5 
13 | 41-0 39°3 | 41-2 39-2) 41-1 396 | 41-0 39-0] 42-1 39-8] 41-0 39-1] 41:2 39°5| 41-9 40-3] 41:1 39-2] 41°8 401] 42:2 41:2] 43-0 41-0] 39-9 38-1 
14 | 43°6 41-0 | 44-1 41:8) 43°6 41-3 | 45-0 42:3 | 44:9 42-4] 44-6 42°7| 44-4 43-1 | 44-2 48-9] 45°1 45-0| 46-0 45-0 | 46-1 45-1 | 46-0 45-0] 43°8 41-2 
15 | 47:3 43:0 | 46:0 48-0) 45:0 41-8 | 45°6 41:2] 45-0 41-1 | 43-8 40°3| 45-1 40-0 | 42:8 40-0] 44:1 39-9] 41-6 39:0 | 41°6 37:9 | 39-2 37:2] 45°8 43-5 
16 | 39°8 37-0 | 39°3 36:6 | 39°6 36-0 | 8971 35-5 | 89-1 35-0 | 38-2 35-2 | 39-8 35-1 | 37-0 35-2] 39-1 35-0 | 39-8 34:9| 38-6 35-0 | 38:2 35-6] 39-2 35°8 
17 ‘| 41°8 376 41°6 37°8 | 41-1 37-9) 41-0 37-9 | 40°3 37-3 | 89-1 37-4| 39-1 37-0 | 37-1 35°1| 36-2 35°3| 35°6 34:3 | 36-0 34-2] 36-1 34-2] 39:3 36-0 
18 | 87-2 33°6 | 38°3 33-1 | 38:4 33-6 | 38-0 33-2 | 37:1 33-2] 35-7 32-3 36-0 32-9| 35-9 32-2] 36-0 32-0] 36-1 32°2/ 35:0 32:3 | 35°8 33-2]35-2 32-1 
19 | 40°4 39:2] 41:0 40:1] 41-2 40-0 | 41-2 40-2 | 42-1 40-7 | 42-9 41-1 | 44-0 41-4 | 43-4 40-0| 40-7 38-4] 38-8 37:1] 39-1 35°6 | 37-3 34-8] 39-0 37-2 
20 | 343 81:2) 85-2 31-1 | 35-1 32-2 | 35-0 32:0 | 35-0 31-8 | 33-5 32:1] 34-0 30-4 | 33-0 30-5| 33-2 31-0 | 32:0 31-2] 32:0 81'1| 33°4 32:0] 32-8 30:5 
ae 36°7 35:0 | 37°3 35:0 | 37-0 35:0 | 37°8 35-2 | 36:7 35-2 | 36-0 34-4| 37-0 34:4| 36-9 34:1] 36:2 34:3] 37°3 35:0 | 34:1 33-8 | 35-0 34:0] 33-9 31:8 
22 | 40:0 36°5 | 40°8 36:4 | 40-4 362 | 40-0 35:4 | 88:0 35:0 | 37-0 34:2] 36-0 33-4| 35-0 33-1] 86-1 33°5| 35-4 33-2] 34:5 32:3 | 33-4 32:0] 36-5 33:9 
23 | 36-0 32:2 | 87-4 83-7 | 39°2 35:3 | 40:3 36-6 | 38-1 35-0 | 36-9 34:-6| 34-9 33:0 | 34-1 32-7| 33°8 32-2] 33-1 31-9] 33-0 32:0| 32-1 31-1] 326 30-9 
24 41°2 36°2 | 41°6 36:9] 41°5 37-0 | 41°6 37°3 | 40-7 36-7 | 38-3 35:3! 39-0 35-1 | 39°6 35-0] 39-5 35°1| 40-0 36:0 | 41:1 37-0) 41-7 37-9] 35-3 32-6 
25 | 45°5 42:3 | 45:0 42-1 | 45-3 42:0| 45-0 42-0 | 45-1 42-0 45-0 41-7 | 43-9 40-6 | 42-5 40°8| 36-0 35:2 | 35-3 35:1| 35-5 35°1 | 36-1 35-7] 42-7 40-1 
26 | 88°0 36-0 | 38:2 36-2| 41:0 37-1! 42-0 37-0| 40-0 37-0] 40-0 37-1| 38-5 37:0| 36-0 35-2| 37:4 36°2| 38-4 36:9] 39-0 37:0| 37:3 36°3138-2 36-1 
27 391 38°3 | 41°2 39-9} 41:0 39°4 | 39°4 38-0 | 39°2 38:0] 39-0 38:0 | 39-4 37:8 | 38-1 37:0| 39:0 37°6| 39-2 86:2] 36-8 36-1 | 36:2 35:3] 38:4 37-4 
28 | 41-3 37°8 | 41-4 38-0 | 39°5 37-7 | 41-1 38-1 | 40-7 38-0] 38-0 36-1 | 38-7 37-0 | 37:7 36-0| 38-9 36°8| 39-0 37-0| 38-0 37°0| 37-9 36-4] 38-4 36-3 
MEAN,} 41:0 38°3 | 41-4 38°7 41°6 38-7 |41°5 38-5 | 41-1 38°3| 40-3 37-6| 39-9 37-2| 39:3 37:0| 39°2 36-9| 38-9 36-8 | 38-6 36-7| 38-6 36°8]39°5 37-2 


TRANS. ROY. SOC. EDIN.—VOL. XLIV. 


18 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. MARCH 1898. 


1 | 2 3 4 5 6 | i 8 9 10 ll 12 For Day, 
| | 


Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.JMax. Min. 


1 | 21-2 21-2) 20°8 20:8] 19:2 19-2] 18:0 18-0} 172 17-3] 16-7 16-7 |15°8 15°8|15°8 15°8 | 161 16-1) 16-2 16-5) 17°6 17-7 | 18-2 18-4] 21-2 15-8 
| 2 | 21-1 21-1] 205 20:5 | 20-2 20-2] 19-7 19-7 | 18:2 18:3| 18-2 18-3 | 18-6 18-6] 18-8 18-8|19°8 19°8/ 20-1 20-1 | 21-2 21-3/ 21-1 21-1]22-1 18-2 
| 3 | 19-5 19°5/19-2 19-2] 19-1 19-1] 18-9 18-9| 19-1 19°1]18-9 18-9] 18-7 18-7 | 18-7 18-7 | 18-9 18-9 19-6 19-6 | 19°3 19-7 | 20-2 20:2}26-7 18-7 
| 4 | 186 186 | 18-1 18-1) 17-6 17°6/17-2 17-2] 17-1 17-1] 17-1 17-1] 17:0 17-0] 18-2 18-2) 19-4 19-4) 195 19-5 | 20-0 20°0| 205 20°5]20-7 15-2 
|} 5 | 15:0 14°0/ 14-0 138] 15-4 14°4|16-0 15-0 | 16-4 16-4] 16-9 16-9 | 16-9 16-9] 17-9 17-9| 190 19:0] 19-1 19-1 | 20-1 20-1) 20-5 20-5} 21-4 14-0 
} 6 | 21-4 21-4/ 21-4 21-4] 19°8 19°8|19-0 19:0] 19:0 19-0) 18-9 18-9 | 20-0 20:0] 21°0 21-0 | 22°8 22-8 | 24-2 24-2 25:2 25:2) 27-1 27-11 28-0 17-0 
| 7 |17-7 17-5 | 168 16-8] 163 16:5 | 15-7 15-7 | 15°8 15-8] 17-2 16-4| 17-9 17-0| 19-4 18-4 | 226 21-1 | 26-0 24-1 | 26-4 24-9 | 24-4 93-4126-4 15-7 
8 | 19:7 18-7| 19-2 19°0} 19-5 18-6 | 19°6 19-3| 19-3 18-8| 19-2 18°6| 19-7 18°8 | 20°7 198} 22-1 20-7 | 22:0 21:2) 23-4 22-4 | 23°6 23:0] 25-0 19-2 
9 | 25:1 25°1| 25-9 25-9 | 26-4 26-4 | 26-8 26:8) 26-7 26-7 | 26-9 26-9 | 25-9 25-9| 25-0 25-0) 24-4 24-4 | 23-9 23-9 26-9 26-9 | 27-8 27-8 127-8 23-9 
10 | 25-9 25-9 | 26-1 26-1 | 26:3 26-3] 26-3 26:3 | 27-1 27-1| 27°3 27°3| 27-8 27-8 | 28-0 28-0 | 28-7 28-7 | 29°7 29-7 | 30°8 30-8 | 31-8 318] 32-7 25-9 
11 | 29-1 29-1) 29-8 29-8 | 29-7 29-7 | 80-4 30-4] 29-5 29-1 | 28-8 288] 29-1 29-1] 31-1 31+1| 31-3 31-3| 31°5 31:5 | 318 31-8] 31-5 31-5] 31-8 28-8 
12 | 30:0 30-0 | 29-8 29:8 | 29-6 29-6 | 29-0 29:0 | 29-0 29-0 | 29°6 296 | 28-2 28-2 | 27°3 27°3| 25-9 25-9 | 25:7 25-7 | 25-4 25-4 | 26-3 26:3] 30-0 22°8 
13 | 23:8 23:8 | 23-8 93-8 | 24-4 24-4] 24-8 24-8 | 24-8 24-8] 25-6 256 | 26-1 26-1 | 26-8 26:8 | 27-3 27-3 | 28-9 28-9 | 29-2 29-2 | 29:8 29:8} 29-9 93-8 
14 | 23-9 28-9 | 23-9 23-9 | 21-9 21-9| 20°6 20-6 | 21-0 21-0| 20-2 20-2| 20-0 200/188 18-8] 19-0 19-0 | 20-2 20-2| 21-2 21-2| 23-4 23-4] 97-1 18-8 
15 | 22-4 22-4) 22-4 22-4 | 23-3 23-3) 24-2 24-2/ 95-1 25-1| 27-0 27-0 | 28-1 28-1 | 29-0 29-0| 29-2 29-2| 30°8 30-8 | 31-5 31-5] 31°8 31:8] 318 22-4 
16 | 25°8 25°8| 25-9 25-9 | 26-2 26-2] 26-4 26-4 | 26-8 26-8 | 27-2 27-2 | 28-0 28-0 | 29°6 29°6 | 30-9 30-9 | 32°0 320 | 32-2 32-0| 32-9 32-7] 34-0 25°8 
17 | 82°6 32°6 | 32-7 32-7 | 83-5 33:5 | 33-9 33-9 | 34-0 34-0| 34-1 34-1 | 34-4 34-4] 35-0 35-0 | 35-8 35-8 | 36-0 36-0 | 36-1 36-1| 36-3 36-3] 37-1 32-6 
18 | 35:4 35-4 | 34°5 34:5 | 34-9 34-9 | 34-7 34-7] 34-9 34-9 | 35-0 35-0] 35-1 35-1 | 35-9 35-9| 36-0 36-0| 36-0 36-0/ 36-0 36-0 | 36-0 36:0] 36-6 24-2 
19 | 22:2 292| 20:3 20°3| 19-6 19-6 | 19-6 19°6| 18-6 18-6| 18-9 189/188 18-8| 19-1 19°1| 19-8 19-8 | 20-2 20-2/ 20-2 20-2] 21-2 21:2| 92-2 17-9 
20 | 19-0 19:0| 18-9 18-9| 18-9 18-9|18-9 18-9 | 18-9 19-0 19-0| 19-0 19-0] 19-2 19-2] 20-1 20-1 | 20-3 20°3/ 21-1 21-1| 22-1 22:1] 24-7 18-9 


21 | 22°9 22°9 | 23°1 23-1 | 23:5 23:5! 22°9 22:9 | 23-1 
22 | 22°4 22:4! 23:3 23°3 | 23:9 23:9 | 24:1 | 24-2 
23 | 32:0 32°0| 31°5 32:0 | 31°7 31:7 | 31°8 31°8 | 28-4 
| 24 |19°1 19:71}19:0 19:0} 19:4 19:4) 19-2 19:2 | 19-2 
| 25 |19°9 19:9] 19-7 19°7|19°0 19:0 |18-8 18-8) 19-1 
26 | 14:0 14:0) 13-1 13:1 | 138°3 13°3 | 13-1 13:1 | 13-2 
27 =| 19°2 19:2} 20:1 20-1 | 19:3 19°3| 19:1 19-1 | 19-4 
28 | 18-4 184) 181 1871) 17:5 17°5 | 18-1 18:1] 181 
| 29 | 20:2 20:2} 20:1 20:1] 19°6 19-6 | 19-5 19-5 | 19:3 
30 | 1971 19:0) 19-1 18°9| 19-0 19:0) 19:0 18-9 | 20-8 
B81 | 22°2 22:2] 21°2 21°2 | 21°8 21-8 | 21:5 21°5 | 21-1 


29°9 22°9 
382°7 22:4 
32:0 18°6 
20°0 17:9 
19°9 14:3 
19°0 13°1 
22:0 18:0 
22°9 16°6 
24°8 18:3 
31:0 19°0 
25°1 21:1 


93-2 23:2) 23-2 23:2 | 23:8 23°38} 24:1 24:1 | 25°3 25°3 | 26°3 26°3 | 28°0 28-0 
24:0 24°0 | 24°7 24°7 | 25:5 25:5 | 25°8 25°8 | 26:4 26°7 | 27°1 27:5 | 27:6 27-6 
26°3 26:1 | 25:8 25°8 | 25:2 25:2 | 25-9 25:9 | 25-0 25:0 | 25:1 25:1] 26-0 26:0 
19:0 19:0| 18:1 18:1] 17:9 17:9] 18°8 18-8} 18°6 18°7| 18:0 18°3} 19:2 19:3 
18:0 18:0 | 186 18:6] 19:0 19:0} 19:0 19:0} 19:0 19:0} 19:0 19:0] 19:0 19-0 
13°6 13°6 | 13°6 8|18°6 13°8|15°2 15:2} 15:9 15°9| 16:1 16:1) 16:5 16°9 
19:2 19:2 | 18°8 8 | 18°2 18°2)}19°1 19:71) 196 19°6 | 21:2 21:2) 22:0 22:0 
16°6 16°8 | 17°4 4]19:0 19:0} 19°5 19°5 | 21°8 21°8 | 22-1 22:1) 22-7 22-7 
19°8 19:8 | 20:0 20:0 | 20°8 20°8 | 21°4 21:4 | 24:7 24:7 | 23:9 23:9 | 24:0 24:0 

) 

0 

1 


S 
rs 


20:9 19-8 | 22°8 25°0 22:6 | 25:0 22°6 | 24°5 22°6 | 29°0 27:0] 31:0 29:3 
21:2 21°2 | 22:0 22°0 22:0 | 22:1 22:1 | 23°1 238°1 | 23:0 23°0 | 24°6 24°6 


DH HH ee HH DPODhy HER wwWh NNNWNN Nw 


FERRO NSO GOO) C0 SOIC 10 ECO is CONS ice rr ceieceicre uiia are 
Kmoekny H~mANE SBABOM HOMOH HA 


NWN e 
Noon oW 


MEAN. | 22°5 22°5 | 22:3 22°3 | 22°3 22°2 | 22:2 22-1 | 22-1 


bo 
hr 
oO 


22°1 22°0 | 22°3 22° 


22°8 22:6 | 28:4 23:2) 24°1 23°9 | 24:7 24°6 | 25:4 25:3 


| 
| 
| 


Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. 


13 14 15 16 17s) ul) Wous 19 20) i nahi 22 23 | Midnight.] Mean. 


Dry. Wet 
1 | 19°5 19°5 | 20°2 20-2) 19°3 19°3]19°5 19°5| 19:7 19°7|19°2 19°2|18°5 185/184 18:4) 19°4 19:4) 19-5 19°5 | 20'2 20-2 | 205 20°54718°6 18°6 
2 | 21-8 221 | 22:1 22°4 | 22-1 221 | 21:2 21:2] 20:2 20:'2/19°6 19°6|19°6 19°6| 19°8 19°8|19°6 19°6 | 19-4 19°4/19°5 19-5 | 19°6 19°6} 2071 201 
3 | 2171 21°] | 25°9 26-0 | 26°7 26-7 | 25:8 25:8 | 20°2 20°1 | 20°2 20°1 | 20°0 20:0 | 20°0 20:0 | 20:0 20:0} 19-7 19°7 | 19-7 19:7 | 18°8 18-8] 20:4 20-4 
4 | 20:2 20-2) 20°6 20°6 | 20°6 20:5] 20°7 20°6| 19:2 19°2| 18-2 18:2|18°0 18:0) 17°2 17:2)17:1 17:1] 16°8 16°8|)15°2 15:2|15°4 15°4718°3 18:3 
5 | 20°9 20°9| 20:7 20-7 | 20:5 20°5 | 20:0 20-0 | 20:2 20:2 | 20:2 20:2] 20°7 20-7 | 20°8 20°8 | 21:2 21:2 | 21-4 21-4] 21-0 21:0 | 21-0 21:0]19-0 18-9 
6 | 28:0 27:0) 21:1 211/204 20°5|19°6 19°3!19-1 19:1] 19-3 19-3] 20-1 20-1] 19:3 19°3|18°8 18:8) 18-7 18°7|17°6 17:6 | 17:0 17:0] 20°8 20° 
7 | 23°2 22°2 | 22:0 21:0} 21°7 20°6 | 21°6 20:2] 21:2 21:0 | 21:4 20°8| 21:1 20-°0| 20°6 20:2 |19°8 20:0 | 19°6 18-7 | 20°0 18°8 | 20°3 19:2] 20:4 19°6 
8 | 224 22°4 | 22:3 22°3 | 22°8 23-1 | 22:5 22°5 | 23-1 28°] | 23:3 23:3 | 23°4 23°4| 23°8 23°8 | 23-7 23°7 | 25:0 25:0 | 24-4 24:4 | 25:0 25:0] 22:1 21-7 1 
9 | 27°7 27°7 | 26°8 26°8 | 26°1 26°1 | 24°8 24:8] 25:9 25:9 | 25-8 25-8 | 26°1 26°1 | 24°8 24°8| 25:5 25°5 | 25-4 25:4 | 25-5 25:5 | 25°5 25°54 25'8 25:8 
10 | 32°0 32°0 | 32°7 32:2 | 32:7 32:7 | 82°5 32°5 | 32:0 32:0 | 30-7 31°38 | 29°7 29°7 | 28°6 28°6 | 28-5 28-5 | 28:0 28:0 | 286 28°6 | 28:4 28:4]29°2 29-2 
11 | 31-4 31°4| 318 31°83 | 31:1 31:1 | 30°6 30°6 | 80°4 30-4 | 30-7 30°7| 30:0 30:0 | 29:9 29:9 | 80-0 30-0 | 29°9 29-9 | 29-9 29-7 | 30°1 30:1} 30°4 30-4 
12 | 25°9 25:9 | 26°0 26:0 | 26:2 26:2 | 24:3 24:3 | 24:2 24:2 | 23-2 23-2 | 23:0 23:0 | 23°2 23:2 | 22:9 22°9 | 22:9 22°9 | 29:8 22:8) 22°9 22°9126:0 26:0 
13 | 29°9 29°9| 29:5 29°5 | 29°5 29:5 | 29:9 29:9) 27°8 27°8| 27:2 27:2] 26:0 26:0] 25:1 25:1 | 24°7 24°7 | 24:6 24°6 | 23:9 23:9] 24:2 24:2126°6 26°6 
14 | 252 25°2| 27°1 27°3| 24:0 24:4 | 23°1 23-2 | 23-0 23:0 | 22:0 22:0] 21°3 21:3 | 21°5 21°5| 20°4 20°4| 20:0 20:0) 20°7 20:7 | 21:9 21:9] 21:8 21-9 
15 | 313 313) 31:0 31:0] 31:0 31:0 | 30°3 30°3 | 29°9 29°9| 29:0 29:0 | 27:2 27:2 | 26:0 26°0| 25°6 25°6 | 25°7 25-7 | 25°3 25:3 | 25°5 25°51 27:6 27°6 
16 | 330 33°0 | 33°2 33:2 | 33°3 33°3 | 33°7 83:7 | 838 33°8| 33°8 33°8 | 34:0 34:0 | 33°9 33:9 | 33:4 33:4 | 33°1 33:1 | 382-9 32:9 | 32°6 32°6]31°0 31:0 
17 | 36°38 36°8 | 36°6 36°6 | 36°6 36°6 | 37:0 37:0] 36:9 36:9) 36-9 36:9 | 87°1 37:1 | 37:1 37:1 | 36°7 36°7 | 86°6 36°6 | 36:6 36°6 | 386°6 386°6] 35°7 35-7 
18 | 385°9 35°9 | 36°6 36°6 | 36:0 36:0 | 35°9 35°9| 35:9 35°9| 35°1 35:1 | 82°2 32:2) 290 29:0) 27:6 27:6 | 27:1 27:1 | 25:2 25:2 | 24:2 24°24 33°5 33:5 
19 | 211 21°1) 21:3 21°38} 21:0 21°0 | 21:8 21°8 | 21*1 21:1] 18:9 18°9|19°0 19°0| 18:2 18:2} 18-4 18:4|18°0 18:0| 17:9 17°9) 19:1 191] 19°8 19-8 
20 | 23°1 23°1 | 24:0 24°1 | 24:7 24-7 | 23-7 28°7 | 24:0 24:0 | 23°2 23-2 | 23:4 23:4 | 23°6 23°6 | 23°7 28:7 | 22°7 22:7 | 23°3 23:3 | 23-2 23:2121°6 21°6 
21 | 28°0 28°0 | 28°6 28°6 | 29:9 29:9 | 28:7 28-7 | 28:0 28:0 | 26°6 26°6 | 25:9 25:9] 25°6 25:6 | 25°6 25°6 | 25:0 25:0 | 24:9 24:9 | 23:3 23°31 25:4 95-4 
22 | 28°3 28°4| 28-7 28°7 | 29:2 29:2} 29:3 29-3 | 80-0 30:0] 30°9 30°9 | 31:9 31:3 | 32:0 32:0) 82:2 31:9 | 32:7 32:0 | 82-4 32:4] 32°2 32:2]27-9 27-8 
3 | 241 24-1 | 2371 23-1 | 26°3 26°3 | 21:4 21:4] 20-5 20°7 | 21:1 21:1] 20:2 20-3] 19:3 19-3} 19-2 19:2) 186 186 | 19-2 19°2/19-1 19°1§ 24-4 24:5 
24 |19°2 19°2) 20:0 20:0] 19°2 19°2} 19-1 19°1] 19:3 18-0/ 19:0 18°8, 18:4 18-7] 19:0 19:0; 18:0 18:0] 199 19:°9| 19-9 19:9| 19:7 19:7] 19-0 19-0 
25 |19°0 19°0|19°0 19:0] 18°8 18°8| 18-9 18-2]17°8 17:1|16°2 16:0} 15:4 15°71] 151 15:0) 149 14:3]14°5 14:2] 14:3 14:3] 14:3 14:°3]17:8 17-6 
26 | 16°4 16°5 | 17°2 17°2| 17-0 17:0|17-0 17:0] 16-2 16:2|/16:3 16°3| 16:2 16:2/16°6 16:6] 17:4 17-4| 181 18:1] 18°38 18:3) 19:0 19:0] 15-7 15:7 
27 | 21°2 21°2 | 21-4 21-4 | 21:0 21:0} 21-0 21-0 | 20:2 20:2] 19:3 19:3] 18-7 18:7 | 18:0 18:0] 18-5 18:5} 190 19:0| 19:2 19-2] 19-2 19:2}19-7 19-7 
28 | 220 22°0 | 22-9 23-2] 22:0 22:0 | 22:5 22-5 | 21:3 21:6 | 22:0 22:0} 21:1 21:1] 20:9 20:9} 20°8 20°8 | 20°38 20°8 | 20:9 20-9 | 21:0 21:0] 20:3 20:3 
29 | 24°8 24°8 | 23'1 23-1 | 22:5 22-5 | 29-0 22-0 | 22:0 22:0] 21:0 21:0 | 20°4 20:4 | 20-5 20°5 | 20:3 20°3] 20°5 20°5| 19:3 19:3] 18-3 18-3] 2171 21:1 
80 | 27°0 26:0 | 27°8 25:0 | 27:8 26:0 | 25-7 24:9] 25:4 24°7| 24:1 23-9 | 23:0 22°8 | 22-8 22:2| 23:0 23:0 | 23:0 23:0 | 23:0 23:0 | 23:0 23:0] 238 22:8 
81 | 24-4 244 | 23-3 23°3 | 23-1 23-1 | 24-4 24-4 | 22-0 22:0] 22:7 22°7 | 23-1 23-1 | 22:9 22-9) 24:0 24:0 | 23°9 23:9 | 25-0 25:0 | 25-1 25:1] 22:9 29-9 
Man, | 25°3 25:2 25°4 25°3 | 25°3 25:2 | 248 24-7 | 24-2 24-1 | 28-8 23:8 | 23°4 23°3 | 23.0 23:0 | 22:9 22:9 | 22:9 22:8 | 22:8 22:7 | 22°8 22°7 | 23:4 23-4 
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FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


Dry AND WET BULBs. MARCH 1898. 
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20 . BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. APRIL 1898. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 For Day. 
| _ \Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.| Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.'Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry, Wet/Dry. Wet,| Max..Mm- 
|) 1 | 26:0 26:0 | 26:0 26:0 | 26:9 26:9 | 27°3 27:3] 27°7 27°7 | 26°9 26:9 | 26°4 26:4! 25:9 25:9 | 27°1 27:1 | 27°6 27°6 | 28:0 28-0 | 28:4 28:4] 31-8 24:8 
| Q | 27°83 27°3| 27:7 27°71 27:0 27:0) 27-0 27:0] 27:0 27:0) 27:0 27:0] 27-0 27-0) 27-9 27-9 | 28°3 28:3 | 29-2 29:2] 29:0 29:0 | 29-2 29-2] 30-0 22:8 
| 8 | 23°1 28-1 | 23:0 23-0 | 23:0 23°0 | 22-2 22°2| 22°8 22:8 | 22°§ 22:8 | 23:0 23:0 | 24:0 24:0 | 25:0 25:2] 25:0 25:3 | 26°5 26°9 | 27°3 27°54 28:7 20°1 
4 | 20:5 20:5 | 202 20°2|19°3 19°3]18'4 18:4] 18°S 18°8| 180 18:0 | 18:2 18:4] 18-9 19-0 | 20:0 20°0 | 20°8 20°8 | 28-0 23:0 | 21:9 22:0] 23-0 15-6 
5 |15°3 15:°0|15°3 15:0) 15:3 15:0] 15:4 15:1] 15°2 15°0| 15:2 15:4] 16°2 16°3| 18:2 17°4| 20°1 19°0}19°9 20:0} 21:0 21°] | 22:1 22°1}27-1 15-2 
) 6 | 28:3 28°3 | 29-2 29:2 | 29:2 29:2 | 29°1 29-1] 29:2 29:2 | 29:8 29:8} 30-0 30°0/ 3170 31:0 | 31°5 31:5] 31°9 31°9| 32°0 32:0 | 32:0 32:0] 36:5 28°3 
| 7 | 82:3 32:3 | 82:0 32:0 | 32:0 32:0 | 31:9 32:0] 31:3 31°3 | 30°5 30°5 | 31:0 31:0 | 32:4 32°0 | 32:9 32°9 | 32°6 32°6 | 32°4 32:4 | 32:8 32°8]37°3 30°5 
| 8 | 87:2 87:2| 36:3 36°3 | 85°2 35°2| 84:1 34:1] 32°3 32:3) 31:0 380°5| 31:0 30°5 | 81:1 31:2 | 383-5 382°5 | 83°2 33:2 | 33-9 33°9 | 34°8 34:6] 37°7 31:0 
| 9 | 38-7 38-7 | 33:1 33:1 | 33:1 33-1 | 33-0 33:0] 33°1 33:1 | 33°2 33:2] 33-0 33:0] 31:8 32:0] 31:0 31:0] 31°5 31:5 | 32:0 32:0 | 33-8 33:2] 33:8 30-2 
10 | 32:0 32:0 | 33°3 33°3 | 34:5 34:5 | 33:2 33:2] 33:5 33°5 | 82:0 32:0 | 32°0 32:0 | 30°1 30:0 | 30°1 3071 | 30°0 30°0| 30°0 30°0| 30°5 30°54 34°5 29-2 
11 | 30:9 30:9| 30:7 30-7 | 30:1 80-1 | 29:8 29:8] 29:2 29°2| 29:0 29:0] 28:3 28:3 | 28°8 28:8 | 29:9 29:9] 29:8 29:8 | 30:0 30:0] 30°5 305] 30°9 26°3 
| 12 | 261 26:1 | 2671 26°1 | 26°1 26°1 | 25:2 25:2) 25:1 25:1 | 25°1 25:1 | 25°1 25-1 | 25:1 25°1 | 26°1 26°71 | 28-2 28-0 | 28-0 28:0) 30°8 30°59) 31:0 25:1 
13. | 28°5 28°5 | 28:2 28:2 | 28°3 28:3 | 27:5 27°5| 27:0 27-0 | 28:2 28:2 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0} 30:0 29:9 | 30°8 30:8 | 31:0 30°8} 32:0 27:0 
14 | 26°7 26°7 | 26:0 26:0 | 25°1 25:1 | 24:2 24-2} 23°3 23°83 | 24:0 24:0 | 24:0 24:0 | 26:0 25°9 | 26°0 25:9 | 28°0 27°3 | 28°5 28:0 | 28°9 28°54 31:0 23°3 
15 | 28:8 28:4] 288 27:0} 28°3 27°2 | 28:0 27:4) 28:0 28:0 | 27°8 27:8 | 28:0 28-0 | 29:0 29:0 | 29°0 29-0 | 29°8 29:8 | 29°9 29°6 | 29:9 29°7 | 30-0 27-7 
16 | 27:2 27:2) 27:1 27-1 | 26-4 26°4 | 26°3 26°38) 26:2 26°2| 26°7 26°5 | 27°3 27°3 | 28:2 28:2 | 29:0 29-0 | 30:0 30-0 | 29:0 29:0} 31:2 30°94 31°2 26-2 
17 | 29°8 29:8] 29:0 29-0 | 28°8 28°8 | 29:0 29:0] 29:0 29:0 | 29°5 29-2 | 29°8 29°5 | 30:0 29-9 | 30:0 30°0| 29°7 29-7 | 30:0 30:0} 31:0 31:04 31:0 28°8 
18 | 29:0 29:0} 28°8 28°8 | 29:0 29°0 | 29:2 29:2] 29:1 29-1 | 29°3 29°3 | 29°5 29°5 | 29:9 29-9 | 30:0 30:0 | 380°5 30-7 | 30°9 30:9] 31:4 31:4]. 31°4 28°8 
19 | 380°0 30°0| 30:0 30:0} 29°6 29°6 | 29°1 2971] 28:9 28°9 | 28:5 28°5 | 28°6 28°6 | 29:0 29:0} 29:0 29:0 | 29:4 29-4 | 29:9 29:9 | 30°3 30°3431:0 28:5 
20 | 30:0 30:0} 30°1 30:1 | 30:0 30°0 | 30:0 30-0} 30:0 30-0 | 30:0 30:0 | 30:0 30°0 | 30°2 30-2} 30:1 30:1 | 30°2 30-2) 30:8 30°8| 30°9 30-7} 32:0 30-0 
| 21 | 31-0 31-0] 30-5 30:5 | 30-0 30-0] 30-3 30-3] 30:0 30°0| 84:3 30-0 | 35°3 32-2| 34:8 29-9 | 35-0 32:3] 35:0 32:4 | 37-0 30-9| 37-8 37:5] 41°3 30-0 
22 | 36'8 34:4] 36:0 33:2 | 35°8 33:0 | 36-9 30:0] 37°3 30°0 | 38°8 380°7 | 38:9 32:2 | 38°7 32:9 | 38:0 33:0] 386°9 35:0 | 37°7 36:0 | 38°2 36:0} 39:2 34:0 
23 | 338 33°3} 34:0 34:0 | 34:0 34:0 | 34:0 34:0] 34:0 34:0 | 33:8 33°8 | 33:3 33°3 | 34:0 34°0 | 33°9 33:9 | 34:0 34:0 | 33°8 33°8 | 33:0 33-0] 34:0 29:0 
24 | 30°4 80:4] 380°0 30-0 | 29°2 29:2 | 28-2 28-2) 27:9 27°9 | 25:9 25:9 | 31:3 27°1 | 31°38 29-1 | 32°7 32-7 | 33:0 33-0] 33°7 33°7 | 32°1 32:71] 36:0 25:9 
25 | 32:0 32:0 | 32:0 32-0 | 32°0 32°0| 31-6 31°6| 31°1 31°1| 31°0 31:0 | 381°4 31°4 | 32°0 32-0 | 32°4 32:4] 33°1 33-1 | 84°1 34°1) 33:4 33°41] 36:0 31:0 
|} 26 | 82:3 32:3] 32:0 32:0 | 32:0 32:0] 31:0 31:0] 31:0 31:0 | 32:0 32:0 | 34:0 32:0 | 83:4 31-8 | 28°8 28°8 | 27-2 27:2 | 27°6 27:6 | 28°8 28:8} 34:0 27-2 
| 27 | 27:0 27:0 | 26°8 26°8 | 27:0 27:0 | 27:0 27-0} 28:0 28-0 | 28:8 28°8 | 27:2 27:2 | 28°8 28°8 | 28:9 28:9 | 29°5 29°5 | 29°6 29°6 | 28°8 28°84 29°6 26:8 
28 | 29:0 29:0; 30:0 30:0; 30°9 30°9} 31°1 31:1 | 31:0 31:0] 381-1 3171) 31°2 31:2) 31:7 31°7 | 32:7 32:2] 33:1 33:1 ( 33°1 33:1 | 33:0 33°04 33:1 28-0 
| 29 | 27-8 27:8 | 28:0 28:0 | 28°9 28-9} 298 29°8 | 29:0 29-0 | 29:0 29:0 | 29°1 29:1 | 29:6 29-6 | 30:0 30:0 | 30°0 30:0 | 30°0 30:0) 30°0 30:0] 30:0 27°1 
30 | 28-0 28-0 | 28°4 28:4 | 28°5 28°5 | 28-9 28-9 | 30:0 30°0 | 30:0 30:0} 30°2 30:2 | 30:0 30:0 | 30:0 30:0} 30°8 30°8| 31°4 31:4] 32:0 32:0] 32°6 28-0 
|Mxan.| 29-0 28-9 | 29-0 28°8 | 28°8 28°7 | 28°6 28°4 | 28°5 28°3 | 28°6 28:2 | 29:0 28-4 | 29:4 28:8 | 29:7 29:3} 380°0 29°8 | 80°5 30°2| 30°9 30°74 32°6 26-9 
| 
| = aus 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.| Mean. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.JDry. Wet. 
1 | 31°8 31°8] 30°0 31:0 | 30°0 30-0 | 29:2 29:2 | 27-7 27°7 | 26:0 26:0 | 25:2 25:2 | 24°8 24:8 | 25:0 25:0 | 25:0 25:0 | 25°9 25:9 | 27:0 27:0} 27-2 27-2 
2 | 30:0 30°0| 27°4 27°6 | 27°7 27°7 | 26°6 26°6 | 25:4 25:5 | 24°6 24°5 | 22°8 22°8 | 23°1 23°1 | 231 2371 | 238°2 23:2 | 24:0 24:0 | 23°4 23°41 26-5 26:5 
3 | 28°5 28°7 | 28°7 28°9 | 27:0 27:0 | 27:0 27:0 | 26:0 26:0 | 23:5 23°8 | 22°8 22°8 | 21:2 21:2] 21:0 21:0 | 21:0 21:0 | 20-1 20:1 | 20°7 20°7} 24-0 24:0 
4 | 22°8 22°8| 21:5 21°8 | 22°7 22°7 | 21-2 21-2) 20°9 21°0)19°8 19°8| 18:2 18:4) 19:2 19:2) 18-7 18:7 | 18:0 18-2] 16-2 16:0} 15:6 15°3119-7 19-7 
5 | 22:5 22°7 | 22:9 22:9 | 23°6 23-2 | 23-0 22°9 | 23:0 23-0 | 22°3 22°3| 22:6 22:6 | 24:0 24:0 | 24°6 24:6 | 25°6 25°6 | 26-4 26:4] 27:1 27:1] 20-7 20:6 
6 | 33:0 33:0 | 33:1 3371 | 35°0 35:0 | 36°0 36:0 | 36:3 36°3 | 36:4 36°4| 86°5 36°5 | 86°3 36°38 | 36°2 36:2 | 35°1 35°1 | 33°6 33°6 | 33:0 33:0] 32:7 32-7 
7 | 34:0 34:0) 35:0 35:0 | 36:0 36:0 | 36°8 36°8 | 36°0 36°2| 385°6 35°6 | 85°5 35°5 | 36-0 36:0 | 36:8 36°8 | 36°6 36°6 | 36°9 36°9| 37:3 37:°3}34:0 34:0 
8 | 36:0 35°5 | 36:0 36:0 | 37°0 36:0 | 387-0 35:2) 37:5 34:0 | 37:7 33:2 | 387°5 33-0 | 37°6 34:0 | 37°3 33:9 | 37:0 34:0 | 37'2 33:0 | 35°7 36:1135°3 34:0 
9 | 33°8 33°5 | 33°5 33°5 | 33°3 33°3 | 33-1 33-1 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0] 31°7 31°9| 80°3 30-3] 31:1 31:1] 31°9 31°9 | 30°2 30:2 | 32:0 32:0] 32-4 32-4 
10 | 80°5 30°5 | 30°8 30°8 | 305 30°5 | 30-2 30°2| 30-0 30:0 | 30-0 30-0 | 29:4 29:4 | 29-2 29-2] 30:0 30:0 | 30:0 30°0| 30:0 30:0 | 380°5 30:5} 30-9 30:9 
11 | 30°8 30°8 | 30° 30°5 | 30°6 30°6 | 30°1 30°1 | 29°6 29°6 | 29:0 29-0 | 28°3 28-8 | 28-0 28:0 | 27:1 2771 | 27:0 27-0} 27:0 27-0 | 26°3 26°3429-2 29-9 
12 | 31:0 30°9| 31°0 31:0 | 281 28°1 | 28-2 28°2 | 28-4 28-4 | 28:2 28°2| 28:0 28:0 | 28°3 28-3 | 28:2 28:2 | 28:1 28°1 | 28:7 28°7 | 28°9 28:9} 27-6 27°6 
13 | 82:0 32°0 | 31°2 31°2| 30°3 30°3 | 30°38 30°3 | 30°5 30°5 | 30:0 30:0 | 29°8 29-8 | 30-0 30:0} 30°8 30:8 | 29°8 29°8 | 29:3 29°3 | 27:0 27-0] 29:5 29:5 
14 | 80°3 29°8 | 30°0 30:0] 31:0 30°9| 31:0 30°7 | 30°5 30°4| 30:0 30:0 | 29:9 29-2 | 29:3 29-0} 29:0 28:0 | 28°8 28-0 | 28:5 27:5 | 29:0 28:2] 27-8 27:5 
15 | 30°0 29°8 | 29:0 29°0 | 29:0 29-0 | 28°8 28°8 | 28°8 28:8 | 29:0 28°8 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0 | 28:2 28:2 | 28:0 28:0 | 27°7 27°7 | 27°8 27:8] 28-7 28°5 
16 | 31:0 31:0 | 30°9 30°9 | 29°1 29°1 | 29°9 30:0 | 29:0 29-0 | 28:0 2871 | 28:5 28:3 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0 | 29:0 29-0 | 29-2 29:2 | 29:7 29°7128-6 28:6 
17 | 31:0 81-2} 31:0 380°8 | 30°8 30°8 | 80°2 30°2 | 30°5 30:3 | 30:0 30:0 | 29:9 29:9 | 80:0 30:0 | 29-4 29-4 | 29:2 29-2} 29°1 29:1 | 29:0 29:0}29-8 29+ 
18 | 31:0 31°3| 31°4 31:4] 30°6 80°6 | 30:4 30-4] 31:0 30°7 | 30°9 29°8 | 30:9 29°5 | 30:4 30:0] 30°1 30:1) 30:0 30-0 | 30:0 30-0 | 30:0 30°C} 30-1 30:0 
19 | 30°0 300 | 30:0 30:0/ 30:0 30:0 | 30:0 30:0} 30°5 30°5| 30°8 30:7 | 30°9 30°8| 31:0 31:0 | 80°8 30°8 | 80°5 30°5 | 80°7 30°7 | 30°5 30:5] 29-9 29-9 
20 | 31:0 31°0| 31-0 31:0 | 31:2 31°2 | 31°38 30°3| 31°5 31°5 | 31:4 31°4] 31°6 31°6 | 31°6 31°6 | 31:9 31°9 | 32:0 32:0) 32:0 32:0} 31-4 31:4] 30°8 30°8 
21 | 37°7 32°4| 38°5 33:0} 38:0 35°3 | 39°5 37°5| 39:0 37°8 | 41:3 33°4| 40°9 34:8 | 39:4 32:0] 41:0 83:0 | 38°5 34:0 | 38:0 33°5 | 37:2 34:01 36-2 32:8 
22 | 384 36°7 | 39°2 37°7 | 39°0 38-0 | 38:0 37°8| 37:0 37:0 | 36:0 36:0 | 35°8 35°8| 35°5 35°3 | 25:0 34:1 | 34:4 33:2 | 34:0 33:0 | 34:0 33°11 36:9 34:3 
23 | 331 33°l | 33°6 33°6 | 82°0 32°0 | 32:0 32:0 | 30°2 31:2 | 29:2 29:2 | 29-0 29:0 | 29:1 29:1] 30°0 380°0 | 30:0 30°0 | 30°0 30:0 | 30:7 30°7132°3 32:3 
24 | 3474 33:0 | 36:0 34:0 | 35:0 34:0 | 34°8 32:0 | 35:1 32°1 | 32°8 30°4| 82-0 31:1 | 32°0 32:1] 32:0 32°0/ 31:9 31:9 | 32:0 32:0] 32:0 32:0] 31:9 31:1 
25 | 34:0 33°0 | 85:1 34°5 | 36°0 34:2) 35°9 34°9 | 35:3 35:0 | 35°2 35:2 | 84°1 34°1 | 83°5 33°5 | 83-9 33:9 | 34:0 34:0 | 33:0 33°0 | 33:0 33:0] 33-3 33:1 
26 | 29°7 29°7 | 29°3 29°3 | 29°0 29°0 | 29:0 29°0 | 29:2 29:2 | 29°7 29:7 | 29:6 29°6| 30°6 30°6 | 30°7 30:7 | 30°0 30°0 | 29°1 29:1 | 27-4 27-4} 30:1 30:0 
27 | 28°0 28-0 | 28-4 28-4 | 29:0 29:0 | 28-0 28:0 | 28:0 28-0 | 27-9 27-9] 28-0 28-0 | 28-0 28-0 | 28:0 28-0 | 28:0 28:0 | 28-0 28:0 | 28-0 28:0}28°1 28-1 
28 (330 83:0 | 83°1 33:1 | 32°38 32°3 | 32:2 32-2 | 32°1 321 | 31°8 32:0; 31:0 31:0} 30°9 30:9) 29°0 29:0 | 28:2 28:2 / 28-0 28-0 | 28:0 28048171 3141 
29 | 29°9 29°9 | 29°3 29°3 | 29°) 29:0 | 29:0 29:0 | 28°8 28°8 | 28:5 28°5 | 28°1 28:1 | 27°7 27°7| 27:1 27:1 | 27:1 27:1) 27°7 27-7 | 28:0 28:0] 28:8 28:8 
30 | B20 32 0 32°6 32°3 | 3270 32:0 | 32:0 32:0] 31°0 31:0 | 29°9 29:9 | 29:0 29-0 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0 | 29°0 29:0) 29:0 29:0 | 29:3 29:3] 30-1 30-1 
Mvan.| 31°4 31°0| 31:3 81-1| 31-2 30°9| 31-0 30-7 | 30-7 30-5 | 30:2 29°7| 29:9 29-4] 29-8 29:4 | 29-8 29-4 | 29°6 29°3| 29:4 29-0] 29-3 29:2 29°83 29°5 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


21 


TEMPERATURE. Dry aNnD WET BULBs. APRIL 1898. 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 For Day. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. nee Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.)Dry. Wet.] Max.-Min, 
1 | 40:7 39°5| 40:4 39:9] 41:0 40°5| 41:0 40°5 | 41°4 41:0] 40°9 40-4] 40°9 40:4] 41:6 41:0] 43°7 42:9 | 46:9 43°9| 47:5 43:9] 47°8 42°5]50°0 40°4 
2 | 42:4 41:0 | 42:4 41-9] 43:3 41-5] 43-5 41:1] 43-0 41:0] 43°6 41:0] 44-1 41:1] 44:0 42:0| 45-4 42:9] 44:8 42°5 | 46°3 42-7 | 47-2 43°7] 48-7 40°0 
8 | 40-0 38:0| 41:0 38:4] 407 38-0 | 40-4 37:9] 41°6 38-7! 41-5 38:0] 41:0 38:1 42:0 38°8| 42°3 39°5| 43:0 40:0) 44:0 41-1] 45°0 42:4] 45-9 38°8 
4 |38-4 36:3] 38-7 36:0|38°6 35-8 | 35-9 33°8| 37-5 34:8] 84:3 32°6| 37:0 34°5| 37°6 35:0 | 41°4 36:9 | 42°0 36:9) 42°6 36:8 | 42:3 37:5] 44:1 33°0 
5 |31°6 30-2 | 30-5 29:4] 29:4 28-0 | 29-5 [28-4]| 29°1 27-9 | 28-9 27-9] 29:0 28-0) 32:0 30-0] 35:1 32°3| 88°5 35:2] 41°3 37°9| 42:1 38:4] 47°5 28°6 
6 | 48°8 41:7 | 43°9 42:8] 43-9 42:9 | 44:0 42°8| 44:0 43-0| 44:3 43°1| 44:6 43:5/ 44:9 44:1] 45:5 44:9] 46°3 45:4 | 48°0 46°6 | 48°8 47:2] 50:2 43-4 
7 | 47:2 465 | 47-0 46:0] 47:0 46:0 | 46°8 46:2 | 46:5 45-9] 46-6 45-7| 47:1 46°0| 48:0 46°6 | 48°5 47:1] 486 47:5 | 50-0 48°6|50°9 4955] 52-1 46-4 
8 | 49:0 48:0] 50-4 49:0] 49°5 48-0 | 49-0 47:3] 48:0 46:0] 47-7 45°5| 476 45-0) 48:4 45:5 | 50°6 46°9| 50°6 47:0] 51-9 48-1) 53-0 49:0] 60°6 47:0 
9 | 52°6 47:9] 51-0 47°6/50°9 47:9] 49-1 47:5 | 49:2 47-6 | 48-3 47°6 | 48°1 47°5| 47°6 47-0 | 48:4 47°6| 47°8 47:2 | 48-4 48:0] 49°5 49:0]56°0 46:0 
i0 | 49:1 46:2} 48-6 46:9] 48-0 47:0 | 49-0 47:6] 49:9 48°6| 49-4 48°1| 50-4 47:6 | 49-5 47°5| 48°6 46:6 | 50°0 45°6 | 50°5 45:5 | 50°5 45:-4)52°6 45°9 
li | 46°3 44:9] 46:2 44-9] 46:0 43-7 | 46:2 44:0] 46°8 43:7] 46°6 43:4] 46°5 43:0| 469 43:8] 48:9 44:9| 47-1 44:4] 48-7 46:1] 50-0 46:2751°3 42-0 
12 | 42-7 40:3) 41-4 39:7] 42-1 40-2] 41:0 39-4] 41:0 39:3] 41-0 40:0] 41:2 40°0 | 42°3 41:1] 45:7 42:1] 47:7 48:0 | 44:2 42:3 | 47:0 43°14 50-4 40:0 
13 | 46:0 42-6 | 45:3 41°9) 48°5 43:1 | 49:1 43:1) 48-2 42:2] 47:0 42°9| 47:1 44:0] 46:6 43:3 | 45-7 43°7| 46°3 44:0| 47:1 45:1 | 48-0 45:2)49°8 44:3 
14 | 43-9 41:3] 45:1 41:0] 44:0 40:0 | 43-0 39-1] 39-2 87:1| 89:2 87-0 | 42:0 38:4 | 46:0 40:8 | 47°7 41°6| 50°8 43:9] 49°7 44:1] 51°5 45°64 54°6 39-2 
15 | 40:9 39:2] 40:0 38-4] 39°3 38:3 | 38-0 37:1 | 87:1 36°3| 387°6 36-9 | 38:0 37°1| 40:0 38°8| 42:1 40°8| 45:0 42°8| 48-2 44:4) 49°7 45°49 50-7 37:0 
16 | 42°6 40°9| 42°2 40-7 | 40:0 38°7 | 41:4 4071] 41-4 40°3/ 42:1 41°3 | 48°8 42:0 | 44:0 42:2] 45:4 43°2| 46:7 44:0] 47°6 44°9| 47:3 45:°2)50°7 39°5 
17 | 47:1 44:0] 47-4 43:8] 48:3 43°6 | 48-7 43-2] 48:1 43:6] 48°8 43-7 | 49°3 44:2 | 50:0 45:0) 51°] 45:4] 51:4 45°3| 53:2 46°7| 53:3 46:14 54°5 46-7 
18 | 49:0 43:°3/}491 43-1] 49-4 43:2 | 48-9 43-4] 47-2 43:8] 48-3 43°7| 48°9 44:1 | 50:0 44:3) 49°9 44:4] 50°0 44°5| 50°9 45°5| 53-4 47-1 ]55°9 44:5 
19 | 44:1 43:2) 43:4 42-9 | 43°3 42:9 | 43-9 43:1] 42°8 41:9 | 42°3 41:3 | 42:7 41°6| 43:1 41°9| 42:7 41°7| 43°0 42:1} 43-2 42-4 | 43-8 42-8] 49-0 42:3 
20 | 48:4 43:4] 49:4 43°9| 49-4 44:0 | 49°0 43°9| 50°0 44:2] 49°8 44:2| 5071 44:7 | 501 45:1 | 511 46:1) 49°5 44°9 | 49-2 45:1) 49-1 45°84 51°3 46:7 
Q1 | 46:2 45°3| 45:9 45-0 | 43:9 43:1 | 43-4 42°8| 43-2 42-4] 43-9 43-2] 44-2 43°5 | 46-3 45-3] 47:1 45-9] 48-2 46-3 | 49-8 47:3] 50°8 47:8] 58-3 42:8 
22 | 41:3 40:4) 41-1 40°1| 40°1 39°4 | 39°5 38°8| 39°9 38°9| 39-7 38°4| 42°7 41:1 | 44:5 43:1] 49°5 46°8 | 50°3 47°5 | 52°9 48-7 | 54°6 49°51 58°9 39°4 
23 | 48:0 45°6| 45:9 44:4] 47-0 45:4 | 46:3 45:1] 46°3 45:2| 47:1 46:0] 46°9 46:2] 46°8 45°9| 47:3 46°8| 47°6 47:0 | 47°3 46°8| 47:8 47:2] 49°8 45-1 
94 | 45:1 44°8/ 44:8 44:1 | 45:2 44:8 | 44:1 43:4] 42:8 41°9| 42°1 41:1] 45:0 43°8 | 45:2 43-8) 49-7 46°6| 50:0 46°9/ 49:9 45-1) 51°6 46°31 57°6 41:9 
25 | 45:1 43°2| 45-0 43:1] 43-4 42:0 | 42:0 41:1] 41°38 40°9/ 40:9 40:0 | 42°7 41:4 | 46°0 44:3) 51:1 47°8| 51°8 47°8| 53-2 48-9 | 52°8 48:7] 57:4 40°6 
26 | 50°71 44:5) 48°3 44:1] 47:2 42°6| 45:0 41:8] 44°8 41:0] 43°5 40°6 | 44°7 41:7 | 47:3 42:5 | 48°8 43:2 | 49:9 44:0] 51:9 45:3] 51°7 44:0] 54:1 43-4 
27 | 483 41°5| 48:0 41:3); 47°3 41:1 | 48°0 41°3) 48°5 42°3|49°5 42°4;50°6 43:0 |51°6 42°3, 514 43:2] 514 44:3) 49-4 44-4) 48-8 43°38 952°5 46-1 
28 | 46:1 43:0/ 46°9 43:4] 46°8 43:9 | 46°3 44:0 | 47-1 44°7 | 47:4 44°8| 47-2 44:9 47:0 45:1] 47-7 45:9) 48°8 46°3| 50:4 47:4|50°8 47:74 53-0 45-2 
29 | 44:5 42°0| 44°9 42:0| 46°0 42°3 | 46°7 43°3 | 47:4 43-8 | 46°8 43°4| 46-7 43:4 46:0 43:°9| 47°5 44°8|47°8 44:4] 48-1 44°6| 48-5 44:1] 48°9 44:4 
30 | 471 42°4/ 46:7 42°83 | 46°3 42°8 | 47:6 43:2 | 47°3 23-9) 47-3 44:3] 47°35 44°6 | 47°3 44°6 | 49°0 44:1 | 51-2 46:2) 53-4 47-4 | 53-9 47-7] 5771 45-4 
MEAN.| 44:9 42°4| 44°7 42°3| 44:5 42-0 | 44:2 41°8 | 44:0 41:7 | 43:9 41°6 | 44:6 42°1 45:4 42°8| 47-0 43:9 | 47°8 44:4] 48:6 45:1 | 49°4 45°5452-4 42:2 

| 

13 14 15 16 17 18 19 20) 21 22 23 Midnight.]| Mean. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. 
1 | 48-6 42°6 | 48:0 42°5 | 48°1 42°6 | 49°6 43:0 | 48:0 42-4] 46°8 41-4] 44:0 40-0] 43°2 89°5 | 43:2 39:2 | 42:0 39°3| 43°3 40°6| 43:0 40:5] 44:3 41:3 
2 |481 44:4) 47-5 42:41 48-5 43-7 | 46:0 42°9| 44:9 41:0] 43-0 40-1} 42:0 38°5 | 41°6 38°21 4071 37:4] 41:0 38:3 | 42:3 39°5| 40°5 38-2] 44:0 41-1 
3 | 44:9 42°6 | 44-1 420 | 44:7 41°8/ 44-7 41°8 | 43:0 41:0 | 42°6 39°3|41°5 38:0 | 41°4 36°6| 41-0 36:2] 40-5 36:3! 39-4 35:9) 39:0 36:5142:0 39:0 
4 |40°3 37°0| 425 37:4) 43°4 87-4 | 43:2 38-2 | 42:9 36:6 | 42-0 36:3] 41:0 36°3| 39:0 35-4] 88-4 35:0] 36-4 33-4 | 35-0 32-2] 33-0 30:9] 393 35-5 
5 | 43°9 40°6 | 45:0 40:1] 46°8 40°6| 47-1 40:8 | 46-9 41-1 | 44-2 39-3 | 42-1 38-9] 40-9 37:9] 41:9 39°6 | 43-2 40:9 | 43-0 41:0] 43:3 40-9].38°6 35:6 
6 |47°8 47-3) 47-9 47°6 | 48°3 48:0 | 48°9 48-7 | 49-4 49-1] 48-9 48-6 | 49°3 49:1] 49-1 48-8] 49-9 48-9] 50-0 48°6 | 49-7 47:9 | 47-9 47-0] 47-0 46-2 
7 |50°9 49:5) 40-7 49-0 501 49°5 | 50-0 49°5 | 50:1 49-9] 49°5 48-8 | 50-9 49:2] 49-1 48-0] 49°6 48:5 | 50:0 48-6 | 52:0 49-9) 50°5 48:9} 49-1 48-0 
8 | 54:0 49°5) 560 50°1| 55°6 50°6| 59-0 51:4] 60-1 50°0|57-°6 47:0] 565 46°5| 55-1 46:3] 566 46°6 | 56-0 46:9) 57-0 47:0] 56-4 47-5] 53-2 47-7 
9 | 51*1 49°5 | 52:0 48°6 | 53-0 49-4) 52:7 49:9) 52:4 49-0) 51-6 48:4] 48-6 47:5 | 47:5 45:6] 47-0 45:3 | 49-2 45:6|50-1 45-5] 50-1 45:9] 49-8 47-6 
10 | 514 466 | 50°0 47-1 | 515 465/503 46°9| 50:1 46-4 | 49-4 45:5] 47-4 45-0] 46:3 44:8 | 46°6 45:1) 46-5 45:4] 46-3 45-6] 46-2 45:4] 49-1 46-4 
11 | 50:0 45:7} 49-4 46:0 | 50-0 45-4 | 49-0 46:0 | 48:3 45°0| 47-5 44:3] 47:5 441] 46-2 42-4] 45-0 42:2] 44-6 42-0/ 43-0 41:3] 43-0 41:°3]47-1 44:1 
12 | 47-1 43°6 | 49°3 44:9 | 48:2 43:3] 47:3 44-9) 47-9 44:9 | 47-8 45-1| 46-9 43-9] 46°9 44-0 | 46-0 43-7 | 45-1 43-2] 45-0 43-0| 45-0 43-2]45:0 42:4 
13 | 49°0 46°8| 45°3 44-7 | 44:6 43-8] 44-9 44-2 | 45-0 44-2) 44-9 44-1] 46:0 43°9| 45:1 43°5| 44-4 44:1| 45-4 48°8/45°3 44-1] 44-9 42:3] 46-2 43-8 
14 | 507 46:4) 50-2 46:3) 52:5 47-4/50-1 462/535 48-1 | 54:3 47-7| 48-5 44-7] 47:3 44:0 | 45°6 42°8| 43-0 40-9| 41-7 40-0| 41-4 39-41 46-7 42-7 
1S | 50-0 45:2) 45:6 43:3) 46-0 44:1] 44-9 43-1 | 45-1 43-4| 46-2 44-3] 47-2 43°9| 46:4 43-2] 46:3 43-1] 43:3 41-0| 44-1 42:5] 43-7 42-1] 43-5 41-4 
16 | 48°83 45°3| 49-4 46:2) 49°5 45°8| 47-9 45°1| 50-0 46:9 | 49-7 46-7] 46-9 43-8 | 45:9 43-7 | 45-9 43-0] 45-8 43-4 | 46-1 43:5] 46-5 43-9] 45-7 43-4 
17 | 54:3 46°7 | 54:0 46°8 | 54:0 46:3 | 52°8 45:9] 51-9 45-2/| 50:8 44-9] 50-1 44:3] 49°3 44:1] 49°6 43-8 | 48-2 43-7 | 48-8 43-6] 49-0 43-2] 50-4 44-7 
18 | 52-4 46-1) 53:0 45:9) 54:9 46:0] 50-1 46-1) 50-0 46:0! 49-1 45-5] 47-4 44:8 | 46-9 44:4] 47-0 44:3] 45°3 43-5 | 45-1 43:5] 44:6 43-4] 49-2 44-6 
19 | 44:1 43-1) 44°5 43:3) 45-2 43-9] 46-0 44-1 | 47-2 45:1) 47-2 45-1] 46-5 44°6| 48-4 44:4] 48-3 44:1] 47-6 43-8] 48-6 43-9] 48-7 44:1] 45-0 43-2 
20 | 49°9 46:2] 49°2 45:9 | 48-1 45:9) 47-4 45°8| 47:5 45°9/ 47-1 45:8] 46:8 45:8] 46:9 45-8] 47-1 45:9] 47-0 45°8| 47:0 45°9| 46-8 45-8] 48-6 45-2 
21 | 53°1 49°6 | 53°7 49°9 | 55-0 50°8 | 57-2 52-1 | 58-1 52°6 | 57-7 51:5] 54:1 49:1) 50-1 46:4] 48-9 45:4] 46-1 44-4) 44-0 43-1] 43-2 49°31 48-9 46-5 
22 | 55°77 50°6 | 55:1 50°S | 58-7 52-0) 58-1 52:1 | 58-3 52:1 | 55-2 50°6| 53:8 49:5 | 52:8 48:0] 49°1 45:3] 49-1 45-6 | 48-0 45-0] 48-4 45-4] 49-1 45-8 
23 | 48°6 48°0 | 49:4 48-7 | 49-1 48-7 | 49°7 48:3 | 49:0 46-4| 48-3 46:0] 47-4 45:2) 46:8 44°8| 45-7 44:0] 460 44:3] 46-2 45:1] 45-3 44-7147°3 461 
24 | 53:1 46-4) 54:8 47-1) 56-4 48-1 | 57-0 50°8| 57-0 50:2) 57-3 49-1/ 52:3 47-3| 50-6 46:0 | 47:9 44:8 | 47:4 -44:7 | 46-3 43°51 45-3 43-0] 49-2 45-6 
25 (53°4)[49°3}[54-0][49-9]|[54-5][50-4}[55-0][50°8]| 56°5 51-2] 56-7 51:3) 54-0 49°8| 53-5 48°3|52°3 47:1] 52°7 46°8| 51-2 45°4| 50-1 44-4150-0 46-4 
26 | 539 45°8 | 53°8 45°8| 53-4 45-1] 52-9 45°3 | 521 45:4] 50-7 44:8 | 50-9 45-4 | 50°2 45:8] 49-4 45-1 | 48:8 44:8] 48:7 43-9/ 48-9 42:0] 49-5 43-9 
27 49-4 43°6 | 50°38 45-2 | 51°3 44:0 | 50°5 43:4) 501 43-0 | 49-0 42:6 | 46-4 42-7) 47:3 42°3| 47-4 42:4 | 47:2 42:2) 47-1 425/461 42-7] 49-0 42-7 
28 53:0 48-9 52°9 48:2 | 51°6 47-7 51*1 46°9 | 50°1 46:4 | 49°6 45-6 | 49-0 45-4] 48-0 44-7] 48:1 44:3 | 45-4 48-1] 46°3 43-1] 45°3 42:6].48°5 45-3 
29 48°7 44°8 47°8 44:1 | 47-0 43°6 | 47-9 43:6 | 47-9 43-4 | 47-4 42-9] 47-9 43-0] 47:0 42:3] 47-0 41:9] 47-0 41-9] 45:6 41°3| 45:3 41:3].47-0 43-2 
30 | 548 47°0| 56-1 47°8| 55°8 46°6 | 55°3 46°6 | 541 46-1] 52-0 45-0| 49-9 44-0| 48-0 43-7 | 47°6 43-4] 48:3 43°3| 48-1 43-3 | 46-4 43-:1150-0 44:7 
MEAN.| 50°0 46:0 | 50°0 45:9} 50°5 46-0 | 50:2 46-1] 50:2 45:9] 49-5 45:3| 48-2 44:5] 47:2 43:8] 46-8 43-4| 46-3 43:2/ 46-1 43-1/ 45-9 42:7] 47-1 43:8 


22 . BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. MAY 1898. 
1 2 | 3 4 5 6 | 7 8 9 10 ll 12 For Day. 
Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet. Max. Min. 
1 | 29:2 29:2 | 29:0 29-0 | 28:0 28:0] 288 28:8 | 28:2 28-2 | 29:2 29:2] 29:4 29-4] 80:8 30:8 | 31:0 31:0] 31°5 31°5/31°8 31:8] 30°3 30:34 33°0 28-0 
2 | 30°0 30°0 | 29°5 29°5 | 29:7 29°7 | 29:0 29:0 | 29°5 29°5 | 29°9 29:9 30°2 30:2} 31:1 31:1 | 81:0 31:0] 31:1 31:1) 32°7 32:0) 31:1 31:1]33:0 28°3 
3 | 30°6 30°6 | 31:1 31:1] 31:0 31:0} 32:0 32:0] 32:0 32°0| 381°8 32:0 | 31°4 31:4] 32°1 32°1 | 382°1 32:1 | 32°3 32°38 | 32:7 32:7 | 33:0 33:0] 33°6 30°6 
4 | 32°0 32°0| 32°0 32:0 | 32°0 32:0) 32:0 32:0] 32:0 32:0} 32°2 32:2 | 32°3 32°3 | 32°2 32°2 | 32:4 32:4 | 32°6 32°6 | 33:1 33°1 | 83°2 33:2]34°0 30:1 
5 | 301 3071 | 80-0 30°0 | 29°5 29-5 | 29°1 29°1 |] 29:0 29:0 | 28°6 28-6 | 29:2 29-2 | 29:1 29-1} 30:0 30:0 | 30°8 30°8 | 31:2 31:2] 31:0 31:0] 31°8 28°6 
6 | 30°0 30°0| 30:0 30:0 | 29:9 29:9 | 29:4 29-4 | 28-9 28:9] 29:0 29:0 | 28:3 28-3 | 29:0 29-0 | 29:9 29:9 | 30°3 30°3| 30°7 30:7 | 31°38 31°31 34:0 28°3 
7 | 31°8 25:1] 811 25:1) 31:7 26:0 | 30°5 26:1 | 30°7 26:1 | 31:0 27-0 | 33:0 26°3| 33:9 27-8 | 34°6 29°6 | 35:1 32:0) 36°0 32:0| 36:9 32:0] 37:1 30°5} 
8 | 36°9 36°9| 36:0 36°0 | 35:4 35:4) 35:0 35:0 | 34:8 34°8 | 33:0 33:0 | 83°6 33°6 | 33°3 33°3 | 33°8 33°8| 34:0 34:0 | 34°1 34-1] 34°8 34:8] 36:9 32:3 | 
9 | 32°2 32:2} 32:2 32:2 | 32:2 32:2 | 32:0 32:0) 32:0 32°0 | 32:0 32°0 | 82:1 32:1) 31:8 31°8| 31:3 31:3] 31°8 31°8| 32:0 32:0} 32:0 32:0] 33:0 29°3 
10 | 29°9 26:3} 80°7 26:2 | 80°2 26:0 | 31:0 26:0 | 33:2 27-0 | 32:1 27:2 | 31°6 26°3| 34:0 30°0 | 33:0 30°1 | 32°2 32:2 | 32:1 82:1] 31:0 31:0] 34:0 27:9 
11 | 27°9 27:9] 27:9 27:9 | 27°8 27°8 | 26:3 26°3 | 25:9 25°9 | 26:2 26:2 | 26:0 26:0 | 25:5 25:5 | 26:0 26:0 | 26:2 26:2 | 27:7 27°7 | 27-7 27-74 27:9 22-1 
1 12 | 21°7 21°7 | 21-1 21:1} 20°2 20-2 | 20°2 20:2 | 20°2 20:2) 20°0 20:0 |) 20°2 20:2) 20°9 20:9 | 21°9 21:9 | 22:4 22-4 | 22:3 22°3 | 22°8 22°8123°1 20:0 
; 13 | 20-2 20:2} 20:9 20:9} 20:7 20:7 | 20°7 20°7|19°9 19°9 | 20°1 20:1 | 21:2 21°2 | 22°2 22-2) 25:7 25°7 | 25:4 25:4) 26:0 26:0: 27:0 27:0] 29°5 19:9 
14 | 21°3 21°1| 21:0 21:0 | 20:2 20:2) 19°7 20:0 | 21:0 20:9} 23:0 23:0 | 26:0 25:2 | 24-2 24:2 | 26:0 25:0 | 28:2 26°8 | 27:2 26:2 | 29:7 28:0} 30°8 19-7 | 
15 | 24°2 24°2| 26:0 26:0 | 26:4 26°4| 25:0 25:0 | 23°6 23°6 | 24:0 24:0} 23°8 24:0] 24:3 24:3 | 26:0 26:0 | 25:0 25:0 | 26:9 26:9 | 27°3 27:3] 27:3 19°3 | 
16 | 19°8 19:0} 20:0 20°0 | 20°2 20:2) 21:1 21:1 | 22°1 22:0 | 22°7 22:7 | 22°8 23:1 | 23°6 23°9 | 24°6 25:3 | 26°8 27:0 | 26:5 26°8| 26°1 25:8] 27:3 19°8 
17 | 23:0 23:0 | 23:0 23:0 | 23:0 23:0 | 24:2 24:2) 24:8 24:8 | 25°] 25:1) 25:1 25-1 | 25:2 25:2 | 25:8 25°9| 26:0 26:2) 27:0 27:2 | 30:2 31:54731°9 23:0 
18 | 28°1 28:0| 30°0 28:0 | 30°4 28:0} 30°8 27:9] 32°9 28°7 | 36:5 29°8 | 36:9 30°7 | 38°5 31:9 | 39°8 32:5 | 40°0 33°5 | 39°4 36°8 | 38°3 35°51] 41°38 28:1 
19 | 35:4 35:0 | 35°8 341 | 35-0 33°7 | 35°2 33°7 | 36:9 34:7 | 37°7 34:2 | 37°3 34:4] 36°9 33:9 | 36°6 32:1 | 36°38 31°6| 387-7 31:0 | 89°38 33:2] 40°3 31-2] 
20 | 380°3 27:9 | 30°8 27°8 | 30°2 28-0 | 30:3 28:1] 31:0 30:0 | 32°3 30:9 | 33:2 31°7 | 84:4 32°8 | 86:0 33°8 | 38:5 35:2 | 39'1 36:9) 40°9 36°6]43°9 30-2 | 
21 | 37°8 34:0 | 37:4 33°9 | 37:9 34:1 | 38°8 35°9 | 38°7 36:2 | 88°8 35:3 | 39:2 36:1 | 40:0 36:7 | 40°3 36:4 | 41°5 387°2| 41°8 37-0 | 42°4 37:1] 44:4 37-4 
22 | 37:0 37:0 | 36°9 36°9 | 37°8 37°8 | 38:0 38:0 | 37:1 37:1 | 36:7 36:7 | 36°5 36°6 | 36°5 36:5 | 36:0 35:9 | 36:3 36°5 | 36:5 36°5| 36:1 36°31 38:0 36:0 | 
23 | 35°8 35°8| 35:2 35°2 | 35:1 35:1) 85:5 35°5 | 35°8 35:0 | 37°8 35°7 | 39°8 36°7 | 39-7 37:0 | 39:4 37°8| 40:0 39:1 | 40:0 39:4] 40°6 39°38] 45°7 35:1} 
24 | 43°0 39:0 | 41°9 37:4/| 41:2 37:1] 41°0 38:2] 44:1 37:0] 43-4 37:2| 44:1 3677 | 44°4 36°7 | 44:8 36°8 | 45-9 389°8| 46°0 42:1 | 47°5 43°8]51°2 391 | 
25 | 38°0 28°3 | 38:0 28°3 | 38°5 29:1 | 37:0 29:2 | 36:1 32:1 | 34°7 32°8 | 34:0 32:9 | 33:0 31-8 | 86:0 29°9 | 35:0 30°8| 35:0 30°8 | 84:0 31°8]38°5 26:2 
26 | 25°4 25°4 | 24°7 24:5 | 24:2 24:2) 25:2 25:2 | 25°1 25:1 | 25°6 25°6 | 25:1 25:1 | 26°8 26°8 | 27:7 27:7 | 28:0 28°0 | 30:0 29:0 | 82:0 29°9} 34:2 24-2 
27 «| 27°8 27°8| 27:2 27-1 | 26°8 26°5 | 26°8 25:1 | 26°1 26:1 | 26:9 26:9 | 27:0 27:0 | 27:2 27:2) 27°2 27-2) 29:0 29:0} 31:4 31:4) 31°7 31°7}32°0 26:1 | 
28 | 29°8 29°8 | 30°4 30:2) 30°9 30°8| 31:2 31'1 | 30°9 30°9 | 3071 30:1 | 30:0 30°0 | 29°3 29:3 | 30°0 50:0 | 3071 3071} 31:0 31:0 | 31:0 31:0} 33:0 29:3 
29 | 34:2 32°8 | 35°4 35°4 | 35°38 35°3 | 34°9 34°9] 31°9 31-9} 31°8 31°8 | 30°3 30°3 | 32°0 32°0| 31:1 31:1] 31:1 31:1} 30°8 30°8 | 30:2 30°24] 35°4 23-0 | 
30 | 22°9 22°9 | 22°8 22°8 | 23°4 23:4) 23:0 23:1 | 23°8 23°8 | 23:9 23:9 | 24:8 24:8 | 27°7 27°7 | 27:8 27°8 | 28°8 28°8 | 28:3 28:3 | 29°3 29°3431:'2 22°8 
81 | 25:0 25:0 | 25:4 25°4 | 25:5 25:5 | 25:7 25:7 | 24:2 24:2 | 25:1 25:1 | 24°8 24:8 | 25°4 25°4 | 27:0 27:0 | 26°3 26°3 | 27:8 27:8 | 27:2 27:2] 30:2 24:2 | 
MeEan.| 29°7 28°7 | 29°8 28°6 | 29°7 28°6 | 29°7 28:7 | 29-8 28-7 | 30:0 28:9) 30:3 29:1] 30:8 29°6 | 31:4 30:1 | 81:9 30°8 | 32°4 31-4 | 32°8 31°7]34°8 27-4 


13 14 15 16 | 17 18 19 20 2) 22 23 Midnight.} Mean. 
Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.JDry. Wet. 
1 | 32:2 32:0 | 31°3 31°3 | 30°7 30°1} 31:0 30°0| 33:0 31°0 | 31°8 30°0 | 31°8 28-2 | 31:0 29:0 | 30°0 29°8 | 30°8 30°S | 30°4 30°4| 30'2 30:°2]30°5 30-0 
2 | 31°7 31-7 | 31°7 31-0 | 82°2 32°0| 32:2 31:4 | 30°8 30°83 | 29:1 29:1 | 28°3 28°3 | 29:2 29-2 | 33:0 32:0| 32°7 32:7 | 31°8 31°8| 31:0 31:0} 30°38 30°6 
3 | 33°0 33:0 | 33°6 33°6 | 33°2 33:0 | 33:4 33°4 | 33°1 33:1 | 33°3 33°3 | 33:0 33:0 | 82:2 32°2| 382-1 32:1 | 32:4 32-4 | 82°38 32°3 | 82°] 32:1] 3823 32°3 
4 | 34:0 34:0 | 83:1 33:1 | 32°9 32:9 | 33:0 33:0 | 32:3 32°3 | 32°0 32:0 | 32:0 32:0] 31°8 31°38 | 31°6 31°6| 31°1 31:1 | 80°38 30°3 | 30°1 30°1]32°2 32:2 | 
5 | 31:0 31°0 | 31°8 31°8 | 30°6 30°6 | 30:9 30:9 | 29°6 29°6 | 29:8 29°8 | 28°7 28:7 | 29:0 29:0 | 29:0 29-0 | 29:0 29:0} 29:0 29:0 | 28°6 28°6 | 29-8 29°8 
6 | 32-4 32-0 32-1 32:0| 34-0 32-0/ 34-0 32:0| 32-9 30-9] 33-0 31:8| 31-8 30-7 | 30-0 29-2| 31-0 27-0| 31:3 25:2] 31-0 24:3| 381-0 25-0] 30-9 29-5 
7 | 371 321 | 35°4 382°7 | 35:4 33°6 | 34:0 34:0 | 33°6 33°6 | 34°7 34°7 | 84:1 34:1] 35:0 35:0 | 35-0 35:0] 35°6 35°6 | 86°9 36°9 | 87:0 37-0] 34:2 31-2 
8 | 35:1 35:1 352 35:2 | 35°4 35:4 | 33°8 33:8 | 34:0 34:0 | 33:2 33-2 | 33°7 33°7 | 33:0 33:0 | 32:7 32°7 | 32°8 32°8 | 82°38 32°3 | 82°6 32°67 34:1 34:1} 
9 | 32:1 32°1  32°2 32-2] 32:2 32:2 | 32:1 32:1 | 31°7 32:0} 31:0 30:3 | 33:0 29-4 | 30:0 29-0 | 30°0 26:0 | 30°0 27°8 | 30:0 27:8 | 29°3 28:0]31°6 30:9 
10 | 82°0 32:0 | 32°6 32°6 | 33:0 33-0 | 33:0 33:0 | 33:0 33:0 | 33°0 33:0 | 31:9 31:9] 3i°7 31°7 | 30°5 30°5 | 28:1 28-1 | 28:0 28-0 | 27°9 27:9} 31:5 29°8 | 
11 | 25-8 25:8 25°8 25:8 | 25-9 25-9 | 25-0 25:0 | 23:3 23-3 | 23-8 23-8 | 23-2 23-2] 23-0 23-0 | 22-9 22-9) 22-1 22-1 | 22-1 22-1 | 22-1 22:11 25-3 25:3 |, 
12 | 23°1 23-1 22:9 22:9 | 23:0 23:0 | 22°8 22°8| 23:0 23°0 | 22°1 2271 | 21:4 21°4| 21:0 21:0 | 20°7 20°7 | 20°7 20-7 | 20°3 20°3 | 20°3 20°3]21°5 21:5 
13 | 290 27°6 | 29°5 28:0 | 28:0 26°3 | 27°4 26:0 | 26°4 26:4) 25:4 25:4 | 25:0 25:0 | 24°38 24°3 | 24:0 24:0} 21:0 21°0| 21:0 21:0 | 22:0 21°1] 23°9 23°6 | 
14 | 30°8 28-7 | 30°0 28°0 | 29°8 28:0 | 29:0 27:8 | 28:0 27:2 | 26:9 26:9 | 27:0 27:0 | 27-0 27:0 | 26°3 26°3 | 26°0 26:0 | 26°1 26:1] 26°1 26:1] 25:9 25:3 
15 | 25:9 25:9 | 23-2 23°2| 25:0 25:0 | 25:0 25:0 | 24:9 24:9 | 23°6 23:7 | 23:0 23:0 | 22:0 22-0 | 20°3 20°3 | 193 19°3 | 20:0 19°8| 19:3 19:3} 23:9 23-9 
16 | 25°9 24:3 | 26:3 24°1| 27-3 25-7 | 26-4 24-0] 26-0 25:2 | 25-0 24-7 | 24-1 24-1 | 23-3 23-3] 22-1 22-1 | 22:8 22°8 | 23:0 23-0 | 23:0 23:01 23°8 23°5 |) 
17 | 31°9 82-1) 31:0 32°1 | 30-6 30°6 | 29°4 29-4 | 29-9 29:9] 30°3 30:0 | 29°3 28°7 | 27:1 27:2) 27:1 27:1 | 27°7 27°5| 27:3 27:0 | 28°0 27°84 27:2 27-2 |) 
18 | 38°9 36°4| 39°9 37:1] 41:0 38°0| 41°7 37:9) 41°5 37:1] 41°8 38°1| 40°0 36°9| 38-9 35°6 | 37°38 35°8| 37:0 35°6 | 86°7 35°8 | 36°1 35:24 37'2 33°8 |) 
19 | 40°3 34:5 | 38°8 34:2| 39:0 34:9 | 37-2 33:0 | 38:0 32°5 | 35°8 31:5 | 35:0 30:2) 34:2 30-0 | 32°1 28°5 | 32:0 28:0} 32:0 27:0] 31:2 25:8} 36:1 32:2 |; 
20 | 41°7 37°2| 43:0 38°9 | 43°8 39°7 | 43-9 40:0 | 41:7 39-4 | 40-5 38-4) 39-9 38-0) 38-0 36-2] 387-1 85°8 | 37:3 83:1) 387-0 82-2 | 37-0 82:21387-0 34:2 |, 
21 | 42-8 37-9| 44°2 39-1] 44-4 39-9| 44:3 39-8| 43-0 39°1| 41-8 38°7 | 40°8 36-9] 40-2 36-0 | 38-9 33-9| 38-9 34:8 | 38°8 34-8] 38-0 37:2] 40-4 36-6 
22 | 36°77 36°6 | 37°38 37°8 | 37°7 37-7 | 37-9 37-9 | 38:0 38:0 | 387°4 37-4] 37-7 37°7| 36°8 36°8 | 36°9 36:9 | 3671 36:1 | 36:0 36:0 | 36:0 36:0] 386°9 36-9 
23 | 43°0 39°7 | 44-2 4071 | 44:8 40:0 | 44-2 40:0| 45-7 41°1| 44-1 41°4] 41:9 41:0] 40°9 40:9 | 40°2 40:2] 41:1 38°9 | 43:0 38°6 | 42°1 38°2]40°4 38-4 
24 |51°2 46°3|50°5 44:4) 471 48°8| 48-9 43:0] 47:8 38:0] 47°S 38°90] 45:2 37:2] 40°6 35:8] 39°5 32°7 | 41:8 31:1 | 39°3 32:4 | 391 28°38] 44:4 38-1 
25 | 34:1 31°5 | 34:8 32°3 | 35°8 32°3| 35-9 33-1 | 34:5 33:0 | 83°2 32:3] 81°8 32-2) 30°7 30°7 | 29:7 29°7 | 28:7 28°6 | 27°1 27-1 | 26°2 26:2] 33°8 30°7 
26 | 33°1 30°8 | 34:0 32:0 | 34:2 31:2] 33-9 31-8 | 31-8 31-8] 31:0 31:0] 30°5 30°2| 30:2 30-0 | 29:2 29:2 | 29:0 27:9 | 28°9 28:2] 28:2 28:1428°9 28:3 
27 =| 80°4 30°4| 315 31:1 | 32:0 31°5 | 82-0 31°8|31°8 31°8| 32:0 32°0| 32°0 32:0] 31-4 31:3 | 30:9 30:9 | 30°8 30°6| 30°5 30:4) 305 305429°6 29°5 
28 | 33°0 32°1 | 320 32:0] 31-9 31:9 | 31:7 31:7} 31-1 31:1 | 81°1 31:1] 30°3 30°3| 30°9 30°9 | 31:7 31°5 | 32:0 32:0} 32-4 32-0 | 33°0 32:3] 411 31°0 
29 | 30°3 30°3 | 29°9 29-9 | 30°8 30°8 | 30°8 30:8 | 30:0 30:0] 30:0 30:0 | 28:0 28:0 | 27:0 27-0 | 26°8 26:8 | 25:1 25:1 | 23°8 23°8 | 23:0 23:0] 30:2 3071 
3 30° 301 | 31-2 30°8} 31:0 30°8 | 29-7 29-0 | 28-4 28:4] 29-1 29-1 | 28°7 28-7 | 28:5 28-3 | 28-4 28:3] 27-5 27:3 | 25:8 25°8 | 26:0 26:0] 27:1 27:0 
3 29°0 29°0 | 30°2 30:2] 28:9 28:9 | 28-9 28:9 | 29-7 29°5| 28°8 28°8| 28:2 28:2] 27°3 27:3) 27:0 27:0 | 27:5 27°5 | 27:9 27-9 | 28°0 28:0] 27:1 27°1 
MEAN. 33°5 32:1 | 83° 32°2 | 33°6 32°3 | 33°3 32-0 | 32:9 31-6 | 32°3 31:3 | 31-7 30°6 | 30°8 30-1 | 30°5 29°6 | 30°3 29-1 | 80°0 28°9 | 29°8 28:7] 313 30-2 


] 
| 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 
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TEMPERATURE. Dry and Wet BULBS. MAY 1898. 
a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iil 12 For Day. 
Dry, Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.}] Max. Min, 
1 | 45:2 43:3) 44:0 43:1 | 44:0 43:1] 43°1 42:3 | 48°0 42:0] 44:3 43:4] 45:2 43-9 | 46°6 44:9) 47:4 45:9 | 50°2 47:0] 49°7 46:2 | 50°4 46°69 56°38 42:8 
2 |46°3 44:4) 45:4 48:3] 44:9 42:9} 44°2 42°5 | 44:4 42°3] 44°9 43:2|46°8 44:1 | 48-0 45:1 | 50°38 46-7 | 58°7 47:2) 54:8 47:4] 54:2 47:2158-0 44:71 
3 | 44:9 43°0| 44:3 43-1 | 44:9 43:3] 45:0 43°3| 44°9 48:7 | 45°3 44:2) 45:9 44:9 | 47-4 46:0] 48:8 47:2/50°8 47°7| 53-2 49:2] 56-3 49°3957°3 44:3 
4 |49°5 46°6 | 48:2 45:9) 48-2 46:0] 48:5 46:1 | 47°9 46°7 | 47-4 46:5 | 49:0 47:3] 50:2 48°0| 50-7 48°3).52°2 49°1| 51-7 49:1| 52:0 49°1]54:1 47-4 
5 | 47:3 44°8 | 46°7 44:0] 46:3 43-9] 46°1 44:0 | 46°3 43°5 | 44:9 42:9) 46:1 44:0] 46°9 44:2) 48-4 44°8/ 47:7 44:0| 50°71 45°6| 46-9 43:0]54:0 44-7 
6 | 47:4 44°7| 477 44:2) 47:9 44:1] 47-9 43°9| 47°8 43:3) 47°3 48:4) 50:1 44:3] 49°8 48°3| 50:0 43:4] 53°8 46:2] 53:0 46°2| 53:2 45:8] 58°8 42-4 
7 | 40:0 38-4] 38°2 37:0] 38°0 36°4) 387°5 36:0 | 36°8 35°3| 38:0 36°4)| 41:1 39:4) 44:5 42:0] 47:9 44-1 | 52:0 46:3] 53°8 48:8 | 56:0 48°5756°8 36°7 
8 | 48°8 48:3} 49°1 48°8 | 49:0 48°9 |) 49-2 49:°0| 49-5 47-4 | 49-2 47:6 | 49°6 48:3 | 50:0 48°9| 51:7 49°7| 52:0 50:0| 50°7 49°6| 51-0 50:0] 54:5 48°8 
9 |5071 47:0} 49°7 47:0 | 49:2 47:1) 49:1 40°6 | 49-4 46°9| 48°9 47:2] 49:3 46:9] 48°9 45°2|) 50-2 46:1] 51:4 46:4] 52°9 47:0 | 53:8 47:0] 56°5 40°4 
10 | 3888 36°9/37°6 36:0/ 37:2 36:1] 36:0 35:0 | 36°3 35:0 | 87°6 36:0 | 42°6 39:4 | 43°38 40°3| 45:0 41°4| 45°7 42:1] 45°9 44:0] 45:2 44:0] 49°1 36-0 
11 | 44:2 42:8) 43:9 42:3 | 43-1 42:3) 39-8 39-0 | 37-9 37:0 | 37°8 36:8 | 87°8 36°9 | 39°3 38:3 | 48:1 41:8] 46:5 42:7] 47:3 42°2| 466 42°83] 47°6 37°6 
12 | 39:0 36:9} 38°9 36°6 | 39°4 36:°0/ 40-1 37:0 | 40:0 36°6| 39°9 36:4] 41:0 36:9} 43:0 39°3 | 89°6 37-9 | 43:4 39:3 | 42-4 39:0 | 42:3 39:0] 46°6 38-0 
13 | 38°8 36°7 | 38°5, 36:1 | 40°4 37:1] 40°0 37°7 | 39:3 36°4| 88-2 36:1 | 41°9 38°5 | 42°6 38°8 | 43-8 39:4 | 44:2 39-1 | 45°3 40:0) 47-8 40°69 52:0 371 
14 | 36:1 34°6| 35:2 34:1 | 34°8 33-5 | 33°3 32:5 | 32:4 31:4 | 34:3 33:0 | 39:0 36:9 | 43°83 40:0 | 44°7 40:2] 46:0 40:2] 48:4 41°7 | 49-7 42:°31538°8 32:3 
15 | 44:0 41:2} 44:9 42-4 | 43-8 41°8| 42-2 40-1 | 41-2 40:1] 41°3 40:0 | 44:2 41:9] 45:4 42°3/| 45-6 42°3 | 40°8 39:4] 42°0 40°1 | 44:0 42:0] 48°3 38°4 
16 | 386°6 33°9| 387°5 34:9 | 88:0 36:0} 36:9 36-0 | 37°9 36°5| 37:9 37-0 | 88°38 37-6 | 41:4 39°9| 46:3 43:1 | 44:3 39-9] 46-1 41:1] 47:3 40:0] 51:3 36-4 
17 | 40:1 37°9 | 40°9 88-0 | 41°4 38:1 | 41-4 38°8 | 41-1 39:2] 40°9 39:4] 40-1 39:0] 39°9 39:0} 89°8 38°6 | 41°8 40:4 | 48°9 41:9] 46:1 42°7]52:4 39-0 
18 | 38°2 36°6 | 37:0 35°4| 36°4 35:1 | 34°8 34:0] 35°7 34:4] 37°3 36:1) 40-1 38:8] 44:4 42°2/ 48:8 45:0] 51:0 45°6| 52:0 47:2) 54:0 48°8] 61:4 34:6 
19 | 44*3 42°8 | 48°3 41°8 | 42°6 41°2| 41-9 40:3) 42°3 40:2] 44:0 41:2] 47-8 44:1] 51:0 46°6 | 53°3 48:6] 55°38 50°7|58°1 49°4|59°9 48:3] 64:3 41°5 
20 | 48°2 39°9|42°9 88°3 | 42°0 38:8] 41:3 38:1 | 42°0 38:0 | 44:7 40°3| 47:4 42°8| 49°5 43:4 | 52:4 46:0) 55°9 48-2) 57:8 50°1/ 60:0 51:0] 63°8 41-0 
21 | 47°6 42-7 | 47-0 42-2) 45:9 42:1 | 45-1 42:1) 46:0 43:0 | 48-7 45-0 | 49-9 45:8 | 52°38 47-3 | 54:6 48-7 | 57:0 49:91 59°7 52:0|60°6 52°7163°8 45:1 
22 | 486 46:1) 4773 46°1/47°1 45°9/| 47:0 46:1 | 47:1 46:3) 47:3 46°3| 48:5 46-8] 48-1 46°7 | 49°1 47-2 | 49°1 47:3 | 49-2 47:4] 50-4 48-4] 55°8 46-8 
23 | 49:1 47:2] 48-1 46°7 | 47-9 46°2| 46°9 45°2| 47-9 46:1] 50:0 47:4) 52:1 48°8| 52-7 49:1) 54:4 50:0] 56-2 51°2|56°6 51:9/57°9 53:0] 61:5 46-9 
24 |47°4 45:1) 47-4 45°2) 46-9 45-1) 46°5 44°8| 46-4 44-6 | 46°6 44:5 | 47-0 44:5] 48-0 45°3/50°8 47:3] 51°6 47-6] 53-7 48-6 | 56-0 50-1] 60°3 46:3 
25 | 47:0 45°0| 44:4 41°7 | 44-4 41:6] 42°8 40°2 | 42:0 39:7 | 46°1 42°9| 48:5 44:0] 48:9 44:1] 51:4 45-0] 52-0 45:5] 53-0 45°8| 52:6 45:-5459-1 41°5 
26 | 43°0 39:7 | 40:4 37°9| 40°5 38:0] 41-0 38°4| 42:2 39:5] 44-2 40°8| 46-1 42:6] 47:0 42°5| 48-4 43-0| 50-0 48:5/ 52:0 44:0] 53°1 44:5156°7 39:9 
27 | 42°9 40-0} 48°0 40:0} 41°7 39°6 | 40°6 38-7 | 41-9 40-0] 42-7 40°6| 44-4 42:0] 46°5 43:2] 48:0 44:2] 49:4 44-4|50°4 45:7 | 49:6 45:°6]55°8 40°6 
28 | 44:4 425/444 426 | 45°3 43°7 | 46°6 45:2] 47:0 45:0] 48:0 45:0] 49-0 44:6 | 50:0 45:0] 50°5 44:2/51°5 44-7] 52:0 45:1] 53-1 45:-4]55-°0 43:8 
29 | 48:0 47°6 | 49°5 49-0) 50°5 49-6 | 50:4 49:0] 50:4 46°6 | 50°3 47-4] 51-2 47°8| 50:9 47-6] 51:3 47-1] 51-9 46°6 | 52-7 46:9] 51:0 46:0] 52:9 48-8 
30 | 44:0 39-1} 44:1 38°6 | 48°1 38-7 | 43°9 40:0] 43°8 401 | 44:6 40:9 | 46-8 42:3 | 46-4 42-1] 49-1 43-0] 49:0 43:1] 49:2 42°5|50°0 43°0]55-7 42:1 
81 | 44°9 41:1 | 44°3 41:0 | 48°8 41:1 | 48-2 41:2] 43-2 41-7 | 42-8 40:3] 43-5 40°3 | 48-9 40-3 | 46:3 41:9 | 48-0 43°5| 46-1 43-0| 46°1 42°3] 48-8 42:1 
Maan,| 44°2 41-8 | 43°7 41:4 | 43°5 41:4] 48-0 41:1] 43:0 40-9 | 43:7 41°6 | 45:5 42°8| 46°8 43°6| 48:4 44:6 | 49:8 45:1] 50°8 45°8/51°5 46:0] 55°6 41-4 

18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.}] Mean. 
Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.JDry. Wet. 
1 .|51°7 45:2) 02:3 45°6 | 53°5 46:4 | 55:0 47°2| 56°7 49:1) 55:4 47°6 | 52°8 47-2) 48:9 44:4] 48-7 45-3] 49°0 44:7] 47°1 44-8] 46:8 45-0] 48-8 45-9 
2 |56:1 47:5) 56°9 47:2} 57:2 48:1 | 57-4 47-6 | 55-0 47:1 | 51:8 44-9] 49°8 43-4] 48-8 43-3] 47-3 43:0] 45-0 43:2] 45-0 43-1 | 44:7 43-0] 49:7 44:9 
8 |56°0 49°1 | 56:2 50°38 | 52:9 51:0 | 53:5 49-7 | 54:7 49:5 | 54:3 48:9] 54:5 48°3] 51-8 47:1] 50'S 45:6] 51:0 46:4]50°8 46:6] £0-0 46°64150°3 46:8 
4 |53:0 49-4 | 52:8 49-2) 50°9 49°0| 50°8 48°6 | 52:1 47:8) 51:2 47:4] 49-9 46°8| 49-1 45:9] 48-7 45:7] 48-0 45:3] 48-1 44:4] 47:8 44-4] 49-9 47-2 
5 |49°7 44°8|51°7 45:4) 51°9 46:0) 52-1 46-2) 53:4 46°7 | 50°3 45:3 | 49-4 45:3] 48°7 44:8] 48:1 44:3] 47-2 44-1] 47-3 44:2] 47-1 44:3] 48-4 44:6 
6 |55°0 47:0) 57:0 48°8) 58-0 48-7 | 57-2 47:4) 57:8 48:6) 58-1 48-8) 54:9 47-1] 51-9 45-9 | 48-3 44-0] 45-8 42:3| 44-0 40°9/ 42:4 4014511 45-1 
7 |56°8 49°8| 56°0 49°2) 55:0 49:5 | 53-0 49-0 | 52:8 49:1) 51:7 48-3] 50-1 47-8] 49-1 47-8| 49:0 47-9] 49-0 48-1] 49-1 48:21 48-9 48-3] 47-7 44-7 
8 | 52:8 50°9) 53°83 51:5 | 543 50-8 | 52-9 49-4 | 52:4 49-7) 51-4 48-4] 50:9 48-4] 50-8 48-2] 50-1 48-2] 50-1 47-7| 49-9 47-4] 49-0 47-5] 50:7 48-5 
9 |54:3 47°4| 55:1 47°5| 56:0 48-0 56°3 47:9 | 56-2 48-0] 55:0 47-5 | 53-1 46-2| 50-3 44:4 | 46-9 42:3] 44:8 40-3 | 42°38 39-5] 40-4 38-0]50°6 45-7 
10 | 40°9 45°0| 46:2 45:5 | 46-9 46:2) 47-3 46:8] 48°6 47-9] 48°3 48:0| 48-6 47-8] 47-2 46-3 | 46-9 44:9] 45-9 43°5| 44:9 43-2] 44:8 43-0] 43-9 42-3 
11 | 45:0 41°3) 45:2 41-4) 44-2 41-2) 44:8 409 | 43-1 89°8| 43-8 40:0] 44:3 40-1] 42:4 38-7] 41:6 38-1 | 41-5 38:4 | 40:7 38-2] 39-0 37-0] 42°6 40-0 
12 | 44:9 88°7 | 45°7 38:1) 45°6 39:3) 45:1 40-0 | 43°5 39-4] 41-9 38-2] 42°6 38°5| 41-0 38-2/ 40-6 37°8| 39:8 37-8] 41-0 37:2| 39:3 36-9] 41-7 38-0 
13 | 483 40°6 | 49°0 40°3) 49-4 41-4) 50-7 42:2 | 51°6 43:3 | 48-2 42-2] 49-4 49-7 | 45-2 40-0| 42:0 38-2| 40-0 37-0| 38-0 36:0|37-1 35-4] 43-7 39-0 
14 | 51-3 44:0) 50°0 43:4) 50°8 44°6 | 53-2 44:2 | 52-8 44-9] 50-3 43-7| 49-2 43-3] 46-5 42-2] 46-2 42:0] 44°1 41-0] 43-8 41:0] 44:0 41-3] 44-2 39-8 
15 | 41:4 39°9| 42°9 40°5 |) 44:2 41:1) 47-4 43:0] 44-4 41-1] 43-8 40-8] 43-9 40-3 | 42:4 39-1 | 42-4 36:8] 40-1 36:1 | 39-9 36-4| 38:4 35:1] 42-9 40-2 
16 | 49-4 40-9) 48°6 40°3 | 49°9 41-1) 48:5 41-0) 49-8 42:3) 49:0 41:3] 45-4 40-9| 44:0 39-7] 43-0 38:4] 42:1 38:3] 39:6 37:1] 40:3 37-8] 43-3 39-0 
V7 | 48:0 44:0) 49:9 45°1 | 50°3 44:9) 49:9 44:2) 51:4 45-7) 51:4 45:0) 52-1 46-0] 47:7 42-4] 45-0 41-2| 42:7 39°8| 41-1 38:8] 39:2 37-8] 44-4 41-2 
18 | 56°6 501 | 57-0 5i-0 | 58°4 50-0 | 60-1 50-6 | 61-0 51-1 | 61:3 51-0| 60:3 52°6 | 54-3 48-5 | 52-2 47°3| 50-2 45°9/ 49-0 45-4| 47-1 44:3] 49-1 44:5 
19 |61°8 49°0| 63:2 51:2 | 64:2 51-8 | 63-2 51°L | 629 50-0 | 62°3 49-3] 59-1 47:1) 55:9 45:0 | 52:1 44:4] 50-1 42:8] 47-4 42-1] 44-0 40-0152-9 45:8 
20 | 624 52°6 | 63:1 534) 63:1 54:0 | 63:0 53-5 | 62-0 523 |.60°0 51:3] 58-7 50-0| 54:4 49-2] 53-0 47-9] 51:9 45:0| 50-4 44:1|49-0 43:3152°9 46:3 
21 | 61:2 52°9| 62-7 53:0 | 63:2 53:2 | 63-3 53°8 | 62:1 52-9| 60:0 52:0] 57-1 51°5| 53-1 49-4| 51-0 47-9| 49:4 46-9| 48-9 46-1] 48-8 46-1 54:0 48:3 
22 |51'2 49:1) 51:5 49°1] 53-1 50°2/ 51:9 49-4 58°7 50-7 | 52:1 49°9/ 51-9 49-7 | 50:2 48:5 | 49:3 48-0| 49:3 47:7 | 49-2 47-7| 49-2 47-4] 49-6 47°8 
23 | 60°0 54°1| 60°8 546 | 59-9 54-0 | 60-0 53-7 | 58-8 58+1|58°6 53:1/ 54:5 50-0| 52-2 48-3150+1 47-0] 49-0 46-01 47-9 45-4] 47:5 45-9 63°38 49°5 
24 |58°6 51°5 | 59°6 51°5 | 59°9 51:0) 60-0 50-1] 59-1 50°6 | 57°6 50°6| 54:5 49-0 | 52-1 47:°5| 49°8 46-9| 49-3 46-4| 49-0 46-4] 47-5 45-8) 51-9 47°5 
25 | 55:0 46:9) 56°6 47°9| 58:0 49°1 | 57:1 48°5| 55-3 48-4| 53-9 47-0|51°6 46-4| 50-0 45-0] 47:9 43-0] 47-0 42-6] 45-4 41-4 | 45-0 40°7] 49°8 44°5 
26 | 53-9 45:0 | 55:0 45°3 | 55-9 46°0| 56-4 47-0| 55-0 47-0) 52:9 46-4] 52:8 46-0| 51:1 45:4/ 49-0 44:4] 45-4 41-8 | 43-9 40°9| 43°5 40°57 48:4 42-9 
27 | 49°8 46°4 | 50°8 47:5 | 52°5 48-0 | 54-0 48°6 | 52°6 47-0| 52-5 47-0151-5 47°1| 50:2 46°6|50-0 46°1| 48-7 45:9 | 47-2 44:5 | 46-1 43°7]. 47:8 44:3 
28 | 53:0 46°3 | 54+] 46:7 | 52-9 46-5 | 52:2 465 | 52-1 46-6 | 51-0 46-2] 50-7 45:5 | 49-4 45-41 48-0 46-0] 47°6 46-2 47-9 47:0} 48-0 47:0] 49:5 45-4 
29 | 49°3 46°8 | 48°3 45:6 | 47-8 46°3| 49-1 46°9| 48-7 45:3] 49-0 45:0] 47-4 44:1 | 47-0 43-0| 46-0 42°3| 45:3 41-11 44:5 39-9 44:0 39°31 48:9 45:7 
30 52:0 44°5 91:2 44:0) 53°0 45:0 | 55:4 46:8 | 53-3 45-7 | 52-0 45:7| 48-9 44-8 | 47-0 44-1| 46-3 44:1 | 44-8 49-9 | 43-2 41-2 43-9 41°31 47°7 42°6 
31 | 47:0 42°8 | 47°3 eae! ‘9 43°8 | 48°0 45:0 | 47-4 45-1 | 48:3 45-1] 47:8 44:0| 47-3 42:9] 46-3 42-9] 46-1 43:1 | 46-8 43:2] 46-3 43-4 45°9 42°6 
MEAN,|52°6 46°6 | 53:2 46:9| 58:6 47°3 | 58-8 47-3 | 53:6 47:3] 52:5 46°6| 51-2 46-1 | 49-0 44°71 47°6 43:9] 46:5 43:2 | 45:6 49:7] 44:8 42-2] 48-2 44-9 


v 


24 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. 
1 209 8 4 5 6 8 9 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 28°0 28°0 | 27°9 27:9 | 27:8 27°6 | 27:2 27:2 | 27:2 27:2 | 27°2 27:2 | 27:7 27:7 | 27-1 27:1 | 28:2 28-2 
2 | 28°] 28°1| 28°3 28:2 | 28°4 28-4 | 28:5 28°5 | 29:0 29°0 | 29°8 29:8 | 30-0 30:0 |30°1 30:1] 31:0 31:0 
3 | 28°4 28:4 | 27°8 27°8 | 27°8 27:8 | 27:1 27°1 | 27°9 27:9 | 29°7 29°7 | 30:0 30°0 | 30°3 30:3 | 81:1 311 
4 | 31°7 31°7 | 31°8 31°8| 31°3 31°6 | 31°7 31°7 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32°8 32:0 | 33:0 33:0 
| 5 |384°8 34°8 | 34:8 34°8 | 34:5 34:5 | 344 34:4 | 34°4 34:6 | 85:0 35°0 | 85°2 35:2 | 35:0 35:0] 35:0 35-0 
| 6 |387°8 37°8| 38:1 38°1 | 38°4 38:4] 38°5 38:5) 38:9 38-9] 381 38:1] 88:0 38:3 | 39°5 39-8 | 39°6 39°6 
| 7 | 39:0 39°0| 36°9 36°9 | 35°7 35:7 | 33:9 33°9 | 382°2 32:4) 32°1 32-1 | 32°8 30°9 | 33°8 31°5 | 35:8 32:9 
8 | 35°0 34°4| 35°4 34°6 | 34:0 34:0 | 34°6 34°6 | 34:2 34:2 | 33:9 33°7 | 85°4 33°83 | 86°5 34:8 | 387-7 35°7 
9 |38°0 387°4| 38°0 87°6 | 38:3 37-2} 38-4 37-0 | 38°8 37:2 | 40:2 38:0] 41°38 39°6 | 41°3 39-6 | 42°8 405 
10 | 41°0 38°6 | 41°5 89°0 | 41°7 39°7 | 42°1 39-2 | 42:1 39°3| 44:9 41-2] 45:7 41°4| 46:0 41°3] 46:4 41:2 
11 | 41:7 40°9 | 41°6 41°6 | 41-2 40°9/ 41:5 40°5 | 43:1 41:7 | 47:2 43°8/ 49°6 44:0] 48:0 43:9} 46°7 43:0 
12 | 45:0 43°0| 44:8 41°6 | 44°6 42°8| 45-0 42-2 | 44-8 41°2/ 45:0 40°8 | 45:1 42°8/| 45:0 43°8 | 44-1 43:9 
13 | 40°2 40°2| 39:1 36:2 | 39:3 34:6 | 39:4 33:9 | 41:0 34:1 | 42°0 34:8] 41°5 34:2 | 42:1 34:3] 42°8 35°2 
| 14 | 42:0 40°6 | 41°5 40°5 | 41°0 39°7| 40°9 38°6 | 41°3 38°8| 44°5 35°8 | 44:8 35°8| 44°7 37:8] 45°9 40-1 
15 | 44°4 40°7 | 45-0 39°6 | 45°3 39:3] 44:0 39°9 | 43°5 39°6 | 44°5 40-0 | 44:0 40:0] 43:0 40:0] 44:0 40°5 
16 | 41°2 41°2| 40°9 40°9 | 40°9 40°9| 39-4 39:4 | 39°5 39°5 | 39°6 39:5] 41:1 39°6| 40°7 40°0 | 48°0 42:0 
17 | 40-2 33:3 | 40:0 34°6 | 40:0 34:0 | 40-0 34:0 | 41:0 84:1 | 42:0 35-0 | 42°6 34°6 | 42°6 33°5 | 48-6 36-0 
18 | 41°0 41:0) 41-1 41:1 | 40°3 40:3] 40:2 40:2 | 40°9 40-9) 41:4 41:4] 42°5 42:5 | 42°6 42°6 | 42-9 42-9 
19 | 35°9 35°9 | 36:0 36:0 | 35°4 35°4 | 35:2 35°2| 85:4 35:4 | 84:9 34:9] 35°1 35°1| 36°0 36:0] 36:0 36:0]: 
20 | 86°S 36°8 | 387-2 37-2 | 388-0 38:0} 38:3 38:3 | 39:0 39:0 | 39°6 39-6 | 40°6 40°6| 41-4 41:4) 41:5 415 
21 | 36°8 36°8 | 35°1 35:1 | 34°8 34°38 | 34°9 34:9 | 34:5 34-5 | 35:2 35-2 | 36-1 36°1| 37:0 37:0] 36:7 36:7 
22 | 31°7 32°0) 31°5 31°5 | 31°8 31°8 | 31°3 31°3 | 31:0 31:0] 31:0 31:0} 31:1 3171} 31:7 31:7 | 32°0 32-0]: 
23 | 32:1 32:1 | 32:2 32-2 | 32:0 32:0] 32:0 32:0| 82:0 32:0 | 32:0 32:0] 32-0 32:0] 32:0 32-0| 32-0 32:0 
24 | 39°77 39°7 | 38-9 38°9 | 39-4 39-4 | 38:2 38:2 | 37:3 37:3 | 36-7 36:7 | 36:6 36°6| 86:1 36:1 | 36°7 3677 | 
25 | 34:2 34:2 | 34:7 34°7 | 34:4 3474] 34°4 34-4 | 34°2 34°2| 33°9 33-9 | 34-2 34:2) 85:1 35:1) 84:9 34:9 
26 | 36°1 36°1 | 35°8 35°8 | 36:0 36:0 | 36°38 36:1 | 36°3 36:3 | 36:0 35°5 | 36:0 35:5 | 36:1 35:9 | 37:0 36°9 
27 | 386°7 36°7 | 36:0 36:0 | 35:4 35°4 | 34°9 34:9 | 34:9 34:9 | 35:0 35-0 | 34:7 34:7 | 34:7 34:7 | 35°5 35-5 
28 | 36°8 36°0| 36:5 35°3 | 36:2 33:3 | 40°6 30°0 | 42°3 31:0 | 42°6 30°6 | 45:5 32:0 | 46:4 33:0] 46°6 39-0 
29 | 45:1 45°1| 45°9 45:9) 45°9 45:9) 45:8 45°8 | 46:0 46°0| 45°8 45°8| 45:7 45°7 | 45°7 45:7 | 45°6 45-6 
30 | 38°2 38°2| 38:4 38:4 | 37°9 37:9 | 37:2 37:2 | 87:0 37:0 | 36:2 36:2 | 35-5 35:5 | 35°6 35-6 | 35-0 
MEAN,| 37°3 36°6 | 3771 36°3| 37:0 36°1 | 36-9 35°6 | 87°1 35°8| 37°6 35:8 | 38:1 36:0 | 38:3 36:4 | 38°8 37:1 
13 14 > 16 17 18 19 20 21 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet Dry. Wet 
1 | 26°5 26+5 | 28°8 28-8 | 28°9 28-9 | 29-2 29-2| 29:2 29-2] 29°1 29°1| 29-2 29-2] 28:3 28:3] 29°2 29-2 
2 | 331 31°9} 34:7 31°8| 32-9 31:1] 32:0 32:0] 30°0 30:0| 30:9 30°9 | 31:3 31°3/ 31:1 31:1] 3071 30:1 
3 | 821 32-1 | 33:0 82°3 | 32°9 33-1 | 32°2 32:4 | 32°0 32:2 | 31°8 31:9 | 31:7 32:0} 31:1 31:8 | 31:2 31:2 
4 | 32:9 32:9] 33:0 32:9) 34:0 33°2| 34°6 33°7 | 83:8 33:4 | 33°3 33°3 | 83:0 33:0 | 33°6 33°6 | 33°8 33:8 
5 | 35:1 35:1] 34:7 34:7 | 34:7 34:9] 35:0 35:0] 35°6 35°6 | 36:0 36:0 | 86°6 36:6 | 87-2 37:2 | 38:0 38:0 
6 | 42:0 42:0) 42°6 42:6 | 42:2 42:2| 42:7 42:7| 42-8 42°8| 42:2 42:2 | 42:5 42°5| 41:3 41°3 | 40:7 40:7 
7 | 39°2 87°7 | 40°7 39°6 | 39°6 38-4] 40°2 37-9] 40:2 36:4] 40°3 36°3 | 39°1 36°6 | 88°5 37:1 | 37°5 36:0 
8 | 40°1 38:4] 39°5 38:0] 40:0 38-7 | 39°5 39-1] 89-8 38:3 | 39:2 39:0 | 38°9 38:2 | 39:0 38:0 | 38°0 375 
9 |44°7 41°6| 45:5 42:3] 47-2 48°3] 45:6 44:0 | 44:0 43°6/ 41-7 40°8] 41°6 40°9| 41-0 40°3 | 41-4 39°7 
10 | 49°2 46°6 | 47-0 44°7 | 47:4 43°9| 45°6 44:0] 45°3 43-9] 45:4 42°8| 45-4 43°4| 45°6 43°3 | 43°D 43°5 
11 | 50°1 46:0) 51:4 47:0 | 50:4 46:0 | 50°6 47:4] 49-0 47:5) 49:4 47-6) 48:0 46:0; 46:7 44:7 | 45°7 44°3 
12 | 46°0 44°2 | 46°6 45:4) 49°7 47:0 | 47:0 46°0| 46:2 45°6| 45:0 45:0 | 44°9 44:9 | 43:7 43-3 | 44:0 42-7 
13 | 48-2 40°9 | 48°2 40°7 | 480 41°6 | 49:0 40:0 | 46-7 41:4] 47-3 42°8| 45:0 42:7 | 44:0 41°8 | 42°8 41:0 
14 |50°4 46:3 | 51:5 48:0} 49°6 47°5| 50°6 48:0] 51:6 46:0 | 52°1 48:0 | 52:0 48:0] 48-5 43-0] 48:0 43-0 
15 | 48°8 44:9 | 47:0 45:0] 46:7 44:9| 46:9 45:0] 46:0 44:9] 46:0 44:0] 46-0 44:0 | 45:0 43:3 | 43°6 42:5 
16 | 43°6 41°7 | 45-4 42°5| 47-0 44°8| 47-4 44-0] 46-2 44:4] 47:4 44:0] 46°5 43°5 | 48°8 41-4 | 42:0 38:9 
17 | 44°7 44°7| 44-0 42°6| 41:0 40°8| 43-1 42:1] 43-0 41:0] 41:1 40:3] 39°8 39°8 | 39°1 39:1 | 40-0 40-0 
18 | 42:4 42-4 | 40-0 40:0 | 39:0 39:0 | 38-4 38-4 | 87-8 387°8 | 37:9 37:°9| 38-1 88-1 | 87°5 37:5 | 37:0 37-0 
19 | 35°5 35°5 | 35°4 35°4 | 85:8 35°8 | 35-1 35:1 [35:0 35:0] 34:9 34-9 | 34:0 34:0 | 33-0 33:0 | 33°9 33-9 
20 | 41°6 41°6 | 41°6 41°6/ 40°6 40°6| 38°6 38-6 | 38-0 38:0 | 37°38 37-8 | 37:7 37:7 | 37°5 37°5| 37:7 37:7 
21 | 36:0 36:0 | 36:5 36°5 | 36-2 36-2 | 36-2 36°2| 35:1 35:1 | 346 34-6 | 34:5 34°5| 34:5 34:5 | 33-0 33-0 
22 | 34°5 34°5 | 34°6 34°6 | 34:1 34*1 | 33-0 83:0 | 33°6 33°6 | 33°8 33°8 | 33°6 33-6 | 33:1 33-1 | 33°6 33:6 
23 | 33°9 33*9 | 34°5 34°5 | 34°3 84°3 | 34:0 34:0] 34-7 84:7 | 85:0 35:0 | 35°5 35-5 | 36-0 36:0 | 36°8 36:8 
24 | 387°9 37°9 | 38°5 38-5 | 38°4 38-4 | 38-4 38-4] 38-6 38°6| 88°9 38-9 | 37°7 37-7 | 37:0 37:0 | 36°8 36:8 
25 | 37°9 37°9| 39:0 39:0 | 38°7 38-7 | 87:5 37-5| 87:4 37:4] 88:0 38:0 | 37:6 37-6 | 37-6 37°6 | 87:4 37-4 
26 | 39°1 38°7 | 40-0 38+1| 41-8 39-5 | 41°8 40-2] 40-7 40:4] 40:0 40:0] 38-9 38:9] 88-5 38-0| 87:8 37°8 
27 | 87°4 37°4 | 37-5 37°0 | 38:2 37-3 | 39:0 37-7 | 40°6 38-5 | 41-2 39:0] 40°8 38-6 | 39-0 38-0 | 38°8 38-0 
28 | 51°9 42°0| 50° 47°1| 51:8 48°0 | 50-7 48:0] 49°5 47:0] 48-7 47-0] 45-1 45-1] 45-0 45-0 | 45:0 45:0 
29 | 45°7 45°7 | 45° 45°5 | 44°7 44°7 | 46°1 46-1 | 46-1 46:1] 44:1 44:1 | 44-0 44:0 | 43-9 43-9 | 43:0 43°0 
| 30 | 86°4 36:4) 36:1 36°1 | 387-2 37-2) 37:0 37:0 | 36°6 36-6 | 36°7 36°7| 36:0 36:0| 35:5 35:5 | 35-4 35-4 
Mxgan,| 40°6 39°1 | 40°8 394 | 40°8 39°5 | 40°6 29:4 | 40-2 39-2] 40:0 39-1 | 39°5 38:8|38-9 38:2 | 38:5 37:9 


35°0 | 35° 


Wet. 


34:0 
30°2 
41°5 
36°7 
42:3 
44°8 
45°3 


41-0 
424 
43°6 
36-2 
41°3 
363 


37°0 
377 
46:1 
36°6 
38°6 


JUNE 1898. 


12 


Dry. Wet. 
281 28-1 
'32°3 32:0 
32°8 32:0 
34°3 34°3 | 34: 
35°5 35°5 
41°6 41°6 
38°5 37°1 
39°9 37:0 
45-2 42-1 
47-2 44:9 
49:4 46:2 
44°7 44:5 
48:1 40°8 
47°4 42°83 
46°8 41:0 
43°3 41:0 
44°8 42:0 
43°9 43:9 
37°0 37:0 
41°8 41°8 
360 36°0 
32:0 32:0] 34° 
33°9 339 
37°6 37°6 
37°5 37°54 29°0 
39°0 38°5 
3871 37-1 
48°7 44:5 
46:0 46:0 
36:0 36:0 


40°2 38°8 


Midnight. 


.|Dry. Wet. 
27:9 
27°8 
31°7 
34°4 
36°9 
39°38 
34°9 
38°3 
41°3 
42-0 
45°1 
41°9 
42°8 
459 
41°3 
41°6 
41:0 
351 
36°2 
38°8 
31°9 
32:1 
39°8 ° 
35°5 
36°2 
36'8 
37:0 ¢ 
459 
39°7 ¢ 
859 : 


37°8 


a 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 25 


TEMPERATURE. | Dry AND WET BuLss. JUNE 1898. 
me 3 aa 6 7 8 9 10 abt 12 For Day. 
j | | 

Dry. Wet.|JDry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. |Max. Min. 

1 | 46:1 43°2| 461 43-2 | 45°8 43:1] 45:1 43-0 | 45:1 43°0] 45°5 42°2| 45:0 42°2| 47:0 43:7 | 45°9 43-0 | 45:3 43:2/ 47:1 43°9 | 44°9 42:0] 47°8 43°6 

2 | 43:7 41:9) 44:0 41°8 | 43-1 42:0 | 44:1 42-0 | 45:0 43°0| 46°8 43:8 | 47°9 44:6] 50°9 45:1] 52:0 46:1 | 52°8 45°6 | 53-9 46°8 | 52°9 45°3] 58-2 42°83 

3 | 46:1 44:1] 45°0 43:1 | 45°0 45°5 | 45:0 43:1 | 44:9 42°6| 45:7 43-4] 46:0 45:1] 47-0 46:0 | 48:0 46°8 | 48:0 47:2/| 48°9 47:2 | 50°0 48°1953°2 44:3 

4 | 47°5 47:0} 47°9 47:0 | 47°3 46°8 | 47-9 47:2 | 47:9 47:2] 48:0 47:4] 48°8 48:0] 48:4 47-5 | 49°8 48-0 | 49°0 47:1 | 53-4 49-0 | 52°0 48-4]61:3 47:3 

5 | 50:0 49:3) 49-8 49-0 | 50:0 49:4 | 49:4 49-1 | 50:1 49:9] 50:1 49°9 | 50°4 501] 52:0 51:1 | 52:7 51:7 | 54:1 51:9) 53:4 51-2) 54°7 51-4) 58°5 49-3 

6 | 57:1 521) 58:0 52°5 | 58°1 53:1 | 58°7 53°3 | 57:2 53:0] 59°9 53:9 | 60°7 54:1] 60°3 54:1 | 62:4 56:4 | 62:7 56°3 | 66:2 58-8) 65:0 58:0] 65-7 51-4 

7 | 5171 50°4)51°0 50:2 | 50°2 49:4) 5071 49-3] 49°5 49:0] 51:3 50°1 | 51:4 50°0| 52:3 50°0| 54:1 50°9| 55:4 51:1) 55°7 51:2 | 58:3 51°49 67-3 49-4 

8 | 50:2 47-3) 50°1 47:1 | 50°8 47:1) 51°3 47-0) 501 47:0] 51-4 47°9| 56-0 51:2] 56:8 51°38 | 580 52:1 | 591 53:1 | 60°3 53-5 | 59°4 53:1] 66:3 49°5 

9 | 49-4 48-0] 48:3 47-0 | 48°0 46:0] 48:0 46-0] 48-0 46:0] 50°5 48-2) 54°9 50:9) 57-5 53:1 | 59:1 54:7 | 60°9 55:8 | 63°3 56:0) 65°7 56°3] 66:9 47-3 

10 | 54:0 50°9) 530 50:1 | 52:4 49°7 | 52:1 49:2 | 52:0 49:0 | 52:4 49°8 | 55:3 51°38] 58°7 53:0 | 60°3 54:0 | 62°6 55:2) 64:2 57-0 | 67-2 58°14 70-0 51°6 

11 | 50-9 49°1; 50:2 48-7 | 50°2 48-9) 50:1 48°7 | 50:4 49:1) 50°6 49:0] 51°8 49°8)52°8 50°5 | 55:0 52°38; 57:2 54:1 | 59:1 55:4) 61*4 57:2] 72°0 50:0 

12 | 50°7 48:9} 50:0 48:3 | 49:3 48-1 | 49°6 48:1 | 49°8 48:2 | 50:9 49-0 | 52°3 50:0) 52:4 50°3| 53:1 51:0| 53:8 51:2 | 55:0 5271 | 56°3 53:0] 64:7 49°3 

13 | 52°1 49°9/52:0 49°3| 50°3 48-1 | 50°3 48-0/ 510 48:0] 51:2 48:0/51°6 47:9] 53:7 49:1 | 55:4 50:4] 57:4 51:9 | 60°2 52°4| 620 52:8) 68°6 50:0 

14 | 48-9 46:4] 47°8 45°2| 46:2 44:3 | 45:3 43-2) 45:7 43°4| 47-0 44°7 | 49°0 46°5 | 52:1 48:7 | 53-7 51:1 | 56-0 52°3 | 56°5 53°0| 57:0 53:01 63:2 45:3 

15 | 504 49-1) 50°7 49-1 | 51°9 50°5 | 52:0 50-4 | 52:4 51:0 | 52:9 51:1 | 53-7 51:3 | 54:0 51:9 | 55:7 52:9] 57:3 53:3) 59:0 55:2] 59-4 55°31 69-1 50-0 

16 | 55°1 52°9| 54:2 52°1 | 528 51:1) 51-1 50-0 | 52:2 51°0| 54-0 52°2| 56-0 53°7| 57:2 54:0 | 58°6 55:0 | 59°3 55:3 | 61:0 56°3| 61:9 56°61 69:1 511 

17 | 50-4 48:0] 49°3 47:0} 47:5 46:0 | 46°9 45°3 | 47:7 46°2| 49-2 48°0|52°5 50°1| 56:1 52:7 | 57:0 53:0| 57:7 52:4) 59°6 53-9| 61:0 54:°3166-0 46:8 

18 | 55°7 54°3| 55°0 54:1 | 55:0 54:0) 54°6 53:4 | 54:4 53:9 | 55:0 54:21 55:0 54:5] 56-0 55:1 | 57°1 56:2) 57'S 56°3| 60°0 57:9) 60:1 57°34 63:0 54:0 

19 | 546 50°9)53°7 50°8 | 53°9 50-0) 53:1 50°6 | 531 50°3 | 52-4 50:4 | 538 51:6 | 56-0 51°8| 57-8 52-0 | 59:0 52°2| 59:4 53:1] 60°0 53:2961°6 51:0 

20 | 51°0 501] 51:0 49°9 | 50°0 48-9 | 50-1 49°0/ 50°7 49:1] 50°5 49°9| 51-0 50:2] 52°3 51°6| 53:3 52:8 | 55:1 54:4) 56:0 55:0 | 56:1 55:0] 57:4 50-0 

21 | 52-9 51:3) 51:4 48°8 | 50-1 48-1) 51:2 49-0 | 52°0 49:4 | 53:0 50°4 | 53°7 51:4] 54:0 52:7 | 55-1 53°8| 55-7 53:0] 56:0 53-0] 57:6 52°94162:3 48-0 

22 | 48:0 46:0} 46°7 45:1 | 47-9 46:1 | 48°0 46:1 | 48:0 46°9 | 47°8 46°0| 51:0 48:3] 51:2 49°1 | 54:0 50°8|54°6 50°1| 52:1 48:9] 51:0 49°2156°7 46-4 

23 | 61°3 47°8| 50-4 47:4) 51°0 47:2 | 49°2 47-0 | 50:0 47:3 | 50:0 46:8} 52-0 48:0] 52°9 48:9 | 52-7 48°35 | 55°6 49:4] 56°3 50°8| 55:5 50°09 59-0 49-0 

24 |53°7 53:1) 53°4 53-0) 53:1 52:9) 53-1 52-1 | 53:0 51:8 | 53:1 52:1 | 52°8 52:1) 53-1 52:3] 53-0 51:9] 54°8 53:0 | 56-0 53°38 | 56:0 53:3) 58-5 51-0 

25 | 51:0 501 | 50°7 50° | 504 49°3) 500 48°3) 51:0 49:3) 51-0 49-1) 51:5 49:5] 51-9 50°1| 53-0 51-0| 55-0 52:3 | 56°1 53:0 | 57:3 53:1) 61-0 50-0 

26 | 52°8 511) 52:1 50°7 | 52°3 50-7 | 52:2 50°5 | 52:9 51:0) 54:0 51°9| 561 52°5| 57-1 52-0] 58-8 52°7| 58:1 52-0} 59:1 52°5| 61:1 53:1} 66°6 51-9 

27 = |52°3 501) 51°6 49-4) 51°0 49:0 | 49-4 48:1] 50:0 48:1] 52°5 49°3| 53:0 49:0] 54:1 49-6 | 56-0 50-7 | 56°1 50:4] 57-1 50°8 | 59:0 51°0)67:1 49-4 
28 | 48:9 46:0 | 46°9 45:2 | 44°6 43-1 | 43-4 42-2) 44-0 42:9] 47-9 45°9 | 52°2 49:9] 53-0 49°9| 55-4 51:1 | 57:0 52:0) 58:0 53-2 | 58-0 53°99 66:3 42:8 

29 | 58:3 55°3| 57:3 56:0 | 5671 55°3) 56-1 55:4 | 56-0 55°38 | 56:3 55°9| 57-2 56°8| 57-2 56°9 | 57°8 57:2) 57-1 56-7 | 57-4 57-0) 57:0 56°44 58-1 54-9 

80 | 54°9 52°3 | 54:1 52:3 | 53°6 52:0/ 54°7 51°3) 54:5 50°6 | 54:2 49:4) 54:3 48-7 | 54-9 49-0] 56-1 49:0/57°3 50:1] 58-0 51:1 | 58:7 51:2)58-9 519 
MEAN.) 51°3 49°2 | 50°7 48°8 | 50°3 48°5 | 50°1 48-2] 50°3 48:4] 51:2 49-0 | 52°6 50-0 | 53°8 50-7) 55-0 51°6| 56-1 52:0|57°3 52°8| 57-9 52°8162-8 49-0 

13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 23 | Midnight.| Mean. 
Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet, (Dry. Wet, Dry. Wet. 

1 | 43*9 40°8| 46°0 42°3| 46°7 48:0] 46:5 43:9|46°7 44:1] 45-6 43-9| 45°3 44-0 | 45°7 44:1] 46°1 44:2] 45:3 43:9] 44:6 43-0 | 44:9 42:2445:7 43-1 

2 |55°7 461 | 56°7 46:1 | 57-7 48°7 | 53:4 47:3 | 54:3 47-4) 53:0 50-0] 54:9 49°8/51°5 46:8] 48-8 45:0] 48-0 44:1] 47:2 44:3 | 46-3 43-1]50-2 45:3 

8 | 49°9 48°1 | 5071 489 | 51°8 49-1 | 50-2 49-0 | 50:0 48°8| 50-0 47-6 | 49°7 47:4| 48-1 46:9] 47:9 46:2| 47-3 47-0 | 47:3 46:9 | 47-7 47:0] 47:9 46-4 
be a 52°9 49:2 | 54:0 48°8 | 56°83 50:8 58°8 51°8 | 60°0 52:0 | 56°7 50°8|53°8 50-4 | 53:1 49-9] 52:1 49-7] 50:4 49-3 | 50°8 49:5 | 50°4 49-4]51°6 48-8 

5 [553 51°8) 562 514 | 58:0 52-4 | 58-0 51°8 | 57-6 51-7 | 57-7 51-9 | 57-5 51-8) 57-5 52:1] 57:9 52:8] 58-0 52-9] 58-0 52:3|57°5 52°1454:4 51-2 

6 | 63°9 57°9| 63:4 58:5 | 62:0 58-9 | 61:7 58-4) 56-1 55-4] 57-3 56:0/56°9 55:2) 54-9 53-9152: 51-9] 52°2 51°3| 51:8 51-0| 51-4 51:0] 58-4 54:8 

7 | 60-0 53°2 61°3 53°3 | 644 55-0 | 63:2 54:9 | 66:4 57:0 | 66-4 57:0] 61:0 53-0 | 58°3 52:2|56°5 50°3| 53-1 48:1) 5u-1 47-9) 51-6 48:1] 56-0 51-4 
| 8 | d8'1 54:0) 59:0 54:3) 61°6 55°9 | 62:0 55°3| 64:1 57:0 | 66:1 58:0 | 62:0 55:3 | 57-0 53-0 | 56:3 52°8 | 53-1 50-2] 52:0 49-4| 52-0 49-0]56-5 51-7 

9 | 64:3 57°) 65:3 57-1) 66:1 57-9 | 65:3 56-9) 65°3 56-6 | 64:7 56-4 | 62-7 54:4 | 60°6 54:0] 587 53:3] 56-0 52:9) 55-2 52:3| 55-0 51-4] 58-0 52-9 

10 | 67°9 58°8 | 68:9 59-4 | 67-1 59-2 | 69-1 60-3 | 68:2 58-0} 66:6 59-0| 66-0 581 | 61°3 55:2| 57-4 53-4] 53-0 51:0 /52°0 50:1 51:6 49-8] 60-0 54-2 

11 | 66°3 59°8 | 67°7 59:9) 68-9 60-3 | 69-4 60-9} 71-9 62:1 | 66°3 59-0 | 64:1 57-9 | 59-2 54-6) 55-0 51:9] 53:1 50-9! 52-1 501 | 51:4 49°44 57-7 53-7 
| 12 | 57-1 54:0) 58-1 55:0 | 62-0 57:3 64:0 58°2|61°6 56-7 | 58-0 54:5 | 56-7 53-4 | 55°5 52:5 | 53°7 51:1 | 53°2 50:9 | 52°7 5071 | 52°7 50:0] 54-5 51-7 

13 | 65°5 53:4 | 66-7 55°0 681 54:8 | 65°6 57°6 | 67:0 59:2| 64:7 54:5 | 62:0 53:0 | 58-8 52:0/ 55:8 50-2| 53-7 49-1] 51:3 48-0| 50-0 46°9] 57-4 51-2 

14 | 58:1 54:0} 60°3 55°5/ 61:0 56:3 62°0 56:4 | 62:7 57:0| 63:0 57-0| 61:2 56-1 | 58-0 54:2] 54-9 52°3| 53-0 50-7 | 52-1 50-2) 51-4 49-6] 54:3 50-9 

15 | 62:1 56°9 | 64:2 58:1 | 66°1 58-8 | 65-8 58-3 | 66:4 57-8 | 66-3 59-0 | 68-0 59:4 63-1 57-0 | 59-2 54:2| 57-1 53-0| 55:3 52°5|55°6 52°9]58°3 54-1 

16 | 62°3 56°5 | 64-0 58-0 | 65:9 58-4 | 66-4 59-0 | 67-1 59-0) 69-0 59:5 | 67-1 58-1 61-1 55°C | 56-1 52-0 | 54:7 50-6 | 52:2 49°1| 51-4 49:0] 58-8 54-4 

17 | 59:2 54:3 | 61°6 55:7 640 56°9/ 63:0 57-0] 64:1 57-0] 60:8 54:5 | 58-5 53-9 57-0 53°9| 57:0 541/570 54:1] 56°4 54-9] 55:1 54-2]56-2 52-4 

18 | 60-2 57°0|61°0 54:1 | 61-7 54:0! 61-0 53-0| 61-0 53-2] 60-0 52:9] 58-0 53-1 57°1 52-2| 57-1 51-2] 56-0 52:1] 55-0 51:4] 55-2 50-4] 57°5 54-0 

19 | 60°0 52-0 59° 520 | 59:0 52:0 | 60-0 52°1 | 59°2 52°3| 57-0 51-0] 56-0 50:4/53°3 50:0 | 51-9 50°0/51-1 49-3] 51-0 50-0) 51-0 50-°0}55-6 51-2 

20 | 57°3 55°3 | 57-2 55°5 | 56-9 53:9 | 56-7 52:5 | 56°3 52:9 | 56-0 52:1 | 55:3 52:11 55-0. 52-2 | 54:1 52-2| 53:1 521/521 51-0] 52-2 51-41 53-7 52-0 

21 | 58-2 53:0 | 59°7 54°8| 618 55:2 | 58-4 53-8) 54:0 51:1 | 55:6 52-6 | 53-9 50°6 | 52-2 50°1|51°7 48-0] 49:9 47-1] 49°1 47-0] 48:0 46-0]54-0 51-0 

22 54-0 51°4| 55:5 50:0 55°4 49°8 | 55-0 49:0 | 55-0 49-7 | 55-0 50-0| 53-8 50:1 | 53:0 50:1 | 51-0 49°1| 52:0 49-1 | 49-1 46-8 | 51-8 48-0]51-7 48-6 

23 | 57-2 50-0 57°6 51-0 | 56°] 51:0) 54:9 50:0] 53-9 50-1 | 52°6 49-8 | 52-8 50-4 | 53:3 50°6 | 53-9 50°6| 51-9 50°7|52°5 51:4| 53-0 52:41 53-2 49-5 

24 58-0 53°8 57°9 53°4| 56:0 52°6 54°4 52:0 | 55:4 53:1 | 55-2 52-7) 55-5 53:0] 55:0 52°3/53°8 51:9] 521 51:0] 51-4 50-4] 51:l 50:3] 54-2 52-4 

25 | 98°7 53°3 | 610 55°0 | 58-0 54:1 | 56-7 53-4 | 59-1 54:8 | 58-0 54:7 | 56-3 53-0 | 54-4 52°5| 53-9 52:1] 535 52-2] 52-0 50-9] 52-0 50°3454:3 51°7 

26 | 62°3 53-1 | 64-4 52-9) 66-0 55-0 | 65:2 55°3 | 63:0 55-1 | 60-9 54:8 | 58-2 53-8| 56-4 53-0| 55:3 52°5 | 54-2 51°8| 53-1 51-0| 52-9 50-2457-5 52:5 

27 60:9 51'9 610 52° | 61°8 52°7 | 64:0 53°7 | 648 54:8 | 67-1 56-9 | 60-9 55-0 | 58-2 53°3| 55-0 50-2] 62-1 48-2] 50-9 47:3] 49-9 46-91 56-2 50:8 

28 60-0 549 614 54:9 | 63-1 54:2 | 63:9 55-2 63°1 55:1 | 62°1 55:1) 61*5 56:1 | 60:0 55:0| 59-7 55:0|59°7 55:4) 58°6 55:0] 58°6 55°3)55-9 51-5 

29 570 55°9 57°0 56-0 | 57°3 56°3 | 57-0 55-9 | 563 55-4 | 56-2 55°6| 56-0 55°31 55°9 55°1| 55:9 55:1] 55°9 54:9 | 55:4 53°8| 55:4 52°4156-6 55*7 

30 | 967 90°7 | 57-0 511 | 58-1 51°38 | 57-7 51-3 | 57-2 51-6 | 57-0 50:7 | 57-1 50°3| 56-0 50-7 | 54:4 50°1| 53°3 501 |53°5 50-0| 51:9 50°24 55-6 50-6 
MeaNn,| 58°8 53°3 | 59°8 53°7 | 60°6 54-2 | 60°3 54-1 | 60°3 54:2| 59:5 53-9] 58-1 53-1] 56-0 52:1) 54°5 51-1] 53-1 50°5| 52:2 49-9] 52:0 49-6] 55+1 51:3 


TRANS. ROY. SOC. EDIN.—VOL. XLIV. 


o 


26 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. JULY 1898. 
= x = ep a Se eae 
1 ee lames 4 5 6 7 8 9 10 
Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. 
1 | 35:7 35:7 | 34°9 34-9 | 34:0 34:0 | 34:0 34:0 | 84:0 34:0 | 34:0 34:0 | 33°5 33°5 | 34°7 34°7 | 85°9 35°9 | 37-4 387° 
2 | 35°8 35°8 | 35:2 35:2 | 34°2 34:2 | 34°9 34°9/ 35:0 35:0 | 83°5 33:5 | 34:5 34°5 | 82:0 32°0 | 32°6 32°3 | 33:3 
3 31°3 313 | 31°2 31-2) 31°6 31°6 | 30°6 30°6 | 30°9 30°9}] 81°1 31:1 | 31°38 31:3] 31:7 51°7 | 82°0 32:0 | 32°6 
4 | 33-0 33:0 | 32:9 32:9| 326 32°6 | 32:0 32:0| 32:0 32:0] 31°8 31:8] 32:0 32:0 | 32:2 32°2| 32°0 32:0 | 32:4 
5 © 33°0 32:0 | 82°0 31°9 | 33:0 31°4 | 32:0 31°9 | 32°3 32°3 | 32:0 32:0 | 82:7 32°7 | 33:4 33°4 | 34:3 34:3 | 35-2 
6 | 45:1 45:1 | 45:0 45°0 | 44-8 44°8 | 44:8 44°8| 45:0 45:0] 45:0 45:0 | 44:8 44:8 | 44:3 44°3| 44:0 44:0 | 44:5 
7 (41°6 41°6 | 41-2 41-2) 41-0 41:0 | 40°6 40°6} 40°5 40°5| 40°0 40:0] 89°3 39:3 | 39:2 39:2] 39°5 39°5 | 39:7 
8 | 37-4 80-0 | 39°3 29°9 | 38:2 30°2 | 39°2 30°5 | 40:0 31:0 | 88:0 31:2] 41°6 31°2| 42:0 34:2] 43:6 37°2 | 42°8 
9 | 44°7 38:3 | 43°9 36°9 | 43-4 38°9 | 42°6 41°3| 44:7 31:4] 45-2 33:3] 44-8 32°2| 46-2 34:2| 47-2 33-2 | 48°8 
10 | 46°3 43°8 | 464 43°7 | 45:4 43°1 | 44°6 42°5 | 45:7 43:0) 45:0 42°8| 46°5 43°9| 48-1 45:0 | 49°2 46:2 | 50:0 
11 | 45:1 45:01 43°9 43°5 | 43°1 42°8 | 42-8 42°7| 42:3 42°2| 42:0 41:8 | 42°7 42°31 45°6 43°5 | 44:9 44:0 | 46-1 
12 | 41-4 41-4) 41-0 41:0) 40°0 40:0} 40-1 40-1) 39°5 39°5 | 40:1 40-1] 41:5 41:5 | 42:3 42:3 | 48:9 43:9 | 44-2 
13 | 34°38 34°3 | 384°7 34°7 | 84°2 34:2 | 33:9 33°9 | 33°3 33°83 | 82-2 32:2 | 32°9 32°9 | 33:0 33:0] 33°8 33°8 | 34:9 
14 | 40-0 30°4 | 35°9 32°0 | 33:0 33-0 | 37°1 81:7 | 86:3 31°6 | 36:8 32-0 | 38-6 32:0 | 88°6 37°8| 41:0 41:0] 41:8 
15 | 387°8 34°5 | 89°7 34:9 | 40°2 35:0} 41°7 35:0 | 42°8 35:9 | 43:0 35:9 | 42:7 35:4 | 43°3 36:2 | 44°2 35°2 | 45°8 
16 | 41-4 41:4) 41:2 41-2) 41-7 41°7 | 42°3 42°38 | 42°8 42:8] 43:0 43:0 | 43:7 48:7 | 42°8 42°8 | 42°2 42:2 | 40°8 
17 | 34:5 34:5 | 34°7 34:7 | 33°8 33°8 | 82°8 32°8 | 32:2 32-2 | 32-2 32°2| 34:9 34:9] 36-1 84:9] 40-2 4u-0| 41:9 
18 | 45°5 45°5 | 44:3 44:3 | 44°3 44:3 | 42°5 42°5 | 41-8 41°8) 41°1 41-1 | 41:2 41:2] 40-7 40°7 | 40°1 40-1 | 40:2 
19 | 36:0 36°0 | 34:9 34°9| 34-2 34:2| 33:0 32°8 32:1 32:1 | 32°8 31:1 | 34:0 33:2] 35°3 35:0] 36:4 35:9 | 37:0 
20 | 36°2 85:1 | 86:1 35°4| 35:9 35°8| 35:7 35°6 | 35°7 35-5 | 85:5 35°51 35°6 34:8 | 37-8 32°2| 38:2 37:0 | 4071 
21 | 386-4 35°7 | 87°5 56°8 | 35:3 35°83 | 36:7 36:3 | 88°6 38-6 | 29:4 39-4] 40°3 40:3 | 40:0 40:0] 39-7 39:2) 39:9 
22 | 43-7 43°7 | 44-7 44-7 | 44-4 44-4 | 44-2 44:2] 44-0 44:0 | 43-9 43-9 | 43°6 48°6 | 43-9 43°9 | 44:6 44:6 | 45°1 
23 | 42°1 42-1) 40-0 40:0 | 39°6 39°6 | 39°6 39:6 | 40°3 40°3| 41°5 41:5] 41:1 41:1 | 40:1 40°1 | 39:1 3971 | 37:4 
24 | 32:3 32:3 | 32°1 32:1 | 31:5 31°5| 31:3 31:3 | 31-0 32:0] 30°8 30°8| 31°2 31:2| 31:9 31°9| 82:1 32:0 | 33-2 
25 | 871 37:1 | 36°6 36°3 | 87:0 36:8 | 36°5 36:5 | 36°7 36°6 | 38-5 382-0 | 89°] 33:8 | 40°2 35°2| 42°2 37:0) 43-1 
26 | 40°8 40°8 | 39°5 39-4 | 40°2 37:9 | 40:0 39-9 | 40°5 39:2] 40-5 40-1 | 40:0 39:9 | 89:5 39:0] 42°3 39:0] 45:2 
27 =| 43°9 42:5 | 48°3 42:0 | 42-7 42°1| 42°7 42:0] 42°6 42°3| 43-0 42°7| 44:0 43-7 | 45:2 45:0) 46:2 45-2) 47-0 
28 | 43°2 43-2 | 42-4 42-4 | 42-8 42:8 | 42:5 42:5 | 42-1 42-1] 41-1 41°1| 40-0 40:0| 41-1 41-1] 40°38 40°3 | 40-9 
29 | 34:0 34:0 | 34:0 34:0 | 34:5 34:5 | 33:0 33:0 | 32:0 32:0] 31-0 31:0| 34:0 31:8 | 34:0 32-0 | 34:2 32-2) 35:2 
30 | 35° 85:4 | 35-2 35-2 | 35:0 35:0 | 34°38 34-8 | 35-6 33-9 | 37:0 34:1 | 37:5 35-0 | 39:3 34:8 | 42:2 36:0 | 43-0 
31 | 40°7 40°7 | 41-2 41:2) 41-7 41°7 | 42-2 42:2| 49°5 42:5 | 43-1 43-1] 44-0 44:0| 44:9 44:9] 45:0 45:0 | 45°8 
MEAN, 38°9 37°8 | 88°5 37°5 | 38-2 37°4| 38-1 37:3 | 38:2 37:0 | 38-2 36:8 | 38°8 37:2] 39°3 37°7| 40°1 38-4 | 40°8 
< | - | = 
13 | 14 15 16 17 | 18 19 20 Bil | 22 23 Miduight.| Mean. 
Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.]Dry. Wet. 
| 1 | 38:0 38-0 38°5 38°5 | 38°6 38:6 | 38-2 38:2] 27:4 37:4 | 37:0 37:0] 36:7 36-7 | 86:0 36:0] 35°6 35:6 | 35:9 35:9 | 85°8 85:8 | 35:5 35°5|.36°1 36-1 
ree 33°8 33°3 | 347 33:0 | 35:0 32°8| 84:3 33-0] 33:0 33:0 | 32-2 32-2] 31:1 32:0] 31:0 31:0] 31:0 31-0| 31:6 31:6 | 30:1 30-1 | 30:7 30:7] 33:2 33-0 
| 3 33°5 33°5 32°6 32°6 | 32-0 32-0 | 32-1 32:1] 31:9 31-9| 31:0 31-6) 31-4 31:4] 82:0 32:0 | 32-0 32:0 | 32-0 32:0 | 32:7 32:0 | 33-0 33:0] 32-0 32:0 
dq 34:0 33°9| 35-0 34°7 | 35:0 35-0 | 35-2 35-0| 35:5 35:3 | 34:8 34:8 | 84:4 34:4] 84:1 34:1 | 33-4 33-4 | 32-8 32-2 | 32-6 31:9 | 32-7 32:0] 33:3 33-2 
5 | 398 39°8| 41:0 41:0 | 43-4 43-4 | 44:0 44:0| 44:9 44-9 | 45-0 45-0] 45:3 45°3| 45:2 45-2| 45-0 45:0| 45-8 45:8 | 45-9 45-9 | 45-7 45-7] 39°0 38-9 
| 6 | 44°7 44°7 | 45-0 45:0 | 45-0 45-0 | 44-2 44:2] 44:3 44:3] 43-5 43:5 | 43-0 43-0 | 42°8 42°8 | 42-2 42:2| 42-0 42°0| 42-0 42:0] 41°8 41:8] 44-1 44-1 
7 |40°5 40°5 | 40°6 40:6 | 39-0 39:0 | 38-2 38-2| 39-1 39-1) 39:0 38°8| 37:5 37°5 | 37:8 37°2| 35:2 35:2| 35:3 33-0 | 37-1 31:0| 37:1 30-4] 39-1 38:5 
7 es 47°8 43°0 | 48-4 44°21 47-7 44-5) 51:3 47:5 | 50:0 46°8| 50-7 47:2| 48-9 46:3| 46-2 44°8| 45-7 42:0] 45°8 40-1 | 45:3 39:0 | 44:6 39:7] 44-5 38-7 
| 9 | 54:2 47°2) 55°38 48:5 | 55:9 49-2] 53-0 48-0] 52-5 47-5 | 52-7 48-0 | 52:3 48:1| 49-0 45-0 | 48-0 44:3] 47-2 44:0| 46°2 43-7 | 46-0 43°51 48-7 41°8 
10 | 51°5 47°8) 513 48-0) 52:0 49:0] 51-1 49-0| 49:5 48-2] 49-2 47°6| 51-0 48-4| 49°3 47-2| 47-8 46-9| 47-0 46:0] 46+1 45:3| 45:5 45:3] 48-4 45-9 
UL | 51°2 45-0 | 49-0 47-5 | 47-4 47-2| 45-7 45-6 | 45°6 45°3| 46-2 43-0| 43:8 43:6! 42-5 42°5| 41-0 41:0/ 40°9 40-9] 41:1 41-1] 41:1 41:1] 44-5 43-6 
12 | 45-0 45-0 | 44-0 44-0 | 42:5 42-5 | 39-6 39-6 | 39:8 39°8| 38:5 38°5 | 38-0 38°0| 37:2 37-2] 35:6 35°6| 35-2 35-2| 33:9 33-9 | 33-9 33:91 40:3 40:3 
13 39°0 38:2 40°0 38°9 | 40°3 39°2| 40:7 39-5 | 40-0 88°8| 39:0 38-2| 38-7 38-0 | 38-0 36-5 | 36:9 36-0 | 36-9 35:3 | 86-2 34:0 | 36-2 32:8] 36-4 35-7 
14 45°0 44°8 | 44:6 44-4.) 44-0 44:2| 43-9 43-9] 49-5 42:5] 41:3 39:0] 40°6 35°6| 42:0 38:5 | 40-2 34:4] 85:8 35:0 | 40°1 33:2] 38-4 33:8] 40-1 37-2 
15 | 45-2 42°8 | 44-5 43:4 | 43-8 43-0 | 43-8 43:4] 44-0 43-7 | 43°8 43-8 | 43-2 43°2| 42-4 42-4| 42-0 42-0| 41-9 41:9] 41-1 41:1] 41-9 41-9] 42-9 39-6 
16 | 39:9 39:9 41° 41°5 | 41-3 41:3) 40-0 40:0] 39-3 35:3 | 37:0 37-0 | 37-0 37:0] 85:7 35°7| 35-0 35:0] 35-1 35:1 | 85:0 35:0| 34:8 34:8] 39:7 39-7 
V7 | 418 41°8| 44°6 44-6 | 44°8 44-8] 44-8 44:8] 45-1 45-1 | 45°7 45-7 | 46-8 46-8 | 47:2 47:2| 46-8 46-8| 46°6 46°6| 46°8 46:8 | 46:9 46:9] 41-0 40-9 
18 411 41°1| 41°3 41-3] 40:1 40:1] 40-8 40:8] 41:0 41:0] 41:2 41-2] 41°2 41:2 | 39:2 39-2] 40°0 40:0] 39-2 39-2| 39-2 39:2| 38:8 38:8] 41-1 41-1 
19 38°8 37°9 | 39°8 38°0 | 89°0 37:1 | 41:7 37:9] 41:9 38-7 | 42°8 39-7 | 42:1 39°8| 40-8 38-2) 38:3 36:2] 36°38 35°8 | 35°6 35-4 | 36-4 35:3] 37-4 36-2 
20 | 431 39°8 | 43-5 38-7! 44-2 39:3 | 44-0 39-8! 44-0 39°3| 43-1 38-9! 42:0 36-8] 40-2 32-0 | 40:0 30:9 | 39°8 30°2 | 36°8 80°2| 36:0 3211395 35-7 
21 | 43:0 43°0 43°6 43°5 | 44-1 44-0| 44:0 43-9] 44-0 44:0] 44°] 44:1] 44-1 44-1) 44°38 44:3 | 44-6 44:6] 44-0 43-9 | 48-2 42-9| 44-2 44:21 41°5 41°3 
22 46°9 46-9 47°7 47-4 | 47-9 47:7 | 48-0 47-8] 47:3 47:3 | 47°6 47:6 | 47:0 47:0] 46:2 46:2] 45-7 45°6| 45-0 45:0] 44:3 44:3 | 43-2 43:2] 45-4 45:3 
23 | 87°] 7‘ 36:9 36°9 | 36-0 36:0 | 35:1 35:0 | 34:8 34:8] 34:0 34:0 | 33°6 33-6 | 83:0 32°8| 32:8 32:8 | 32° 32:8 | 32-4 32-4 | 32-4 32-4137-0 37-0 
24 36°8 36°2 37°8 37°0 | 39:0 37°9| 41-1 39:3] 41-6 39:7] 40:0 38-7 | 41:0 39:8 | 39:2 38-2 | 38-6 37°8| 38-0 37-4| 387-7 37:2| 37:0 37:01 35-7 35-2 
25 | 4674 43°0 | 46-2 43-0 | 46-1 43-3 | 47-2 44-0] 46:5 44-2] 46-1 43-8] 45°5 43°3| 45-0 43:1] 44-1 428] 43°3 42°3| 42-2 41-9| 41-3 41-2] 42-2 40-0 
oa 471 44:0 49°3 46°2 | 49°3 46°3 | 49°8 46:4] 50-1 46°8| 48-0 45:7 | 48:0 45:1 | 47:0 44:71 46-7 42:2] 46-0 42-7] 45-0 41:7 | 44-2 41:9] 44-6 42:3 
fh a 45°3 | 48°5 45°3 50°0 46°4 | 47°3 46:1] 47:0 46°0| 45:5 45:0] 44:8 44:8 | 43°6 43°6 | 42-9 42°9| 42:5 42°5 | 43°6 43°6 | 43-1 42:1] 45-2 44-1 
Ee 40° 40°0 40°2 40:2 39°6 39°6 | 38-2 38-2 | 38-0 38:0 | 87°38 37:8 | 387°0 37:0 | 36°5 36°5 | 36-1 36:1] 85:0 35:0 | 35:0 35:0 | 34°7 34-7] 89-4 39-4 
| 7°8 39°9 | 40-0 384 39°0 36°9 | 40°3 38-0 | 41°1 38-5 | 42:0 39°7 | 40:5 88:5 | 38:7 36:9 | 37-6 36-7 | 37:0 36:1 | 36°3 35°7 | 35°8 35°5136°5 35:1 
30 | 44'9 41:0 | 45°6 42°0 | 44-4 37-4 | 44-0 89:0] 41:7 40:0] 40:0 87:0 | 39-5 39-5 | 38-9 38-9 | 38:9 38:9] 38:7 38°7 | 89:2 39:2) 40-2 40:2] 40:1 37:6 
B1 | 45° 45° | 45-0 45-0 | 43-8 43-8 | 42-8 42°8| 42-5 42°5| 41-2 41-2| 41-0 41-0 | 38:7 38-7 | 37-9 37°9| 39-0 39-0 | 42-1 42:1 | 38-3 38:3] 425 42-5 
| 
aad 427 412) 43-1 41-7 | 42-9 41-5 | 42-7 41:5 | 42-4 41-4] 41-9 40-8| 41:5 40°5 | 40-6 39°5| 39-9 38-8] 39°5 38-5 | 39-4 38-1| 389-1 38:1] 40-4 394 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 27 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. JULY 1898. 
1 2 3 4 5 6 i | 8 For Day 
Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. y Dry. Wet.| Max. Min. 
1 | 52:0 50°3 | 52:0 49:0 | 52:0 49:0] 52:0 49-1] 52:3 50°1 | 53:2 49:4] 54:9 50°7 | 55:1 52:0 : 58°4 51:0 
2 |52°5 50°8|52°3 50°1/ 51-7 49:1 | 52:5 50°0| 53°1 49:1 | 53:4 49-0 | 54:0 50:1 | 50°0 47:2 60°4 46-0 
3 |50°2 46°1/50°0 46:1) 50:1 46°0|49°9 46:0] 50:4 46:1) 50°6 46°9| 51:9 47:0 | 53°1 48:0 | 55: 57°3 47:8 
_ 4 {51:2 47:7) 51-4 47:4) 50°6 47:1] 50:9 47-0] 50°7 47:0 | 51°8 47:0| 53°8 48:0 | 52°3 47:9 601 48-6 
5 |50°2 47:1/50°0 47:0] 50:0 47°8| 49-7 47:1] 50:4 48:1) 49°9 48:0] 50-7 4971 | 51-0 49-9 59°4 49-1 
6 | 55°8 55:1) 55:4 55:0 | 56:5 55°8| 56:0 55°3| 56°8 56:1 | 55:4 55°0| 56°8 56:0 | 59:1 57-2 61°5 55:4 
7 | 56°0 54:0)}55°6 54:0 | 55°8 53:5 | 55°1 53:3) 55:4 53°5| 55:4 53:4] 55°8 52°6 | 56:2 52°6 64:1 49-4 
8 | 49°3 46:1 | 48°4 45°6 | 48-2 45:4) 46-9 44:9] 44:7 43:1] 50-0 47:1 | 52°3 48:3) 54-9 49-2 701 44:6 
9 |51°6 48:1|51:-4 48:1 | 50°6 47-5) 50:0 47:0) 50:0 47:0| 50°8 47°6 | 53:0 49-3 | 55°6 51°3 74°6 49°7 
10 | 56°6 53°0 | 55:0 51°8| 53-9 51:0} 52°71 5071] 53:0 50°7 | 55:0 52:1 | 56:0 53-2 | 59:0 55:1 71:9 5177 
11 | 57-0 54:6) 57:1 55:1) 56°0 54:1) 55°7 54:1) 56:5 54°9| 57:2 55:°2|59°0 56:0| 60:0 56:0 64°7 55:1 
12 | 57:1 55:0) 57:1 54°8| 57:0 54:7 | 57:0 547 | 57:0 53°8| 57:0 54:0 | 57:2 54:9] 57:1 55°3 67°0 54:0 
13 | 53°2 49°6 | 53:0 49°1 | 53:4 49°5 | 53:2 49°6 | 53:2 49°3/ 53-6 49:4] 54:2 49°3/ 55:0 52-0 65°4 49°6 
14 | 502 47:0) 50°2 47°3| 51:3 48-1 | 51°6 48:2) 52:3 49°0| 52:7 48°5| 53:2 492/553 50-4 64°8 50:0 
15 | 510 47°7 | 50°1 48:0) 50°38 48:1 | 50°9 48:9] 52°3 50°0| 54:0 51:0] 54:9 50°3 | 56-2 51-2 65°9 49°5 
16 | 56°8 55°8 | 57:0 55°6 | 56:7 55:3 | 56:2 55:1) 57-1 55:7 | 57°9 56:2) 57-4 56-8 | 58:0 57:0 64°7 55:0 
17 | 53*4 50°8 | 535 49-2) 53°3 48°6| 53-2 49:0/50°3 47:1 | 52°9 49:2/53-9 49°6| 54:1 506 59:0 49:9 
18 | 58-1 57-0) 57:1 56:2) 57:0 56:1] 57:1 54°6 | 56°0 54°8| 55-7 54:2 | 56-0 54:6 | 57-1 54-4 63°4 51:0 
19 |50°6 47°9)50°0 46:9) 49°5 45:8 | 49:2 45°4/ 47:2 44:1 | 49-4 45:4] 51:2 46°38] 53:2 46°5 64:1 47°0 
20 | 46:0 43°3| 44°38 42°2/| 48-2 41:1 | 42-0 40°3 | 43:0 40-7 | 46:0 43-0 | 48:0 45:0| 51:0 47-2 66'3 42:0 
21 | 47:0 45°5 | 45:1 43°8| 45:9 44:0} 46:9 45:0] 47:1 45°5| 48:9 46:9] 51:0 48:2] 51:8 49-0 66:0 45:1 
22 |59°4 557 | 59°1 55:4 | 58-7 561 | 56-7 56-0 | 56°7 56:1 | 57:0 56:1) 57°6 56:0 | 58°35 56:4 64:9 566 
23 | 57°9 54°6 | 57°7 53:2) 56°4 53-0 | 56°4 52°9| 54°8 53:0 | 54°8 53:8 | 55:0 54°38] 57-9 53°7 59°8 52:4 
24 |53°4 48:2 |52°9 47:0 | 52-4 47-0 | 51:1 46°9|50°9 47:1] 52:0 46°7 | 52°8 47:1/ 54:0 47°9 64:3 47:7 
25 | 47:1 44:1 | 44:5 52°8 | 44:3 42°1/ 44:0 42:0] 44:8 42°5 | 45-4 43-4] 47-0 44-9] 50:3 47-2 }66°4 44:0 
26 |49°7 47°5 | 48:2 46-7 | 47-0 45:4] 46:4 45:2] 46°9 45:8) 47-7 46:4] 49:5 48:0] 52:0 50:0 67°5 46°4 
27 | 52:0 504} 50°5 49-4) 49-5 48-4 | 48:3 47:3 | 500 49°2) 50-1 49:5) 51°3 50-8) 51°3 50:7 65°7 48:3 
28 | 57°0 55°9/55°8 54:9) 55°6 54:9) 55:9 55:2) 56°3 55:9) 57:3 55:1) 5771 55:3) 57-0 55°2 160°3 53:0 
29 | 51:7 48°4/ 51:0 47:9) 50:4 47:0] 50°5 47:0] 49°7 46°1| 50-0 46:1] 51°1 46-2] 53-2 46-9 62°0 49°5 
30 | 49°4 46°8 | 49°4 47:2) 47°8 45:3) 47:3 45:7 | 47°8 45°9| 49:9 47-0| 50°5 48-1] 52°3 49°3 62°0 46:4 
31 | 54:3 53°3 | 54:3 53:4] 54°8 53°9| 54°9 54:1] 55-0 54:1 | 55°3°54°8| 55°8 55-1] 56-2 56-0 65°3 54:8 
MBEAN, 52°8 50°2 | 52°3 49°7 | 51-9 49°4]51°6 49°3) 51:7 49°4|52°6 49-9] 53:6 50-7 | 54:8 51-4 | 64:1 49°7 
| 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.] Mean. 
Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.J[Dry. Wet, 

1 | 57*1 53-0 | 562 53-1 | 56°8 52:9) 55-7 53-0 | 55°5 52:8] 56-2 53-0] 55:0 52°6| 55:4 52:1] 54*1 51-8] 53:3 51-1) 52-4 50:9] 52:3 50-1] 54:4 515 
2 |57°0 49°3 | 58:4 50:0) 59°6 48-7 | 59-1 50-0} 56°8 50:1] 54-4 47-3) 50-7 47°6| 49-3 46-9] 48-0 45:1] 48-3 46-6] 46-0 44:2] 47:9 46:1] 53-2 48-6 
3 |54°5 49°5 | 52°38 49°7 | 53:5 48-9 | 56-0 49-4] 521 46:3] 51:8 46-1] 51-8 47-1] 52:0 47:1 | 53-0 47-1] 52:4 47-3] 51:0 47-9] 51-1 47-7] 52-4 47-7 
4 | 686 50-4) 57°3 49:9 | 59-2 50-9) 59:3 50-7 | 58-2 50:1| 57-3 49-9| 58-1 50°3| 55-6 49-3] 53-4 48:1] 50-1 46:1] 49-4 46°1]50:0 46°7]54-4 48:5 
5 | 93°8 52°9 | 53°9 53:0 | 54:8 54:1 | 56-0 55-4] 57-9 566 | 58-9 57-2] 59-0 57-0| 58:8 57-0| 58-0 56:2/ 57-2 55:4| 56-9 55-3] 56°8 55-4] 53-9 52:3 
6 | 59-1 58:2 | 59°3 58:1 | 59-0 57-9 | 60°8 58-9] 59°0 57-8 | 58:3 56°6 | 57-7 55-9|57°3 55°2| 57-2 55-°0| 56-7 54:8] 56-3 548/561 54:1] 57-4 56-2 
7 |59°8 54°8 | 60°6 54°8| 61-9 55:0 | 61-9 54:5 | 63°7 55:3] 63-9 55-4] 62:1 54°1| 58-2 51-7 | 55-7 50°2| 54-7 48°6| 53-1 47°8| 51-9 47:9] 57°6 52:9 
8 | 629 55-0 | 65°0 56:4 | 66°3 58-1] 68:0 59°6 | 68:5 60:7 | 69-3 60-2 | 66-9 59-0| 64:0 57°1| 59-1 54°7| 569 53-2] 55-2 516/525 49:3] 57-6 52-1 
9 | 69-4 57°2|72°0 59°8| 71-2 60:0] 70:0 59-5 | 720 62:4| 74:2 64:2| 69-7 60-9| 66-0 55°8| 62:2 54:8| 59-4 54-1| 58-4 53°3| 56-7 52:8] 61-2 542 
10 | 67°2 60°0 | 66:0 59°8| 68:0 60-9 | 71°5 63-0 | 706 61:0) 70:5 60°6 | 68-0 591 | 63-0 57:0| 60:8 55°7 | 58°6 55-0] 57°5 54:4] 57-2 54:5] 61-6 56:3 
WL | 627 58-0 61-1 58-0 | 62:2 58-2 | 62:0 58-0 | 61:2 56:3|60°6 56-1 | 59-1 55-2/59°5 55-2| 58-0 55°0| 57-2 54:°3| 58-0 55:1 | 57-0 54:6] 59°5 56-0 
12 64°6 59°0 | 67:0 59°0 | 58°7 54:0 | 59-6 53°1 | 58'4 53-0 | 58-3 53:0 | 58-0 53:0] 56°6 51-7 | 55-9 51:0] 55°3 50:1) 54:5 49-2] 54:0 49:0] 58°5 54:3 
13 61'6 522 62°0 52°2 | 64'1 54°6 | 65°0 55:0 | 64:0 57-0 | 62-1 56:5 | 62:6 56°8| 58:5 53°3| 56-4 52-0] 52-1 47-0/ 50-4 46-2) 51-1 47-1] 57-1 51°3 
14 | 59°2 56°5 | 62:1 58:6 | 63-2 58°0 | 63°6 57°3| 60-7 55:5 | 63:4 56-0] 62:2 54:5 | 56:1 52-0] 56-4 51:3] 55:3 501] 54:9 50-0) 54-5 49°69 56-4 527 
1d | 619 56-0 | 63-4 57°3 | 62°1 57-0 | 61-0 57-0| 59-9 56-0 | 59-4 56-0] 60-0 57-0/ 59-0 57°0| 58-0 56-2|/ 58-0 56-0 | 57°3 56-0| 56-9 55°6]57°1 53°6 
16 | 62°0 56-1 | 61°9 54:2) 61-6 54:1 | 60-7 55-0 | 59°3 54:8 | 62-9 53-9] 58-5 52-:0| 57-3 50-4| 56-7 49:9 | 56-2 50-7 | 56-0° 49°8| 55-0 50-0] 58-5 54-2 
V7 | 52°6 51-2 | 52°6 51:3 | 53-5 52-4 | 54-1 53°0 | 54°9 54:0 | 56-0 55°3|57-0 56°6| 57-2 57-:0| 57-6 57°1| 57-3 57:0 | 59:0 58:2] 57-3 57:0] 54-4 52-4 
18 | 58°7 55°1 | 59:0 55-2 | 58-6 55°6 | 58°3 55°8 | 59°4 56°6 | 61:3 56°9/59-0 55-0| 53-0 51°6 | 52-8 50°8| 52:4 50-7 | 52-0 50-0) 51-0 48:2]56-°6 54-2 
19 58°6 50°0 | 60°3 50-8 | 61:9 52°6 | 63-0 92'1 | 63°9 53°0 | 59-9 52-0] 58°6 51-0] 56:1 49°83] 53-0 47:°9| 50-1 46:1) 481 44:9) 47-0 44:0] 54:3 48-2 
20 | 60°9 53-4 | 62:1 54:0 | 64°3 55-0 | 65-2 55-6 | 66-1 56-0| 65-7 55:8 | 63-2 54°1/ 55-9 49-4| 52-0 47:8| 51-0 46°8/ 50:1 47-0] 48-9 46-1] 54:1 48-7 
21 | 62°9 56:3 | 63-0 57-4 | 65:0 59°3 | 62-1 57-4 | 63-8 58-3 | 62-0 57:7 | 60-2 57-0] 60-1 57-1| 59:1 56-7 | 61-0 56°9| 601 56°6| 58-9 56:3] 56-0 52:6 
22 | 63-1 59°0 63°8 59°3| 64:0 59°8| 62:1 58-6 61:0 57-9 | 61-8 58-2) 61-1 58-1] 59°8 57:3] 59:4 57-1) 59:0 57:1] 59:0 56:9] 58-4 56:2] 60-2 57-4 
23 | 59:1 52°0 59°1 50°7 | 590 50:2) 59:0 50-1 | 58-2 49°7| 57-1 49-4| 56-1 49-3| 54:9 48-8] 54-4 48:0] 54:0 47°8| 53-2 48:0] 53-4 48°8]56-8 51°1 
24 59°0 50°1 61°0 51°5 | 61°0 52:0 | 62:9 53:1 | 63-9 54-0 | 63-0 53-9| 62-1 54:2] 58-8 51°3| 56-0 50°3| 53-3 48-2| 50-9 47:0| 47-7 45:2]56-1 49-4 
25 | 99°9 53:1 | 619 54:3 | 64:2 55:9 | 65-1 56-4 | 64:9 56-4 | 63-7 55:5 | 60-0 54:1 /57°8 52°8| 55-1 511 | 53-2 500/521 49-1] 51-0 48-2454:3 49-6 
26 | 62° 96-0 | 63:9 56-4 | 66-2 57-7 | 67:1 59-1 | 66-9 58:5 | 66-8 58-7 | 65-3 58-0 | 60-2 55-1| 58-9 54:9 | 55°8 52:4| 54:4 51-9/ 53-3 51-3]56-9 52:5 
a ay oe 64°7 58-0 64°5 58-4 | 63°3 58°3| 64:0 59:2) 65:4 58-7 | 62:3 57-0| 61:1 55:9 | 60-1 55:3 | 59-2 55-7 |57°3 55°3| 57:3 55°4957°3 54:1 
Gales Coe 57°83 541 57°3 53°3 | 57-5 53-0 | 56°8 51°8 | 563 52-0 | 56-0 51°1| 55-4 50°7 | 54:7 50°3| 54:3 49-8] 53:3 49°71] 53-0 48:8] 56-5 53:3 
aor heoo oa 59°1 51-2 58°9 51:1) 60°8 52:2 61-1 52:3) 59-9 51-2/ 59-1 52-7 | 57-0. 51-7 | 5671 51°2| 55-0 50-1 | 52-4 49-2| 51-1 47-71 55-0 49-2 
miles tes 59°6 53°2 | 60°1 53:4 | 61°8 55°0 | 59°0 54:0 | 58-1 53°5| 56-9 53-2] 55-1 52-2) 54:8 52:1 | 54-7 51:3) 54-0 51:9) 53-9 52-4}54-7 50:8 
H 63°0 57°5 | 65-1 58:2 | 61°83 57°0| 60°1 56-1 | 59-7 55-6 | 58:3 54-9| 57-1 53°5|56°6 529 | 56:0 52°9| 55-8 52:4] 55-1 52-2)58-0 55-5 

Mran,] 60°4 54-4 | 60°9 54:8 | 61°5 55-1 | 61'8 55:4] 61°3 55°3| 61-2 55:0| 59-8 54:5 | 57°6 53°0| 56-2 52-2] 551 51-4] 54-2 51-0] 53-5 50-6] 56-5 52-3 


28 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
TEMPERATURE. Dry and Wer BuLss. AUGUST 1898. 
| 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 For Day. 
| 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.j/Max. Min. 
1 | 42:5 42°5| 39:7 39-7 | 40:1 40:1 | 40:0 40:0 | 39:0 39-0 | 39:2 39°2| 40°5 40°5| 41:0 41:0 | 42°0 42°0| 42:9 42-9 | 44-0 44-0/ 44°6 44:6] 45-0 39:0 
2 | 44:0 44:0] 43-9 43:9} 44:0 44:0 | 45:0 45:0] 45°2 45:2 | 45:3 45°3 | 45:0 45°0| 45:1 45:1 | 45°7 45:7 | 45°6 45:6 | 45°8 45°8| 46:2 46:2}46°6 37:0 
3 | 37:0 37:0 | 37:2 37:2 | 36:9 36:9 | 36:1 36:1 | 36:0 36:0} 36:0 36:0 | 36:6 36°6| 37:0 37:0 | 87-9 37:9 | 38:0 38-0 | 38°3 38:3] 38:0 38:0] 38°5 36:0 
4 | 36°3 36:3 | 36:4 364 | 35°6 36°6 | 36:0 36:0 | 36:0 36:0 | 36:0 36:0 | 36:0 36:0 | 35°9 35:9 | 35°7 35°7| 36:0 36:0 | 36-4 36:4| 37:0 37:0}37:°0 35:0 
5 | 35:1 35-1) 34°5 34:5 | 35-0 35:0 | 84:5 34:5 | 34:3 34°83] 35°9 35:9 | 36:0 36:0 | 36:1 36:1 | 36°38 36°8 | 37-2 37-2 | 388-0 38:0} 39°8 39°38] 45'S 34:3 
6 | 35°6 35°6 | 35°2 85:2 | 34°6 34°6 | 34:2 34:2] 34:0 34:0] 84:0 34:0 | 83:9 33°9 | 84:2 34:2] 85:0 35:0 | 85°5 35°5 | 36:0 36:0] 36:9 36:9) 37:2 32:9 
7 | 83:0 33:0 | 33:4 33:4 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:1 32:0] 32°3 31:9 | 33:0 32°8| 35:0 35:0 | 36:0 35°8 | 87:0 36°4 | 37°5 36:8! 38°1 37°74 40°5 32:0 
8 | 36:2 36:2! 36:3 36°3 | 36°3 36°3 | 86°2 36°2 | 35:5 35°5| 35°9 35:9 | 36°8 36°8 | 37-0 37:0 | 37:0 37°0| 387°9 37-9 | 38:0 38:0] 38:0 38:0} 39°8 34:2 
9 |34:1 33°8 | 33:0 30°9 | 32°0 28°6 | 34:1 26°3 | 33:1 26:91 33:0 28:1 | 33:9 29:0 | 34:3 29:0 | 35:0 30°0 | 36°5 31°3 | 38:0 32:01 39-9 35:0} 40:0 32:0] 
10 | 87°0 37:0 | 37°6 37°6 | 38:0 38:0 | 39:0 39:0 | 39:4 39:4] 40°0 40°0 | 42°0 42:0] 44-2 44:2 | 46-1 46-1 | 47°5 47:5 | 48:0 48-0 | 47-5 47:°5448:0 37:0 
11 | 45:9 45°9/| 46:0 46:0 | 46:0 46:0 | 47:2 47-2] 48:4 48-4] 50:0 50:0 | 50:0 50:0 | 50°4 50:4 | 51°0 51:0} 51°6 51°6 | 52-2 52:2 | 52:0 52:0] 52:5 44-0 
12 |45°0 44:91 44-4 44:4 | 45°4 45-4 | 45-4 43:8 | 45-4 37:1) 46:0 37:0 | 47°5 42:0) 49:0 43°6 | 47-1 43°01 47:3 44°9 | 48°5 47:2) 49°2 47:5 153°8 44-4 
13 | 45:2 45°2| 44:0 44:0 | 42°6 42°6 | 43°4 44:4 | 43°5 48:5 | 43:9 43:9 | 43-5 48°5 | 43-1 43-1] 43-0 43-0 | 43-8 43°38 | 44:0 44:0] 44:2 44:2] 45:9 426 
14 | 44:2 44:2) 44:3 44°3 | 44:1 44-1) 43:2 43-2 | 43:2 43:2) 43-1 43:1 | 43:3 43°3| 44:1 44:1 | 45°0 45:0) 44°5 44:5 | 45-0 45:0 | 45:0 45:0} 46:0 37:1 
15 | 87°1 37:1) 87:2 37-2 | 36-2 35:4] 86-8 35-9 | 36°5 35:9 | 37:4 37:0 | 38°38 388°7 | 89°38 39°38) 41°8 41°8 | 42°3 41:3 | 43-9 42:4 | 45:3 43-9) 47-7 36-2 
16 | 42:0 38:9) 41°4 38:3 | 41°7 38:2] 41°3 38:0} 41:0 38:0] 40°9 38:0 | 41°7 38-0 | 48-9 38-7 | 46-1 48:2 | 47:2 45:2 | 46-2 44:0| 47-0 45:0]47-2 40:9 
17 (| 41°7 39:9] 42:0 40°0 | 41:9 40°5 | 40:9 39-8} 41:1 39°8| 41°9 40:1} 43:0 41°3 | 44:0 42°6 | 44:0 42:4 | 43°83 43:0 | 44:0 43:0| 44:1 43:0] 46-1 40-9 
18 | 42:0 41°4 |) 42°0 42°0 | 42:0 42:0] 42°6 42°6| 43:0 43:0] 43°6 43:6 | 44:1 44:1 | 44:6 44:6 | 44:5 44°5 | 45:2 45:2 | 45°6 44:0/ 49°5 48:°2150°5 42:0 
19 | 47:9 45°0| 47-0 46-7 | 47:0 46:9| 46-1 44:9 | 48-0 46:0 | 47:2 44:7 | 47°6 43°5 | 47-2 42°5 | 45:0 44-1 | 45-0 39:0 | 45°1 40°9| 45:0 44°6] 48:0 41:1 
20 | 40°7 40°7| 40:1 40-1 | 40°4 40-4 | 40-0 40:0} 40:1 40:1 | 41°0 41°0}] 41°5 41°5 | 42:0 42-0 | 42°8 42:8 | 43-0 43:0 | 42°8 42°8 | 43-2 43°2]46-9 40-0 
21 | 47:0 47:0} 46:9 46°9 | 46:2 46:2 | 46:2 46:2} 46-2 46:2 | 46:2 46:2 | 46°8 46°8 | 46-4 46:4 | 46:5 46°5/ 47:0 47:0| 47:2 47:2) 47:4 47-41 49-4 46-2 
22 | 48-7 48:7 | 48:0 47:0 | 49:0 49:0] 49°8 49:8 | 49:8 49:8 | 49:3 49°3 | 49°8 49°8| 50°4 50-4] 50°5 50°5 | 51:3 51:3 | 54:0 52:1 | 54:7 52°81 55:3 48:0 
23 | 48°9 48:9) 47-2 47:2 | 44°6 44°6 | 42:0 42:0] 40:3 40:3 | 37°8 37:8 | 36°0 36:0 | 35°4 35:4) 36-1 36:1 | 37:4 37:4 | 38:0 38°0 | 39°3 39°3] 48:9 35:2 
24 | 35°7 35°7 | 35°4 35°4 | 35°8 35°8 | 35:0 35:0 | 35:2 35:2 | 35:0 35:0 | 34°38 34:3 | 34:°9 34:9 | 34:9 34:9 | 85:1 35:1 | 85°6 35°6 | 36°4 36:4] 37:0 33-1 
25 | 331 33:1 | 32°8 32°8 | 34:0 32°2 | 33:0 33:0 | 33:3 33:3 | 33:9 33:9 | 34:4 34:4 | 34:4 34-4 | 35°6 35°6 | 36:9 36°5 | 38°3 37:4 | 39°9 39:°2143-0 32:8 
26 | 43°9 43°9| 44:0 44:0 | 45:0 45:0 | 450 45:0) 45:0 45:0] 45°0 45:0 | 45:1 45:1 | 45°5 45:5 | 45:8 45°8 | 46-1 46-1) 46:1 46-1) 47-1 47:1] 49°7 43:9 
27 =| 431 43:1) 39°3 39°3 | 39:0 39°0 | 37:2 37:°2| 37:1 37:1] 87:2 37:2 | 86°1 36°1 | 36-7 36:7 | 37°3 37:3 | 38:0 38:0 | 38:0 38:0 | 38:8 38°8] 43-1 32:8 
28 | 33:9 33°9 | 32°8 328 | 32:0 32:0 | 32:0 32-0 | 32:0 32°0 | 32°0 32:0) 31:9 31:9 | 31:9 31-9 | 82:0 32:0 | 82:0 32:0/ 32:0 32:0] 31:3 32:0} 33-9 31-0 
29 |32°0 32°0| 32:0 32:0| 31°9 31:9 | 31°5 31°5| 31-8 31°8| 32:0 32:0] 32:7 32°7 | 32:7 32°7 | 82°38 32:3 | 32:1 32:1) 32:2 32:2 | 33°8 33°84 43:1 31°5 
30 | 39°5 39°5 | 37-4 37-4) 38:0 38-0 | 38:1 38:1] 38-9 38-9 | 39-7 39°8 | 88°9 38:9] 38:1 38:1) 388°5 38°5 | 39°5 39:5) 40:0 40-0) 39°7 39°71 40:0 32-1 
31 | 82°0 32:0} 31:7 32:0 | 30°8 30°8 | 30°0 30-0} 29:3 29:3 | 29:0 29:0 | 29°3 29°3 | 29°1 29:1} 29°8 29°8| 31:0 31°0 | 32°0 32°0| 33:0 33:0] 34:5 29:0 
Mean.| 40°0 39°7 | 389°5 39:2 | 89:3 39°0 | 39°2 38°6 | 39-2 38°5 | 39:3 38°6 | 39:7 39:0] 40°1 39°4| 40:5 40:1 / 41:1 40:5) 41°6 40°9 | 42:3 41-8] 44:5. 37 2 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 23 Midnight.) Mean 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. 
1 | 44:9 44°9| 44-9 44-9 | 44°8 44°8| 44°9 44:9 | 45-0 45:0] 45:0 45:0] 45°0 45:0 | 44°8 44:8 | 45:0 45°) | 44:7 44-7 | 43-9 43:9 | 44-1 44:1] 43-0 43-0 
2 | 46:4 46-4 | 46:4 46:4 | 46:6 46°6 | 46°4 46:4] 46:2 46:2] 45:0 45:0} 42°3 42°3| 40°9 40°9 | 40°3 40:5 | 39°1 39-1 | 38°3 38°3 | 37:0 37:0] 44:0 44:0 
3 | 38°5 38°D | 38-4 38-4 | 38:4 38°4 | 387°7 37°7 | 37:2 37:2 | 36-2 36:2 | 86°7 36°7 | 37:0 37:0 37:0 37:0 | 37:0 37-0 | 36:2 36:2] 36°6 36°6] 37°2 37-2 
4 | 36:3 363) 36°7 36°7 | 362 36:2) 36:1 36:1 | 85°8 35:8 | 35:8 35°8| 35:0 35:0 | 35:0 35:0] 85:1 35:1) 85:2 35°2 | 35:0 35-0 | 85°6 35°6 | 35:9 35-9 
5 | 43°6 43°6 | 45:1 45°1 | 45°8 45°8 | 45:7 45°7| 45:0 45°0| 41°4 41:4] 40°9 40-9 | 39-7 39°7 | 38°9 38°9 | 38-2 38-2 | 38°7 38:7 | 37:0 37:0] 38-9 38-9 
6 |387°2 37:2) 387-2 37-2 | 37:0 37-0 | 37°2 37°2| 85:9 35:9 | 35°8 35-8} 35:0 35:0] 35-0 35:0 | 84:1 34:1 | 33°4 33-4 | 32:9 32:9) 83°1 32:5] 385-1 35-1 
7 |40°5 39:0] 40-0 39-0 | 39°6 39:1 | 38°6 38°6 | 38°9 38°5 | 37°9 37°9| 87:9 37:9 | 37:4 387°4| 37:0 37:0 | 87:0 37-0 | 36:4 36:4 | 36-4 36:4] 36:2 36:0 
8 | 39°2 39-2) 39-8 39°8 | 39:0 38°5 | 39°2 38:3] 38:5 38:0 | 38°1 37°9| 37°3 37:0 | 37:0 37:0 | 36°8 36°8 | 36:2 36:2 | 34:8 34:8 | 84:2 34:0] 37:1 37-0 
9 |39°6 37°0| 40:0 37:0 | 40:0 37°3! 39:0 37:0] 38:0 36°8 | 88°5 36°5| 37-8 36:0 | 37:1 33°4| 36°38 32°9 | 36°3 35:0 | 35:2 34:8) 36:0 36:0] 36:3 32°6 
10 | 46°6 46°6| 46:1 46:1 | 46:0 46:0] 45°5 45:5 | 44:5 44-5] 44:7 44:7 | 45:0 45°0| 45:0 45:0 | 45°6 45°6 | 44°8 44°8 | 45:2 45:2 46-0 46:0] 43:8 43-8 
11 | 52°5 52°5 | 52-2 52°2)51:9 51°9|50°7 50°7 | 48:5 48:2) 47:6 47:2) 45°8 45°7 | 45-2 44°9| 45-0 44:4) 44:0 43°3 | 44-7 44:1 | 44:1 44:1] 48°5 48-3 
12 | 50:2 48°0 | 522 49:1 |53°8 50°9| 53:2 50:0] 52:0 50°0| 52:2 50:0] 49-0 49:0] 46:0 45:0 | 45:7 45:1 | 460 46:0 | 46:3 46:3 | 46°1 46:1] 48:0 45:7 
) 13 | 44:6 44:6] 44-9 44°9| 45:0 45:0 | 45°6 45:6 | 45:9 45:9] 45:9 45:9] 45°9 45:9] 44°8 44°8| 44:0 44:0] 44:2 44:2 | 44:2 44:2) 44:3 44:3] 44:3 44:3 
| 14 | 46°0 45°5| 45-0 45:0) 44:9 44°8| 44:7 44°7| 44:8 44:8] 44:3 44:3 | 43°3 43:3] 42:0 42:0/ 40°9 40:9) 39°3 39°3 | 37°8 37:8} 37:1 37:1] 43°3 48:3 
15 | 45:2 44:0 | 47°7 44:9) 47:7 45°6 | 47°7 45:0 | 47-2 44:8] 47:7 44:9] 45:0 48°0 | 44:4 42°9| 44:0 42°7 | 43:9 43°] | 43-1 41:9 | 42:0 89:9] 42-4 41:2 
16 | 46°0 46°0| 45:9 45:0} 46:0 44°4| 46:3 44:2) 46:0 44:0] 48:0 46:0| 44:8 44:1 | 44:0 43°7 | 48°3 41°9 | 42°9 41:1 | 42:0 40°1| 41°6 41°3]44:0 41:9 
17 | 44°3 44:0 | 45:0 44:0 | 45:1 44:0 | 45°3 44:6] 461 44:7 | 45°8 45:0] 45-0 45:0] 44:0 44:0 | 43°0 43:0] 43:0 42:0) 41:9 41:8) 41°7 41:7] 43-4 42:5 
18 | 47:5 47°5| 49:0 48°6| 49:0 480] 50:0 47:0) 500 46:1] 50:0 45:2) 50°0 44:3] 50:5 43:5 | 50°5 44:0] 48:1 45:0 | 47:2 45:1] 47-0 45:3] 46-6 44-8 
19 | 45°0 40°1 | 45:2 42:2] 44:2 43°2/46-0 45:0 | 47-2 45:0] 45°7 43°0| 46:0 41°9| 45°6 38:2 | 44-2 37°5| 46-1 36:7 | 44:0 38-0 | 41:1 38:1] 45°8 42-4 
20 | 42°8 42°8 | 43-5 43:5 | 44:1 44:1 | 45°0 45:0] 45:2 45:2] 45°5 45°5|45°5 45:5 | 46°9 46°9 | 46:0 46:0] 46-1 46:1 | 46°6 46:6) 47:0 47:0] 43-4 43-4 
21 | 47°5 47°5|48°0 48:0148°6 48°6 | 48°6 48-6] 48°6 48°6| 49:0 49°0| 49:0 49:0 | 48°9 48:9 | 49:1 49°1] 49°1 49°11 49:4 49:4] 49-1 49°12 [47:7 47-7 
22 | 55:0 52°7 | 55:3 53:4] 53-1 53°1| 52-1 52°1| 51:4 51:4] 50°8 50°8| 51:9 51:9 | 49:7 49-7 | 49-1 49:1 | 48:7 48°7| 49-1 49-1] 49-1 49:1] 50:9 50°5 
| 23 | 89°2 39:0 | 39°2 39°] | 38-2 38-0} 38:0 38-0 | 36-4 36°3| 35°6 35°6 | 36°4 36-4) 35:2 35:2| 35:4 35:4] 36:0 36:0] 36:0 36:0] 55°5 35°51 38-5 38:5 
| 24 | 36°9 36°9 | 37:0 37:0 | 37:0 37-0| 35:9 35-9 | 36:0 36:0 | 85:9 35:9 | 36:0 36:0] 35-0 35:0 | 34:2 34:2 | 34:0 34:0 | 33:1 38-1 | 338-2 33:0] 35:3 35:3 
| 25 | 39°7 391 | 40-1 39-8 | 41-0 40°8| 41-0 40°7 | 40:7 40°0 | 40°3 40-2} 40-4 40-4 | 40°9 40-9 | 41-6 41°6 | 42-0 42:0 | 42°6 42-6] 43-0 43:0] 38-0 37:8 
| 26 | 471 47:1) 47-0 47-:0| 47-0 47-0| 46°5 46-5 | 45-7 45-7| 45:0 45-0| 46-5 46:5 | 48:3 48:3] 48:3 48°3| 49-7 49-7] 49-0 49-0| 47-9 47-9] 46-3 46:3 
| 27 | 38°9 38°9 | 35°9 38-9 | 34:3 34-3 | 35:0 35-0| 35°7 35-7 | 84:9 34:9 | 33°8 33°8 | 33-0 33-0 | 32°8 32:8 | 33°3 33:3 | 33:9 33°9| 34:0 34:0136'5 36:5 
28 | 32:0 32°0 | 32:0 32-0 | 31°38 32:0 | 31:0 31:2] 382-0 32:0} 32°0 32-0] 81:9 32:0| 32:0 32:0 | 32:0 32:0] 32:0 32:0/ 31:7 32-0 | 32:0 32:0] 32:0 32:1 
29 | 34°4 34° | 85°8 35°8 | 37-9 37-9 | 39°1 39-1] 41:0 41:0 | 42°4 424] 43-1 48-1 | 42-0 42:0 | 39-8 39°83 | 40°2 40-2] 40:2 40-2/|39°5 39:51 35:9 35:9 
30 | 39°2 39°2 | 38°8 38°8 | 39°5 39°5 | 39-0 39:0| 39-2 39-2] 38:4 38°4| 36-8 36:8 | 36:0 36:0 | 34:0 34:0 | 82:4 32:4 | 32:9 32:9) 32:1 32:1]37-7 37:7 
81 | 345 34°5 | 32:2 32:2 | 34:0 34:0 | 83:3 33-3 | 83:3 33-3 | 83°8 33°83 | 82°5 32°5 | 33-2 383-2 | 83-7 33:7 | 84:0 34:0 | 84-1 34:1 | 34-4 34-49 32°1 321 
| MBAN.| 42°6 4271 | 42-9 42-3) 42°8 42:4 | 42°7 42-2 | 42-5 42-0] 42:2 41:7] 41:7 41:2| 41:2 40°5| 40:7 40:1] 40°5 40:0] 40-2 39-8 | 39-9 39-7] 40-9 40:3 


FORT-WiILLIAM OBSERVATORY. 29 


TEMPERATURE. Dry aNpv Wer BuLss. AUGUST 1898: 
| | 
1 2 3 4 eos ie a6 fi 8 9 10 11 12 For Day 
| 

_|Dry. Wet.)Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Max. Min, 
1 | 561 53-0) 55:9 53:1) 55:1 53-9] 55:°6 54:0) 56°9 52°4/56°4 53+1|55:0 53-4/| 55:0 53°8| 562 55:1 | 57°3 561 | 58°0 56°9| 60°0 58°27 60-1 54:9 
2 | 58°5 56:2) 57-1 55°6 | 57:0 55°9| 57-1 56:3) 57-7 57-°0| 58-0 57°3| 58-0 57:1 | 57°8 57:0 | 57:0 56-4) 57-1 56-7 | 58°0 57-2 | 58-0 57°31 60-7 54:0 
3 | 54:1 508] 55-0 51:1 | 54:9 51:1] 54:3 50-1) 54:2 50°1 | 54:2 50°8| 55-4 51-4] 57-0 52°2/ 58-0 53:2 | 58:3 531] 600 54:1) 59°3 54:01 60-4 52:3 
4 | 53-0 50:0] 52-1 50-1) 52:3 50-2) 52:3 49-6) 52-4 50:1) 52°0 50°6| 53°0 51:2] 54:5 52°0| 55°6 51°8 | 56°6 52:2} 56:0 52°6 | 58:4 53-0) 62-1 51:7 
5 |51°6 49:4] 51°6 49:2 | 52:0 49-8] 51-6 50:0} 501 48°9| 49:7 48:3] 49°9 49:0 | 50:3 49:0 | 51:3 49°5 | 51°6 50°0] 53:0 51°0 | 54:0 52°4155-0 49°6 
6 |53°1 49:1] 52°8 48:5) 52:3 48:3) 52:0 48:0) 50:7 47:8) 51:8 48-2) 52:1 49°3/ 53-6 49:7 | 53-9 50:0 | 561 51°5 | 56:4 51°6 | 57°4 51-44 62-2 49-3 
7 |49°6 47:0| 48-0 46-2/ 46:1 44:8] 45-1 43-2] 44:6 48:1} 44:0 43:0] 47°9 46:0 | 51:0 48:2) 54:1 50°3 | 56-2 51:0) 56°8 51°6 | 57°D 52°6162°6 43-7 
8 | 52-0 50°6 | 52°3 51-0} 51-9 50°3| 51-9 50°8| 52-0 50°6 | 52°6 51:0) 53:1 51°8 | 53:9 52:1|54°9 52°7 | 55°6 53-1 | 57°4 54:0 | 59:1 54:4163°8 49-3 
9 | 49:9 46:2] 47:3 44°3/ 46-2 43°3| 45-2 42:6] 44:9 42:1 | 44-9 42-1 | 48-9 45:0 | 50°9 46:0]}52°1 46°3 | 53:1 47:7 | 54°6 48:5 | 55:0 49:1] 61-0 44:7 
10 | 52:2 49:0] 52°3 49:1 | 55-1 51:2] 56-0 52:0] 56-2 52°9| 56-1 53°1| 56:9 54:2) 561 55:1) 57-0 56-3) 58-0 57°6 | 60°38 60°1 | 62:2 60:4} 64-7 51°5 
11 | 57:3 57:0] 57-4 57:0) 57-4 57-0| 57:9 57-2] 58°3 57°8 | 58°8 581 | 599 59-2] 60-1 59°6 | 60°8 60-2 | 60-3 60-0 | 63°2 62°3| 63°7 63:0] 69°3 57:3 
12 | 59-4 55:2] 59°9 55:2) 59-2 55:0} 58°0 54:2! 56:2 52°8| 55:1 53:0! 59:4 55:1 | 66°6 57:0 | 66:4 57°3| 67-7 576! 69°1 60°2| 72:0 62°81 76-4 55-0 
13. | 58°3 57-7 | 57-2 56°5 | 56-4 55°38) 57:1 56:0 | 57:3 55:7 | 57-1 56:0 | 58:0 56°5 | 59:1 57-3] 60:0 57-4) 61:0 58°6 | 61:1 58°3] 62:1 58:99 67-7 56:3 
14 70 55:2) 55-6 542 | 54:2 53:1] 54:2 53:2| 54:0 53:0 | 53°6 52:6 | 55°6 54:4|59°0 57-2] 61:2 59:0) 61°3 58°6 | 64:3 60°0| 65:4 59:5} 666 53-4 
15 | 52°9 51-9] 52°3 51:0 | 52:2 50°2| 50-0 48°8| 48-0 47:0 | 47-2 46:2) 50°38 49-0] 53:5 51°35} 561 53:4) 58-8 54°6 | 61-3 56°0| 61°83 55:14 68-9 47:2 
16 |53°3 51°6 | 52°8 51:0 | 53°3 51-7 | 52:2 50°9| 53-0 51°5| 53°38 51-9 | 539 52-4) 55:0 53°7 | 58-9 56°6| 61:0 57°6 | 64:0 57°6| 65:1 57:44 67-6 52-2 
17 | 5071 49:0) 49-6 47°6 | 49°8 47-°5| 49:3 47:5 | 48-1 46:4/| 48-0 46-4 | 52°0 49-4] 53°3 51:2] 57°8 55:0 | 61:0 56°8| 61:1 56°9| 61:3 57:0168:1 48-0 
18 |52°0 50°5|51°8 50°5 | 52°9 50°8| 62:3 50:9 | 52°3 50°8| 52:9 51:0 | 54:0 51-8) 55:2 53°1| 57:0 54:1] 59-0 55°4/ 61:0 57-0 | 64:2 58:59 68-0 51°4 
19 | 57:0 54:2| 56-4 54:0 | 55°5 53:4) 56:3 54:2| 56:0 54:2] 56°3 54:4 | 56°8 54°6 | 58-0 55°1 | 58-0 55°6 | 58°3 55:9 | 60:0 57-0 | 60°0 566] 61-7 53:4 
20 | 57-4 53°2|56°9 53°4|56°9 53-4) 56:3 53:2| 56-9 53:0] 57-7 53°2| 58:4 54:4) 60°0 55°2| 61:5 56°3| 61°7 561 | 62:1 56:3 | 62:0 56-4] 65°5 56-0 
91 | 59-0 57:0) 58-8 56°5 | 57-2 56:0) 58:1 56:5 | 57-7 56:3) 57°38 56:0} 61°9 59°1| 61:9 59:0 | 63°4 59°7 | 64:2 60°0 | 63-9 60-4 | 63°9 60°61 67-9 56:8 
x 571 56°0| 55-4 54°7| 55:0 54°3| 56:1 55°5| 56°0 55:4) 56°2 55:5 | 57-9 56°8 | 61°9 60-0 | 63°9 61:5 | 65°5 61:9 | 69°0 63°4 | 69°4 63-64 74:3 54-9 
93 | 60-0 59°5|58°7 57°5 | 57°3 555 | 56-9 53°6 | 55-7 52:0] 555 50°1| 55:3 50°4| 55-4 51°9| 58-1 53:0) 58°8 53-5 | 60°3 53°5 | 59°9 52°39 62°3 52°3 
24 |53-9 49:9) 53-9 50°4| 53:0 50:0] 53°7 505 | 54°6 50°3) 54:5 49°8 | 54:2 49-4 | 53°3 50:4 | 55:4 51:7 | 56°6 51:1 | 58°2 51°0| 58°4 51-4] 59-4 50°9 
25 |49:0 463/494 46°9/ 47:4 45:5) 47-1 45°6| 47:0 45:1] 47-2 45:1 | 48-2 46:0} 50° 47°5 | 54:0 511) 56:3 50°6 | 58:6 52°4| 59-4 54:1) 64-9 46-9 
26 | 54:9 53:4) 54:9 53°6 | 55:0 54:1) 55:2 54:5) 56°7 55:0) 56°9 55:4] 56°83 55-6 | 57-0 55°6 | 57°9 56°5 | 58°9 57:0} 59°8 57-4) 59-2 57-5] 61-9 54:3 
97 =| 57°3 54:8) 56:1 52°5| 55-1 53°4/ 54:3 52:0] 54:1 51:1] 54:1 51:0 | 55°9 51°8 | 56:4 53:0] 57:1 53°4 | 56-9 53°5 | 565 54:0 | 582 54:2} 59-9 49-0 
28 | 51:0 48:1) 51-2 48-0 |50:2 47:1 | 50:2 47:4) 49°5 46-8] 50-0 47:5 | 49-0 47-0 | 48:3 46°6 | 50:1 47°8 | 52°3 49-2) 52:1 48:0) 51:3 47°5955-0 48:1 
29 | 487 46:2) 49°3 47:0 | 48:0 45°6 | 48-2 45°5 | 48°1 45:7 | 49°6 47:0 | 505 48:0; 51:0 49:0 | 49:9 47°9| 50°9 48-0 | 51-9 48°2 | 51°3 48°4156:4 47:3 
80 | 54°2 52°8/ 54-2 51°1| 54:0 51°4| 54:1 51°61 54:2 52°0/ 54-1 52:0) 54:5 52:3 | 56:1 52°9|56°5 53°4| 57°38 54°8 | 59°9 55°5| 59-7 55°69 60-9 49:5 
31 | 50-9 47:1/50°3 46:3 | 50:0 45°3| 49-7 15:0'49:1 44:5 | 48-7 44:4 | 48-9 44°71 | 511 45:0|53-1 46°7 | 53:2 46°0 | 54:5 48-0) 55:0 49°3]59-1 48-1 
Muay.) 54°2 51°9) 53:8 51-4 | 533 51-1 | 53:2 51:0 53:0 50°7 | 53:0 50°8 | 54°3 51°8 | 55°6 52-8) 57-0 53°8 | 58:1 54°4 | 594 55-2) 60-1 55:6] 63-7 51°3 

13 14 | 15 | 16 17 18 ig 20 21 22 23 Miduight.]| Mean 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.JDry. Wet 
1 |59°7 57:3 | 58°9 57°3 | 58-4 57-4) 58°6 57°4| 58°8 57°4|58°6 57:3 | 58:5 57:2] 58°8 57:0 | 58°4 56°9| 58°2 56°5 | 57°9 56:1) 58:4 56:3] 57°5 55-7 
2 |58°0 57°5 | 58-7 58°2| 59-2 58-9 | 59:0 58-4 | 58:4 58:0} 59-0 58:1) 60:7 56:2) 56-0 53°3| 56°3 52°9 | 55-8 52:2) 65°3 51:9] 54:0 50:9] 57-6 56-1 
3 | 560 53°2| 565 53:0 | 57-9 53°7 | 54:8 52-2 | 55-8 52:8) 55°2 52:0] 53-4 51-2) 54:2 51-2] 53-1 50-4 | 53:0 50-4) 53-1 50°8) 52°3 50:1) 55-4 51:8 
4 | 562 52:0 | 59-0 52-7 | 60:0 53:2) 60°5 53°3| 58-0 52:0] 60:0 53°3] 56°6 50-7 | 54:3 50°6| 58:3 50-0 | 53-1 49-4 | 52°5 50°0| 521 50:3] 55-2 51:3 
5 |540 52°8 | 53-4 52°6/ 54:0 53:1) 53-9 53:0] 54:3 53:2! 54-4 53-7 | 54:2 53-2] 53°6 52:0] 58°6 51°7 | 530 51-6 | 53-0 51-5 | 53-2 50:04 52°6 51-0 
6 | 590 52:0 | 60°8 54:7 | 61:1 53°3 | 60:0 53-1] 58-0 52°0| 59-9 52°7| 55:7 51:0] 54°6 50°2| 54-2 49°8| 51-9 47:9] 50°38 47-0 | 49°3 46:1]54:9 51:0 
7 |) 57-0 52:2) 58-4 53:3] 59-1 52-4) 60-0 54:8 | 60-1 52:5) 58-0 41:5] 56:0 52:0) 55:4 51:3 | 54:4 51-7 | 53°2 51:2/ 52-4 50°6 | 523 50°97 53:2 49°6 
8 | 60:1 53:0 | 61:0 53:0) 63:0 54-6 | 63:0 53:4 | 62-2 53-3 | 62:3 54:0] 59-3 51-8] 57:3 51:1] 54:1 50-1 | 52-4 48-5] 51-1 47:3] 49:3 46-4]55-9 51°6 
9 | 581 51-2) 593 51-2) 59°6 52-0) 59-9 52:3) 585 52-0) 57-9 52:0] 55:8 51:2] 53-2 49:3] 52:0 48-2] 51:7 47°3| 50°9 48-1] 51°8 49:0] 52°6 47°8 
10 | 61-1 59°6 | 60-0 58-5) 63-1 59-6 | 64:0 59-2 | 63°3 58-3] 64-1 59°6| 61-4 58-1] 60-0 57:9 | 58-8 57°9| 58°3 57-7| 58-2 57-6 | 58-4 57:7] 58-7 56-4 
11 | 63-1 62°5 | 63-5 62°6| 64:1 63:0) 66:9 64:0} 67-9 61:9] 67:3 60:2] 63:8 58-1] 63:0 57°1| 62-9 57-0] 61-0 56°6 | 60-2 56-0 | 598 55:3961°6 59:3 
12 | 724 62-9) 74:4 64:0) 76-2 65:1] 738 63-2] 73-1 62:3] 71-9 62:2] 63-9 60°5| 63-9 57:0! 64:0 57:3 | 64:3 57:6 '58°5 57-2| 58:0 57-2165-1 58-4 
13 | 63°8 59°8) 63°9 59:1 | 65:4 60:3 | 64:1 60:0 | 65-0 61:1] 63:4 59-4) 60:3 59:0] 59:7 57:6 | 58°3 56°8| 58°7 565 581 56-1 | 57-9 56:0] 60°1 57°8 
14 | 64:9 59-3 | 63-7 59-1 63°2 58°9 | 60:1 58-9 | 62:0 59°7| 61-8 58:3) 59:0 56:6] 57-0 55°2|56°3 54:2 | 55°0 53-1 | 54:2 53°3 | 53-4 5219586 56-2 
1d | 62°9 55°6 | 64°0 57:1) 67°6 58°8 | 67-3 59-7 | 68:4 59-4 | 67°3 58:3 | 64-0 58-1] 60°1 55:6] 58-4 54-9 | 57:3 54:5 | 556 53:0 | 54:4 52-2] 58-0 53:8 
16 | 65:1 58°8| 63°9 58°0| 64:3 58-0| 67:0 59-0] 67:2 59-7 | 67-0 60:0! 63°6 57°5| 60-9 55°5|59°0 55-4) 57°1 54-4 | 54:9 52:3 | 52-4 50:3] 59-1 551 
17 | 62°4 57° | 63-1 58°2| 65:9 59°5 | 67-8 60-0| 66:7 60-6) 63-8 59-3 | 63-1 58-0) 61-0 57:3] 58-0 54:4 | 56-4 53-5 | 55:0 52°6 | 53-0 515157-4 53-9 
18 | 64:5 59-4) 66:1 59°6| 66°5 61:0] 66:2 61-0) 66-1 60-8! 64:4 60°4| 63:8 60-6 | 62:0 59°1| 60-4 57°91 59:1 57-3 | 57:4 55-4) 57-9 54:°9159-1 55-9 
19 60-4 567 | 613 57:0} 60°9 57-0| 61°3 57-1 | 59-4 56-6 | 59°3 56:4) 59:9 56-5 | 59:0 55°6 | 59°3 55°5 | 57-4 54-6 | 57-0 54°6 | 58:2 54:0] 58-4 55-5 
20 | 62°0 56°5 | 62°1 58°5| 65:0 58:7 | 64:7 58°5 | 64:3 59:2) 64:1 58:3 | 64:1 58-0 | 68:1 58:0] 60°38 57°5| 60°1 57-4 | 59-2 570 58°9 57°0 | 60°7 56°2 
21 | 66°3 62'1| 65'9 62:0) 66:5 62:6 | 64:3 61°3 | 66°3 62-4 | 65:6 62°3 | 64-9 61-6 | 62-1 60-2] 60°8 59:2| 60-1 58-9| 59:1 57-9 58:0 56:8] 62-0 59-4 
22 | 73°3 65°2| 71-9 65°0| 68-0 62:7 | 67:0 62-5 | 62°8 61:1] 64:1 61:4| 63-0 60°S | 61:2 60-4 | 61:2 60°5| 60-9 60:1| 59-7 59:0 60-0 59°5162-4 59-9 
23 | 60-0 52° | 60-4 52°5 | 62°3 53°83) 59-1 52°6 | 58-4 51°6/57°8 50°4| 56:8 52:1 | 55:1 50:0) 55-0 51-4] 53-7 50:2|53°6 50-7 53°3 50-0] 57-4 52°5 
24 | 58°8 51°6 | 57°8 51-4) 58°0 51-1} 57°38 50°6 | 58-1 51:0] 57-0 51-0] 56°3 51-0] 54:0 49-5 | 53°3 49-1] 51-9 48:1 | 51:2 47-8 50-9 47-9]155-2 49-8 
29 | 60°8 50:4) 61°8 56:0 | 62°3 56°5 | 63°0 56-0 | 625 55-4 | 59-2 538°5| 58-0 53-1 | 5771 52°8| 53-4 52:1) 53-9 52°1| 54-0 52:7 | 54-4 58°3154:°8 51-0 
26 | 61:1 58:9 | 59°3 57°5 | 59°3 57-4 | 593 57-5 | 59-9 57-6 | 60-0 57°5| 61:0 58-0 | 59-3 58-4 | 61:4 59°7| 601 59-5 | 59°9 59°5 | 60-0 59°24 58-6 56:9 
27 90°4 9371) 57:0 53:9] 51-9 49°6 | 51-9 49°8 | 54:3 52-6 | 53-2 49-7 | 52°1 49-0 | 50-2 47:0] 60-0 47°6 | 49°9 48-0] 52:1 48°3| 52:3 48-5454°3 51-3 
28 531 48:4} 53°8 48:1) 53:0 48°3) 54-0 50-1 | 51-9 47-7] 51-3 47-9] 50:9 47-2| 48-4 46-4] 51-1 47°1| 50-4 47:1] 50-4 46-8) 49-1 46-4]150-9 47-6 
29 | 52:0 49°2 | 54:2 51:0} 55°1 51-9) 55-0 52°0 | 54:1 538°1| 54-4 54:0 | 56°3 55-6 | 56-1 54:9] 55°8 53-0 | 55:1 53°3| 54:8 53-1 | 55°1 52:9152°3 50-0 
30 | 58°0 53°6 | 55°6 53:2) 55-4 54-4 | 54:9 53-5 | 53-4 52:4 | 58-1 52-0 52°8 51°5| 51-2 50°0| 50°5 49-3] 49-9 48-0 | 49-7 47-5 | 51-0 46-5] 54:4 52-0 
31 | 561 50-0 | 55°9 50:2 | 57-3 50-1) 55:3 48°6 | 55:0 49:2] 54-0 48-4 | 53:2 49-4 | 52-0 48:1] 521 48:3/51°5 48-2] 51-1 48-7| 50:9 48:6452-5 47-5 
Mean. 60°5 55°8 | 60°8 561] 61°4 56°4| 61-1 56-2] 60-8 56:0] 60:3 55°6 | 58°8 55:0 | 57°2 53°9 | 56°4 53°5 | 55°6 53°0 | 54:9 52:6 | 54°5 52:2457:0 53°6 

i 1 


30 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND Wert BuLss. SEPTEMBER 1898. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 For Day. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet, Max, Min. 
1 | 34:9 34:9] 34°5 34°5|33°5 33°5 | 33:4 33-4 | 34:0 84:0] 34:8 34°8| 35°1 35:1] 35:4 35°4| 35-7 35-7 | 36:0 36-0 | 36-0 36-0 | 35:2 35:2] 381 33-4 
2 1 38°9 38°9 | 39:2 39°2| 40°0 40°0 | 41°8 41°8 | 43-0 43:0] 45:6 45°6 | 47-1 47:1) 48°0 48:0] 49:0 49:0} 48:0 48:0} 47°5 47-5 | 47°5 47:54 49°0 38:9 
3 | 48°9 48:9] 48°3 48°3 | 48:0 48:0 | 48:0 48:0] 49:0 49:0 | 49°8 49:8 | 49-9 49:9] 50°9 50:9) 51°0 51:0) 51°1 511) 51:0 51:0 | 51:9 51°99 53:0 47-0 
4 |50°8 41:0/50°0 41°0| 51:3 40°0 | 51:1 40:0} 53-0 41:2] 53:9 42:1] 54:0 45°9) 54:0 45:1 | 55:2 46°8 | 56°8 48-3) 58:3 50°8 | 587 51°546271 50:0 
5 | 55:1 47°8 | 55-0 48:9] 53-9 49°8 | 53-0 49:0] 52°3 51:0 | 52:2 51°8]52°8 50:1 | 52°8 5071) 53:3 50°9 | 55°3 51°8 | 56°8 52:9 | 571 54:0] 58:3 52:2 
6 | 53°0 52°7 | 53:0 52°3 | 52°8 52:0 | 52°6 51°7 | 538°0 51°71] 53:1 51-1 | 53-0 51:9} 53°8 51:8] 58-0 53°0| 54:0 54:0] 57:1 54°8 | 59°9 55°31 62°6 52°6 
7 | 52:7 52°7 | 52-0 52:0 | 52°0 52-0 | 51°3 51:3] 51:0 51:0] 51:0 51:0} 50-7 50:7 | 50°8 50°8| 50°4 50:4) 50°4 50:4] 50°9 50°9/ 51:0 51:0} 52°7 48-0 
8 | 48:0 48:0 | 47:9 47-9} 47:0 47:0 | 46-1 46°1 | 46:2 46:2] 46:9 46:9] 46:9 46°9 | 46°3 46°3 | 46°7 46:7) 47:0 47:0) 47°3 47:3 | 46°S 46°8148:0 41:2 
9 | 41°0 39:2] 40°0 40:0 | 40°5 39:9 | 39-9 39:9 | 40°0 40:0 | 39°6 38:6 | 40:0 39°0 | 39°5 39°5 | 40°6 40°6 | 41°3 41:3) 41°2 41°2 | 40°9 40°97 41:3 36-4 
10 | 371 37:1) 37°7 37°7 | 88:1 38:1 | 39:1 39:1] 40:0 40:0} 41:0 41:0) 41°8 41°8 | 42:0 42:0} 42:0 42:0] 40°6 40-6] 40-0 40-0 | 39°9 39:9] 42:0 37:1 
11 | 39:0 39°0 | 40:0 40°0 | 39°6 39°6 | 40°6 40°6 | 40:1 40:1] 40:0 40-0 | 40°9 40:9] 41°5 41°5 | 41°8 41°8) 41:0 41:0] 40°9 40:9 | 40°71 40°19 41°8 35:5 
12 | 35°5 35°5 | 33:0 33°0 | 33:0 33:0 | 32:1 32:1 | 32:0 32:0] 32:0 32:0 | 32:0 32°0 | 32°7 32°0| 82°6 32°6 | 33:2 33-2 | 33°4 33:4 | 33°2 33:2]35°9 32:0 
13 | 35:2 35°2| 36°0 36:0 | 86°0 36:0 | 36°1 36:1] 37:5 37:5] 38:4 38:4|38°5 38°5 | 38°8 38:8 | 39:3 39°3| 40:4 40°4| 41°7 41°7 | 42°7 42:7} 43:3 35-2 
14 | 45:0 45:0} 46:3 46°3 | 47-1 47:1 | 47:2 47:2] 47-1 47:1] 47:1 47:1] 46°2 46:2 | 43°8 43:8] 42:0 42:0| 41°3 41:3] 40:2 40:2 | 39°7 39:8} 47-2 34:9 
15 | 35°8 33°8/ 361 34:8) 86:1 34:1] 41-1 41:1] 43:1 48:1] 44-6 44°6| 46:2 46°2| 46°9 46:°9| 48-7 48:7 | 49:0 49-0 | 49°1 49:1 | 49°0 49:0] 49:9 35:8 
16 | 47:1 47:1) 47-7 47:7 | 47-1 47:1 | 46-6 46°6 | 45:8 45:8) 45°0 45:0] 44:9 44:9] 45:0 45:0} 46:0 46:0 | 48:71 48:1] 50:0 49°8 | 52:0 4971]54°8 44:9 
17 | 49:2 47:0} 49:9 48:0] 49-4 48:0 | 49-8 48-0] 49:7 47:0] 50°0 46:2] 49°9 46:7 | 52°1 48:1] 52:0 49:1| 51:9 48:9 | 54:0 50°0 | 52:9 49:°9]56:0 47-9 
18 | 47°8 47°8| 47:2 47°2| 46-2 46:2 | 44:0 44:0] 41:6 41°6] 41:0 41:0] 40°5 40°5 | 40°0 40:0] 40:4 40°4| 39:3 39°3| 37:0 37°0 | 32°5 32:5] 47°8 29:7 
19 | 29°4 29-4 | 29-4 294 | 29°3 29-3 | 30°0 30:0] 30:0 30:0 | 29°6 29°6 | 30:4 30°4| 31°0 31:0} 32:0 382:0| 33°5 33:5 | 34:0 34:0 | 35°4 35:4] 41°5 29:3 
20 | 42:4 42°4| 44:0 44:0} 44°8 44:8 | 45:0 45:0] 45°6 45:6 | 46-0 46:0] 45°9 45°9| 45:5 45°5 | 45-4 45:4 | 46-0 46:0] 45°5 45°5 | 45°8 45°84 46-9 37:9 
21 | 37:1 371) 36:0 36:0} 35°9 35:9 | 36-0 36:0 | 36:0 36:0| 35°3 35:3 | 34°9 34:9] 34:5 34:5 | 33°6 33°6 | 34°6 34°6 | 35:1 35°1 | 35°5 35°5437-1 30°3 
22 | 30°7 29°8} 32:0 29°8 | 29:0 27-3 | 33:8 28-8 | 36:0 29-0 | 34:5 29-9 | 34:1 29-1 | 36:2 28:9] 39:0 32:1) 41°5 32:4] 40°6 31°5 | 40°7 33:0] 44:6 29°0 
23 | 44:0 35°6| 44:8 32:0] 43:0 34:2 | 41:0 31:0 | 41-2 29-0] 41-1 30:3] 43-0 38:4] 45-0 84:0 | 45:4 85°0| 45:1 35:4] 46°6 35°5 | 46°6 37°4]51°2 41:0 
24 | 44:0 33:1] 43°2 33:0 | 44:0 32°9 | 43:0 33-0 | 42°1 82-9] 41°6 32:1 | 42°6 32:1] 45:5 33°6| 46°6 35:0| 49°5 36°6 | 50°4 38:0) 51°8 37°7]53-0 41°6 
25 | 44:0 32:0| 44:0 31°7 | 44-1 31°6 | 44:9 32°3| 44-0 32°5 | 42-4 30-1] 42:1 30:2] 44:1 31:4] 47:0 34:0/ 48°6 35-0) 51:0 36:0 | 50-1 35°6]51:0 30:1 
26 | 42°9 33-1 | 42:0 31:0 | 42:2 30-7 | 418 30:0] 41:8 29-4 | 42:3 30-2] 43-0 31:0] 44:°9 32:0| 46°6 33:°0| 47:1 33:0] 47°6 34:0 | 47°8 34:6] 47°8 34:9 
27 =| 35:0 35:0 35:1 35:1 | 35°9 35-9 | 36-8 36-8 | 87-0 387-0] 37-0 37-0 | 37-0 37-0 | 37:0 37:0 | 87:2 37-2] 37:0 37:0 | 36°8 36°8 | 36°6 36°6 38-0 35:0 
28 | 33:0 33:0] 32°5 32:5 | 32:0 32:0 | 30:9 31:3 | 30-1 30-1 | 30°6 30°6| 30:9 30°9| 30:9 30:9] 30°9 30:9| 30°9 30°9| 31:0 31:0 | 31°6 31°6]33:°0 29:9 
29 | 80°5 305 | 29-9 29-9 | 29-9 29:9 | 30:0 30-0] 80-0 30:0 | 30:0 30:0 | 30:1 80-1 | 30-4 30°4]| 30°8 30:8] 31°2 31:2] 31:9 31°9 | 32:0 32:°0}341 29°9 
80 | 345 34:5 | 34°6 34°6 | 35°1 35:1) 35-0 35:0] 85:5 35°5 | 35°8 35°8| 35:9 35:9 | 36:0 36:0 | 36-4 36-4 | 35:5 35:5 | 860 36:0 | 36°8 36°8] 38:4 34:5 
MzAN,| 41°4 39°2] 41:4 39:0 | 41°2 39:0 | 41°4 39-2] 41-6 39-3] 41-7 39°5 | 42°0 39:8] 42:5 40:0 | 43-0 40-7 | 43°5 41:0 | 44:0 41°3 | 44-1 41°49 46-7 37:9 
13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.| Mean. 
Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.JDry. Wet. 
1 | 87:0 37:0| 37:0 37:0] 365 36°5 | 36:2 36:2|36°5 86:5 | 35°5 35°5| 35°9 35:9| 36:0 36:0] 37:0 37-0| 37:0 37:0 | 38:0 38:0] 881 38:1] 35°8 35:8 | 
2 | 47°3 47°3| 47:3 47°3| 47-7 47:7 | 48:0 48-0] 47-8 47:8] 47-2 47-2] 47:2 47:2| 48:0 48:0] 47-8 47°8 | 47-8 47:8 | 48-0 48:0] 48°1 481] 46:2 46-2 
3 | 53:0 53:0} 51°9 51°9| 51-0 51:0] 51°7 51-7 | 51-7 51:7 | 50-9 50-9] 50-0 50°0| 49°8 49°8 | 48:3 48:3 | 48:1 48:1 | 47-0 47:0] 50:0 43:0] 50-0 49-8 
4 | 59:0 51°5| 62:0 52:2] 61:0 52:2] 62:1 51-0] 61:0 49:2] 60°3 48-7] 58:9 47:2| 59:0 47:7 | 58:4 46:3] 58°1 46:1] 56°8 46:1] 56-2 46°5456°7 46°6 
5 | 58:2 54:9] 58:3 55°7| 57-1 55:4] 56-3 54:8/ 56:9 54:9] 56-0 58:0] 54:9 53°7 | 54:1 52°83) 53:7 52°8/ 54-1 51:3) 53-0 52:0] 53:0 52:0] 54°8 52-1 
6 | 601 56:1] 62°6 57:8 | 60°0 56:7] 60:0 57°0|59:0 56:0] 57-1 55-1 | 56:2 53:0] 54:9 52°6| 54:0 53:0 | 53:1 52°9| 58°1 53:0 | 52°7 52°89 55:5 537 
7 | 516 51:0} 51-8 50-2] 51°38 50:4) 511 50-7] 51:0 51:0] 50°5 50:0} 50:0 50:0] 50°2 50:2} 50:0 50:0| 49:7 49°7 | 48°8 48:8] 48:0 48:0} 50°8 50°6 
8 | 46-1 46:1] 44°8 44:8) 44:5 44:5] 48:5 48-5 | 43-3 43°3| 43-0 48:0 | 42:2 42:2| 42:5 42:5 | 41-2 41-2] 41°5 41:0 | 42°0 40°9| 41°9 40:0} 45:0 44-8 
9 | 41:1 41°1] 40-0 40:0 | 38°8 88:8 | 38:3 38-3 | 38:4 38:4] 88-7 38:7 | 39:2 39:2] 37°6 37:6 | 37°4 87:4 | 36:4 36:4] 37-1 37:1| 386°8 36:8439°3 39:2 
10 | 39°1 39:1] 40°4 40-4] 39°6 39°6| 40°6 40°6| 40-0 40:0| 39-7 39:7 | 40°2 40:2 | 40-1 40-1] 40-1 40:1 | 40°0 40:0} 40-0 40:0 | 39°6 39:6] 39-9 39-9 
11 | 401 40-1} 40:9 40°9}] 41-1 41:1| 40:9 40-9 | 39:6 39°6| 40-3 40°3| 38:0 38:0 | 37:3 37:3 | 37:2 37:2 | 36:0 36°0| 35°6 35°6 | 35°5 35°5439°5 39:5 
12 | 34°9 34°9| 34:6 34°6 | 34:5 34°5 | 84:0 34:0 | 34:7 34:7 | 84°8 34:8] 35:0 35:0] 35°9 35:9] 35:9 35:9 | 35°8 35:8) 35:7 35°7 | 35°9 35:9] 34:0 34-0 
13 | 438°2 43°2| 43-0 48:0 | 41:9 41°9| 40-0 40-0 | 40-0 40:0] 88-9 38-9| 38:0 38:0 | 37°8 37-8 | 37°6 37°6 | 38°0 38:0 | 41:2 41°2| 43°3 43:3] 39:3 39°83 | 
14 | 39°7 39°7 | 39°3 39°38] 38:9 38-9 | 39:0 39-0 | 38-4 38:4] 36:9 36:9 | 35°3 35:3 | 34:9 34:9 | 35°2 35°2 | 35°2 35:2} 35:0 35:0 | 35:0 35:0] 40-7 40-6 
15 | 49°3 49:3 | 49-9 49°9| 49-1 49-1] 47:9 47:9 | 48-1 48:1] 47-9 47-9] 48:2 48:2] 48-3 48-3] 48-9 48:9] 49:1 49:1] 48:9 48-9] 47:9 47:9] 46:2 46:0 a 
16 | 53°9 51:0 | 54:8 50°8| 54:1 48°9| 53-1 49:0] 53-1 49-3] 50:9 48:1] 49:8 47:0] 48°9 46-7] 49:0 47:6] 49-4 47-4 | 49:0 47:0] 49°9 46°8] 49:2 47-6 ] 
17 | 55°3 52:0| 56:0 52°3| 54:0 52:1/50°8 50:4 | 50-4 50:4] 50:0 50:0] 49°6 49-6 | 49:3 49:3] 47°9 47-9] 47:9 47:9| 49:0 49°0| 48-7 48-7}50°8 49-0. 
18 | 30:0 30:0 | 30°6 30°6|31°6 31-6 | 31:4 31°4|31°5 31:5] 31:0 31:0] 30:0 30:0/ 31-0 31:0] 30:8 30:8] 3071 30:1 | 29:7 29:7 | 30:0 30:0}36°0 36:0 
19 | 36°6 36°6 | 37°6 37°6| 38-0 38:0 | 87-9 37-8 | 37:2 37-2] 37:0 37:0 | 37:0 37-0 | 37:0 37:0} 38:0 38-0| 39:0 39:0 | 401 40-1] 41:5 4154346 34:6 
20 | 45°5 45°5 | 46:2 46:2] 46:9 46:9] 46°8 46°8| 45-9 45-9] 43-9 43:9 | 42°5 42:5] 42:0 42:0] 41°5 41°5| 40:2 40:2 | 38:2 38:2] 37:9 37:9] 44:1 44-1 
21 | 35°7 35°7 | 86°7 36°7 | 86-0 36:0] 35-1 35:1 | 34:5 34:5 | 33:0 33:0] 82°6 31:5 | 31:9 31-9] 31°5 31°5| 31:3 31:3] 30:3 30°9 | 31:6 29°2]34-4 34-2] 
22 | 41°9 31:0 | 42°5 32:4 | 43:3 82-4] 44-6 34:4 | 42°6 36:4 | 40-1 33-9/ 41:1 30°3 | 42-2 29-5 | 43-0 30°6 | 42:3 30°5 | 42°3 30:0 | 42:3 31°9]39°0 31:0} 
23 | 47°8 87°'1| 51:0 40:0] 51:2 41:3} 49°1 39-1 | 48:1 37:1] 45:6 36°5| 44:0 35°9| 44:0 34:9] 48-8 34-2 | 44:9 34:0] 42°3 34:0) 42:0 33:0] 45:0 35:0 | 
24 | 53:0 36°5| 52:0 36°7| 52:2 37-0] 50:1 39:0| 49°6 37°7| 48-0 35°3| 46°8 33:4] 45:5 32°5 | 48-7 32:0/ 42-5 31:9 | 44:0 32:0/ 45-0 32:0] 46:5 34-4 
25 | 49°3 36°3| 50°2 36°5|50:0 37-0] 48°6 35:1 | 48:0 36:4] 45:0 34:3 | 44-8 33-0] 44:4 33:6 | 44:3 33°8 | 43-9 33:1 | 43:0 32°3 | 43:0 33:0] 45:9 33:6 
26 45°6 84°9 | 44-6 36°5| 46-0 86:1] 43-6 37-0 | 41:4 37:5] 41:4 34:4] 39°5 34°7| 88-2 35:0] 88-0 34:2) 35:9 35-9] 85°1 35:1 | 34:9 34:9] 42:3 33-7 
27 | 87°0 87:0 | 37°6 37-6 | 38:0 38-0] 37-0 37:0| 36-5 365 | 36°8 36:8| 36-4 36°4| 36:6 36-6 | 36:0 36:0 | 36:3 36°3 | 36-8 386°8| 35°7 35:7136°6 36:6 | 
28 | 31°6 31°6| 31°6 31-6 | 31-0 31:0] 31:0 31:0| 30-1 30:1] 31:1 31:1] 29:9 29:9] 30:0 30-0 | 30:1 30:1] 30:0 20-0 | 30:4 30:4] 30-0 80:0]30:9 30:9 
29 | 32°0 32°0 82°1 32:1 | 32°1 32:1] 32:0 32:0 | 32-0 32-0] 32:0 32:0| 32:1 32:1 | 32°8 32-8! 83-0 33:0 | 33:0 33:0} 33°4 33:4 | 34°1 34°1]31°6 31:6 
30 | 87°2 37:2] 37°8 37°8] 88:0 38:0] 38-4 38-4 | 38-3 38:3] 38:0 38:0| 38-0 38:0 | 38:0. 38:0) 38-1 38-1 | 37°6 37°6| 37:7 37°7 | 87:2 87-21 36:7 36-7 | 
MEAN. 44-4 41°6 | 44°8 42-01 44-5 41-8! 44:0 41:6 | 43-5 41°3| 42-7 40:5 | 42°1 39-8] 41:9 39-7 | 41:7 89°6] 41°5 39:4] 41:4 39:5] 41:5 39°34 42°6 40:2 | 
| ' h 
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FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


Dry AND WET BULBS. SEPTEMBER 1898. 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry anD Wer BuLss. OCTOBER 1898. 
i \ 
1 2 3 6 7 8 y) 10 La || Jains ya |) 
Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.) . Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet.) Max. Min. 
1 | 37°0 37:0 3674 36:4 | 34:0 34:0 | & 39°0 39:0} 41:0 41:0} 43:0 43:0 | 44:8 44°8 | 44:2 44:2) 45°] 45:1 | 44:5 44°51 47-4 84:0] | 
2 | 47:3 47°3 46°8 46°83 | 46°5 46°5 46°3 46:3 | 46°5 46°5 | 46°7 46°7 | 46°8 46°8 | 46°5 46°5 | 46:2 46-2 | 46:1 46:1} 47-3 44:8 | 
3 | 45:2 45:2 44°8 44°8| 45:0 45:0 48°0 44°7 | 50°1 46:7 | 50°8 46:4) 52:0 47°4| 54:0 49°0| 55°8 50:0 | 56°7 50:0] 57°2 44:3 
4 | 47°6 48°8 | 47:0 44:2 | 46:4 44°0 45°6 43:2] 45:9 43:7 | 47:1 44:9 | 49°0 46:2 | 51:0 46°9 | 52°2 48:7 | 52°1 49°3156°9 45-1 
5 | 50-7 45°5 | 50°9 45°0 | 51:3 45-0 52:1 45°6 | 52°0 45°6 | 53:4 45°6 | 53°6 47:0 | 53°2 48:0) 54°1 49°0 | 54:0 48-4156:0 47°5 
6 | 47:0 43:0 | 48:2 43°1 | 45:7 42°5 45:0 41:0} 44°3 41°2| 47:0 42:2] 46:2 42°6| 44:5 42:6) 46-9 43°3 | 47-1 43:0] 48-2 41:6 
7 | 45:4 42:0 44:4 42-0 | 44°3 42-0 44-1 40'1/] 43:5 40:0) 45:3 39:3 | 44°5 38-4 | 45°2 39°9 | 42°3 40-0 | 43-6 40:0] 45-4 36:5 
8 | 86°5 36°5 35°6 35°6 | 35:5 35°5 35°6 35°6 | 36°0 36:0 | 35°4 35°4 | 35:2 35:2| 36:0 36:0 | 37-4 37-4 | 37°3 37:0] 39-4 335-8 
9 | 345 34:1 33°6 33°6 | 33-1 33:1 32°8 32°8| 33:0 33:0 | 83:1 33:1 | 82°7 32°7 | 34:0 34:0 | 33°6 33°6 | 33°9 33:9] 34:5 32-1 
10 | 3474 34:4, 34°6 34:6 | 34:5 34:5 33°0 33:0 | 33:2 33:2] 33°6 33°6 | 34:2 34:2) 35:0 35:0] 36-2 36-2) 36:1 36:1] 38-0 33:0 
11 | 34:1 33°9| 33°8 33°6 | 33°5 33:3 82°6 32°5 | 33°0 32°5 | 83°8 32°38 | 34:2 33:4] 35:0 34:0] 35:0 34:4) 35:0 34:41 36-1 32-0 
12 | 32:0 30°6| 32:0 29-3 | 32:0 29:9 80°2 27:9 | 30°5 28:0 | 32:7 31°6 | 34:0 30°6 | 35°0 31°7 | 35°4 33°2| 37°7 34:2} 38:7 30-2 
13 | 31°0 31:0] 31°3 31°5 | 311 31:1 : 31-2 31:2] 30'8 30°8 | 30°6 30°6 | 310 31°0| 31:4 31°4] 31°9 31:9] 32°7 32:7] 33:5 30-6 
14 | 32°9 32°9| 33:0 33:0] 33:6 33°6 34" 34:0 34:0] 33:7 33°7 | 83°8 33:8 | 33°8 33°8 | 34:1 34:1] 33°9 33:9 | 33-2 33:2} 34:1 30-0 
15 | 30°1 30°1/ 30°3 30°3| 31:0 31:0 iG 81°2 31:2] 31:0 31:0] 80°38 30°3 | 30°0 30°0 | 29-4 29-4 | 29:0 29:0 | 28:8 28°81 31:7 24:9 
16 | 25°6 25°6 | 26:0 26°0 | 26°6 26°6 | 26: 26° 25°6 25:6] 25:5 25:5 | 25:1 25:1 | 260 26°0| 26:1 26:1 | 26:4 26:4) 27-1 27-1] 27:1 23:5 
17 | 2471 23°7 | 25°6 25°6 | 25:3 25:3 | 25:2 25° 26°3 26°3 | 26°7 26°7 | 26°8 26°8 | 27:0 27-0 | 27-1 27:1 | 27°8 27-8 | 27°8 27°8 | 28-0 24-1 
18 | 26°4 26:4) 26°3 26:3 | 26°5 26:5 | 26-4 26° 26°6 26°6 | 26°3 26°3 | 26:2 26°2 | 26:2 26:2) 26-2 26:2 | 26°8 26°8| 27:0 27:0127:4 25-7 
19 | 27°4 2774) 27°5 27:5 | 27°38 27-3 | 27:2 ¢ 27° 27:1 27:1] 27°8 27°8 | 27-9 27:9 | 288 28°8 | 30-1 30:1] 31°9 31:9 | 32:0 32:0] 36:0 27-1 
20 | 36:1 36°1| 36°3 36:3 | 36°3 36°3 | 36'3 & 35" 35°9 35°9| 35°8 35°8 | 35-4 35-4 | 35°3 35-3 | 85:0 35°0 | 85:0 35:0] 35:0 35:04 38:0 34:9 
21 | 87°5 387°5| 37:2 37:2| 37:0 37:0 | 37°6 37°6 | 37°8 38°0 38°0| 38:0 38:0) 38:1 38:1 | 38°6 38°6 | 39:0 39:0) 39°6 39-6 | 39°9 39:9} 40:9 37-0 
22 38°1 38°0| 39°8 39°8 | 42°3 42°3 | 44-9 44:9 | 46:0 461 46:1] 46°1 46:1 | 42°7 42:7} 41:0 41:0] 40-2 40°2| 41:0 41:0] 40°0 40:0} 46-1 36-0 
23 = 34°6 34°6 | 34°5 34°5 | 34°6 34°6 | 32°9 32-9 | 32°6 32°1 32°1 | 31:1 31:1 | 32°0 32:0} 31°9 31:9} 31-9 31:9 | 31°9 31°9 | 32:0 32:0] 34:6 31:1 
24 | 31°9 31°9} 32:0 32:0} 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:0 31°9 32:0 | 32°0 32:0 | 31:9 32:0 | 30°9 30-9 | 30°9 30°9 | 30°2 30-2] 29°8 29°81 32:0 25-9 
25 | 28" 28°1 | 28°0 28°0 | 27°8 27°8 | 27:9 27:9 | 28:3 29°0 29-0 | 28:0 28:0} 29°1 29:1 | 3811 311 | 32°0 32:0) 35:8 35°8 | 39°8 39°8} 40°9 27:8 
26 | 32°5 32°5 | 32°5 32°5 | 32:4 32:4 | 32:2 32:2 | 32:3 32°5 32°5 | 32°2 32:2 | 33:0 33:0 | 32:0 32:0 | 32:1 32:1] 32°9 32:9 | 32°9 32:9] 33:9 32:0 
27 =| 32:2 32:2} 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0} 31°9 32°0 32:0 | 31°8 31:8 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0} 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32°0 32°0}32°8 31°8 
28 | 31°7 31°7} 311 31:1} 31:5 31:5) 31:0 31:0} 3171 31:0 31:0 | 30°9 30°9| 31:0 31:0 | 30°9 30°9| 30°8 30°8 | 31°3 31:3] 31:2 31°2]32:8 30:8 
29 | 33:0 33°0 | 32°4 32:4 | 82:4 32:4 | 32:4 32:4 | 382°6 32°1 32:0 | 3821 32:0 | 32:0 31°9 | 32:1 32:0] 34:0 33°8| 34:2 34:0] 33:5 33°34 34-2 29-2 
30 | 380°0 30°0/ 31:1 381°1 | 32°4 32:0 | 33:0 33:0} 33-2 33°0 33:0 | 33-0 33°0 | 33:2 33°2 | 33°9 33:9] 34:0 34:0 | 34:0 34:0 | 33-9 33°9] 34:0 30-0 
81 | 32:0 32:0} 32°0 32:0| 31°9 31:9 | 32:0 32:0 | 32-0 312 32:0} 31:2 31:2] 31°8 31°8 | 80°4 304] 29°5 29°5 | 27:7 27°7| 28:0 28:0} 32:0 27:0 
MEAN.) 35:1 34°5 | 35°1 34:4 | 35:0 34°5 | 35:0 34:4] 35:1 85°2 84°5 | 35°38 34°6 | 35°6 34°8 | 35:8 34°9) 36:1 35:3 | 36°6 35°8 | 36°8 35:9] 38:6 32:7 
13 14 15 18 | 19 20 21 | 22 25 Midnight.] Mean. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry, Wet. .|\Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet.)Dry. Wet.JDry. Wet. 
1 | 46:0 46:0 | 46°6 46°6 | 46°5 46°5 46°2 46°2) 45°7 45°7 | 47:1 47:1 | 47°3 47°3 | 47-4 47°4| 47-0 47:0 | 47°4 47°49 43-4 43-1 
| 2 | 46°0 46°0| 46:3 46°3 | 46°5 46°5 | 46- 457 45*4 45:4 | 45:6 45°6 | 45°8 45°8 | 45:7 45°7 | 45:5 45:5 | 44°8 44:8) 45-0 45:09 46:1 46-1 
3 | 57-2 50°6 | 57:0 51°5 | 56-4 51:0 | 5h: Byfalt 53°0 46°2| 511 46:5 | 50:0 45-7 | 49°4 45:4 | 48°0 45°5 | 47°6 45:4 | 47°3 45°3951°0 47-0 
| 4 | 53:8 49°7| 56-2 49-5 | 56-9 49:5 | 55-6 53°7 52:0 47-4] 52:0 46°6| 52:0 45:8) 51:1 46°1 | 50:2 47:2) 50-2 47:0] 51:2 46:2950-4 46-4 
5 | 56:0 48°8| 54:1 48-2) 54:1 47°56 | 53-2 52°3 516 45:1) 50°2 44°8) 50°0 44°6 | 50°0 44:4 | 48°6 43°6 | 48:0 43:5) 47:5 43:0951'9 45:9 
6 | 45:6 43°5|48°0 43:7 | 46°6 43:0 | 45-4 43°9 43°2 41:0] 41°6 40:4 | 43:2 40:2 | 44:7 39:9 | 43:4 39°6 | 43°5 40:1 | 43:4 40°84 45-2 41:8 
7 | 41:0 39°8| 40° 39:1 | 39:4 38:7 | 42-1 39°0 37:0 36°7 | 36:8 36°7 | 36°7 386°7 | 36°6 36°6 | 386°5 36°5 | 86°5 36°5 | 37:0 37:0] 41°2 39-0 
8 | 39:4 37°4] 38°5 37:2 | 38:0 37°7 | 37-7 376 37°5 37°5 | 37:0 37:0 | 86°6 36°6 | 36°2 36°2| 33°8 33°83 | 34°6 34°6 | 34°5 34:59 36°4 36-2 
9 | 33°6 33°6 | 33°6 33-6 | 34:0 34:0 | 33°6 33°7 33°7 | 33°9 33:9] 33°38 33:3] 34:0 34:0 | 83°8 33°8 | 33°0 33:0 | 33°8 33:8] 34:1 34:1] 33°5 33-5 
10 , 88:0 37°38) 37-4 37:2) 36°6 36:2 | 36:2 35°5 35°2 35:2} 85°0 35:0] 35:0 35:0 | 35:1 35:1) 34°9 34:9 | 34:4 34-4 | 34-6 34°69 35-0 85-0 
11 | 86'1 34°6 | 36:0 35°6 | 35:4 34°5 | 35-1 B44 83°8 33°3] 33°5 33:2 | 83:3 33°2 | 33:0 33:0 | 82°8 32°6 | 32:0 32:0 | 32:2 31:2] 33°9 33-4 
12 | 36°8 33°7 | 38°7 35:4 | 387°5 34°7 | 36:4 36:0 | 34°6 33°9 33:0 | 82:7 32°3 | 33°1 32°5 | 32:2 31°6| 31-6 309 | 31°6 30°6 | 31°3 30°69 33°5 31:7 
13 | 33°1 33°1 | 33:1 33:1 | 33°3 33°3 | 33:4 33:4 | 33-0 83'2 33°2 | 33°38 33°3 | 33°56 33°5 | 33°3 33:3 | 33:0 33°0 | 33°0 33-0 | 32°8 32:8] 32-2 32-2 
14 | 33:4 33°4/ 33°7 33°7 | 34:0 34:0 | 33°6 33°6 | 33°8 23°7 83°7 | 83°5 33°5 | 32:9 32:9] 31:2 31:2 | 30:0 30°0 | 30°0 30:0 | 30:0 29°94 33:1 33:1 
15 | 27°6 27°6 | 27:4 27°4| 27°5 27°5 | 27:0 27:0 | 26°7 25°9 25:9] 24:°9 24:9) 25°5 25:5 | 26°2 26:2 | 266 26:6 | 26°2 26-2 | 26:0 26:0] 28:4 28-4 
16 | 26°3 26°1 | 27:0 26:3 | 27:1 26°6 | 26°5 26:1 | 25'8 25°1 25:1] 25:0 25:0 | 25:3 25:3 | 24:9 24°9 | 24°5 24°6 | 24-1 24-1 | 23°5 22°7 125-7 25:6 
17 | 27:9 27-9 | 28:0 28:0 | 27°6 27-6 | 27-1 27:1 | 26:9 26°2 26°2| 26°2 26:2] 26:0 26:0 | 26°5 26°5 | 26°6 26°6 | 26°6 26°6 | 26°5 26:59 26°5 26:5 
18 | 26°8 26°8 | 26°5 26:5 | 26:2 26:2 | 25°7 25°7 | 25:9 ¢ 26:0 26:0] 266 26°6 | 26°6 26°6 | 26°9 26:9 | 27:0 27:0 | 27-1 2771 | 27°4 27:44 26:5 26:5 
19 | 32°8 32°0 | 34°9 34°9 | 34:5 34:5 | 85°0 35:0 | 35:7 55 35:5 | 35°8 35°8 | 85°6 35°6 | 35:9 35°9| 35°9 35°9 | 35°9 35:9 | 36:0 36°09 31°9 31-9 
20 | 35:1 35:1 | 85:1 85:1 | 35°5 35°35 | 84:9 34-9) 35-1 ¢ 35°9 35°9| 36:1 36°1 | 36°6 36°6 | 36°9 36:9 | 387°4 37°4 | 38:0 38:0 | 37°9 38:0] 36:0 36-0 
| 21 | 40-2 40°2| 40°9 40-9) 40:0 40°0 | 38°6 38°6 | 38:0 38:0] 38°5 38°5| 38:0 38:0) 38°8 38-8 | 38:0 38-0) 38:0 38:0 | 38°3 88°3 | 38°5 38°5 | 38°5 38:5 
| 22 | 37-9 37-9| 37:8 37:8 | 36°6 86°6 | 36°0 36°0| 37°4 37:4 | 38:0 38:0 | 38°1 38:1 | 37°8 37:8 | 37°3 37:3 | 86°6 36°6 | 36°3 36:3 | 36:2 36:2} 39°8 39°8 
| 23 | 82°3 32:0 | 33:1 33:1 | 33-0 33:0 | 33°0 33°0| 32:9 32:9] 82:1 32:1 | 82'2 32-2 | 32:0 32:0) 32:1 32:1 | 32:0 32:0) 32:1 32:0| 31°9 32:0} 32°5 32-5 
24 | 29°7 29°7 | 29-2 29:2 | 28-9 28:9 | 26°7 27:0) 25°9 25°9 | 27-1 27:1 | 28:1 2871! 29°5 29:5 | 28°6 28°6 | 28°3 28:3 | 28°4 28-4 | 28-1 28:1} 29:8 29-9 
25 |40°8 40°8 40°8 40°8 | 40°7 40-7 | 40°6 40°6 | 40°9 40:9) 40°6 40°6| 40°4 40-4 | 40°8 40°8 | 40°6 40°6 | 87:0 37:0] 37:1 37°1 | 83:0 33:0] 34:9 34:9 
| 
| 26 | 83-1 33+] 82-2 32:2 | 32°9 32:9 | 33:2 33:2 33°1 | 83°1 33-1 | 33°2 33°2 | 33°9 33:9 | 33°8 33°8 | 32°4 32:4 | 33°4 33:4 | 32°7 32:7) 32°83 32:8] 
27 «(| 32°4 32°0 | 32:°2 32:2 | 32°8 32°8 | 32°5 32°5 82°8 | 82°8 32°8 | 32°7 32°7 | 32:4 32-4 | 32:2 32:2| 32:0 32:0 | 32:0 32-0 | 31:9 31:9} 32:2 32:2 
28 | 31°7 31°7 | 81:2 31°2| 31°5 31°5| 31°5 31°5 31°9 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32°0 32:0 | 32°6 82°0 | 32°5 32:5 | 32°8 32°8)31°6 31:5] | 
29 | 82°9 32°4 | 32:0 31°9| 32:0 32:0) 311 30°9 28-9 | 30:0 28:0] 30°0 28:0 | 30°0 28:0 | 29:2 27°8 | 29:2 27:8 | 29:7 29°7 | 29°5 29°5131°6 31:1) | 
30 | 33°8 33:8 | 33°1 33:1 | 32°8 32°8 33:0 33-0 82:2 | 32:0 32:0 | 82:0 32°0| 31°6 31°6 | 31°3 31:3] 31°6 31°6 | 31-6 31°6 | 31°7 31°7] 32°6 32:5] 
81 | 28°0 28°0 | 27:2 27:2) 27:0 27:0 4 27°74 27:0 | 27°38 27:3 | 27°7 27°7 | 27:5 27°5 | 27:3 27:3 | 27°6 27°6 | 27:9 27:9 | 27°7 27°71 29:1 29:2iieeh 
MeEaNn.| 36°9 36:0 37:0 36°1 | 36°8 35:9 36°5 35°6 | 35°7 35:0) 35°5 34°9| 35°6 35:0 | 35:5 34°8 | 35°0 34°4 | 35:0 34°5 | 34:8 34°31 35°7 35:0 


See ee uEUEUUEE IEEE EEE ooo eT 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 33 


TEMPERATURE. Dry AND WET BUuLBs. OCTOBER 1898. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 For Day. 
Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.J Max. Min. 
1 | 51°4 50:1) 51:2 49-8] 51°7 50°2| 51:7 50-0 | 52:0 50:3] 52°0 50°0}51°8 48°0|51°5 49:1) 51:4 50°6} 51°5 51:0} 52°1 51°8'| 52°6 52:2]57°8 51:0 
2 |57°8 57°8| 58:1 58:0 | 57°6 57°6 | 57°5 57°4|-57°5 57:5 | 57°7 57°6 | 578 57°7 | 57:4 57:4 | 57°8 57°8 | 57°8 57°7 | 57°6 57°6 | 57°9 57-77 590 56-9 
8 {57-4 57-4) 57-5 57:5 | 57°38 57-2 | 57:0 57:0 |-57°3 57-2) 57-2 57:0} 57°6 57-2) 57-5 57-2 | 57-9 57-5 | 58-2 57-9 | 59-8 58°8 | 59°4 58°39 606 54:2 

4 | 52°8 51:9 | 52:2 51:4) 516 50°8 | 50'9 50°4| 49:9 49°6 | 48:9 48:5 | 48:9 48:4) 49°2 49-1 | 49-9 49-7 | 51:2 50°7| 54:7 54-0} 57°2 55:9] 67:0 48°6 

5 |52°3 51°5| 50:2 49°7 | 50°6 50:0 | 49-7 49:2 | 49-2 48-7 | 47:0 46:8] 48°8 48°3| 50°2 49°6 | 53°0 51°8 | 54:0 52:9] 58:3 56:3) 61-1 58:2) 73°8 46°8 
6 | 55°3 51°3 | 54-2 50°6 | 54-7 50°8 | 51:7 49-2 | 520 49°5 | 52:0 49°6 | 51°8 49°3 | 53-9 50°6 | 56°6 53-4 | 58-4 54:4) 60°0 55:0 | 62:2 55-9} 66:2 50°8 | 

7 | 52:2 48°9| 52-2 49:0 | 52:0 49:2 | 51:2 48-6 | 50:9 48-2) 49:5 47-4] 50-1 48°3| 50-2 48°2|55°8 50:9 | 55-7 51°9|.58°5 52-0) 58°6 52:5] 61°5 48-7 

~ 8 |53°7 49-2) 53-0 48°3| 539 48°5 | 51°7 47:7 | 522 47:7 | 53:3 48°4]55:1 48:9) 55°8 49:2) 56:0 49°4/ 57:1 49:8] 57°9 50°8 | 58°3 50°34 61:0 50-7 
9 |55°0 47°6| 54:7 47°1| 53:0 46°4|53'5 46:8 | 51°8 45:9) 50°8 45:4] 51:7 40°3| 53°38 47°3 | 54:8 48-4 | 55:0 48°6| 55:1 48°6 | 56:2 49:0] 56:3 48°8 

10 | 49% 48°8 | 49:2 48-2) 48:7 47:8 | 47°5 46:4] 47-2 45:9 |.44°8 44:0 | 48:4 42-7 | 48:1 42°7 | 44:1 43:3] 46:2 45:4) 48-4 47:7] 51°8 50°1] 55-9 42:7 
11 | 47:9 46:5] 47:0 46°0| 46:0 45°3 | 45:8 44-7 | 44-7 48-7 | 48°3 42:4] 43-8 42-6 | 44:8 43:7 | 46°3 447 | 48°7 46:8) 50°7 47-9] 51:8 48:07 56-1 42-2 
12 | 40°5 39:2} 40-7 39°3 | 39:0 38-0 | 38°5 37-5 | 37:7 36:7 | 87-2 36°3 | 36:8 35°8 | 37°3 36:3 | 40-9 39°3 | 42°3 40°8| 45:1 43°7/ 47:5 45°39 54:9 36°83 
18 | 48°4 41°8 | 45-0 43-2] 44:9 43-9 | 45-1 43:7 | 45°8 44:4 | 46-4 45°0|47-4 44:8] 47-4 45:0] 51°1 45°6 | 52:2 46:6) 53:9 47:8) 55:1 48:2955:9 43-2 
14 | 52°8 46:9 | 52°8 47:0 | 51:3 47°5 | 50°0 47:2 | 52:1 48:1 | 52:4 48:4 }53:0 48:0] 53-7 48°1| 53:2 48-7 | 52°8 49:0] 52°8 48-8] 53:3 48-4] 55°6 49:3 
15 | 50°2 446 | 50°83 45:0 | 50°2 45°3/| 488 44:9] 48-1 45°8| 48-6 45:9) 48:0 45:1] 48:5 44:9] 48-9 45:2] 49-6 44°8|.50°6 44:8) 502 44:2) 511 45:9 | 
16 | 45°7 41°3| 45:9 41:2] 45-0 40:9 | 44:7 40°9} 44:5 41-1 | 44:0 40:5] 43-9 40-4 | 44-0 40°1].44:0 40°1| 45:3 40°8| 46:0 41°3| 48:3 42-7] 49-7 39-4 
17 | 40°7 38:3) 41-1 38:41 42-4 40:0| 43-7 40:2] 44:0 40°3| 43:8 40:3] 43-6 40:2| 44°6 40°6| 44:6 40°6| 45:0 41:0] 46:4 41:9] 47-1 42:3] 48°3 39-0 
1S | 423 40:4} 42:1 49-2] 42-4 40-1 | 42:4 40-1 | 43-0 40°8| 44-2 41:0] 45:0 41:0] 45-1 40°8 | 45:1 40:7 | 45:5 41:0] 46:0 41:1] 46-4 41:5] 468 41:9 
19 | 44°6 42-1} 44-4 41-2] 44-1 41:0 | 44:8 41°1 | 44:7 40-9] 44:3 40-3] 441 41:2] 44:3 41:5 | 44:7 41°6| 44:3 41:4] 43-9 41-6] 44-2 41:9153-2 43:4 
20 | 519 49°5 | 52-4 49:9) 51:5 49°8| 50-9 49:3 | 58°1 49°6 | 53°1 49°6 | 52:6 49-4 | 52:3 49-4 | 52:6 49-3 | 52:3 49:1]53:5 49:0] 53:3 49°1955°3 50:3 
21 | 53°9 51:3 | 53-1 50-9 | 52:0 50:0] 51:0 49°3 | 50:0 48-9 | 50°38 49°8 |.50°3 50-0 |.52°5 50°9| 53:4 51:4 | 53-7 52°2| 53-2 529/533 53:0]55°3 50:0 
22 |5d°1 51°9| 54-2 51-8 | 54:1 52-4 | 54:1 53°3| 60:0 57:4] 61:4 58-3 | 638-2 58°8| 57°5 56°9 | 57-2 55:1] 57-2 54:4] 558 54:4] 55-4 5451637 51°5 
23 | 51°3 49°7/51°6 48:6 | 50:0 48°3| 49:3 47-6 | 49°6 47-8 | 49:0 46-8 | 49-1 46-1 | 47-4 44:1 | 49:0 45-9|50°8 46:1| 49-9 47:0] 51:3 47-4953:0 46:3 
24 | 49°6 46:1) 50°3 46:4| 50-7 46:9| 50-8 46°5 | 49°3 45-3 | 50-2 46°6|.50-1 46:4) 45-2 44:1] 48-3 45-9 | 45-9 44-4] 45-9 44-4] 47-2 4501510 42°6 
25 | 46:9 48:1) 46-7 42:9] 44:7 48-1) 44:0 42:3} 44:6 42:9| 45-7 43-3] 45-8 43-6 | 45-3 43-7 | 45-4 44:6 | 46-5 45-1] 47:3 46-9] 48-4 48:0] 55-2 43:8 
26 | 50°3 47°2| 50-1 46°8| 50-9 46°7 | 51-1 46-4 [50-5] 47-0 |[50-0] 47-3 [49-9] 46-5 |[50-0] 47-2 [50-1] 46-9 | 50-4 47-2) 51:9 47-7|50°9 48:0]52°9 47-5 
27 | 48:0 46°3/ 48-0 46-0 | 48-7 46:1) 47-4 45-9 |48-1 46-6] 47-9 45-9] 47-1 45:3 | 47-2 45-8] 49:0 47-0 | 49:3 46-9] 51:3 47-9] 51:8 48-7]52-9 46-9 
28 | 47-1 46°1| 47-0 46-4) 46-2 45:1) 46-7 45:0) 46:5 45-6 | 47-0 45:8) 46-5 44:8 | 46:3 45:5 | 46-8 45°7 | 47-7 46:2| 48-7 46-9] 48-7 47:0}51:0 45-9 
29 | 46°7 45°5 | 45°8 44-7 | 44-9 43°8| 45-3 44:4| 45-4 44-4| 45-0 43-9] 44-0 43-1] 43°8 42:8 | 43-2 42-2] 43-6 42°6| 44-9 43-9] 46-3 45-4149°8 36°0 
30 | 88°0 37°5 | 87-7 37°3 | 39:1 38°8| 40:4 40:0] 41:9 41:2] 42-9 42-1 | 43-3 42°3| 43-6 42:4 | 44-5 43:3 | 45-2 44:3] 46:3 45-4] 46-9 45:9] 47:5 37-2 | 
81 | 47°0 46°5 | 48-8 46-3] 49-1 46°3/ 47:5 46-0] 49:0 46:1] 50-0 45°5| 47-6 45:6 | 48-0 46-2] 47-9 45:0 | 47-0 44:7 | 45-9 43-0| 45°8 43:0] 50:1 42-1 

6 


1 
48°7 46:4 | 48°8 46:3 | 48°7 46°5 | 49°8 47:1 | 50°3 47:6 | 51:4 48:4) 52:2 49:0]55°8 45:8 


6 
MEAN,| 49°4 47:0 | 49:3 46°7 | 49:0 46°7 | 48:5 46-4| 48-8 46: 


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.} Mean 
Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.JDry Wet. 
1 | 93-9 53°3 | 54:3 54:0 | 55:0 54°9 | 55°1 55-0) 55°7 55°5| 56-2 56:0] 56:7 56-7] 57-0 57:0 | 57:4 57°3 | 57:4 57°38] 57°8 57°7 | 57°6 575) 54:0 53-1 
2 | 58°5 58°2 | 58:3 58:1 | 58-8 58:1 | 58-7 58-2 | 58°6 58-0 | 58-0 57°7| 57:7 57:2] 57:8 57°6| 57°3 57-2 | 57-4 57:3 | 57:0 57:0| 57-0 57-0] 57'8 57°6 
8 | 59°8 58:2) 591 57:8) 59°7 57-7 | 59°3 57°7 | 58°5 57:1) 57:9 56-9] 57-7 56:7 | 57°8 56-6 | 57°7 56° | 55°83 54:3) 55:0 53:9| 54:2 53°1457°8 56-9 
4 | 59-2 57:2) 62°6 58-9 | 65:5 60-3 | 66:8 61:3 | 64:7 60°3| 60:0 57-6] 56-7 55:4] 55°3 54°3| 54:4 53:3] 53-8 52:7] 52-5 51°7| 52-0 51:5455°0 53°5 
5 | 66°6 60:0) 71:9 60-7 | 70°3 61:0 | 70°3 60:1 | 68:7 59-4] 63-8 57-0] 60-9 55:0|59-1 54-0| 57°3 52°9| 58-0 52:6] 47:3 52°3| 54:2 50-9157°6 53-7 
6 | 64°8 56°8 | 65°6 55°8 | 65°7 56°6 | 63°8 55°6 | 62°9 54-7 | 59-5 53-5] 56-8 52:3] 55:2 51°6| 55-0 50°9| 55-4 50-4| 53-1 49:4] 52°6 49-1] 57:2 52:3 
7 | 60:0 52°8 60°4 52°7 | 60:0 51:9 | 59°3 51°5 | 57°7 50-7 | 57-7 50-0 | 54:6 49:5] 53:8 49°1| 55:3 49-7 | 55-0 49°5| 52-7 49-0| 51-4 47-7] 54:8 50-0 
8 | 60:0 51:4) 60-7 51:3 | 61-0 52-4 | 60-1 52:0 | 58-8 51-2] 57-4 50°51 56-9 50°3| 56-8 50°1 | 55-2 49°6| 54-0 48:3] 55-4 47-9154-0 47-6] 56-2 49°6 
9 | 56:1 49:3) 55:3 49-0 54°0 48°8| 52:1 49-5 | 50°8 48°8| 50-0 48-5] 49-8 48-4] 49-3 48:3 | 49-0 48-0] 49-0 48:3] 49:2 48:4] 49-3 48-5152°5 48-0 
10 | 53:3 50°7 | 54:0 51-7 | 54:9 52-0) 54-0 51:3 | 52°4 50:0] 51-1 49:1] 49-0 46-9] 48-4 46-2 | 46-7 45:6] 46-7 45°7| 47-9 46-7] 48-1 47-0] 48°8 47°3 
mM 538°7 49°0| 54°7 49-7 | 55°83 50-7 | 56-0 50°9 | 53-0 49-0| 49-2 46°6| 47-9 45-4| 47-0 45-0| 47°3 45-7 | 46-0 44-6 | 44:0 42-4] 42-2 41-0] 48-2 45°9 
12 |50°5 46°8 | 52:8 47:8 | 54:4 48-7/|54:4 49:9 52°3 48°4| 50-0 47:0] 49-9 46:8] 49-8 46:0 | 48-9 45:6 | 48-7 45:3| 45:5 43-0] 43:8 42-01 45:2 42-7 
13 | 54:9 48°6| 54:9 48-0 54°3 48°7 | 54:5 47-9 | 53-9 47-4] 53:3 47:1] 53-0 47-2| 53-4 47-4 | 53:0 47:0] 53°0 47-4 | 52°2 47-5 | 50-4 47-8450°8 46-3 
14 55°2 49°6 54:9 49°0 54°6 48°6| 54:0 4871 52:9 48°4 | 53-6 48-0 | 52:2 47-°9]51°6 48:0 | 50-7 46°3| 49°6 44-3] 49:9 44:5| 50:0 44°69 52:5 47:6 
15 |49°7 43°8 | 48°7 43:2| 49:0 42-7 | 48-0 42-6 | 47:2 42:3] 46-9 41-3 470 41°8 | 46°3 41°2| 46°7 41:9 | 47:0 41°6 | 46:2 42:0] 46:2 41:0] 48-4 43°6 
16 | 48:5 42:4) 48°8 42:6 | 48-8 42-0 47 4 41-4 | 46°3 41-0] 42-0 39-0] 43:0 39-9 | 42°8 39°6| 42:0 39:4/ 42-1 38°8| 41:3 38°8| 40:0 37°81 44°8 40°6 
17 46°9 42°8 | 46-4 42°8| 45-9 42:3 | 45-1 42°0| 44:0 41-4] 43-6 40-9] 43-0 40°3| 43-0 40°3| 42:9 40-4 | 42-9 40°3| 43-1 40-6 | 43-0 40-4] 44-0 40-8 
18 44°9 41°0 | 45:0 40:9 | 44:7 40-4 | 44-6 40:1 43°9 39-9 | 43°3 39-7 | 43-2 40-0] 43-8 40:0} 44:0 40°9| 44:0 40°3| 43-9 41-0| 43:9 40-6] 44:1 40°6 
19 45°2 42°7 | 47°0 44:0 | 48°3 45-8 | 48-0 45-8 | 47-0 45:5] 47-1 45-4 | 47-5 46-1| 48-0 46-4| 49-2 47-9|50°3 49:0] 52°6 49-6| 52-4 49-5] 46-5 43-9 
20 | 53°9 49°5 | 54-1 50-1 | 54:3 50-1] 54:3 49-0 | 54+1 49-0] 53:5 49-3] 53-8 49°8| 54:3 50°0| 55-0 50°3|55°3 50°7| 53-9 50°8| 55-0 51:1453-4 49-7 
21 53°9 53°4 | 54:2 54:0 | 54:6 54:0 | 55:1 54:2 | 54:5 58-6 | 54-3 533] 54-1 52-9 54-0 52-2| 54-4 52-2] 54:3 521/541 51-4] 53-1 5119532 51-9 
22 56°8 52°7 | 56°7 51°5 | 56-2 51°9| 55-2 51-1 53°8 51:1] 54:0 51-7) 54:0 52:2/53°8 51:3 | 52°8 51-2) 52:3 50-9] 52-9 50-7 | 52:0 50:8) 55-7 53-2 
23 51:0 48-2|51°6 48°3 | 502 47°3| 50-1 48-0| 50:0 48-3 | 50-0 47:0 | 49°8 46°3| 48:6 46°6 | 48°4 46°9| 48:1 46°7 | 46°7 45:2) 49:0 47:1] 49:7 47:1 
24 47-0 44:9) 47°0 44:3) 47-1 44:5 | 44:8 42-7 | 42-8 40-0] 44-1 41:3] 45-8 42-9 45-9 43-7| 46-0 43:3) 47-1 43-1] 47-2 43-0] 46-0 43:4]47°3 44-4 
25 | 54:1 533) 54:8 53°8 | 54-8 53:9 | 54°7 53:9) 54:5 53-8 | 54-2 53-4 54:7 53°8/54:5 53°8 | 54°8 53:5 | 54:6 51:2] 53°1 51:0] 51-9 487195071 48°5 
26 | 52°7 48°3| 50:8 47-8] 51-5 48-0] 50-3 47:9/ 49-9 47:6] 48-0 45-91 50-2 47-9|50°8 48°9 | 51‘1 48:7 | 49:1 46°8) 50:0 48-6] 48:7 47:3150°4 47:4 
zy ous cae 511 48°3 | 49°8 47°5 | 49-7 47°5 | 49°3 47°38 | 48-7 47:2| 48-4 47-4] 48-8 47:3 | 49-0 47-2] 47-9 46:2] 47-9 46-7| 47:7 46-8] 48-9 47-0 
apes ea 50°6 48-1 50°8 47°8 | 49-2 46-7 | 48°8 45-9 | 48-3 46-0) 47-7 45:9] 47-7 45:9 | 47:2 45°8| 47-0 45-7 | 46-7 45°6| 46°8 45:6] 47:8 46-1 
‘alsa 49°1 46°7 49-1 47-0 48-4 45-9 | 46°0 44:2 | 43-1 41-8] 40:9 40:0] 39-8 38-7 | 37°9 87:1] 36:9 36:0| 36:2 35:8| 36:9 36:3] 43-8 42-6 
ildeis an: 47°5 46°5 475 46°3 47-1 461 46-4 46:0 | 46°1 45°5 | 46-1 45°6| 46-1 45°8 | 45°8 45:4] 45:4 45:1 | 45°9 45:4| 46:3 46:0] 44:5 43:8 
42°83 | 46-4 42:4] 45-0 42°3| 453 43:2] 44-5 41-1] 44-0 41°8 | 44-4 41°9 | 43:4 41°3 | 43°6 41-7 | 43°7 41°3| 44:1 42-0| 42:1 40:1] 46:1 43°6 
MEAN.) 53°4 49°6 | 53'8 49°7| 53-9 49-8) 53-4 49°6| 52-4 48:9|51-3 48-3 50°8 48:1] 50:4 47:9} 50°2 47°7| 49:9 47:2) 49:5 47:1| 49:0 46:7950°6 47-7 
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34 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. NOVEMBER 1898. 


1 
| 


6 7 8 9 10 11 12 For Day. | 


an 


hen 3B 3 4 


Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.J Max. Min, 
Q7°7 27-7 | 27°9 27-9 | 283 28-3 | 28°6 28-6 | 28-9 28-9] 29-3 29-3 | 29°5 29:5] 30°0 30-0 | 30:2 30-2] 31°3 31:3) 30°5 30°5|31°6 31-6] 35:6 27-7 
37°0 37:0 | 37°8 37-8 | 38:0 38:0 | 39:0 39:0 | 39°3 39:3] 40-0 40°0 | 40°2 40°2| 41:1 41°1 | 41°5 41°5 | 41°8 41°8 | 41°4 41°4/ 41°1 41:1] 41°8 28°6 
27°8 27°8 | 28:0 28:0 | 27:1 27°1 | 27:0 27:0 | 26°6 26°6 | 26-0 26:0 | 26:2 26:2 | 26:0 26:0 | 26°0 26°0 | 25°3 25:3 | 24°9 24°9 | 25°1 25:1] 28:0 231 
24°6 24°6 | 26:5 26°5 | 26°7 26°7 | 25:7 25°7 | 26°5 26°5 | 26:1 26:1 | 27:2 27:2 | 27°4 27:4) 27°7 27-7 | 28°2 28-2 | 28:2 28:2) 28:9 28°9]29'9 24:6 
28:0 28:0 | 28°3 28°3 | 28°3 28:3 | 28:0 28:0 | 28:0 28:0) 27:8 27°8 | 27:6 27:6 | 28:1 28:1 | 28°2 28:2) 28:3 28:3 | 28:4 28°4 | 29°3 29°31 29°6 27:4 
28°0 | 27:9 27:9| 27°6 27°6 | 28:1 28:1 | 28°3 28°3 | 28:1 28:1 | 28:3 28°3 | 29:2 29:2 | 29:4 29:4 | 29:8 29:8] 30:0 30:0} 380°7 30°7]33°6 27°6 | 
33°9 33°6 | 34°6 34°6 | 35:0 35°0| 34°7 34°7 | 34°6 34°6 | 34:1 34:1 | 84:9 34°9 | 84:1 34:1 | 33°3 33:3 | 33°1 33:1 | 33°9 33°9| 33°7 33:7] 35:0 31:0 | 


_ 
COONS UP WNE 
iS) 
oo 
oO 


32:0 32°0 | 32:1 32°1 | 33°6 33°6 | 33:5 33°5 | 33°4 33°4| 83:5 33:5 | 32°6 32°6 | 82°3 32°3 | 32°2 32:2 | 32:0 32:0 | 32°0 32:0} 82:1 32:1) 351 31:0 | 

34°6 29°5 | 34°5 30:0 | 34:3 31°6 | 87°4 32°6 | 35:0 35:0] 36:3 36:3 | 36:0 36:0 | 86:1 36:1 | 37°3 37°3 | 89°2 37:0 | 40°0 37°2/ 41:0 37:7} 42:0 34:3 | 

36:2 34-4) 36:0 33°9 | 86:0 34-4 | 86:0 33:9] 36°6 34:4 | 36:2 35°8 | 86°9 36-9 | 37:0 37:0 | 37°3 37°3 | 88:0 38-0 | 88:0 38:0} 38:1 38:1) 401 36:0 | 
1l | 37°6 36:4] 36°8 36°6| 38:2 36°4| 38:0 37°4| 388°5 36°5| 38:7 36:0 | 39°1 36:1 | 38:2 37-3} 39:0 39:0 | 39:7 39:1 | 41°3 39:7 | 40°5 38:6] 41°3 36:5 
12 | 385 37:0] 39:0 36°6 | 38°6 36°5| 37°7 36°4| 37:0 36°3 | 35°7 35:7 | 86°2 36:2 | 86°9 36°9| 37:1 37:1] 37:2 37:°2' 37:1 37:1) 87:0 37:0] 39:0 27:7 
13 | 27:0 27:0 | 26°7 26°7 | 26°8 26°8 | 26°9 26:9 | 26:2 26:2] 25:1 25:1 | 25°3 25°3 | 24:2 24:2] 24:1 24:1 | 24°5 24:5 | 27°5 27:5 | 27-0 26:5] 29-9 24:1 
14 | 25:1 24:1 | 25:2 22:0 | 26:1 28°7 | 25:9 25:9 | 27-1 27°1} 29°3 29:0 | 30°6 30°6 | 31:0 31:0} 31:5 31°5 | 82:0 31°7 | 82:2 32:0 | 32°6 32°6] 33:2 25-1 
15 | 28:9 28-9) 28:1 28-1 | 28:1 28°1 | 27:9 27:9 | 28°1 28:1 | 28-7 28-7 | 28°9 28:9 | 29:0 29:0 | 29:4 29-4 | 29°8 29°8 | 30°4 30:4) 30°5 30°5] 305 27:9 
16 | 29°4 29-4 | 29°7 29°7 | 29°8 29°8| 30°1 30°1 | 31°7 31°7 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0] 34:0 34:0 | 85:5 35°5 | 86°4 36:4 | 37:0 37°0| 37-4 387-4] 40°7 29-4 
17 | 40°6 40°6 | 40°0 40:0 | 39°8 39°8 | 39:1 39:1 | 39°0 39-0 | 38°6 38°6 | 38°3 38°3 | 87°7 37:7 | 87°56 37°5 | 37°38 37°3 | 37:0 37:0! 387°2 37:2] 40°6 37:0 
18 | 37:9 37°9| 38:0 38:0 | 37:9 37:9 | 36:2 36:2 | 37-0 37:0 | 34:8 34:2 | 35°6 33:9 | 36:0 33:9 | 37:0 34:4] 36:0 36:0 | 38:0 38:0{ 37°9 37:9] 38:0 34:0 
19 | 34:0 34:0 | 33°5 33:5 | 34:2 34:2 | 84:1 34:1 | 34:2 34:2 | 34:0 34:0 | 33:8 33°8 | 39°6 38:9 | 38°6 38:0] 40-7 39°7 | 48°5 41°38 | 43°9 41:0] 43°9 33°5 
20 | 35°1 27:3) 85:2 27:2} 35°1 26:5 | 33°8 26:1 | 31:1 26:0 | 28°1 28:1 | 28°3 28:3 | 29:0 29:0 | 28:4 28°5 | 28-8 28:9 | 29:2 29-2 | 29-9 29°91 35-2 24:5 
21 | 23°8 23°8 | 24°3 24:3 | 24-4 24°4 | 23:4 23°4 | 22-4 22:4) 21:5 21°6 | 21°7 21°8 | 21°3 21°3 | 20°38 20-4 | 21-2 21°3 | 21:2 21°2| 21°6 21°6] 24-4 12°6 
22 | 12°8 13:1) 12°6 13:1]13°3 13:5 | 14:3 14:1] 13°8 13°9]13°6 138°6| 13:4 18°5 | 14:2 14:1 | 14:4 14:4] 153 15:7 | 16°6 17:0) 16°6 16°8]17-3 12°6 
23 | 15-4 [15-4]) 15-0 [15:0]} 14°7 [14-7] 14-7 [14°7]] 14-1 [14:1] 13°8 [18°8]] 13-9 [13°9]| 14-7 14:7 | 15°38 15:3) 16-1 16-1 | 17-9 17:9] 18-9 18:9} 24:8 13:8 | 
24 | 243 24:3 | 24:3 24:3] 24°3 24:3 | 24:2 24-2 | 23-4 [23-4] 23-2 [23-2] 23-1 [23:1] 22°3 [22-3] 22-0 [22°0]) 22°2 22-2 | 22-2 22-2 | 22-7 22-7) 24:3 22-0 
25 | 24°8 24:3 | 24:0 24:0 | 25:0 24:7 | 25:0 25-0 | 25-3 25°1 | 25:9 25-7 | 26°1 26:1 | 26-1 26:1 | 26°9 26-9} 27:0 27:0 | 27:2 27:2) 27°4 27:44 28-0 24-0 


26 | 26:0 26:0 | 25°8 25:8 | 25:1 25-1 | 24:2 24:2} 24-0 24:0] 24:0 24:0 | 23°8 23:8 | 23°8 23°8 | 23:7 23°7 | 23:5 23°5 | 23-7 23°7 | 23°9 23°9] 26:0 21-0 
27 =| 2071 2071 | 20°2 20:1} 20-4 20°4| 20:7 20-7) 20°4 20:1 | 20:2 19:4 | 21-1 19:3) 20°3 19:2) 21:1 2171 | 20:2 20-2 | 20:2 20:2} 20°2 20:2] 21-1 18:1 
28 |19°5 195/195 19°5)19°6 196) 15:2 15°83} 15-2 15:3) 14:1 14:1 | 18:4 13-4) 13-4 18°4/14°6 14°6| 15:1 15:1 | 15-2 15-2] 15-0 15:0} 19°6 11:3 
29 | 12% 12°7|11°6 11°8| 111 11:1} 12:2 12:1] 13-7 18:7] 14:2 14:0} 15:2 15:0} 19-0 183} 19:1 19°0|19°3 19°3 | 20:5 20-5} 21:0 21:0} 25-1 1171 
80 | 22:2 22:2! 21°6 21°7 | 22:4 22:4 | 23-1 23:1 | 28:7 23-7 | 24:1 24:1 | 25:0 25:0) 25°3 25:3 | 27:9 27:9 | 29-1 29-1] 31:1 31°17] 382°0 32:0] 33:2 21°6 | 


MEAN.) 28°2 27°6 | 282 27-5 | 28°3 27°7 | 28:2 27°6 | 28:1 27°8 | 27:9 27-7 | 28:1 27:9 | 28°6 28°4 | 28:9 28:8 | 29°3 29:2 | 29°9 29°7 | 80-2 29:9} 32:2 25:3 


13. 14 15 16 iy 18 19 20) 21 22 | 23 Midnight. 


\Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. Dey. Wet. 


i | 315 31° | 31°3 31°3/ 31°6 31°6 | 315 31°5 | 31°8 31-8] 81°8 31°8 | 32:0 32:0 | 82:0 82:0 | 33°38 32:4 | 34°6 34°6 | 35:5 35°5 | 35°6 35°6 
| 2 | 40% 40°5 | 39°5 39°5 | 366 36°6 | 34:0 34:0 | 33°8 33:8] 34:0 34:0 | 33°83 33-8 | 32:0 32:0 | 30°9 30-9 | 30:0 30:0 | 29°5 29°5 | 28°6 28°6 
3 | 25°2 25:2 | 25°1 25:1 | 24-7 24-7 | 23°6 23°6 | 28°1 23:1 | 24:0 24:0 | 25°1 25:1 | 25°3 25:3 | 25-7 25°7 | 26:5 26:5 | 25°6 25:6 | 24:4 24-4 
| 4 | 28°7 28:7 | 27:9 27:9 | 29°9 29:9 | 28-0 28:0 | 28°8 28°8 | 28°7 28:7 | 28:9 28:9] 28:4 28:4 | 28-4 28:4 | 27:6 27:6 | 28:1 28:1 | 28°5 28:5 
5 | 29°6 29°6 | 29-2 29:2 | 29°3 29°3| 29°38 29°3 | 28°7 28°7 | 28:0 28:0 | 27:8 27°8| 27°5 27:5 | 27:4 27-4 | 27°7 27°7 | 27-6 27:6 | 27°7 27-7 
6 | 30°4 30°4/ 30°6 30°6 | 30°3 30:3} 30:0 30:0] 30°5 30:5} 31:0 31:0| 31-0 31:0 31:0 31:0] 31-7 31:7 | 32:0 32:0 | 32:1 32:1 | 33°6 33:6 
7 | 33°3 33°3 | 33°3 33°3 | 82:9 329 | 33-0 33-0 | 82°9 32-9] 33:0 33-0 | 33:1 33:1] 82-2 32:2) 82:1 32:1] 31:7 31°7| 31:4 31:4] 31:0 31-0 
8 | 82-9 32:2 | 33:0 32:0} 33°5 31°0 | 32:0 32:0] 31:0 31:0] 33:2 28:9 | 35:0 30-0 | 34:4 31:0 | 84:6 27:5 | 34:4 28:4 | 35:1 28-7 | 84:6 28:5 
9 | 42:0 37:0 | 41:0 38:0] 40:0 37:0 | 38:5 36:3 | 38:0 35-7 | 88:0 35:2 | 38:0 35:1 | 37-7 34:9 | 88:0 35:0 | 37:9 34:8 | 87:0 34:5 | 86-7 35°5 
10 | 39°2 39°2| 40-1 39°7 | 39-4 39:0) 38:9 38:2 | 39°0 36:7 | 38:1 36:0| 38:7 35:1] 37°6 35:5 | 87:4 36:2 | 37°8 36:1 | 37:1 36:3 | 37-9 36-4 
11 | 40°8 39-1 | 89-1 38:1} 38-0 38:0] 37:0 37:0] 38:0 38:0! 37:2 37:2| 87-1 37:1| 87:0 37:0 | 37°6 37:6) 36:5 36°5 | 38:3 37-0 | 39-1 37:2 
12 | 37°0 37:0 | 87:0 37:0] 36°6 36°6 | 36°5 36°5 | 36:9 36°9 | 35-7 35:7 | 31:8 32:0 | 32:0 32:0 | 31:4 31:4 | 28-7 28:7 | 28:0 28:0] 27:7 27°7 
13 | 29°9 27:5 | 27-8 26°4| 26°9 26°1| 26:1 25°8| 26°1 26:1 | 26:0 26:0 | 26°5 26-5 | 26-4 26:4 | 26°8 26°8| 26:1 26:1] 25°3 25:3] 25:2 25:2 
14 | 83°2 332 | 32°6 32°6| 30:0 31°8| 30:1 30°1| 81°5 31°5 | 81:1 31:1 | 30:1 30°1| 29:0 29-2 | 29°8 29°8 | 29-1 29-1 | 28-3 28°3 | 28-9 28:9 
15 | 30% 30°5 | 30°5 30°5 | 30-2 30:2 | 30-2 30:2 | 30°2 30:2] 30:0 30:0 | 29:9 29°9 | 29:8 29-8 | 29:3 29:3 | 29°3 29°3 | 29-8 29°8 | 29°8 29:8 
16 | 37°6 87°6 | 88:1 38:1] 39:0 39:0 | 39:2 39-2) 39°0 39:0 | 38:6 38°6 | 38°6 38-6 | 39°1 39-1 | 39:7 39-7 | 40:1 40:1) 40:2 40:2] 40°7 40-7 
V7 | 37'1 87:1 | 37-4 37-4 | 37°8 37°8| 37:9 37:9 | 37°9 37:9 | 88:0 38:0 | 38:1 38-1] 38:0 38-0 | 38:2 38:2 | 38:2 38:2] 37°9 37-9 | 87-9 37-9 
18 | 87°6 87:6 | 37-0 37:0 | 37:0 37:0! 87:0 37:0! 86:7 36°7 | 86:7 36°71! 86-9 36-9 | 36:2 36-2) 35:3 35:3 | 35°1 35:1] 34:2 34:2] 34:0 34:0 
19 | 42°0 36°2|41°6 31°5 | 41-4 30°0| 40-1 30:0 | 39°1 29-7 | 38-9 28°8| 38:0 28:0| 85-5 27:1| 86:0 26°8| 34:6 26:3] 35:4 26:0] 35:0 26:5 
20 | 29°6 29°6 | 29:0 29-0 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0] 30:0 30:0 | 29°6 29°6 | 28-5 28:5 | 27:7 27-7 | 27:1 27:1} 26-4 26:4] 25:0 25:0] 24-5 24:5 


21 21°8 21°8 | 21:4 21°4 | 20°2 20°2/ 200 20:0] 18:7 18°7|16'1 16:1] 14:8 14°9/ 14:0 14:0} 13°38 13°7) 12:7 18-1] 12°6 13:1 /12°6 13:1 
22 | 163 165 | 16°1 16:2} 16:8 17:0) 16:3 16°8| 16-0 16°0|16°3 16:4] 15-8 15-9] 17-3 17:3|17-2 17:2} 16-4 16:4 | 16:3 [16°3]] 16-0 [16:0] 
23 | 18°9 18°9| 20-1 20:0] 21-7 21-4 | 22:2 22-0 | 22-8 22°6 | 22:8 22°6| 23-1 23:0 | 23-5 23-5 | 24-0 24:0 | 24:3 24:3 | 24:8 24:8] 24:4 24-4 


24 | 22°9 22-9 | 22°8 22:8 | 22:4 22:4/ 22-1 22:1) 22-1 22°1 | 22:2 29:2) 22-8 29-8 | 23-1 23:1 | 29:2 22-2 | 22-3 22-3 | 23:0 23:0 | 23:6 23-6 
25 | 27°8 ie 28°0 27°9 | 28:0 28:0 | 27:9 27:9) 27:9 27:9 | 27:°9 27-9] 27:3 27:3 | 27°5 27:5] 27:8 27°8| 27°5 27:5 | 27:0 27:0] 26:8 26:8 
26 | 24°9 24°9| 24-9 24:9] 25:0 25:0} 24:8 24:8 | 24-2 24-2 | 24-0 24:0 | 23:0 23-0] 22°6 22°83 | 22:2 22-2 | 22:0 22:0] 21-2 21:2] 21-0 21+1 
27 | 181 181 | 19-3 19°1 | 20°1 20-1) 19°6 19°6 | 20-2 20-2/19-3 19-8] 19-2 19-2] 19-2 19-2] 20-1 20:1] 19-7 19°7| 20:0 20:0} 19-5 19:5 
28 | 14:2 14:2) 135 13°5/ 13-6 13°8| 12:7 12-9] 11-6 11°8]11°5 11:4]11°3 11:3] 12:0 12:3] 11°8 12:0| 11:3 11:3] 11-3 11°3} 11-4 11°6 
29 | 21°7 21°7 | 22°0 22-0 | 23:0 23:1 | 24:2 24:2] 25-1 25°1| 24:9 24:9] 25-1 25:1] 24-6 24-9] 24-0 24:1 | 23°38 23°4] 22°6 22°7 | 22°5 22:6 
3 82°0 82°0 | 33°0 32:1 | 33:2 33°2| 82-9 32:9] 32:7 32-7 | 32:0 32:0] 81:7 32:0] 31:0 31:0 | 29:0 29-1 | 28-5 28°5 | 28°6 28:8) 28-4 28-4 


MRAN.| 30°2 29°7 | 30°1 29°5 | 29°9 29-4 | 29°5 29-1] 29-5 29-0 | 29-3 28-6 | 29-1 28-4 | 28-8 28-3 | 28:7 28-1 | 28:4 27:8] 28°3 27:6 | 28:3 27:6 


! 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 35 


TEMPERATURE. Dry AND Wet BULBs. NOVEMBER 1898. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 For Day. 
Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. |Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. pes Wet.|Dry. Wet.} Max. Min. 
1 | 43°2 41-1 43:7 41:3] 43:9 42-1 | 44-4 42-2 | 44:7 42-8 44:4 42-1] 45°8 43-8] 46°5 44:9] 46-7 45:3] 47°0 46:0 | 47°2 46-0 | 47-9 46-2]53°5 42-1 
2 |53°8 51:0 53:0 51°3 | 52°9 51°7| 52°8 51:9} 52:7 52:0 53-0 52:4/ 53-4 53:2] 54:4 54:0] 54:3 54:1 | 55:3 54:9] 55°3 54:9) 55-0 54:31 55-3 45°3 
3 | 45:0 42°5| 46:0 43:0 | 45:1 42:2] 45:1 41-4] 45:6 41-6 | 43-2 40-8 | 43-7 40:3 | 43-7 41:3] 41-4 39:0 | 43:7 40:9 | 43:4 40:0 | 42:2 40-2] 46-3 39-7 
4 | 43-9 40:0} 43:0 41:0] 44:3 41°6 | 43-9 40°5 | 43-5 41-0 | 43:2 40:9] 45-0 42°4| 45-1 42-3] 45:3 42:7] 47-0 48:2] 47:2 43:2] 47:9 44:1] 48-7 41-1 
5 | 45:2 42:3) 45:1 42:9 | 44-2 42:3] 44:3 42:3 | 45-0 43:1 | 44-8 43-0 | 43-0 41-7 | 42-9 41-8] 43-2 42:4] 43:6 42:9] 43°7 43-2] 45°3 43:8] 47-3 41-0 
6 | 43°4 41°6| 439 41°5 | 43-0 41°6 | 43-1 41-4 | 43-9 42-1 | 42-7 41°8| 44-4 43-0] 44-0 43-1] 43°3 42:3] 44-6 43-6 | 45°38 44°8 | 45-8 45:3] 53-5 42-2 
7 | 502 48°3/50°1 48:5 | 51:3 49°5 | 50-0 49-0 | 49°8 48-9 | 50-0 48°6 | 50-3 48-8] 53-1 48-3] 53-4 48-1] 52:4 48-4/ 53-0 48-4 | 53:2 48°51 54-0 49-8 
8 |52°7 46-4) 51-7 47:1) 51:0 47:0 | 52-2 47-9|51:9 47:5 | 52-2 47:2) 52-1 47-2] 51-5 46°9| 50-6 46:6] 50-9 46:9 | 52:2 47-2] 52-1 47-2] 53-2 37-0 
9 | 371 36-0} 36°9 36-0 | 35°2 34:5 | 36°0 35:1 | 35:3 35-0| 34:5 34:4 | 35:3 35:2| 361 36:0] 37-0 36-2] 38°1 37:0] 40-3 38-9] 42-8 40-9] 46:3 34-1 
10 | 387°8 37:5] 37:2 37:0 | 36-0 3577 | 360 35°8 | 35:2 35:1 | 38:1 37-9] 35-1 35:1] 35:2 35:1] 34:4 34:3] 35-0 34:7 | 38:7 38:0 | 40-4 32-91 46-4 34:0 
11 | 38:0 37°5 | 87-1 36°7 | 88:2 387°7 | 38-0 37:6 | 37°5 37:2 | 36-4 36:1 | 35:7 35-4 | 36-0 35:9 | 36-0 35:8 | 36°3 36:0 | 37°3 37-0 | 39°8 39°5| 48-1 35:3 
12 | 45°9 44:5} 45:4 44:5 | 45-9 44-6 | 48°8 47-2 | 50°1 48-0 49:6 47-7 | 49-1 47:2| 46-7 45:5] 51:0 48-7] 53-0 49:7 | 54:9 50°) 54-0 50:2] 55-9 42:2} 
13 | 42:0 41:0) 42-4 41:4) 42-4 41:0/ 42:1 40:9 | 42-3 41:0] 43-2 41-3] 42:9 40-5 | 43-0 40°6| 43:0 40:0 | 42°6 39:3 | 43:3 38-9] 44-2 39:3] 45-1 36-4 
14 | 44-4 40:3) 44:2 40:2) 45:0 39:9} 43-2 40:0 | 43:0 40:8} 42:9 41-4 | 43:2 42:3 | 43-9 43-2] 44-7 44:0 | 45-2 44:8] 46:2 45:4] 46-6 46-4] 48-7 42-9 
15 | 44:8 42°38) 44:5 42:2 | 44:6 42-4] 42-2 40°8 | 43-5 42-1] 41:9 40-9 | 41-4 40-8 | 40:2 39-4] 40:3 39:7] 41:5 40°6| 42:7 41:8] 43-9 42:9] 47-1 39°6 
16 | 45°2 43°1) 44:5 43:1) 44-7 43-0 | 46-0 43-2 |47-0 44-0] 46°6 44:2] 46-1 44:9] 45-7 45:2] 46-2 45°38] 47:0 46°5| 47:9 47-8] 49:4 49:01 54-1 44-4} 
17 | 53°3 53°1 | 538° 58-1 | 53°6 52:9 | 53-1 52-6 | 53-0 52:3 | 52°6 52-1 | 52-1 51-7 | 51:7 51-4] 51-4 50-9] 50°6 50°0| 51-1 49-6 | 52-0 50-4]53-7 48:6 
18 | 48:2 47°8| 48°8 48:3 | 50°6 49°9| 50:4 49:°1]50-2 47-8] 50:8 47-2] 51-2 47:1] 51:2 47-6] 51:7 48:4] 52-1 49:3] 52-2 50°7| 52-2 50:7] 54-0 48-2 
19 | 52:3 48:0} 51°5 48:0 | 50°8 48-0 | 50-7 47-7 |50°1 47:°5| 49-4 47-1 | 49-8 47:1] 49:7 46:9] 49-1 46:5] 49:3 46°6 | 50-0 47°3| 50-1 47:8] 53-2 37-0 
20 | 35°6 35:0} 35:2 34°5 | 35°6 34:8 | 35:1 34:3 | 36°3 35-8 | 36-9 36-0 | 37:2 36:3 | 37-9 36:9 | 38-2 37-0] 39:0 37-8 | 39-9 38-6] 41-3 40-1] 46-1 34-9 
21 | 42-1 39°8 | 39°8 38:2! 40°3 39:0) 40°1 38-4 | 39-2 37:3] 88-7 36:9| 39:8 37:4| 37:3 35:2] 35:7 34:1] 36:8 35:2] 37-7 36:2] 38-9 37:3] 42-6 30-2 
22 | 28°9 27-1] 28:0 26°4 | 28°5 26°8 | 27°6 26-8 | 27-7 26:8] 27-1 26-0 | 27:0 26:0 | 25:4 25°2| 25:7 25:2| 27-0 25-8 | 28-4 26-9 | 29-7 27-91 36-9 25-2 
23 | 33°9 31°7{| 81-1 31:2 | 30-4 30°6 | 31:2 31-3 | 31-1 31:3 | 32:1 31:7 | 33:0 32-0 | 33:9 32:7 | 35:0 33-7] 35:1 34:3 | 35-4 32:3 | 35°6 32:5] 39°8 30-4 
24 | 38°6 37-2) 37-9 36°9| 37:9 36:9 | 37-7 37-0 | 38-9 37°5| 89-4 37:3 | 39-6 37-5 | 39°8 37:9 | 38-9 37:1 | 39°5 37:1] 89-1 36:8] 39-7 37-2] 40-2 36-4 
25 | 88°4 37°5 | 38°8 37°8| 39°8 38:6 | 39:2 37:8 | 39-7 38:0} 40-0 37-9 | 40-0 37:9| 40:5 38°6| 41-3 39-7] 41°7 39-9] 42:7 40°3 | 43-1 40:3] 43-9 37-9 
26 | 41°9 40:0) 41°2 39:3) 41-2 39-0] 41-7 38:1 | 41:2 38-2] 41:2 38:3/| 40-9 37-9] 40:8 38-8 | 39:3 37:4] 38:3 36:3] 38°7 36°8| 395 37-3] 42:3 35-9 
27 | 35°9 33:3) 34:4 325 | 35°8 33°6| 36-0 33:8 | 36-0 34:3] 35:0 33-2 | 34:3 32°9 | 35-3 33-8] 38-5 37:1] 37°6 35°6| 37-7 35-0 | 38-3 35-1] 40-7 33:8 
28 | 36:0 33:8) 36:0 33-7 | 37°3 35:0] 31:9 32:1 | 33-9 32:0| 32-0 30:2 | 30-3 28:4] 30-1 28:1| 31:9 29-5] 33:4 31:0] 34:9 32-0] 33°8 31-4] 38-6 23:8 
29 | 23°6 22°83) 23:1 22:2) 22-2 21:0 | 22:0 21:1 | 21-8 20-9 | 22:3 21:6 | 23°6 22°8| 24:6 23-9] 26:3 24:9 | 26-9 25:4] 26-3 25:9] 27-2 27-:1131°9 e171 
30 | 82:0 31:2) 32-4 31:9) 31:9 31-6 | 32:4 32:1 | 35:7 33-01 36-1 35-4 | 38-1 36°9| 39-1 37-9] 39-4 38-6] 41-4 40-4 | 43-1 42:3] 44-9 44-0] 49- 
Maman.) 41°8 39°8| 41:3 39°7 | 41°5 39-8 | 41:2 39°6 | 41:5 39:8| 41:3 39-7 | 41:4 39-8] 41-5 39-9] 41:8 40-2] 42:4 40°7 | 43-2 41-2] 43-9 41-9 
13 14 15 16 17 18 | 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. wet.[Dry. Wet. |Dry. Wet. (Dry. Wet. |Dry. Wet. (Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 48:0 46°9| 46°7 45°3| 48-0 47-0 | 48°3 46-2 | 49°3 46:7] 50-2 45-4150°6 47-2|49°8 47-2|51°3 48-7 |51°3 49-9] 51-9 50:3] 53°3 50-3 
2 | 54:5 536 | 544 53-0 | 52-7 50°6 | 50:2 48-4] 50-0 48:3| 50-2 48:2149°5 47-9| 48-6 46-4| 48-1 45-2] 47-4 45-0 | 46-3 43:8] 45-3 43-0 
3 | 425 404) 43-4 40-8 | 42-1 39-8 | 40°6 38-4 | 40-0 38°5| 41-7 38-7| 42°3 40-1 | 42:9 40°1| 44-1 41-0| 45°3 41-9] 45-0 40-9] 44-4 40-3 
4 | 47-0 43°6 | 43°2 41°9| 46-0 44-0 | 45-1 43-0] 45-8 43-0 | 45-6 43-5 | 46:1 43°7 | 46-0 43-1 | 45-9 43-0 | 45:0 42+1| 45-0 42-7| 45-9 42-8 
5 | 46:9 45°1|45°8 44-1 | 47-2 45-1 | 46-0 43-8] 45-0 42:8] 43-0 41-6 | 42-1 40-3 | 42:1 40-3 | 41-3 40-0 | 42:4 41°3| 42:9 41-4| 44-0 42-0 
6 | 47-0 46°5 | 48:4 46-9 | 49:0 47-0 | 48-1 45-4] 48-0 45:8 | 49:2 45-4] 50-4 45-7 51-0 45:7| 50-0 46:8] 51:8 47-0| 53-3 48-0 | 52-0 48-4 
7 {515 48°6 | 51-0 48-2 | 52:2 47-5 | 52:3 47-4 | 53-2 47-0/ 52-9 47-°3]52°9 47:°3| 52-2 468/530 46:5 | 52-6 46-0|52°2 45-9| 51-9 45-5 
8 | 52:2 47°2) 52° 46:9 | 52:0 46:0 | 48:0 44:6 | 45-4 43-1] 43-4 41°3| 42-2 40-3| 40:9 39°5 | 39-4 38-0 | 39:2 37°9|37°6 36-8 | 38:1 36-5 
9 | 442 42-7 | 45°3 43°7 | 46-0 44-1 | 45-0 43-4 | 42:5 41-2| 42-0 41-0| 41°3 40-4] 41-3 40:3 | 40°6 39-9 | 40-2 40-5 | 41-2 40°3| 38-7 38-2]: 
10 | 41°3 41-0 | 43°0 42°2| 44-6 43-7 | 46:0 44-3 | 43:3 42:3| 41-2 40-5| 39-6 38-9| 40-3 39°8| 39-2 38°6 | 37:7 37°4| 38-6 38-0|37°3 36-9 
Il | 43°5 42:9 | 44°9 43-9 | 44:5 43:8 | 45-0 44-1] 45-0 44-0| 44-0 43-1 | 43-0 42:3] 42°3 41°61 41°9 41°3| 43-1 42-4 | 42°9 42-4] 4841 46:8 
12 | 54:2 50° | 54°8 50°6 | 54°6 50-7 | 54:7 50-2| 49-3 47-7 | 47-1 46-1 | 46-8 45-7 | 46-2 45-9| 46-2 44:3 | 45-0 42°6| 43-3 41°3| 42-2 41-2 
13 | 44:8 40:2 | 45-0 40-7 | 44-1 40-0 | 41-4 37-7 | 40-0 37-0| 38-4 36-2| 37-4 35-9|37°5 35-9] 42-1 38-4 | 43-7 39-9] 44-0 40°2| 44:5 40-8 
14 | 47-7 47-4 | 48°0 46°7 | 48-1 45-8 | 47-0 45-7 | 47-0 45-3 | 47:3 45-6 | 46-4 44:8| 45-3 44-0] 45°3 43-5 | 45-5 43°7| 45-7 43°3| 44-4 42-3 
1d | 45°6 44:2 | 46° 45:0 | 46-2 45-1 | 45-7 44-4] 45:3 44-0| 45-4 44:1 | 46-1 44-7| 46-0 44-2] 46-7 43°8| 46-1 43-8] 45-2 43-0] 45-8 43-2 
16 | 506 50:3 | 52-4 52-0| 52-7 52°3 | 525 52-4 | 52-6 52-4| 53-0 52°5| 53-4 52°6| 54-0 52-7| 54:0 52-7 | 52°9 52°6| 53-1 52-9| 53:2 52-9 
17 | o1-2 50°3 | 515 50:3 | 51:6 49-9] 51-0 49-5 | 50-0 48°6| 49:6 48-6| 49-3 48-8 | 49-0 48°6| 48-9 48°6| 48-9 48-6| 49-0 48°6| 48-6 48-1 
18 | 52:9 50°8 | 52°8 50-7 | 52:9 50-0 | 52:0 50-0] 535 49-9| 53-7 49-8| 53-4 49-91 53-7 49°5| 53-0 49:0 | 53:8 48-81 53-0 47-6] 53-2 47°8 
19 | 50°8 47°3 | 50-9 47°5 | 50-2 47-3 | 49-4 46:8] 48-8 45:9| 47-9 44-7| 45:0 42-4 | 42-9 40-9| 40-9 39°7 | 38°5 37°6 | 38:3 37°3 | 37:2 36-2 
20 | 42-1 409 | 43-0 41°8 | 43-5 42-0) 44-1 43-0 | 44-8 43-4 | 45-2 43-7 | 46-1 42-9 | 45-3 42°5| 44-9 42-1] 44-0 40-2] 41-4 38-7] 40-2 37°8 
21 | 39°6 37-4 | 384 87°1 | 37-7 36-4 | 38-2 36-2| 36-2 34-9 | 35-0 33-1| 33-4 32:0/ 31-7 29-7| 31-1 28°8| 30-3 28-1] 30-4 27-91 30-2 28:3 
22 |31:0 29-2| 31-6 29-4 316 29°4 | 32-1 30:0 | 32-9 30-3 | 36-4 32°1| 35-7 32-2 | 35-2 32-2| 34-8 32-1] 34:8 32-1] 34-3 32-0] 34-3 31-9 
23 36-6 33-4 | 39°0 35°0 | 38°3 36-1 | 37-7 35°7 | 37-0 35:3 | 36-9 35-1| 36-8 35-0 | 37-4 35°8| 37-9 36-1 | 38-1 36-4| 39-0 3771 | 38-7 37-2 
24 | 39°8 371 | 39°] 36:8 | 38-6 36-4 | 38-0 36-1 | 37-7 35-9| 36-8 35-6| 36-7 35°6 | 37-0 36-0 | 37°5 36-4 | 37-5 361 | 38-7 37+1| 38-0 37-2 
2 [43:0 40°9| 43:8 41-2| 43-8 40°9 | 43-1 40-7 | 43-1 40-4| 43-1 40-0) 43-0 40-2 | 42-3 40-2] 42:5 40-7 | 42-9 40°3| 42-4 40-2] 42:3 40-2 
26 | 40° 37:9) 39°7 37:1) 39-1 37-2 | 39-3 37-3| 39-0 36:8| 38-8 36:8/ 38-1 36-2| 36-8 35-2| 36-8 35°0|37°5 35-7 | 37-4 35-1| 35-9 33:8 
27 | 88°7 35°4 | 39°0 35:3 | 39-4 36-0 | 39-3 35-2 | 38-9 35-0| 38:5 34-9|37°5 34:3 | 35-4 33-2| 36-0 33°2| 37-0 34:1 | 37-7 34-6 | 36-9 34-4 
28 | 35:2 32-1) 34:3 32-1 | 34-7 31°0 | 82°8 30°7 | 32-1 29-1 | 30-0 27-4| 31-7 28-0| 29-0 26°5| 28-4 26-2 27:3 25:3] 25°3 24:0| 24-4 23-0 
29 | 28°6 28-1 | 28-9 28-3 | 29-0 28-7 29°2 29°5 | 29°8 29-3 | 30-2 30-1| 31-0 30:5 | 31°6 30:9 | 31:4 [31°1]] 31°] 31:0 | 30-4 30-1] 31-4 311 
30 | 471 46-4 | 48:2 46-8 | 49-0 46:9 | 47-9 46-4] 48-4 465 | 47-6 46-1| 48-1 45°6| 48-3 45-1 47-9 43°3| 47-4 42°8| 46-5 43-3] 16-2 42-8 
MEAN, 44°6 42:6 | 44:8 42-7 | 45-0 42-7 | 44-3 42-2] 43-8 41-7| 435 41-3] 43-2 41-0 42°7 40°7 | 42:7 40:5 | 42°6 40:4] 42:4 40:2] 42-2 40-0 


36 BEN NEVIS OBSERVATORY. 

TEMPERATURE. Dry anD WET BULBS. DECEMBER 1898, 
| 2 3 | 4 5 6 ii 8 9 10 11 12 For Day, 
Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet.)/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.] Max. Min. 

1 | 28:0 28:0] 27:4 27-4] 28:0 28-0] 28°6 28-6 | 29:3 29:3 | 30°9 30-9 | 31:2 31:2] 31°2 31:°2/31°8 31:8 | 31:2 31:2] 80-8 30°8| 30:4 30:4] 36°0 27-4 
| 2 | 34:5 34°5|33°5 33:5 | 33°0 33:0 | 32:0 32:0} 30:0 31:4) 28:9 28:9 | 29:0 29:0 | 29:1 29-1 | 29°1 29:1 | 30°1 30°1 | 80°8 30°8 | 26°3 26°3]34:5 21°5 
} 38 | 231 23°1 | 23°1 23:1 | 23:2 23°2 | 23°8 23:8 | 23:9 23°9 | 23:2 28:2 ; 23:0 23°0 ; 22:1 22°71; 22°9 22°9 | 22°9 22:9) 24-1 24:1 | 25:4 25°49 35:8 22:1 
| 4 | 32:0 32:0| 81:3 31:3] 81°7 31:7 | 32:0 32:0 | 32-1 32:1] 32-0 32:0] 32:1 32:1 | 32-9 32:0) 33-7 33-7 | 38:9 33-9 | 38-2 33:2/ 36-1 36:1] 39°3 31:3 
5 | 87:2 387°2| 35:2 35°2| 35:0 35:0 | 34:7 34:7 | 346 34°6 | 34:0 34:0} 34:0 34:0] 34:0 34:0 | 84°8 34:8} 34:1 34:1 | 34:0 34:0 | 82-7 82°71 37-2 32°7 
| 6 |35°8 35°8|36°0 36-0 34°83 34°8 | 33°0 33:0 | 32°1 32:1 | 31:2 32:0 | 32:0 32°0 | 32:1 32:1 | 32°0 32:0 | 32:0 32:0 | 82:0 32°0| 31°9 32:0] 36:0 24°5 
| 7 | 240 24:0] 23-9 23°9 | 24:2 24:2 | 24:3 24:3 | 23°8 23°8 | 24:0 24°0 | 24-1 24:1 | 24-2 24:2) 24-1 24-1 | 24-4 24-4] 24-9 24-9 | 251 25:1] 291 20° 
|} 8 | 21:2 21:2} 20°2 20°2| 20°1 20:1) 19°0 19:0] 18:4 18°4/17°4 17-4] 16:4 16:4] 16:4 15:4] 20-2 16:9 | 20:3 17:9] 18:7 17:9} 19:4 17:3] 29°5 16:4 
|} 9 | 81:4 81:2] 30-0 29°7 | 30:0 30°0 | 29°7 29°7 | 29°3 29:3] 29°3 29:3 | 29°5 29-5 | 29:3 29°3 | 28°8 28°8 | 28°8 28°8 | 28°6 28°6 | 28°9 28:9}31'4 26°8 
| 10 | 32:0 32°0/ 33:9 32:0] 35:3 35°3 | 36°3 36:3 | 30°3 32:0 | 29:0 29:0 | 28:1 28:1 | 28-1 281 | 28°9 28°9 | 28:2 28:2 | 28°8 28°8 | 28°8 28°] 36°3 28:0 

11 | 37°3 37°3| 37:2 37:°2| 36°7 36°7 | 36°8 36°8 | 37°1 37:1 | 37°3 37°3 | 87°8 37°8| 38:1 38:1] 38°3 38:3 | 38°3 38°3| 38:0 38:0 | 37:4 37°4438°3 36:2 
| 12 |37°0 87:0} 86°] 36:1] 35°2 35:2) 34:7 34°7 | 35:0 35:0 | 35:0 35:0) 85:0 35:0 | 86:1 36:1 | 36°8 36:8 | 37°7 37°7 | 38:2 38:2 | 37:9 37:9} 38:2 26-2 
| 13 | 27:3° 27:3] 27-3 27:3 | 27-7 27-7 | 28:0 28-0] 28-0 28-0 | 28-7 28-7] 28-9 28-9 | 28:0 28-0 | 28:3 28-3 | 28°3 28°3| 28-7 28°7| 28-3 28:3]38°3 27:3 

14 | 334 33°4/ 34:0 34:0 | 34°8 34:8 | 36°3 36:3 | 37°1 37:1] 37:0 37:0 | 8674 36°4| 32°1 3271 | 32:0 32:0] 29°71 29:1] 28:3 28:3) 27:9 27:9] 371 24:0 

15 | 25°7 25°7 | 26:0 26:0 | 25°6 25°6 | 25:7 25-7 | 25:0 25:0 | 25:0 25:0] 24:0 24:0 | 23:3 23°3 | 23°5 23°5 | 23:9 23°9| 24:0 24:0 | 24°7 24°7731:9 23:3 

16 | 33°9 32:4] 34:0 33:0] 35°0 35:0 | 35:0 35:0 | 37°5 37-5 | 87:0 37:0 | 37°1 37°1| 37°9 37-9] 38:1 38:1 | 38:0 38:0} 88:0 38:0] 37°7 37°7] 381 27:3 

17 | 27:0 27:0} 27:0 27:0 | 27:0 27:0 | 27:0 27:0} 27:0 27:0 | 27:1 27:1 | 27:0 27:0] 28:0 28:0 | 27:3 27:3 | 27:9 27°9 | 27:9 27-9 | 28:0 28:0} 36:2 26:9 

18 |35°3 35°3| 36°3 36°3 | 36°3 36°3 | 32°8 32°8 | 31:3 32°38 | 29:7 29-7 | 27:9 27:9 | 26:1 26:1 | 23:8 23°8 | 28:9 23:9 | 23:2 23°2 | 22°56 22°54 36:3 21:2 

19 | 22°8 22:8] 22:9 22:9 | 23°3 23°3 | 24:0 24:0 | 24:1 24:1 | 23:2 23:2 | 22-9 22:9] 22:0 22:0) 21:0 21:0 | 21:5 21°5 | 20°4 20°4|19°7 19°7] 24:1 18:0 

20 |18°5 185) 18°8 18:8) 17:9 17°9| 17:9 17:°9} 17-9 17°9| 17:2 17:2} 18:0 18:0} 18°2 18:2} 19:2 19:2 | 20°9 20:9 | 22:1 22:1 | 24:2 24:2)29°9 17:2 

21 | 28:5 28°5 | 28°3 28°3 | 28°3 28-3 | 28-1 28:1 | 28:0 28:0 | 28:1 28:1 | 27°38 27:8} 27:9 27-9 | 28°1 28-1 | 28°0 28:0 | 27:7 27-7 | 27°3 27:3] 291 26:2 
| 22 | 26°9 26°9) 27°5 27°5 | 26°4 26°4 | 26-4 26°4 | 25°5 25°5 | 25:8 25:8 | 26°1 2671) 26:8 26°8 | 27°3 27°3 | 27°9 27:9 | 28-0 28:0 | 27:9 27:9] 30:0 25-5 

23 | 80°2 30:2] 30:0 30:0} 30°0 30°0 | 30:0 30:0} 30°0 30:0 | 30°0 30°0 | 30:2 30:2} 30:2 30:2] 30:8 30-8] 31:0 31:0] 30-9 30:9} 31:0 31:0} 316 29:3 

24 | 311 31:1) 30°6 30:6] 30°5 30°5 | 30°1 30:1] 30:1 30°1 | 30°0 30:0 | 29°8 29°8 | 29°6 29°6 | 29:0 29:0 | 29°6 29°6 | 29°8 29°38 | 28:1 28:1] 32:3 26:1 

25 | 32°8 32:8} 33°2 33:2] 33:0 33:0 | 32°5 382°5 | 32°1 32°1 | 31:7 32:0} 33:0 33:0 | 33:9 33°9| 341 34:1) 35:0 35:0] 85-4 35°4| 36:0 36:0} 37°9 3177 

26 | 38°0 38:0] 38:2 38:2) 38:0 38:0] 387°5 37°5 | 34:0 34:0 | 32°6 32°6 | 32:0 32:0] 28:9 28-9 | 27-1 27:1 | 27:0 27-0 | 28:0 28:0 | 26:3 26°37 38:2 26:0 

27 | 27°8 27°8| 27-9 27-9} 28:0 28:0 | 28-5 28°5 | 28-2 [28-2]] 28:3. 28:3 | 28-5 28:5 | 30:0 30:0 | 29-7 29-7 | 27:0 27:0 | 25°6 25°6 | 24-7 24:7] 30-4 24:3 

28 | 27°9 27-9] 27:8 27-8) 26:1 2671 | 25°3 25:3) 24:7 24:7 | 23:2 23:3 | 23°3 23°7 | 23:2 23:3 | 24-1 24:2 | 23°3 23°3| 25:0 25:0 | 24°8 24°8]27:9 22:0 

29 | 22°2 22-2 | 22°8 22°8 | 22:0 22:0 | 20:9 20°9 | 20°3 20-7} 19°8 20°71] 19-7 19:9] 20°2 19:8} 20:7 19°3 | 20°6 19°4) 204 19:2) 19°6 19°59 22°38 17°5 

30 | 18:2 18°2)17°5 17:5) 17-4 17-4) 18-2 18-2) 182 18:2] 18-2 18:2} 19:2 19:2} 18:4 18:5 | 19:4 19:4] 19:4 19°5 | 20°8 20°1| 24:1 21-4) 24-1 17-4 

31 | 19°0 19:0| 19-7 19°7 | 20:8 20°8 | 20°7 20°7 | 20°7 20-7 | 22:0 22:0 | 22:2 22:2) 22-4 22:4 | 22:5 22°5 | 23-1 23:1) 23:0 23:0 | 22-7 22°7] 26-1 19-0 
MEAN.| 29:0 29:0 | 29:0 28:9} 28:9 28-9 | 28°7 28°7 | 28-2 28:4 | 28:0 28:0 | 27:9 28:0 | 27°8 27:7 | 28:0 27:8} 28:0 27°9 | 28:0 28:0 | 27°9 27:8] 32:9 24-7 

13 14 al) 16 We 18 19 20 mal 22 23 Midnight.{ Mean. 
| 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet. Dy, Wet. 

1 | 304 30°4) 30°5 30°5 | 31:0 31:0) 32:0 32:0 | 34°0 32°2] 35°2 35:2| 35°6 35°6 | 35:9 35:9 | 36:0 36:0] 35°5 35°5 | 36:0 36:0] 35:0 35:04 31°9 31:8 

2 | 25°4 25:4 | 23°9 24°0 | 24:2 24°3 | 23:4 234) 23:1 23°1 | 23:2 23°2 | 22°9 22:9 | 22:4 22:5 | 22:4 22°4 | 21°5 21°6 | 23:1 23:1 | 23:0 23:0] 26:9 26-9 

3 | 28°5 28:5; 31°0 31:0] 31-7 31-7 | 32:0 32:0 | 33°1 83:1 | 34°9 34°9|35°8 35:8 | 35:4 35:4) 33°5 33°5 | 33°4 33°4) 33:0 33:0 | 32°8 32°8] 28:2 28-2 

4 |136°9 36°9| 37°2 37:2 | 37:4 37-4 | 38:1 38:1] 38:0 38:0} 38:0 38-0 | 38:1 38:1 | 37°6 37°6 | 39°0 39-0 | 39:3 39°3| 39:0 39:0 | 38°3 38°38] 35:4 85:4 

5 | 33°3 33°3 | 34-4 34-4 | 35-0 35°0 | 385°3 35°3 | 35°7 35°7 | 36°0 36:0 | 36°71 36:1] 36:0 36:0 | 385°7 35°7 | 36:0 36:0 | 86°38 36:3 | 35°6 35°6] 35:0 35-0 
| 6 |31°8 31:8} 31:0 31:0 | 31°3 31:3 | 29°7 29°7 | 28:1 28:1 | 27:0 27:0 | 25:8 25:8 | 26:0 26:0] 25:9 25:9 | 25-1 25:1 | 24:5 24°7 | 24:6 24:6130:2 30:3 
| 7 | 2671 2671] 26°8 26°38 | 27:9 27:9 | 29-1 .29°1 | 28:0 28:0 | 26:1 26°1 | 23°3 23:3 | 22°1 22:1 | 21°2 21°3 | 21:2 21:2} 20:9 20:9 | 20°5 20°54 24:3 24:3 
| 8 |17°7 17:0} 19-7 16:8; 181 17-0) 18:2 17:1} 19:0 18:0} 21:9 21-7 | 23:9 23:9 | 25°1 24:9 | 26°3 26:0 | 27:3 27:0] 27:9 27:4] 29:5 29:2120°9 20:2 

9 | 29-2 29°2| 29°5 29°5) 28:0 28°0 | 26°9 26:9 | 26°38 26°8 | 27:0 27:0} 27:0 27:0 | 26°8 26:8 | 27:0 27:0 | 27:2 27-2 | 27-2 27:2) 29:3 29:3] 28°6 28°6 

10 | 28°7 28°7 | 28°1 251 | 28:0 28:0 | 28:3 28°3 | 28:3 28°3 | 28°3 28°3 | 28-9 28°9 | 29°3 29:3] 29:9 29:9 | 29:8 29-7 | 32°3 32:0 | 35:9 34:0].30°1 30:0 

11 | 37:0 37°0| 86°2 36°2 | 86°3 36°2| 36:3 36:3 | 36:9 36°9 | 37:0 37:0 | 37:0 37:0 | 37:2 37:2) 37:3 37°38 | 37:2 37:2 | 37-2 37-2) 87:1 37:1] 37:2 37:2 

12 | 32°2 32°2| 30°2 30°2/ 29°3 29°3 | 28:1 28:1 | 28:0 28:0) 27:3 27:3 | 27:9 27-9) 27°6 27°6 | 27-4 27°4| 27:2 27-2 | 26°2 26:2) 26-5 26:5] 32:2 32:2 

13 | 282 28-2) 28°8 28°8 | 28°8 28°8/ 30:0 30:0) 30:0 30:0} 30°3 30°3} 31:5 31:5 | 82-7 32-2 | 32:5 32:5 | 82°4 32-4 | 82:4 32:4 | 33°3 33:3] 29°5 29°5 

14 | 26°7 26°7 | 25°8 25°8 | 25°1 25°1 | 25:1 25°71 | 25:0 25:0] 25:1 25:1] 25:0 25:0 | 24:0 24:0 | 24°3 24:3 | 25°8 25°8 | 26°3 26:3 | 26:0 26:0] 29°35 29:3 

15 | 24°9 24°9| 25:1 25°1 | 25:0 25:0 | 25:3 25°3 | 27-9 27:9} 30°0 30:0} 28:1 28:1] 30°3 30-0] 31:0 30:0] 30:2 30:0) 30:5 30:2] 31°9 31:99 26:5 26:5 

16 | 37:0 37:0] 33:4 33:4 | 82°2 32°2| 32:0 32:0 | 28°9 29:3] 29:0 29:0 | 28:0 28:0 | 28:2 28:2| 27:3 27:3] 28:2 28:2) 28:0 28-0 | 28:0 28-0} 33°3 33-2 

17 | 27-0 27:0 | 26°9 26°9) 27°71 27-1 | 27:1 27:1 | 27:0 27:0 | 26:9 26:9 | 28:0 28:0} 31°3 31°38] 33°38 32°5 | 36:2 36:°2/| 36:2 36:2) 34:6 34:6] 287 28-7 
| 18 | 21-2 212) 21°3 21:3 | 21:3, 21°3 | 21°6 21:6 | 21:3. 21°38 | 21°4 21:4 | 21°7 21:7 | 21:7 21-7 | 22:0 22:0 | 22°0 22:0 | 22:2 22°2 | 22:3 22:3 | 25:4 25-4 
| 19 | 181 18:1] 18-0 18:0} 18:1 181] 18-0 18:0) 18:8 18°8| 18:1 18:1] 18°4 18:4] 18:7 18:7] 186 18°6| 18:9 18:9} 18-9 18-9] 18-4 18-4} 20-4 20-4 

20 | 25°9 25:9 | 28°0 28:0 | 29°4 29°4 | 29:9 29:9 | 29°8 29°8 | 29°7 29:7 | 29°7 29:7 | 29:3 29:3 | 29:5 29:5 | 29-1 29°1 | 29:0 29:0) 28:4 28:4) 24:1 24-1 

21 | 28°1 28°1 | 29°1 29°1 | 28:0 28:0 | 27°6 27:6 | 26°3 26°3 | 27:0 27:0 | 26°8 26:8 | 26°3 26°3 | 27-0 27:0] 26:7 26°7 | 26:4 26:4) 26:2 26:2] 27°6 27°6 

22 | 28°0 28:0 | 25°2 28:2) 28°5 28°5 | 28:8 28:8) 29°1 29:1 | 29:0 29:0] 29:0 29:0 | 29°1 29:1 | 29:5 29-5 | 29°6 29:6 | 29:7 29-7 | 30:0 30:0] 28°0 23:0 

23 | 31°0 81:0} 30°0 30°0 | 29°8 29°83 | 30-1 30:1] 30°1 30:1] 31:0 31:0] 81:2 31:2) 31:4 31:4] 31°6 31°6| 31°5 31°5| 31°6 31°6| 315 31:5} 306 30°6 

24 | 28°2 28°2 | 27-2 27°2| 26-9 26°9| 26°6 26°6 | 26°38 26°3| 26:1 26:2) 26°6 26°6 | 27:4 27-4] 28°6 28°6 | 30:0 30°0/ 31:9 31:9) 32:3 32:3] 29:0 29°0 

25 | 862 36°2| 36°9 36°9 | 37°4 37°4 | 87-9 37:9 | 387°9 37:9 | 387°8 37°8| 87°7 37°7 | 87°4 37°4| 87°38 37°83 | 87°3 87:3 | 37°38 37°83 | 37°4 37°4]85°5 355 

26 | 27°3 27°3 | 264 26°4 | 26°5 26°5 | 26-0 26:0 | 26:0 26:0| 27:0 27:0] 26:°6 26:6 | 26:5 26:5 | 26°7 26°7 | 26°7 26°7 | 27:0 27°0| 27:1 27:1] 29°5 29°5 

27 =| 24:3 24°4| 24:6 24°6 | 25°38 25:3 | 26°7 26°7 | 27°8 27:38 | 28:9 28°9| 29:7 29-7 | 30:0 30:0 | 80:4 30°4| 29°3 29°3 | 28-9 28°9| 28:0 28:0] 27°8 27°8 
| 28 | 24:3 24:3 | 24:2 24°1| 23°8 23°8 | 23:0 23:0 | 22°4 22°4 | 23:0 23:0 | 22:0 22:0 | 22°9 22:9] 22:9 22:9 | 22°8 22°38 | 22-7 22-7) 22-4 22:41 24:0 24:0 

29 | 21°2 20°83} 21°2 19°8 | 20°5 191] 19:2 19:3) 19:2 19°4 | 20°4 20°4 | 20:2 20°2| 20:4 20:4) 17°5 17°5| 19:0 19°1] 18:9 18:9] 19-0 19:0} 20:2 20:0) 

80 | 22°0 20°2| 24:0 21:0 | 24°] 21°1 | 21:4 19-1 | 20°8 18°8 | 20°1 18:4) 19°5 18:2) 19-5 18:1) 18°8 17:7] 19:4 17°3| 18°3 17:5 | 18:2 18:2}19:8 18:8 

81 | 25°0 24°9 | 24°7 24°7 | 25°9 25°7 | 26°1 25°9 | 25:2 25:2) 259 25°9| 25°6 25°6 | 26-0 26:0 | 25°8 25°8 | 25:0 25:0 | 23°8 23°8 | 23°8 23°38] 23:4 23:4 

| 
|MrAN.| 27°3 27°7 | 27°38 27°6 | 27°83 27°6 | 27°7 27°6 | 27:7 27°6 | 28-0 28°0| 28:0 27:9 | 28:2 28-1 | 28:3 28-2 | 28-4 283] 28°5 28:4 | 28-6 28:5] 28:2 28-1 
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TEMPERATURE. Dry anD WET BULBS. 
al 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1] 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet 
1 | 45:1 42:1] 45:6 42:1 | 44:9 42:5] 44:4 42:9) 44:0 48:0] 45:1 44:2 | 46°7 45:1) 46°3 45:1 | 46°3 45:3 | 46°2 45:°2| 45:9 45:1 
2 |50°7 48:2|49-4 47:3) 50:0 46°9| 47:3 45°2| 46:1 43°8 | 44°8 43:1] 44:0 42:9) 44:1 43-3 | 44:2 43:3) 44-1 43:4] 44°6 44-2 
3 | 37:4 36:4| 39:1 37:9 | 88-3 371/390 38:0] 38:3 37:8) 37:2 36:3; 36°6 35:9] 36:2 35:6 | 35°6 35:2; 36:4 35°9 37:0 36:2 
4 |48-7 47:0] 47:1 45-0 | 47:1 46:0] 48:0 45:8] 48:1 46°2| 49:0 46:1 | 49°1 46:8) 49°6 47:2|50°1 47:1) 51:1 48:3) 50-1 48-0 
5 | 50:9 50:4] 49-8 49-1] 49-3 49-2| 49-4 49:1] 49-2 48°6 | 49:0 48°5 | 48:4 48:1] 48:4 48:1] 48°6 48°2/49°0 48:3) 48-1 48-1 
6 | 52-0 50:0] 50:1 50:0] 50-0 49:3 | 49-2 48-4] 49°9 47:1) 501 46:0| 51:2 46°6| 51:0 47-:0| 50:0 47:0] 51:1 46:9] 51:1 47-0 
7 | 42:0 39:0] 42:0 39:0] 40:3 39-0 | 41:3 39:9) 41:3 38:4] 41:0 39°1 | 41°8 38°6| 41:0 39:3] 41:0 39:1 | 41:0 39°0| 42:0 40:2 
8 | 38:4 36:3] 39-1 36:0] 41:1 35-7 | 40°0 35:1] 39:0 34:2] 86:1 33:0 | 34:4 82:2) 32:9 31:0] 32:2 30:5] 311 29:°9| 31:1 30:0 
9 |47°8 44:8] 45°8 44:2] 45:0 42:9] 46:0 43:1] 45:5 43:5] 44:9 48:0 | 44:7 42:5) 44:7 48:1] 45°3 42:1] 45-1 42:3) 45°8 42-2 
10 | 45:8 45:0| 48:2 48-0] 49°7 49:1 | 51-1 49:1] 48°9 44:0 | 47-1 43:1 | 47:0 42:1] 47:9 42:2] 47:2 48°0| 48-2 42:3 | 47-3 43:0 
11 | 49:2 49:1] 50°6 50:0] 50-9 50°0| 50:1 50:0] 50:0 49-9 | 49:0 49:0 | 49:7 49-7| 49:0 49:0] 49-0 49:0 | 49:2 49-3} 50°4 50-0 
12 |50°2 49:0| 50:0 49:0 | 51:2 49:2] 51:0 48:6} 50°7 48:1) 50-2 47:9 | 48:0 47-4] 48:1 48-0} 50:0 49:2) 49°9 49:3 | 50:0 50°0 
13 | 41:2 40:0] 41:0 39°8 | 40°4 39:°5| 40°3 39:9] 41:1 40°1 | 42:0 41:2| 41°6 41:0] 41°7 41:0] 43:0 42:2 | 42:1 41:3 | 48°8 42:7 
14 | 48:9 48:0] 48°8 48:0 | 49:2 49:0 | 49:1 49:1 | 50°9 50:1 | 51:0 50:2|50°9 50:0] 49:0 46°0| 49°5 45:4] 48-0 43:3) 47:0 43:1 
15 | 44:6 40:8} 44-5 41:0 | 44:0 41:0] 44:0 41:0] 44°3 40:2] 44:0 40:0 | 40:4 38:1) 42°3 39:1 | 40:2 37°8| 40°1 37:7) 40°3 38:1 
16 | 44°7 43:9 | 44:4 44:0 | 44:7 44:6 | 45:1 45:0] 46°8 46-4| 47-1 47:2 | 48-9 48:8] 49°8 49°3| 50-1 50°0| 50-1 50:0} 51°3 50-9 
17 | 43:0 41:2} 43:0 41:0] 43:2 41:1] 43:1 41-1] 43:2 41:0} 44:2 41°6| 43:0 41:0 | 44:2 42:0] 43-0 41:1] 44°5 42:0] 44:0 42-0 
18 | 48:2 48:1] 49:2 49:0] 50-0 48:1 | 48-0 46:1) 47°8 45:0) 46°1 48°2 | 46:0 42:2| 43:3 40°6 | 42:2 39:2] 40-4 39:0 | 42:2 38-7 
19 | 38°6 37:0| 38:3 37:0| 41:0 38:1 | 39:7 38°4| 41:0 38:9 | 39°8 38:0 | 40-0 38:0] 41-1 37:5] 40°6 36:4] 41:0 36°8| 40°0 36:0 
20 | 35:1 33°2| 34:1 32-7 | 36:0 33:2 | 38:0 34:8] 37°5 33°8 | 35:9 33:1 | 34:3 31°8| 35:0 32:0 | 34:5 32:0 | 34:6 32°9| 36°0 34:1 
21 | 45°9 43:0 | 44:8 42°6| 44:4 42°8| 43°6 41:8) 43:8 42:2 | 48:2 42:2] 42-9 41-9] 42:5 42:0] 42:1 41°9| 42-2 41°8/43°6 42°8 
22 | 43:6 41°2| 42:6 40:1 | 42°6 40-1 | 42:2 39:9 | 42:3 39°7| 48:0 40:0 | 44:0 40°7 | 44°6 41:1] 45:1 42:0] 45:0 42:4) 45:8 42:1 
23 | 48:9 44:4] 49:0 44:1] 49:0 44:1 | 48:9 44:1] 49:0 44:1 | 48-9 44:1 | 48°9 44:3] 46°7 44:3 | 46:2 44°2| 47:2 44:4] 47:7 44:3 
24 | 44:6 44:4) 45:0 44:4] 45:0 44°8| 45°0 44:5 | 44:6 44:0] 45:1 44:7 | 45°3 44:3] 44:3 43:7 | 44°8 43:4] 44:5 43:6 | 45:0 43°8 
25 | 48°1 43:0 | 45:3 45:2] 46°38 46:7 | 46°9 46:1 | 46:3 45°7 | 46°9 45:2) 46:5 45:2/ 46:0 46:°0| 46-9 46:9] 48:0 48:0] 48-9 48:3 
26 |51°3 50°8| 50°3 50°0 | 52°6 5171] 50°3 50:1) 49-1 48:2) 49:1 47:8 | 48:1 47:4] 46:1 43:1 | 43:9 42:0) 42°3 41°0| 45:4 42:2 
27 | 45°2 42:1) 43-8 41°38] 43:9 41:9 | 44:0 42:0] 45:3 42:1) 44:9 42:2] 46-2 42°8| 45-4 42:1] 48:3 44-4) 46:8 41°8 | 46:7 41-0 
28 | 44-4 42:0] 44:7 41:9|.43:2 40°9| 43:1 40°1 | 44:2 40:0 | 45:2 38:4] 43:9 39°0| 44:0 38°5 | 42°9 39-:0| 41°6 38-3 | 48:9 39-9 
29 | 37:0. 354} 36°6 35:3 | 36:0 35°1 | 36:0 35:0 | 34°8 34:0 | 33-9 33-2 | 32°9 32:0 | 33:2 32:1 | 33-2 32:0 | 33°6 32:0 | 33°8 32:1 
30 | 34:0 32:0 | 32:0 30:7 | 32°0 30:9 | 31:0 29°9 | 30:0 29:2 | 29:1 28:8 | 29°7 28:8 | 28°6 [27°8]| 28:1 27-6 | 27-6 27:1 | 28°3 27:9 
31 | 37:0 32:2} 38°1 34:0] 39:1 35:0 | 39:1 35:2 | 39:9 36:0) 41°3 37:1] 40°8 37:0 | 39°9 386°3 | 40:2 36-7 | 38°3 36:2] 89°9 37:0 
Mman,| 44:4 42°6 | 44:3 42°6 | 44:5 42-7 | 44:3 42°6 | 44:3 42:1] 44:0 41:9] 43:7 41:7 | 43-4 41-4 | 43°4 41-4 | 43-2 41-3 | 43°8 41°6 
, 18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dey. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 45-9 44°6| 45-2 44:4) 45:0 44°4 | 44:8 44:4 | 45:4 45°3 | 47:4 47:3) 50°2 49:5 | 50°71 49:4 | 50°3 49°7|50°0 49:3] 50:1 49:8 
2 |43:1 40-4 | 42:3 39°3| 42:0 39°4| 40°6 38:4 | 42:0 38°8 | 41:9 38°3| 41:0 38:1] 42°8 38:0 | 42:9 38:0 | 42:4 37:9 | 38:2 36:8 
3 | 381 37°8 | 38°4 38:1 | 38°8 38:1 ; 38°3 38°2| 39:3 39:3] 40:0 40:0) 51:1 49:4) 49°38 49:°2| 50-2 48°8| 49:0 48:0] 50-0 48-0 
4 |50°2 49:9) 50-2 50:0) 50:2 501) 50°38 50:2] 51-0 50°9} 51-0 50°8} 50°9 50°6| 50-9 50°8/ 51:0 51:0] 51°71 51:0] 51-8 51-2 
5 | 480 48:0) 488 48-4) 48:1 48:1] 49-0 48-7 | 48-7 48:3] 49:3 49-1] 50-2 49:9] 50-1 50-0] 49:7 49:8] 50-4 50:0] 50°5 49°5 
6 |48°1 46°9}49°9 46-7) 49:1 46:1] 45:9 44:9] 45-3 43:2) 44:6 42:0] 44:0 40:4] 41:3 39-7 | 43:1 40°6 | 43-1 39:7] 41-6 39-0 
7 | 42:0 411 | 42°1 41:0] 43:0 42°1] 44:0 43+) | 45:7 42:2) 44:2 40°6| 43:1 38:3] 42-9 37:1 | 41°1 37-0] 382 36:5] 38-1 36:9 
8 | 34:0 32:1 | 37-0 32:3) 88:0 32:3] 39:0 33:0] 39°8 33:3] 41:1 35:9] 41:3 37-5] 43-0 39-0] 43-6 40-0 | 42-2 40-1] 41:9 401 
9 |46°0 435) 46:2 43:4) 44:7 42:0] 44:1 40°3 | 45-0 41:0] 45:0 41:1] 44-1 41:0] 43-7 40-7] 43-2 40-9] 45:1 41:3] 48-1 41-1 
10 | 47:2 43:1] 47:0 42°3) 46:1 42:2) 46:0 42:4 | 46-0 43:0|45°6 42:0] 45:5 42:8] 45:2 43:3) 45-2 44:0] 44:9 44:0] 44:3 44-2 
11 | 52*1 50°3 | 52:1 50:0} 50°0 49-1 | 51:3 50:0} 50:0 49:3} 50:0 49-7] 51:1 50-1 | 52:0 50-2) 51-3 50°1| 51:2 50:0] 50-4 49-6 
12 | 49:0 46:0 | 48:0 45-0 | 47:2 43:2 | 46:8 43:0] 46:0 42-6 | 46:0 42:2| 46-2 42°8| 45-9 42:9] 44:8 41-0] 43-0 41:5] 41-0 38°8 
13 | 45:0 48:0) 45:0 48:0 | 44-9 43-1) 44:1 43:1] 45:0 43:5 | 45:2 44-0| 46:0 45:0] 46-7 45-8 | 47-2 46:2 | 47-2 46-1] 48-0 47-0 
14 | 44:0 41-7 | 42-9 40°5 | 44:9 40:3 | 43:2 40:3] 42:9 40-0 | 48°8 40-1] 44:2 40:0] 43-1 40-0 | 43:0 39-7] 44:1 40:3] 44-4 40-9 
15 | 43:0 40:0} 44:1 40:0] 42:5 39:2} 41-7 39:1] 41:9 39:1] 41:4 39-3] 40-4 39-0] 43-0 41:0] 43-2 41-6] 48°6 42:1] 44:7 42:9 
16 | 512 501/490 46:2) 48:2 46:8] 48:0 45:0] 47-9 43:1) 46:9 43:3] 45-0 42-7] 45:2 42:5] 45-1 41:9] 44:2 42:1] 44:6 42-0 
17 | 45:0 41:8 | 43:3 41:6 | 42:0 41:0) 41-7 40:7 | 41-1 40-2) 40:7 40-1] 40:0 39-3] 39-8 39:2] 40°1 40-0] 42:0 41-9] 46-0 46-0 
18 | 41*5 37:1) 38°3 36:9 | 89-2 37-0 | 388-1 387-0 | 38:2 36:1] 38-1 36:0] 38-0 36:0] 38:3 36:0 | 37:1 36:2] 37-0 36:0] 37:7 36-0 
19 | 38:0 33:9 | 88:9 34:0} 89°5 34:4/ 40:0 34:2] 36°6 34:5] 35-1 33-3 | 34:6 33°1| 36:0 34:1| 37:9 34:3 | 36:2 33:5] 36-0 34:0 
20 | 38°8 38:0] 38°8 38:2| 40:0 40:0] 44°5 43:2) 46:0 43-9] 46:4 43-5] 46-1 44:0] 46:2 43-3] 46-1 43:3] 46-2 43-2] 45-5 42:8 
21 | 44:0 42-7 | 44:0 42:9) 43-7 43:0} 43°6 43:0} 43:1 42-3] 42:3 41-9] 42-9 42:1 | 42°1 41:7 | 42:4 42:1 | 42:7 41-9] 44-0 41-1 
22 480 43:0} 48:4 43:0 | 49:0 43°3 | 47-1 44-0 | 47:2 44:1| 49:0 43-2] 47-1 44-0] 47:6 44:1] 48-0 44:0| 48-8 43-9] 48-0 44-1 
23. | 46:1 44:1 | 45-3 43:4] 46-1 48°6|46°5 44:1] 46-7 44:7| 46-4 44:9] 46-4 45-1] 46:0 45:2] 45-8 45:2] 44°8 44:4] 45-0 44°5 
24 | 45°38 43:9 | 45-0 43:3 | 44:8 42:1] 44:3 42:1] 44-1 42-2] 43-0 41-0] 41-0 39:0] 42°6 40-2] 43-4 41:0] 43:0 41:3] 43:0 421 
25 | 49°5 49°1| 50:0 49°5| 49-7 49:3 | 50:0 50:0] 49:9 49-8] 49-9 49-7 | 50-2 50:1] 50°3 50:1] 50:1 49°8|52°5 50-7] 52°3 51-0 
26 | 45:4 42:3 | 40:0 39:0} 44:0 41°6 | 44:7 41:0] 45:0 41-4 | 42:3 40-4] 45-0 41-4] 43-9 40-9] 43-3 41-9] 43-7 421] 45-0 41-7 
27 | 45°1 39:2 | 43-7 39°3| 43-9 40-1] 43-1 41:0] 44-0 42:0] 45-7 43-9] 45:3 44:0] 46-0 44:0] 46:4 44:1] 46-4 43-2] 45-8 42-9 
28 | 41-1 39:2) 41-9 39-7} 39°6 38-0} 39-0 37:1) 37-0 36-1] 386-9 35-9] 37-0 36-0| 37-1 36:0| 3771 36:0! 38-0 36-8) 38:0 36-9 
29 | 35°0 33°0| 3671 34:1) 35°9 34:1 | 34:5 32:7 | 36°8 34:9) 36-9 35°3| 36-0 34:9] 35-1 34:0] 35:0 33°9| 33:9 32°4]36-°5 35-0 
30 | 31-2 80:0) 31°8 30°6 | 32°3 30°7 | 80°8 29-2 | 29-2 28-1 | 28-7 27:9| 28-1 27-3| 28-0 27:0| 28-9 27°9| 28-0 27-4] 29-0 28-4 
81 | 40°1 37:2 | 42:0 38-9} 41:7 39°5 | 39-8 38:3) 40-0 38-0 | 39:3 38:7 | 38-0 37:0| 37-6 36:7 | 37:1 36°4| 35-0 34:4| 34:9 34-2 
Mauan,| 43°9 41°7 | 43-7 41° | 437 41-4] 43-4 41:3 | 43-4 41-3] 43-4 41:3] 43-5 41:6] 43°6 41:7 | 43-7 41:8 | 48-5 41:7] 48'5 41°9 


12 


.|Dry. 


45-9 
43°4 
38°1 
48°9 
48-2 
50:1 
40°8 
82°3 
45°8 
48°3 
51:1 
51:0 
44°] 
46°6 
41°8 
51:4 
45:0 
41°6 
40°0 
38:0 
432 
47°1 
46°5 
45:1 
49°8 
42°4 
45-1 
42:0 
34:0 
29°2 
40°0 


43°8 


Wet. 


44:9 
41°1 
37°0 
48-1 
48°1 
47-0 
39°5 
31:0 
43:0 
42:2 
50°1 
50°7 
42°8 
42°6 
38°6 
50°3 
42:0 
380 
35°9 
363 
42-7 
42°3 
44-1 
43°8 
49-1 
40°4 
40-0 
39°3 
322 
28°7 
376 


41°6 


Midnight. 


For Day. 


Max. 


51-1 
51:3 
51°6 
52:1 
53°2 
53°2 
45'9 
44°] 
47°9 
51°3 
53:0 
51°7 
48°5 
51:2 
45:0 
51:9 
50°6 
50°6 
41-1 
46°9 
46:1 
49:2 
49 +2, 
45°9 
53°0 
52°6 
48°7 
45-7 
38°0 
35:0 
43:0 


48°3 


Mean, 


Dry. Wet.|Dry. 


50°4 
38°4 
50°3 
514 
52:9 
41:0 
38°8 
43°2 
45:0 
460 
51:0 
40°3 
48°5 
44:0 
45-0 
43:0 
50°6 
88°2 
34:2 
46-0 
44:0 
49-0 
44°6 
42-1 

62:0 
44-2 
45°'8 

379 

35:0 

350 

84°] 


43°9 


48-4 


46°7 
438 
40°9 
49-9 
49-3 
47-6 
41°6 
380 
45:1 
46°9 
50°4 
47-7 
44:0 
46:4 
42°7 
472 
43-2 
41-9 
38°5 
40-0 
43°4 
46-0 
46°9 
44-2 
48°7 


7 | 45:7 


4533 
41-0 
35:1 
30°0 
38°9 


43°8 


Min, 
43°9 
37°6 
354 
46°3 
48°0 
40'3 
37°3 
31°0 
43°1 
44°3 
46:2 
394 
40-0 
42:0 
40:0 
43:0 
39°8 
36'1 
34:2 
33'9 
41°5 
42:0 
44°6 
41:0 
49°1 
40:0 
43°0 
36°9 
32-2 
27°3 
84°1 


39°6 


Wet. 
456 
41:4 
40°1 
48-7 
48:9 
45:0 
393 
34°7 
42°3 
43°9 
49°7 
45:5 
42:9 
43°7 
40:0 
45°8 
41°5 
39°7 
35°6 
37°8 
422 
42:4 
44:3 


38 
RAINFALL. 
Pee ies ee |, 6 
1 | -055 | -020 | -009 | -018 | -023 | -004 
2 | -005 | :007 | -011 | 005 | -003| - 
3 = = = = = = 
4 | — | 034] -051 | -106 | -077 | -040 
5 & = = = = = 
6 | 041 | -024| 059 | 049 | -084 | -184 
7 | -105| :076 | +111 | :044 | 032 | -050 
8 | - | :059| -174| :138 | -106 | :089 
9 | 096 | -015 | -072 | 048 | -054 | -045 
10 | —- |. — | +025] -017 | -020| -030 
iat eeeneOGo| = | at eee 
12 | +158 | -180 | 180 | -190 | -090 | -01 
13 | — | -017 | -032 | -035 | -030 | 020 
149) =) = | =" |) :007 | 015i) 018 
foueleOos O01) = loan = 
64) — |) =) =} = - 
Ml ete = Shae e028 
TS | ale Nea Se 
19 | -140| +165 | 140 | -025 | -013 | -014 
20 |-003| - | -006/:042) - | - 
A O0 el peel ese e025 
22 | -096 | +117 | -296 | 355 | 316 | -030 
Pa [Peo Reem me Na ee a 
DA | 004) =) = \\\c003)) = i) = 
25 | -005 = = 
26 | - | - | - | +006] 016 | -042 
27 | +240 | 170 | -210 | -133 | -117 | 096 
OR Sr a eee ea 
29 | +020 | -010| -018 | -038 | 060 | -056 
30 | 054 | -045 | -010 | -044 | 036 | -050 
B0y O80) -COS ee | a a= 
Sum. |1:060 (0°987 |1:404 |1-303 |1-092 0-831 
RAINFALL. 
1 | -270| -016| -010| -005| - | - 
2 |[-090]] +155 |[ 247] [-247]] -342 | -322 
3 | -022'| - |[-030]) -040 | -120 | -110 
7A | Sh | a cng CoA oes fave 
5 = = = Ee = = 
6 | -047 | 070 | 135 | -026 | -020 | -100 
7 | -089 | -043 | -060 | -055 | -028 | -020 
8 | -165 | -080 | -032 | -098 | -067 | -066 
9 | -001 | 028 | -023 | -023 |[-040]} -056 
10 | -040 | -072| -024 | -043 | -014 | -045 
11 | -090 | -210 | 183 | -160 | -075 | :071 
12 | 0881-021) ="), =. |e eae 
13 | -055 | 023 | -130 | -013 | -010 | -027 
14 | 060 | -075 | -063 | -130 | -136 | -120 
15 | 079 | 131 | +130 | -054 | -066 | -085 
18 ‘123 | +105 | 110 | -065 | +110 | -116 
i - -_ mes oe — — 
Reed ll = tia eee 
| ea ee We ae | 7 
20 | 004 | -003| 048 | 084 | -003 | -004 
21 |-001|} - | -020  -040| +017] -o11 
221025] -080| - | = | = |e 
eather ll = i = en 
PEA tell ae. |, go | ee 
5 | - eT ee 
26 | 090} -055| -127 | -017 | -065 | -028 
27 | 017} -015| -019 | 149] -078| -049 
28 | -036| -050| -030 | -090 | -010 | -080 
| Som, |1°887 |1°182 |1-421 |1-350 |1-201 |1-407 


044 
*050 
‘010 


INCHES FOR Hour ENDING— 


135 
145 
‘006 


1:063 |1°386 |1°808 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


JANUARY 1898. 


LOW ie 72) 1B | We | 5. te a7" |) sh | Ge" sor) 14) aes ee Amount 
| Pal 
2 2 a ME a te eee - | & | Saleen oateg 
0 HOS eae rn een Ne Re ee See 8 |! a 
200 | -210 | +151 | 125 | -140 | 138 | 102 | -135| -075 | -102| -o18| - = all 2-095 
|| a eee ee eee en nes a eee mere Gini | ong|) Ganss 
144 | -051| 010] -020| - | — | -073] -045| -003 | 003] - =, {CSS acon 
020 | -008 | 020] 060 | -o16| 004) - | - | - | -020|-007/ - | - | - | - | o-si6 
O98:|-o71'| 025) — | — | osee | 2 oS 2 2 a ae eirolmetars 
— | — |-073}-028|/-— | = | — | — | — | 020/007} -003) 2°) 2 | ost! o-0¢ 
~ | -040 | -090 | -180 | -308 | -141| -162|-040|-o10/ - | - | - | - | - | - | 1-196 
040 | -043 | -080 | -070 | -090 | -057 | -094 | -110| -070 | -o93 | +140 | -061 | -028 | 140] 092] 1-288 
os ee eee Bas | eee emetic 
080 | -080 | -043 | -015 | -020 | -043 | -021 | -010| -020 | -029 | -030 | -019 | -003 | -003| -o02] 0-619 
013 | -010 | -020 | -010 | -028 | -048 | -044 | -030 | -039 | -030 | -019 | -024 | -008 | -005| -004] 0-432 
Se) = pS PS eae | Cer eller ee ea elec god 
009 | -024 | -058 | -041 | -017 | -025 | -020 | -020 | -o8g | -039 | -040| 028 -013| -003) - | 0-417 
159 | -163 | -207 | -119 | -049 | -171 | -020| -o28|-o36| - | - | - | - | - |-o13] 1-247 
070 | -055 | -220 | -233 | -410 | -460 | -255| -170|-013| — | -086| -006 | -028| -010| -050) 2-795 
018-009 |-040]-o10/ - | — | - | = | - | - | — | --|-o10|-o26lla0g1 0-909 
o30|-o42| + | - | - | — | = | = | = | = |eog0'l-094'| <o27 leoueilenonl o-neo 
eee eee ei eee) | |g 
~ | — | -030] -047 | -063 | -085 | -o68 | -126 | -030 | -010 | -009 | -020 | -030 | -045 | -035}. 0-646 
Sy of Sp | ee So) Sy Sle 2s | See oarallengel eorenmrntags 
ak as Sf A os a Se eae a ese | S| laigerts 
057 | 046 | -047 | -093 | -077 | -091 | -og1 | -050| -038 | -o60 | -114 | -226 | -314| -175| -244] 1-866 
184 | -060 | -017 | -040 | -010 | -076 | -017 | -027| -005|-010) - | - | - | - | - | 1-700 
-~|-t=f-|-—-|- | =| = | = |cog0|--048 |'-or0\ ors |Poxs eave ot02 
073| -014| — | -010 | -020 | -o20 | -143 | -191 | -260 | -284| -135 | -440 | -330 | -030| -043| 2-354 
-030 | -050 | -033 | -054 | -070 | -360| -385 | -278 | -320 | -270 | -193 | -358 | -328 | -130| -065| 3-137 
— |-o14|-o53) — | - | - | = | — | — | — | -o70|\-090)) <te0)| teminesoa lt ossne 
1-227 0-995 {1-217 |1-150 [1-818 /1-719 '1-435 [1-260 |o-957 [1-050 [0-983 1-309 1-314 |0-813 |1-028] 27-084 
FEBRUARY 1898. 
— | — | -034} -085 | -210 | -292| -305 | -410| -351| -087/ - | - { — | -067]|-o68] 2-160 
159 | 125 | -107 | -096 | -092| -033 | -034| -030) - | - | - | — | — |-o30] — | 2-409 
074 | 087 | -090 | -058 | -098 | -065 | -097 | -066 | -087 | -040| -o21| -013| 08} — | — | 1-489 
See | Pee | — | eel = cae ceed ices i 
>} 2} 247} - | = | = | 2 |-o11] -010] -013| -023| -057 | -067| 098] 0-274 
050 | -052 | -026 | -086 | -037 | -020 | -o19 | -020 | -140 | -105| -100 | -075 | 040} 111 | 0544 1-575 
o18| - | — | — | -042| -037| -026 | -0g6 | -017 | -024| -010| -003 | -020 |[-100]] 098] 0-893 
o12/|-017| - | — |c= | — | sep eS ee) See eel ee 
187 | -076 | -036 | -050 | -087 | -028 | -017 | -002| -014 | -018 | -025 | -022 | -052| -023 | 080] 0-069 
025 | -014 | -005 | -016 | -034 | -045 | -020 | -046 | -060 | -009 | -040 | -095 | -123| -080| 050) 1-057 
~ | -020 | -005 | -051 | -017 | -043 | -006 | -022| -063 | -013 | -015 | -088 | -035 | 044! 028] 1-339 
-054 | -027 | 033 | -030 | -043 | -0g8 | -271 | -282 | -228 | -233 | -060 | -074| -065 | -034 | -010| 1-849 
075 | -071 | 087} -056 | -074 | -092 | -085 | -090 | -077 | 105 | -087 | -198 | 077 | 137 | 085] 1-750 
014 | -035 | 010] -071 | -085 | 082 | -048| -055/ — | —- | -023| -043| -030| -037| 0424 1-312 
-340|-211| - | — | 080] -017| -046 | -062 | -079 | -017| -094| -053 | -060| 060| -057| 2-750 
094 | 100 | 081 | -054 | -062| -018| 036 | -o10| 001! - | - | - |-037|-010] -012] 1-487 
116 | -076 | 170 | -126 | -114| -138 | 143 | -194 | -170 | 084! -090! -077 | -095 | -020| 020) 1-996 
| -075 { 035 | -030| 017 | 008 | -010| -004| — |-005] — | 014] -015/ -028| -0244 0-411 
- | -026| -034] -047 | -o10 | -017 | -030 | -040 | -036 | 023] 022; - | - |-075|-010] 0-459 
2) So ae aeiaae ema ines tins eres | Se PE Be | ol) Gage 
030 | +105 | «062 -060 | -062 | -058 |[-0503[-050)[[-050)|{-050]|[-070]| -198 | 160] -075 |(-060)] 1-135 
085 | 047 | -080 | 181 | -o95 | 033 | -020| -oo5 | - | - | -107 | -225|-028] -093| -o70} 1-600 
024 | -050 | -014 | 035 | -036 | -070 | -052 | -059 | -o6o | -047 | -040 | -107 | -060| -108| 155] 1-458 
012 | -052| 014] -007 | -019 | -030 | -006 | -015 | -020 | -100 | -007 | -023 | -023| -160 | -075] 0-894 
1369 |1-216 [0-923 }1-089 [1-314 [1-214 {1-321 [1548 [1-464 |0-920 |o-824 [1-276 |0-985 [1-387 [1-084] 30-089 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 39 


RAINFALL. INCHES FOR HouR ENDING— JANUARY 1898. 
memes 41 5 | G6 lz. seo) aon) tielete Wi ae) 14 | 15. | te a7) 18) |) 19° 20. 21:| 99':) 99 ae Amount. 

ub 010 | :005 - - - - - ~ = = = = = = e. = = = = = = x: 0-015 
2 - |°010/:015| - x = = = = a 2 = = = = = z a i Bs = = = = 0-025 

3 s es ms m= ¥ Pe ike a a E: se 2. ||) aaa Stee = s iS a mt lie = ie 2 
4 | — |-020] - | -107 | -096} +100 | -147 | -255 | -ogs | -057 | -090 | -057 | +123 | -160 | -033 | -o24| 033] -010| 055] -005] - | — | - | -005) 1-465 
Un an rani oa) ec ell cers hel ee | Pte ae ea ce = |<008 | “ona |'-010) 0-027 
6 |,-025 | -010 | -030 | -025 | -030 | -025-| -018 | -010| 065 | 135] - | - }|-o15| - | - |-052]-013; - | -003|/-003| - | - | - | - | 0-459 
ne 121)|'-030)),-008 010) 2 | — | — | — | =) okotol =-| - | - | 2 | = | =e | ==.) =-} ~ | = | ones 
8 | — | -010| -053 | -064 | 073 | +105 | 085 | -090| -067| 050/008} - | - | - | - | - | - | - | - | - |-005| - | - | -o20] 0-630 
9 | -025| — | -025] -008]-007/-015] - |-o10| - | — | -020|-o10]-005} - | - |-og2|/ - | - |-013] — |-o10] - | - | -o10] 0-180 
10 | - | — | -017/ -006 | -004 | -010 | -053 | -030 | -015 | -025 | -063 | -157 | 253 | 220] -o60| -015| -005} - | - = | Se Nee ones 
|} -/|]- |} - | - | - | - ]-005] - | 015! -020! - | -015] -025 | 080 | -070 | -090 | -040 | -080 | -087 | 066 | -034 | -003 | 023 | 067] 0-670 
AEC 7A00)/-009)) | = | > )=,t s 9) Sees | of ho ph ete be) S| 2] SD azo 
13 | - | - | - | -010| -013|-017} - | - | -020| 050] -027 | -003 | -004 | -010 | -040 | -020 | -010 | -020| 047} 008; - | - | - | - | 0-299 
144] - | - | - | = | -005| -024] -036 | 050 | 040 | -019 | -010 | 010] 015 | 018! -017| -015| -005] - | - | - | - |-005} - | - | 0-269 
ie)’ = MOOD Ath OLONC05| 2 | = (004|). Sea Se eee eo Sates eg hehe i= bh oso 

eee a Sh eT ee eee Pee SOP sh S peat elise ih a8] s - 
17 | - | 030] -020}-005) - | - | -008| -003 | 004} -o14 | -021 | 028] +135 | -095 | -140 | -o98 | -057 | -030 | -080 | -025 | 032 | -016| -o03) - | 0-794 
ise) = | — |-007) - | — | -017| -080| -150| -170 | -170 |'-142| -125 | -118 | -107| -120| 003-0171 - | - | - | - | - | — | — | 1-296 
19 | 160} -140| -185| -008 | 004} - | -003} -090| -200 | -095 | -049 | -090 | -238 | -265 | -400 | 040] 010} -003/ - | 032] - | -023]| -0041-003] 2-049 
eee = (004-008 | 003; = | — | - | = | = | — foto, - | - |--7) — | - | = | = | =] = b = | -o10l o-o33 
fee | | — | — |-070)| -025| = | 003-012; — | - | - | - | - } = | =-| = 1-005] -020| -060 | -070| -o60.| 0-325 
ae ot e210), 130) '1-033 (003), = 17004) 4 Se So = | =f el earls | ey Ss | Sl Sp | St 2 Wo-ess 
eee) =) = |) — | = |-or0|| = |-003 = | 028 !-079| -063|| 0571 -095| = | - | = | = | = | = \-oonl = fi 0-270 
ese | S| = | ops} = I | S| os! =) TK Se ee ees" Sead el Pe le, ol to-agg 
ee eee SP Salcogt ieee = oi se ee | he | ae techs tee WS} Sl 2 Peo 
26 | - | - | - | -003| -027| -023 | -012| -010| -035| -o10] - | - | -045 | 042] -037| -0421-006] - | -009| -041 | -082/ -090| -020 011.) 0-545 
ee e003)) 024 | -012)| 008! -013 | -010| -010| -005|-o14).- | --1 - | - | - | - | = | - | = | - + - | - | - | = | ors 
eee ives oe eee se ee eh he he tS |) = =f 068'1 008)! 007-10} 0-023 
29 |-004} - | - | -005| -018 | -028 | -007 | -023| -017| 048] - | - | - | - | - | -060| -170| 220] -150| -040] -210]-080/ — | -o15| 1-085 
30 | 010} -005|-003; - | - | - | - | — | ~~] -020] -058 | -041 | -020| -036 | -150 | -129 | -054| -076 | -027 | -068 | -089 | -060 | -o26 | -008| 0-880 
See ore = | S| SP Se ee Se} 2 | 2} =" | o08:} -015 | 092 | -085 | «131 | «104 | 130] 0-511 
Sum, |0°471 |0°529 [0-897 [0533 |0-328 |0-406 |0:589 |0-770 [0-741 [0:739 [0500 [0-564 1-095 |1-096 {1-124 [0-625 [0-420 |0-392 [0-436 |0-325 10°570 0-474 0-276 |0:359 | 14-219 


RAINFALL. FEBRUARY 1898. 
1 j*050) - | - {| - | - | - | - | — | ~ |-003]) — | 0124-045 | 1191 -229 | -147 | 098 | -050{ -o20/ - | — | -008| -017/ -0291 0-82 
2 | -006| -016 | -085 | -045 | -054 | -158| -o12 | -004| -046 | -100| «080 -020] 020 - | — |-oo7|-003| — | - | - | _ | ~ | —'| "I o-as 
8 | = | 018) -007 | -007 | -048 | 050 | -075 | -050 | -047 | 013 | -003 | -019] -003 | -o21 | -009| -045 | -008 | o18| oo} - | - | - | -  — | o-aaa 
renee etnies | 2 || samme hs | | Sf. > } | SE | 2 hogol oss t “og7|-o68| one 
6 027 | 021 | 046] - | 004} -013 | 013 -014 | 012] -018| -012| 0054-008) - | - | - | — |-005] -o20/ -o1g} -011 | -o19| -017 | 017] o- 
| fs 013-004-008 |-o1|-011| — ost) = | 2 | - | — | = \oisl - | | | | ois | -oy | ous) eee 
: “061 ee ate ae OEE <OOs)|| OOH] Sy es ff Bi) = Sali | esa Reh Se (OOS | a SS S| | ane 
= _ | {006 | 016 | -018 | -018 | -030 | -086 | -020 | -030 | -029 | -085 | -081 | -044 | -050| -036| -016| -026 | -046 | -082 | -050| -047 | -027 | -009 | -010) 0-769 
10 | 008 | -024 | -027 | -032 | 029 -027 | -013| -023 | -038|-008] - | - | - |-020/-007| - | -028|-048) - | -047| -050/ -013 | -050| -087| 0-579 
11 | -080 | -100 | -150 | -090| -010} 003 | -030} - |-005] - | - | - | - | — }-020] - |-010| -020| 008) - | -012] -010| -025| -o10| 0-578 
eee gos | ote | 8] ol ce | oo, | 003] :007 | -012 | -006 | 012] -048 | -122 | -227 | -235 | -083 | -097 | -050 | -011 | -007 | -005 | -003| -003| 0-961 
Te | 098 | 1008 | 2040) | 208 | “008 | “004 | -003 | -069 | -085 | -060 | 085] 010) — | -055 | -013 | -017 | -010 | -015 | -045 | -103 | -054 | -193| -o10| 0-773 
14 | (020 | *020 | “010 | “015 | -070 | -050 | -008 | -037| 005} — | — | — | 013] 003] -017| -004| 003] - | - | -020| -085 | -015 | -007 | -043| 0-395 
070 | -220 | “050 | +100 | 010 | 040 | -035 | -240 | -415 | -200| 028] — | — | - | — | -007| -003| -017 | -005 | -028| -047 | -o63 | -095 | -015) 1-630 
16 | *045 | 033 | -037 | 015 | -015 | 020 | -057 | -038| -045 | -040 | 040 | -049| -o20| 062} - | -o07] - |-003} - |-oo5! - | - | - | — | o-say 
a eee ees eee) ee ieee tes | | = | - | t= | =f 2 Su Se | Sl il ogoz 
i} -/-|—| — | ~ | — | 098! 057 -049| -099| -080| -o65 | -060 | -032| -033 | -o45 | -065 | -070| — | -088| -07| -020|-c15! ~ | o-7 
*| * . ry . 7 i 0°703 
20 | — | ~ {(-003}f-003](-003)/ 008} 003}][ 003} -005)[[-006}][003}[-003}ft-003][-003}]|[-003]|[ 003 ][-003)|{-003]][-003)|t-003)][-003]|[-003](-003][-003] 0-071 
21 {[003}|[-003]|[ -003}/[ 003} 003} -003]|[-003]|[-003][-003][-005 - | - | - | - | - {| -]/-]-]-]-]- 7 _ ]. = lle 
eco oe Pete >| - | - | >) >) o>) - te ee ape ve 
POM Seo fo |) LS cd Sees = aa ee P 
eee |. | eet es | (| ll ee Se Se Sy ees x 
2% ]-1-)-}-]-!- 47-1 - | = | = | = | 024} 018} -o21 | -o21 | -o16 | -022 | -022 | -040| -og9 | -198| -o59 | -017 | -027 | o-a7a 
26 | 024) -040 | -034| -031|-007) - | - | ~ | -055| -007| -o10| -o49f -093 | -015 | -003 034 | -038 010 | - 
‘081 | -007 | Ny eal ee es a 030] 0-410 
2 | cos! 2 | 7. | 075} 245 | 008} 024) - | 051 | -006 | -013 | -003| -010/ +004 -015 | -035 | -005 | -015| -004) — | -026| -020 | -020| -025] 0-399 
- | ~ |+030]-010] -o10/ — On meen S ie- | = |-003| = 91 2° logo: Selb el) 2: |coa7 |i-o03 || o:159 


Sum, |0°456 |0'539 10530 |0'506 |0'366 |0-428 |0-361 [0-506 [0-886 |0-634 [0-327 |0-377 [0-325 [0-472 |0°675 [0588 (0-392 \0-424 [0-282 |0-383 |0-614 [0-384 [0-502 lo-412] 11-364 
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RAINFALL. INCHES FOR Hour ENDING— MARCH 1898. 


lee hes a) | (15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |S amount, 
1 | -057 | 125 | 125 | -o90 116 | -081 | -034 | -015 |[-020]| -050 | 137 | 026} - | +055] 1-184 
55 | 030 | -00 Se alpen e re Werle ofc u = || Gece 
Bee eee OF — | 2 | 012} -100| -072)| 080) = | = | 23) 2 llitoeee 
Po ae - |= f= f= | | - | =) = | = | = 1 ones 
) 6|-|-|-|- 010 | -013 | -007 | -010 | -o10 | «024 024} - | - | - | 0-205 
i aE a = Sele = = = = = = = = = = : 
. ae Sy ee) = | alee ee ee rr 
9 | — |-006| -o11| -008 Se eae eae |= = |= | oa 
= q = RS om = = Fe y = Ze ; “llo 
10 | ~ |-050 | -009 | -008 026 | -055 | -013| -005] 010 - | - | - |-006| - | o-a12 
- | 004} - | 003 020 | 003) —- = - |-016] - = S] Z 0-088 
Scilh Oe eee ae pve 10.) 017, = | — | — | = | = |-o1e | cog one, 
13 | 026] -014| - | - “116 | 133 | -296 | -125 | -034 | -048 | -029 | -046 | -040| 030] 1-471 
14 124 | +121 | 174 054 = = = - - - - = = = 0°615 
15 | — | -040| -035| -044 - | -057 | 122 | -069| -051 | 056 | -007| 005; - | - | 1-050 
16 |-017| 006} - | - -044 | +168 | -091 | -051 | -106 | -076 | -016| -019 | -043 | -046] 1-295 
17 | 101 | 126 | -212 | -225 -293 | +199 | -230 | -271 | -197 | -239 | -178 | -146 | 169 | 202] 4-499 
18 | -219 | -123 | -109 | -166 “419 | °361 | 253 | +100 | -041 | -025 | -034 | -016 | -021 | 015] 5-480 
19 |-016|-006} - | - - | — | -027] -008| -o41 | 016} 002) - | - | - | o-sa 
gia esata ale -016 | -034 | 037 | -011 | -017 | 029] 012} - |-006) - | 9-198 
Ce Se ee 003 | 006 | -034| -002| -o16} - | - | - | -- | - | o-e1 
Dee eee ale -023 | -028 | -084 | -040 | -046 | -051 | -o91 | -095 | 050| -061] 0-591 
23 | -079| -088 | -012| -010 ee ee ee ee eeewiee | = | 8) oe 1 
24 | - | -004| -010| -025 -}- |=] =) = 2 | 21) See omnl toace 
moe ales | | -}--|-]}-]+ |= |=] =o) 2) =o oss 
Cog pes ieee lee = |= - | - | 0-028 
27 011 | :028 - | 018 019 | 014] 0-092 


‘031 | 071] 0-160 
== = 0-117 


007 - |-012] 0-019 
1026 [1155 |1-258 [0-807 |0-661 10-717 [0-530 |0-371 |0-389 05171 19-073 


‘Sum . |0°777 |0°747 |0°751 |0°679 
| _ — 


RAINFALL. APRIL 1898. 


| 4 |/:078)| 035 | 021) -020| 018) -007) - | — |:017) 005) - | - | — | = | = | = | = | = | = |= | = | = Si Ssh ogg | 
2 | -033 | -037| 019 | 003 | 006} - | -005 | 020 | -043) -038 | 018 | -062 } -050 | -030 | -048 | -081 | -015 | -040 | -096 | -021 | -009 | -009 | -025 | -015} 0-718 
| 3 | -007 | 037 | *042 | -007 | -083 | 018 | -010 | 008 | us| - | -016 | 030} 070 | -061 | +121 | *121 | *108 | -070 | 039 | -016 | -011 | -099 | 023 | -017] 0-972 | 
| 4 }|°075):021) 009} — | - | - | = | = | = } = - | -]- Se le eae ee WS f= | = yl Osis 
5 = = = = = = = = = 4 - - - -- - - = - - = = = = = | 
6 | - | -081 | -024| -013|-018) - | -009}-004) - | C02} - | - | -015 | -034 | -081 | -130] -100 | 178 | 150 | -v63 | -019 | -020 | 010 | 009} 0-910 | 
A \noey|) = - | = | = | = | = | = | +010) - | -015} -018 | -032 | -087 | -181 | 148] 020] -003/ - | --| — | = |-0231 o-n40m 
| 8° | -089)| “O14! <018) 018)]) =) =) = |) = | awe =] | j= | | =) ose) Se) Se a ene ese anos toaame 
| 9 | -077 | -059 | -061 | 044} -091 | -080 | -048 | -189] :052 | -100 | 070 | 030] -170| 180] 011) - | 020] - - | = | = | = | 004] +031] 1-217 9 
10 | 243 | +217 | +182 | +173 | 080 | +040 | -090 | -002 | -108} 037) - | - J - | 190] -078|-002} - | - | - | -089| -021 | -080| +189} +168] 1-939 | 
11 | -201 | -150 | 127 | -115| 048 | -018| - | -050| -003| -028| -069| - }-022|-018) - | — | 042) -050} -015 | -029)-004) - | - | - | 0-984 
12 |-030| - | — | 071} :039) 015) 002) -020| — | = |-057) - | - Se nbl oxo |) soy) Se S| = | = | = | = |] Oa 
13; -!/]-]-|-!- 4) = | - | = | 0383) - | -048} -028] -030 | -020 | -019 | 016 | -042 | -020 | -080 | -048 | -065 | -020 | 022 | 006} 0-442 
Ei Ve se ieee Rey od Hal meee mere GI em oc ea OLS eat ee eta 
ity i) oS = - - - = - - - - - - — | ‘050 | :040 | 181 | 150 | 050] 015} - | -111} -019] -0 4/73 0°748 | 
16 < 2 oo2| - |-055/087; —- | - | -] -|/- | -]-]-]- 1] ==] = | = )) 5 )-2 Soca 
17 Sb ioe ec ere eS le Se oe ee ee a a) - @ 
| 18 -|-}]-}]-]-]-] - | -] - = | =.= f= | = a = ee Sp) a SS ee | -006 IeaOsd 
| 19 | 004] 029) :048)|| 025)) <018 | 025 )||<008i\"010)| 010) = =) = fir) = | = Si ee a een earn 
9 | = | = | = F =) =) Se) = Se ey Sl = 00871 00K ay a em 
} 21 - = = = = = = = = = = = = Se ee = 
es 2 - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - = = c= 
| 93 | - | - | = | - | = | = | 050] -017 | 014] -017 | -027 062] 091 | -032 | 095 | 079 | -054 | -017 | 016 | 002/003} - | — | -0021 0-578) 
24 | 9007 | °019'| 065) 029) = | = | =. 2 = eK a eS SS Se en nn ee 
ape || = ee a - ze | Fit eh =) ee -| 
6 )= | =) == t= |) =) See - = lft Sn eae eee = - | =] = = 
Tune) ee en ee) SP Si = fs - | - - - 
| @}-)}-|]-]=-] =-}] -}] = | =} =] =} = =F - | = | = | = | = | = 4) :009)) :008'| -o21' | 027) -0245)-c07a toxin 
|} 29 }*011| - | — | 118] -087 | :043 | -019|'-050)| -062)| 025) 010-014-005) 010) = | - | — | = | = ) = | = | = | Ss Geaeaa 
| - | - | - | — | 008/020) 018] - |S y=} = =F - | - | - | =] = | =) = | = | = | = | oor 
SuM. |0°858 |0°649 |0°611 |0°626 |0°442 |0-268 |0-254 |0°375 |0-387 |0:262 |0°315 0-241 {0-471 0-602 |0:589 |0-762 |0:697 |0°450 |0°373 |0-271 |0:264 |0-274 |0:251 |0:464] 10-756 
| 
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RAINFALL. INcHES FoR Hour ENDING— MARCH 1898. 
| 
ne 2k 5 G6 | Ze) Se eo] LON tte ra) a. | tae |) 15: |) 160/17 teh 19) | 20. | 21 | -22 
1 | -017 | 023) -030 | -024| -012| -003 | -011 | -010| 004 -003| - | - | - | - |-040] -040] -005/|-003| - | -005 | -087 | -o40 
2 |-030| -003| — es) es ee eg ees ih — | ee ete | 
Pn tr We = ops) A aeemelecc him Roe cine) ee ee ee fe | 
4 |-007|-008| - Silt sepia talk alco lal emer mics lie = cS eS ys eR ae odo 
5 | - | - | - | — | — [[-010}f[-010)[-010}-015}|[-015]) 013 | -037 | -005 | 005] -015 | -015| - | -015| -035 | -020|-004] — 
3 = = = = = = as = = = = = = = LS es = Ss es — = = 
EET I ee | Rn | ca 1 A ST | 
ee eee C07 |-003)-010 010) — | — | — | 2 2 Wee | =| |e pee he he Le 
Ree eins) 003;| -004 | -003|-009| -005|-003} - | - | - | =f =) =} =}; =| -|-] =] =] -] - 
See! = | -003'| 012 | -007| — | — | -003| — | — | = 1 = | -005]-038| - | = -017 | -080 | -017 | -003 
ee 055-050 067 |-018| 010) — | — | ~ gel -!-]-|-}|-]=-)7=—) =] - 
13 |-010/-005] - | - | - | — | -095|-o11|-008; - | - | — ]-037| -143 | -220 | -265 | -122]-033] - | -007/ -003| -013 
Ee 170-005 |-020| — | = |-o03| — | - | - |~ Fo | el. i]. }] so} ote] ot oy eS 
15 | - | — | — | -017| -038 | -015 | -040 | -090 | -o60 | -035 | 030 | 035} -020; - | - | 033] -027|-007|-003/ - |-- | -003 
16 | - | —- | -004|-003) - | - | - | -003] -037| -020| -013 | -047 | -100 | 030 | -005 | -025 | 040 | -027|-016/ 017; - | - 
17 | 115 | 145] -205 | -150 | -180 | -079 | -120 | -080 | -055 | -075 | -063 | -080] -080 | -060 | -070 | -060 | -045 | -042 | -026 | -005 | -006 | -036 
18 | 015 | -015| -005 | -020 | -010 | -060 | -265 | -200 | -200 | -200 | -210 | -257 | 136 | -112 | -125| -067| -050|-o10/ - | - | - | - 
De 00a ee et fe a ee = aos.) Si | Shs 
eee te | tf) S| | = Seono| = | = 7 = | = | 008) 020/010. — | — | 087 | 003) = 
21 Pea die Wee el Joc Ss el groul og Wh Le ee 
eis) = | - | | - | - | | | 2 | S| E | = | 607 | -006:| 014! -030'| -060 | 038.) -025 | -015.| -038 | -022 
enero 005), 2S ee hy ee Pe a Pegg 2 | = fs Pe} 
Mn ea i Nee eet eee ek Ne Po eh eh See 
miele a ee Aone ob le all Sf So Pos | 2 he tee ye 
re ee eam Sale Sn ef ee et eb a SP ae ee 
27 (= = = = a Ss ie = = = s = 2 Le = = 2 = = z 
naman |S i) -o93i 903 — |= P= |. | =| = | f= =f a) 2} s 
mens 20751 -010'| -013| — | -004|-006|-o10/-004; — | - | - 7 - | - | -]-|]-]-]-]-]| - 
eee ees ele So he te et PT tone] - tK 
a ee enna ah eee ot Ee Oe a So fb ee 
Sum. |0-296 |0-262 |0-338 |0-249 |0:338 [0-238 |0:539 |0-441 |0:394 |0°361 |0°344 |0-490 10-385 [0:361 |0°530 |0°565 |0:365 |0°175 0-122 |0-203 |0-103 10-117 
RAINFALL. APRIL 1898. 
eee) | | | = | - 7 - | - | — | = | = | -o10f-043| -050 | -091 | -019; -012{ 003 | -009| - | —- | -o10|\-003] -o03) 0-253 
2 | -003| -047|-003} - | - 1-003} - | -008|-007/-006] - | - | -010] -003| -007 | -017| -003 | -007 | 033] -003| - | - | -003] -004] 0-167 
eee |) - | —~)—- | - |] =| - | — | —-| = | -o10} -045 | -053 | 087 | -020 | -010| -003| 007) - | - | -010/-o10; = | 0-255 
4 ee eee een 2 eee ey | Pe ee eT St Sy oT eos 
6 | — | — | :018| 007] 020} - |-010/-018; - | - | - | - }-008] -032| -110| -075 | -118| -077|-050|-005/ - | - | - | — | 0-543 
ee |) | — | - | — |) - |) = | 2 | 2 Worst -o19 | -040 | -o80 | 150 | -172|-016) = | - | - | - —~ | 0-483 
8 - — | 004) - - - = = = = = ss 2 = 5 : : = = - = = a = 0:004 
9 | -007 | 033 | -043 | -090 | -107 | -115 | +080 | -085 | -050 | -020 | -015 | -035}-030|-005| - | - | - | - |-015] - | - | - | - | - | 0-730 
10 | -140| -180 | -110 | -130 | -017 | -003| 010 - | -040|-032) - | — | - |-o38/ - | - | - | — |-005| -074] -006| -077| -053| -0771 0-992 
11_| -040 | -047 | -023 | -040 | -003 | 003} - | -006] -003| -035|-040/ - | - | - | — |-oo6) — | -007 Sb | et eed | aI58} 
eee |) C41 013; /-010)/-003'|-013)| = | = sips = 1 = | — |-o17/-o10! — | = | ~ | - | = | - | = | — | o-ags 
13 - | — | - | = | = | -007 | 023 | -053 | -164 | -163| -168 | -146 | -142 | 135! -140 | -135 | -145 | -120 | 090] -090| 080} - | -013| -007] 1-821 
eee f= | fe ee ee Ee FE | -487/| -o03 | -198 | -084| -027 - |-013|-003| - | -030] 0-420 
16 eel = | — | — | -004) -003| 005) = | = | = |-0331 — |\o10| — | -o14|-003/ - | - | - |-005/ - - | 0-077 
~ | - =| =i 2) S252 [2 2) S05) 2 | oe ae a A ee a es a ean eee Pc |e 
eee) 040)! -045 | -030)| -042/||-016 | 005 | 005/008 = | 2) - | - | ~- | ~|-~} -] -} -| - | 2] ~ | = | 28 6-90) 
20 a = = = a = = = = = & = s - |-016| —- = = - - | 004| - 0-020 
ae) = j=] s sal ee yes = = | = | 2°) ee eee ee eee eee = 
Fs = = = = = = = = = = = 2 = = = = = = = = a 
= = | = | = | = | -020| -007 | :018 | -017 | -011 | -017 | -028 | -0083 | -034 | -040 | -035 | -005 | 010] -003] - | -003} - | — . 
eT ed cae ee eee ender |p | 008 | “CS | “O80 | “080 OO ee) a S| S| Oa 
Poafeiee | — | =] = | - | . = i = |e 1 a a eee 3 eA ine = 
eee |) eee Te | ft | Pl te eT Se eh 2 
a = = = = = = = = = = ss & ie: e ‘S = = = = = = = = = = 
eee | = eee pe | tT Ld] | Ll} StS ea 8 slagorl cos \-o108 ooze 
ees COL. 003 — 4 -OL0-O osgiemiee | - I> | - | - | =| =) = | 2) SS) 21 - 7] oor 
30 fi = = = = ue - |-003] 003) — = 2s =: e ms = = - - - - - = = 0:006 
Sum. /0°243 /0°359 0-250 |0-345 |0-202 |0-164 [0-154 |0:213 |0-305 |0-306 |0-257 |0:264 0-313 |0°506 |0°585 |0°609 [0°582 |0:265 [0-219 |0-175 10-108 |0-110 0-094 0-144] 6-772 
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RAINFALL. INCHES FOR HouR ENDING— MAY 1898. 
; | 
fee Bae a Bele | 7) 8°] oaeatom tre to 14 | 15 | 16 | 17 | 48 °| 49°] 96°) a1 | 99+) “98 Bey Amount, 
1 | -043 | -051 | -029 | -047 | -085 | -063 | -151 | 065 | 023-008) - | - = | so) Se sh 2) 2) 25) one! -o0o'!oseilenge cose 
Poors aoon et) |, = hm | ee pee anal — fof = | =). | 2) = | 483) agai oanto-sor 
3 |-007|-004/ — | — |-o02|-o10] — | — | -007] -014!-020/ - |-006| -o18| -028| -027|-088|-o1s} - | - | - | - |-o18| — | 0-267 
2i—|-|-—-| —| - |-owl:--| --| = | 2) = |-oa0f — | — | -05% |) 1001-042 | -018| -050|)-109'| -043)|-o21"| -oBpIeann ammee 
5 | -o11 | -042 | -038 | -060 | -067 | 058 | 081 | -155 | -019 | 122} 080-082-063} - |-002) - | - |-030]-006)-003/ - | — | — | -o09] 0-878 
Baicaegos = | sd = yr S eee ekeaslh eee a So) ek 4) all aS 
a | ee = | S| =| o-| =| 23) So See eee a ea = ol a ona asc eneani icons metre 
8 | -op2| -012| 014} -007| -008| 011} 012} - | — | — | — | -020] -040| -070| -o80| -071| -018 | -o87 | -o88 | -069 | -019 | -011 | -019| 012] 0-634 
g | gai | 0561-0401 -014| -G2t| 0891 O17 )or7)) =) a] = | aot =| ST a ce) Sh cane sr 9 ine es es nea cece 
7A hoa ace iain ies Mira Pee eae cea 7 ~ | -026] -070 | -029 | -016 | -048 | -051 | -059 | -022 | -012| -075| -020| - | — | 0-498 
11 | -011 | -019| -026 | -062 | -070 | -080 | -071 | -057 | 010 | -009| -o23 | 075] -088|-o28]-o18] - | - | - | - | - | - | - | - | - ] os 
7 |-);-|-)|--|—]1=/-) =) =) 21 = | 023) -007| 013) 2 |) 2.) =) S%)-0974-ontt|!-op91| coon enast enn aloniae 
& | 0} =| - "| =o) SW = Seay Sey SaNomaile SS Sd) aa) pehaal RS Ri e cra ocis ls See ea a ry 
me ee |e.) eo) a So oni Neem ah ih A NN PRR oat = 
1 | — | — |-104]-108}-057}-011} - | - | — | +100] -030! -o71] -087|-139) — | -011| -030| -078| -038}-030| 018} - | — | - | o-912 
f6 | — | = |-009'| -o79'\ -oon |/-080'|) 098) p-o01| = 'l/-009'| -004'|'-006 || =i) <1) es) 20/50 yy) hal es 9)" 9 ea Rs ees 
7 |. | = | = | = |-o99/|'-028'1:-036:) 0894 O21" 014 -009:|-004 8" =" | [ce ee) ae) Sa a) ia a ep 
ee | ee a ee aa ee | eth SRI eel ata = eto et Se ee a |e E 
mr fof = |e AS he) Wp le a ei Sc Ee Be ok Ss Oe ae 3 
Depa tee! serail cal ee oe ee ee eee ere i Pee Sele |! K Es 
By eel = a Sep et eel BP BP ee) A eh ell a eg a | i 
22 | 006 | -077 |/*112 |/-180!|/-097 |/-021| 0084 = |) = | = |-oo8) Sf =} = | S| Sj Sa) 20) 22 2) le ee oman 
Oe fe | sh | eal eh eT RR ce ae StS ec ee x 
Oy ae eee ee ee ee ee ee ee ee ee ae eae See |e | | 2 
Der ee fc A a a) So) Zabel} =o] otf ear SW Sle 2 SP ei ea ia eee e 
oe le] et ete | ee h ode | Sie eel Se PES 2) Cay eet Woo ose), 27) ee or re 
a} i) | 2-24 = | = | =} 2] 2 lS | orz| 020] -023)| cog oor) = | 29 — 2 =) 2 3) Cee ee ores 
og | = | = | Gos -095| oo2| — | = | = | = | =) eRe Be | 2 |) Sr sol 25) 2) 2 lcoeilcozgaecten enon leone 
29 | -087| 096 088 | -027| -116| -002} - | -004|-003) - | - | -005] -092| -101| -109| -140| -048 | -016| -159 | -o08 | -022| -042| -o18| — | 1-183 
ao )2)-)-)-)eo0e4-] - | 2) af a4 Se dW -] S| 2 = ool) ore! -co3'l<arerli-cizs ene een eres 
31 | — | - | - |-001| -049|-030} - | -009| -008!-007/ - | - | — | -077] -039| -022/ -o11 | -070 | -020| -080 | -075 | -051 | -059| -017| 0-625 
Sum. 0-289 [0-389 0-468 [0-502 [0-604 0°388 |0°397 [0-347 0-091 0-301 [0-139 0°352 J0-476 |0-484 |0-344 0-419 |0-287 [0-398 0°385 [0-338 (0-376 0-456 [0'321 0-189] 8-740 
1 {! | 


006 | -015 | -039 | -o26 | 022} -o16} 0-297 | | 
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RAINFALL, AUGUST 1898. 
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4 — | -020| -007| -006} — | 102} - |-005) - = = = = = = - - - - = = = = = 0-140 
5 | - | - | — | -005] -075| -103 | -107 | -135 | -045| -045| — | -020]-017| -o43 | -o13| 012 005] -005/ - | - |-005/ - | - | — | 0-635 
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RAINFALL. INcHES FOR Hour ENDING— SEPTEMBER 1898. 
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Sum. |0-942 0-990 {1-304 |1-664 1-785 {1-947 |1-835 |1-243 0°707 [0-925 |0°685 [0-835 |1-258 |0-911 [0-975 [0-816 [1-137 [1-045 [0-885 |0-622 [0-471 |0-548 |0-581 |0-791] 24-902 


RAINFALL. OCTOBER 1898. 
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21} - | - | - | - | — | 025] -042 | 084 | -010 | 032 | 028 | -030] -087 | -027| 049/-004] - | - | - | - | - | -4 - | 012] 0°325 ) 
22 | +051 | :095 | -081 | +128 | -112| -190| -198 | 157 | 009] - | -041| -027]-019) — | — | -010]| -040] -060|-158] - | +111] -021| 004] 074] 1-581 |} 
23 | -090| +104] - | -096|-004) - | — | -011| :006 | -007 | -054 | -009] -010| 020] -010| 006} - | - | - | 037] -030/-060| - | - } 0-b54™ 
24 | -|- |- | - | - | = | +060} -027 | -011 | 083 | -208 | -060} -063 | -067 | 042 | -213 | 071 | -047 | 060 | -167| -120 | 026 | 017 | 010] 1352 
25 | - | - | -051 | 067 | -038 | -005 | -033 | -063 | -080 | “100 | “150 | +162} -278 | -195 | 170 | -148 | -156 | -144.| -427 | -364 | -393 | -322 | 186 | 149] 3:626 || 
26 | +127 | -047 | 014 | -046 | 039 | -022| -025 | -007 | 061 | 008; - | +117] -005 | -085| -070| -072| -069| 011} - | - | - | -125| -024]-097] 1-071 
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go | - | - | - | - |] =] - | - | = | -014 | -089 | -014 | -005 | -009 | -006 | 006 | -017 | -025 | -019 | -040 | -050 | :062 | -064 | -085 | 064] 0-519 || 
31 | -021 - | 043/091] - | -036| -097 | -033 | -022| +140 | 043] -033 | 021 | 096 | -005) - | 011 | -O11 | 044 | 103 | 023 | 009 | 025] 0-907 || 
Sum. |0°544 (0462 (0°310 [0°51 |0:537 |0-432 |0'556 |0°512 0-295 |0376 0°696 [0583 [0'538 |0-469 (0:584 |0°577 |0-452 [0396 |1-024 [0-926 |1-079 |0°829 [0°523 0°605] 13°856 |) 
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RAINFALL. IncHES FoR HouR ENDING— SEPTEMBER 1898. 
mei | 4s |) 6 \ 7 | 8s 9 io | a | te Wis | 14 | 15 | te | 17 | We 19 | 20 | 21 | 22 | 28 avd A mount. 
1 = = = = = — | -005| 012} -006| -004 | 003} — = = = - - - — | 015 | 015 | -005 | -0054 0-070 
9 | -010| -013 | -034| -178 | -265 | 260 | -230 | -263| -077| -057| 033] - | - | — | - | — | -070| -185| -070| -085 | -020 | -013 | 007 | -o10] 1-880 
3 | -098 | -192| -153| 112 | -058 | -022| -o10| -o10| -007| 003| —- | - | — | - | - | -015| -008}-010] -005 | -005|-003) - | - | - | 0-571 
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eee = | | | = |-8)|-105| = | -020| -040| -023|)-op24-o78) — | - | - | - | = | = | = | = | = | - | oo7] 0-473 
9 | -016 | 024 | -015 | -088 | -087| -013| 003) — | — | -o11|-021; - | — | - | - | - | - | — | 022] -0451 - |-037) - | - | 0-382 
10 | -003| 003 | -019 | -018 | -050| -070 | -050 | -027 | -018| -040) —- Ae ir Sse) el a ees eee A sd 9-208 
meee | | - | | | — | = | -003| 017 = 2 | 2 SS Sia iota ts | Sb 2) 2S ealto eee 
1 | — | — | — | -o13|-017| 003! — |-007|-010/ - |-005| - | — | -005|-o03) - | - | -027| -005)-003) - | - | -017| 075] 0-190 
18 | -003| -003 | -011 | -100 | -098 | -260 | -140 | -065 | -053| -054| -032| 118} 040) - | - | - | - | - | - | - | - | - | -020/ 030] 1-027 
Senna eoag)(-093)| 050-087 |-080|-006| - | — | -| - | -}-|- | -]-]-%-]-]- +] -.| - | - | ose 
ees | | - | | «| | «| -020| -020| — | — | = f-004) 003003) - | = | =| - 003 | -020| - | - | 0-073 
Dee se ei heh |) ae BP Ee leh Ss pee Pe ep eh ak ee s 
ere ke | |} 8} | | Kf 2 he | = | | 085) -200i|--065;) 030) 003) = | = | = | -037}) 0-370 
18 | -050| -040 | -067| -023| 003-004 - | - | - | - | - | -063}-100|-003} - | - | - |-009]-012}-003| - |-050| - | - | 0-457 
ner c gos! - (o9¢! 2 | |) |) 2 pete went) 2h eo) et | ot 2-035: cen! 0s7 | O-n4y 
90 | -030 | 058 | -075| -080 | -105 | -340 | -225 | -030 | -004 | -o81 | -022| -130 | -395 | -350 | -325| -107| -006| - | -004|-007|-003) = | - | - | 2:377 
PU (a PS ta ee Py A pw aE. ilies 1 LR haul oi See aU Sa ele = 
eet a ele A Ne EE ce SP ele ee Re eh ee oe ee We a 
a I a en eps lng Cr ale ony Ey a eel oe lh a oll) Ve SS Te at 2 
TENTS em tees ey ae je oh | ye es ee ee a = 
a ras reed eee ema a Ra Pee Pe) Be Se eh el eh ae 
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ees | | | loos) 2 | 2 | 2 | = | - P= = | = | = | = | 080! 080! -033'| 035 | 037 | 045 | 0451 0-310 
ERIE 096 |"-090')'-027'|-010'| 013-004 = | sei = |) - fF - |} = | =) =) =) =] -)-)-)- 1-7 = 7 oss 
Sum. 10-337 |0-444 10-660 |0-792 [0-860 [1-275 |0:843 [0-497 [0-230 [0-290 10-139 |0-383 [0-594 [0361 [0-331 |0-162 0-459 |0-359 |0-445 [0-238 |0-092 |0-240 |0-214 |0-408] 10-603 


RAINFALL. OCTOBER 1898. 
ee eee sn -oos| cosa ep alee | = | - 1 = \-o0bo08i|s003) = | ==. I oo 
Eyl coe)-010) 007) -007| -o10|-006 ||-o10) 2 | | | = | — | - | — | - | = | =.) — | — Jono) = |-co7}) 0-079 
18|-010|-003/.- |-oo4; - | - | - | - 22) es 20 ee ee Sees ek peer rir 
eee see | 2) 2) eee = | — | = | -o28! ona! -o18| 037) 0301 = |-003| -o30| 0171) 04 
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ee oles. beeen | | | | fc POPs eee eo ee 
eee oe ore memipeetl = | |.) tof ee boo e | the 
17 = | ea ee & =a peel! ee = a a a ee = 5 " 4 
18 | 058] 085) 028 020} 010] -o04 | 008] 00s] - | - | - | - | - | =] - | - | - Or eal sole aa ae 0-157 
1 x. = kg e < s * = a a S a a ui = BS = = 2 a, 4 5 
moe | — |-004| — Sars Gi ae) 2 |. | 2 || 2" | Se a ii ee ae Se al aaa lee 0-030 
ee | = | — | — | -020/ 022! -003| — |! = | 0151-015) -015 | 005 | 01s |-003)' - | - | - | - | - | - | - | - ]o- 
92 | -03 | -042| 127] -317| -023/ -005|-018| 117; — | — | - | — |-o3] - | — | -o10| 160 | -112| -288 | -o44| -278/ -095' -038|-087) Lane 
23 | -015| -008 | 097 | -150|-007/ - | - | — | — | — | -003| -003|-028] -003| -016/ -007| 004] - | — | -036|-040| -070 | -293| -0471 0-897 
24 |-005| - | - | — | -003| 003] -009| -170| 173) -107 | -096 | -020 | -013 | -o12 | -025 | -075 | -022| -o18| -003 | -037| -050/-003, — | — | o-s4a 
25 |-004| - | -023| -043| -010| -004| -003 | -060 | -07 | -083 | -033| 020] -005| — |-o27/ - | - | - | - | -020/-033|-005! — |-o10] 0-460 
26 | — | - |-020|-003} - | - | — |-012| -040| -o70| -114 | -125] -095 | -040| -007 | -o10| 011 | -015 | -092| -100| -040| -o10| -018 | -o52] o- 
27 | -025| 003|-007] — |-055] 010} — |-003|-020) - | — |-o10} - |-013| 017/007) - | -098) 003] - | - | -067| - peal gate 
28 |-003| - | - | -027/-005/-007| 015; - | - |-oo3| — | - | — |-o10| -040| -023] -o17 | -028] -007|-005} — | -030| — |-o40] 0-260 
29 |-023|-044 | -008) — | 008) 004-013} 055 - | | - | - | - | - | - | - | - | = | = |-005|-005| 005) = |-008] 0-161 
eee t= = | = he | 2) Sueoe 2 = | = |\-G08) -oos| -02| -o18|| -0201! -020'| -o401|/-047 | -043/| -0a7|-017 | gogo 
Sum. |0:155 0-145 |0°322|0-577 0-134 |0-076 |0-122 |0-444 [0-335 [0-306 |0-261 0-193 {0-199 |0-091 |0-150 [0-162 |0:254 0-307 (0-495 [0-348 |0-545 0-396 0-431 0-382] 6-880 


48 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


NOVEMBER 1898. 


019 | -024 
080 | -072 


047 | -088 | -039 
098 | +176 | -085 


015 
007 


002 


029 


Mid- 
22 5) night Amount 
307 | -294 | 322] 1-803 
074 | 106 | -049 | 5-387 
106 | -136| 115] 1-365 
155 | -039 | 041) 1-692 
- | — |-o12] 1-279 
-~ | — |-049] 0-098 
_ | 22 | o-sss 
=! | Sa oor 
063 | -064|-081] 0-751 
— | alle alk oat 
~ | _ |-o10] 0-529 
013 | 012 | 015) 0-141 
065 | -028 | 040] 0-388 
013 |= 2 Pose 
03) Sew =|) og 
=| a = oreas 
[-070]|[-070][-070] 0-350 
033 | -050 | -058] 0-865 
047 | 080 | 032] 2-238 
110 | -105 | 130] 0-668 
BANE | ea aie 
015 | -002| — | 0-340 
033 | 026 | 084] 0-975 
1107 0-962 |1:108] 21-266 


0°675 |0°816 |0°817 |0°832 |0°848 


DECEMBER 1898. 


072 | 080 
065 | 134 
038 | +118 
| °137 | +218 
002 | -009 
020 | -178 
“118 | -090 


060 | -055 
003 | -004 


037 | -004 
043 | -041 


006| - 
094 | -030 
010 | -058 
113 | -091 
093 | -074 
104 | 149 
143 | -069 
[-050]][-050] 
041 | “018 
[-030]| -048 
1-279 |1:506 


RAINFALL. INCHES FOR Hour ENDING— 
Tee WS [eS be 6 1% V8) CeO loa Ts li 
Ge tee = N= | = | = | ode oazalion3)liags'|.-083 | 130 
2 -| +310 | +235 | -190 | -239 | -255 | -273 | 300 | 378 | -274 | -246 | -362 | -401 | -410 | -440 
3 | -054 | -014 , -010 | -001 | -013 | -027 | -016 | -009 | -127 | -018 | -022 | -033 | -220 | -o40 
4 | -004| -071 | 156 | -051 | 084 | +151 | -068 | -056 | -036 | -009 | -030| — | -008| -213 
5 | -061 | -020 | -016 | -037 | -042 | -067 | -073 | -060 | -230 | -149 | -137 | -020 | -029 | -110 
eons (009007 | = |=.) = =) eee Loto i = 
7 | -014| 009 | -037 | -054 | -086 | -060 | -047 | 033} -028} - | - | — ]-041] -0380 
Beal = a 005) 003) = |=. || 004) 2 Rn ee hela 
9 = = = = = = a &. Ss = te, = 2 = 
Pape | ee. Leet ee ee ee SS he 
Pe eile i =) Sil, Seah 3 ee le, ek a 
ey y= 4 SY ele ieee ee eae 008) eons benog 
73. | -088)| 088 | 047 |'*082)) 0401) 038) 003 hele 2 | = | wie 
14 | — | — | — | -008 | -085 | -030 | -045 | -045 | -043 | -010 | -010 | -030 } -030 | 096 
Toe OS | 024 Sa ee Sh ee ee azul soo er son a 
16. | -O10)|"005)| “007; <2) =.) So) Sale Se | ons heoaa 
17 | -058 | -070 | -075 | -050 | -055 | -060 | -073 | -062 | -046 | -047 | -038 | -024] -010 | -011 
77S Sa Me Vee FREE IR tly ee hos a area Ae reap | | We Sy” | M 
TORN es (emer agen Fc a Set renee eo Ho | eae im eR 9) 2% Ube 
20 & x 2 = = = ‘ 2 i a is 
21 | -004| -058 , -080 | -046 | -075 | -031 | -005 = | 034.) = 1) =) [-040)) 107. 
tah jie ge ari eee SN Uma eam ff Se od Hee 
93 |[-100}[*100] [-075]|[-075] [-050]| 050 Bua Salita, es |e Selena 
24 | -100 | 120 | +140 | -260 [-200}[-200])[-100]|[-100}[-100][-150]|[-250]) -092} -042 | -028 
Or 025.0 O87. OLA: 015 \lr-005s 0073) =e) Sa = Wy Sd el EA Se 
96. N en jE ae Re ee et ey eae es fl fee 
27 = = = = — — = H — = = = = = = 
| Li) Ee e044 |eO40](cO50)-030] 0 220) Sen) 2 | 2S Se es 
Sf | ele Sa ale Seat) SE ee git | -oa4il 925 Irate lio 
Seal = jlo ‘013 | 015 | -006| - | -009 | -029 | -018 | -023 | -063 | -060 | -049 
Sum, |0°847 |0°870 0-901 |0-921 |1-055 |1-030 |0'784 |0-752 (0-958 \0°739 |0-886 [0-817 |1-016 |1-308 |0°540 |0°677 
RAINFALL. 
1 | -089 | -055 | -052 | 100 | +110 | -090 | -071 | -063 | -086 | -145 | -163 | -090 | -091 | -105 
2 | 102} -091 | -098 | -094 | -035 | -023 | -018 | -007 | -042 | -037 | -094| 262] +141. “121 
3 | +105 | -005 | -014 | -041 | 043 | 006} - | - | - | -010| -006| -006] -016 | -042 
4 | 047 | 110 | -051 | -028 | -022 | -073 | -028 | -053 | -023 | -004 | -047 | 2501-160. -230 
5 | 110 | 120 | -155 | -100 | -055 | -101 | -127 | -095 | -081 | -039 | -100 | -140 | -112| -o29 
6 | -130| +149] -031| 007) - | - | - | -047| -026]-007 | -010| 012] -009 | -004 
i 047 wo ‘053 | -102 | +105 | -020 | -074 | -030 | -089 | -028 | -051 | -171 | 084 | 040 
O10) ONT Nile Wie lee Ne. | Se eee) 
9 | -100 | 128 | -135 | -150 | -048 | -067 | -084 | 082 | -066 | -091 | -050 | -030 | 111 | -066 
10 | +272 | +184 | -520| -540| 165 | -070| -046| — | -048 | -421 | -074 | -028 | -020 | -o26 
11 | +286 | -604 | °674 | 554 | 257 | +183 | +172 | 122 | -144 | -171 | -068 | -021 | -007 | -008 
2 -006 | 023 | 010 | 013 | - | -022 | -098 | -189 | -234 | -233 | -355 | -374 | 039 | -003 
14 | +100 | -200 | -253 | -361 | -343 | -258 | -253| -045| 0101 — | -012| -035 | -o93 | -107 
15+ | O17 ("O17 | 053, SS Sa ee ee lea ee ||! 
16 | -010 | -003 | -017 | -043 | +107 | -406 | +229 | -193 | 150 | -189 | -181 | -064} -079| -096 
17 | 022} - | -003) -018 | -002 | -013 | -009 | -029 | -065 | -004 | -020 | -015 | -034 | -056 
18 | -190 | +265 | -333 | -056 | -030 | -077 | 078 | -081 | -039 | -091 | -051 | -010 | -040 | -040 
19 | -080 | -095 | -050 | +150 | +127 | -130 | -094 | 023 | -031| -043| -053|-o11] - | — 
20°09) O18 | — f= eel 49 1-065 | “077 
| 21 ee er ee ir) oy Ty) yp ee PS 
[ee] =| wh Se | Se ee een imo coastlines | 
23) - | - | - | - | - | = |-011] -036 | -062| -060 | -041 | -031 | -021 | -043 
2 | -070| -055 | -030 | -040| 009 | 009 | 004} 008; - | - |-013/ - | - | - 
25 | -048 | -043| 047-018] 001} - | -006 | -169| 102] -129 | -091 | -051 | -055 | -080 
26 | -203 | +192) -180 +155 | -216 | -044 | -070 | -006 | -173 | +171 | +107 | 206} -162 | +113 
27 | -004| -005 | -007 | -005 |[-050}[[-050]|[-050]|-050]) - | - | - | - | - | - 
28 | -041| +177 | 060  -066 | 048 | -049| -028| -009| ‘006! - | — | 042] 013] -048 
Pa Nae Pl RR ON nein | a 
Sj = | = j= 1 - | = | =2)2 ee ee eee ee 
31 | - | - |} -|- | - |=] - | - | = {[-080}[-080}[-010} 
} 
Sum. |2'098 |2:576 |2:826 (2641 |1-773 |1-691 |1°550 |1-358 |1-480 |1-966 )1°625 |1-917 |1-352 {1-334 


190 | -289 | -453 
099 | 052 | :036 
‘331 | 460 | 450 
‘210 | +200 | -150 
010] - - 

140 | -013 | 053 
+060 | -020 | 012 


012 | -010 | -008 


‘035 | 079 | -060 
7005) - - 
053 | :008 | -023 
043 | -035 | -060 
- - | 016 
‘060 | -053 | -041 
"023 | -019 | -050 


049 | -043 | -051 


979 | -258 | +158 
132 | -171 | -113 
041 | -033 | 004 
091'| 025°] 020 


002 | -040 | -038 
1-915 {1858 11-846 


[:050]|[-050}|[-050}) - 


1597 


366 
007 
050 
079 
048 


080 
O17 
[-050] 
003 


‘407 | -448 
002 | -003 
044 | -056 
135 | +141 
048 | -073 
020 | -063 
039 | -046 
[-050]}[-100] 
015 | -087 
030 | -030 


‘007 | -029 


006 | -034 
048 | -027 


*058 | -018 
112 | 7188 
071 | :058 
‘020 | -047 
034 | 013 


170 | 083 
= | 015 
“366 | °536 
008 | 032 
‘061 | *102 
— | 002 


460 
022 
*023 
190 
*058 


100 
020 

[100] 
140 
075 
022 


050 
056 


048 
063 
053 
027 


1:751 |2:171 |2:017 


4:472 | 
1°616 
2°002 
2684 | 
1-705 


1186 
1:365 
0°327 
1:608 
2556 
3°556 
1645 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 49 


RAINFALL. INCHES FOR HouR ENDING— NOVEMBER 1898. 
| = 
Pere ales! ce | | es hese tos) tay ond is | ae | ae | 16 | 7 | ae) toe) 20 | an | 22 | 23 | 309 amount, 
1 |-003! - | — | -023| -002} -003|-075|-022} - | - | -020| -070) -125 | -115 | -180 | -045 | -050 | -030 | -088 | -060 | -067 | -070| 145 | 185] 1-328 
2 | -177| -126| -197 | -230 | -170 | -270 | -270 | -245 | -290 | -115 | -153 | -120 | 197 | -040 | -003 | -006 | -006 | -003 | 009 | 026 | -007| - | -017|-016] 2-623 
3 |-014| -003| -010| — | -003| -010| -017 | -050 | -090 | 007) — | -043| -087 | -057 | -003 | -050 | -033| -004| - | -005 | -053 | -035 | -035 | 035] 0-644 
4 | — | -085| -065 | -070 | -028 | -087 | 015 | 030} -018| -025| - | — | — | -120/ -020/ -060| -015 | -015 | -020 | -015 | -007 | 048 | -003 | -007| 0-703 
5 | -003 | -020 | -007 | -005 | -005 | -010 | -005 | -027 | -096 | 047 | -053 | -003} — | -031|-003| - | -048| -007| -033/-009|-003; — | — | -o03] 0-418 
me) | - | — | -o14 2 -o23)\ 03) = OOO = =) =e\ =a eters | |'003'l-o07 1) 10-068 
na) C07 oli | = |-005) - | - | 2 | 2h 2) 2 f= |-oo3! = | = | = | 2) = |-oos! — | = | 0-043 
rere oa) = | | . | — | awe ee) ke] eh ee tS Pe te | SY 0007 
ome é = = = = = as = = & & = es ae = = = s = = = S 2 
Meee 2s | ee ey oS ee ye | 2 | = | 045 | 155) -085'| 125 | -058 | -020 | -050/| 0321 0-570 
em eee hy ee I ep oe ie oe ae tS — 1 0-065 
eee es) -010)|\-017 |.060 | 085) +045) — |-o03| = | = [-ogolos7/ = | = | = | = | = | = | = | = | - | | | 077 
- == ECGS T Men OOSAN Pcs | salt ree Ul) ere a amen eee ce gh a all ea Nee me eh EE Sets :010 
Seaicos = | = | - (oo) - | - | = | =F = | =) = Jon) -oo5) = | = | = | = |o16|*019| 0121 o-078 
030 | -016 | -007 | 033 | -017 | -003 | -003 | -004| 003! -o10 - | - | - | - | - | - | - | - | = |-006! - | -003! -003) - | 0-132 
MMeRe ae)! 030-017-0061 2004 = | = |\-o93| 2 | 2 2 hos) =! = teeoah = |= | = | = | ele | 2 Wows 
eee = A 8 igs |-oosl) = icone © oc | 2 | 2 -l 2] 2 4s | 2 \-oosl 003! 2. |-008'| cool o-020 
047 | -080 | -075 | 025 | -013 | -003) - | - |-007/-007; - | - | - | - | - | - | - | -005|-023}-014]-003/ - | - | -016] 0-318 
007 | -010 | -010 | -003 ee 00s ele en lee eS WS) S| og3) | onal oxo! 004 | -003)| <017 1» 0-080 
005 = = = - - - = = = = = = = ie = = = = Es = ‘= 3 0:005 
||! 1-008))-003]|(-008]|-008) (008-003) = | - | = |= |=]. )=)/=-)]-1r=)-1 2]. | = | ons 
. | 2) Se eat a [os 004-008 -003][-020]|[-030]f-030]|[-030][-030] - | - | - | - | - | - | = | - | = | o-tss 
-|-|]-] - | - | - | = | = |f-010)/[-0253) -012 | -063 | -035 | -040 | -005 | -028 | 004 | 018 | -016| -003| - | — | -003|-008} 0-270 
321 |0°373 |0-436 |0-436 0-304 |0-411 |0-487 |0-469 |0-524 |0-286 |0-258 |0-336 ]0-435 [0-473 |0-244 |0-203 0-209 0-237 |0:227 0-278 |0-211 10-199 10-284 [0-347] 7-988 


RAINFALL. DECEMBER 1898. 


003 | - | +004 | -020 | -023 | -020 | -050 | -055 | -035 | -047 | -061 | -027 | -013 | -020 | -035 | -085 | -065 | -155 | -200 | -290 | -330 | -380 | 300 | 203] 2-421 
*007 | -013 | -003 004) — | :005 | 022 | -095 | 105 | -030 | -050 | 020 | 035] -005| - - = - - | 008) - 0:397 
0271-003 | - = = — | °010  -057 | *146 | -197 | *175 | -140 | -085 | -115 | -315 |[-100]|[-070]} 1-500 
[°070][:035] - - = = = = = = _ | 025 | 195 | *165 | -215 | -180 | -290 | -217 | 188 | -155 | -165 | -180 | -260| 205] +130] 2-675 
170 | °095 | *130 | -165 | -067 | -066 | “137 | -200 | -113 | -030 | -077 | 128 } -255 | -075 | -004 | -015 | -003 | 003 | -003 | -071 | -020 | 007 | 010] -006} 1-846 


CON orwWhre 


“047 | 107 | -203| 050] — | -003|-007|-007| - | — | - | -013} -277 | -070| -o10 | -155 | -030 | -005 | -010| -015|-010| - | -038| -020| 1-077 
007| — | 050] -017| 003} - | -023|-059| - | -028| -030| -045 | -030 | -035 | -060 | -035| -004| 003) — | - | — | -026| -009| -003] 0-467 
eee eee | ee | | | | | | | = | ono] 140 | -310| 0634 0-597 
025 | 162-013] — | -017 | 113 | -045 | -028 | -010 | -044 | -005 | 008 | -050 | -014| -030 | -009| -004) — |-003, — | - | - | -057| 150] 0-787 
175 | +285 | -220 | 120 | -050| -008 | 004} - | - | -021/ -005] -003|-003|-009} - | - | - | - | — | — |-005|-040/-072| -o63] 1-033 
178 | “162 | -150 | +180 | +145 | -100 | -073 | -030 | -030| -050| -020) - | - | — | - | -005|-022]-033|-017) 003} - | - | -007!-030| 1-23 
Same ceo) = | = | 020-197 | -195)| 20)/-202| a5 }-008| — | | - |. | - | - | | — | 2 | | | ose 
ee ee eS) ee S| = | = |-005|-008) = |-005! -099 | -015| -co8| = |-015| 0-055 
“045 | -076 | -109| -220 | 140 | 017 | -010| 004] -004| - | -010) -010| -040 | -032 | -o12 | -011 | -007 | -004 | -015 | -010| -003 | -007 | -006| -003] 0-794 
- — |°004/-004; - - - - - = = = = = = = = = = = a = = = 0-008 
9) 20 | 008 | 020) -042 | 125 | 150) 030-020) -060| oun) = | - j-oov| - | - | - | — | ~| — | — | — | — | 015 0-498 
= | | | = | 008) = | = 1-015) — | - | = | — | — 1-020! -016 | -059 | -055 | -057 | -016| -134! 1431 100] -o05 1 0-603 
“200 | +280 | +182 | -008 | -009 | -025 | -018 | 023 | -007 | -020| - | - | — | -o16|-003 | -011 | -003 | -012| -012| -003 | -013 | -023 | -012| 012] 0-892 
s09))/-020))-008 | 057 |'-057 | 043 |-029| 008) — |-o03) = | 21 = | -| — | — |-003/-oo4| - | — |-oo4| - | - | = | o-2ae 
= | - 003} - | - | = | - | - | - | = | = | = ]-088]-054 | -040/ -o10| -006 | -004 | 008} -o04! 004) - | - | — | omer 
Meo = | | = |-ooa! _ ce Sato = | | |) Lo eS ee eh eee 0-017 
= Ss = = = —_ = . 1 103 050 = "007 “07 ig . . . . . . . . . . . 
0 | | ee ee ee ee eee eo eral cps) Once 
“050 | 082) 040] 015) - | - | - | -041} -042| -080 | -065 | -016| -046 | -037 | -032 | -080 | -048 | -090 | -o68 | -o98 | -071| -112| -138/ -185| 1-436 
107 | 178 | “100 | 268 | -192 | -007 | 100 | -017 | 050] 053} - | -070}-005| -082] -o14| - | -004}-025| - | - |-o05| — | +054] — | 1-381 
= | — | — | — | -008 | 009 | -015 | -063 | 056) 003) - | - | — | -009| -o10| -o46| -074| -030 | -o72) 042] -033] — |-o52| _ | 0.599 
= | 087 | 004} -013/-005) - | - |-003] - | - | = |-o11}-005| — | — | -005| -029| -014|-005/ - | — |-o03|-o10/ — | o-14a 
- | 008] :004;} - | 004} - - - - = = = = = ue = = = = ‘2 = =f a E. 0:016 
een) | | | =) = ooo, 2 | = | — |-os| — |az4l-o50l = | = | | — | 2 | psy 

Sum. {1-202 |1 +559 /1-258 |1-229 0-791 0-548 |0-695 |0°702 |0-685 [0-772 |0-658 [0-734 [1-025 [0-858 |0-671 [1-094 0-939 [1-111 |0-968 [0-988 |1-019 {1-689 {1-757 lL-119] 24-011 
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SUNSHINE. 


BEN NEVIS OBSERVATORY: 


Hours—ror Hour, Loca M&an TIME, ENDING— 


4 5 6 if 8 
Se 
1 = s = = z 
2 = - = a = 
3 a = = ~ = 
4 = a = = x 
5 = # = se 2 
6 = s = = = 
7 cs ae i z i. 
8 fs a = = = 
9 = =. = ay a 
10 - - - - - 
11 ~ - - - - 
17) - - - = 
13 - - - - - 
14 - - - - - 
15 ~ - - - 
16 - - - - 
17 - - - - 
18 - - - - 
19 = & = = 
20 = fe = cs 
21 - - - - - 
22 - = - - - 
23 - - - - ~ 
24 = = = “ os 
25 - - - - - 
26 - - - ~ - 
27 ~ - - - - 
28 - - - - - 
29 - — ~ - - 
30 - - - - - 
31 = = = pS = 
SuM = = - 

SUNSHINE. 
1 - = = ES Za 
9 = 2 = s = 
3 = = = S = 
4 Z = = ss = 
5 = & * = & 
6 = = ze = = 
7 = 2 Ss a a 
8 = & a = a) 
9 = a = = as 
10 - - - - - 
11 - - = - - 
12 - - - - = 
13 = - - - = 
Nee ne iS ee i 
15 - - - - = 
16 - = - = = 
17 - - - ~ - 
18 - = = = = 
19 - Pe = = = 
20 - - - - = 
SL Re ee Min a 40 
22 - = = fi = 
23 Sh = 7 = 
2 | - = - = = 
25 - = E x 
26 | = 2 
Pah | = = = 
28 | - = 
Sum. | - - _ - | 0:40 


- 30 


JANUARY 1898. 


11 


Pelt yo es 


| 
Oo 
oo 
aa) 


ik def} 0 
! 


=| SB 


we et 
L>) e.<) 
i 


| 
| 


Ne) 
ror) 


| 1°39] 1:27 


TT Fall te AM ees (hs oh TE SL al 


2:09 


“46; 


‘05 


1-00} 1-00 
“55! 1-00 


GU Ley ale oe ac a 


tbo 
We} 


i 


Me parte TPS MTR STINTS Maly aa tee Eis 


2:31} 2°05 


14 | 15 | 16 
‘opt GLa) 
1-00] 65} — 
1-00 -27| - 
2-25 0-92) - 


3°84 


Lee eet 


4°89 


04) 43 
06} - - 


mie, le 
Genesee la 


I 
| 
— 
fer) 
coal ta | 
je} 
Ou 


1:00 


a 
or 
| 
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6 = = = s is . = = = = = = - - - 8°69 6 
7 a = ¥ a a = E bs a eS s a zs = = = - - - 8°62 7 
Seale | ae = | Rosh ee oi) Pea 24) +44) 1:00} 1:00) 1:00) 67) - | —- | - | = | = 4:35 8-55 8 
Oh || Sear ee Meee ped fies 40| 1-00] 1°00] 1-00 1-00] 1°00] 1-00) -66) - | - | - | - | - 7:06} 8-48 9 
10 - - - - - = = = = 28) 1:00) 1:00) 50) - - - = - 2:78 8:41 10 
I oa Me ese (eae 19} 1-00] 1-00) -77} ‘lo) - | - | - | - | - | - | - 306} 8347 11 
12 z z = 2 = - = as ie = = ua = = - - - - 8-27 12 
13 ~ - - - - - 80} 1:00} 1:00} 1:00; 1:00) 1:00) <14) - - - - - 5:94 8-20 13 
14 rat ze = = = = zs Zs 2, = = = = = - = - - - 8:13 14 
15 x Zz = = = = = = = = =) = - - - - 8-06 15 
16 = = = = = f oS be s = = - - - 7:99 16 
17 3 a Es = = = a = = = = = - - - - - 7:92 i) 
18 = = = a Es FO) bl = = rs = = z es - - - - 1:01 7°86 18 
19 - - - - - 76} 1:00) 1:00) 1:00] 1:00) 1-00) 1:00} -71) - - - - - 747 7°80 19 
20 = = e: = . ati a =) fe = az Zs = = = = - - - 7°74 20 
21 = = * = = = = = = = = = = = = ~ - - - 7°68 21 
99 = = = = a is a & = a = = = = ~ - - - - 7°62 22 
93 re = = Z = & . = = ae = 2 = = - - - - - 7°56 28 
94 = £ S = ws = : 2 es = u = = = = = - - - 750 24 
5 ee = = = = = = e - eS = = = = = = - - - 7°45 25 
26 zs ea = 2 ez = = = - 05; — = = = = - - - 0:05 7°40 26 
27 = 2 a es 2 a = s = 62) +72) - z = = - - - 1:34 7°35 27 
28 = = = = = = oh = 3 zs % = = = = - - = 7°30 28 
29 = Zz by = S S = = = = 2 E = = = - - - - 7°24 29 
30 = = = 2 oe = = cE S = = = = = - - 719 30 
Sum - - - - — | 1°66) 3:50) 4:24) 4-44) 5-72) 5-82} 5:00) 2°68) - - = - - 33°06 | 241°86 | Sum. 


SUNSHINE. DECEMBER 1898. 


1 x a =e & = = S a 2 = = = =. = = = - = 7714 1 
ONE = 2 ie = x Ly = 2 a = c = = = = = - - 7:09 2 
et ee = s = = = = = = = = = = = = - - = i 7:04 3 
4 se = ees 3 Ls = = = 2 i is = = = = = - - - 6:99 4 
5 = = a 2 es r »: = 2 e a = a 2 = = = - - 6:94 5 
6 » = Es = bs a = = = = = = = = - 6:90 6 
7 ns s a * is = ts = z = = 2 = = = = = - = 6°87 7 
8) Sam. es, Nl Meee ar a ee 90} 1:00) 84 - | - | - | = | - | =-| = | =} = 272) 6°85 8 
P= Se See a= Seep ee = 3) tas | eel) a - 6-83 9 
10 As = a a = £ = a = = = a = = = = = - - 6°81 10 
Ti s = = = = = z = = = = = = = = - - - = 6:79 ll 
12 = = = z 2 “2 ES = = = = = = = = - - - = 6°77 12 
13 A: & = P = -, Seles = a = = = = = = = - - 6°75 13 
14 - 2 2 ae = 2 2 = = = 2 = - - = 6°73 14 
15 ae 2 # ES = = = Ss = a. a = = = = = = - - 6°71 15 
16 s es 3 = = = = s = = = = = = = - - - 6°69 16 
17 a = 2 = = = a = = = = 2 = = = - ~ - 6°68 17 
18 a = » = - = Ee) z = = = = os = = - - - 6°67 i 
19 ¥ = = ie iS £ = je = “1| = ‘= be = = 3 = = 0-11 6°66 19 
| 90 a 2 E A = = = = = x = = = = = - - - 6°65 20 
21 ™ 3 = a = = ht ¥ = Shi yy ~ = = = = 0°64 6°65 21 
99 = = 2 2 2 = = = = s Bs = = = 2 - - = - 6°65 22 
93 & = 7 = = & be = ES zs = x = = = - - = - 6°66 23 
24 | - = = x = E 3 = = = = = = = = = = - 6°66 24 
pls & = = s Se - = a = = £ = = = = - = - 6°67 25 
6 S a = E = = ee _ = = = = = - - ~ 6°68 26 
27 - = 2 ie = = = 2 = s = = = = - - - - 6°69 27 
ll Wee = ea c = = 2 = = a = = = = = = - = - 6°71 28 
29 | - = = = = - = 10) - 72) 1:00) 1:00} +15) - - - - - 2°97 6°73 29 
30 - - - - ~ - 34) 1:00) 1:00) 1:00) 1:00) 1:00} -07| - - - - - 5°41 6°75 30 
31 = = = = de = = = es = = = = = = = ~ - - 6°77 31 
Sum - - - - — | 1:24) 2:10) 1:82} 2-20) 2:27] 2:00) 0:22) —- - - - - 11:85 | 21018 | Sum 


SUNSHINE. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


Hours—ror Hour, Loca Mgan TIME, ENDING— 
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NOVEMBER 1898. 


4 5 6 7h 8 9 10 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ]} Total. |Possible. 
. ) 2) |) eee ee ee ee Riemer Wet ee ee, Z 6°75 1 
ee See i Bee Slee ees it e 6°65 2 
eee ol Le ee ie eal oe R= = 6-60 3 
4 - 3 = x = = = = = = = = = = - 6°50 4 
5 = = - a e = ES 321-10; — 3 = = = 0°57 6°45 5 
2) A ee ee |e eR) eT Ren enn amet |e ee = 6-40 6 
7 = = = = = & = S os i = = = - 6°35 7 
ee a een ees ee cA) a et eh ee 500] 6:25 8 
eee | | eh 1:00| +24 Be el Feta 564] 6°20 9 
10 Es c e a = 5 1:00} -:31/ — = = = - 3°34 6:00 10 
1 = = = = = = = = = = = - 2°83 5:90 uy 
12 = = = = = = = = = = = = = - ~ 5°80 1 
13 = ~ = = & = 1:00! -07| — = = = - Eyahil 5°75 13 
eee eS] kk Bt meee | elles nes = 565 | 14 
2 5 a aS a Ce a FS RH i eS OS AP 006] 560] 15 
16 ~ = = = = = = zs = = = = = - - 5°55 16 
Peewee ee} |e | eS Weed he eee es ee = 550) 17 
18 ie = = = = = = = es = = = = - 016 545 18 
(2 | 2S | ame Ci ee ee apa eS Se | se et 035] 5:40] 19 
20 = = = 2 ui = = BS = = = = = - - 536 20 
21 E = = = = ce = 40| - = = = = - 2°21 5°33 21 
ee ee Pelle | ed ga ea P| ea, eae a 530] 22 
Pe ee | es oe eee (eee Were bel AS ia a 5:26 | 23 
Si || tc | Sg a hea Uae la A (ieee || parte eee te a oder eS r 5:23] 24 
25 relive = =. = a = = = = = = = - - 5:20 25 
26 = s s = S = = = = = = = ee = 0°87 5°15 26 
27 s = = = = s = 54) — = = = - - 3°86 5°10 27 
28 = = Pa = = = = 03) = = = - = ~ 159 5:05 28 
29 = = = = 2 = = = = = = = = - - 5:00 29 
30 aa se es = = = = a = = = = = = = = 4-90 30 
Sum.{ - | - | - | - | - | - | 0-85] 5:74 6-77] 6-63) 5-63] 5-25] 0-72] — = | = | - | 3159] 171-63 | Som 
SUNSHINE. DECEMBER 1898, 
i n(n re ees eer ee ae ies fale | [fe fee = 4:80 1 
2 = = = 4 a ee = = 3 e ial) a) = = = = - - 0:25 4°75 2 
3} cs = & £ = = = = = = = = s = = = = = - 4°65 3 
4 =f = be = = = 2 = = = a = a = = = = = - 4:55 4 
5 ~ = = = = = = = = = = = = = = = - 4°45 5 
= ek flee aa Hee = See ae ee = | ee ee 0°37 4:35 6 
ea Ss a = = S = - ‘s = z 3 = = Ss e = = - 4:25 7 
8 = = = = = & 2 10) -50) - = = = = - - - - 0:60 4:18 8 
a eo eae (Ree mel f | fl kOe he me 4-10 9 
10 = cz = es = = = = et we 2 = = = = = = = = 3°90 10 
11 = = = = = 3 £ a Pe = a = ~ = = = = = - 3°80 11 
See ee een) | -|-|-|-F-\-] - | se) 2 
ee ee ea ieeteree: | |-)- |} 2s i-) el sey a8 
ee ee eae 2 leeieheraoeagh — | - |’ | - | - | = | - 156] 3-70] 15 
16 & = = = = = s = = S $e = = = = = = = - 3°68 16 
17 ~ - ~ = = = = = a = = = = = = = = = = : 
nee een a eminem | | - | - | 1 ti Geet seal. 
ee oie oi — ie eam -calemees| -gsi — | - | — | = |] - 210] 366] 19 
20 = = = = = = s = Ee) 2s = = ze = = = - - - 3°65 20 
oS. = | ai SS So Sa a i: 2 a rcs = 3:65] 21 
“ 2 a z = =) = = a = eS = = iS = = = = - - 3°65 22 
a = = = = 2 = = = =! = a = e 2 = = - ~ - 3°65 23 
oe Z = ee = = = = = = = 2 = = = = - - - - 3°66 24 
= . = = a S is ss 4a ee = = S = = = ~ - - 3°66 25 
= = = = = = a = = = = = = = - - - - H 2 
2 See es oo eee OM iglee-s3) 09) = | ~—~ | — |.- lee |= O58] 3-70] 28 
30 = = = = = = = = = 78) 1:00} -81} —- - - - - - 2°59 3°71 29 
31 = = = = = = = 48] 1:00) 1:00; -74) - - - - - - 3°22 3°72 30 
= = = = = = - - - = = = = - - - - - - 3°75 31 
oes | > | — | =.| — | | Otol aon} ca-57|' 3-e5/ 13x} - | - | = | = | = 1 = 1 area | 1-48) ome: 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12), JANUARY 1898. 
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 
ee | | ef | | ——.-_—s ———- —— —$— | 
| 
Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.'Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. | Dir’n, Force. 
1 | Calm 0O|N 0-1 | N 0 | Calm O|N 0}WNW 0-1/NW_ 0-1/N 0-1/8 0-1 | SE 0-1 | SE 1) Calm 0 3 
2 | ENE 1|E 1/E 1 ENE 1| NE 0-1| NNE 1|E 1/E 1-2/E 12 |E 1)/NNE 1-2|NE 1-2 2 
8 IN 0-1 | Calm O|N Oo N O|N 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| SSE 0-1 | Calm 0| SSE 0-1 | Calm 0 5 
4 |/SW 2-4] SW 3-5 | WSW_ 3-5 | WSW 2-3} WSW 2-4| W 2-3 | SW 3 |W 2-4 | W 2-3 | WNW 2) W PANN WE 3 5 
56 | NNW 1-2|NW 1|W 1) W aay 1-2} W 0-1| WNW 0-1] W 0-1 | Calm 0/S 0-1/5 1/SSE 1 4 
6 |SE 3|SW 3) SW 3) SW 2-3} WSW 1-3) W 3-4| WNW 0-2) W 0-1) WSW 2-3) W 0-2 | SW 0-1 | NW 0-1 4 
7 |SW 1-2} WSW 2-3) NW 2-3 N 1-2|N 1-2 | NW 0-2 | N 0-1 | SW 0-1 0-1 | W 1|N 0-1 | SW 1 5 j 
8 |SW 4-6 | SW 4-7;}SSW 4-7/S 4-6/5 4-6/8 4-5/5 4-5|/SW 5| SW 4-5/5 4-5 | SW 2-4/5 3-5 7 
9 | WSW 2-3} WSW 2-3} WSW 1-2) W 1/NW_ 0-1| W 0-1 | W 1| NW 1|N 0-1 | W 1)NNW 0-1) NW a 3 
10 7 1-2 | WNW PAIL 2-3! W 1-2} WSW 2-3} WSW 2-3|SW 3) SW 2-3/5 3/58 0-2 | W 2-3 | W 3 3 
: 
il 1-2| NW 2-3 | NW 1-2} NNW 1| WSW 3) W 1-2) W 1-2 | SW 2-3/8 2-3/8 2-3/5 3) SW 3-4 6 
12 |WSW 45| W 2-3 | NW 2|NNW 0-2|NNW 0-2)/NW  0-1}NNW 0-1}NNW 0-1|NNW 0-1| W 1)]WNW 0-1} NNW 0-1 5 
18 | SSW 4|SSW 2-3/)SSW 4|SW 3-4 | SW 2-4 | SW 2-4|)SSW 2-4|)SW 2-3 | SW 1-2/SW 1-3}SSW 1-4|SW 2-3 5 ; 
14 |SW 3-5 | SW 2-4|WSW 2-4) SW 38-4 | SW 2-3 | SW 2-3 | SW 3| SW 2) SW 2-3 | SW 2-3 | SW 1-2 | W 1-2 5 F 
15 | SW 2| SSW 2|SW 1| SW 1| Sw 2) SW 1-2 | SW 2| SSW 2|SwW 2-3 | SW 2-3 | SW 1-2 | SW 2 4 
16 |SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2/8 1-2 | SSW Z2)/SSW 2-3 | SSW 3|SW 2-3 | SW 3-4 | SW 2-3 4 
17 | WSW 2-5|W 2-4|WSW 2-4|SW 3-4/SSW 3-5/SSW 3-5/8 2-4| SW 3-5 | WSW 3-4| SW 2-3 | W 2-3 | W 2-3 5 
18 |SW 2-5 | SW 5-6 4-6 | SW 5-8 | SW 4-7 | SW 4-8 | SW 3-7 | W 4-7. SW 3-€ | WSW 3-5| W 3-6 | WSW_ 3-6 8 
19 |SW 3-5 | SW 2-5| WSW 2-5|WSW 2-5|SW 2-5 | SW 2-5|WSW 2-5|SW 2-5|5 2-5 | SW 2-5 |SW 2-5 | W 2-5 6 
20 |NNE 1-2,;N 1-2 1-2|N 1-2|N 12/NW 0-1) WNW 1-2] W 1: WNW 1!NW  1-2|W 0-1 | W 1-2 3 
21 |WSW 2-3|SW 2|WNW 2-3| W 2;WNW 1-2] NW 1-2/ Var. 0-1|NNE 1-2] NE 0-1 | Var. 1-2|NNE. 0-1/ NE 0-1 4 
22 3-4 | W 3-4 | W 3-4 | WNW 3 2-3 | N 0-1 12/N 12)N 12/N 2)N 0-2 | N 1-2 4 
23 | WSW 2|SW 2-3 | SW 2-3| WSW 2-3 2-3 | W 1]WNW 1|/NW_ 0-1| W 0-1 | SW 0-1|NW  1-2|SW 0-2 3 
24 |NNW 0-2/N 0-2 | N 0-2/;NW 1-2|NNW 0-2/N 1-2);NW 1-3|NW 1-3|NW_ 1-2|W 0O-L]| NW 0-1) WNW 2-3 4 . 
25 | WSW 3/SW 3-4| WSW 3-4) WSW 3|W 1-3 | W 2-3 | SW 2-3 | SW 2| Sw 1-3 | SW 2-3) WSW 2-3|/SSW 2-3 4 
26 |WSW 2-4/) W 3-4 | SW 2-4) W 2-4 | WSW 2-4] W 2-3 | W 2-4 | W 2-4 | W 2-4| WSW 2-4) SW 2-41 SW 3 4 
27 | Ni 0-2] WNW 0-2) WNW 1-2] W 1-2|/WSW 1-2)/NNW 2-3;NW 1-2|NW- 2-3} WNW 2-3} WNW 1-3/NW 1-3/NW-) 2-3 4 
28 | W 1-2 | W 1-2 | W 2) W 2\W 1-2) WSW 3) SW 3| WSW 2|SW 2-3/8 2-3 | SSW 2) W 2-3 4 
29 | SW 2-4 | W 1-3 | SW 1-3)}SSW 3-4|SW 3-4| WSW 3-4] WSW_ 3-5] W 3-5 | W 3-5 | SW 2-4| SW 3-6 | W 3-6 6 
30 |W 1-3 | NW 1-3 | Var. 2-4) N 1-3 | W 2-4) WNW 1-3 | NW 1-2 | W 1-2; WNW 2-3) W 1-2 | W 2|SW 3 i 
St a 3-5|NNE 2-5|N 2-7|N 5-7 | N 1-2|N 1-3 | N 1-2|N HN 1-2|)N 1-2|N 1-3); NNW 1-2 7 
MEAN! 2°48 2°47 2°48 2°37 2°19 2:05 2-00 | 2°02 2°03 1°85 1:87 2°08 
| 
13 it 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
Dir’n. Force. | Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n.Force.| Dir’n. Force.| Dir'n. Force. | Dir’n. Force. | Dir’n. Force. | Dir’n. Force. | Dir’n, Force.) Dir'n. Force.|Dir’n, Force.|Force. 
1 |SE 0-1/8 1|s 1|\E 2|SE 1/E 1-2/E 1| ESE 2| ESE 2|)E 3|E 0-1|E 1] 0-9 
2 |NE 0-1 | NE 0-1) N 0-1| NE 1| NNE 1/NNE 0-1|NNE 1-2|/NNE 1-2|N 12 | NNE O|N O|N 0} 09 
3 | Calm 0|SSE 1|SE 3| SE 3| SE 3| SSE 2-3/SSE 3-4/SSE 3-4| SE 4-5 | SE 4-5 | SE 5| SW 2-4) 1°6 
4 |W 2-4 | W 3-4 | WSW 1} W 0-1| NW 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | Calm 0| Calm 0| W 0 | Calm 0| NW 0-1) 1:9 
5 | SSE 1|SSE 1-2/SE 2|SE 3| ESE 2|ESE 2-3|)ESE 2-3/SE 3/ SE 4|SE 4|SE 4|SE 4/ 1:8 
6 | N 0-1|NNE 0-1/N 1-2;/NW 0-2) W 0-1 | N 0-1; NNW 0-1] W 1|W 1/SW 1-2 | SW 3] WSW 1-2] 1°5 
7 | NW 1|/SwW 1) W 1-2} WNW 1-2/}SW 1-2|8 2|SW 1-3/S 2-3/5 3-4/5 3-4|SW 4/SSW 4-5] 1:8 
8 |SSW 2-5|/SSW 3-5/SSW 2-4/SW 2-4) SW 3|SW 1-3/8 2|SW 2|SW 2/WSW 1-2|}SW 2|WSW 2-3] 36 
9 |SW 0-1 | SW 0-1| N 0-1| N 0-2) WSW 0-1|/SW 0-1| WSW 0-1} SW 0-1| N 1-2|N 0-2 | W 2-3 | W 2-3] 11 
10 |NW~ 0-3|)SW 0-2}; WNW 1-2}NW 1-3| NNW 2\)SSW- 0-1 0-2 | NW 1|N 1-2} N 1)WNW 0-2|N 1| 18 
11 | SW 2-3 | SW 1-3 | W 2|WSW 23|SW 3)/SW 2-3 | SW 3) WSW 2-3|SW 4/SW 4) WSW 41SW 5-6 | 27 
12 |NW- 0-1|;NW_ 0-1|W 2|/SW 1-2 | SW 1-2 |SW 1-2 | SSW 1/8 3/58 2/8 3/8 3 |) SSW 4) 16 
13 1-2|SW 2|SW 2-3| WSW 2-3) SW 1-3 | SW 2-4| SW 3-4| SW 2-4 | SW 2-4) SW 3-4 | SW 3-5 | SW 3-5 | 2:9 
14 |WNW 0-1} W 1) W 2) WSW 2) WSW TEN "2 1|SW 1|SW 2|SW 2|5W 2|SW 2)SW 2 | 21 
15 |SW 2-3 | SW 1-2 | SW 2| SW 2-3 | SW 2-3 | SSW 3\S 3) SSW 3|SW 3-4 | WSW 2)SW 2| WSW PA Pal 
16 |} SW 2-3 | SW 1-2 | WSW 2)}WSW 2-3); SW 1-3 | SW 3-4 | SW 3-4 | SW 2-3 | SW 2-4 | SW 2-4] WSW 2-4) SW 2-4] 2°6 
17 | WSW 2-4) WSW 2-3]SW 2-4|}SSW 2-4|SW 1-3 | W 2-3| WSW 3-4] W 3|SW 2-3 | SW 2-4 | SW 3-5 | SW 2-4] 31 
18 | WSW 3-6|/SW 3-4 | W 3-4 | SW 1-3 | W 2-3 | W 1-3 | W 2-4 | W 2-4 | W 3-5 | W 3-5 | SW 2-4 | SW 4-6] 4:2 
19 |WSW 3-6| W 3-6 | W 8-4] WNW 2-3] Var. 0-1|N 0-1 | N 0-1] NE 1-2|N 1-2| NE 1-3| N 1-2} NNW 1-2] 2°8 
20 |W 0-1 | W 1|N 1-2] NNW 1-2} NNW. 0-1/N 0-1| NNW 0-1] NW 1|W 2|WSW 2-3] W 2-3| WSW 1-3] 1°3 
21 |NNE 0-1| NE 0-1| N 1)/NNE 1-2|/N 0-1 | W 0-1 | W 0-1/5 1-2|8 2\|8 2-3/8 3-4 | SSW 4) 15 
22 |N 1-2|NNE 0-2) NW 1-2| NNW 1-3| NW 2; WNW ANGE 2) W 2-3 | W 2-3 | W 1-2| WSW 1-2] W 2-3} 2°0 
23 W 1-2| W 1-2 | W 2-3 | NW 1-2 | SW 0-1| W 0-2| N 0-1 | N 1-3 | N 1-2 | Var. 0-2] NNW 0-2} NNW 0-2] 14 
24 | WNW 2-3) W 3|W 3|W 2-3 | W 3) W 3° W 3) W 3) W 3) SW 2-3 | SW 1-3) WSW 3-4] 2:1 
25 | SW 2|W 2|/SW 0-2 | SW 2-3 | W 1-3 | SW 3-4 SW 2) SW 2-3 | SW 2-4 | SW 2-4 | SW 3-4 | SW 2-4) 2°6 
26 | SW 3-4| WSW 2-3) WNW 1-3] W 2-4) WSW 2-3] W 2-3 | W 2-3 | W 2-3 | W 1-3} WNW 3-4 | W 1-3|NW = 0-2] 2°7 
27 |Var. 1-4| Var. 1-3|WNW 2|WNW 1-2] W 1-2} NNW 0-1| W 1] WNW 1-2} WSW 2-3) WSW 1-2) W 1-2| W 1-2| 1:7 
28 | SW 2|SW 2-3|WNW 2] WSW 2-3] W 2-3 | W 1-3 | W 2-4 | W 2-4) WSW 2-41 SW 3-4] WSW 2-3|SW 4| 2-4 
29 | SW 3-6| WSW 3-5| SW 3-5 | SW 4-6 | SW 4-6| SW 4-6| WSW 3-5| W 2-5 | W 1-4] WNW 2-4] Var. 2-6 | NW 2-4| 3°7 
30 |W 2-8 | SW 3) W 3| NW 3) WNW. 3-4 | W 2-4;NW 1-3|NW~ 2-4| W 2-4 | W 3-5 4-7|N 1-5 | 2°7 4 
81 | NNW 2|W 2-3 | SW 4| SW 2|W 2-3) WSW 2-4, SW 2-4) SW 3-4| SW 5| SW 3-6 | W 3-6 | NNW 2-5] 2°9 F 
|MEAN 1:92 1°90 2°11 2°18 1:87 1°90 1:97 2:26 2°55 2°56 2°66 2°66 | 2°19 
N 69. NNE15. NE10. ENE2. E12. ESE5. SE18. SSE9. S34. SSW27. SW193. WSW 74. W150. WNW 34. NW 45. NNW 25. Calm 22. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 63 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). FEBRUARY 1898. 
1 2 3 4 5 6 7 8 | i) 10 sal 12 Max. 
Dir’n. Force. | Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Forve.|Dir’n, Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
1 | NW 1-3 | NW 1-2 | N 1-2) WNW 2) WSW 3| WNW 1-2} WNW 2-4|WSW 2-3); WSW 1-2|}SSW_ 1-3|SW 1-3 | SW 3 7 
21W 3-8|NW 4-10| NW) 2-11|N 4-9| N 4-8|N 2-6 | N 2-5 | NE 2-4|N 2-5|ENE 2-4|N 4-7|N 46] 11 
38 'N 1-3, NE 1-3!Var. 1-3)N 2-3|N 1;N 12|N 1-2| NE 2-4|NNE 1-3; NE 2'N 1-3; NNE 2-5 5 
4 |NE 1-3| NE 1-3 | NE 2-4| N 1-3 | NE 1|NNE 0-2|}NNE 1]NNE 1-2|N 1-2|N 1| NNW 1!NNE 1-2 4 
5 | NE 1-3/ENE 1-3) NE 1-3 | NE 1-2) NE 1-2| NE 1-2| NNE 2|NNE 1-2|}NNE 1-2|NE 1| NE 12'N 1 5 
6 |WNW 2/0 12|/NNE 1-3|)NNE 2-4| NE 1-3|NNE 12|N 1-2|NNW 1-2|N 0-2;NW 12)/NNW 0-2/NW_ 1-3 4 
7 |NE 0-2; NNE 1-2/NE 1-2| NE 0-2| N 1-3|N 1-3|N 2-3 | NNE 3(/N 2-3 | N 2-3 2-3 | N 1-3 3 
8 | NE 1-3] NE 14!NE 1-4|N 1-3} N 1-3 | NE 2-3| NE 1-3 | NE 2-4|NNE 2-3] NE 2-3 | NE 2-4] NNW 2-4 4 
9 |SW 2\SSW 2-3/8 3-4/SSW 3-4|/SSW 4|SW 2-3 | SW 3 | SW 2-3| WSW 2-4) WSW ~ 2-3 | W 2-4 | W 2-4 5 
10 |W 2-4 | W 1-4 | SW 3-4 | SW 2-3|WSW 24|/WSW 2-3) WSW 1-2|SW 2-4 | SW 2-3 | SW 2-3|WSW 2-3/SW 3 7 
ll |SSW = 5-8|SW 49|SW 3-7| WNW 1-2|NW 1-2} WNW 2/|WNW 2-3| WNW 2-3/}NW_ 1-2|WNW 1-3/}NW 2-3} WNW 2-4 9 
12 |SW 2-4|SW 2-4) WSW 24/)SW 1-4 | SW 4-7 | SW 4-7| WSW 3-6|SW 3-8} WSW 3-7|SW. 4-9|SW 3-8 | WSW 5-10 9 
13 |N 24|NW 1-2|/|NW_ 1-3|N 1-3; NNW 1-2)NNW 1-3}NW 2-4|WNW 2-4) NW 1-3) WNW 2-3| WSW 2-4| WNW 2-4 5 
14 | WNW 2-3| W 1-4|NNE 2-5|/N 1-4 | NW 2-5 2-5| N 0-2 | NE 0-2 | NE 1-3|NNE 2-4|N 1-3/N 1-3 5 
15 | SW 41SW 4-5|SW 3-5 | SW 4-6 | SW 6-7 | WSW 6-7|} W 4-6 | W 4-7 | WNW 5-6 | W 3-5| NNW 2-3} NW 1-2 7 
‘16 |N 3-8 | Ww 37|N 3-8 | N 3-8 | N 3-8 | NE 2-7 | NE 2-5/ENE 3-7/5 3-6 | E 3-6|NE 3-6/ENE 3-7 8 
TN 4,NNE 3-4 | NE 3-4| N 4\|N 4|N 2-3 | N 2-3 | N 2-3 | N 2-3) NNE 1|N 1-2|N 2-3 4 
18 |N 1i/N 1-2| NE 2| NE 1-2|N 12|N 12|)N 1-2|N 1-2 1-2} N 1-2; N 38| NE 3 3 
19 |N 12|N 1-2 2-3 | NE 2\|N 1-2|N 1-2 1-2 | N 2-3|NNE 23)N 2-3 | N 0-2 | NNE 1 4 
20 |N 0-2 | Calm 0|/NNE 1-3/NE 2-4| NE 1| NE 1| NNE ale NG 1-2| N 2-3 | N 1-2|N 1-2| N 0-2 3 
21 | SE 2) Var 0-1|NNE 0-2|N 13 | N 2-4) N 2-4) N 2-3 | N 3-4| N 1-3|N 1-3| N 1-3| N 2-4 5 
22 | Var. 1-3|N 1-3); NNE 2-5|N 2-5|NNE 25|/NNW 2-4|N 2-5 | N 3-4| N 2-4|N 2-4|N 1-2) N 3-4 5 
23 | N 23/N 3|N 1-2|N 1-2| NE 12/ NE 12)/NNE 0O-1/N 1-2|/N 1|N 1 | Calm O|N 0-1 3 
24 |S 12/58 1-2/8 1's 1-2/8 2/8 1-2 | SSW 2|SSE 2\8 2\S8 2-3) 5 2-3|58 2-3 4 
25 | SSE 4|S 5|S 5-6 S 6-75 6|S 45,8 45/SSE 4-5!SSE 4-5|SSE 45/SSH 6-7|SSE 7 9 
26 |NNE 1-4) ENE 0-1|NNE 3-5/N 1-3 | NE 1-2| NE 1-2| NE 1|/N 1-2|N 1-2|N 1-2; N 1-2|N 1-2 5 
27 |N 1-2!N 1-2|N 1-2|N 0-2 | N 0-2| N 0-2 | NE 1-2|N 0-2 | N 0-2 | N 0-2) N 1|N 0-2 3 
28 | N 1-3|N 1-3 | N 1-2| N 0-2| N 1-3|N 0-2 | N 1\/N 0-2 | N 0-2) N 1-2) N 1-3 | NW 1 3 
MEAN 2°62 2°52 2°79 2°75 2-79 2°43 2°29 2°62 2°39 2°36 2°43 2°73 
: | 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
Dir’n. Force.) Din’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n.Force.|Dir'n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n.Force. Dir’n.¥Force.|Force. 
1 |Sw 2-3| WSW 3-4) WSW 4|NW 2-4) WSW 34] WNW 2-5/ Var. 1-6|W 2-4|NW 2-5|WNW 3-7|/NW~ 2-6) W 3-7 | 2°9 
2|N 3-5 | N 2-4|N 4-6|NNE 45]NE 4-6] NE 3-5 | NE 3-5 | NE 3-5 | NE 2-5] N 2-4) NNE 2-4|N 2-4| 4-4 
3 '1N 2-4|NNE 2-3/N 3-4;NNE 2-4|N 2-4|N 3-5 | N 2-4|N 1-3 ,N 2-3 | NE 2-4)NNE 2-3,N 2-4] 275 
4 |N 0-1| N 0-1|N 2-3|N 1-3 | Calm O|N 1-3] N 1-2| NE 1-3| NE 1-3 | NE 1-3] NE 1-3 | NE 1-3] 16 
56 |NNW 0-1/NW_ 0-1|W 1] WSW 2|WSW 1-2|SW 2-3 | SSW 3|SSW 4/S 4-5/5 4-5/5 45] W 1-3] 271 
6 | NW 1-2| Var 1-2| NE 2-3 | NW 1-2 | NW 2\|N 1|N 0-2 | NW 2| NE 2| NE 1-2) NE 0-2 | NE 0-2] 1°6 
7 Rae or nae 1|NE 1-3 | N 0-1) N 13 | NE 2-3) N 0-2 | NE 0-1] NE 1-2|N 1-2} NNE 1-3] NE 1-3] 1-7 
8 4 oy N 2-3|N 1-4/N 1-2 | NW 2| NE 0-2 | Calm 0| NE 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1 | SW 1-2} 270 
9 vo 2-3; WSW 2-3/SW 3-4/5 4|SwW 3-4 | SW 3-4 | SW 2-4| SW 415 4-5| W 2-5 | W 2-4 | W 2-4] 31 
10 iS) 3-4 | SW 3-6|S 3-5 | SW 3-5 | SW 3-5 | SW 3-5|WSW 3-5/SSW 5-6|SSW 6-7/SSW 47/SSW 4-7/SSW 58] 3:7 
WNW 2-3) WNW 2-3 2-3 | W 24|NW_ 1-3) WNW 2-3/WSW 2-3] W 3-4 | W 1-3 | SW 1-4} WSW 3 : 
N 2 iN = f — — - —5 | 2-9 
Poa 5-9} WSW 5-8|NNW 3-5] NW 2-41 WNW 2-3] NW 2-4 | NW 2-4| NNW 2-4| NNW 2-4} NW 1-4; WNW 1-2] 43 
sets 2-4 ae 1-3;NW 1-3)WNW 2-4|NNW 1-3|NNW 2-4/SW 3-4] WSW 3-5| WSW 3-5] W 1-3; WNW 1-3] 2°6 
a 0-2] X 1-3 | NW 1-2 | NW 1-2|} NNW 0-2} NW 0-2) WNW 1-3|WNW 2-4) WSW 2-4] WSW 2-4] WSW 2-4] 2:2 
14;NW 24/NW 2-4/NNW 1-4/N 24)NW 1-4) W 2-4 | W 2-7 | N 4-7| N 3-6| NE 2-5] 3:9 
NE 3-7 | N 2-5 | N 3-7 | N 2-5 | N 3-5 | N 3-5 | N 3-5 | N 3-5 | N 2-4| N 4|N 
— — a 4] 4-4 
y oe A 2 a 21N 2-3/N 12/N 1-2| NE 1|N 12/NE 0-1/N 1|N 0-1] 2-1 
an Alea il ar. 0-1/NE 1-2) N 0-1) NE 1|N 0-2| N 2| NE 0-1) N 1|/N 1-2} 15 
aS Gs z 1 1-2 | NW 1)/N 0-2 1-3 | NE 1-2} NNE 1-3|N 3-4| NE 0-2; NNE 1-2] 1-7 
3) N 0-2| N 1-3 | N 0-2} NW 1-2} NNW 1/SW 2| SW 1-3/SSW 2-3/8 3/8 2) 16 
NE 2-3)ENE 1-3|/NNE 24/N 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3/ N 3-5 | N 14/N 1-3|N 
= — = 1-3] 2°3 
A We ae ae 1-2| NE 1-2|N 3|N 2-3| N 2-3; NNW 1-3] N 1-3] Var. 0-2|N 1-2|N 1-2] 2°5 
i 0-1 AW 1-2 | Calm Oo|N 0-1) N 0| W 0-1} Calm 0|/ NNW 0j| Calm 0| SW 0-1} 0-9 
: alee 3 eee 3/S 2-3/8 3/58 3-4/5 3/SSE 3-4/SSE 4| SSE 4| SSE 4| 25 
8| SSE 8;/SSE 8-9/SSE 9/SSE 7-8,;SSE 6-7} NNW 23!N 3-5 | N 2-4|N 1-3] 5°6 
N 1-3) Var. 1-3|N 1-3 | N 1-2) N 2)/NNW 1-2|N 1-3 | N 1-2|/N 1-2|N 
i = = = = 1-2|N 0-2} 1° 
ne mW ae S He Ae 12) NNW 0-2|/ NNW 0-2|N 0-2/ Var. 0-2/N 1-2 | NE 1-2|N 1-3 | NE 1-3 is 
= ar. 1-2; NNW 1-2/N 12|N 0-2; N 1-3; NW 1-3|N 1-3;/;NW 1-2|N 1-3] 1°5 
2°48 2°82 2°61 2°45 2°48 2°34 2°48 2°75 2°64 2°43 2°41 | 2°54 


N 233. NNE39. NE95. ENE6. E2. ESEO. SE1. SSH18, $34. SSW 14. SW 46. WSW 33. W25. WNW29. NW 49. NNW 29. Calm 19. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). MARCH 1898. 
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 Max. 
Dir’n. Force. | Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n.Force.|Dir'n. Force.) Dir’n. Force. | Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force. 
1 |NNW 1-3/ WNW 1-3| NE 1-3 | NE 1-3} Var. 1-4|NNE 1-3|NNE 1-3/NE 1-3} NNE 1-3|NNE 0-2|N 0-2 | N 0-2 4 
2 |NNE 2-4|NNE 2-4/N 1-4| NE 1-4|N 2-4) N 2-4|N 2-4|N 1-3| N 1-2) N 1-3} N 2-4 | NE 2-4 4 
8 IN 1-3|N 0-1|N 1-2|N 1-2|)}N 12|NNE 1-2|}NNE 1-2|NE 1-2) N 1-2|N an aNi 1-2| N 1 7 
4 |N 24)N 1-3|/NNE 1-2|N 1-3 | NE 1-3 | NE 2-4|NNE 1-3/N 1-3 | NE 2-4!) Var. 1-2|NNE 1-3] NE 1-2 4 
6 TN 0-2 | N 1-2|N 1|NNW 1-2} WNW 1-2| W 2|WSW 2-3|WSW 2-3) W 2-3 | W 1-3 | WSW 3 |W 2-4 5 
6 |SSE 1-2/SSE 1|/SSE 1-2/|S 1/s 1\S 1-2/5 1-2 | SSE 1| SSE 1| SSE 1-2 | SSE 1| SE 1-2 2 
7 \|s8 1| SSE 1-2 | SSE 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0|SW 0-1 2 
8 | NW 0|/ WNW 1|NW 1) NW 1) NW 1)/NW- 0-1) NW 0|/ NNW 0-1) Calm 0| WSW 0-1/}SW 0-1 | SW 1 3 
9 | WSW 2|W 2) WSW 2) W 2-3 | W 2|W 0-1| N 0-1 | N 1-2 | NNW 1|/N 2-3| N 1-2)NW 0-1 3 
10 | WNW 2-3} WNW 1-3} NW 0-2 | NW 2-3) W 1-2 | NW 0-1 | NW 1| W 0-1 | NW 1-2 | NW 0-1 | WNW 1|N 1-2 3 
ll | SW 2-3| SW 2|SW 2-3 | SW 2)|SwW 2|SW 2-3] WSW 1-2 |WSW 2|WSW 2-3} WSW 3| WSW 3| WSW 3 4 
12 |SW 2-4 | W 3-4 | W 2-5 | SW 3-5 | SW 3-5| WSW 3-5| Var. 1-3| W 1-3} WNW 2-3| W 2-3} WNW 0-2}WNW 2 5 
18 |NW 1-2) WSW 1-3}NW 238/;NW 2-3|}/WNW 2|NW- 2-3/| W 2-4| WNW 2-3] W 2-3 | W 2-4 | W 1-3| WSW 3-5 5 
14 | NW 1-2)N 2|N 2|N 2-4) N 2-3/N 2-3|N 1-3 1-3| N 1-3|N 13/NNE 12/NNE 1-2 5 
165 | SW 4-5|SW 6-7 | 58 5-7 | SW 4-6 | SW 3-5| WSW 3-6] WSW 3-5) WSW 3-5] W 2-5) WSW 2-4|WSW 2-5) WNW 1-3 iG 
16 |N 2-4) NW 1-2|N 0-2) N 0-2 | N 0-2] WNW 1-2} WNW 1-2;}NNW 1-2|N 1-2| NW 1} WNW 1-2| NW 0-2 4 
ive VANE 1-4| W 3-5| WNW 2-5) WNW 3-5|WNW 2-5| WNW 2-5] WNW 2-3|WNW 2-4|NW 2-4] NW 3|;WNW 1-3|}WNW 3 5 
1s |NW 2-5|NW  2-5|NW 2-5) WNW 2-5|WNW 2-5| WNW 3-6] WNW 3-6] WNW 3-6| WNW 2-4] W 3-5 | W 2-5 | W 3-5 6 
19 | NNW 2|N 1-2|N 2|N 2-3|N 2-4 | N 3-4] N 3-4 | N 1-3 | NE 2-3 | N 1-3| N 1-3 | NE il 4 
20 |N 12|)NNE 1-2|N 1-2|N 1/N 2 2-3) N 2-4) N 1-2/N 0-1) N 1-3 | N 0-2 | N 0-2 4 
21 IN 0-2| NE 1)/NNE 1-2|)N 1-3 | N 2-3 | N 2)N 2\|N 1-2|N 1-2|N 2\|N 2-3 1-2 3 
22 |WNW~ 1/ WNW 1-2| W 2-3);NW 0-1|/NW 1-2}NW~ 1-2|}NW = 1-2| W 1-2}WNW 1/|/W 2|NW 1-2 | NW 2 3 
23 | N 1-2) N 3-4| N 2-4|N 2-4 | Var. 1-4|NNE 2-5|NE 2-4|N 1-4|NNE 2-5|N 3-6 | N 3-6 3-5 7 
24 |N 4-7|N 3-5 | N 3-5 | N 3-5 | N 4-8|N 2-5 | N 3-6 | N 2-5 | N 3-5 | N 3-5 | NE 3-5|NNE 3-5 8 
25 | N 3-6 | N 3-5 | N 3-6 | N 4-6/N 3-5 | N 3-5 | N 3-6 | N 2-5 | NE 2-4) N 2-4|NNE 2-4|N 2-4 6 
26 |NNE 23|NNE 24|NNE 3-4/NNE 2-4| NE 1-3|NNE 2-3|/NNE 3-4/N 3-4|N 3-4 | N 3-4 | N 2-5 | N 2-5 5 
2 |NNE 2-5|NNE 3-5|NNE 3-6/NNE 4-6/NE 3-6 | NE 3-5 | NE 3-5 | NE 3-6 | NE 3-6 | NE 8-5|NNE 2-4|)N 2-4 6 
28 |NNE 1-3) NE 2|NNE 1-2;/NNE 1-3/N 1-2|N 1-3|NNE 2-3|NE 2-3 | NE 2-3|ENE 2-3|}ENE 1-2/ENE 1-2 3 
29 |NNE 0-2] Calm 0| NE 1|N 1-2|N 1)/N 0-1 | N 1|/N il |) 0-1|ENE 0-1| NE 1|/ENE 1-2 2 
30 | N EN 1| Calm 0 | Calm O|N 0/ NE 0-1 | NE 0-1 | Calm 0 | Calm O|N 0 | Calm 0|SE 0 1 
81 | SW 0-1 | WSW 0|WSW 0-1); W 0-1 | W 0-1} WSW 0-1] W 1|/NW _ 0-1} Calm 0|}WSW 0-1|SW 1| SW 0-1 2 
MEAN 2718 2°21 2°23 2°31 2°24 2°27 2°24 2°08 1°98 2°08 1:97 1:98 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dir’n. Force.|Dir'n. Force.) Dir’n, Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force. | Dir’n. Force. 
aN 1-3| Var. 0-2|N 1-3 | N 2-4 | NE 1-3 | NE 0-2 | N 2-4 | N 1-4|N 1-3] N 1-3|N 1-3|;NNE 2-4 
2 |NNE 1-3|NNE 1-2|}NNE 1-2/NNE 1-2/N 12)/NNE 1-2| NE 1| NE 0-1| N 1-2|NE 12|N 0-1 | N 0-1 
8 |N 1-2| NE 1-2| NE 1-2 | NE 1-2|N 3-4 | N 13] N 4-6| N 2-5) N 4-7|N 3-6 | N 3-6 | N 2-5 
4 |NE 1-3| NE 0-2 | N 1-2 | NE 1-2|N 2-3 | N 2-3|/N 12|N 1-2 | Calm 0O|N 0-1| NNE 1| NE 0-1 
5 |W 2-4|WSW 3-4|]SW 4/18 3-4/5 4-5/S 3-4 | SSW 3 | SSW 2\58 1-2/8 1/8 1/8 al 
6 |SE 2|SE 1-2 | SE 1-2|SE 1-2 | SE 1-2|SE 2|SE 2|SE 1-2|SE 2|SE 1-2 | SE 1-2 | SE 1-2} 15 
7 |SSW~ 0-1/SW 0|WSW 0-1|WNW 1/NW 0| NW 0 | Calm 0| NW 0| NW 0 | Calm 0 | Calm 0| NW 0} 02 
8 | SW 1| WSW 00) WV 1-2 | SW 2|W 1) Ww 1|SW 2| WSW 2) WSW 2|WSW 2-3|/SW 2-3} WSW 2-3} 1:2 | 
9 | NNW 0-1 2-3 | N 1)/NW  1-2|NW_ 0-1/Calm 0) NW 1)WNW 1-2) WNW 1-2/W 1-2| WNW 1-2) WNW 1-2] 1-4 
10 | WNW 1-2} Calm 0|WNW 1-2} WNW 2-3| WNW 1-2 2-3 | W 2) W 2| WSW 2|SW 2)SW 2|SW 2/16 
11 |WSW 2-3) WSW 3|WSW 2-3} WSW 2-3} WSW 1-3] WSW 3; WSW 2-4| SW 3-4| WSW 2-3 | SW 2-3| WSW 2-3] SW 2-4 | 2°5 
12 |NW- 1-3|} WNW 1-2|}|NW_~ 2-3) W 1-2|NNW 0-2|N 1| Var. 0O-1]NW 1-2)}NNW 1-2/N 1-2 | NW 1|/NW 1-2) 25m 
13 |WSW 3-5|W 2-5| WSW 3-5 | W 2-5|NW 1-3}NW~ 1-2) WSW 1-3) W 2-4 | W 2-4 | W 2-3| Var. 0-2)/NW 1-2] 2°6 
' 14 |NNE_ 0-1! Calm 0| NW 0|WNW 0-1;/NW_ 0-1} WSW 0-1|NW_~ 0-1| W 2)SwW 3|/SSW  3-4|]SSW 3) SW 4-5] 18 
15 | WNW 2-3] W 1-3 | W 1-2}|NW 1-3|WNW 1-3|NW 1-3|NW_~ 0-2|N 1-3| N 0-2 | N 1-3 | N 0-2 | NE 1-2] 3°0 
16 |NW- 1-2|WNW 1-2|NW 1-2/NW_~ 1-2|NW 1| WNW 1-2};NW~ 1-2| WNW 1-2} NW 2|NW 0-3} WNW 0-3) W 1-3 
17 | WNW 1-3|NW 3-4|NNW 2-4) WNW 2-3/}NW 2-4)WNW 1-3|NW 2-4) WNW 2-3|NW 24|NW 23|/NW 2-3) NW 1-4 
18 | WNW 2-5|WSW 2-5|SW 2-4) WSW 2-5| W 38-5|WNW 2-5| Var. 0-2})NNW 0-2|N 1-3 | N 1-2|NNE 1-3|N 1-3 
19 |SE 12|E 12|N 1-2|N ene 3|N 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3|N 1-3 | N 1-3 | NE 1-2|N 1-2 
20 |N 0-1| N 1|N 1|N 1-3 | NE 0-1!N 0-2) N 1-2; N 0-2 | N 1-2|NNE 0-2|N 1|N it 
21 |N 1) Calm 0 | Calm O|NW  0-1)|NNW 0-1) NW 1} Calm 0 | Calm 0 | Calm O|NW 0-1;/;NW~ 0-1) WNW 1-2 
22 |NW~ 1-2| WNW 1-3| WNW 2-3| WSW 2-3| WSW 2-3] W 2)/NW 1-2 2-3);NW  2-3|N 1-2|N 1)/NNW 1-2 
23 |N 2-4 |N 3-5 | N 2-3) N 2-3|N 3-5; N 2-4) N 3-5|NNE 3-5) NE 3-5 | N 3-6 | N 4-7|N 3-7 
24 |NNE 3-5|N 2-4|NNE 2-4|N 3-6 | N 4-6 N 3-6 | N 3-7 | N 4-7|N 4-7|N 3-6| N 3-6 | N 3-6 
25 |NNE 24!NNE 2-3|N 3-4 | N 2-3| N 1-3|NNE 2-3|N 2-3 | N 3/N 1-3| N 1-3 | N 1-3|N 1-3 
26 |NNE 2-4|/NNE 3-4|/ENE 2-4/E 1-3 | N 2-4) NNE 2-4|NNE 2-4| NE 1-3|NNE 2-4|N 3-4| NE 2-5|NNE 2-5 
27 |NNE 24/N 2-4) N 2-4|N 1-3|N 2-4) NNE 3-5|N 2-4|N 2-4| N 3-4] N 3-4| N 3-4| NNE 1-3 
28 | NE 2-3: ENE 2-3|N 0-2 | N 1-2|N 2-3| NE 1-2| N 1-2|)N 1-2|N 0-1| N 1/N 1 | Calm 0 
29 |E 1-2 NE 1-2 | NE 0-1|ENE 90-1|/ENE 1-2) NE 1|z 1-2) E 1|H 0-1) E 0 | Calm U|E 0-1 
30 |E vu Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm O|N 0|Calm 0] Calm 0 | Calm 0|Calm 0|SSW 0 | SSW 0 
31 | N O'N 1|N 0-1 | Calm O|N 1|N 1|/N 0-1|WNW 2|W 2| W 2) W 2|WSW 1-2 
MEAN 1°90 1°85 1:82 1°89 2°02 1°85 1°90 1:98 2:03 1°95 1:84 1°90 
| | 
N234. NNEGO. NE55. SNEQ9. E99. ESEO. SE16. SSE9. S12. SSW7. SW34. WSW50. W54. WNW58, NW 76. NNW14. Calm 47. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 65 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). APRIL 1898. 
1 2 3 he. S| 5 6 7 8 9 10 u 12 Max. 
Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force. |Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. | Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
1 | WSW 1|NW 1|WNW 1-2) NW 1) Calm O|N 1-2|N 1-2|)N 2|N 1|N 1|/N RANG 0-1 2 
2 | WNW 1-2' WNW 1-2| W 1|}WNW 1-2| WNW 1-2|NNW 0-1| NNW 1|WNW 1/Var. 1-2) W 12;/NW 12] WNW 0-1 3 
3 iN 0-1 | NW 1-2|N 1-2|}WNW 1-2|N 1-2|N 2-3|NNE 1-2| NW 1-2| NW 1-2| NW 1-2| W 1-2} WNW 1-2 3 
fy N 1|N 1-2|N 1-2,N 1) NNE 1|NNE 1-2|N 1-2|N 1-2|NNE 1-2) NNE 1| Calm 0| NE 0-1 2 
5 |N 0-1| N 0|W 0|W 1|SW 0-1 | W 0-i | W 1| NW 1 0-1} SW 1|/Sw 1-2 | WSW 1 a 
6 SS) 2-3 | SW 2-3} WSW 2-3) WSW 3|SW 2|SwW 2-3 | W 2|SW 1-2| W 2|NNW 1/}W 1 3 
7 Ww 2) SW 1-2| SW 1| SSW 1|SW 1|SW 1-2}SSW 1-2|SW 1-2|SW 1/s 1|5 1 5 
8 WSW 3-5|SW 2-4 | SW 2-4 | SW 3-4|SSW 3-4/S 218 2-3|8 2-3|S 2-3/8 3-5 | 5 By ao) 
9 7-9|SSE 5-6|SE 4-5|SSE 4-5) SSE 3/58 1-2|)|SSW 1-2|W 1)SW 12|WSW 1-2|;NNW 0-1}/NNW 0-1 9 
6-8|SSE 5-7/SE 4-6| SW 2-5 | SW 2-5 | SW 3-4 | SW 2-4 | SW 3-6 | SW 3-5| WSW 3-4) SW 4-7| SW 4-6 8 
1-3| WNW 2-3| NW 1-3 | NW 1-2| WNW 1-3| NW 0-2} WSW 0-1 | NW 0-1 | NW 0-2| WNW 1-2} WNW 1-2] NW 1-2 3 
N 0-1| N 0-1 1|N 1|N 0-1|N 0-1) N 1|N 0-1| N 0-1) N IPA ie 0-1 4 
SSE 4-5|SE 5-6|SSE 6-7|SSE 6-8/SSE 6-8/SSE 89/SSE 7-9|SSE 89|SSE 7-9|SSE 6-8/SE 6-8 9 
Ss 3|SSE 4|SSE 3-4 | SSE 2-3 | SSE 2-3/5 2-3/8 2-3 | SSE 2-3 | SSE 1-2 2)8 Z 4 
Calm 0} Calm 0 | Calm O,N O|N 0-1| N 0-1; E 9) | Calm v | Calm 0} Calm 0O/E 0-1 2 
N 0-1 | NNW 1| W 1| W 1|WSW 0-1) W 0-1 | W 0|SW 0-1; W 0| W 0-1 | W 0-1 3 
Ss 3/58 4/8 4|S 3-4 | SSW 3/5 3-4/8 3-4/5 4| SSE 5S 5-6/8 5-7 8 
SE 6-7 | SE 7|SE 7-8| SE 7|SE 6-7 | SE 6-7 | SE 6-7 | SE 6|SE 7-8 | SE 6-7 | SE 6-8 8 
SE 1-2|SE 1|SE 1|SE 1|SSE 1-2| SSE 1| SSE 12|SSE 1-2| SSE 1|S al 1-2 5 
SE 6| SE 6-7|SSE 5-6/SE 5-6|SSE 5-6/SSE 67/5 5-6|SSE 7-8|S 5 | SSE 6|SSE 45 8 
Ss 1|S 1|Ss 0-1} WSW_ 0-1 | Calm 0|W 0} Calm 0| WSW 0) SW 0| W 0-1 | W 1 2 
SE 1|SE 1/SE 1| SE 1|SE 1|SE 1|SE 1-2 | SSE 2|SSE 2\)/SSE 23/SSE 23 3 
SSW 0-1/SSW 0)/SSW 0-1)SSW  0-1/ SSW 1| WSW 1|WSW 0-1) WSW 1) WSW 1) WSW 0-1) WSW 1-2 2 
Calm 0} Calm 0 | Calm 0} Calm 0| W 1 1-2 1 | Calm 0|SSW- 0-1) SSW 1|SSW 1 2 
s 2| SSE 2|SSE 2-3) SSE 2| SSE 3| SSE 2|SSE 2| SSE 2/SSE 1-2/SSE 23/8 2 3 
SSE 0-1/SE 2-3 | SE 1/SSE  0-1/SSE 0| SE 2|SE 2-3| SE 2-3 | SE 2-3| SE 3| SE 3 i 
E 7\|ESE 8-9|E 8|E 8-9] E 8/E 8|ESE 68/ESE 6-7/ESE 6-7/ ESE 7| ESE 8 9 
SE 4| ESE 3| ESE 3| ESE 3|SE 3| SE 2-3 | SE 2-3 | SE 1-2/ SE 2-3 | SE 2-3 | SE 2-3 9 
ESE 8-9] ESE 8|ESE 89|ESE 7-8|ESE /7-8| ESE 8/ESE 8-9|ESE 7-9| ESE 7-9/ ESE 8|/ESE 8-9 9 
7|ESE 6-7|}ESE 45| ESE 4|ESE 4-5|ESE 4-5|ESE 4-5|ESE 3-4) ESE 4-5] ESE 5 | ESE 6 8 
2°83 2°87 2°72 2°55 2°52 2°60 2°58 2°53 2°52 2°70 2°68 
13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n.¥orce.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Force. 
1 |N 0-1| N 0-1 Calm 0|} NNW 0-1) Calm 0| WNW 1-2| WNW 1) NW 1) WNW 2| NW 1| WNW 1; NW 1} 1:0 
2 Ww 1-3 Ww 1-3 | WSW 2; NW 1-2 | NNE PN 1-2] NE 1-2)}NNE 1-2} NW 1-2| N 1-2|} NE 0-2 | N 0-2} 1:4 
8 Ww 2-3 W 1-3} WNW 1-3} WNW 1-3| W 1-2)}NW 1-2)WNW 1-3|NNW 1-3|NW  1-3/NW_ 1-3/NW_ 1-3) N 1] 17 
4 |NNE 0-1|NNE 1\|N 1-2| NE 1-2 | NNE 1) 5 0-1)/NNE 0-1|/ENE 0-1/ NE 0-1/NNE 0-1/N 1/N 0-1} 1:0 
5 |SW 1-2| W 1| WSW 2| WSW 2 | WSW 1|SW 12/SW 1-2 | SW 3| SW 3/ SW 3|SW 3/WSW 1-2] 1-4 
6 |W 1-2| WSW 1-2|W 1-2) W 2) WSW 1-2} W 2|NNW 1-2|N 1-2) N 1-2 | NW 0-1/N 0-1 | N 1S el 7) 
7 |s 1-2/8 1-2|}WSW 2])WSW 2-3|SW 1-2) W 1-2|NNW 2-3} WSW 1-3|}SW 2-3) WSW 2-4) WSW 2-4|SW 2-5) 1:8 
8 |SSE 23/SE 2-3/8 4-5|/SSHE 4-5/SSW 3-5|SSE 46/SE 4-7/8 5-7 | SSE 7|SSE  6-7/SSE 7\|SSE 8-10} 4-2 
9 | NW 0-1|N 0-1| WNW 0-1] W 1-2 | W 0-1) SSW 1|SW 1-2 | SSW 3/58 3 |) SSE 5|SE 5-6 | SE 7-8| 2:6 
10 | SW 3-5 | W 2-5 | SW 2-4 | SSW 4|WSW 2-3) WSW 1-3] W 1-2} WSW 2-4} WSW 2-4|WSW 2-3/SW 1-3 | W 1-3} 3°6 
NW 0-1;/NW_ 12|/WSW 2-3|/W 0-2|NW 0-1] WNW 0-1] Calm 0| WSW 1|W 1/NNE 0-1/N 0-1 | Calm 0 : 
; FS = 11 
Ww 0-1)WSW 0-1} W 1-2) WSW 0-2| W 0-1 | W 1-2 |SW 1-2 | SW 1-2} SW 2-3/5 2-3/8 2-3/5 3-4) 11 
8 3-6|S 4-5|/SSW 3-4/S 2-3 SSE 3-4/SSE 2-4|SSE 5-8|/SSE 46/5 4-6 | SW 3-5/SSW 3-5/S 3-4) 55 
8 0-1/8 1|SSW 1|s 0-1/8 0|s 0/S 0/|Ss 0-1}5 0-1/ SSE 1| SSE 0| SSE 0} 1°5 
Calm 0|)E 0-1) NNE 1)/NNE 1-2;NNE 0-1!N 1-2!N 1-2; N 1'!'NNE 0O-1|N 0-1 | W 1) NW 0-1} 0°5 
SW 0-1 |SW 1)SSW 1] WSW 1-2}WSW 0-1) WSW 1-2] WSW 1) SW 2\8 2-3/8 3/5 3/8 3 
= 116i | 
aoe 6-7 SSE 5-6|SSE 6-7|SE 6-7 | SSE 6|SE 6-7| SE 7|SE 6-7 | SE 6-7 | SE 6-7 | SE 7|SE 7-8| 5:3 
cE 6-7 |S 4|SE 3|SE 3/SSE 23/8 4|/SSE 45/|/SSE 3-4/SE 2-3|SE 3/SSE 1-2/SSE 1-2] 5:0 
EK 1-2/SE 1-2|SE 2/SSE 2-3/8 2-3/SSE 2-3/SE 3|SE 3|SE 4-5|SE 5| SE 5| SE 5] 22 
2-4/SSE 3-4/SE 3-4 | SSE 3|S 1-2/8 1-2 | SSW 1/8 1/8 1/8 1/8 0-1/5 0-1] 3:8 
WwW 12|WNW 1/W 0-1 | WSW 0} Calm 0| Calm 0} Calm 0} Calm 0} Calm 0} Calm 0|SE 0-1} ESE 1 4 
SE 2-3|SSE 1-2|SSE 1/SSE 0-1 1-2|}SSW 1-2}SSW 1-2 1/S 1 1/S 0/|Ss 0-1 13 
com 0} Calm 0|}/WNW~ 1/]Calm O| NNW 1/NNW 0-1|NW_ 0-1] W 1|WSW 0-1) W 0-1 | Calm 0; W 0; 06 
cand 1/Sw 0-1 | Calm 0|/SW 0|SW 1) WSW 1|SW C-1/S 1|§ 1-2/8 2| SSE 2| SE 2) 08 
1-2/8 2-3/SSE 2-3/SE 2-3|)SSE 2-3/SSE 2-3/SE 1-2] SSE 2\/SSE 1-2/SSE 2|/SSH 2-3/SSE 2) 2-1 
SE 3|SE 3| SE 4|ESE 45] ESE 4|SE 4|)SE 5| SE 5-6 | SE 5-6 | SE 5-6 | ESE 6| ESE 
=| ent 7 ri 
ie 8-9 Be 7-8 ESE 7\|E 7| ESE 7|ESE 67|ESE 6-7| ESE 6-7/ESE 6-7/E 7 Vf 6-7 ~e 
" ae 1D) 3|SE 3|SE 2|SE 2-3 | SE 2-3 | ESE 3 | ESE 4|ESE 5-6/ESE 7-8] ESE 8|ESE 8-9] 3:6 
= ra a 8-9) ESE 7-9|E 7-8|E 7-8|E 6-8 | E 7-8| i 7-8|E 7-8 | E 6-8 | E 6-8 | E 7-8| 7:9 
EK 5 | ESE 3\E 4|E 5-6| E 6-7 | E 7|E 6-7 | E 4-6 | £ 4-5|B 46|ESE 1-2] 5:0 
AN 2°50 2°40 2°48 2°43 PAINE 2°42 2°60 2°78 2°90 2°98 2:97 2°98 | 2°65 
| 


N53. NNE17. NES. ENE1. E35. ESE55. SE96. SSE92. $82. SSW27. SW54. WSW45. W56. WNW26. NW32, NNW 10. Calm 34. 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). MAY 1898. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max, 
Dir'n. Force.) Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir'n. Force.|Dir’n. Force. 
1 |SE 0-1 | Calm 0) SW 1| WSW il) AW 1]WNW 0-2) WNW 1-2| W 1-3 | W 1-3} WSW 1-3] WSW 1-3| SW 1-3 4 
2 | SSE 3 | SSE 3| SSE 3|SSE 3| SSE 3] SSE 1-2| SSE 1-2 |SE 1| ESE 1-2 | SE 2) ESE 2| ESE 3 8 
3 | ESE 4-6 | ESE 4|SE 3|SSE 3| SSE 3) SSE 1-2|S 1-2/8 2-3 |S 3| SSH 3-4 | SSE 3-4 | SSE 4 7 
4 | SSE 3| SSE 3| SSE 3| SSE 3| SSE 3/8 1-2|S 2\S 2\ SSE 2|SSE 1-2/5 1-2/8 0-1 3 
56 IN 0-2 | Calm O|N 0-2 | NW 0-1| NW 0-1|NNW 0-1/| Var. 0-1) NNW 0 |NW 0-1 | Calm 0 | Calm 0| NNW 0-1 3 
6 | NE 1-3|N 1-3|N 1-2} NE 1-3} NE 1-3|NNE 1-3| NE 1-3|ENE 1-2) Calm 0|E 0-1|ENE 1-3) NE 0-1 3 
OW. 0-1 | SW Wi 1|SW Li sw 1|SW 1|SW 1-2/SW 1-2 /SSW 1-2/SSW 1-2/S 1-2/8 2 4 
8 | SW 1|SW 2-3) WSW 2-3 | W 2-3 | NW 1-2} NW 0-1| WNW 06-1] WNW 1|WNW 0-1} WNW 1)}WNW 1/WNW 1 3 
9 |N 1-3 | NE 1-3|NNE 1-3| NE 0-2 1-2|)N 1-2 | NE 1|ENE 1\E 1} Var. 0-1 | Calm O|N 0-1 3 7 
10 | SW 2) WSW 1|W 2) WSW 2| WSW 1|W 1|SW 0-1| WSW 0-1} SW 0-1 | SW 1-2 | SSW 2\8 2 2% 
1S 1|SE 1|SE 1|SE 1| SE 1] Calm 0| NE 0-2)}ENK 0-2|E 1-3)NNE 1-3|ENE 1-3|E 1-3 4 
12 | NE 1-2} NE 1-2 | N 1-2|N 1-3| N 0-2 | N 1-2|N 1-2 | NE 1-3 | NE 1-3)ENE 1-2}ENE 13/ENE 1-3 3 
18° | N 1-3| NE 0-1| N 1-2|N 12|N 1-2|N 1-2|N 1} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|ENE 0-1 3 
14 | Calm 0} Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|S 0 | Calm 0|SW 0-1 1 
15 WV 1-3 | W 2) NW 0-1| NNW 0-1 1|N 1| NW 1) Calm 0| NW 0} Calm 0| NW 0-1| N 0 3 
16 | N 1-2|N 1-2| WNW 0-1] NW 0-1 | Caim 0 | Calm 0 | Calm 0|N 0-1| N 0-1 | Calm ONENT 0-1| NNW 0-1 2 
17. ‘| Calm 0| WSW 1) WSW 1-2|}SW 1-2/SSW_ 1-2/8 218 2\8 2-3 | SSE 2-3 | SE 2-3 | SE 2-3 | SE 1 3 
18 | SE 0} Calm 0 | Calm 0| W 0; WSW_ 0-1| W 0} Calm 0 | Calm 0} Calm 0;Ss 0 | Calm 0|S 0 1 
19 | Calm 0| E 0-1) E 0-1| E 1|/NE 0-1} NE 0-1 | Calm 0|E 0-1 | E 1-2|}ESE 2-3] ESE 2|ESE 1-2 3 
20 1-3 | E 2-3 | E 3|/E 4)SE 4-5 | SE 5|ESE 3-5/SE 3-4| E 1-4|E 12|E 0-2) ESE 0-1 6 
21 |ESE 46/E 4)E 3-4 | E 2-4) E 4\/E 3-4/ E 3-4| E 4| ESE 1-3/ESE 0-1|ESE 1-3/ENE 1-3 6 
22) |e 2-5|E 3-5] E 2-5 | B 2-3)}ENE 1-5/EH 15/E 1-4/E 3-4; ESE 3-4] ESE 3-4| ESE 3-5) ESE 4-5 6 
23 |ESE 45)|SE 3-4 | ESE 3|SE 3-4 | SE 3)/ESE 2-3] ESE 3 | ESE 3|SE 3-4|SE 3|SE 3| SE 3-4 5 
24 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0} Calm 0|£ 0-1/ESE 0-1/4 0-1|N 0-1| E 0-1 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0 2 
25 | NE 0-3 | Var. 0-2|} NNW 1-3/N 1-3| N 1-3| N 13|)N 1-3 | N 1-2| N 2-3|ENE 2-3|ENE 1-2 1-2 4 
26 | Calm O/|E 1-4|N 12/ENE 1-3|/ENE 0-2|N 0-2| N 0-2|/N 1-3) N 0-1 |} Calm ¢ | Calm o|N 0-1 4 
aT WNW 2 WwW 1-2 | W 1-2 | W 2|WNW 0-1] Calm 0| NE 0-1/ N 0-1| N 1-2) N 1} Calm 0 | Calm 0 2 
28 | N 1-2|)NNW 1-2|N 0-1) NE 0-1 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|E 0|E 1|Ez 0-1 | Calm 0 3 
Pa Wi 0-1) N 1-3 |} N 1-3 | W 13|/ENE 1-4| ENE 1/E 1-2} NW 1|NW 0-2} WNW 1-2/ Var. 2-4| Var. 1-3 4 
30 IN 2-4|N 1-4|N 1-4|N 1-3 | N 1-3 | NE 13|)N 2-4| ENE 1 | Calm 0|;ENE 0-1| Var. 0-2/ Var. 02 4 
SION 1-3 | N 1-3 | Calm 0 | Var. 0-1| NE 0-1 | NE 0-2 | NE 1-3| NE 1-3 | NE 0-2)}ENE 1-3/5 0-3 | E 1-3 4 
MEAN 1°73 E73 1°61 1°65 1°55 1°29 1:37 1°35 1:27 1°27 1°37 1°34 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n, Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Force. 
1 |SW 2-3 | SW 2| SSW 1/8 1| SSW 218 2| SSE 3-4 | SSE 3| SSE 3|SE 2)\SE 3 1°38 
2 |EH 3|E 2-3| E 3 | ESE 3|E 3| E 3|ESE 45|ESE 4-6) ESE 46|/ESE 24/ESE 47 31 
3 | SSE 8-4 | SSE 4-5 | SSE 3-4 | SSE 5 | SSE 5| SSE 3-4 | SSE 6| SSE 7|S8 5-6 | SSE 4-5 | SSE 5 379 
4 |WSW 0-1|SW 1-2 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1} Var. 0-1) WSW 0-1| W 0-1 | W 0-1 | W 0-1/N 0-2 14 
5 | Calm 0| WNW 0-1|N 0-1) N 0|ENE 0-1} ENE 1|N 0-2 | NE 1-3 | N 1-2|NNE 1-2|)N 1-2 0-7 
6 |ENE 0-1/E 0-1 | NE 0-1 | NE 0-2 | NE 0-1 | ENE 1) NE 0-1 | NE 0-1| NE 0-1) N 0-1| N 0-1 10 
7 |SSW 2-3/}SSW 2-3/SSW 3-4/S 3-4|/SSW  3-4| SSW 3|SW 2-3 | SSW 3| SW 2|SW 2|SW 2 2°0 | 
8 | WNW 1-2} WNW 0-1/SW 2-3 | W 2-3 | W 1| NW 0-1 | NW 1| NW 0-2 | N 1-3|N 1-3|N 0-2 14 
9 IN 0-1) N 1} NNE 1| NE 1-2|N 0-1| N 0-1 | Calm 0| Calm O|N 0-1 | W 1|SW il 10 
10 | SW 1-2 | SW 2|SW 1-2 | SW 1-2| WSW 1-2| W 1-2 | SW 1|SW 1-2 | SW 1-2} W 0-2 | W 0-1 13 
ll |E 0-3|NNE 2-3|)N 2-3 | N 2-4 | N 1-2| N 0-1 | NE 1-3|NNE 1-3| NE 2-4) N 0-2 | N 0-1 oy 
12 |ENE 0-2|NE 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3 | NNE 2|ENE 1-3/ Var. 0-2 | NE 1-3 | NE 1-3|NNE 1-2|N 1-3 17 
13 |E 0-1|N 0-1 | Calm 0|ENE 0-1] Calm 0 | Calm 0|ENE 0-1] Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 05 
14 | Calm 0 | Calm 0| NNW 0-1) WNW 0-1] W 0-1 | W 0-1 | NW 0-1 | W 0-1 | W 1) WuNW) 21) WEN: 03 
15 | Calm 0| WNW 0-1) Calm O| N 0-1 | Calm 0|/NNW 0-2|N 1-2| N 1-3|NNE 1-3| NE 1-3;ENE 1-3 09 
16 | N 0-2| N 0-1 | Calm O|N 0-1) N 0|ENE 0-1} ENE 1| Calm 0| WNW 0-1|WNW_ 0/ Calm 0 04 
17 | ESE 1) ESE 1|)ESE  1-2| ESE 2) ESE 1/5 1|\E 0-1 1-2| ESE 0-1] ESE 1|\E 0-1 14 
18 |S 0-1/8 0-1 | Calm 0| W 0-1 | W 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| NNW 0-1} Calm 0 | Calm 0 0 
19 | SE 2-3 | ESE 2-3 | SE 2-3 | ESE 3) KE 0-2 | ESE 2/| ESE 1-3 | E 1-2/E 1-2|E 1-2|E 2-3 1: 
20 |E 1-2/E 1-2 | ENE 1|E 0-1| NE 0-2 | NE 1-2|ENE 1-3|E 2-3 | ESE 3|E 4-5 | E 4-6 2°6 
21 |ESE 1-2\/E 1-2|ENE 2-3] NE 1-3/ENE 0-2|}ENE 1-3|/ENE 0-2|ENE 1-3/ENE 2-3/E 2-4/E 2-5 
22 | ESE 5 | ESE 5|ESE 3-5|ESE 3-5| ESE 3-4] SE 4|SE 2-5| ESE 0-4| ESE 3-4] ESE 2-4| ESE 5 
23 | ESE 3|ESE 23|)ESE 3-4|ESE 2-3/ESE 2-3|)ESE 1-2) ESE 2-3 | ESE 2| ESE 0-1 | Calm 0 | Calm 0 
24 | Calm 0 | Calm 0|S 0-1 | Calm 0| Calm 0] Var. 0-1] Calm 0|/ NNW 0-1} Calm 0 | Calm 0|ESE O41 
2 iN 1-3 | N 0-1|N 1-3| NNW 0-2|N 0-1 | NE 1-3 | ENE 2);ENE 1-3|N 0-1] E 1-3| E 0-4 
26 | Calm 0 | Calm 0 | Calm O|N 0-1| NE 1-2|ENE 1-2} NNW 0-1] Calm O|N 0-1;NW 0-1) NW 1 
27 |N 0-1| N 0-1|N 0-1|NNE 0-2|NNE 0-1/N 0-1; ENE 0-1/5 1-2| E 1|E 0-1 0-1 
28 | Calm 0|E 0-1|N 0-1 | N 1-2|NNW 1-3} WNW 2| WNW 2-3) W 2) W 2-3; WNW 1-3} WNW 1-3 
29 | SW 1-3 | W 1-2} W 0-1|}NNW 0-2|N 0-2 | N 1-3 | N 1-3 | N 1-3) N 2-4|N 2-4| N 2-4 
80 | NE 1-2|N 1-2 | Var 0-2| E 1-2| NE 0-2) E 1-2/E 0-2 | E 0-1] NE 0-2 | NE 1-3; N 1-4 
81 | Calm 0|ENE 0-1] Calm 0|ENE 1-3/NE 0-2)}ENE 1-3/5 2|ENE 1-3/ENE 1-3|NNE 1-3/5 2-4 
| MEAN 1°32 1°39 1°37 1°60 1°29 1°45 1°58 1°68 171 1°56 1°85 
] | 
N115. NNE15. NE51. ENE 56. E65. ESE80. SE24. SSE 40. S19. SSW16. SW30. WSW23. W32. WNW29. NW20. NNW17. Calm112, 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 67 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). JUNE 1898. 
1! - | 
if 2 3 4 | 5 6 uf 8 9 10 11 12 Max. 
| | Wet Pn aE | =) Sa | os foc ae Se 
Dir'n. Force.|Dir'n. Force.) Dir’n. Force. |Dir’n. Force. Dir’n. Force | Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. 
1 |ENE 2-4/NE 1-4|N 1-4|NNE 1-4|NNE 1-3|NNE 1-4| NE 1-3| NE 14|/N 1-3|}NNE 1-3|ENE 2-4/E i= 5 
2 |E 1-4|E 2-4/E 1-3 | N 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3] NNE 1-3|ENE 1-3)| NE 2-3| NE 24/ENE 2-4) NE 1-3 4 
3 |NW~ 1-2|}NNW 0-1|WSW 2-3/SW 1-2|WSW 2-3) WSW 2-3| SW 3/8 2-3 | SW 2|)SW 2|SW 1-2; Wsw 12 4 
4 | WSW 1-3/SW 2|SW 1|SW 1-2|SW 1|SW 1|SW 1|W 0-1 | W 0-1 | W 1| W 1-2 | WSW 2 4 
5 |S 3-4/8 1-2 | SSE 218 2-3/8 2-3/8 2/SSE 2-3/SSE 2-3,)SSE 2-3/SE 2-3 | SSE 2| SSH 1-2 8 
6 |SE 7-8 | SE 8-9 | SE 7-9 | SE 8| SE 8-9 | SE 7-9| SE 9|SE 9-10 | SE 9|SE 9-10 | SE 7|SE yale A) 
taal its} 0-1/SSW 1-2|)SW 1-2|SW 1-2} WSW 1-2) WSW 2| WSW 1|SW 1-2;/SSW 0-1)SW 0-1/5 2\|S8 1-2 3 
8 2\|SSE 23/SSE 23/58 2-3 | SSE 3/S 3-4|58 2-4/5 2-4/5 2-3/5 2-3/8 3/5 2-3 4 
9 | WSW 1/SSwW  0-1|SW 1| SSW 1/SW 0-1| SW 0-1 | Calm 0|/SSE 0-1/SSE 0-1/SSE 1} Calm 0 | Calm 0 3 
ESE 2|SE 1-2 | SE 1-2/SE 0-1 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0|/z 0| ESE 0-1/E 1| ESE 1/ESE 0-1 2 
SE 1|SE 1-2| SE 1-2 | SE 0-1 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0|zE 0|SSE 0-1] Calm 0|SE 0-1 | SE 1-2 2 
Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm Oo;NW O-1|N 0-1| N 1|N 1|/NNW 0-1/N 0-1 2 
NNW 1-2/N 1-2|N 1|N 1/ENE 0-1 0-1| N 1|N 0-1| N 0| Calm 0} Calm 0| NE 0-1 2 
1-2|N 1-2 | NE 1 | Calm O|N 0-1| NNW 0-1|N 0-1} NNW 0-1|E 0-1|N 0-1 | Calm 0} Calm 0 2 
WNW 0-1} WNW 1-2} NW 1-27) NW 1-2 | NW 1-2|N 0-1| N 1-2|/N 1-2|N 1|N 1-2 0-1 | NW 0 2 
Calm 0 | Calm 0 0-1 | Calm 0 | Calm o/s 0-1/5 0 | Calm 0 | Calm 0|Ss 0/S 0-1 | NE 0 1 
WSW 0-1) WSW 1|WSW 1-2! WSW 1-2) WSW 2|W 1-2 | W 2 1-2 | W 1-2|SW 1-2|}W 0-1 | W 1-2 3 
SW 1-3 | SW 1-3 | SW 2-3 | SW 3/WSW 2-3] W 2-4 | W 2-4 | NW 2|NNW 2-3|N 2-3| N 1-2|N 2 4 
N 1-2|N 1-3 1-2] Var. 0-1 0-2 | N aL ENG 1|/NNW 0-2|N 0-2 1 1|N 1-2 3 
SW 0-1)SSW  0-1/SSW 1|SSW 1;/SSW 1-2/Sw 2-3 | WSW 2) W 1-2) W 2-3| WSW 2-3) WSW 2) W 2 3 
WwW 0-2|WSW 0-1;/NW  1-2|W 1-2|W 1-2) W 1-2| NW 1|W 1-2 | WSW 2|/SSwW 1-2/Var. 0-1) WSW 1-2 3 
Ww 0-1 | NW 0-1 | Calm 0| Var 0-1/N SENG EN 0|N 0 0-2 | NW 0-1 | WNW 1| WNW 1 2 
N 1|N 1| NE 9|NE 0-1|N 0-1] NE 0-1| NE 0-1/ N 0-1|/N 0-1};NW  0-2|/SW 1-2|)SSW 0-2 5 
Ww 1|W TY Ae 0-1 | W 1| NW 1|/W 1|/W Po AWE 1-2| W 1-2| WNW 1-2/SW 1-2 | SW 1-2 2 
NW 0-1) NW 0 | Calm 0 | Calm 0| W 0-1); WSW 1-2} WSW 1|}SW 0-1| WSW 1-2 0-1 | Calm 0 | Calm 0 2 
N 12/ENE 0-1/ENE 1-2 0-1|NNE 0-1/NNE 1-2|/NNE 2-3|NNE 1-2)/NNE 1-2|NE 1-2|N 1-2|N 1-2 3 
Var. 0-1| N 0-2 0-2|NNW 0-2/N 1-2 0-1 1-2|/N 1| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 2 
SSW 0-1|/SW 1|Sw 0-1 | W 0-1| N 0-1 | NNW 1| NNW Calm 0|N 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 1 
SW 1|/Sw 1|SW 1| WSW 1|SW 1 1-2 | SW 1-2 | SW 1-2 | WSW ON AW 1-2 | Sw 1-2|SW 2-3 3 
Ww 2)N 0-1|N 0-1| N 0-1 | N 0|N 0O|N 1} Calm 0O|N 1|NE 1|NE 1|NE 0-1 2 
1°47 1°42 1°43 1°32 on 1:47 1°57 1°40 1°47 1°52 1°33 1°33 
13 14 15 | 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
Dir'n. Force.|Dir'n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Porce.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n.Force.|Force. 
1 | NE 2-5 E 1-4|E 0-2|NNE 1-2/E 1-3| Var. 0-2|)N 1-3 | Var. 1-4/NE 94)/ENE 2-5|ENE 2-4|8 0-3 | 2°3 
2 1-3 | NE 1-3) N 0-2| N 2-3 | N 2-4|N 1| Var. 0-1| Var. 0-1] Calm 0|WNW 0-1] Calm 0| NW 1} 1:8 
3 | SW 1-2/8 3-4|S 1-3 | SW 1-3| SW 3} WSW 1-3/S 1-3]S 1-2 | Sw 1-2 | SW 2) WSW 2-3|)SW 1-2] 2°0 
4 |WSW 2-3/SW 2)W 0-1 | W 0-1 | W 1;/SW 2/)8 2-3 | SW 2\8 2\S 2-3)5 3/8 3-4] 16 
5 |SE 2-3 | SE 3|SE 4/SE 5|SE 5| SE 5-6 | SE 6-7 | SE 6 | ESE 6 | ESE 7| SE 7-8 | SE 7-8 | 3°9 
6 |SE 7|SE 5-6 | SE 5-7 | SE 67|SSE 23/SSHE 2-4/8 2|SSE 1-2|S 218 1-2| SSE 1/SW ; 
7 1s 0-1/SSE 1-2/S 1-2|SSE 1-2/S 2-3 | SH 2-3 | SE 2-3 2-3/SSE 2-3/5 2-3/8 2-3 San 23 a 
8 js 12/;SSW 1-2|/SSW 0-1/8 2-3 | SW 0-2 | SW 0-1/8 0-1)}SSW 1-2|/SW 1/8 1|SW 0-1 | Calm 0} 1:9 
B eae : Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| Var. 0-1 0-3 | N 0-1|ENE 0-1) Calm 0|z 2-3 | ESE 2|ESHE 2-3] 0-7 
m 1|E 0-1|ESE 12/SE 1| ESE 2| Calm 0 | Calm 0/SE 1/|SE 2|SE 1|SE 1-2] 0°8 
re ESE 1|SSw 1} Calm 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm O|N 0-1 | W 0-1 | WSW 1} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} 05 
talhew ee a 0-1 | Calm 0} Calm 0| Calm 0|NNW 0-1] Calm O|N 0-1|NW 0-1) Calm 0| NW 1-2| NNW 1] 04 
a Sc . ae 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm O|N 0-1 | NNW 1/N 1-2|N 1-2} 0°5 
ta Vesa e m 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} 03 
m ‘alm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|SE 0-1 | Calm 0 | Calm 0} 06 
16 | Calm 0/E 1| Calm 0| WwW 0-1 | W 0 | Cal B 
17 |SSW 1-2} WSW 1-2|SSW 1;SSW 1-2|/SW 2-3 sw 28 a a sw ae cn as we Se sw : vo a at 
1s |N 12|;NNE 2-3|N 2-4| NE 3-4| N 2-3 | NE 1-3 1-3|N 1-2| Var. 0-1|N 1/N 1|/N 1-2 | 2-1 
19 |N O|N 2|Var. 0-2) W 0-2} NNW 1/WNW 1-2} WNW 1-2;/NW  0-1/W 1-2 | W 1/Sw 1| WSW aL) alo 
20 |W 2-3 | W Wi 2\1W 1-2 0-2 | NW 1 1|W 1|W 1-2 | W 1-2 | W 1-2} WNW 0-1] 1°5 
21 |WSW' 1/SW 1-2 | WSW 2) W 1-2|SSW 2-3|/SW 1-2} WSW 
2 -2| Ss — = 2-3 | W 1-2|WSW 1-2|WNW 1-2} W 1-2) W 1) 15 
2 af 1;/NE 0-2/NE 0-1/NE 12/NE 12/Calm  0|NE 1|N 0-1 0-1|NE 0-1|N 1-2|N 0-1} 0-7 
a. New +s See 1-2/8 2/8 2-3 SSE 2-3/8 2-318 2-3|SSE 4-5|SE 8-4|SSH 3-4|/SW 1|/SW 1| 15 
a5 |W —2/% 1/SSE 01)SE 0-1/8 1/8 0-1 | SW 0|W 0|W 0|}WSW 0-1} WSW 0-1] Calm 0} 0:8 
1| WNW 0-1/ Calm 0 | Calm 0|N 1|N 0-1 | Calm 0 | Calm 0O|N 1-2|N 1|/N 1|N 1-2] 06 
26 | Var, 1| ENE 1/N 0-2| N 1-2 | Calm 
-2 | Cz 0} N 0-1} NE 1-2)}NNE 2-3|N 1-2|N 1-2 | Calm O|N 1-2] 1:2 
a pay f ea 0 | Calm 0|NNW 0-1] Var. 0-1 | NW 0-1| NNW 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|SSW~ 0-1! 0-4 
29 | ssw = vain. if 0 | Calm 0 | Calm 0|WNW 0-1| W 1) W 0-1 | W 0-1 | SW 0-1 | SW 1|SW 1} 0-4 
2-3 | SW 2-3 | SW 1-2| W 1-2 | W Za 1) W W 0-1 | W 0-1 | W 0. 
30 |NNE 0-1)NE o0/N 0-1|NW 014 2 ; -1]W 12|W 12/14 
= Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} WSW 0-1/N O|N 0-1;NW 0-1) W 0-1) 05 
LEAN 1:25 1°40 1:07 1°38 1°32 1°18 1°23 1°18 1°22 1°42 1:37 1°30 | 1°35 
| ! 


Nii2, NNEI4. NE33. ENE11. ESE10, SE46. SSE24. $54. SSW22. SW73. WSW 39. W77. WNW12. NW22. NNW17. Calm 138. 


WIND. 
1 2 3 
Dir’n. Force.| Dir’n. Force. | Dir’n. Force. 
1 | NW 0|W 0-1| N 0-1 
SA we 1|W 1) W 1-2 
3 | NE 0-2| NE 0-2| N 1-2 
4 |NE 0|N 0-1| N 0 
5 | WSW LW? 1-2| W 1-2 
6 |N 0-1|N 1-2|N 0-1 
7 | WSW 0-1| NNW 0-1!N al 
8 |N 2-4| N 2-4/N 1-3 
OF aN 1|N 0-2 | N 1-2 
10 | Calm 0| NW 1} Calm 0 
11 0-1| WSW 0-1) WSW_ 0-1 
12 | NNW 0-3] NW 1-3| WNW 2-3 
1g |N 0-3|NNE 0-2|N 1-3 
14 |W 1-2| W 1-2| W 1-2 
165 |N 2-3| N 1-3 | N 0-2 
16 | W 0-1 | W 0-2 | W 0-1 
17 | Calm O|N 0-2 | N 1 
18 | WNW 1-3| WNW 2-3] W 1-3 
19 |NNE 0-1|/NNE 0-1/N 0-1 
20 | WSW 1| W 21 W 2 
2 We 2-3 1-2|}WNW 2 
22 | SW 2|WSW 1-2/8 1-3 
23 |NW 23/W 2| NNW 2 
24 |N 0-1|N 0-1 | SE 0-1 
25 | SSW 1/ SSW 1|/SW 1-2 
26 |S 2-3/5 2/8 2-3 
27 |SSW 0-1;SSW 0-1|/SW 1 
28 |WSW 1-2|/SW 1-2} WSW 1-2 
29 |N 2-4!) N 2-3 | N 1-2 
30 | Calm O|NNW 0-1|/NW_ 0-1 
31 |WSW 1-2} WSW 1-2) W 1-2 
MEAN 119 1°31 1:29 
13 14 15 

Dir’n. Force. Dir'n. Force. |Dir’n. Force. 
VAs 1-2| W 1-2|SW 0-1 
2 | WNW 1-2| W 1| W al 
3 | NE 1-3|NNE 1-2|N 0-2 
4 |N 1| Calm O|N 0-1 
56 | WNW 2)|NNW 2|N 1-2 
6 |NNW 12;NW_ 1-2|W 1 
7 |NNW 1-2|N 1|N 2-3 
8 | Calm 0|SE 0-1 | Calm 0 
9 |S 1-2 | Calm 0| SSE 0-1 
10 |N 0-1) N 0-1) N 0-1 
11 |SW 0-1; NW 0-1| NE 0 
12 |N 1|NNE 0-1/N 0-2 
13 | Calm 0 0-1}; NNW 0-1 
14 0-1| N 0-2 | N 0-2 
15 |WNW 1-2) W 0-1; NNW v-1 
16 | NE 0-2 0-1) N 1-3 
5 wf Tif 1-2| WNW 0-1| W 1-2 
18 | NW 1|NNW 0-2/SE 0-1 
19 | SSE 0) Calm 0} Calm 0 
20 | WNW 0-1}; WNW 0-1| W 0-1 
AW. 1)/SSW 0-1|)SW 0-1 
22 |8 0-1/8 1/8 1 
23 |N 0-1| Var. O0-1|N 0-1 
24 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 
2 |S 0-1; SW 0-1/8 0-1 
26 |SSE 0-1/8 1/8 1-2 
27 |8 0-1/8 0-1 | Calm 0 
28 |N 0-2|N 0-2 | SSW 1-2 
29 |NE 0-1| NNE o|N 0-1 
30 |S 0-1/8 0-1}SSW_ 1-2 
31 |NW 0O-1|NW _ 0-1/N 0-1 
MEAN 0°85 0°68 0°79 

N193. NNE22. NE43 ENE4, 


E5. ESEO. SE165. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


DIRECTION AND Force (0 to 12). 


JULY 


4 5 6 7 Eas 

= | esc! 
Dir’n. Force. |Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force. |Dir'n. Force. 
NW 0|W 0|w 0-1, SW 0| Ww 1-2 
Ww 1-2 | W 0-1 | W 0-2 | NW 12/N 0-1 
N 0-2 | NE 1-2|N 2-3| N 2\|N 1-2 
N 1|N 0-1) NNE 1|N 1|N 1 
WSW 1-2) W 1-2|SW 1|SW 1-2 | SW 2 
N 0-1| N 0-1) N 0-1 | N 0-1|N 0-1 
NW 0-1|/N 1|/NNE 0-1| NNE 1| NE 1-2 
N 2-3|/N 2-3) N 1-2|N 1-2|;NNW 1-2 
NNW 1-2|N 2|N 1-2|N 1-2|N 1 
NNW 0-1|N 1-2)NW 1-2! WNW 0-1/N 0 
WSW 0-1) WSW 0 | Calm 0) Calm 0 0-1 
Ww 2-3 | W 1-3|NW 12)WNW 2-3| WNW 1-3 
NE 0-2 | N 0-2) N 0-3; NNE 0-2 1 
NW 1-4|NNW 1-3|NNW 2-3)|NW_ 1-3) NNW 1-3 
N 0-2 | N 1| WNW 0-1| W 0-1 1 
NW 0-2;/NW~ 0-1|/N 0-2) WNW 0-1) WSW 0-1 
NH 0-2 | N 0-1)NNE 0-1/N 0-2) NNW 0-2 
NW 1| NW 1|}W 0-2 W 0-1) W in 
Calm 0O|N 0-1 | Calm 0) Calm 0 | Calm 0 
WwW 1-2 | W 1-2} W 1-2; WNW 1-2) NW 0-1 
w 2)1W 1-2 | W 1) WSW 1| WSW 1 
Ss 1-2 | SW 1-2| SW 128 1|SW 0-1 
WNW 0-1/N 0-1| N 0-1 NNE 1)| NE 0-1 
SE 0-1; N 2-3 | N 0-2, N 0-1) N 0-2 
SW 12} WSW 1-2} WNW 0-1} WNW 0-1| Calm 0 
iS) 2-3/8 2-3 2/8 1-2|SSW 0-1 
SW 1-2 | SW 1| SSW 1|SW 1|SW 0-1 
SW 0-1) WSW 0-1 0-1 | W 1-2|N 0-1 
Calm O|N 1-2) N 2-3 | NE 0-1|N 1-2 
NW 0-1)|NW_~ 0-1} Calm 0; N 0o|N 0 
WwW 2)/NW 0-1] W 0-1 |W 0-1 | Calm 0 

1°15 1°15 1:05 0°95 0°85 
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Dir’n. Force. Dir’n. Force. 
WSW 0-1 | 


WSW 0-2 
WANGVVi2 al’ 
NE 0-1 
N 0-1 
NE 1 
N 1 
N 2-3 
Calm 0 
ik 

NNE 0-1 
Calm 0 
NE 0-1 
N 0 
N 0-2 
Calm 0 
ENE 0-2 
WwW 2-3 
NE 0-1 
Calm 0 
0-1 

WSW 1-2 
Calm 0 
1 

Calm 0 
5 0-1 
SSE 0-1 
Calm 0 
N 0-2 
N 0 
SW 1-2 
NW 0-2 
0°71 


SW 1-2 | WSW al 
NW 1| NW 1-2 
N 1-3 | N 1-3 
N 1/N aL 
NNW 0-1/N 0-1 
N 1|N 0-1 
N 0-1! N 0-1 
N 0|N 0-1 
N 1-2|N 0-1 
Calm 0 | Calm 0 
N 0-1 | NW 1 
NE 1-2|N 1-2 
Calm 0|N 0 
NW 1-3 | NW 2-3 
N 0-1|NW~ 0-1 

1-3|} NE 0-2 
WNW 2-3| W 1-2 
ENE 0-1/E 0-1 

N 0-1 | Calm 


Ho 


WwW 0-1); WNW 0. 


Calm 0 | Calm 0 
8 0-1/5 1 
SE 0-1 | SE 1 


Dir'n. Force.) Dir’n. Force.|Din'n. Force. 


SW il 
N 1 
NE 0-2 
N 0 
N 1-2 
N 0-1 
N 3-4 
N 0-1 
N 0-1 
Calm 0 
NW 1-2 
N 0-2 
Calm 0 
NNW 2-3 
NNE 0-1 
NE 0-1 
WSW 2 
N 0-1 
Calm 0 
WwW 2 
SW 1-2 
WSW 0-1 
NE 2 
Calm 0 

1 
SE 1 
Ww 0-1 
NE 2-4 
N 0 
s 2 


WwW 0-1) W 0-1|NW 0-1 


SSE9. 342. SSW10. SW 41. 


1:03 


WSW 42. 


9 10 


Dir’n. Force.|Dir'n. Force. 


11 12 


Dir’n. Force. |Dir’n. Force. 


1898. 


Max. i 


WNW 0-2) WNW 0-2} WNW 1-2| W 1-2 2 
NE aN 0-2| NNW 1-3| NW 1-2 3 
N 2|N 2-3| NNE 1|/NE 1 3 
Calm O|N 0-2 | N 0-1| N 0-1 2 
SW 2-3 | SW 2| WSW 2-3) W 2 3 
NW 0-1) W 2|NW  1-2|N 1 2 
N 1]/NNW 1/N 1-2} NNE 0-1 4 
NNW 1-2| NNW 1|N 0-1| N 0-1 4 
1|/N 0-1 | Calm 0) SE 0-1 2 

Calm 0} Calm 0} NW 0-1} Calm 0 2 
NNW 0 | Calm 0 | Calm 0| WNW 0-1 3 
NW 2| NW 2| NNW 2| WNW 1-2 3 
NE 0-1 | NE 0-1| NE 0-1| NE 0-1 3 
NW 1-2| N 1-2 | NW 1-2|N 1-3 4 
WwW 1} Calm 0} WNW 1-3] W 2 3 
NNW 0-2} NE 0-2|NNE 0-1/ENE 0-1 3 
NW 0-1' WNW 1/WSW 0-1|SW 1 3 
Ww 0-2) Var. 0-1| NW 1|NNE 0-2] 38 
E 0-1 | Calm 0} Calm 0|S 0-1 1 
WNW 0-1| W 0-1 | Calm 0 | Calm 0 2 
WSW 0-1) W 0-1 | SW 15) We 1 3 
SW il 1\8 0-1/8 0-1 3 
NE 1-2/NNE 0-2|N 0-2} NE 0-2 3 
N 0-1 | Calm 0} Calm O;|N 0-1 3 
Calm 0 | Calm 0 0-1 | SSE 1 2 
SW 0-1/8 0-1|/SSE 0-1/SE 0-1 3 
SW 0-1 | SSW 1 1|S 1 2 
N 1-2 1|N 0-1|/N 0-1 4 
0-1) N 0-1| N 0-1| NE 0-1 4 

Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|SSE 0-1 3 
WwW 0|W 0| N 0-1)/NW 0-1 3 

0°85 0°79 0°82 0°84 
21 22 23 Midnight. 


Dir’n. Force.| Dir’n. Force. 


WNW 1/ WNW 0-1 
WwW 0-1 | NW 0-1 
N 0-2 | N 0-1 
N 0 | Calm 0 
N 1-2|)N 1-2 
N 0-1 | NW 1-2 
N 3-4 | N 2-3 
NNW 0-1|N 0-1 
N 0-1 | Calm 0 
Calm 0| SSE 0 
NW 1;/NW 12 
N 1-2| N 1-2 
Ww 1| WSW 1 
NW 1-3|N 0-3 
NNW 0-1| W 0-1 
NE 1-2|N 0-2 
WwW 0-2 | W 0-1 
Calm 0 | Calm 0 
Calm 0 | Calm 0 

1-2} W 1-2 
WSW 0-1|SW 1-2 
SW 1-2| W 0-1 
N 1-2|N 0-2 
8 0|\S 0-1 
iS) 1-2/5 1-2 
SE 1} Calm 0 
NW 0-1} Calm 0 
NE 2-4| NE 2-4 
Calm 0| Calm 0 
Ww 1-2| WSW 0-1 
Ww 2)| NW 23 

1:03 0°89 


W 96. WNW 36. NW 62, 


Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 


Ww 0-1 
SW 0-1] Var. 
NE 0-1 | NE 


WwW 0-1 | WSW 
N 12\/N 
NW 0-1/N 
N 2-4| N 
N 1|N 
Calm 0 | Calm 
0-1 | SSE 
NNW 1-3|N 
NE 1-2 | NNW 
WwW 1|/W 
N 2-4|N 
NW 1| WSW 
1-2 


0-1 
WNW 1-2} W 
SW 2) SW 
awa 1-2 | NW 
N 0-2 | NNE 
i) 1\8s 
s 2|S8 


NNW 32, Calm 92. 


0-1 
0-1 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


DIRECTION AND Force (0 to 12). 


WIND. 
al 2 3 4 5 6 

Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.!Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
NW 3|NNE 0-2| W 2|W 2) WSW 2|W 2-3 
2 | WSW 1-2|WSW 0-2} WSW 2-3| WSW 1) WNW 1-2|NNW 1-2 
3 | WNW 0-2;NW 0-2) WSW 0-2| W 0-2 | W 0-2 | W 1 
4 |SW O|N 0-2) Var. O11) W 0| NNE 2\|NNE 0-1 
5 | NW 0-1; WSW 0-1|SW 0-1 | SSW 1|SE 0-1 | SE 2-3 
6 | Var. 0| ENE 0| NNE 1|SW 0} Calm 0| Var. 0 
7 | NE 0| NNE 0|ENE 0-1| W WANE 1|WSW 0-1 
8 |S 0|Ss 1| SSW 0 | Calm 0| W 0| W 0 
9 |N 0O|NNE 0-1|NNE 1-2 0-1|N 1-2|N 2 
10 |SE 8-4/SSE 3-4/SE 4-5 | SSE 5|SSE 5|SSHE 45 
ib sw 1| SSW 1'SW 1;SW 1! Wsw 1-2;WSW 1-2 
12 | SSW 2| SSE 3|SSH 45/)/SSE 4|SSE 45)S 4 
13 «|S 1|W 0-1 | WSW 1| WSW 2|SSW 1-2|/SW 1-2 
14 |S 1-2/8 1-2|S 2-3/8 1-2/8 1,8 2-3 
15 | SW 0-1 | SW 1|W 0-1|}WSW 1/]WSW 0-1|SSW i 
16 | SW 0 | Calm 0|SW 0| SSW 0| W 0 | Calm 0 
17 | Calm 0|E 0|z 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 
18 | SSE 1| SSE 1/8 1-2/8 1\Ss 1-28 1-2 
19 |SE 1-2| SE 2-3 | SE 2-3 | SE 3|SE 3|SE O4 
20 | ESE 3,/ ESE 3-4| ESE 4| ESE 5|ESE 4-5|SE 4-5 
SE 1-2) SE 2| SE 2-3| SE 3| SSE 1-2|SSE 2 

SE 3-4'58 3|SE 3-4 | SE 3-4 | SSE 3| SSE 2 

NW 2|WSW 1-2| W 0-1; NNW 0-1) NNW 0| NE 0-1 

N 1-2| N 0-2| N 1-3| N 0-1|N 1-2 | Calm 0 

WwW 0| W 0-1 | SW 0-1 | SW 1|/SW 0-1| WSW il 
SSW 2-3|SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3|SSW 2-3/5 2 

Ww 2-3 | W 2-3| WNW 2-3|N 2) W 0-1 | WSW 1 

NE 1-3| NE 1-3 | NE 1-3| N 1-3 | NE 2-3} WNW 1-2 

NE 0-3 | NE 1-3|N 0-2 | N 1-2|N 0-1} WNW 0-1 
WSW 0-1; NNW 0-1] Var. 0-1) NW 1|N 0-2} NE 2 

N 1-2| NE 2-4| NE 1-3|N 2-4) NE 1-3|}NNE 1-2 

1:29 1°44 1°65 1°63 1°52 1°52 

13 14 15 16 aly ( 18 

Dir’n. Force.|Dir'n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n.Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
Sy. 1| NW 1-2;WNW 2| WNW 2| WNW 1-2| W 1-2 
2 | NW 0-1); WSW 0-1| W ew 2) WSW 2|N 1-2 
20 1-2) WSW 1-2|W 0-2 | W ab AY 0-1; WNW 0-1 
4 |N 0-1| N 0-1| NNW 0-1|SW 0-1| NNW 0-1|N 0-1 
5 |SW 1-2 | SW 1; WSW 0-1| WSW 0|;WSW 0-1!|NNW 0-1 
6 | NNE 9| NW 0|SSW 0-1|NNW 0-1! Calm 0 0 
7 0-1)SSW 0-1);SSW  0-1|/SSW 0-1 
8 0|NNW 0-1|NNW 0-1|NNE 0-1 
9 NNE 0| SW 0| NW 0| SW 0-1 
10 2| NW 2|NW 1-2|WNW 1-2 
1-2 | SSE 2'8 3-4 SE 3-4 

8/ SSE 8 | SSW 8| SSE 4-7 

1|W Wi 2-3} WSW 2-4 

0-1;SSW  0-1|SW 2|SwW 2-3 

0| SSW 0| WSW 0-1] W 1 

0| NW 0 | Calm 0} NNW 0 

o/s 1\8 0/S al 

1| SSE 1| SSE 1)S8 1 

3|SE 2-3 | SE 3-4| SE 4 

2|SE 2)'SE 3|SE 2-3 

WSW 1-2} WSW 1-2, SE 1-2/8 1 

2-3 | SSE 3-4 | W 0| W 0-1 

1; NNW 0-1| W 0-2 | NNW 1 

0| SSE 0|WNW 0! Var. 0 

3-4 | SSW 3/8 2/8 2 

2-3 | SE 4/S 1-2| SE 2-3 

1-2) WNW 1-2) W 1-3 | W 1 

0-2 | NE 1-2| W 0-1) Var. 0-1 

3-5| WSW 3-5} WSW 2-4| SSW 1 

0-1 | Calm 0|E 0|E 0 

0-2 | NE 0-1; NNW 1-2}; WNW 1 

1°42 1°52 1°44 1°35 


N52. NNE17. NE35. ENE5. B15. ESE17. SE72. SSE53. S96. SSW47. SW54. WSW52. W91. 
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AUGUST 1898. 


7 8 9 10 11 12 Max. 
Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir'n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
WwW 1-2 | NW 1-2| NW 2| WNW 1-2) NW 0-1 | W 1-2 3 
Ww 2-3 | W 1-2| W 1-2} WSW 1-2| W 1;/NW 1-2 3 
NW 1-2| W 1-2| W 1-2 | W 1-2) W 1-3 | W 2-3 3 
NE 0-1| N 0-1| N 0-1|NNW 0-1] WNW 0-1) NNW 0-1 Z 
SE 3-4|SE 4-5|SE 3-4|SE 3-4 | SE 3-4| SE 2-3 5 
SW O|N 0-1| N 0-1 | Calm 0| NW 0-1} WNW 0-1 il 
SW 0|SW 0|S 0 0-1/8 0-1/5 0-1 3 
Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 1 
N 1-2|N DN 1 0-1 | SW 0-1 | Calm 0 4 
SE 5|S 4| Sw 2|WSW 2-3) W 2-3 | NW 2 5 
SW 1-2; WSW 2|WSW 1-2} WSW 1-2/5 2|SW 1-2 4 
Ss 5|S 5 5|S 6| SSE 7|SE 7-8 8 
WSW 2-3) W 1-3) WSW_ 1-3 | W 1-2 | W 0-2 | W 0-2 4 
iS) 3/8 2-3 3|S8 2-3)8 2\8 2 3 
WSw 0} WSW 1| WSW 1|SwW 1-2 | SW 2| SW 1 2 
Calm O|E 1|z 1|SE 0-1 | Calm 0|SSE 0-1 i 
N 0 | Calm 0| Calm 0|SE 0-1/SSE 0-1/SE 0-1 2 
Ss 1-2/S 1-2/8 1|\8 1|8 1/Ss 0-1 2 
SE 2|SE 3| SE 3-4 | SE 3) SE 2|SE 0} 4 
SE 4/SE 5|ESE 3-4|ESE 2-3|ESE 3-4) ESE 3-4 5 
SSE 2| SSE 2\SSE 1-2|SW 0-1)S 0-1)SSW 0-1 3 
SSE 2| SSE 2|SSE 2|SE 2|SE 2-3 | SSE v 4 
NNE 0-1/N 2-3)|NNE 1-3|N 1| NE 0-1 | Var. 0 3 
Var. 0/|E 0|E 0| NW O|N 0-3) NNW 1-2 3 
SSW 1|W 1-2|}SSW 1-2|SSW 2|8 2|SW 1 4 
Ss 2| SSE 1-2/8 1-2/SSW 2-3/8 1-2/8 1-2 5 
w 0| W 0-1/5 1 0-1)WSW _ 1/)/SSE 1 3 
WwW 2| NW 1| W 1| NW 0-2| Var. 0O-1/N 0-3 3 
Ww 2| SW 1-2} WSW 1-2} WSW 1-2} WSW 1-3|SSW 2 5 
NE 1-3| N 1-2] 1-2 | NW 1 1 0-1 3 
NE 0-1| NE 1-2} NNE 2-3| NE 0-1/|SE 0/ NE 0 4 
1:60 1:76 1°61 1°45 1:47 1:39 
19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
Dir’n. Force.}Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Force. 
WNW 1-2| WNW 1-2}NW 0-2) WSW 2|WNW 2) WSW 0-2] 16 
NW 0-1 | W Tha 0-1|WNW 1/NW 0 0-1] 12 
Wi 0|W 0|SW al We 0| W 0-1|NNE 0-2] 1:0 
Calm 0| W 0| W 1|W 0| W 0| SW 0-1] 0°5 
Var. 0-1|N 0-1) E 1| NNE 0| Calm 0|NE 0; 14 
8 0 | Calm 0| WSW 0 0| W 0-1 | W 0} 0-2 
SSW 1| SSW 0|Ss 0-1/SSW 0-1/SSW_ 0-1/S 0} 0-4 
NNW O|N 1| NE 0 | Calm 0| NNW 1|NNW 0-1] 0-2 
SSW 1| SSE 1)/SSW 1-2/8 2|SSE 3-4/SE 2-3] 1:0 
WNW 1'/SE 1|W 2|SW 0-1 | SW 1| SW 1] 2°6 
SE 3-4/8 1|SSw 2| SW 2'SSW 1-2'S 2/ 1:8 
SSE 46/SSEH 5-8] SSE 8|/SSH 5-7|/SSE 1-2/SSW 2-3] 5-4 
2-3 | W 1-3} WSW 1-2/S 1-3 | SSW 2/8 1) 16 
WSW 1-2} W 0| W 0|WSW 0-1/S 0-1 | SW 0} 1°6 
SW 0-1/8 0-1 | W 0 0|SW 0|SW 0] O-7 
NNW 0-1/N 0 | Calm 0| NE 0|E 0|SE 0} 0-2 
1|SE 1-2| SE 1-2/8 1| SSE 1| SE 1| 05 
SSE 0-1/8 0-1 | Calm 0|SE 0/SE 0-1 | SE 1| 0-9 
ESE 3-4| ESE 4| ESE 3|ESE 3-4|SE 3-4 | ESE 4| 2:9 
SE 2,;SSE 23/SE 3)| SE 3/SSE 1-2|)SSE 1-2; 31 
| 
SSE 1-2|SSE 1|SSE 2/8 2)|SE 2-3| SE 3] 16 
SW 0/S 3| SW 2-3 | SW 3-4| WSW 3-4) W 2-3| 2:3 
N o|/NW 0-1|NW 1] NNW 1-2/ Var. 0-2|N 0-2} 0-9 
E 0|E 0 | Calm 0} Calm 0| Calm 0} Calm 0} 0-4 
Ss 1-2/8 2-3/8 2)SwW 1-2 | SSW 2|/SSW 2-3] 16 
Ss 2/8 4-5/5 4-5 | SW 2-4|SSW 2-4| W 2-4] 2:5 
WwW 1|W 2|WNW 2-3;NW 1-2|NE 1-3 | NE 1-3} 1-4 
E 1-2 | NE 0-2 | NE 1-3 | Calm 0/ENE 0-1|N 2-3) 1:4 
WNW 1/NNE 0-5} W 0} WNW 0-1|}NNW 0-1/WSW 1] 1-7 
ENE 1-2} Calm 0 | Calm 0| NE 0-2 | N 12/ENE 1-2] 0:8 
NE 0-1/N 1-2/N 1|/N 0-1/N 1|N 1} 1:2 
118 1:39 1-45 1:26 1-24 1:29 | 1-44 


WNW 26. NW 34. 


NNW 25. Calm 53, 


a 


70 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). SEPTEMBER 1898. 
ue 2 3 4 5 6 if 8 9° 10 11 12 Max. 
Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.) Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. ; 
DN 0-l|NW 0-1/N 0-1 | Calm 0| Var. 0-1) WNW 1-2] W 1-2};NW 1-2|N 0-1 | N 1-2|NW 1-2} NNW 1 3 ; 
2 |SW 3)SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3) WSW 2-3) SW 2-3) WNW 1-3/N 1-3; WNW 1-2) WNW 1-3|NW- 1-3/NW_ 0-1 3 
WG 1-2}NW 1-2}/WNW 2-3;NNW 1-2)NW~ 1-2) NW 1|/NW 2-3;}NW  1-3|NW 1-2|NW 2-3|NW 1-2|}NNW 1 5 
4 1W 4-5] W 4-5| W 4|W 4-5 | W 4|W 3-4 | W 3 |W 3) WwW 3| W 2| WSW 2|SSW 1-2 5 
5 |SSW 1-2/S 2-3/5 3/S 3/S 2-315 3/5 2-4/5 3-4 | SSW 3/S 3|/SSW 3-4| SW 3 4 
6 |S 41S 4 4|SSW 3|S 38-4);SSW 2-3/S 3\5S 2-3/8 2-3|S 3 | SSE 3/SSE 2-3 4 
7 |SW 1] WSW 0-2; WSW 2-3 | SW 3-4 | SW 2-5 | SW 2-5 | SW 4-5|SW 2-5|S 2-4|SW 2-5 | SW 2-4 | SW 2-3 5 
8 | WSW 1-3|SW 1/S 2-3/5S 2-3 | SW 2-3 | SW 2-4|SSW 2-3|SW 3|/SW 2|SSW 2|SW 2|SW 2-3 4 
9 | NNW 0-1] Calm 0| W 1 | Calm 0 | Calm 0| NW 1-2 | NNW 1| NW 1|WNW 1-2) W 0-1; WNW 1-2} Calm 0 3 
10 | WNW 0-2) W 1-3) W 2-4| WNW 2-4) WNW 1-3] W 1-3} WNW 1-4} WNW 1-4| W 2-5 | NW 1-3 | NW 1-3 1-3 5 
11 |WSW 0-2| W 1-3} WSW 1-3! W 1-3} WSW 1-3) W 1-2 | W 2a Wi 1-3 | W 1-3 |WSW 1-2) W 1{WSW 1-2 3 
Iw iN 1)/N 1-2|N 1|N LN 1|N 1 ON 1|N 1-2|N aI 1| NW 1) Var. 0-1 3 
13 | NW 1-2| W 1-3 | W 1-2| W 1-3 | SW 1-3| WNW 1-2| W 1-2 | SW 2-3 | SW 2-3 | W 1-2 | W 2-3) WNW 1-2 5 
14 |W 2-4) W 3-4 | W 1-4| WNW 2-4) WNW 2-4 1-3 | NW 1-3 | W 1-3|N 1-4| NW 1-3 | N 1-3|N 1-3 4 
15 |W 2-3 | W 2|W 1|W 2-3| WSW 2-3] WSW 2-3} WSW 2-3] W 1-2 | W 1-2| NW 1)/NW~ 1-2] W 1-2 3 
16 |S 2-3/S 2-3/8 1-2/8 2-3 | SE 3-4| SSE 2|SSE 3/SSE 23/S 2-3/8 3\S 1-2/8 2-3 5 
17 |S 45|SSE 5-6]SSE 5 | SSE 3-4 | SSE 5|SSW 3-4/8 41SSW 3-6/S 45/8 4-5/8 5-7 | SSE 6-7 7 
18 |SSW 2-4)/SW 2-4/SSW 2-4) W 2-4 | W 0-2 | SW 1-2 | SW 2) WSW 1-2|}SW 2| WSW 1|NW  1-2|NE 2-3 4 
19 |W 0-2 | NW ENV 1-2 1-2| W 1-2} WNW 1-2| NW 1| NW 1-2 | W 1-2] SW 1|SW AG 0-1 3 
20 | SW 2-3| WSW 2-4|W 2-4) WSW 2-4) W 2-4| W 1-3 | NW 2-4); WNW 2-4| NW 1-3 | W 2-4 | NW 2-4 | NW 1-3 5 
21 | NW 1|N 0-2 | NE 1-2|N 1-3 | N 0-2 | N 1-2 | NW 1|N 0-1|/ NNW 1-2|N 1-2} NNW il 2 3 
22 |N 2-3| N 3|N 2-3 | N 3/N 3/N 2|NNW 3/N 1-2 | Calm 0 | Calm O|N 1| NNW 1 3 
23 |N 0-1) N 0-1| N 0-1) N 0-1 | N 0-1| N 0 | Calm 0| NW Q-1 | Calm 0 | Calm 0| NW 0-1 | N 0 1 
24 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 Calm 0| Calm 0| NNW 0 | Calm O|N 0-1 | Calm 0 | Calm 0|SE 0/35 0 1 
25 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 0 
26 | Calm 0|SE 0 | Calm 0| SW 0O|S 0-1 0-1)S 1\s 1/8 0-1/5 1|S 1/8 1-2 4 
27 |SSE 4; SSE 4|SSE 3-4/5 3-4/5 2-3 | SSE 3/5 3-4/5 3-4/ SSE 3) SE 3/SE 3/5 2-3 4 
23 | N 1| NE SAN: 1-3 | NE 1-3 | N 2-4 2-5| N 24|WNW 2-3| N 2-4 | NE 1-3|N 0-2) N 1-2 5 
29 | WNW 1-2| W 1|/W 1|W 1| W 1|W 0-1 | SW 0-1 | SW 1\8 1-2/8 1-2/SE 2| SE 2 4 
30 |E 2|E 2-3| E 1\E 2\5E 2\E 0-1 | ESE 3 | ESE 3| ESE 3 | ESE 3 | ESE 3 | ESE 3 3 
MEAN 1°82 1°95 1:98 2°05 2°02 1°82 2°08 2°03 1°88 1°78 1°83 1:67 
13 14 15 16 17 18 19 20 | 21 22 23 Midnight, |Mean. 
| 
Dir’n. Force.}Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n, Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n, Force. Force. 
INA 1-2} WNW 1-2| W 1-2 | Calm 0|W 0-1|NW 1-2|W 1-2|Sw 1-2|NW 2-3} WSW 2-3|SW 2-3| WSW 2-3] 1:3 
2 |NW_ 0-1}NW_ 0-1/W 0-1} WNW 1-2} WSW 1-2| W 1-2; W 1-2| W 1|W 1| WNW 1-2| W 1-2 | NW 1] 16 
3 | NNW 1-2|}NNW 1-2| NW 1-2 | NW 1-2 | NW 1-2 | NW 1-2| WNW 2) W 2\|W 2-3 | W 2-3 | W 4;\W 4-5] 2°0 
4 |SW 2-3 | WSW 1\8 1|;SSW 1-2|SW 2-3 | SW 2-3 | SSW 3)SSW 3-4/8 2-3 |S 2-3/SSW 1-2) § 2-3 | 2°8 
5 | SW 2-3 | SW 2)SSW 2-3/8 2-3|SSW 2-3/8 2-3/8 2|S8 2-3/8 3 | SSE 4\S 4/SSW 4| 2°9 
6 | SSE 3|SSE 2-3/SSE 4/SSE 3-4|SE 4|/SSE 3-4/S 2-3 | SSE 4\S 1/8 1| SW 1/SSW 2| 2:98 
7 |SSW 2-4|SSW 2-3/|SSE 2-3/5 2-3/8 2-4 2-4| SSE 2-3/5S 3-4/8 1|/ SSW 2) SSW 2\S8 2-3) 27 | 
8 | WSW 1-3| W 0-1 | WSW 1| Calm 0|WSW 0-1! Calm 0|S 1|S 1| SW 0-1|WSW 0-1} WSW 0-1] W 1-2) 15 
9 |W 1-2) W 1-2 2-3 1-2 | W 2-3 | W 1-3 | WNW 1-3} W 1-3 | W 1-3 | W 2-3 | W 2-3 | W 2] 14 | 
10 |W 1-3 | W 1} WNW 1-2| WNW 1-3|NW_ 1-2| W 2-3|NW 1-3| WNW 0-2|}NW- 1-3| WNW 1-2} WNW 1-2| WNW 0-2) 2°0 
11 | WSW 1|}SW 1-2| SW 1-2 | SwW 1-2 | W OW 1-2| NW 1| NNW 1/N 1-2|N 1-2|N 1-2 1} 15 
12 | WNW 0-2|N 1-2 | NW 1| NW ALP We 1-2|N 1-3 | W 1-2| W 0-2 | NW 1-2|N 0-1 | N 0-1 | NNW 1) 1 
| 13 WNW 1-3| NW 1-2 | NW 1-2 | W 2-3 | W 1-2| W 1-3 | W 1-3 | W 2-3 | W 2-3 | W 2-4 |) Wi 2-4 2-5) 21 
| 14 NW 1-3] N 1-2|NW 1-3|N 0-2|SSW  0-1|N 1-2|N 1|/N 1)/NNW 1-2|N 1;/NW 1-2}NW~ 2-3) 1:9 
15 |W 1-2) W 1-2) W 1|W 1|W 1|/SW 1-2|SW 1-2 | SW 1-2 | SW 1-3 | SW 2) Sw 1-2| SW 2-3] 17 
| 
Paks HE 2|s 3-5/5 3-4/S 0-2 |S 1-2 | SW 1)/SW 1-2/SwW 1-2/SW 23/SSW 1-3/SSW 12/5 2-3 | 2:2 | 
17 |8 5-6|S 5-6 | SSE 3-4 | SE 5|S 1-3|S 8-5/5 4-5|SSE 46/SSHE 2-5/S 3-4 2-4|8 2-5 | 4:4 
18 |N 3-4| N 2-3 | NW 1-2|)N 0-1| N 1-2|N 1-2| NW 1-2 | NW 1-2 | W 1-2| NW 0-2] WNW 1-2) NW 1-2] 19 
19 | SSW 1| SW 1| SSW 1|SW 1|WSW 1-2|WSW 1-2|/SW 2|SwW 2|SwW 1-2|SW 2-3 | SW 1-3} WSW 1-2] 14 | 
20 |W 1-3; WNW 2-5|N 2-4|NW 2-3|WNW 2-3|NW 1-2|NW 1-2|/NW 2-3;/;NW 1-2/N 0-2 | N 1-2|N 0-1] 2°3 
21 N 1-2} NNW 1-2/N 1-2|N 1-2|N 1-2|N 1-2|NNW 1-2|N 1-2|N 0-1| N ae | SNE 2-3 | N 2| ia 
22 |N 1|N 1|N 1/N 0|Calm 0|Calm 0/N 0-1|N 0|N o|N 0|N o|N 0-1] 11, 
28 |WNW 0|W 0| Calm 0| W 0 | Calm 0|N 0| Calm O|N 0 Calm O|N 0 | Calm 0 | Calm 0| OL 
2 1/8 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0; 00 | 
| 25 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0| Calm 0} 00 
26 | SSE 1/8 1-2/8 1|SSW 1-2/8 1-2/8 2/8 2-3 | SSW 3| SSW 4/8 2-3 | SSE 4 |SSE 4) 15 | 
27 18 2-3| SE 2| SE 2|SE 1-2|/SSE 2-3|/SSE 2-3/SE 2|SE 2|SE 2-3 | SE 2|SE 1-2 ; Calm 0} 26 | 
28 N- 1-2| N 1-2 | Calm 0|NNW 0-1|N 0-1| NW 1-2|N 1-3|N 1-2| N 1-3 | NW 1-2|N 1|N 1-2) ie 
29 SE 2-3) ESE 3|ESE 2-3| ESE 3|ESE 3-4|HSE 3-4|ESE 3-4/E 1-2|ESE 2-3|/ESE 2-3/E 2\E 3| 20° 
30 | ESE 2'\SE 1| SSE 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0\s 0) SSE 0-1\S 0-1/5 1| SSW 1]S 1-2] 16 
MEAN 1°85 1°67 1°58 1°38 1°47 1°66 1°72 1°72 | 1°66 1°63 1°67 1:87 | 1°78 |, 
U a ee ee eh eee e !ULUC 
N103. NNEO. NE5. ENEO. £9. ESH15. SE19. SSE34. S95. SSW33. SW65. WSW30. W115. WNW37. NW69. NNW18. Calm 73. 
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WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). OCTOBER 1898. 
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11 12 Max. 
Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
1 |s 1-2/8 2-3 | SW 2\| SW 3|SW 3-4 | SW 2-3 | W 2-3 | W 3) W By ANE 3-4 | W 4|W 4 4 
SW 3-4 | W 3-4| W 3/W 2-4 | W 2-3 | SW 2-3 | W 2-3) WSW 2-3| W 2-3 | W 2-3\|SSW 3-4|SW 3-4 4 
38 | WSW 2-3|SW 2|SW 2-3 2-3|WSW 2|)W 3-4] W 3-4 | SW 3-4 | SW 3-4 | SW 3-4| SW 2-3 | SW 2-3 4 
4 |WSW 2|SW 2-3| SW 3| WSW 1-3|SW 3|SW 3| SW 3-4 | SW 3|SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3 4 
5 |SE 4|SE 3|SE 3| SSE 3| SSE 3| SE 1-2|SE 3| SE 3|SE 3|SE 4|)SE 4|SE 4-5 6 
6 |SE 5|SE 5|SE 4| SE 4|SE 4-5 | SE 5-6 | SE 5|SE 5-6 | SE 5| SE 5 | SE 5-6 | SE 5-6 6 
7 |SE 5| SE 6-7 | SE 6| SE 5| SE 5| SE 5| ESK 5 | ESE 5 | SE 4-5 | SE 4-5|ESE 4-5| ESE 4 7 
8 |SE 4-5|SE 5| SE 5-6| SE 5-6 | SE 7|SE 6-7| ESE 5-6| ESE 6|ESE 5-6/SE 6-7 | SE 6-7 | SE 5 8 
9 |SE 8|SE 6-8 | SE 6-8 | SE 4-5 | SE 5-7 | SE 7|SE 7-8 | ESE 7\/ESE 24|/ESE 3-4|/ESE 45/ESE 45 8 
10 | SSE 1/\Ss 1/8 0|SW 1| SSW 1| Calm 0| Calm 0| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 1 
ll ,SE 0-1 | Calm 0; Var. 0 | Calm 0O\|N 0-1 0-1| N 0-1) N 0-1 | Calm O|N 0-1; N 0-1 | Calm 0 1 
12 | Calm 0 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|/NNW 0-1/ ESE 0-1) Calm 0|SE 0-1 | SSE 0 | Calm 0|SE 0-1 4 
13 | SE 3|SE 3|ESE 2-3/SE 3|SE 3-4| SE 3-4 | SSE 3| SE 4-5|SE 4-5 | SE 4-5 | SE 5|SSE 5-6 6 
14 |SE 4\|ESE 4-5/|SE 4-5 | SE 4\SE 5|SE 4-5 | ESE 4-5 | ESE 5-6 | E 5-6| E 3-4 | ESE 38-4|ESH 45 4 
15 |E 4-6/ESE 5-7|ESE 45/SE 4-6|ESE 68)|E 8-5 | E 46/E 6-7 | E 4-6|E 3-4|ESE 3-6|ESE 6-7 9 
16 | SE 3-6 | SE 3-6| ESE 47/|E 4-6|E 2-5|E 3-5 | EB 3-4 | E 4-5|E 4-5|E 2-4/ HE 2-5| EH 3-5 7 
17 |ESE 3-4|E 2-5|E 2-5|E 2-5| E 5-7| E 5-7 | BE 4-7|E 4-7 | E 3-5 | E 3-5|E 3-6| E 3-6| 11 
18 |E 8-11] E 8-11| E 9-11| E 5-9| EB 5-9 | E 5-9| E 5-8 | E 5-8 | E 6-8 | 6-3 4-7 |E 47) 11 
19 |ENE 45,)/ENE 3-4/E 3-4 | E 3-5 | E 3-5 | E 2-5 | E 2-5| E 1-3 | E 2-4)E 3| ESE 4-5 | ESE 3-4 6 
| 20 | SE 4-5| SE 3-4 | SE 4,SE 4|SE 4!SE 4-6|SE 3-5 | SE 3-5 | SH 3-4 | SE 5|SE 4-7/5 3-5 7 
21 3/8 12;S 1-2/8 2| SSW 1|SW 1| Sw 1|/SW 1-3|SSW 2-3) SW 2-3 | SW 1-2 | SW 1-3 | SW 1-3 3 
22 |S 3-6/8 5-8/5 5-8 6-8 | SW 3-6 | SW 3-7 | SW 3-7 | SW 3-6| WSW 1-3|WSW 2-5| WSW 2-5| WSW 2-6 8 
23 |WNW 1-4|NW 1-3|NW~) 1-4) W 2-4| W 1-3 | W 1-3 | W 1-2 | W 1-3| WNW 1-2|WNW 1-2) WNW 0-2} WNW 1-4 4 
24 |WSW 2-4) W 2-4 | W 2-4) W 2-5 | W 2-4) WSW 2-5) WSW 2-5| W 1-3) WSW 1-3|WSW 1-3] WSW 1-3) WNW 1-3 5 
25 |N 0-2 | NE 1-2|N 0-1|N 1-2| NE 1|WNW 1-2} WSW 1-3/SW 3| SW 3|SW 3-4] WSW 24| WNW) 3 7 
26 |N 2-5|N 2-4|NNW 2-4|NW_ 0-2|NW_ 0-2 1-3 | W 1-3;|NW 1-3|/NW_ 1-2| WNW 1-2}/NW_ 1-3/NW_ 1-3 5 
27 | WNW 1-3| WNW 1-2| NW 1-2 | WNW 1|WNW 1-2} WNW 1-2) WNW 1-2) NW 1-2} WNW 1-2 1-3} WNW 1-2} WNW 2 3 
28 |W 1-2 | W 1|W 1-2 | W 1-2 | WSW 1|W 1|/WSW 1-2/}SW 1-2 | SW 1|SwW 1| SW 1/S 1 4 
29 |S 0-1 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0| Calm 0| Calm 0} Calm 0 | Calm 0/|s 0-1/SSW 0-1|SW 0-1 4 
30 | SE 4/SE 3-4 | SE 3|SE 3-4 1-2/E 3|E 2-3|ESE 2-3|ESE 2-3/ESE 2-3|E 0-1 | Calm 0 4 
31 | N 1|/N 1-2| NE 1-2| NE 0-1|ENE 0-2| ENE 1\/E 1| ESE 1| ESE 1|ESE 1-2/ESE 0-1) ESE 0-1 2 
MBEAN 3°26 3°27 3°19 2:98 3°08 3°13 3°13 3°24 2°85 2°92 2°97 3°03 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
Dir’n, Force. Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force .|Dir’n. Force.|Force. 
a 12; NNW 1-2| W 23) WSW 3-4|SW 2-3 | SW 2-3 | W 1| WSW 3|SW 2-3 | SW 3|SW 3-4 | SW 2-3) 2°7 
2 |SSW 2-3|/SW 2-3; WSW 2-3) WSW 2-3|SSW 2-3/SSW 2-3|SW 2-3} WSW 2-3) WSW 2-3|WSW 2-3] WSW 2| SW 2-3| 2-7 
3 |SW 2-3 | SW 0-1 | SW 1-2 |SW 1-2 | W 1-2 | SW 0-1 | SW 0-1 | SW 2-3 | SW 1-2 | SW 2) WSW 1-2}SW 74 || BA 
4 |SSW 2|SW 3| SW 1-2)}SSW 1-2)}SW 1-2/5 1-2/8 2|8 3-4/5 3/SE 2-3 | SE 3|SE 3-4 | 2°5 
5 |SE 4|SE 4-5|SE 4-5 |SE 4|ESE 45/|SE 4/SE 4|ESE 5-6) ESE 5-6/SE 45/SE 4+5/SE 4-5] 39 
6 |SE 5-6 | SE 5| SE 5| SE 5|SE 5|SE 4-5 | SE 4-5| SE 5| SE 4-5/SE 4-5 | SE 5-6| SE 5-6 | 5°0 
7 | ESE 3-4|ESE 4-5|SE 4|SE 4|SE 4|SE 3/SE 3| ESE 5 | ESE 4/SE 4-5| SE 4-5|SE 5 | 4°5 
8 |SE 5|SE 4|SE 3-4 | SE 4|SE 5|ESE 5-6| ESE 7|SE 5-8 | SE 6| SE 7-8 | SH 7-8|SE 6-8 | 5°7 
9 |SE 5-6 | SE 3-4 | SSE 3|SE 3-4 | SE 2-4 | SE 3|SE 3 | SSH 2|SE 1-2 | SSE 2|SSE 2/SSE 1-2] 43 
10 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0|SE 1|SE 1| Calm 0|SE 0-1/ SE 0-1 | SE 0-1! 0°3 
11 | Calm 0) Calm O|N O'INNW 1/N 1|N 0-1) Var. 0-1) Calm 0 | Calm 0 | Calm O|N 0-1/NNW 1] 03 
12 |SE 0-1) Calm 0| SSE 1| SSE 1|SE 1-2 | Calm 0| SE 0-1)}ESE 12/ESE 1-2) ESE 2)}ESE 2-3)ESE 3-4] 15 
13 | SE 5|SE 5-6 | ESE 4|SE 4-5| SE 5| SE 5-6 | SE 5 | ESE 4/SE 5| SE 45|ESE 3-4/SE 4-5/ 42 
14 | ESE 3/E 4-5 SE 3-4| SE 3-5 | E 3 3| E 5-7 | SE 3-5 | SE 6-7| ESE 6-7|ESE 5-7/SE 3-6 | 4°5 
15 |E 4-7| 1B 3-6 | E 4-7| ESE 6-8} ESE 6-8/ESE 47|ESE 5-8|/ESE 5-8/E 6-8 7-9|ESE 6-8| ESE 47] 5:8 
16 |E 24/4 2-4|E 24/E 2-4) E 2-3| E 2-4|E 3-5 | E 2-4|E 2-4| E 2-4) EB 3-5| E 3-4 | 3°7 
17 |E 4-7|E 47|E 46/E 47|E 47/E 47|E 4-8] E 4-8|E 4-8| ENE 48/ENE 5-8} ENE 7-11] 5:2 
18 | E 3-7|E 3-7|E 3-6 | E 3-6] E 3-6 | E 3-8| E 4-8| E 3-6 | E 47/E 3-6| ENE 3-5| NE 3-5] 61 
19 | SE 5-6 | SE 5-6 | SE 3-4 | SE 8-4/ ESE 45] SE 4-5| SE 5-6 | SE 4-5 | SE 5-6 | SE 5| SE 5-6 | SE 5-6 | 4:2 
20 |S 8\SSE 3-4| SSE 3\/SSE 3-4/SSE 38-5/SSE 3-4/SSH 3-5/8 4/5 3-415 2-3 | SSE 8/SSE 0-1] 3-7 
21 | SW 1,SW 12)WSW- 2/SW 1-2;WSW 2!WSW 1-2!1SW 1-2|SW 1-3 | SW 1-3 | SW 1-3 | SSE 2!SSE 1-4] 1:8 
22 | W 2-5|)SW 2-5 1-3 | W 1-3 | SW 2-5) SW 2-6} WSW 1-3|}NW_ 1-3| W 1-4] W 2-4] WSW 1-4) WNW 1-2] 3:8 
23 |WNW 1-3} WNW 1-3| WNW 1-3| W 2-4 | W 1-3] W 1-3] W 1-3 | W 2-3| WSW 2-3] W 2-4] WSW 2-4) W 1-3] 2-2 
24 |W 1-2 | W 1-2 2|W 1-3 | W 1-3| WNW 1-3} WNW 2-3] W 2| NW 0-2 | N 1-3| N 1-3|N 0-2) 2-2 
25 |NNW 2-3) WNW 1-3|NW_ 1-3/N 1-2|NNW 1-2|}NNW 1-3} WNW 1-4] WNW 2-4; NW 2-4/ WNW 2-4|N 3-7| N 0-3] 2-2 
26 | NNW 1-2;}NNW 1-2|} NW 2| NW 2|NW 12/NW_ 1-3] WNW 1-2|W 2-4 | NW 2| WNW 1-3] WNW 1-2) WNW 1-2] 1: 
= 9 
27 pow 1-3 | W 1-2| W 1-3 W 1-3 1-2) WNW 0-2} WNW 1-2} WNW 1-2| W 1-2 | W 2) W 1-2 | W 1| 16 
28 SW 0-1/S 1/s 1/SSE 1-2/SSE 1) SSE 1|SE 1-2|SSE 0-1/SSE 1/8s 0-1/SW 0-1/8 0-1] 1-0 
29 | Calm 0) SSW 1|/SSW  0-1/SSW 1| Calm 0| Calm 0/Ss 0-1| SSE 1| SE 1-2 | SE 1-2| SE 3|SE 4| 0-7 
30 | ENE 0-1] Calm O|N 0 | Calm 0 | Calm 0| Calm O;|N O| N 2-8| N 2-3| N 2|N 2-3) NNE 23] 1:7 
31 | ENE 1-2] NE 1|NE 1-2|N 1-2}NNE 1-2/}N 1-2|N 0-1) N 1-2|NNE 1-2|}N 1/NW 1-2) NW 1} 11 
EAN 2°73 2°66 2°52 2°74 2°73 2°60 2°85 3°10 3°08 3°15 3°29 3°11 | 2°98 


N 36. NNE 3. NE 7. ENE10. E93. ESEG4, SH168, SSE29. S28. SSW14. SW76 WSW35, W65. WNW36. NW21. NNW1O0. Calm 49. 


72 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). NOVEMBER 1898. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 
Dir’n. Force. Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. |Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force. 
L itt 0-1 | NW 1-2} WNW 1-2} WNW 1-2|] W 1-2} W 1-2) W 1-2) WSW 1-3| W 1-2 | W 1-2| WSW 1-2} W 1-3 7 
2 |SW 4-8, WSW 4-8/) W 4-7| WSW 4-7| W 3-6 | W 3-5 | W 3-6 | W 3-5 | W 1-3 | W 2-4 | W 2-5 W 2-4 8 : 
3 |NW-) 1-2) WNW 2-3/ W 1-3) WNW 1-3;NW 1-2};NW~ 1-3|NW_) 1-3| WNW 1-4) WNW 2-4} WNW 2-4) WNW 1-3 WNW 1-2 4 
4 | NW 1-3 | NW 2-3| WNW 1-4| NW 1-3 | NW 1-4 | NW 1-3 | NW 1-4 | NW 1-3 | NW 1-3 | NW 1-3 | NW 2-3 NW 1-2 4 
5 | WNW 1-3;NW 1-2;};NW 0-2); NW- 1-2}/NW 1-2};NW~ 1-2}NW 1-2};NW-  0-1}/NW -  0-1/NW_~ 0-1! NW 1|/NNW 1-2 3 
6 |WNW 1|/WNW-) 1|WNW 1-2/NW-) 0-2)}NW~ 1-2) WNW 2-3} WNW 1-2} WNW 1-2/SW 1-2 | W 1-2 | SW 2, WSW 1-3 4 
7 NY. 2-3; WSW 2-3) W 1-3| SW 3-4 | SW 2-3; Sw 2-4 | SW 3-4/8 3-4/SSW 2-4/8 3-4|)SSW 2-4/S 3-4 5 
8 | SE 5| SSE 4-5/5S 3-4/8 4|/SW 2-3 | SW 2-3/5 4| SSE 3| SSE 2-3 | SSE 8-4/5 2-3 2 6 
9 |S 1-2|S 1-2/5 1/SSW 0-1/8 0-1/S 1-2|S8 1-2/5 1-2 2\|S8SW 1-2;}SSW 1-2/SSW 1-2 3 
10 |S 2\|SSE 2-3/S 2|S 2)8 2-3|S 2-3/5 2-3/8 1-2;/SSW 1-2/SSW 1-2/SSW 1-2;SSW_ 1-2 3 
ll 2-3/8 2| SW 2|SSW 1-2)/SSW 1-2/SSW = 1-2|SSW 3;SSW 2-3|/SSW 2-3/S 2-3/8 3/8 Z 5 
12 |SSE 23/8 2-3/8 3/8 3|S 3/SSW 1-2 4|SSE 4-6 | SSE 5-6 | SSE 6| SSE 6-7 | SSE 4-6 7 
13 |N 3-5 | N 3-5 | N 2-4|/N 1-3 | NE 1-3|NNE 3-6] Var 1-3|N 1-3| N 1-3 | N 1| Calm 0| Calm 0 6 
14 |SW 4-6 | SW 3-6 | SW 4-6 | SW 3-5 | SW 8-5| WSW 3-4} SSW 3| SSW 2|WSW 1-2|SSW 2|/SSW 2-3) SW 2-3 6 
15 |NW 0-1|;NW_ 0-2, Calm 0; WNW 1-2; Calm 0) N 0-1); NW 0-1;/NW_ 0-1, Calm 0|WNW 0-1|WNW 1,WSW 1-2 3 
16 | SSW 2;SSW 1-2/8 2-3|S 3-4 | SW 2-3 | SW 1-2|}SSW_ 1-2|SSW 2|SW 2|SW 1-2| Sw 2-3 | SW 3 6 
17 3-6 | W 1-4] W 1-4| W 1-4] W 1-3 | W 1-3| WSW 1-2) WSW 1} WSW 1-2| WSW 2| WSW 2|WSW 1-3 6 
18 |S 2-3|)S 2-3/8 2-3|S 2|SSW 2-4) SSW 3| SW 2-3 | SSW 3 1-2 | SSW 2 2-3 2-3 5 
19 | WSW 1-2| WSW 2-3|/SSW 2-3} WSW 2-3/SW 1-2 1|W 1|/W 1|W 1-2) WSW_ 0-1; SSW 1|Ss 1 3 
20 1| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm O|N 1/N 2-3 | N 2-3|N 2-3 | N 2-3 | N 3) N 3 3 
21 |N 1;NNW 0-1/E 0-2 | E 0-2 | Var. 0-2|NNE 2-3/N 1-2; N 1-3] N 2-3 | N 1-3)NNE 1-3/N 1-2 3 
22 | NE 1-2|N 1-2|N 1-2|N 1-2 1-2|N 1-2} N 0-1| N 0-1| N 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm Oo; il 
23 |SE 11| SE 10| SE 9-11} ESE 9-10; ESE 8-9|ESE 7-8|/ESE 6-8] ESE 7-8] ESE 7|ESE 6-8|ESE 6-8] ESE 8} il 
24 |N 1-3 | NE 2-4|NE 2-4|/ESE 5-6! ESE 6-7| ESE 6-7/ ESE 7|ESE 7-8|ESE 5-8|)ESE 5-7|ESH 4-7/BSE 4-6 8 
25 |ENE 2-3\E 3-4|E 2-3 | E 2/E 2-3} ENE 0-2] E 2-3| E 1-3] E 24|ESE 1-3/E 1-3) E 1-3 7 
26 |N 3-6 | N 2-5|N 3-6 | N 4-6 | N 4-7| NE 2-5|N 2-5 | N 2-5|NNE 1-3}NNE 2-5/ NE 2-5|NNE 2-3 7 
27 |E 2-3|E 2|E 1| NE 1-2|N 2-4) N 1-3|}NNE 1-3|N 2-5|N 2-5 3-6 | N 3-6 3-6 if 
28 |N 0-2 | N 1-2|N 1-2|N 7-10 | N 3-7| N 1-3|NNE 1-2| NE 0-1 | ESE 1| NE 1-3 | NE 1-3 | Var. 1] 10 
29 | Var. 0o|N 2 | Calm O|N 1-2|/N Di 1-2 | Calm 0 1-2 | NW 1-2) WNW 1-2} WNW 1-2 1-2 3 
30 |NNE 1-2/N 1-3|N 1-2|WSW 1-2;|NW 0-1|WNW- 1/|W 2-3| WSW 2-3} SW 2-3 1-3|WSW 2-3] W 0-1 4 
MEAN 2°58 2°62 2°40 2°78 2°55 2°40 2°48 2°48 2°33 2°42 2°52 2°30 
13 14 15 16 iy 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
Dir'n. Force.|Dir'n. Force.| Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. Dir'n. Force./Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Force. 
1 |W 1-3| W 1-3; NW 1-3|WSW 1-3|) WSW 2-4) WSW 2-4|/WSW 2-5/SW 3-5| WSW 3-5) WSW 2-5/SW 3-7 | SW 3-7 | 2°4 
2 |W 2-5 | W 24| WNW 2-3| W 2-3 | W 2-4| WNW 1-3| WNW 1-3|NW~) 2-3) WNW 1-2!} WNW 1-3} WNW 1-3|NW_ 1-2] 3°3 
3 | NW 1-3}; WNW 1-3| W 1-3) WNW 1-3|N 0-2 | NW 1-2 | NW 1-2 | NW 1-3 | NW 1-3}/NNW 1-4|N 1-3] N 1-3} 2°0 
4 |NW 1-3/Var. 1-3|}|NW 2-3|NW 1-3|)NW_ 1-3/Var. 1-2| W 1-2|N 1-3 | NW 1-3| WNW 1-3] NW 1-3);WNW 2] 21 - 
5 |NW- 1-3|NNW 1-3|NW_) 1-2|NW 1| NW 1|/N 1-2} Var. 0-2|N 0-1| N 1;/NW - 0-1| NW 1;/NW_ 1-2] 1:2 
6 | SW 1-3 | SW 1-3; WSW 2-3|SW 1-2 |SW 1-3 | SW 2-4 | SW 1-2,SSW 1-3|/SW 3| SSW 3/S 3-4 | W 4] 2°0 
{han Viz 2-3|S 2-3 | SSE 3| SSE 3-4 | SSE 3-5 | SSE 4-5 | SSE 4-5 | SE 4-5| SE 4/SE 4|\SE 4-5|SE 4-5} 3°4 
8 |S 2|SW 0-1| SW 0| SSE 0-1 | SSE 0-1 | SSE 0-1} SSE 1-2/8 2|SSE 1-2 | SSE 1-2/8 1-2|}SSW 1-2] 2:2 | 
9 | SSW 1|SSW 1/SSW_ 1-2/8 1-2\58 12|5 1/8 12'S 12/58 1-2/8 2-3 | SSE 2-3/5 2-31 15 { 
10 |SSW- 1-2|}SW 2|SSW 2-3| SSW 2| SW 3| SW 2-3 | SW 2-3/5 2|SW 1-2| SW 38/SSW 1-2|/SSW = 2-3) 2-1 
ll {8 2-3/8 3\S 2-3 | SSE 2-3/8 2-3/5 3,58 3-4 | SSE 3/58 3 | SSE 2-3 | SSE 4| SSE 3-5 | 2°6 
12 | SSE 5-6 |S 5-6/5 4-5 4/8 0-1/5 0-1 | Calm 0| NW 1|/N 1|/N 1-2 2-3 | N 2-3) 3°2 
13 | Calm 0|s 1\s 1-2/8 2-3 | SW 1-2/8 2| SSW 4\/SSW 45/SSW 45/SW 3-6 | SW 3-5 | SW 4-6} 2°6 | 
14 |SSW 1-2/N 1|NNW 0-2; Calm 0| W 1|WNW 1\|N 0-1' N 0-1 | N 1-2|N 0-1 | Calm O;|/ NNW 1| 2°0 | 
15 | WSW 1|W 1'WSW 1-2} WSW 1-2) W 1| Sw 1-2 | Sw 1-2; SW 1-2; SW 2-3/8 2-3 2-3;8 2-3) 1°2 | 
16 |WSW 23|SW 2-3| SW 2-4| SW 2-4|SSW 3-4|WSW 2-3) WSW 23)WSW 24! WSW 2-5) WSW 2-5) W 2-5 | W 3-6 | 2°6 
Le |W 2|W 0-2 | W 1-2| W 1| W 1| WSW 1| Sw 1-2 | SSW 2\S 2\S8 2-3|8 2-3)S 2-3} 1:9 
18 |SSW 23/)SSW 2-3|SSW 2-3/8 8-5 /S 2-3/8 3|/SSE 3-4| SSW 3| SSW 3) SSW 3 | SSW 3) SW 2-3) 27 | 
19 |8 1|SSW_ 0-1/8 1/8 0-1/5 0-1 | SE 1] ESE 2| ESE 2|/ESE 0-1) ESE 1-2/|SE 1-2|SSE 1-2] 13 | 
20 |N 2-3| N 0-1| N 1|;N 1-2|N 3| NE 2|NE 1-2 | Calm Oo|N 1-2 | N 0-1 | N 2|N 0-1) 14 | 
21 | NE 2-3 | NE 2-3 | NE 0-1|ENE 0-1) NNE 1-3|N 1-3 | N 1-3| N 1-3 | N 2-3 | N 1-2|N 3/N 2-3] 1:8 | 
22 |SW 1|/SSW_ 1-2| SSE 2-3 | SSE 3|SE 8) SE 2-3 | SE 3-4 | SE 5|SE 7|\SE 8|SE 9-10 | SE 11 2a 
23 | ESE 6-9|ESE 6-8/5 3-4; ENE 2-4|BE 2-4| NE 1-3 | NE 1-2} NNE 2-4|/NE 2-4 | NE 2-3 | NE 2-4 | NE 2-3 | 5:90 
| 2% |ESE 45/\E 3\E 1-3|}ENE 2-3) E 2-3) EB 1-3|E 1-3] E 2-4 | ESE 4|/E 4-5|ENE 3-4/3 3-5] 4:2 | 
| 2 |E 1-3/E 1-3 | NE 2-3 | NE 2-4 | NE 2-4 | NE 2-5 | NE 2-4| NE 2-4|NNE 3-5|NNE 2-5|N 4-7| N 4-6 | 2:3 
ae: 
26 |NNE 1-3|/E 0-1 | NE 0-1|N 0-1 | Calm 0|ENE 0-1] Calm 0| NE 0| NE 0-1 | Calm 0| Var. 0-1/E 1-2] 21 | 
} 27 N 2-6 | N 3-7 | N 38-7| N 3-6 2-5|N 3-7| N 2-6| N 2-5|N 3-5 |N 2-3 | Calm 0| NE 0-2 | 3:2 
28 | NE 0-2|NNE 2-4/N 1-2 | NE 1-2|}ENE 1-3/ENE 0-2|N 2-3 | N 2-3 | N 2-3| N 2-3 | NE 0-1| N 1) 20m 
29 |W 1-2| W 1-2| SW 3|/SW 2-3 | WSW 2\|NW 38/N 2-3|N 2-3 | N 2-3 | N 2-3| N 3) N 2-3] 18 | 
30 |NW- 1-2|WNW 0-2|N 2-3|WNW 1-3|NW 0-2)}NW_ 1-3/}NNW 1-3/N 2-4|)N 3-4| N 2-4; NW 1-3|/N 1-3] 19 
MEAN 2°30 2°15 | 212 2:07 2-00 2-07 2°15 2°37 2°62 2:58 2-72 2°88 | 2°41 | 


N120. NNE15. NE34. ENE9. E28. ESE 23, 


SE19. SSE33 $89. SSW57. SW58. WSW41. W54. WNW 36. NW61. NNWY%. Calm 31. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


DIRECTION AND Force (0 to 12). 


73 


DECEMBER 1898. 


1 , 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 Max. 
Dir’n. Force.) Div’n. Force.'Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.) Dir'n. Force. Dir’n. Force.| Dir'n. Force. 
N 1-3/ N 9-4|NW 2-4/NW 1-3]WNW 2-3|NW 0-2/NW  1-3/NW_ 1-3/NW_ 1-3/Var. 1-2;NW_ 1-2/Var. 0-2 i 
2-5 | NW 2-4 |W 2-4 | NW 1-3 | NW 0-1' Var. 0-1) WNW 1-2} WNW 1-3) Calm 0|WSW 2-3) WSW 1-4] W 1-4 6 
1);NW_ .-1-2| NW 0-1 2-3| N oO N O|N 0-1 | WSW 0| SW 0-1/8 1\8 3)S_ 3-5 6 
3-5 | SW Sen} Ws 1-3} WNW 2-4; WSW 2-4, W 1-3); WNW 2-5| WNW 2-4|} WNW 2-4 | W 2-5 | W 1-3} WSW 3-5 8 
WSW 2-4) W 1-3 1-3} WSW 2-3, W 1|W 1-2| W 1-2 | W 1-2 | W 1| WwW 0-1} W il 5 
SW 2-4) WSW 1-4) SW 1-3) WSW 1-4) WSW 1-3|SW 2-5 | SW 1-4| SW 2-4 | SW 3-6 | SW 2-5 | SW 2-5 6 
Ww 3-5 | W. 2-4 | NW 1-3 | NW 2-4| WSW 1-3 1-3 | W 2-3 | W 1-2 W 1-3 | W 1-2 | NW 0-1 i 
2-4 NE 2-3| N 2-4| N 1-2 | Calm 0 | Calm 0|NNE 1/ENE 0-1/5 1-2|SE 2-3 | SE 3 8 
SW 45 WNW 1/|SW 2-4 | W 1-4| W 2-4| WNW 1-3/ Var. 0-1| WNW 1-3) N 1-4; NNW 1-3|WNW 1-3 6 
SW 3-7 | iW: 3-6 | W 4-9| NNW 2-5! NW 2-5 | NW 2-4 | Var. 3-6' NW 2-6| N 2-6|N 2-5|NNE 2-4 9 
W 36,W  24|/WSW 3-5, W 3-5|NW 2-3!WNW 2/WNW 1-3|WNW 1-3|NW 0-2| W 1-3|NNW /1) 8 
SW 4-6| WSW 3-6| WSW 3-6| WSW 3-7| W 1-3 | W 2-5 3-6 | W 3-6 | W 2-4 | W 1-3 | NW 0-2 if 
NE 1| NE 1|/N 1-2|NW DUIEN 1)N 0-1|N 0-1; N 1|WNW 0-1|N 1]/NW O41 5 
WSW 3-7| WSW 3-7| W 3-6|NW 24) NW 1| WNW 1-3] Var 0-1,;NW_ 1-3 1|N 1-3|NW 0-2 7 
4-7 2-5|N 2-5| N 4-7| N 1-3| NNE 1|N 2-3) N 1-3 1-3 | N 1-2) N 2-3 Ti 
WSW 3-4| WSW 3| W 3 |W 2-3 | NW 2-3 | NW 2|N 2-3 | N 1-2|N 1-2|N 2\|N 1-2 4 
2-3 | N 2-3 | NW 2-3 | N 1-2 0-2 | N 1-2|/N 0-2| NNW 0-1|N 2-3 | N 0-1 | N 0-1 5 
WSW 46|W 3-5|NW 1-3} W 1-3|NW 1-3] W 1-2 | Var. 1/5 1|5E 1-3 | Var. 1\N 0-2 6 
Var. 1-3|NNW 3-4|N 2-4|N 0-3 | NE 1-3| NE 1-3|NNE 1-3) NE 0-2;ENE 1-3|NNE 2-5|/NNE 25 5 
NE 2-4|N 3-4; N 2-3) N 3-4) N 2-3 | N 3/N 3\N 1-2 | N 1-2 1-2|N 1 5 
N 2-3|N 2-3|N 2-3 | N 3|N 1-2|N 2-3 1-2 N 0-1| N 0-1|N 1\N 0-1 3 
418 4/8 4-5/8 4-5/8 3-5 | W 1} WSW 3-5 ,SW 3-5 | SW 2-4| SW 3-6 | SW 5-7 7 
SW 5-7 | SW 4-6| SW 6-7|SSW  5-7|SW 5-7 | SW 5-8 | SW 5-7 | SW 5-8 | SW 5-8 | SW 5-7 | SW 5-8 8 
SW 3-4 | SW 3-4 | WSW 3|/W 0-2 | W 1-2 | NW O|NW_ 0-1| WNW 1-2) WNW 1|NW TAGS 1-2 4 
SSW 4-5/SSW 46/5S 4-5|\S 3) WSW 2-3) WSW 3| WSW 4|SW 4-6| WSW 3-5| WSW 3-5] WSW 3 9 
SwW 4-10|SW 4-9| SW 5-9 | NW 2-3 | W 2-4|N 2-3 | NW 2-3 | NW 2-3 | NW 2-4 | W 2-3 | W 3-4] 10 
SE 4-5 | SE 4|SE 6|SE 8/SE 7-8 | SSE 6-7/8 5-6 | SW 4-5 | SW 3-6 | SW 5-6| WSW 4-6 8 
N 2-4| N 2-4| N 3-4 | N 2-4|N 2-4|N 3-4 | N 3-4|N 2-3 | N 2-3|ENE 1-3|}ENE 1-2 4 
SW 2| SW 1|/SW 1|SW 1-2/8 1} Calm 0|E 0-1) E 0-2 | E 2-3 | ESE 3-4 | SE 3-4 4 
N 0-2 | N 1|/NNE 1-2|NE 0-2 | N 1-3 1-3| N 1-2|N 1-2|N 1-2|N 2|N 0-1 1 
SE 6-7 | SE 8|SE 8|SE 8-9 | SE 8-9 | SE 9-10|SE 10-11|}SE 10-11|SE 9-11 | SE 7-9 | SE 6-7] 11 
3°73 3°26 3°45 3°03 2°39 2°44 25D 2°42, 2°58 2°56 2°45 
i] 
14 15 16 17 18 19 20 pM ae 23 | Midnight. |Mean. 
Le ee eee a, ae ee at te Be a eal 
.|Dir’n. Forceé.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n.Fores,|Dir'n. Force. Force. 
NW 1|NW 2-3) W 3)WNW 1-4) WNW 1-4] WNW 1-4|}WSW 3-4] WSW 46) WSW 4-7|SW 4-7 | NNW 2-5] 2°6 
Var. 0-2|NNW 2-5|/N 3-6 2-5|N 1-3|NNE 2-4| NE 2-5 | Calm 0| NE 1-2 | NE 1-2 | N 2-3] 2:2 
SW 3-4|SSW 3-4|S 3-4 | SW 3-6| WSW 3-6| WSW 3-5|SW 3-5| WSW 2-4) SW 3-6| WSW 3-4/SSW 2-4] 2°5 
WSW 3-7| WSW_ 3-6|SW 3-6 | W 3-6 | W 2-5 | W 2-5 | SW 3-7 | SW 3-7 | SW 3-6 | SW 4-3 WSW 3-6} 3°8 
WwW 1| WSW 2| W 2|/W 1-2 | W 1-3 | W 1| W 3) SW 2-3/) WSW 1-3 | W 2-4| WSW 3-5] 1:9 
WSW 2-4 SW 2-5|WSW 2-5|WNW 1-4| W 2-5 | W 2-4 | SW 3-5 | SW 2-5 | SW 2-4) SW 2-4; WSW 2-4] 3°2 
WNW 2-3) W 1-2|NNW 1-2|N 1-2| NE 0-1/NNE 2-5|N 1-3| N 3-4 | NE 2-4/ NE 4-7|NNE 2-4] 2°3 
SE 4|SE 4|SE 4-5|SE 4-5|SSE 46/SSE  6-7/SE 6-7|SSE 5-8/SSE 5-8|SE 8/s 4-8] 3°6 
Var. 0-2|N 1-2| NE 2-3 | W 1) W 1-3);WNW 1\;NW 1-2|NW_) 1-2/SW 2-4 | SW 3-4 | SW 5-6 | 2°3 
WNW 2-3|/NW 1-2|NW 2-3|NW 0-2/NW 02/NW 1-2 1-2 | W 3|WSW 3-4] WSW 3-6| W 3-7 | 3°3 
WNW 1-3;}NW- 2-3) WSW 4-5! WSW 3-5] W 3-6 | W 3-6 | SW 3-5 | SW 45); WSW 45]WSW 2-5/| SSW Bb) 3:3 
NE 1-3} NE 2-4| NE 1-3 | NE 1-3) NE 0-2 | NE 1|N 3 2-3 | N 2-3 | N 2|N 2| 2°9 
Ww 1-2|)N 1| W 2-3 | W 2-3 | W 2-3 | NW 1-3 | W 3| WSW 3-4| W 3-4] WSW 2-4| SSW 5| 1:7 
Var. 1-3 | NE 24|ENE 34/ENE 1-3] Var. 0-2 | E 1-3} NE 1-3 -5 | NE 2-4| NE 2-3;NNE 47] 28 
N 2-3! NNW 2-3|N 2\|N 2-3| N 2|NW 2| Ww 3| WSW 3-4| SW 2-3) WSW 1-2|SW 2-3 | 2°7 
NNW 1-2|/NNE 2-3/|N 1-2| NE 1|/N 0-1/N 0-1 | NE 1-2|N 1-2| Var. 1-2} NW 2|N 2-3} 2:0 
WNW 1 WN Wi is 1/Ss 2|SSE 3/SSH 45/S 4-5/SSW 4-5) WSW 3-5| WNW 2-4/| W 3-5 | 2-1 
N 12] NE 2|N 1-2|N 0-2} WNW 0-1] W 0-1 | N 1-2 | Var. 1-2|N 1-3} NNW 2-3! WNW 1-2] 1°8 
Var. 1-3|N 3-5 | N 2-5) NNE 2-5|NE 1-3|N 2-5 | N 3-5 | NE 3-5 | NE 2-4)/ENE 1-2 | N 2-3 | 2°6 
N 0-2 | NE 2-4) N 3-4] N 3-4) N 3-5 | N 3-5 | N 3)N 3) N 2-3 | N 2-3 | N 3] 2°6 
WNW 1-2} WSW 1-2|)WSW 1-2] WSW 1-2] WSW 1)WSW 1-2|SW 2) SSW 2\s 1-2\8 3/S 3] 18 
SW 3-6 SSW 5 SW 4-5 | SW 3-5 | SW 3-5 | SW 3-5 | SW 3-5 | SSW 5|/SSW 5-7|/SSW 5-6|/SSW 5-6] 4-4 
SW 47 |SW 6-7|SSW 5-7|SW 5-7 | SW 4-7|WSW 2-5|SSW 3-5|SW 4-7|SSW 5-7|SSW 46|SW 3-4] 5:7 
WNW 2-3| W 2 WwW 2-3 | W 1-2} WSW 1-2 1-2 2-3|S 3/5 3\S 3/SSW 3-4] 2-1 
WwW 3-4| SW 3-4 | SW 3-4 | W 2-4) WSW 3-4|WSW 3-4/SSW 4-5/S 5-6 |S 5-7|SSW 5-8) SW 4-9] 4:1 
Ww 1-2 | W 3-4 | NW 2-3 | W 2-4 | W 2-3 | W 1-2 | SW 2-3 | WSW 3) |W: 3/SSW 45/S 3-4 7 
s 5-7/5 7-8 SW 6-8| WSW 2-4|SW 3-7 | W 2-5 | W 3-5 | SW 3-4 | W 1-3 | N 1-2| NE 0-1 te 
NW 1|NE i|N O-l| NW  12|N 0-2|NNW 0-1|N 0-1 | WSW 2| Calm 0|;WNW~ 1/ Calm One 
ENE 2-3/NE 1-2 NE 2-3 | N 2-4|NNE 1-4|NE 2-4| NE 2-3|N 2\|N 3|N 1-3 | Calm 0| 1:8 
NW 0-1/8 0O|SSE O1/S 2| SSE 31S 3| SSE 3| SSE 4| SE 5| SE 5|SEH 6-7 | 2-1 
SE 7|Sw 2|Sw 2-3 | SW 1-2/S 2-3/8 1-2 | SSE 2-3 | SSE 3/SSE 2-3|SE 3-4|SSE 2-3] 5:9 
2°50 2°79 2°94 2°61 2°56 2°61 3°10 3°85, 3°35 3°50 3°50 | 2:90 


N 149. 


NNE14. NE 41. 
TRANS. ROY. SOC. EDIN.—VOL. XLIV, 


ENE9. E8. ESE1. SE35. SSE15. S34. SSW 24. 


SW 99. WSW 72. 


K 


W99. WNW 38. NW 64. NNW 13. Calm 29. 


BEN NEVIS OBSERVATORY, 


CLOUD. AMOUNT OF CLOUD (0-10). JANUARY 1898, 


| 1 3|4/5]617)|8 19 |10/ 11) 12}13| 14] 15) 16 | 17| 18] 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Mid- 

| | night. 

SS pe ee eee ee eee ee 
1 = =|= = 0) 2) 8110) = 8710] 8| 5)/=)=)/)2=2)/2)/2,=)/)=F+/= = 
2\;= = | 8| 8;=/=] 3] 9|/=/]=) 8] 61 7| 7] 8! 7} 9} 8} 10 
SU LOMA AROS SCONE MO 3) TES) Sy We Sh AE Si ee tb ae Th eee fy Ss | See = 
4 SSS] EH] EH] ES ] ES] = = = er = 
SS SS eS HS By By BSS ew 2) 0) Oy Sf Se Slelta r=] =! = 
6 = SS SS ea St a aS SS eS SS eS SS SS Ss eS = 
7 SES, S/S /2=2/=/=/=/= -- SPH /=H=/=/=)/= =)/2)/= = 
8 SHS SH/=/=/=/=/=/= = = — a eo a = 
J |= Sle) 2) =) ==) =) =) 2] =) =] =) B=! = / 2/2/4212) 2)2)/2)/ = 
C0 i i 2 i a a = SBSlHj/=/= 2/2/22) =) =/= = 
11 SHS SPH /=/=/=/= = = =/= = SPH _]HP,=/=/= = 
12) =) =/=/2/2=)/ 2/2 |= = =Sl/=H/=!=)/=;]=)] 0} 0; O 3 
1 SS Sh = = =/= = == SSS S| = | = 
14 SHS Sl=S/= =) =/=)\2/2/= — a 2 = 
15 SBSlS/=/= =/= =| = SPS] H]=/=!/=/= = 
16 )/= =/=/=/= = =/|= = = — Sl=H/)/=)/=)/= = 
W)S= )2/=/=/=/=/=/= HEl_S=/=]=)/=)/=) = SESH /=/= =)/=/ = 
18 = =/=/10/= = = = i = 
IS | SS SS) Sf SS ES = =SP=/=;= 10 (10) =)/=/=)=/= = 
20 SF =S/H)/=/=/= S=S =/l= =/|=/|=/=]=2) SHS ,=l/=/= = 
21 SS Sf BE] SE] ES ES = ES SE BE SE BE BS S| SE BS SE BE ESE EB ES SE = 
2 )/=/=/=|=|=/=/=] =/10;10] 3] 9} 8} 9] 9] 5|.9| 3] 5) 8}S/=]}=] O 
23 FP 2 2 2 2 22 = 
4 7)=) 2) 2/2/22) =] =) =] E/E) 2/272/ =] =) BE) SE) SE) SES Ey SE SE SE] OE 
25 SS ES ES BE I Sf SE SE SE I SE | BE EP BE BE ESE BS BS BE ES | SE SE ZS = = 
6 |HS (=H )/=/=/=/=/e/= SHSlHfHl/=]=/=/=)/2/=/2/=/2=/=/=)/ = = 
27 |} =/=/=/=/= = ==) =] =/=/ =) =/2=2/2=/2=/=/=/=)] = = 
28 SHES l=/=/= SHS =s=/=/= SPH l=) =/=/=2/=/=/=/=/=2 =| = 
29 SS ff BH BE J ESE ES SE SES I EB ES EB SE BE BE BE I BE BE | BE] SE ES ES =| = 
30 JH l=Hl=/= = = =l/=/=]= SPS B/=)/=)/=/=/= =| = 
Bl J =f l=/=] 9) =! =)/10) =] =] =) =) = ]= S S2)2E2/2/= 2/=2/=2 =| = 

Mean. | 10:0] 9°8 | 9:7 | 9°6 | 9°7 | 9-1 | 9:2 | 9:2 | 9:4] 9°51 9°2|9:099:4/9:3/9°3 9:6'9:7,/9:4)9:5 9:7 9°6 9-6 9°6| 9°5 9°5 


CLOUD. FEBRUARY 1898. 


a er i 2 2 V2 2 — a 0a 0 et 0 = 10 
Byes eS aS ES ES BS SS I ES = I ES ES ES TP = |] = |] = | = | 101] 10] 10) 10) 107) 10} =) 210 10 
8) =]=/=/=/= SS S| = SP KE SE I ES J SE I ES ES SE] E10] ES = = 10 
4 == = = 1 10) 8) Oe Salon 7) 4 eS 6/ 2) 6] 8) 7/=)/)=] =] =] =) 10 8 
5 HS Hl =) 6) =)/=/=/=/=)] 9! 7] 6F 8] 9G} =] 10) =) =/=)/=/=)/=/=/ = 9 
6S) SE fF SE BS ES BE BE I BE EB BE SE I ET BE I BE BE BE BE Ee ES SE Ef] Es = = 10 
7 SHSPHl_=H=l=H/10;/=/=)/=)/=/= 7) 8P=/ = /=/2/2=2/2=/=)/2=/=/=2=/=2 = 10 
8 =Sl=|/=/|= = Sl=/=/= TPH) HEH) BS) BE ES ES Ee] SE Ey ES = = 10 
9 }HSl=H=/=)/=/2/2/=/=/=/=2 SHS PSH] ae) =H /=/=/=)/=/= = 10 
m0) eon a — 2 — 2 — 2 ee ee ee ei er i 10 
a se fe 2 10 
5 a ei (a — 22 fea — 0 2 2 10 
13 )/=/=)= = SS SS SS ES SS SSS SS SS SS =) =) = 10 
14 |= — = SP SES Hf HE BE EP KE | KE I SE] SE] Ef SE SE |] BE ESE SE] SE] = 10 
15 — a 2 — 2 2 =Sf=/=/10)/=)/=/=)/= = 10 
a 2 er fa — 2 0 0 i I Vt — 0) i Fe 8 10 
17 || 10'| 10.) 10) || 10°) 10) 10) = SSS eS SS SS SS a aS SS SS SaaS eS eS aS Eee = 10 
18 |10/10/; 5) 9); 9J/=/=;=/10}=] 6] 9} 6] 9/]10]10} 10) =]/=]/=)]/=/=/= = 9 
19 |=/=/=/=/= i 2 a 2 2 2 10 
20 |= =/|= SS Sf SE ES SP KH] 10] Sf ES J ES ESE I SS |] SE SY SE SE 10 
21 SfljH/=]/=)/= 2) 4) 4) =) 2=/2/2=)7)2=/ 2=/ 2/2! 2/2, =, =/=/=/= = 9 
22S aS BH BS ESE BH) =! 8 8 10) =] 10, = CT ae ei) SS SS SS) = 10 
3 0} 0) OS O05 SON ae On ep ON ON 208) On] Sra oe LOR LON GOs |e O Me aanO) 0 4 
24 O | 10) ON ON ON 105) es Se rae LON S06 fF LOR LOR OF On 0 5 a 7 
GB SoS eS Sf ES ES EE EE EE EF EB | EP Ee EP ES ES BE] SE SE] EP ESE EJ = = 10 
26°57 SSS PF ES ES ES EE EE EB EB SE SE EF SE BS SE I ET SE] EY] SE] ESE] ESE] SE | = 10 
27 — or i 2 — i SPH] Sj fF SP Ef EP ES ES] EY ESE] ES SE = 10 
28 SSF SF ES ES ESE EE I EE BE I EI BE I BE EI SE | EP EF ET SE ET ES ES El = = 10 
Mvran.| 9°3 9:3] 9-1 | 9:4 | 9:2! 8-9] 8:8/ 9:4) 9°5 | 9:5] 9:2 | 9:1] 9:3] 9-4 | 9:4] 9°6 | 9°7 | 9-8 | 10:0] 10:0] 10°0) 10:0} 10:0} 9:6 | 95 


| 


BEN NEVIS OBSERVATORY, 


AMOUNT OF CLOUD (0-10). 


MARCH 1898. 


ego lese ea 5/6) |e eal eel eos ION hae eb ytee|) 14°| 5°! 16) |117 || 18 | 19 | 20} 21 | 22 | 28 Set Mean 
ee SPH lPHly_Hel)=/=/=/=/=/= = 10 
an ea eo | | sor see nace sles ol =\= 8 & =/=/=/]/ = 9 
3 9 = = — i er ei i = 10 
4 )=)/=/=/10/=/10/=);)=/= = SHSPHy_=f]=/=)/=)/=)/=/= 0 = 10 
5 0; 0} 9)10) =) =) =] =)/=/=/= = = = f=] =] =] =)/= = 9 
6 |=] =/ =! 3] 6) =/=/=/=/=/=z/= 5)/=/= lj=/=/= || Sl) = |) 8 4 8 
7 ee ene Gm Uenyai nein eros eon 0) (On tO MON On mf maalROnmeCulON OM 8. ay iF 7 5 
8 0; 1}; L} O; 1} O} OF OF} OF] OF OF} OF =] =] =] =H] =] =/=/=2/=/=/= = 5 
9 Spe el Hl/=/=/=/= 3 oS 7/= = = = 9 
TO) |) eS SS SS ee SS ES ES | SS] Ss = Os a = 10 
WMoP=) =) =] =] BE] SES] S| SE = | BS BS SE BE SE BS BE BE BE BE BE SE ES = 10 
NS SS SS SS eS ee eS ee ee ee eS eS ee eS ee eS eS eS ee = 10 
47=/=,=/=/)=/= = =/=]= 10 = 3/10) = = 10 
WPS) Sf Ef SE ES ESE SE BE SE I ES ES EY ES ET SE BE EB SE J BE EB | SE PF Es = = 10 
Oo |= |S SS SSS ES ES eS eS eS SS SS SS eS eS aS eS aS SS aS eS = 10 
Wi)=)=)/=/=)/=/2=/=)/=/= = = |= SlP=/=/=/=]/=/= = 10 
WoP=) =) =/ 2/2) =/ =) 2/=/=/2)/ = 7 =) =) =/=/=/=)/=/=/=/=/=)]/ = 10 
WW P=f)=]/)=]/ =) 6) =] =) 2/=2)/ B=/=/2=72/=/=/=/=/= =/=/ = 10 
2 )=) =) =) =/2=)/ = 9) 10l=) Ba] =] =] =] =) =] =] B=) Sj! SE] Ss SE] SE] SE = 10 
21 SP] = /=)/=)/=/=/= =/=/=]= = =Hl=)|]= = 10 
2 f= =/=/=/=/=)/2/= = = SHSl=Hl/=)/=/= = 10 
3 an i 2 a 9)/=/=/= 8,;=/s= 9)/= = 10 
4S) ES fF BS S| SE EI EB EG SE =| OP HT =H] =! 9 8 8 U6 U7] CO] OJ BS C= 8 
2B =) =) =/=/=/=/=)/=!/=!/=!]=!/=7 8] 9;10} 8] 7] 6] 8} 6] 9] 7] 9 5 9 
26 Gh} 2y Ty aw te 2 7 a) SS SO | a SS = = = 8 
2 | SS SS eS eS ESS ES SS SS SaaS SS eS eS eS aS aS aS aS aS = 10 
285 =] =) =] |) =| =) le) = | S| = |] = | = 1 107 10) = | = | = = = = 10 
9 jj =) =) =)/=/=/=/2=/=/= = 8 8/} 8/10} 9;/=)/= 2 0 9 
30 ca eee | ee Oe |r ede ieee (eh Se |e OM OOM se Silene Tale cSi ll File dale Oi S=a|) Oa ON se 5 
31 0; OF; =) =) 2) 2/2) =] =] =] =] =P =] =] 10/10) 10) =)=/=/=)/=/=)] = 9 
Mean. | 8°4 | 8°3 | 8°8 | 8:7 | 8°8 | 9-1 | 9:1 | 91 | 8:9 | 8:7 | 9:0 | 9:0} 9:3 | 9-7 | 9°8 | 9-11 9°5 | 9°6 | 9°6 | 8:7 |9:1)9:7)/9:0] 9:2 91 
CLOUD. APRIL 1898, 
se = = Spa] =] =)/=/= = 10 
Sg | i a fe = Sl=/=/= = 10 
5 MO) @) ©] 2) 6) 8) &) SB) Bea) Sela/l2/2), Gwe ee) 4) Sr] ele) = a 
6 =) SS SS SS SB] aS SS =S/] =] = | = =]/=/= = 10 
(| 3) 2/2) ==) @lSle2l2]2l=)2 2a SaaS] aa eS = 10 
2) 8) e)/e)/2/)e)] 2) lt) =) lel =] 2/2/47 Baa Ss) Gy) i) 2) Bw 7 
OS SS = SH =] 8S] KH ES SS EST Sl =] =| =] = = = = 10 
My] ) =] =] =] =] =] =] ES] = = | EH eS = S=f=Hla]=/=/=/=)/=/ = 10 
8) 2S) =)/2=)2)/2/2)=)/=l2)]2lel=!=) 2124/2 AI Saleleail2| = 10 
ae — | — |) SS SS aS SS SS SSS I S| = | =] = = = 10 
ase | | | 1) 66 On ol =) o9)/=|=/=)/ 7) 8) 2) 1] 2 3 7 
ssa eee | | — | 8) = = = | | 10 
as) —2 ee | On Oo elon || = = =/=)/=/=)=/ = 10 
WPS) =| =| =)=| =| =| =|] =] =| =| =] 10] 10] 10/10] 10] 8| 8}/10}=/=]|=] = | 10 
ae — | — | =| | = |) = | = = |=) =)/=)/=)] = 10 
20 SSS ES ES EE SE SE EB ES BE ET ESE JF = | = a = =/= = 10 
ee cS | Se Sim simanmoer | 4 5] 3/ 1/ 0] Ox ©] 0] 0| @] oO 5 
a q aco) Oe Zeer Cee 7 | 10 |= |=|=| 6) 2) 2) 1) co. oO 4 
== = | = eS a eS = | Sl = =l/=/=/=/=!/ = 10 
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6 | 46-0 45:8 | 47-8 47°1 | 45°3 42:2| 45-5 41-2| 43-6 40-6 | 36°3 35:2|36-9 35:5] 48-6 | 36-0] 48-9| 303] 10] 10] 4] 1] 2 
7 |38-2 35:°9| 382 36-2| 39:1 37:0|39°6 37°1| 40-0 37:2) 42:2 39-1| 44-7 39-1] 43-1| 38-5] 48:8| 27:3 10/ 71 6] 10) 9 
8 |46°8 44:3) 47-1 44:9| 47-8 44:7| 47-8 43°9| — - | 45:8 43:0] 46-0 43-0] 48-3 | 42-5] 50-9] 366] 10] 10] 10] 9] 9 
9 138-7 36°8| 41-1 38:9) - -— | 41-1 384] - - | 40-7 39:0/ 40:3 38-4] 463/380] 56:0/ 29:0} 4] 7/|/ 6] 10! 6 
10 | 43:9 42°8| 44:4 43-2] 46-2 45-2| 46-6 45:9| 46-9 45-8 | 46:9 43-4 | 46-2 43-0] 47-7|39-:0] 49:4| 3201 10/ 10] 10] 9] 5 
V1 | 45-7 45:2| 46-1 45:9] 46-5 45:9] 47-0 46-7| 46:8 46-6] 48-9 48-7| 49-9 49-0] 49-2 | 43-9] 50-8] 47°31 10] 10] 10} 10] 10 
12 | 47:9 43-7 | 47-2 43°3| 48:0 44:0] 47-0 43-4) 44:7 42-7|39-9 39-1|38°8 38-2150-2/ 37-7] 59°6| 386] 3) 6] 6] 4! 3 
13 | 46:9 46-2] 46:3 46-1] 47-0 45°9| 46-9 45:9] 46-9 46-0 | 48:0 45-0| 47-9 44-8] 486 | 37-3] 49-3} 28-4] 10] 10] 10] 10] 10 
14 | 45:3 44:2| 45-8 44°7| 46-7 45°7| 46-7 45°9| 46-5 45-9| 46-1 45°6| 45-8 45-4] 48-2 | 43-8] 50°8| 40:1] 10| 10/ 10] 10] 10 
15 |44:8 42:9] 45:4 42°5| 45-7 42:1| 44:9 41-8) - — | 45:7 42:8] 45:8 42:8] 46-0| 43:3] 51:6] 401] 10] 10/ 9] 9] 10 
16 | 45-4 41:9] 44-4 41-9] - - | 465 44:0| — - | 47-7 45-0]47-7 44-9] 49-5 | 40-4] 48-6] 34:7] 10] 10] 10] 10] 10 
17 | 46:9 45°7| 47:2 45:9| 48-0 46:7| 47°3 46-6 | 46-8 46:1 | 47-6 46-6 | 48-1 46:6] 49:8 | 45:3] 49:1] 41°83] 10} 10] 10] 10] 10 
18 | 46-7 45-9| 46-9 46-4 | 48-7 47-7] 48-3 47:8] 49-6 47-2| 48-0 44:3] 48-0 44-9]48-1| 46-0] 49-0| 40-4] 10] 10] 10] 8] 7 
19 | 49:9 49-4] 50:9 50°21 50:0 49°5 | 50-5 49-9] 45-9 43-7 | 41-1 39-7] 41-6 39:7]53°3| 40-5] 54:6] 336] °10} 10] 10] 1] 1 
20 | 41-2 40-2) 41:9 40-9] 42°8 41-7 | 44-6 42:3| 43-3 41-1] 42-0 39-9] 41-8 40-7] 44:5 | 37-2] 51-4] 30°83] 8] 8| 8] 7! 10 
21 | 41:8 40-0| 42:7 40:9) 45:8 40:6 | 44:9 40-7 | 42:4 39-3] 39-9 38-8 | 39-0 38-0] 46-2 | 39-0] 59:9] 35:31 10| 10/ 8] 10] 10 
22 | 37-7 35-7| 38-0 35°7| 39:0 36°8|40:7 381] - - | 88:9 37°6| 39-3 37-8151:1|35-0] 60°99) 32:67 8] 7] 8] 10] 10 
23 | 42:9 42-°2/43-7 43:0] — - | 461 45:7| - — | 48-3 45-6] 48-2 45:8] 49-1 | 33-3] 48-2/ 33-0] 10] 10] 10] 10] 10 
24 | 48-1 44:9| 48-5 45:5 | 49-3 44°8| 48-0 44-7| 47-0 44:0] 46-0 45-2 | 46-7 45:0149°3/ 45-0] 54:8] 400] 9] 91 9] 10] 10 
25 | 46:9 44-4) 46-9 44-6) 47-9 44:3] 47-1 44°8/ 47-0 44:3] 47-9 45-°2| 47-9 45-01 48-0| 44-0] 49-8] 41-1] 10] 10] 10] 10] 1o 
26 |46°8 45°8| 46:9 45°7| 47-3 45°6| 46-9 45°8|47°5 45°8| 47-9 46-9| 47-8 46-9] 48-3 | 44-1] 52:0] 41:8] 10] 10/ 10] 10] 10 
27 | 49:9 49-0} 49-9 49:0] 51:6 49°6| 51:6 49-0| 50-7 48:0| 48-9 46-1 | 48-6 46:0] 52-0 | 46-9] 541] 43-6] 10] 10) 9] 10] 10 
28 |45:0 42°8|45:8 42:9] 47-7 42°9| 46-2 44:3| 46-8 44-9| 46-9 46-0| 46-8 46-2] 48-7 | 43-0] 72°0| 39°) 9] 6] 10] 10] 10 
29 | 46:8 46°1| 47-0 46:7 | 48:8 47°1| 49:6 47-9| -  —- |50:4 49-9] 52:8 49°6]51:5| 44:3] 52-7] 42:9] 10] 10} 10] 10] 10 
30 | 48:7 47:0/48°8 47-6] - - |49°8 49:0) - - |51-9 50:2| 53-0 50:2453°3| 46-0] 55:0| 43-6] 10] 10] 10] 10] 10 
81 | 45-0 40-2] 46-2 41°6| 45-9 42:3] 46-7 42°8| 46-0 43-0] 44:1 43-9| 45-8 45:2]53-4| 41:6] 654] 35-77 8] 7] 10/ 10] 1o 
Mean,| 43-8 42°2| 44:1 42:6] — - | 45-1 48:2) — —- | 44:2 42:5] 44-4 42:5]47-9| 40:0] 52°6| 35:2] 8:5 | 84] 8-4] 8:8] 8-5 

STEVENSON SCREEN. FEBRUARY 1898. 


Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. 

1 | 48:7 45°8| 48:3 46:0] 48:4 47-5 | 50°8 49°9| 51:9 49°9 | 46°7 40°9 | 45°6 40:2] 53:1 | 44-5 59:1] 39:0 7 8} 10 7 

2 | 4871 39°8 | 43:0 39°8| 41°7 39:0 | 42:9 37:7 | 41°8 37:0 | 40°2 34°7 | 38°3 34°81747°5 | 36-9] 52:2) 36:27 10) 10 9 7 

3 | 40°9 37°9| 42:0 38:9] 41°1 39:2] 40°9 38°9 | 39°9 37°8) 36:9 32°8 | 36:9 32:6] 44:0 | 33°2] 62:°3| 30°27 10 7 if 5 

4 | 33:0 30:0 | 32:6 30:7 | 35°8 32:2 | 86:1 32:2 | 36°3 32:1) 35:2 31°9 | 34:8 32:2)39:1 | 29°38} 70:6} 28°3 9 4 1 4 

5 | 3271 31:3) 33°8 31°6| 387°9 34:0] 38:0 34:0) - —- | 86:2 35:0 | 36:0 35:3} 40-4] 28-7) 68:3) 20-7 7 8 8} 10 

6 | 37:1 34:7) 87:1 349) - - |387:3 34:7) - — |383°7 82°8| 385-7 33-9] 42:0) 32°81 54:2] 3071 9 9 if 7 

7 | 36°8 33°7 | 37°9 34:0| 39°7 35°7| 41:8 36:9 | 89°8 36°7 | 39°7 36°9 | 40°8 38°5] 42:3 | 82:6] 80:1] 28:3 6 il 8 5 

8 | 41°9 38°6 | 40°9 38:0| 42:9 37:9 | 44:8 39-9 | 43:0 39:0 | 40:4 38°8 | 37-6 36:3] 45:0 | 36-6} 70°8} 32:0} 10 6 ul 8 j 

9 | 44:9 43:8 | 45°7 43:7) 45:8 44:2) 45:1 44:0 | 45:0 43°8| 45:9 45:5 | 46-7 46:0] 46:5 | 36-0} 52:8] 30:0} 10} 10] 10 

10 | 46°8 46°7| 46:7 46:2) 45:9 45:1 | 46°5 45°9| 51:0 47:4 | 48°8 45:9 | 49-2 45:8]51°7/46°0} 54:0) 41:6] 10] 10] 10 “| 

11 | 44:1 40°8 | 43-9 40:3] 46:7 42:2] 45°8 42:0| 45:0 41°1| 44°3 42°8 | 44:8 42°81 49:°6| 41:1] 79°8| 35:1 6 3 9 il | 

12 | 48:0 43:6] 47:6 43°7| 47:9 43°9| 464 446} - —- |40°6 36:0) 39°9 34:8] 48:3] 35°38] 47:9] 37:97 10] 10; 10 | 

13 | 87°5 36°4/37°8 36°38) - —- | 41°38 89°0} - -— | 41°5 39:4| 42:0 40:2]43-0] 34:0] 53:9) 29°67 10] 10 7 | 

14 | 41:2 37°8| 45-6 39°8] 44:9 40°8| 44°8 41°8| 45-7 42°7| 45°8 44:9 | 46S 45-2] 46-4) 38-3] 65:3) 32:4 9 9] 10 } 

15 | 48°5 47°8|51°7 49°7| 47:9 42°9| 45:9 42°8/ 46:0 41:0 | 45-8 39:7] 42:9 38°8]52:0| 406] 68:0} 41°38} 10] 10 8 ‘| 

16 | 88-0 35:9 | 39°1 36:1] 40-7 36:8 | 39°9 36:1] 39°9 35°8 | 39°5 35:0 | 39:0 34-8] 42°0| 34:5) 54°7| 30°87 10] 10] 10 < 

17 | 40:4 35°8| 40°8 36°7| 42:0 37:4 | 42:0 37:9} 41°0 37°8 | 36°6 35:2) 36:0 34:7] 42°3 | 34-5] 57:4) 29°77 10] 10] 10 4 

18 | 33°8 32:0] 84:8 32:1] 87:0 32°7 | 88°8 33:1 | 88°2 33°5 | 36:2 31°9 | 36:7 32:3} 40:0 | 28-6] 81:2] 25:0 8 6 5 

19 | 38°9 38:0] 41°7 39°7| 41:1 39°1|41°5 40°2) - — |40°9 38:2) 37:9 36:7] 45°3| 32-L] 46:1) 28:4) 10) 10} 10 

20 | 81°4 292/301 28:0} - -—- |385°8 380°7) - -—- |383°9 31°5|381°9 31:4] 42:0) 25°38) 78:9| 25-7 8 3 a | 

21 | 29:0 25:5 | 30°9 27:7 | 84:8 32:7 | 87-7 34:9] 37:9 35:0) 36°8 34:4] 37:7 34:8] 38-3 | 26:7] 76:1) 28-1 7 7 | 

22 | 385°0 32°6 | 386°7 33°7 | 39°1 35:1 | 41°8 36:8) 40°6 35°6 | 86°5 33°8 | 85:2 32°8]44:0| 33°2} 96:0] 26°5 1 1 

23 | 27°2 25°7 | 28:9 27:4! 35°3 32°1 | 38°38 34:6 | 40°5 36:2) 33°6 31°9 | 33:0 31:64 41:0] 25:0] 79°2| 20-1 1 1 | 

24 |30°4 28°6 | 33:0 80:0 | 37°7 32°9 | 42°7 37:0} 42°8 37°7 | 40°0 35:2 | 41-4 36°38] 43°6 | 35°4] 80:2] 18°9 a 9 

25 |45°9 41°8| 45:0 41°8| 44:8 42:4| 44:9 41°9| 45°7 42°0|35°5 34:8 | 85:7 34:9] 46:3 | 34-8] 55:0] 33:7] 10] 10) 1 

26 | 36°7 35°7 | 36°8 35°7 | 88°4 36°4| 39°7 36:2] - —- | 87°6 36:1} 88:9 36:9] 44:0) 34:1] 73:1] 28°87 10] 10 

27 =| 38°8 37°8| 40°71 38°38] - -—- |41°8 39°77} - —- | 89-2 37:6 | 38:9 36:9] 43°3| 34-9] 7071) 29°7 9 9 | 

28 |39°8 35:8 | 39:7 36°5| 43°1 38°3| 41:9 37°8| 41°7 38:°1/ 38°9 36:9 | 39:4 37:2] 43°7 | 34:0] 78:2] 269 7 9) 10 > 
Mzgan,| 88°2 36°6| 39:7 871) - - | 42:0 886] - - |389°5 86°8|39°3 36°7] 44:5 | 34:3] 66:°6| 30:2] 8:1 | 7-7 | 7:9 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 81 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. MARCH 1898. 
Temperature—Dry and Wet Bulbs. ‘etal Black Radka. Amount of Cloud, 0 to 10. 
: ; b. {SS 

gh 104 12h 14h 16h 21h 29h Bulb. | Min.) on | 10m | 14h | aim | 228 

— Dry. Wet. Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. , 
1 | 34°9 32-2 | 34:0 32:1 | 36°9 33:1] 37:9 35:6 | 36:7 35:2| 83°7 33:0) 84°6 33°8]40°3 | 33-0] 85:0} 27-4 7 3 10 10 7 
2 | 39-0 35:0| 38:0 35°8| 39:5 37:0| 39:6 36:9| 40:1 37:0] 84:4 82°8| 83:8 31:9} 41°5 | 33:4] 77:8 | 26°7 7 4 7 5 5 
8 |38:4 31:8) 35:9 33°1} 41:3 36°8| 41:9 36°8| 39°9 36°6|36°9 34:9 | 37°8 35°6] 42°6 | 29°38] 78:0) 24:1 i a 7 9 9 
4 | 36:9 34:0] 88°1 34:8] 39:9 35°7|40°9 35:9) —- — | 84°7 33:0] 82:9 31:9] 42:4 | 32:0] 88:5) 27:2 8 6 a 8 1 
5 | 32:4 31:7 | 33-2. 32°1| 35:0 33°6 | 36°9 34:7| - — | 3864 35:3) 36:3 35:2138°0 | 28:1] 77:6) 23:8] 10] 10 10 10 10 
6 | 34°9 34:6 | 36°3 34:9] - — | 42:2 38:1) - — | 81°8 29:9} 31:6 29:3] 45:0/ 30-0} 92:2} 19:7} 10] 10 5 I 0 
7 | 29-4 28-4 | 33:7 30:9] 36:9 32:9] 40:9 36:5] 40:9 36-9 | 84:7 32°9 | 33:0 31°79} 42-4) 26:3] 70:9) 22-1 2 2 5 8 8 
8 | 28:5 27-3) 31:3 29-6 | 37°6 32:9] 39-9 36°5| 40:9 37:9] 41°3 389°2|41°6 38:7] 42°0| 25:1] 72:5 | 20°5 0 0 6 10 10 
9 | 45:1 41:°9| 44:7 42°1| 46-2 41:9] 47:0 42:°0| 46:9 41°5| 42°8 39°9 | 42°5 39-8] 49°8 | 88:1] 95:9| 34:2 1 7 8 10 9 
10 | 45:2 42°8| 45:7 43:3| 47-7 45:7 | 47-9 47:0 | 48:9 47-0| 45°9 43°2| 44-9 43°1]50°2 | 40-9] 84:3) 38:2} 10) 10 8 9 10 
V1 | 44:2 48-6) 45:5 44:2) 45°9 45:0] 47:9 46:7 | 47:1 45:9 | 46°3 45:2| 46:3 45:2] 48°8) 42°81 77:0} 40:9} 10] 10 9 10 10 
12 | 43:2 40-7 | 44°8 40°8| 43°8 40°6| 46°6 41:6) - — | 87-6 35°9| 39-9 37-9] 48:3] 35-7] 92:°3| 40-5] 10) 10 8 3 if 
18 | 48°9 41°8| 44:2 42-4) -- = Gla CRY — | 48:0 39:9] 41-4 38-9] 45:4] 37-0] 47:0] 30:87 10/) 10] 10) 10 4 
14 | 39°3 34:9 | 40:9 36:1] 41:4 37°8| 43:8 37:9] 45:8 39:7 | 88°9 35°91 39°9 35:3] 47°3 | 84:3] 100°2] 3071 '5) 4 4 3 10 
15 | 42:9 42°2| 44:1 43:1] 46°8 45°6| 48:0 44:9| 44:9 42°8| 44°8 40°1| 43-7 39°91] 49°2| 38:2] 67:0) 35:3] 10) 10 10 8 4 
16 | 44-2 43-4] 46-7 45:3| 48°3 46:8] 49°6 47:8 | 48:4 47:4 | 49°2 47:1] 48-4 46:7150°0| 42:0] 56°3| 36:14 10 10 10 10 10 
17 ‘=| 47:7 47:2) 48:2 47:9 | 49:9 49-6] 50°9 49-9] 51:0 49-9] 51:0 49°8|51°6 49:9} 52:3] 45°41 55:3) 43:87 10 10 10 10} 10 
18 | 47°8 47-6] 48°3 48:0|50°6 49:3] 49:9 49°0| 49:3 48°7| 43°5 41°9| 42°9 40:9} 51:4) 42:0 53:2) 45°37 10 10 10 10 10 
19 | 39°9 35°8| 39:1 35°7| 41°9 386°6| 41:1 37:0) —- — |35°2 34:9) 34:7 38:21 45°5| 34:1] 96:3) 29°8 5 6 5 | 6 
20 | 37°9 36:2) 4071 381) - — |44:9 39:9} —- — |389°9 38:1] 38:7 36°71 46:5] 31-0} 87:2) 25:5 9 7 9 4 1 
21 | 42-1 4071 | 43-5 40°9| 46:1 43:1 | 46:9 43:9} 45:4 43-5 | 42°3 40°3 | 41°7 39°9]50:0| 36:0} 95:9} 30-0 a Uf 8 H 9 
92, |43°9 41:3] 44:3 41°6| 43:9 42°0| 43:1 42:1] 45:0 43:5] 47:1 46°5| 48:2 46:97 47-2) 39°3] 52:3) 34:3] 10 10 10} 10 10 
23 | 43:7 40°9| 44:3 41°6| 46:7 42°4| 44:5 39°8 | 44:7 38-4] 89°3 35°6 | 39°2 35:4] 50-0 | 37:71107°4| 37:1 5 5 8 5 3 
24 |39:°9 35°3| 40-4 35°9| 40-7 36°5 | 42°3 36°7 | 43°9 36°7| 387°9 34°8 | 38°3 35:1} 45:0 | 36-4) 94:2) 31°3 9 6 3 2 4 
25 | 38°3 35°3| 38°8 36:°2| 38:9 36°5| 43:8 36:8 | 42°5 34:9 | 33:3 30°3 | 33°6 30°3] 45:9 | 31:0] 99:0} 28:2 5 4 4 8 8 
26 | 36:0 32:9 | 36:4 33:4] 39:7 35°3| 40:0 35:2] - — | 37:7 33°83 | 37:2 34:0] 43°5 | 29-3] 99-9] 22:8 9 9 8 9 9 
27 | 41°7 36:2) 42:2 36:6) — — 1424 38:2) —- — |38°7 36°3| 38:0 35°3] 46°3 | 8361]101°9} 32:0 7 8 8 8 7 
28 | 37:1 35:2| 39-8 37:0] 42:1 37:9] 42:5 39:3 | 40°7 37:°9| 36°9 35:0 | 37°5 35°41 45-8 | 33-9] 97:0| 28°3 9 8 8} 10; 10 
29 | 36:0 35:2/ 36-9 35:9] 41°5 37:5) 43:4 39°3 | 42°7 37:9 | 36:0 33°8 | 36°4 33-9} 44°8 | 32:°3]101°6| 30-0 9 8 6 6 8 
80 | 40-1 36:2/ 39:9 36:6] 45-0 39:0} 47:8 40-4 | 47-4 40:3} 39°6 37°9| 37:9 36:7} 49-0 | 29-1] 101:9| 22-0 2 il 8 9 8 
81 | 341 32°8| 37:9 35:9] 47:3 41:9] 44:7 38°8| 46°3 38°7 | 42°3 39:1 | 41:2 38-6} 47-8 | 29:0]}103°3} 22°3 5, 8 8 9 9 
MEAN] 39°5 37:2] 40°6 38:1] - — |44:0 40:3; —- — |39°8 37°6 | 39:5 37:3] 46:3 | 34:5] 84:2) 30:3] 7-4 | 7:0 | 76] 7°8| 7:3 
| 
STEVENSON SCREEN. APRIL 1898. 
Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. 
1 | 44°6 48:2 | 46°6 43°6 | 48°9 43:3] 48:4 42:5) - — | 43-2 39:2|43°3 39:7] 53°3 | 39:2] 986] 35:0 8 8 6 9 10 
2 | 45:9 42°9| 45:0 42°6 | 47:1 43°6 | 47:4 42:3) —- - | 402 87°3] 41-3 38:5] 50:0 | 39:0] 103°0} 33:6} 10 10 10 if 8 
3 | 42:5 39:4] 43:0 39:9] - — |438:9 41-9) - — | 41:4 36-2/ 40-1 36:0] 46:2 | 37:8] 72°6) 32:8 9} 10] 10 i 8 
4 | 40°6 36°1| 44:1 36°5 | 42:8 37°6 | 42°9 87:1} 42:9 37:0] 881 34:9 | 35:9 32:9] 45°8 | 82°9] 104-0} 27-0 6 7 6 7 3 
5 | 36°0 33°0/ 41:0 367 | 43:9 39°3| 46-2 40°8/ 47:1 40:3 | 42:1 89-7 | 42:9 41:1148:0/ 26°57 108:1/ 20:0 5 5 8 5) 10 
6 |45°9 44:9) 46°7 45°6| 49:5 47-4| 47:9 47-6 | 49:2 48:9) 50-2 49:0] 50°6 48°9]51°0| 42:1} 76:3} 39:0] 10 10 10 9 10 
7 |49°0 47:2|49°3 47:9|51°0 49-7 | 51:0 49:2 | 49:9 49:4] 50:0 48-7/ 50-3 48:9951:9| 45-6] 64:6] 42:3] 10 10 10 9 a 
8 | 516 46:9) 51°5 47:3) 54°8 49°8|57:9 50-7 | 59°8 51:0) 57:5 46:5] 56°5 46:9]6171| 46°3]110-4| 40-2 3 6 fi 6 4 
9 | 48:1 47:4] 47°8 47:3| 48:9 48-4/51°9 48-4] - — | 46:9 45:0/ 49:5 45:°5158:2/ 44-87 92:0} 44:2] 10] 10 8 9 8 
10 | 48:2 45:°9/50°9 45:5) - - |503 46:9] - — |46°8 45:0] 46:4 45:°2]53°3) 446] 89:3} 43:7 8 10 8 10 10 
11 | 48:9 44°3 | 4671 43:9 | 50°8 46:4 |[49°4][46-0]) 48°9 45:7] 44°8 41-9] 44-5 41-9]51°8| 43:3] 109'0) 41°6 9 10 8 i 3 
12 ; 46:9 42°41 49°5 43:4/ 48:0 43°8|50°8 45°7| 47:0 44:0] 46°3 43-4|45°5 43-4] 52:0! 38:°57113'0| 34°3 fi 8 5 3 2 
18 | 45°8 43:3] 46°4 43°9 | 48-4 45:1] 45:6 44:6 | 44°8 44:0] 44-8 44:1] 45:9 43-9] 50-8 | 42:2] 50-1] 36:4] 10 10 10 10 10 
14 | 48°8 41°7| 53°8 45:0) 51:9 45:1] 51:8 46-9 | 50:4 46:3] 43:7 41-3] 41°9 40:1] 55:0| 38:0} 119°0| 31:0 4 8 7 3 1 
15 | 41°9 40°3| 45:2 42:7 | 49°8 45°5 | 45-8 43-7 | 44:8 43:0] 46:0 42:8] 43-7 41:0]51:4| 35-4] 92°7| 28-0 6 9] 10 8 7 
16 | 46-4 43-4] 47:0 43°9/ 49:0 46-0|51°3 47:3) - - |45-9 42-9] 45-4 43-3]51-9/38:3]109-4| 320] 6/ 9] 7] 8] 7 
M7) 51°7 45:5) 519 45:3; - — |54:4 465) —- — | 49:9 43°8| 48:2 43°6]55°7 | 44-4] 953] 39-4] 10} 10] 10) 10 8 
18 | 50°3 44:4] 50°2 44-7 | 53°8 46°8 | 53°5 45°8| 49:9 45-8| 46:9 44:3] 45°8 43-7] 56-5 | 46-0} 92:5] 41:0] 10 10 ) 10 10 
19 42:3 41°2| 42:7 41°8 | 43:8 42°8| 44:0 42:9) 46:0 44-1 | 47-8 44:0] 48:0 43-8] 49:6 | 4u-9] 57°6| 39:6] 10 10 10 6 3 
20 | 51:5 45°5] 49:9 44-8, - — |49°3 45:6] — — |47:3 45:5 | 47:1 45°5152:0| 45:71 65:4) 89:7] 10} 10} 10} 10] 10 
21 | 47:3 45:°9| 48-4 46-4 | 51:0 47-8| 56-0 51-0 | 57:2 51°5| 47-9 45-0] 45-2 43-9] 57-6 | 41-7|113°3| 345] 10/ 8] 3] oO| oO 
22 | 49-2 46-4 | 52°6 48-9 | 57-2 50°8| 56-9 51:5 | 58-0 51:7| 48-4 44-9) 48-9 45-4| 60-0 | 36-7] 1025| 27-4, 1) 2] 3] 5] 8 
23 | 47°3 46:4] 47:3 46:5 | 47-4 46:9] 48-9 48:3] - — |45°4 43:8] 45:9 44:31 49:°5/ 44:5] 67:6] 39°57 10; 10/ 10] 10] 10 
24°)51°9 47°5|51°6 47-9) - - [57-1 48-0| - - | 47-5 44-3] 46-2 44-7] 58-2|40°5]1122| 341] 5| 4] 3] 7] 8 
25 | 52:2 48°3| 52°7 48°0 | 52°8 48°8| 54:7 50:5 | 54:5 50:3 | 52:2 46:9152°8 46:51 56-8 | 39:0} 100°6| 31:0 6 7 6 9 9 
26 | 48°8 43:1) 49:9 44:2) 52:6 44:4/54°6 46°3 | 52:5 45:3] 48-9 44:9] 47-4 44-5155°6| 42:0] 1076 | 34:6 8 8 a 9 10 
27 | 51°8 42°9/ 51:5 44:5 | 48:4 43°6|50°4 43-4 | 50-4 43-2] 46:3 42°3| 47-3 42°3152°6| 46-0] 90:0| 37:9 9 9 10 9 10 
28 | 47:6 45°9| 49°1 46:4 | 50°9 47°5| 52-9 48-3) 51:3 46:91 47-8 44:2 | 44-9 42:°9]53°5| 44:6] 76:0] 42:0] 10 9 10 10 10 
29 | 47°38 44:6) 47°8 44:4| 48:4 44:3) 47°8 44-1 | 47-9 48-9] 46-6 41-9| 46:8 41°91] 49-0 | 45-3] 63-6] 40-0 9 10 10 10 10 
80 | 49°3 44:5/50°3 45°4|54:9 47°9| 56:3 47-5) — — | 47:9 43:5] 48:2 43:54 58:0 | 44:°3]108:0| 40°0 9 9 7 9 9 
| 
MeEan| 47°3 43°8 | 48°3 ENG) = - |50°6 46:0} - — |46°6 43:2) 46-2 43:1]53:2| 41:1] 92:1) 36:1} 7:9 | 8:5) 7:7 | 7 7eal 
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STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. MAY 1898. 
Temperature—Dry and Wet Bulbs. BlaclelRadue Amount of Cloud, 0 to 10. 
= aie al la Loe Max.) Min. Bulb. | — = 
gh } Lob 12h 14 16h 21h 22h Qh | 10h | 14h | 21h | 29h 
Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. | Dry. Wet.) Dry. Wet. 
1 | 46°9 45:5|50°9 46:9] - - |54:0 463) - —- 478 44:9 | 48°5 44°5155°6 | 41°77 1100] 40:0} 10 7 3 9} 10 
2 | 51:4 47:3) 54:8 47°9| 55°4 47°7| 57:9 48:3 | 58°3 49:2 | 47-1 43:0 | 45:3 43:4] 59-6 | 42°07115:0) 42:0 5 6 i) | 0) |) to) 
3 | 48°8 47:0) 51:0 47°8 | 57°4 49:4) 56-9 49°9| 53-4 49°5 | 50°9 45°6 | 50°3 46:4]59°5 | 43571120) 38837 10) 10 8 8 | 10 
4 |50°3 48°4] 52:3 48°8|51°5 48-8 | 52°3 48°9| 50:5 48°3 | 47°3 45:4/ 47:5 44:9] 54°6 | 43°61 1165) 40:8 9} 10 Qy Wey) Lo 
5 | 48°8 44°9| 47°4 43°8 | 46°8 42:9 | 52°3 46:2 | 51:5 45:9} 47°5 43:9 | 46°8 43:9] 54:5 | 44°69 1123 | 39°6 8 6 6 8 8 
6 | 49-9 43:3 | 53-5 46-2) 53-4 45°9 | 56°5 48:3 | 56-7 47°9 | 46-2 42°9 [45°8][42°3]] 58:4 | 45°3 | 124-0 | 39° 7 7 6 0 0 
7 | 48°9 44°38] 53°8 47-4) 58-2 50°8| 564 49°33] - —-— | 48:7 47°5| 48-7 47°81 59-6 | 83°5}114°3 | 25-0 4 7} 10; 10); 10 
8 | 51:5 49:35] 51°9 49°99} - - |58°6 51:4} - —- | 49:9 47:9) 50°0 47°54 54:6) 47-9] 99°2) 45°5 @ | ile Sa LO LO 
9 |50°3 46°3| 51:7 46:9) 54:7 47°9| 56:0 48:4] 55:8 47-9] 46°5 42°4| 44:4 40°3957°6 | 45°97 120°6 | 42:3 8 7 Z 6 6 
10 | 44:7 41°0| 45:4 41°9 | 44-6 43:5 | 45-9 45°0| 47:0 46°4| 46°6 44°6| 45°9 44:49 49°0 | 32°38} 91:0] 24:1 SS MO i aka to) Pal 
11 | 42°9 41:4 | 46°6 42°8 | 45:5 42°9/ 45:3 41°8| 45-0 41:2 | 41:3 38:0] 41:0 38°5948°0 | 35-4} 91:0} 34:0 8 9 9 6 9 
12 | 89°38 37:9} 44:0 39:9] 43:1 39°5 | 45°9 38:3 | 45:4 40°3 | 39°9 37°3| 89:0 37°29 47-0 | 34:0] 114°9 | 29°0 6 6 8 9 6 
13 | 44°9 39°9| 44:7 39°4| 49°3 41°4 | 50°3 41°4| 49°6 41°6 | 40°8 37°5 | 388°5 36°39 515 | 34:0]119-0) 3071 9 7 5 2 1 
14 | 43°8 39°5| 464 40°4/ 52:4 44:4) 49:9 43:3) - —- | 45:2 41°3 | 44-2 40:°9953°9 | 29°9]123°0) 21°3 4 5 8 5 4 
15 | 45:5 42°0/ 40-4 39:3) - - | 42°38 403) - —- | 42°38 86:4 | 39°4 35°59 48-0 | 39-4] 105-1 | 34:1 9 9 9 3 5 
16 | 47:2 42°3| 43-9 39:8 | 48:0 40:1 | 49:0 40-9 | 48:2 41-2 | 42:2 38:0 | 41°3 38°2951°6 | 34:6] 104:0 | 2671 6 6 8 4 4 
17 | 39°9 38°8| 41°4 40:1 | 47:4 43:4] 49:9 44:9] 49°5 44:4 | 44:2 40°7 | 40-9 38:9] 52-0 | 37-5] 108-7) 30°99] 10] 10 9 0 0 
18 | 48°5 44:5 | 524 46:9 | 57:9 51:5 | 60°3 52°5| 60:2 50°4| 49°9 46:0 | 48-4 45-2] 62:1 | 32°07 1150 | 24:0 2 2 1 1 1 
19 | 54:5 49:2) 57-7 51°5 | 63°3 50°4| 63-9 51:1 | 63°9 50:9] 51:8 43:9 | 49:3 42-5] 670 | 38:9} 125°3 | 29-0 0 0 if 2 2 
20 |51°8 45:4) 55:9 47:9) 60:7 51°5| 63:4 53:4 | 63:2 53°5|51°9 47:2| 51:2 44-9] 64°4 | 38:9} 120-0] 26:9 ] 4 4 1 il 
21 |54°7 48°9]56°9 49°8 | 59°9 51°7|62°9 52°99) - - | 50:9 47:7 | 49-4 46:5 64:1 | 44°17 122-0] 35:0 1 4 4 4 4 
22 |49°5 47:3) 49°5 47°3) - - |51:0 486) - —- | 491 47:8} 48-9 47-49 57:0 | 46071160} 42°2) 10) 10 9 5 3 
23 | 54°3 49°8| 55-9 50°9 | 58°2 53:4/| 61:5 55:0) 60:0 53:9] 49°9 46°9 | 48°8 46-0} 62°9 | 45°38} 116-4 | 35°6 1 1 2 4 2 
24 |50°9 47:4] 51°8 47°5 | 56°4 50°4/ 59°8 51°5| 60°0 50:4] 49°5 46:9 | 49°3 46-4] 61:1 | 45°31117°9| 89-0 7 5 4 3 4 
25 | 495 43-7 | 51:4 44°9 | 525 45°3| 575 48:9|56°5 48:9] 47-1 42°8| 46:6 42°6] 60-0 | 40:0} 122-1) 380-9 4 5 6 6 6 
26 | 48:3 42-9) 51:3 44:9 | 52°6 44:0 | 55:4 46:0) 56°5 47:1 | 48:2 44:1 | 43°6 41:2957-0 | 36°6] 125°3 | 25°5 6 5 7 7 5 
27 | 47°5 43:9] 49:4 44:3 | 49°5 45:4) 51:5 48:3] 53-0 48°0 | 48:1 45°8| 47°8 45:4) 55:3 | 37°87 112:9) 291 | 10; 10) 10 8 i. 
28 | 50:4 44:1) 51°5 44:9) 54:9 47:3) 54:3 47-2) - —- | 47:9 45:9) 47:1 45°94 56°6 | 42°59 117:4] 34:5 i) 9] 10; 10) LO 
29 | 51:4 469/519 46°38; - - |47°8 450} - —- | 44:9 41:9] 44:8 39°7]53-1| 43-7] 85:6) 44:1] 10] 10) 10 9 5 
30 | 50° 44:4] 49-4 43°5| 51:0 444/515 44:8) 54:6 46:4] 44:9 43-6 | 43:0 41°38] 556 | 40°3] 119-9 | 31°38 8 8 6} 10 3 
31 | 460 41°5| 49°0 43°3| 46-6 43°3 | 46-9 43-0] 48:2 44:4 | 45-9 42°6 | 45:9 42°9} 49-9 | 40:0} 110-0} 31:0 fh OF | LOM LO SO 
Mran| 48°5 44:5) 50:1 45:3} - - |58:3 471) -— — | 46:9 48:6] 45:9 42:9156-2 | 39°9]7113:1) 33:6 | 66 | 6:9] 7:0 | 61) 5:7 
STEVENSON SCREEN. JUNE 1898. 
Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.; Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. 
1 | 45°4 42:5 | 44°9 42-9) 44°9 42°2| 46°3 42°8| 46:0 44:1] 44°59 43°5 |[45°3][43-9]f 48-0 | 43-0] 69:9} 40-0 9) LOD Os LOR a0, 
2 |52°4 46°3| 53°0 46°4|53°9 46:°9/| 56°5 46:3 | 52-5 47-2|47°7 44:3 [48- OQ] 44:1] 58°5 | 41:2} 123'8 | 353 8 8 5 6 8 
3 | 475 46°5| 47-9 46:9) 49°9 47°7| 50-0 48:5 | 49°38 48-0] 47-7 46:0) 47-1 46:5]53-0| 43-5] 83:6) 39:9} 10] 10} 10] 10] 10 
4 |49°8 47°6| 48°8 46°9|53°6 49:3) 54:2 48:9) - —- | 51:0 48°7|50°1 48°9}59-4| 46:3124:2| 44:0] 10) 10 @)) oj) al) 
5 |52°9 51°3)54:°0 51°77} - —- |56:2 51°00} - — | 57:9 52:5|58°6 52°8]59:0| 47-4] 93:6) 46:0 9 | ito) i 9 
6 | 65°7 58°0| 62-9 56:2) 66:3 58°8| 63:6 59:0| 61-0 58°8| 52:0 51°9|51°8 51-2} 68:0 | 51°99 1282) 49:1 if D>) LOR aOR eo) 
7 |56°7 52°4|57°6 52°0| 62:5 54°3| 63:2 54:7 | 63°7 56°3| 56:1 50°6| 51:9 47-9] 65°9 | 48-29 131-8 | 43-2 0 3 6 4 4 
8 |59°6 52-9) 60°3 53-7 | 59°8 53:7 | 59:0 54:0 | 62:7 55:7] 55°8 52:6 | 52-6 50°38] 64:5 | 47:3] 124:8 | 38°8 7 5 Uf 4 4 
9 |59°1 54:4) 61-9 55:7 | 67:9 57-9 | 66-7 58°6| 65:0 57-2) 58-1 53:3] 55°8 52:9] 68-9 | 45-0] 1421 | 3771 1 4 8 | 10 7 
10 | 59°6 53°7 | 62°8 55:1 | 67°8 58°7 | 69°6 59-9 | 69°7 60°9| 56:1 52-9 | 52°8 50:9] 71:0 | 46:0] 131:0 | 37:3 0 1 5) 1 0 
11 | 54:9 52°7 | 58°3 54:9 | 62°8 57:°9| 67:7 60:0) -— — | 54:1 51-8) 52-8 50-8] 70°5 | 49°27125-1 | 42°7 6 3 6 4 5 
12 | 53-2 51°2/53°7 51:3) - - |581 548} - -— | 53:4 51-0] 53-1 50-9[ 65:0} 48-5]118:5| 43°6 | 10] 10 9 B 4 
13 | 55:0 50°6 | 57-2 51:8 | 63-0 54:0| 68°7 56°7 | 64:4 57:2) 54:9 501 | 53:0 49:71] 70°9| 49:0} 125-8 | 43:0 4 7 0 0 0 
14 | 55:0 52°3| 57-8 53°5 | 58°8 54:3 | 61:7 56°2| 60:7 55:9] 53:9 51-9) 52:0 50°1]61:°9 | 43°67114:1 | 33:7 0 0 2 3 0 
15 | 55:9 53:0 | 58:0 54:6 | 60°1 55:9 | 65:6 59-0 | 65°8 57:9) 58-1 53:9] 56-0 52-8 | 68:2 | 48-8]127:1] 40:0 9 7 8 ipo al 
16 | 59-9 55°9| 61°9 57-2 | 64:1 57°8 | 64:9 57°9| 65:0 57°9| 54:3 50°9|53°7 50:0] 66°6| 49:2} 122°8| 38-6 5 3 2 1} 10 
17 | 67°6 53°7 | 58°7 53:0] 61:9 55:1) 61:7 561 | 62:7 56°3| 56:0 53:7 | 56°6 53:9] 66-0) 43°8] 125-3} 34:0 9 7 8 8] 10 
18 | 57*1 56:2) 57-9 56°8| 60:2 57°2| 61:2 54°77] - —- |56°6 51:0] 55-7 51-9] 63°1| 53-2]120°8| 50°] 10) 10 6 9 9 
19 | 58:9 53°1|58°9 52:2} - -—- |58:9 521} - - [51:0 49-7|50°8 49:5961:9| 50°91119:3| 47:2 7 ES) I Op uo) 
20 | 53°2 52°6 | 55°2 54:7 | 56°7 55:2 | 57-3 55°8 | 568 52:7 | 54:0 52:2) 53-1 521] 57°9| 49-1) 69°3| 47:0] 10; 10, 10, 10! 10 
21 |55°6 54°1| 55:8 52°9| 58°8 53°8| 60°8 55:2| 57-8 58:2) 51:1 47:9] 49-8 47:2] 62:0| 48-7 | 126-1 | 38:3 6 9 4 7h 49 
22 | 55°9 51°8| 55:7 50°7| 51:0 49°8| 55:9 50°7| 54:7 49:1] 50°3 49:0] 51-0 48:9]57:9}| 45°71 111:8| 405 8 7 8 Iai 
23 | 52°8 48°8| 57-1 50°5 | 57:8 51°7 | 57°9 51°9| 54°8 50°0| 53-8 50°8| 51-4 50:71 59-9 | 48-1] 133-4] 40°5 9 8 8} 10} 10 
24 | 52°38 51:8 | 54:9 53°0|56°5 53°7| 58°38 54°7|54°6 52:2) 53-0 51°8/51°8 50:°9159-7| 51-0] 104:3 | 47-9] 10 9 SN allay (0) 
25 | 53-2 51°3 | 55:0 52°6| 60-4 54:9) 62:6 556} - - | 53-0 52:0] 52:9 52:0] 62:9] 49-5] 126-8) 46:0] 10] 10 8 8 6 
26 | 58°3 52:7/58:9 52:3) - - | 64:7 58:2) - — | 551 52:7 | 53-9 51:8] 67:8| 50-2] 125-6) 42:9 4 6 2 6] 6 
27 =| 55°3 50°2| 56:1 50-2 | 62°6 53-7 | 61:1 52°8| 63°6 53°3| 53-7 49-7 | 51:0 48-0} 66-3 | 48-7] 181-7 | 41:0 5 9 8 a = (0) 
25 | 56-7 51°8 | 598 53°9| 6171 56:0 | 63-1 55:7 | 63-8 54:°9|59°8 55:0] 59-1 55-4] 65°3| 41:0] 125°6| 31°4 7 2 2 9/° 10 
29° | 57°6 57°2| 56°9 56°5 | 56°38 56°1| 56°9 56:0) 56:8 55°8 | 55°6 55:0) 55:1 54:7160'0| 55:0} 76°8| 523] 10} 10) 10] 10] 10 
3C | 560 49°2) 57-2 50°8 | 58-8 51°9| 56°7 51-5 | 57°6 51-9 | 54°6 50-0) 53-1 50-1] 59-3| 53-0] 99:7] 490] 9] 10) 9) 9} 10 
Mean| 55°5 51:9] 56°6 52-4| - - |60°3 54:1} - —- |53°8 50°5|52°7 50°3)63-0| 47:°9]1161| 42°0] 7:0 | 7:2) 6:9 | 6:8 | 66 
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STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. JULY 1898. 
Temperature—Dry and Wet Bulbs. Mux (yin, | Black | Radn Amount of Cloud, 0 to 10. 
gu 10» | 12 14n 16h 21h 22h Bulb.) Min. | gn { 10m | 14h | a1 | 29m 
Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet./Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. | 
1 | 55:4 51:7) 55:5 52:9) 56:0 52:3) 56:0 53:0 | 55°8 58:0) 53°7 51°6 | 53-0 51:°1)58°2| 51-1 85:2) 45°77 10|} 10} 10] 10] 10 
2 |50°9 485] 56°8 51°9|57°8 49°3]60°9 51°99) - — | 47°7 45°6| 48-2 46°87 60°38 | 45-77125°8| 45:0] 10 6 4} 10} 10 
3 |56°7 50°8)56°3 5071) - -—- |51:°9 50°99} - -—- | 52:9 47:7 | 52:1 47°74 57-9 | 45°17 124°6 | 40-0 7 8} 10 fi 9 
4 | 55-1 48°8 | 58:1 50°9 | 57:0 49:1) 58-9 51:8) 59:7 51°5 | 52-9 48:3] 48-8 45-8} 61-0 | 46°} 131-8 | 40-0 5 5 5 i 4 
5 {51:1 50°6|51°7 50°9| 52:8 52:1] 53°8 53°2| 56:1 55°9|57°8 56:4) 57-0 55:6] 59'7 | 48:37 71:0) 38:27 10) 10] 10); 10/ 10 
6 |58°8 57:1] 56°9 56°3| 56:4 55°9| 59°3 58-3 60°8 58°6| 57:0 55°1| 56°7 54:°9]61:2/ 55°97 98:1) 5127 10] 19} 10/ 10/ 10 
7 |56°9 53°6| 565 52°9 61:1 55:4) 63°3 56°9| 60°6 54°71 54:5 50°4] 53-5 48°97 63°6 | 54:0] 119°5 , 50°3 8 5 3 il 1 
8 | 57:0 51°5|58°8 52:2 62:4 54:9/ 65-9 57:3 | 67:3 59°7 | 57:9 54°5| 56:1 53-4] 68:3 | 43:0} 123-7 | 33-9 A 3 3 4 4 
9 | 58:9 53:9] 63:1 56°5/69°5 58°2/72°9 611) - —- |60°9 54:9] 57:8 53:9] 74-7 | 48:0] 129°5|} 40°0 6 4 4 4 6 
10 | 63:5 58°8) 66:1 59°99) - - | 66:3 605) - — |59°3 56:0 | 57°2 55:2} 71:1 | 48:°97130:0| 39°0 1 i 5 2 1 
11 | 61:9 58:2 | 62:2 57°5| 63:0 58°4| 60°9 58°5 | 62:0 58:6 | 57°9 55°7 | 57-2 55:1} 65:0 | 53:0] 101°3 | 46:7 9) 10) 20) 10) Lo 
12 | 57:6 56:9} 60°2 58:0} 65°5 60°0 | 67:9 60°9 | 58:9 54:3] 55:0 51°9| 54-9 51°4] 68:1 | 55071352} S114 10) 10 7 6 7 
13 | 559 50°9| 58-9 52°8| 60°9 54°7 | 62°9 56:2) 64:6 58:2] 55:3 51°9| 49-5 47-4] 54-9 | 51-59 127-6 | 44:0 5 5 4 0 0 
14 | 545 51°9| 54:4 52:9 | 57-9 55:3 | 62°4 58-9 | 63:2 57°5 | 55°3 51°5| 54:9 50-4] 64:8 | 47:6} 100°7| 3856 | 10} 10 8 6 6 
15 | 57°9 53°0| 56°5 52:4) 61°8 56°4| 64°3 58-3 | 60°2 57:0] 57°6 56°3 | 57:5 56°3} 66-0 | 48:0} 132-4 | 38-4 zt 9 7{ 10) 10 
16 | 60°5 57°3| 58:9 54:9| 60°9 55°4/61'9 55:9} - - | 55-7 50:4) 55:5 51:3] 64-9 | 55°59180°9) 51-7 8 9 6 8 9 
17 | 52°8 50°3)52:°9 50°} - - |51:9 515) - —- | 57:7 57°5|57°6 57°4457°8| 48:3] 68:5) 39:0} 10; 10}/ 10; 10] 10 
18 | 56°9 54:6) 5771 54°8| 57:9 55:3] 59°0 56:0 | 58°3 56°3 | 52°5 51°3 | 52:7 51:3] 62°4|52:19111-4) 51:0] 10] 10} 10} 10); 10 
19 | 52°9 48:4) 54:5 49:2) 57:9 51:6 | 60°3 52°5 | 62°4 54:3 | 52°5 49°5| 49:4 46°9 | 64-4 | 46°3120°5 | 38°0 2 1 3 i 0 
20 |53°7 50°3|57°5 52:4 | 63:0 57:4| 644 58°2 | 64:4 58:0} 50°9 48°5 | 49°9 47°5] 65-8 | 39°09} 125°0 | 28-9 3 3 1 6 6 
21 | 531 51:1) 54°7 52°3| 58°7 54:8) 64:9 60°5 | 62:0 59:0] 58:9 57:2 61:4 58-4] 66°3 | 44:07 1330) 35:6 | 10) 10 5} 10] 10 
22 | 61°9 59:4) 63°9 6171 | 64°8 61°5 | 63:0 60:1 | 61-9 59-7 | 59°3 57:8 | 58°9 57-7 | 66-0 | 54-4 9131°5 | 52-4 6 4 7H} WO) i) 
23 | 57°5 54:3 | 58°3 53:7| 58°8 54:5/59°8 549) - — | 53°9 48:4] 53°3 47:9] 60:3 | 53°49128:0| 49:9 8 7 + 8 6 
24 | 54:9 49°4/56°9 51°3} - - | 60°8 53:9; - - | 53:8 501) 51°6 47-9] 63:0 | 49:0} 130-4 | 42°6 6 a 6 1 0 
25 | 52°5 49°5| 565 50°8| 62°8 56:9] 63°6 55°6 | 64°8 56°9 | 54:0 50°9| 51-8 49:4] 65°5 | 40°83] 124-2] 31-0 1 2 5 7 6 
26 | 54°8 51°8| 59:2 55:1 | 64°6 57°4| 66°7 58°7 | 66°3 58°7 | 56°8 54:0 | 54:4 52°31 67°7 | 44-0] 124-0] 34-4 6 3 3 5 1 
27 =| 53°5 52°5|57°5 55:3 | 64:4 58°8 | 66°0 59-4} 63:0 58°5 | 60°1 55°8 | 59:2 55:9] 66-9 | 45:2) 132-0 | 35°38] 10 il Ze 1 11) |} l@) 
28 | 58°8 561/589 54:9) - - |57:1 54:1} - —- | 54:5 50°6 | 54°3 50:0} 60-6 | 54:0} 117:0} 51:0 9 8} 10 8 9 
29 | 52-2 46:9) 54:3 48°2| 57°4 504 | 59°4 52-2| 60°5 52:4] 55:9 51°6 | 54:3 50°8} 62:2 | 48-9] 129-7 | 43-1 6 a if 9 6 
80 | 55°2 51°7 | 59-4 53°8| 62°1 54:°9|60°9 54:4) - —- | 54:1 51°9/ 54:1 51°3] 63-2 | 44:1] 124°3 | 35-0 3 5 6} 10} 10 
81 | 57°3 56°9)58°5 58:0) - —- |62°7 57:7} - - | 56:2 52°8/ 55:8 52°84 66:0 | 53:27115:2) 491] 10] 10 9} 10} to 
MEAN) 56-2 52°8/57°38 53°7; - -—- |61°6 56:2) - -— | 55°6 52:5 | 54:5 51:7] 64-1 | 48-89118'8) 42°3 | 7:0 | 6:7 | 6:3] 7:1) 6:8 
STEVENSON SCREEN. AUGUST 1898. 
Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. 
1 | 55°9 55°3 | 57-1 561 | 60°0 58:0 | 58°9 57:7 | 58°7 57:7 | 58°5 56°9| 58:1 56°79 61:7| 54-1] 77°6| 4757 10} 10} 10] 10] 10 
2 |56°7 56°3 | 57-1 56:9) 57°8 57:4] 58°7 58°1|58°9 58°5 | 56:4 52:8 | 55:9 52°54 59-7 | 56-1] 933) 51:9] 10) 10] 10 0 2 
8 | 581 53:4 | 58-4 53°3| 58°8 54:0 | 56°6 53°1| 54:9 52°1 | 53-1 50-7 | 53-0 50°99 61°8 | 52°3] 104-7 | 41:9 9 5 | 10 8 5 
4 |55°9 51°7 | 57:0 53:0) 59°8 58:0 | 59°7 53:2| 60°7 53:9] 53-1 50-0 | 53-2 49-8] 62°0 | 51-2]122-1) 45:9 5 8 6 8 8 
5 | 511 49°8 | 51°38 50°3 | 58°9 52°7 | 53-7 52°8| 53-9 53:3] 53-6 51:9] 52-7 51:7]55:1/ 48°38] 67-6] 44°07 10} 10] 10 8} 10 
6 |54:0 50°9 | 565 52°8|58°7 53:7|60°8 55°38] - —- | 51:9 49-7] 50-8 48-7] 62-3 | 49:2] 127-3] 41-9 ') 9 6 9 6 
7 | 54:4 517/581 53-9] - - |59:0 55:0] - — |53°8 52:1] 531 52:0] 63-4 | 42:0] 122°6| 30:9 2 1 9} 10} 10 
8 | 54:9 52:9 | 55°6 53°7| 61:0 57:1 | 62:7 56°8| 62:8 56-9 | 53-1 50°8|50°8 48-8] 65-1 | 52°0}131-2| 46:0} 10] 10 6 0 5 } 
9 [522 47-1 | 53-9 48°6 | 58°8 52:0| 61-7 53:5 | 59°8 52:8 | 51:2 48-1] 49-9 47-0] 63-0 | 41:6} 121-2 | 30°8 8 1 3 7 5 
10 | 57:0 56°6 | 58:0 57°8| 61:8 59:9 |[60°1][58-4]) -  - | 58-6 57:8/58:0 57-7 ]64:9| 49°3]7101-8| 42:0} 10] 10] [10]} 10] 10 
11 | 60°9 60°5 | 60-2 60-0 | 63°9 63:0 | 63°7 62-4 | 67:2 64:0 | 63:0 57:4/ 60:9 56:9] 69-0 | 56°6] 113-2) 53-1] lu} 10} 10 3 6 
12 |57°7 57°8| 68:1 58:4) - - [[743][63-6]) - —- | 65:1 57:2] 62-8 58-9] 76°3 | 53:1] 123-6] 42:0} 10 7 7 9 9 
1B | 59°9 57°5| 619 58:9} - - |63:°9 58:9) - —- | 58:3 56-9]58°8 56:8] 67:0| 56:0} 127-0} 51-5] 10 95) 10 8 7 
14 | 61°1 58:3) 61-7 58:5} - - | 63:5 58:7] - - | 55:3 53-9 | 54:9 53-24 68-4 | 51°9]7125°5| 46-1 8 8} 10 3 3 
15 | 5d°2 52°8 | 59-2 55-1 | 64:9 57°3| 66°3 58:9| 67:1 59-7 | 57-4 54:2] 56-0 53-94 70-0 | 45°34 122-5] 38-9 5 7 0 5 3 
16 | 57°9 56:0 | 611 57:4| 66:2 57-7| 64:0 57°99} - —- | 57-5 54:9] 56-2 53:6] 67-0 | 50:0} 128-6] 41-2 6 8} 10 i 0 
17 | 56-9 54:0 | 62°1 57-8 | 62:0 57-1| 63:2 58:0| 66°8 60:0| 56°8 53°8| 54:9 52°84 67°7 | 45°34123-0] — 6 8 8 1 0 
18 | 56-7 54-2) 58:9 55°7 | 64:3 59-8 | 66-9 59-9] 66:0 61:0 | 58:6 57:0 | 58:9 57°34 63:8 | 49:0] 117°3 | 42:8 8} 10} 10 2 0 
19 | 57-7 55°6| 58°1 55°9| 59-8 56°8| 61:5 57-6| 61-1 57:1 58:7 55-7 | 56-7 54:4] 61-4 | 54-4 - 48-4} 10) 10] 10 8 8 | 
20 |61°6 56°7| 61:7 56:4 | 62:0 56°9| 62-1 58:0} - — | 598 57°5 |[69:5][57-4]] 66-0 | 54-8] - 50°38} 10] 10} 10 8 9 
21 |63°8 59°8|64°7 60:2} - - |65:9 61:9) - —- | 59-1 58:7|59-0 58:3)67:7| 56:0] —- 52°57 10) 10) 10 6 5 
22 | 64-1 61-9 | 66-0 62:1/ 71:9 64:7 | 73°8 65:3 | 67-0 62-8 | 61:2 60:6] 60-9 60:0] 76:1| 52-7) - 40°5 5 i a LON LO 
23 | 58°2 52°3 | 59°3 53-9 | 59-9 52°3| 60°7 52:9) 58-8 52:9| 54-0 51:0] 53-7 50:3] 62-7 | 54-07 - 50:0 7 4 7 9 9 
24 | 55°7 51:5 | 56°5 51:2) 605 53:1 | 57:7 51-7 | 57-6 50-8 | 52-2 48:9|50-4 48:2]6071| 52:0} - 47°4 8 6 9 8 9 
25 | 54°7 50°9| 56:9 51:2] 60-1 54:8] 62°8 56-3 | 62°38 55°3/ 53:0 51:9] 53°8 52:1]64:2] 44-9] - 40:7 | 10 9 8] 10} 10 
26 «(57-7 56-4 | 58-9 57-1 | 59-8 57°8| 59-7 57°38 | 59-8 57°8| 61'7 59-8/ 60:5 59°8}61:9/ 52-8] - 52:31) 10 |) 10) 10s) 10.) 10 
27 | 57-2 53°83) 56-8 53-2| 59:0 54:6 /56°7 53:7} -  - | 49:5 47:8] 49°38 48°3161°8|501] - 50:9} 10] 10 7 7| 10 
28 |50°3 47:9)52°4 492; - - | 55-1 48-8) - = | 51°6 47:1) 50:5 47°77 56-1) 47°67 - 43-0 9 5 4 fi 8 
29 | 49:5 47°6| 50-7 47-9 | 51:3 48+1 | 54:1 51:3 | 55-0 52:1] 56-0 53:3 55°6 53°8]57°1|) 465) - 42:0} 10] 10] 10 9}; 10 
30 | 56°8 53:4] 58-1 54:3) 60:4 55:4] 55:7 53-6 | 54:2 532/504 49-2/ 49:8 48°2]62:9| 50:0] — 42-0 9 i || MQ) ||— aKO)}) aI) 
31 | 53-2 47:2) 54:6 47-3 | 56-9 50°9/ 56-6 50°5| 55:6 49:0 | 52:2 48:8/ 51:9 48-8} 60-1] 46-6) - 40-0 ] Si ad. ile) 
MEAN) 56°7 53°9/ 58-4 54-8) - - |61:3 565] - - | 560 53:-4/ 55-2 538:1]64:2/ 49-9} - 44°6 | 81} 7:8| 81) 7:4 | 7-0 
| | 


84 FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. SEPTEMBER 1898. 
Temperature—Dry and Wet Bulbs. Amount of Cloud, 0 to 10. 
eS ee ee ee Max, Min. Black Radn, 2 
gh 10» 12h 14h 16h 21h 29h Bulb. | Min. 7 gn] yon 14a { 91m) gon 
Dry. Wet.| Dry. Wet.] Dry. Wet. | Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. | 
1 | 54:3 52:2 |55°8 52°1| 55°9 52:2] 589 55:0) 56°8 54:8.) 54°6 53:2] 51°6 50°9]59°1/49°8) - 48:1] 10} 10 OF ORO) 
2 |61°6 60°3 | 61°3 60:0 | 62:0 60:4 | 63:2 60°3| 61:4 59-7 | 59-4 58°6| 59-9 59:°2]646]51-2) - 50°83} 10] 10 Soy alo 
8 |59°8 59:2 | 58:9 58°6| 62°4 61°5| 60°3 59°38} — — | 59:4 58:9] 59°5 58°8}62°4/58-0] - 56°7 100) TONE 0s| sO) 10 
4 |58-7 57:2|60°3 58:9] —- - |72°8 64:9} — — | 61:2 58°9| 57:7 56:8} 74:9 | 56:1] 122-4/ 51-8] 10 ] 0 il 2 
5 |65°7 61°9 | 67°5 63:2) 69°9 68:9 | 72°5 66°3 | 70°7 66:1 | 67:9 63:9} 67°6 63°7 | 73°7 | 51-09 115-2 | 4255 1 0 2 Sy) ie) 
6 | 67:0 63°9 | 68°1 64°7 | 75°3 67°5| 77°9 69-4 | 80°3 69°8 | 66°6 63:1 | 66:5 63:4] 80°9 | 59°3]118°3 | 53:0 2 2 3 5 4 
7 | 64:2 61:9) 66°7 62:9] 67°8 63:6 | 69:0 63°9 | 66°8 62:9] 61°7 60°6| 61:9 60°4] 70°6 | 61:°2}117:2 | 58-1 Oko) 7 4 6 
8 | 59:4 58:8] 59°7 59°1| 59°7 58:9} 63-5 60°7 | 60°6 58:0] 56:9 55:0 | 55:9 54:7] 63°9 | 56°99 119'9 | 50:9 f 10] 10 GE at) | alto) 
9 | 57:0 56:0 | 56°9 55:7 | 58°8 56°1| 62:2 55:0 | 59-9 53:3] 52°9 50°9| 52:9 50:2] 63:0 | 52:7} 122-1 | 51:7 | 10] 10 4 8} 10 
10 | 57:1 55°4| 57-9 54°7 | 59:7 53:7) 59-51 53-7) — — | 57:9 53:9 | 566 53-6] 60°3 | 52°27100'2| 50:2] 10 9 9 7 2 
11 |56°5 55°1)57°3 56:0) - - |58:4 55:9) - — | 52-9 51:1 | 52:0 50°2]59°6 | 52-6] 88-4] 491] 10] 10] 10 8 4 
12 |53°7 49:9) 56:0 50°1 | 56:4 51:2) 53:4 50°8); 52:9 51:4] 52°8 49:8! 52:0 49-9} 59:0 | 47°3]117-0 | 42°0 4 7 g 9} 10 
13 |53°9 52°9/55:0 54:5) —- — |59°0 57:2) - — | 55:1 52:2) 55:0 52°51] 60°9| 50-9] 94:4] 48-4] 10] 10); 10 5 7 
14 | 59:3 55°5|58°8 55:2) 62:0 55°8| 61:7 55:5 | 62:4 55:4) 51:0 49-0 | 52°3 49-9] 63-2 | 51:0] 113°9| 51:5 9 9 4 0 5 
15 | 52°9 52:3) 53°8 52°9| 57:4 56:7 | 59:9 59:0) 61:0 60°4| 60°2 59°9| 59°8 59:3) 62:2) 49°57 78:8) 41:8] 10] 10] 10] 10] 10 
16 | 61:3 59:1) 63:7 59:1} 70°9 63°1| 70:0 63°6 | 67:9 62°3 | 61:0 58°4| 57:8 56:3] 72:0 | 57:0] 116-8} 48:8 4 J 0 0 0 
17 | 61-9 59:2] 64:0 60°6| 68:0 61°7 | 72°2 63:2) —- — |65°9 60°5 | 63-7 59:9] 73°8 | 53:0] 109°8 | 43°5 OW F uy 63) ako 
18 |55°7 53:2) 54:7 51:8) - - ;49°9 46°9| - — |47°7 45:0) 45:9 44:7] 66:1) 45:7] 99:2} 53:0] 10; 10] 10; 8 9 
19 | 51:9 49°1) 53:2 50:1] 56°8 52°7 | 58:1 52:9) 57:9 53:2 | 53°7 51:9 | 52°7 51:8] 59:9 | 43°35 | 107-2 | 37:0 3 3 0}; 10} 10 
20 | 60:0 57:9] 59°7 58°3) 59°4 58:3] 59°1 58:3] 59°6 58:9] 55:9 54:0 | 54°6 52°6]| 61:0 | 52-0] 72:8) 50°57 10) 10] 10 8 9 
21 | 5471 49°5 | 55°6 5071] 57°1 50°6|57°2 51:0|55°7 49:7 | 46°7 44:2 | 44:9 43:0] 58°8 | 45°87 119-4 | 40:0 3 8 7 0 0 
22 | 46:4 44:0| 49-0 46°7 | 56:7 49°8| 58:0 50°8| 58°9 50°6 | 46°9 44:1 | 45:0 43:0] 60°3 | 35:6 | 106°1 | 29-9 0 1 0 0 (0) 
23 | 43°1 41°5 | 47:2 44°7 | 53:0 49:0] 57-9 51:8 | 57°9 52°8 | 43:2 42°9 | 43°6 42-9) 59-1 | 34:77 109°5 | 28:3 0 3 6 4 0 
24 |46°1 44:9) 48-1 46°2|52°3 48°8| 54:0 49°8) —- — | 45:1 44:1 | 42:1 40:8] 56:7 | 35:2]102:1 | 28°6 5 6 0 0 2 
25 | 42:0 40°8| 45:9 43:3] —- - | 55:9 50°38) —- — |46°2 45:0) 44:2 43:1] 57:1] 33-4] 96:9| 27-9 al 0 1 6 6 
26 |45°5 43°6 | 48°7 45°3| 54:9 49:0 | 56:2 50:1) 56:9 51:6 | 45:2 43:9 | 44-2 43:0] 57-7 | 37-8} 94:0) 31:4 1 1 6 6 0 
27 =| 57:1 51:1 | 58°3 51°8 | 58°3 50-9 | 59:0 51:9 | 57:0 51°3 | 50°8 49-9 | 50°8 49°8] 59:3) 42:8] 92:2) 36:8] 10 hl] Os) LO fe 10) 
28 | 50°77 46:0 | 52:0 46°9| 53°3 47:0 | 54:1 47:2) 49:9 46-8) 47-9 46°1| 47-1 44°7] 55°3| 45:6] 98:7] 44:3] 10 9 i alo) 9 
29 | 46:4 45:3 | 49:7 47:0) 52:1 48:0 | 53-9 47°8| 52:2 46:9) 47°8 46°8 | 47°9 46°7] 54:0 | 42-3] 85:6) 36-9 yy 2 By WO 0) a) 
80 | 50°2 49°6 | 51:1 5071 | 53°3 51:0 | 55°6 52°8 | 56°6 53°8 | 52°8 51°2| 52:0 50°38] 56:7 | 47:0] 786) 45°17 10) 10 8| 10 8 
MeEan| 55°1 52°9|56°5 528-7) - - |60°8 55:9) - — | 54:2 52:2) 533 51°6]62°9/ 48-47 —- 44:3 | 6°9 | 65 | 5:7 | 65 24 
STEVENSON SCREEN. OCTOBER 1898. 
Dry. Wet. ‘Dry. Wet. Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.) \ | 
1 | 51:7 50°7 | 51:7 50:9 | 52°8 52:0) 54:7 53°9) —- — |57°9 57:5) 57:9 57:3] 58:0 | 51:0} 65:3) 47:0] 10] 10] 10] 10) 10 
Za StOmOeTalOSel aor |e — |58°9 58:0) - — 1579 57:6) 57°8 57°6159°4| 57-0] 63°7| 55:3] 10] 10] 10] 10] 10 
3 | 57:9 57°2|58°3 57-7 | 59°8 58°7| 59°7 57:9 | 59-7 57°6 | 57°8 56°3 | 55-7 54°77 60°9 | 56°8§ 79°4| 55:0} 10] 10 8 9 4 
4 |49-5 49-4) 51-1 50°8 | 60°7 58:0| 64:4 60:0} - — | 53:2 52°5| 52:1 51°7168:0| 47-0} 94:°0| 40-4] 10 0 0 0 0 
5 | 52:3 51°3| 54:2 52:9) —- - |74:0 61:3) —- — | 56:0 52:0) 51°9 51:8] 75°0 | 45°6 4105-1) 37-7 0 0 0 0 0 
6 | 60°5 54:8 | 62:2 56°7 | 65°9 58:2} 66:7 56°7 | 638-7 55:4) 52°7 49-7 | 52°9 49:5] 69-1 | 48-99 1051} 38:4 0 0 1 0 0 
7 | 57:0 51:2) 57°6 53:0 | 60°9 53:9} 61:8 58:0 | 58:9 51:2] 54:6 49:2] 54°38 49°4164-7 | 46°09 101°7 | 35°3 0 0 0 0 0 
8 | 51:9 49°6 | 58°4 50°5| 58:2 50°7/ 6171 51°38} - — | 55:1 49°9| 53-8 48-7] 63:0 | 49:0} 99:0} 38:0 2 il 0 0 0 
9 | 54:3 48°1/55:2 48:9} - - | 55:6 49:0) — — | 48:0 47°6| 48:9 47°91 56-9 | 47-6} 92°9| 38:0 6 6 Sy) 10) 20) 
10 | 44:2 43°9 46:5 45°7 | 58-2 50°9 | 54°8 51-9] 54:3 511) 461 45:1) 46-2 45°39 55:3 | 405] 86-2) 32-1 3 6 lt 8] 10] 
11 | 46-2 44:9| 48:9 46:9 | 52°7 48:4] 55-0 49°7|54:9 50:5 | 46-1 44:9] 45-1 43-9]56-9| 40-7 93-0] 36:7] 10] 10 0 5 3 
12 | 42°9 40°7 | 42°9 41°4| 49:0 46:2 | 53°3 48:9 | 54°1 48°8 | 47°9 44°2) 48-7 45:1] 54°6 | 33°49 91:0) 25:3 0 0 Oy) i) | lo 
13 | 51:2 45°7|52°2 46:5 | 56:2 48°7 | 55:1 47:9 | 54°7 49:0 | 52°9 47:0 | 52:9 47:1157°8| 40-97 99-1) 32:0 4 8 9 8 8 
14 | 52:1 48:7 | 58-2 48°6| 53:7 48°9| 55:0 48:8] 54:0 48:0 | 49°8 45:9 | 49:5 44:°2)54:0| 49-09 61°5| 44:77 10] 10 Oy} i) |, alla) 
15 | 48:9 45:0|49°6 44°6 | 49:9 43°9| 47°9 42:7) - — |46°9 41:9 | 47:2 41:°9]51:3) 45-7] 79:0) 43:1] 10| 10] 10) 10] 10] 
16 | 43°9 40°2| 46-1 41:2) - — |48°8 42:6] —- — |41°3 39:0} 41:7 38:9} 50:0 | 40:0} 94:0} 37:1 5 it 6 2 2 | 
17 | 44:9 40°9) 45:1 41:1 | 47:2 42:5 | 46°6 42°7 | 45:1 42:0|42°8 40°6 | 42°9 40°61 48-7 | 38:0} 80°5| 30:2 7 4} 10} 10} 10 
18 | 45°3 40°8 | 46:0 41:1] 46°9 41:9] 44°9 40:9] - — |44:1 40°9| 44:1 40°9] 47:0} 41:3] 67:3] 39:0} 10) 10] 10 6 4 
19 | 44°9 41°8 | 44:5 41°8] 44°8 42°0| 47:2 44:2] 48°2 45:9 | 49:5 48:0 | 50°7 49:1] 50:1 | 43°09 63°2) 38-1 9} 10 4|/ 10}; 10 
20 | 52°7 49°6 | 52:2 49°2| - - 1545 50°7 | 54:6 49:2! 55:3 50°7 | 55:9 51:1155:6| 48-6! 61:9) 4661 10) 10' 10) 10] 10 
21 | 54:2 51:8] 58°7 52:2] 53-4 53:0 | 54:4 54:0] 55:3 54-4] 54-9 52:3 | 55:0 52:5 756-0) 49-0] 63°38) 4497 10] 10) 10 8} 10 
22 |57°8 55:0] 57°8 54°6) 55:9 54°7 | 57-1 52:9) —- — |52°9 51:3 | 52:7 50°97 64°5 | 52:0] 76:0) 49°3 5 9 4] 10 7 
23 | 49-6 46:1] 51°9 46:9) —- — |51:9 486] - — |48°8 46:9] 48-1 46°8} 52:3) 46°97 80-4] 40:3 5 8 Z| 10!) 0 
24 | 48:2 46:0] 45°8 44°8| 47:3 45°0| 46°8 44:2] 44-9 42°2/ 46:2 43:2) 47-2 43°7151-2/ 41:7] 69:0) 43:1} 10) 10 9) 10) 10 
25 | 45:2 44°7|46°8 45:5) 48:9 48:-4|55°7 54°2/ 55:0 54:1 | 55:8 53°8| 55:2 51°67 55°8| 42-4] 581) 3893] 10} 10}; 10) 10) 10 
26 | 50°9 47:2] 51°7 48°] | 51:8 48°8) 51:1 47:9) —- — |50°9 48:1] 48:9 47:2]55°6| 47:2] 76:2) 43:2 7 6 Gy ko) 7 
27 | 49°8 47°7| 49-9 47:4) 52-2 49°8)51°2 49°1| 49:3 48:2) 49:2 48°0| 48:4 47:3] 54:4 | 46-3] 89°4} 40:0 3 3 | 10!) 20) eg 
28 | 46°8 45°9|47°7 46°2| 48:9 46°9)50°9 47:9) - — |46°4 45:6] 46:1 45:2]51:4| 45:0} 79:4] 39:7 8 8}; 10] 10; 10 
28 |42'1 41°5| 44:9 43-4] 47-1 46:0) 49°5 47:0) - 364 36:0| 36:1 35:9) 50°0 | 34:3} 85:0] 362 2 1 3 0 0 
30 | 44°7 43:6] 45:2 44:2) - — |47°8 46-7} - — |45:2 45:1] 45°3 44:9147:8| 33:9] 52°7| 28:2] 10) 10) 10) 10) 100R) 
3 478 44°8/ 46:9 44:8 | 45°7 42°7.| 47-2 42°8| 45:4 43:0 | 43°5 41°8 | 44:2 41°71 50°7 | 42-7] 66:4] 43°37 10) 10 5 1 7| 
Man} 49:9 47:3] 50°8 47:9] - - |543 501] - — |49°9 47:5 | 49°6 47:2]56°3| 44:9] 71:3] 39:9] 66 | 6:7 | 6:4) 7:2] 6% 
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STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. NOVEMBER 1898. 
Temperature—Dry and Wet Bulbs. Le Min, | Black| Radu, ao of Cloud, 0 to 10. 

gh 108 12h 14h 16 ep Bulb.| Min. gn | yon.| 14m | aim | gan 

Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.|} Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. % 

1 | 46:5 45-2/ 47:0 45:8| 47°9 46:2 | 46°9 45-8) - — |51°6 48:9/52°1 50°1)51°8/ 42-7} 63°6; - LOR LON LON LO) | £0 
9 |55:5 547/559 54:9) - - |55°2 52:2) - — | 48-7 45°1 | 47:0 44:9) 55:5 | 47:8] 63:9) — 10) |} iQ) |) UG) fF a@ | aK) 
8 |41°8 38°8| 44:1 41-0] 42:1 40-0 | 43°8 40°8 | 40°9 38:9 | 44:8 41:1 | 46:2 42:3) 48°3 | 39°0} 62:0) 36:9 5 SulelOn |e ON LO 
4 |46:0 42:9| 47:9 43:7| 48-7 44:2] 43°6 41:9 | 45-2 43:2] 46:2 42:9 | 45°1 43:3) 49°8 | 41-0] 59:1) 36°3 Sai LO) LOM 10 9 
5 |43°7 48°5 | 43°8 42°9| 45:4 43°9| 45:9 44-2] —- — | 41:6 40°3| 42:6 41:3]47°8/ 40:0} 61:3} 385] 10] 10 5 9 4 
6 |42°9 421/449 43:9] - — |49:0 469] - -— |50°9 47:1 | 53:1 47°7)52:0| 41-2] 57:0) 35:4 4 10 9 8 
7 |54:2 48:5 | 53:2 48:9|53-9 49:0 |51°5 48°5 | 52:9 47:9 | 53:1 46°9 | 53°4 46°83) 55:0 | 49°5} 62:1) 42°27 10 | 10} 10 8 
8 |51°1 46:9] 51-1 47-1) 53-6 48-0 [53-0][47-3] 47°6 44:2] 36°9 36°5 | 37°5 36°81 56-0 | 36-3} 85°0| 43:9 5 5 0 0 
9 (36:1 35:7 | 37:1 36:7] 43:9 41:9 | 45°6 43:9 | 43°7 42°5 | 39:0 38:9 | 39°6 38:9 | 46°6 | 33:0 cOnl me gpelt 0 0 0 
10 | 33-9 33°8/| 35:2 34:°9|40°5 39°9 | 42:9 42-4 | 44:3 43:0 | 37°9 37°5 | 37:0 36°8 é 77 2 0 0 
11 | 34:9 34°7 | 35°7 35°51] 40-1 39:9) 44°9 43:9) - —- | 41°5 41:1] 42°9 42-2 5°5 6 3 5 
12 | 52:2 49°2| 55:3 50°3)56°6 51°5|56°6 50°9| - — | 46:2 44:3] 44:9 42°6 34°3 0; 10 
18 | 43°5 40°1/42°9 39:2} - - |45°8 40:9) - -— | 42°7 38:9] 43-9 40-2 6°8 0 1 
14 | 45:1 44:3) 45°9 45:2) - - |486 46:9} - - | 45'9 48°9| 45-8 43:8 35'2 7 
15 | 39-9 39:3| 41°6 40°8 | 44:1 43:1) 46:9 45:1 | 45°3 44:0| 46°9 43:9 | 46°9 43:9 1:0 8} 10] 10 
16 | 46:7 45°9| 47:7 46:9] 49:9 49:2 | 53°0 52:2) - —- | 54:6 52:8) 53:2 52°89 54- - 10) | AKO) a) 
17 | 51:7 51-0} 51:1 50:1) 52:3 50:7/51°9 50:4; - -— | 48:7 48°6| 48°38 48°6154°3| 48-2] 65°3|) 48:2} 10 LON LON LO 
18 | 51:9 48°7|52°9 49-8 | 52°8 50:9 | 58:2 50°9|52°6 50°0| 53°5 49:2 | 54:3 49:°0}54°4) 47-4] 62:3) 44°7 4 L\ LON LON SLO 
19 | 49:5 46°8| 49°7 47:0) 50:2 47:7 |50°9 47°8| - — | 388° 38:0|36°6 36°04 54°6 | 36:0} 62:1) 46:9] 10 7 9 0 0 
20 | 87:9 36°9| 38°5 37-4) - —- | 43:2 41:9] - — | 44:9 42-1] 43-9 40°54 46°3 | 32:0] 65:9! 25°3 8; 8) 10 TM 83 
21 | 35°3 33°6' 36-5 35°3| 41:1 38°9| 88:4 37-0 | 38:2 36:3 | 30°3 28°4 | 29-4 27:4] 44°6| 29:0] - 30°0 2 5 6 1 0 
92 | 25:0 24-4) 26:4 25:4] 29°5 27:9| 31-4 29:4] 32-0 30:0 | 34:8 32:2] 35:0 32°2)37:0| 23-7] - 16°9 1 By) al) ako |) 1) 
23 | 35°5 34:5 | 35°1 34:0 | 36°3 32°5| 39-7 35:0 | 37-8 35:7 | 88°1 36:2| 38°6 37:0] 40°2| 30:0} 64:5) 30% 4 10] 10; 10} 10); 10 
24 | 38°8 36:9 | 39°3 37-3 | 40°1 37:5 | 39:2 36°9| 38:1 36°4| 3777 36°6 | 37°5 36:3] 40°3 | 35:9] 59°38) 31:3] 10] 10) 10; 10} 10 
25 | 41:7 39°7 | 42:4 40°3| 43°38 40°6 | 43°9 41°2| 43-5 41:2 | 42°8 40:9 | 42°8 40:8] 44:2] 36-8] 60:9] 34:2] 10 9 9} 10; 10 
26 | 39°5 37°5| 38°5 36°4| 39°38 37:4) 39:5 387-4] - — | 36:7 35:0) 37°5 36°51 43-1) 35:0] 54:9) 36:3 8 7 8 9} 10 
27 + | 38:2 36:1) 37°5 35:3) - —- |89°5 35:5) - —- | 85:9 33:3 | 36:9 34:1] 41:0) 32:5] 65:2) 27-0 3 Hi Se 8 6 
928 | 30:9 29°8| 33:6 31°3| 34:5 32:0 | 34:0 32:1 | 33:0 31:2) 26:9 25:0) 26°5 25°2138°9|) 26-2} —- 25°1 il 4 4 0 0 
29 | 26°38 24:9/ 26'8 25:5} 27:4 27:2) 28-9 28:4 | 29:3 29°0 | 31:5 31:0} 30°5 30°3]319)19°0]) - abitesy | | AK) |) 3X00) fh aK) 8 7 
30 | 39:9 39°3 | 42°38 41:2/ 45:9 44-7 | 49°8 47°5 | 49-2 47:1 | 48:9 43°7 | 48°8 43:2150°9| 27:3] 62:71] 20°47 10) 10) 10 9}; 10 
Mean) 41°9 40:2 | 42:7 40°8| - —- | 45:1 42°77) - —- |42°6 40°3| 42°6 40:4] 47:6 | 36°57 - - 71) 75) &0] 69 | 66 


DECEMBER 1898. 


arp fae b 
BH ATOM OF O1 
a owSHMw oS 
wR WROD oD 
Be SISO, CON Bi Ce oR eRe 
SS SSS SS a 
| ANINA® Ox 
GJ Swe Ha 
oo IawHoO oO 
waewwry NOR mo 
= pei 
So MmOMmMmm oo 
met = 
SOS wmOWwmm HONMWEO 
py 
ono 
por 
on 


Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet 
1 | 46°8 45°7 | 46:9 45°5 | 46°2 44:9] 45°6 44:5 | 45:0 44°7 | 50°9 49°9| 50:4 49°5]51°4| 43-7] 56°6| 407] 10] 10] 10] 10] 10 
2 | 44:3 43°3 | 44°3 43°4 | 44:9 40:9] 42:9 39°4 | 41:0 38:5 | 42:9 37:9 | 42°9 37:°9}52°2 | 40-0} 59-4) 41:0} 10] 10 8 4 5 
8 |30°> 35:0 | 386-4 385°8) 37:9 36°9/ 38°5 387°9| - —- | 50:9 48°9| 501 43:-21526) 34:8] 58:3}; 301] 10} 10} 10] 10/ 10 
4 | 51:2 47°5| 52:0 48°38) - — |50°8 50:2) —- — |51°> 51:0] 51°8 51°2]52°3| 46:0] 52°6; 44:0] 10] 10] 10] 10] 10 
5 | 48°9 48°4 | 494 48°5 | 48°7 48:1 | 48-9 48:5 | 49°2 48:°9/49°9 49:6 | 50:9 49:9] 52:2) 47-3] 53:1] 47:0] 10] 10/ 10] 10! 10 
6 |50°6 46°9| 51:4 47-2|50°7 47:1) 50°3 46°5 | 45-9 44°5 | 43-6 40°S| 43-7 38-7] 53°6 | 40:3] 64:6] 45-0 6 9 8 6 7 
7 | 41°9 39°0/ 41:9 39°5 | 40°9 40:2 | 42:3 40:9] 44:1 43:0] 41:0 36:9] 38:0 36:0] 46:2 | 38°5] 57:0] 35-0 of Hy io 7 3 
8 | 31°5 29°5 | 80°3 29-0 | 31:9 30:2) 36:9 32:1) 39°6 32°9| 48-9 40:1 | 42:2 40:2} 44:8 | 29-2} 59-0] 25-4 0 0 i UO 310) 
9 | 46°2 425) 45°9 42°83 | 46-5 42:9] 47-0 43°5| 45-2 40:°2| 43-9 40:9] 45:5 41°57 48:1 | 40-6] 56:9] 38:9 9 8 6 8 10 
10 | 47:0 42°9| 49:0 42°8| 48°9 42:2] 47:5 42-4) - — |45°6 43°9| 44:8 43:9]52°4) 42°39 55:0) 4071 7 7 MN OW ate 
Il | 50:0 49°6| 49°7 49°3) - - |53°3 50°00) - —- |51°9 50:2/51:9 49-9} 54-0| 44:0} 56:3] 42:7} 10] 10 9 8 6 
12 | 50:4 49°5| 50-0 49°5 | 51°5 502) 48:1 44:9 | 46°9 42:9] 42-9 40-6 | 42:0 39-9] 52°6 | 42:1] 61:2] 46°9] 10] 10 9| 0 1 
13 | 42°9 42-0) 42°7 41°6 | 44°7 42:8] 45:4 42:9] 44-1 42:9) 47:6 46:1 | 47:9 46:4] 47-:7| 88:4] 60-0! 33-0 9 6 Oy) UO] WO) 
14 | 49°%5 44:5 | 49-0 42°9| 47-3 42-5 | 42:4 39:9 | 43-9 39-9 | 43-2 39-4| 44-9 40°5152°1| 41-3] 55:0] 43°5 9 | 10 8; 10 8 
15 | 39°6 37:1| 389°3 37-0| 41°9 37:3 | 44:2 40:1 | 41:8 38-9! 43-6 41:7] 43:9 42:1] 45:5 | 38-0] 49:1] 30:7 5 3 S| Cl) 2 
16 | 51:0 50°3) 505 50-0 | 52:0 50:7 | 49°2 46:1 | 48°0 44:9 | 48-7 41:8] 44:3 42-0] 52°3| 42-8] 55-0] 42:0] 10) 10 UO | © 
17 | 43°6 41°3 | 45:4 42°3 | 45°3 42°3/ 43°8 41°6| - -—- | 40:2 39-9] 42-7 42:3] 50-5] 38:8] 51:8) 39:0] 10|} 10/ 10] 10] 10 
18 | 40°7 38:4/40°9 385} - - | 3885 36:5) - - |87-7 36:1) 37-C 35:9] 51°1| 36-0] 52:2) 36-1] 10 9 6 ai 7 
19 | 41°0 36:2| 40-9 36-7 | 40°4 35:7 | 38-9 33-9] 40:3 33-9 | 36:2 33:9| 36:0 33:4] 43-0 | 32-9] 51:5] 33°6 7 7 6 7 6 
20 | 345 31:8 34:9 32°6| 88:1 36°5 | 38°9 38:3] 46°3 44:2) 46-7 43°6| 46:6 43-41 47-6 | 32-3! 50-2] 27:9 4) 1G) LO 10 7 
21 | 41°9 41°5 | 42°3 41:8 | 43:5 42-6 | 44-7 42:9) 43-7 42:8} 42:8 42:2 | 43-0 41:9] 47-0| 40:5] 53:0] 36:0 6} 8 8] 10 8 
22 | 46°1 42°3 | 45°8 42°8| 47-9 42°7 | 48:3 43-2] 48-0 44-3 | 48-7 44:1 | 49:3 44:°3]50°1 | 42:0] 55°7] 38°51 10) 10 8} 10} 10 
23 46°9 44-4 | 48:4 44°8| 47-0 44:4 | 45-7 43°5 | 46-9 44:4] 45-9 45:4] 44:9 44:6] 50:0/ 44:5] 62:3] 43:0] 10 MO} NO) Wey Te) 
24 | 44:7 43°7 44-9 43°8| 45:6 48°9 | 45:2 43:5] - — | 43°2 40°9| 43°8 41:8] 46:2] 40-0} 56:3] 4071} 10 8 Sl uo |) AG) 
25 | 48:2 47°9| 48°38 48:3) - - | 501 49°38) - —- | 50-6 49:8) 53-1 51:0] 51-7 | 41:2] 51:3) 40°21 10 LO LOS LON 10 
26 | 44:5 41°9| 42-1 40°8| 42-9 40-4 | 40°8 39°0| 44°8 41-0] 43°8 41:9] 43-9 42°5]53-4| 40:0] 62:8] 39-7] 10 8] 10] 10] io 
27 | 46°8 43-7 | 47-4 42-0 | 44-9 39:9 | 44-0 39:5 | 43°7 41:0] 47-1 44:4] 47-0 43:7] 49:1| 42-4] 56:2) 39:3} 10; 9] 10] 10 7 
28 | 42°7 38-9 | 420 38°6 | 41-9 39:2 | 42°3 39-6 | 39-0 37:0] 37-5 36:0| 38-2 36:9] 47-1 | 35:9] 51°8| 35-0 fe As 7 i ake) 
29 | 33°4 31-9) 33:5 32-0 | 34:2 32:2) 36-7 34:3 | 84-8 32-9 |.84-7 33-2] 32-9 31:8] 38-5 | 30-3] 51:2] 28-4 Gy & 1 1 2 
30 | 27°1 26°5 | 26°5 26°5 | 28°7 28:0 | 82°0 30-5 | 29°5 28°6 | 27-0 26-3 | 27-2 26:9137°0 | 25:5] 50-6] 20°6 1 0 0 1 3 
31 | 40° 36°6 | 37-4 36°3 | 40°3 37:7 | 41°9 38:7} - —- | 36:9 36:1] 33-8 33-4] 43-9 | 26-2] 48:1: 19:0] 10 | 10; 10 9 6 
MeAN | 43°5 41:3) 435 413) - —- | 44:0 41-4] - —- | 43-9 41:7] 43-7 41-7] 48-9| 38-6] 55:3] 369] 82 80] 8:0] 8-2 7:9 


86 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


MONTHLY AND ANNUAL MzkAN VALUES AT Ben Nevis OBsERVATORY, 4407 FEET, AND 
Fort-WILLIAM OBSERVATORY, 42 FEET ABOVE SEA LEVEL. © 


BAROMETER—BEN NEVIS. 


Apr. 
May 


July 
Aug. 


Sept. ; 


‘ct. 
Nov. 
Dec. 


Year . 


June . 


Mid 1 
night, 

5°420 | 5418 
“101% *096 
"2619 °256 
“210 *207 
‘2731 *268 
407] “403 
“B53 ] 545 
“396 °395 
“4764 °469 
288] °280 
‘180] 176 
159} “154 

5°310 | 5°306 


2 
5°416 
097 
"253 


*202 
*263 
*397 


539 
*392 
“464 


“272, 
175 
146 


5°301 


3 


5418 
“090 
"249 


193 
257 
*390 


"530 
*386 
457 


*268 
172 
149 


5°297 


4 


5°418 
088 
"243 


“192 
"252 
“390 


"528 
“383 
“453 


“266 
“166 
“140 


5'293 


5 6 
5°417 | 5°417 
086 | ‘092 
“241 | °242 
"190 | °194 
"251 | °256 
*390 | °394 
B27 | 529 
*385 | °386 
"450 | “452 
"260 | ‘261 
165 | °167 
135 | °134 
5°291 | 5°294 


BAROMETER—FORT-WILLIAM. 


Jan. 
Feb. 
Mar. 


Apr. 
May 


June . 


0°027 | 0:027 
- | 9°718 | 9°714 
“900 } °898 
“7824 “776 
‘8414 °835 
913} °912 
«| 0°078 {| 0:073 
- | 9°873 | 9°876 
968} °962 
“7964 “793 
“7451 °739 
"7264 °712 
- | 9°864 | 9°860 


0°025 
9°714 
895 


qi 
830 
“909 


0°068 
9°876 
“957 


“784 
"736 
705 


9°856 


0°025 
9717 
*888 


“765 
“826 
“905 


0°061 
9°872 
“948 
“778 
“730 
*702 


9°851 


07023 
9°716 
“885 


“763 
823 
906 


0°061 
9°871 
"945 
“775 
“727 
702 


9°850 


TEMPERATURE—BEN 


Jan. 
Feb. 
Mar. 


Apr. 
May 
June 


July 
Aug. 


Sept. 5 


292 
22°7 
22°7 


29°4 
22°5 
22°5 
29°2 
29°9 
37°6 


29°0 
29°7 
37°3 
38°9 
40°0 
41°4 


39°0 
401 
41°4 
35°1 
28°2 
28°8 


35°1 
28°2 
29°0 


32:0 f 31°9 


35°0 
28°9 


31°7 


29°4 
21°9 
22°2 


28°6 
29°7 
36°9 
381 
39°2 
41°4 
35°0 
28°2 
28°7 


31°6 


0°022 
9°716 
884 


“764 
*827 
907 


0°061 
$°870 
942 
“T71 
728 
699 


9°849 


0°025 
9-722 
889 


“767 
832 
913 


0°064 
9°874 
945 
“771 


728 
697 


9°852 


NEVIS. 


po pop 
ind 


0'029 
9°723 
“890 


“772 
834 
“914 


0066 
9°874 
950 
“776 
“731 
“691 


9°854 


TEMPERATURE—FORT-WILLIAM. 


Jan. 
Feb. 


Mar. : 


Apr. 
May 


June. 


July 
Aug. 


Sept. : 


| Oct. 
| Nov. 


Dec. 


Year . 


44°2 
39°0 
38°8 


44°2 
39°3 | 
38°4 | 


44°9 
44°2 
51°3 
52°8 
54°2 
52°4 


49°4 | 
41°8 
44°4 


46°4 


43°7 
39°1 
38:2 


44°7 
43°7 
50°7 


62°3 
63°8 
52°3 
49°3 | 
41°3 | 
44°3 | 


46°1 | 


oo = 
rm~T08 


ororon af 
ner Cow OO 


AAS SHS wan 


_ 
mr O 


44°2 
38°1 
37°9 


44°2 
43°0 
50°2 


516 
53°2 
5271 
48°5 
41°2 
44°3 


~ 
a 
i) 


45°7 


44:5 ( 44-1 
38°2 | 381 
37°7 | 37°5 
44:0 | 43:9 
43:0 | 43°7 
50°3 | 51:2 
51:7 | 526 
53'0 | 53:0 
51'9 | 51:9 
43'8 | 48°7 
415 | 413 
44°3 | 44-0 
45°7 | 45°8 


ew. 
S100 3 


ano af > 
Wwe w Noe 


> 


ee a ST ES E 
B WROD BOA ANA W080 


-~ 


8 
5°429 
‘096 
"253, 


202 
*266 
“402 


*537 
393 
“466 


272 
“179 
“131 


5°302 


0°041 
9°727 
*896 


“776 
*836 
“917 


0:069 
9°878 
957 
“784 
“738 
*702 


9°860 


wero 


oo mmo wor ppr 
RA TH OOM OH 


a woS BOO 


nmr 
“I 00 
On 


32°2 


43°6 
38'1 
38°0 


45°4 
46°8 
53°8 
54°8 
556 
53°3 
43°7 
415 
43°7 


46°9 


43°6 
38'5 
39°1 


47:0 
48°4 
55°0 
56°3 
57°0 
55'0 
49°38 
41°8 
43°4 


47°9 


0:063 
9°732 
“899 


“776 
831 
“914 


0064 
9°872 
960 


“789 
“746 
“720 


9°864 


29°4 
22°6 
24°1 


30°0 
31°9 
39°3 
408 
411 
43°5 
361 
29°3 
28°0 


33°0 


on a> = oe 
an acn ooew 
ial room one 


a un 
o & 
a 


42°4 


0°067 
9°739 
“896 


“774 
*829 
“913 


0-060 
9°868 
958 


“786 
“745 
“718 


9°863 


29°7 
22°8 
24°7 


30°5 
32°4 
40°0 
41°4 
41°6 
44°0 
36°6 
29°9 
28°0 


33°5 


Oe 
HO. 


{ 


AT 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

5450 9 5°447 | 5°444 | 5°448 | 5:448 | 5°454 | 5°455 | 5°453 | 5°452 | 5'450 | 5:448 | 5448 

107} °109] ‘102} ‘096) -100| 099} ‘099} ‘098} 092} :092| ‘089 -087 

"269 ‘271 | *268) *264] *264] -265) °268) -273) -27 ‘277 | *275 | +276 

"2129 °215 | 218} ‘217|) °218] "214) 214} °213] +215] *216] *208) +205 

“2827 °283 | °284) -281] *278| °278) °280| °281| ‘281| *284| °284) -281 

“A219 °425| -427| 424) *423| "422 ) °422| 424) °425] *428/ *428) -428 

*5b4 9 °555] °559] 558] °557| °557) *555| °558| °555|) *558| *558| °554 

401] -404| "400| -396| -392] °389] °390] °389] °393|) °396| °397| °398 

481] “484 | °483| “482 ) “480] “481] “481 ] 483] “485] 484] °483] °478 

*283 | °283) °277| :277| ‘274) °277) +279) °279) °277| °277| °272) 269 

"189 183] ‘183 | 180] °181] -184] ‘187| “188] *184] 182] 183] 178 

148] 143} °140|) *140} *148|) °162|) *168| *168] 164) ‘167| ‘161| °154 
5°316 | 5°317 | 5°315 | 5°314 | 5°314 | 5°315 ' 5°316 | 5°317 | 5°317 | 5318 | 5316 | 5°313 
0°062 | 0057 | 0°054 | 0°051 | 0:061 | 0°066 | 0-067 | 0-066 | 0°062 | 0:060 | 0°060 | 0'058 
9:736 } 9°731 | 9°721 | 9-717 | 9°716 | 9°718 | 9-718 | 9°717 | 9-715 | 9°718 | 9°712 | 9°709 | 9°705 4 94) 

895} “891 | “888} "883] "883) “885} “894} -903] -913) "913| ‘914] ‘911 

773) 771) “768| °764| °764] °763) °765) °770) “775| °774) 772) “770 

829] °824] ‘819|] 816] ‘812] ‘813] ‘818] °824| °834] *842] °847] 847 

913) *913) ‘910/ °907| ‘905} ‘904) ‘907] :910|) ‘916} ‘923) *928| ‘931 
0°060 } 0°056 | 0°055 | 0°054 | 0°053 | 0°053 | 0:056 | 0-057 | 0:064 | 0:069 ; 0°075 | 0-076 o-o77} ‘| 
9°864 || 9°862 | 9°858 | 9°852 | 9°847 | 9°844 | 9°844 | 9-849 | 9-858 | 9°863 | 9°870 | 9874 | 9'878) 

"962 *960| 955} 953] *951| 953] -958) 964) :971| ‘970| -971| ‘969] - 

“7844 779) 775) “771) 770) 771) “777 ) “778) “780} 781) 782) “780) ° 

"7388 "783 | °725| °727| -727| °733| °738) °738) °740|) °739| -740] “740) ° 

718} °714| °714) ‘714 |) °725) °728] °7385| °7386| °737| °738| -732) “725) * | 
9-861 | 9°858 | 9°854 | 9°851 | 9°851  9°852 | 9°856 | 9°859 | 9-864 | 9°865 | 9'867 | 9866 9°865 | | 
29°7 | 29°7 | 29°7 | 29°56 | 29°3 | 29°1 | 29°0 | 28°9 | 29°1 |) 29°2 | 29°3| 29°3 

23:0 | 23'2 | 23°3 | 23:4) 28°1 | 22°8 | 22°4 | 22°2 | 224 | 22°23.) 22-1 | 22°0 

25°4 | 25°3 | 25:4 | 25°3 | 24:8 | 24-2 | 23°83 | 23°4 | 23°0 | 22°9 | 22°9 | 22°83 

30°9 | 31°4 | 31°3 | 31°2 | 31°0 | 30°7 | 30°2 | 29°9 | 29°8 | 29°8 | 29°6 | 29°4 

82°8 | 33°56 | 33°5 | 33°6 | 33°3 | 329 | 32:3 | 31°7 | 30°8 | 30°5 | 303 | 30:0 

40'2 |} 40°6 | 40°8 | 40°8 | 40°6 | 40°2 | 40°0 | 39°5 | 38°9 | 38°5 | 382 |] 38-1 

42:2 | 42°7 | 438-1 | 42°9 | 42°7 | 42°4 | 41°9 | 41°5 | 40°6 | 39:9 | 39°5 | 39°4 

42°3 | 42°6 | 42°9 | 42°38) 42°7 | 42°56 | 42°2 | 41°7 | 41°2 | 40°7 | 405 | 40°2 

44°] | 44-4 | 44°S | 44°5 | 44:0 | 43°5 | 42°7 | 42°1 | 41:9 | 42-7} 41°5 | 41°4 

36°8 | 36:9 | 37:0 | 36°8 | 36°5 | 3671 | 35°7 | 35°5 | 35°6 | 35°5 | 35°0 | 35°0 

30°2 | 30°2 | 30°1 | 29°9 | 29°5 | 29°5 | 29°3 | 29°1 | 28°8 | 28°7 | 28°6 | 28°3 

27°9 | 27°38 | 27°38 |} 27°83 | 27°7 | 27-7 | 28°0 | 28°0 | 28°2 | 28°3 | 284 | 28°5 

83°8 | 34:0 | 34:1 | 34°0 | 33°8 | 33°5 | 33°1 | 32°8 | 32°56 | 32°3 | 32:2 | 32°0 

444] 44°8 | 44:8 | 44°8 | 44°3 | 43°9 |] 43°83 | 43:9 | 43°38 ( 440 | 44:0 | 443 

40°5 | 41°0 | 41°4 | 41°6 |] 41°5 | 41°1 | 40°3 | 39°9 | 39°3 | 39°1 | 38°9 | 38°6 

42°3 | 43°2 | 43° | 43°9 | 43°5 | 43°0 | 41°8 | 40°8 | 39°9 | 39°7 | 39°4 | 39°3 

49°4 | 50°0 | 50°0 | 50°5 | 50°2 | 50°2 | 49°5 | 48°2 | 47°2 | 46°8 | 46°3 | 46-1 

51°5 | 52°6 | 53°2 | 53°6 | 53°8 | 53°6 | 52°5 | 51°2 | 49°0 | 47°4 | 46°5 | 45°6 

57°9 | 58°8 | 59°8 | 60°6 | 60°3 | 60°3 |} 59°5 | 58:1 | 56°0 | 54°5 | 531 | 52°2 

59°4 | 60°4 | 60°9 |] 61°5 | 61°8 | 61°3 | 61°2 | 59°8 | 57°68 | 56°2 | 55:1 | 54:2 

6071 | 60°5 | 60°8 | 61°4 | 61°1 | 60°8 | 60°3 | 58°8 | 57-2 | 56°4 | 55°6 | 549 | bad 
58°1 | 58°6 | 59°7 | 601 | 59°8 | 59°1 | 57°2 | 55°6 | 54°9 | 54°5 | 58°38 |) 584 | 52M 
522 | 534 | 53°8 | 539 | 53:4 | 52:4 | 51°3 | 50°8 | 50°4 | 50°2 | 49°9 | 49°5 

43°9 | 44°6 | 44°8 | 45°0 | 44°3 | 43°8 | 43°5 | 43°2 | 42°7 | 42°7 | 42°6 | 42-4 

43°8 | 43°9 | 43°7 | 43°7 | 43°4 | 43°4 | 48:4 | 43°5 | 43°6 | 43°7 | 43°5 | 43°5 
| 60°3 | 51°0 | 51°4 | 51°7 | 51°4 |] 511 | 50°4 | 49°5 | 48°5 | 47:9) 47:4 | 47°0 
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. MonrHLY AND ANNUAL MEAN VALUES AT BEN NEVIS OBSERVATORY, 4407 FEET, AND AT 
Fort-WILLIAM OBSERVATORY, 42 FEET ABOVE SEA LEVEL, 1898. 


IND FORCE—BEN NEVIS. 


a | | Mid- 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 night 
2°48 | 2°47 | 2°48 | 2°37 219° 2:05 | 2°00 | 2°02 | 2°03 | 1°85 | 1°87 | 2:08 } 1°92 | 1°90 | 2°11 | 2°18 | 1°87 | 1°90 | 1°97 | 2°26 | 2°55 | 2°56 | 2°66] 2°66 2°19 
9°62 | 2°52 | 2°79 | 2°75 | 2°79 | 2°43 | 2°29 | 2:62 | 2°39 2°36 | 2°43 | 2°73 | 2:45 | 2°48 | 2°82 | 2°61 | 2°45 | 2°48 | 2°34 | 2°48 | 2-75 | 2°64 | 2°43 | 2°41 2°54 
9-18 | 2°91 | 2°23 | 2°31 | 2°24 | 2:27 | 2:24 | 2°03 | 1:98 2°08] 1°97 | 1°98 | 1°90 | 1°85 | 1°82 | 1°89 | 2°02 | 1°85 | 1°90 | 1°98 | 2°03 | 1°95 | 1°84] 1:90 2°03 
29 9°83 | 2°83 | 2°87 | 2°72 | 2:55 | 2°52) 2:60 | 2°58 | 2°53 2:52 | 2°70] 2°68 | 2-50 | 2°40 | 2°48 | 2°43 | 2°17 | 2°42 | 2°60 | 2°78 | 2°90 | 2-98 | 2°97 | 2°98 2°65 
1'8) 1°73 | 1°73 | 1°61 | 1°65 | 1°55 | 1:29 | 1°37 | 1°35 | 1°27 1°27 | 1°37 | 1°84 } 1°32 | 1°39 | 1°37 | 1°60 | 1:29 | 1°45 | 1°58 | 1°68 | 1°71 | 1°56 | 1°85 |] 1°89 1°51 
13 1°47 | 1:42 | 1°48} 1°32 | 1°37 | 1°47 | 1°57 | 1-40] 1°47 1°52 | 1:32 | 1°33 | 1:25 | 1°40 | 1°07 | 1°38 | 1°32 | 1°18 | 1°23 | 1°18 | 1:22 | 1°42 | 1°37 | 1:30 1°35 
1°08 | 1°19 | 1°31 |] 1°29} 1°15 | 1°15 | 1°05 | 0°95 | 0°85 | 0°85 0°79 | 0°82 | 0°82 | 0°85 | 0°68 | 0°79 | 0°65 | 0°71 | 0°87 | 0°87 | 1:03 | 1°03 | 0°89 | 1:18] 1:15 0°95 
1°31 | 1°99 | 1°44 | 1°65] 1°63 | 1°52 | 1°52) 1°60 | 1°76 | 1°61 1°45] 1°47 | 1°39 | 1:26 | 1°35 | 1°42 | 1°52 | 1°44 | 1°35 | 1°18 | 1°39 | 1°45 | 1°26 | 1°24] 1°29 1°44 
“11°85 * 1°82’ 1°95 | 1:98! 2°05 | 2:02 | 1°82 | 2°08 | 2°03 | 1°88 , 1:78 } 1:83 ' 1°67 g 1°85 | 1°67 , 1°53 | 1°38] 1°47 | 1:66 | 1°72 | 1°72 | 1°66 1°63 | 1°67 * 1:87 1°78 
3:13 | 3°26 | 3:27 | 3°19 | 2°98 | 3°08 | 3:13 | 3°13 | 3°24 | 2°85 | 2°92 | 2:97 | 3:03 | 2°73 | 2°66 | 2°52 | 2-74 | 2°73 | 2°60 | 2:85 | 310 | 3°08 | 3°15 | 3:2: 311 3°01 
285 | 2°58 | 2°62 | 2°40 | 2°78 | 2°55 | 2°40 | 2:48 | 2°48 | 2:33 | 2°42 | 2°52 | 2°30 | 2°30 | 2°15 | 2:12 | 2°07 | 2°00 | 2°07 | 2°15 | 2°37 | 2°62 | 2°58 | 2:72 | 2°88 2°41 
3-48 } 3°44 | 3°73 | 3°26 | 3°45 | 3°03 | 2°39 | 2°44 | 2°55 | 2:42 | 2°58 | 2°56 | 2°45 | 2°39 | 2°50 | 2°79 | 2°94 | 2°61 | 2°56 | 2°61 | 3°10 | 3°35 | 3°35 | 3°50 | 3°50 2°90 
2°24 f 2°24 229 | 2:26 | 2°26 | 2°17 | 2°03 | 2:06 | 2:08 1:97 | 1:96 | 1:99 | 1°98 | 1°89 | 1°57 | 1°90 | 1°95 | 1°84 | 1°87 | 1°92 | 2°09 | 2:20 | 2°16 | 2:23 | 2:24 2°06 
VND DIRECTIONS—BEN NEVIS. 
January. | February. March. April. May. June. July. August. |September.| October. |November.| December, Year. 
90 268 288 78 131 128 220 74 112 43 132 163 W727 
18 117 90 15 87 46 56 46 5 13 45 53 591 
15 5 13 62 133 26 tf 25 16 130 47 12 491 
25 10 20 170 84 63 19 107 44 215 49 44 850 
52 50 20 141 47 17 52 147 129 49 135 53 952 
244 70 63 90 49 103 67 103 96 101 106 147 1239 
204 56 108 92 58 103 135 130 149 100 93 154 1382 
74 ie 112 50 43 36 96 59 96 44 82 89 858 
22 19 30 22 112 138 92 53 73 49 31 29 670 
RS OF SUNSHINE—BEN NEVIS. 
| | | Percentage 
4 5 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 21 Total. Omoscibler 
- - - - - 0°30 | 2°82 2°31 2°05 2°25 0°92 - - - ay - 10°65 5 i 
- - - e! 0740 1°39 1°27 2°09 3°84 4°89 2°19 1°59 1°40 0°05 - - - - 19°11 7 
- - 0°70 1°32 3°35 4°64 4:97 6°84 6°51 4°95 2°78 4°23 1°81 0°82 - - - 42°92 12 
~ = 0-19 3°23 4°22 0:99 0°44 By, 3°00 2°73 3°19 3°29 3°87 3°09 2°73 0°25 - - 32°54 8 
- 5°62 9°20 9°59 8-18 8:49 8°52 9:09 | 11:20 | 13°44 | 12°34 | 12°51 | 11°32 | 11°36 9°88 7°44 1°26 - 149°44 29 
0°29 2°76 6°38 8°65 8:42 7°37 671 8°59 43 8°62 9°72 9 71 7°60 7°96 6°45 6°25 2°44 - 116°34 22 
O71 4°75 6°42 7°38 8°76 9°05 S71 9°36 | 10°04 f 11:06 | 11°77 9°94 9°50 8°16 9°41 9-40 6:18 - 140°60 27 
= 0°37 3°37 4°50 3°13 178 2°67 3°89 3°36 4°87 3°53 3°18 2°65 2°63 2°52 1-21 0°20 - 43°86 9 
- - 0°16 1°80 4°52 7°00 7°24 8°37 9°05 | 10°10 | 10°97 9°31 8°42 7°89 2°63 0°07 - 87°53 23 
- - - 0:05 2°50 7°00 7°00 7°84 8°43 9°61 9°59 9°32 | 8°09 6°40 0°35 - - 7618 24 
= = - = = 1°66 3°50 4°24 4°44 5°72 5°82, 5°00 | 2°68 - = - - - 33°06 14 
— = = = = - 1°24 2°10 1°82 2°20 2°27 2°00 0°22 - = - = 11°85 6 
1-00 | 13°50 | 25°72 | 35°90 | 41°45 | 48°08 | 52°24 | 64°68 | 72°76 | 81:80 | 78:59 | 69:55 59:98 | 49°34 | 34°79 | 24-62 | 10°08 - 764°08 17 
SUNSHINE—FORT-WILLIAM, 
= = = = = = = it 3°38 4°90 2°55 2°21 0:08 - = = - - 14°23 9 
=) = = = 0°47 4°20 5°89 711 8:17 8°84 7°48 4°82 1°50 - - - - 48°48 24 
eh he = = - 2°05 8°63 | 11°54 | 18°91 | 13°82 | 12°77 | 13°85 9°96 9°03 6°98 1°88 - - - 104°42 34 
- = 0°22 4°16 6°41 | 9°51 | 10°54 9°44 | 10°17 | 10°50 | 13°50 | 12°83 | 10°74 | 10°43 7°86 0°86 - ~ 117-17 32 
= 4°37 9°97 12°62 | 11°86 | 15°42 | 16°19 | 15°81 | 16-20 } 16°35 | 15:72 | 16:43 | 17-19 | 17:28 | 14:63 | 12-09 0°41 - 212°54 47 
= 1°37 7°76 | 10°18 | 10°81 | 12°94 | 12-16 | 12:29 | 14-29 | 14:37 | 12°97 | 13°81 | 12°55 | 12°00 | 10°78 9°16 2°08 - 169°52 36 
= 3:34 5°61 8°80 11°84 13°21 | 14°98 | 13°95 | 15°98 | 18°83 | 19°75 | 16°97 | 15°86 | 14°19 | 13:21 9°04 2°87 - 198°43 42 
ae ie - ilval 619 819 8°89 | 11°36 | 13°24 | 11°58 9738 9°30 | 10°50 8°30 9°80 7°02 2°54 0°15 - 118°55 29 | 
eae - 0°41 4°59 | 10°57 | 12°47 | 12°94 | 14:44 } 14-68 | 15°97 | 13°08 | 12°78 | 10°47 2°24 - = - 124-64 39 
| if 
= = = = 0°65 7°15 | 11°69 | 11°30 | 11-97 } 11:28 | 11°74 | 10°65 9°04 4°04 = = = = 89°51 35 
=) 1 ra = 7 = = 0°85 5°74 6°77 6°63 5°63 5°25 0°72 - - = - - 31°59 18 
= ae oe = = = 0°10 2°05 3°47 3°85 1°81 - - - = - = 11°38 9 
- 9°08 | 25°27 | 42°36 | 56°40 | 86°79 |105°98 | 115-72 127°76 }131°83 |133°67 |120°98 |101°11 | 86°69 | 57°62 | 33°69 5°51 - 1240°46 34 
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Jan. 1.—Summit clear from 6" to 15, but sky pretty | 


cloudy or overcast. Detached cum.-fog on hills almost all 
day, and at times passing over summit. A solar halo seen 
at 15», and corona seen during the day. Thermometer 
box changed at 94 15™. 

Jan. 2.—Fog till 11". Summit clear rest of the day, but 
sky nearly overcast. Fog hanging about hills all day. 
Lunar corona seen at 194, 

Jan. 3.—Sky almost cloudless all day, except for a little 
cirro-str. in the afternoon. Air very clear, Fog on hills 
all round in early morning, but after 5" it began to break 
up, and by 7» had all disappeared ; after 134, fog began to 
form again in valleys to 8. and E., and gradually spreading 
all round, and rising and enveloped summit after 19}. 
Solar halo seen from 15" to 18» inclusive. 

Jan. 5.—Sky almost cloudless from 6" to 154, but fog on 
hills to S. and S.E., and continually passing over summit. 
Mist, with drizzling rain, after 23". Fogbows and glories 
seen at 14" and 15%. Lunar coroneat 175, Thermometer 
box changed at 10" 15™, 

Jan. 12.—Summit clear at times in the afternoon, and 
sky apparently cloudless, but piled up masses of cum.-fog 
on hills to S.E., S., and S.W., and almost continuously 
blowing across summit. A faint aurora seen at 214, 

Jan. 22.—Summit cleared after 84, and remained clear 
during the rest of the day. Detached fog on hills, and 
sky pretty clouded with cirri-types. Thermometer box 
changed after 10%, 

Jan. 26.—Glazed frost forming most of the day. 
and heavy rain. 

Feb. 2.—Fog and heavy snow till 16". Summit clear 
thereafter, but sky overcast. Very heavy squalls between 
2h and 3%. In one of these the Richard’s barograph 
recorded a fall and rise of about 0°300 inch. At 2" the 
mercurial barometer was pumping from 24°700 to 24°550 
at the time of reading it. Raingauge not changed at 34— 


Mist 


too stormy, as observer had to watch the squalls—having | 


got knocked down and blown along. Lightning seen at 
2h and a ring on bell of telephone at 54 20™, 

Feb. 4.—Summit clear most of the day. Fog hanging 
around and at times passing the hill-top. Thermometer 
box changed after 10", Raven seen at Bucket Stage at 
17"—the only bird seen near summit for some time. [The 
Staff here at present have not seen a snow-bunting this 
year yet. | 

Feb. 5.—Lunar corona seen at 44, and a solar halo was 
seen at 11, 125, and 13}, 

Feb. 6.—At midnight “snow hail” was falling, and, on 
observer holding up his pencil, it was tipped by a small 


blue light (St. Elmo’s Fire), although none could be seen on: 


chimney or tower. 

Feb. 7.—St. Elmo’s Fire seen on observer’s pencil at 12. 
Rings on telephone bell at 0® 17™ and 0» 21™, 

feb, 8.—Fog most of the day. Heavy snow in morning, 
Snow-hail falling at 44, and, on observer holding up his 
pencil, St. Elmo’s Fire was seen on point as a small blue 
light. 

Feb. 12.—Snow falling heavily ; very squally winds 
and thick fog. St, Elmo’s Fire seen on pencil and observetr’s 
hair at 222. 

Feb. 13.—St. Elmo’s Fire seen for a moment on pencil 
during the fall of the last few particles of a very heavy 
shower of snow-hail at 23). 

Feb. 17.—Thermometer box changed after 5", and put 
one step up on ladder stand. 

Feb. 23.—Some fog hanging about summit till 42, 
Air dry during the rest of the day. The sky was almost 
cloudless till 16"; when a bank of stratus that had been 


low to N.W. for some hours, spread and covered the- 


sky till after 225, when it cleared away again, leaving 
a cloudless sky. Thermometer box changed after 52. 
Height not altered. 

Feb, 24.—Cloudless till 7"; cirri types thereafter till 
13", Thin fog depositing dark crystals till 17%, 
again, but overcast till 22". Fog at 23> and midnight, 
depositing clearer crystals than in afternoon. Solar halo 
seen at 132, 

Feb, 26.—St. Elmo’s Fire seen at 2 and 4%, Loose 
flaky snow made up of spines and small motes falling 
in morning. 

Feb, 27.—St. Elmo’s Fire seen on observer’s pencil 
at 224, 


Feb. 28.—St. Elmo’s Fire seen at 54, Flaky snow 


falling at 54, and small motes and pellets (not snow-hail). 


at night. 

March 4,-—Thermometer box was changed after 232, 
Height not altered. 

March 6.—Thermometer box changed after 
Height not altered. Lunar corona at 19% and 212, 

March 7.—Summit clear and sky slightly clouded 
all day. Thick haze all round, and at no time during 
the day did the visibility exceed 2. 
weasel were seen about windows this morning. 

March 9,—Thermometer box changed after 
Height not altered. 
seen scampering across kitchen floor, and into Neil’s bed- 
room, where it was caught and put into a tin box, 
was found dead about two hours afterwards, 


138 
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Clear 


After 19" a mouse (or vole) was. 


It. 


The tracks of a 


ys 


1898. | 


March 11.—Glazed frost forming in early morning 
and forenoon. 

March 13.—Glazed frost at 114, and St. Elmo’s Fire 
seen at 21" (very bright). 

March 14.—St. Elmo’s Fire seen very bright on 
kitchen chimney and on all posts, etc., on top of Tower 
at 15 and 2%. 

March 20.—Thermometer 
Height not altered. 

March 24.—Summit clear after 14%, but sky cloudy and 
fog passing frequently. Haze in distance. ‘Thermometer 
box changed at 16" 30™. Height above snow 48 inches. 

March 28.—New top ladder fixed up on thermometer 
stand No. 2; and box changed at 16" 30™. Height of 
bulbs above snow 57 inches. 

March 28.—Thermometer box changed at 135 10”. 
Height not altered. 

March 30.—Sky almost cloudless till noon except 
for a little cir. and cir.-s. ; fog on hills all round, but about 
noon the fog rose up overhead and formed a cloudy sky 
all afternoon. Air dry till 20"; lowest humidity 49 at 
84 and 9%, Shadow of Ben seen at 6". A solar halo 
seen with mock-suns at 84 and 9}. 

April 4.—Summit clear at intervals from 134 till 21}, 
but sky somewhat cloudy with thin cumulus. Cloudless 
since ; thermometer box changed at 22> 10™. Height 
above snow 55 inches. 

April 14.—Summit clear since 5", but sky somewhat 
cloudy with cum. and cir. till 20", and at times fog passing ; 
almost cloudless since. Detached fog on hills most of the 
day, but after 17" it began to clearaway, and at 205 it was 
all gone. Thermometer box changed at 5" 10™. A raven 
seen near Bucket Stage in forenoon, and a snow-bunting 
near Observatory in afternoon. Numerous flies seen on 
surface of snow between Observatory and M‘Lean’s Steep. 

April 15.—Faint aurora seen at 25 and 34. 

April 18.—S.E'. winds all day. Summit clear from 
13" to 204, but sky overcast. Brown fog crystals forming 
rapidly in early morning. Two snow-buntings seen in 
early morning. 

April 20.—S. to S.E!. winds. 
forming all day. 

April 21.—Summit clear since 5", though sky some- 
what cloudy till 16"; cloudless thereafter. Detached fog 
on hills during forenoon, but by 14" it had all disappeared. 
Haze near horizon all day. Temperature rising all day, 
the maximum 41°°3 at 18" being the highest temperature 
this year. Air very dry at times, the humidity being 
48 at 185 and 21". Glories seen at 54, Thermometer 
box changed at 5" 15™. Height above snow 55 inches, 

April 24.—Fog or mist till 5", and fog in evening. 
The fog that enveloped the hill-top in ‘early morning 
sank below the summit, leaving the sky cloudless, but 
rose again towards noon and formed a cloudy sky of 
cumulus. Thermometer box changed at 64 10™ A 
snow-bunting and raven seen to-day. 

May 1.—¥og with showers of snow till 112. 
clear, but sky somewhat cloudy with cum, and cir. After 
that air very clear to W. in afternoon. Fog on hills to 
E. and S., but towards evening it gradually spread round 
to W., and by 22" fog had enveloped the hill-top. 

May 2.—Solar halo at 15®. 

May 6.—Summit clear after 115, but sky cloudy or 


box changed after 8%. 


Brownish fog crystals 


Summit 
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nearly overcast till 19>; almost cloudless since. Air very 
clear and dry all afternoon, the lowest humidity being 33 
at 235, Fog rising in Glen Nevis at 20", but this cleared 
away shortly afterwards. Glories seen at 20%. Thermo- 
meter box changed at 12" 15™. Height not altered, 

May 7.—Fiue, and air very clear till 15, but sky fully 
half covered with cir. and cir.-str. At 14 fog in distance 
to W., which crept up and enveloped summit at 16%. 
Slight drizzling rain after 205, Air very dry in early 
morning, the lowest humidity being 36 at 1% At 52 a 
solar halo with mock-suns, the former rather indistinct, 
but the latter bright. 

May 10.—Sky almost cloudless till 5%. Cloudy or 
overcast till 9" with cir-s. Mist or fog since, with 
showers of rain and sleet. Fog on hills to E. and §S. at 
35, which spread all round except to W., and rose up and 
enveloped summit by 10". A solar halo with mock-suns 
seen at 5%. Glazed frost at 12". 

May 16.—Two snow-buntings seen at 14", and a raven 
at 164. 

May 17.—From 19" 30™, onwards, a solar halo 
observed with two mock-suns; the rim of the halo 
was distinctly visible against an apparently cloudless sky. 
Solar corone and glories at times between 19" and 20}. 

May \8.—Almost calm all day, with bright sunshine 
and dry air. Thick haze below. MHoar-frost on roof 
in early morning. An extra temperature reading at 
165 30™ gave Dry Bulb 45:0, Wet Bulb 40:0, the 
dry bulb reading being higher than any of the hourly 
ones and the highest since November last. 

May 21.—¥Fine and clear all day. Visibility 5 at 
215 and 22". Sky very gloomy to E. at 235, and 
overcast at midnight. 

May 23.—About 21 Neil found a cuckoo lying dead on 
the snow at the top of M‘Lean’s Steep (over 4000 feet). 

May 24.—Solar halos in morning. Air dry after 
205; lowest humidity 36 at midnight. 

May 27.—Solar halo with mock-suns observed at 4°. 
Two complete halos: the mock-suns being on the inner one, 
the one above the sun, and the other to the westward ; con- 
tact arches extended from each side of the upper mock-sun. 

June 2.—Thermometer box changed after 13). 

June 13.—Raven seen at 17}. 

June 14.—Fine sunny weather. Sky almost cloudless, 
but thick haze in the valleys most of the day. 

June 15.—Summit clear, but sky cloudy or overcast, 
and fog in valleys all day. 

June 16,—Summit enveloped in fog at 1, and con- 
tinued so till 4". Sky somewhat cloudy till 175 ; cloudless 
thereafter. Fog in valleys most of the day. Solar halos 
seen at 6" and 7}. 

June 17th.—Sky pretty cloudy till 185. Fog or mist 
since. Fog in valleys all day. Solar halo seen at 10" 
and 11", 

June 21,—Strong earth currents in telephone in after- 
noon, and thunder heard at 165 46™. 

June 24.—The snow has all thawed away at the Snow 
Post, but there is still a good deal of snow on the hill- 
top varying from 1 to 8 feet in depth. 

June 26.—Snow-bunting seen on summit cairn after 16". 

June 28.—Sky cloudless till 4"; slightly clouded till 
145; overcast ; and fog since. Detached fog in valleys in 
early morning, but this all cleared away by 102. 
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July 2.—St. Elmo’s Fire heard at 8" and 22" on 
kitchen chimney and on instruments on top of Tower. 
Thunder heard at 8" 15™. 

July 3,—Temperature below freezing point most of 
the day. ‘The hill-top has a fresh covering of snow from 
3 to 4 inches deep. 

July 4.—Lunar halo seen at midnight. 

July 7.—Mist till noon; clear at times till 21", when 
the clouds sank below the level of the summit, leaving 
the sky cloudless and the air dry and clear but cold. 

July 8.—Summit clear, sky almost cloudless, and air 
dry all day. The shadow of the Ben was very marked 
from sunrise (3" 35™, G.M.T.) till 4". Detached cum.- 
fog in valleys in morning, but no fog below at night. 

July 9.—Sky somewhat cloudy till 19%, but weather 
fine, warm, and very clear all day, the visibility being 5 
from dawn till dark. Shadow of the Ben very distinct 
both at sunrise aud sunset. The air was abnormally 
dry (for July) in the early morning, and the following 
extra readings were taken :— 


5h 10m D,B, 44°8 5h 30m “a B. 45°8 
W.B, 31°3 W.B. 31°1 
5h 20m D.B. 45-2 5h 40m D.B. 45°8 
W.B. 31°4 W.B. 32°1 


The lowest humidity observed (237) was at 9". Solar 
halo at 64, 74, 8. All morning the motion of the upper 
cloud (cir.-s.) was directly opposite to that of the wind 
on the summit. 

July 10.—Another fine, warm, and exceptionally clear 
day. A good deal of cumulus all day till 174, when it 
enveloped the summit; but from 185 onwards it lay in 
a thick sheet very little below the level of the hill-top. 

July 11.—Thick fog almost on a level with or passing 
over summit all day. Glories and fogbows were frequent 
before noon. 

July 14.—Fog at 3", and again from 9" to 17"; there- 
after cloudless. Large and sudden changes in the 
relative humidity at various times. Fogbow and corona 
at 172 40™. Glory at 20", Spider seen in kitchen at 154. 

July 15.—Sky cloudless, with fog below till 9"; 
overcast, though fog still below at 10%, 11, 12"; after 
that fog or mist very thick at times. 

July 19.—Raven heard at Bucket Stage at 20%, 

July 20.—Thin fog at 35, 45 and 9"; otherwise 
almost cloudless. Hoar-frost, glories, fogbows and coronze 
in early morning. Visibility 5 from noon till 22%. 
Earth shadow seen after sunset. Snow-bunting heard 
singing very sweetly at various times during last 3 days. 

July 25.—Solar corona at 4" 10™, Fog below till 
104, passing over summit at 11" and 124, and rising there- 
after. A young snow-bunting which the cat brought in 
yesterday alive but injured died this afternoon. 

July 27,—Sky almost cloudless till 6"; thin fog or 
cloudy sky thereafter. Thick haze all round below in 
early morning. 

July 29.—Summit clear after 6%, but sky cloudy 
during the rest of the day. Fog in valleys, and at times 
rising up and passing over Ben Nevis. 

July 30.—Sky pretty clear till 18%. Mist with 
drizzling rain since. Fog in valleys most of the day. 
Glories seen at 5", and a solar halo at 6%. 

Aug. 6.—Lunar halo seen at 22", Hoar-frost on roof 
of Observatory at midnight. 
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Aug. 7.—Lunar halo seen at 2%. 

Aug. 9.—Sky almost cloudless till 12", but overcast 
thereafter with cirro-str. Fog in valleys all day, and 
rising above summit in afternoon. Fog on at midnight, 
Lunar halo at 1, Solar halo at 8" and 9". Hoar-frost 
on roof of Observatory in early morning. 

Aug. 11.—Solar halo at 182. 

Aug. 12.—Slight haze in afternoon. 
Nevis seen at 45, 

Aug. 15.—Sky cloudless till 3"; somewhat cloudy the 
rest of the day. Earth shadow and Ben Nevis shadow 
seen at sunrise. 

Aug. 16.—Sky overcast or nearly so till 215; cloud- 
less since. Fog hanging about the valleys most of the day. 
Aurora seen at 2223™,. A sheep seen at first gorge at 7». 

Aug. 17.—Cloudless sky till 75. Cloudy or fog on 
summit till 21"; cloudless again since. Fog in valleys 
all day, and rising about noon above the summit. Slight 
haze in distance all day. Aurora seen at 1" and 2", and 
shooting stars at 1. Hoar-frost on office roof in early 
morning. Earth shadow and Ben Nevis shadow seen at 
sunrise. 

Sept. 4.—Sky cloudless except for a little cirro-cum. in 
early morning and again in the evening. This has been 
the warmest day this year as yet: the temperature 
ranging from 50°:0 to 62°*1, and the air very dry ; humidity 
from 40 to 61. Detached fog in valleys in early morning, 
but dispersing during forenoon. 

Sept. 8.—Three snow-buntings seen on Bucket Stage. 

Sept. 9.—Mist or overcast sky with showers of rain. 

Sept. 10.—Occasional showers of rain during the day. 

Sept. 11.—Mist all day with heavy rain in the after- 
noon. Stars gleaming at 1", 

Sept. 12.—Sparrow seen on office roof. 

Sept. 16.—Mist till 11"; sky almost cloudless since, 
but thick haze below all round. Light variable winds all 
day, chiefly S. Aurora seen at 21}. 

Sept. 17.—Sky cloudless till 44, Cloudy till 155; mist 
since. Thick haze below. Aurora seen from 1” to 34, and 
zodiacal light at 4}. 

Sept. 22.—Sky almost cloudless all day. Fog in 
valleys in forenoon, but clearing away during the after- 
noon. Slight haze in distance. Faint aurora seen from 
21 to midnight. 

Sept. 23.—Aurora seen from 1" to 4% and a solar halo 
at 122 and 13%. 

Sept. 24.—Sky perfectly cloudless all day. Fog in 
valleys during the day, but clearing away towards evening. 
Aurora seen at 2" and 35 and again at 225, 235, and mid- 
night. Haze in valleys all day. 

Sept. 25.—Fog and haze in valleys all day. Aurora 
seen at 1h, 2h, 3 and 44, 

Sept. 26.—Fog and haze in valleys most of the day. 
Since 22" summit has been enveloped in fog, but with 
moon gleaming at times. 

Sept. 28.—A brilliant display of St. Elmo’s Fire seen 
at 3" and 4 on instruments on roof of Tower, kitchen 
chimney, thermometer ladders, and Snow Post. The — 
Hotel chimney could be seen distinctly all aglow from 
Observatory roof, also jets of flame shot out from a sheet 
of corrugated iron which was lying flat on ground half- 
way between Hotel and Observatory. , 

Oct. 3.—Mist at 1"; summit clear and sky perfectly 
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cloudless the rest of the day. Fog all round below to 
about 4000 feet in forenoon, gradually sinking and dis- 
persing in evening. Lunar corona at 14, 25, and 33. 

Oct. 4.—Sky cloudless most of the day, haze in valleys, 
and fog over Locheil, Loch Lochy, and Lochlinnhe, clear- 
ing away about mid-day, 

Oct. 5.—Absolutely cloudless all day. Slight haze in 
valleys, and fog lying over Locheil all morning. 

Oct. 6.—Haze and fog in valleys, and fog blowing 
across summit occasionally in forenoon. 

Oct. 7.—Sky cloudless till noon, and again for a few 
hours in evening. Mist after 20". Aurora seen at 20%. 

Oct. 8.—Clear and cloudless from 11" till 145. Mist 
till 21", when top again cleared and sky was cloudless. 

Oct. 9.—Cloudless for a few hours in early morning, 
but fog passing. Glory seen at 8}. 

Oct. 11.—Fog in valleys all day, and passing over 
summit at times. Hoar-frost on roof in early morning. 
Deer lowing in Glen Nevis at 6. 

Oct. 12.—The sky was cloudless till 12; overcast in 
afternoon and cloudless again after 23". Thick fog lay 
over Locheil, Lochlaggan, and the Caledonian Canal all 
morning, but dispersed towards mid-day. 

Oct. 16.—Clear most of the day. Fog on hills all 
round and passing over summit occasionally. Nine snow- 
buntings were seen at the Hotel door at 10". 

Oct. 17.—Two buntings seen at 15". 

Oct. 22.—Lightning seen at 18}. 

Oct. 28.—Four ravens seen flying about summit at 122. 

Oct. 29.—At 2" the fog fell below the level of the 
“Ben,” but continued passing till 54, after which the air 
became dry and warm. Seven buntings seen at 7. 

Nov. 3.—Heavy showers of snow and snow-hail fell 
throughout the day. St. Elmo’s Fire (very bright) seen 
at 21" and 22}. 

Wov. 4.—Fog and heavy showers of snow all day. 
Strong earth currents in telegraph cable all morning. 
Thunder was heard a few minutes after 2". St. Elmo’s 
Fire heard at 5%, when it was also seen faintly, and seen 
again at 21», 

Nov. 5..—St. Elmo’s Fire at 7" and 84. 

Nov. 8.—Mist till 11; clear, air dry, and sky almost 
cloudless the rest of the day, with thick haze in valleys. A 
number of snow-buntings were seen at Bucket Stage at 16", 

Nov. 9.—Some patches of fog lay about hills to S.E. in 
forenoon, but disappeared early in afternoon. Lunar 
corone seen at 5 and 64, 

Wov. 10.—Sky cloudless till 5". Fog till 13" and 
almost cloudless the rest of the day, with thick haze in 
valleys all round. 

Nov. 11,—Fog lying over Locheil and Loch Lochy all 
forenoon. A number of snow-buntings were flying about 
summit all day. 

Nov. 19.—Mist till 5". Summit clear and sky cloud- 
less during the rest of the day; but thick fog all around 
below, the upper limit being from 3000 ft. to 3500ft. In 
the afternoon this fog broke up in places, showing thick 
haze underneath. Snow-buntings seen in forenoon, three 
and four at a time. 

Nov. 21.—Fog on summit or passing till 18"; clear 
thereafter, but air continued saturated. Lunar corone 
seen at 18" and 19, and the aurora from 20° till midnight. 
Ravens seen in N™ Corry at noon. 
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Nov, 22.—Aurora seen at 1", and solar halos at 11" 
and noon. Summit clear all morning; fog all evening. 
Tower thermometer used at 23 and midnight. 

Nov, 23.—The gale continued till 2 p.m., but moderated 
a little in forenoon. The Tower thermometer continued 
in use till 7". During the height of the gale the snow 
drifted into the kitchen and the bedrooms off it, and 
about a ton of snow filled the outer lobby and passage. 
The temperature on N, wall of kitchen fell to 31°°3, and 
the water froze in the water tins. In the office at 35 a 
dry and wet bulb in small glass cupboard read D. 29:0, 
W. 25-1, and two hours later the temperature in large 
cupboard fell to 27°°7. 

Nov. 24.—The wind veered to E.S.E. after 3", and 
blew a moderate gale till 10". The Tower thermometer 
was in use from 5" till 9" inclusive. Snow fell heavily, 
but no raingauge observations could be made till after 11, 

Nov. 26.—The small winter pattern Stevenson Screen 
was mounted on ladder No. 2 after 19". Readings were 
taken of both sets till midnight, after which the old box 
was discontinued and the ladder box readings entered on 
records. 

Nov, 28.—N. or N.E': wind all day, light to moderate, 
except in a squall that began about 3% 30™ and ended 
about 545, About 4" 10™ it was blowing almost a hurri- 
cane, shaking the house to its foundations. The door was 
blown off the large thermometer screen—the only damage 
done. Lunar corone seen at 64, 7, 195, and 204. 

Dec. 3.—-Very heavy rain in afternoon. Glazed frost 
at 13" and 14". Lunar corone at 6" and 74. Earth 
currents affecting bell at 205 51™. 

Dec. 5.—Mist with heavy showers of sleet and snow. 
Very large soft snowflakes fell about noon. The tem- 
perature then was 32°°7. Some flakes covered an area of 
1din. x 1 in. 

Dec. 6.—'elephone bell rung several times by earth 
currents during the evening, 

Dec. 7.—St. Elmo’s Fire seen at 3" and 44, and telephone 
bell rung by earth currents at 35 58™ and 5" 33™, 

Dec. 8.—¥og in early morning and at night. Summit 
clear, air dry, and sky somewhat cloudy with cir.-s. during 
the day. Thick haze below in evening. Thermometer 
box changed after 8". Height notaltered. Solar halos at 
noon and 13%. Dark fog erystals forming at 20". Ben 
shadow seen at 8". All forenoon the W™ and S.W™:- 
horizon was of a clear blue colour. 

Dec. 9.—St. Elmo’s Fire at 2°. 
65 10™— earth currents. 

Dec. 10.—FEarth currents rung bell at 35 9™ and 4° 47™, 

Dec. 13.—A horse was brought up to the Observatory 
to-day—the road being quite open all the way. 

Dec. 14.—Karth currents rung bell at 20” 4™, 

Dec. 17.—To-day there was no snow to measure at the 
snowgauge—the latest date in this respect on record here. 

Dec. 20.—Thermometer box changed after 8". Height 
not altered. 

Dec. 21.—Mist on summit all day, except at 20°, 21", 
and 22", when it sank, leaving sky cloudless and summit 
clear. Glazed frost at 8" and 10". A fogbow seen at 11", 
and lunar corone at 17" and till 22", with three and at 
times four rings of colours. 

Dec, 26.—Thunder and lightning noted at 11> 37™. 
Heavy showers of suow-hail fell at and after 12”. 


A ring in telephone at 
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Dec. 27.—The wind was very squally all day, at times 
blowing a gale. As the observer’s lamp was blown out 
at 5" the temperature was taken from the Tower 
Screen. 

Dee. 28.—Earth currents (strong) ringing bell between 


16" and 17". Thermometer box changed at 8” 45™, 
Height of box not altered. Cold band very strong at 
15%. 


Dec, 29.—Lunar coronez seen at 1" and 3", and halos 
at 6" and 7". Clouds like “ pearly cirrus” seen in E™. 
sky at 7". Thermometer box changed at 4” 20™ at same 
height as before. 
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Dec, 30.—Summit clear and sky cloudless most of the 
day, but thin cir.-s. gradually overspread the sky after 20%, 
and fog came on at midnight. Lunar halos seen at 22” 
and 23", and a lunar corona was noted at 1% At 22% 


thick haze was seen in distance to 8.E., S., and S.W. At © 


23" this haze was all round and very dense. Thermo- 
meter box changed at 10" 20™. Height not altered. 

Dec. 31.—Fog all day forming dark fog crystals on all 
windward surfaces. S.E. gale, at times exceeding force 
11, blew till 14". 

From 6" till 10" inclusively the Tower thermometer was 
used with a correction of +0°°5. 
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During the year the following instruments have been 
in use :— 

Barometer—No. 1385. 

Thermometers—- Dry Bulbs, 192677 and 535541; Wet 
Bulbs, 192672 and 535541; Max., 117293; Min., 116918 
and 11085314. ; and occasionally the Storm Thermometer 
in the Tower. 

Up till the 9th of June, and since the 26th of November, 
the thermometers were exposed in the small pattern of 
Stevenson Screen on the ladder stand (No. 2), and 
between these dates in the large screen 4 ft. above the 
ground, 

Richard’s self-registering Aneroid Barometer has been 
in use throughout; also Campbell-Stokes Sunshine 
Recorder, Robinson’s Anemometer—in summer only— 
Hilger’s Pocket Spectroscope for Rainband. 

The large Dust Counter and the Camera have been 
used occasionally. 

The same pair of 5-inch raingauges have been in use 
summer and winter. 

The depth of the snow has been measured at Post A. 
throughout. 
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The Anemograph Clock continues to be the Standard 
Clock for time at the Observatory. It is checked every 
morning by time signal from Fort-William Post Office 
at 104, 

Communication with Low Level Observatory and Post 
Office has been maintained by telephone—the instrument 
giving every satisfaction. 

The Mid Station was open in July and August, when 
observations were made by Messrs Muir, Irons and Aitken. 

The Regular Staff of the Observatory has been A. 
Rankin, J. Miller, R. H. M‘Dougall, D. Grant, and J. 
Neil. From March till October D. M‘Kenzie acted as 
Roadman and Ticket Collector. 

The following have assisted at various times, viz :— 

Messrs J. S. Begg, D. Wilton, W. Bartlet, A. Aitken, 
and A. Hunter. Messrs D. M‘Gillivray and D. Fraser 
acted as clerks in charge of the telephone during July, 
August, and September. 

The outside woodwork of Observatory has been all 
painted ; part of building recovered with new tarpaulin ; 
and in the Tower the ladder and flooring have been 
repaired. 
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yA PECAN eS a an alr 9 | 30 | 1 | 12 | 18 | 14 |/a5 | a6 | 47 | 18 | 19'| 20 | 21} 22 | oe |e 
Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
1 | 4°676, 4-680) 4°676) 4°652 4-644! 4-626) 4°608 4°588) 4-579) 4-571] 4°526| 4-498} 4-467] 4°419] 4-406] 4-360] 4°331| 4°316 4°282) 4238 4:220 4:206) 4196] 4°182 
2 | 4181) 4:112) 4-117) 4°115 47116} 4:114) 4°123 4-132) 4:157] 4-189] 4-226] 4-264] 4°329| 4-368] 4-423] 4°467| 4-515] 4°565| 4°620| 4°661, 4-710] 4°751| 4:792| 4-831 
3 | 4°861| 4:900) 4-936 4-964) 4-993) 5-026, 5:040) 5:057| 5°083) 5-094) 5:078| 5-062] 5-022] 4-998) 4-977] 4°992| 4-955) 4-950] 4-973) 4:988] 5:014| 5°034! 5-040) 5-045 
4 | 5:067) 5080) 5°101 5°125 5°131) 5:132) 5°131] 5:128) 5-096} 5-089) 5-008] 4-974] 4-981] 4:972! 4-967] 4:962| 4-954) 4-908] 4:931| 4938) 4-969] 5-065] 5:101) 5°181 
) 5 | 5204) 5-231) 5-245 5-224) 5°201) 5°191} 5°197] 5°239) 5:293) 5:339) 5:37] 5-396] 5°423) 5:437| 5-443) 5°466) 5-509) 5°540] 5560) 5°572! 5581) 5573} 5565) 5-556 
| 6 | 5°533) 5°521) 5-464 5-406 5-354] 5-282! 5-224] 5-099| 5-030] 5-064] 5-119] 5-167] 5-205] 5-261] 5-275] 5287) 5-294] 5-310] 5-306] 5-307) 5319] 5°318| 5°321| 5-316 
7 | 5310) 5°802| 5-297 5:281) 5-265) 5°251| 5-238) 5-228) 5-216) 5-210) 5-188] 5-166) 5-141] 5:126] 5°121| 5-111) 5100! 5-090] 5-086) 5-089) 5:096} 5:094) 5:092) 5-083 
8 | 5*081) 5-076) 5-061 5-049. 5034) 5-020) 5-032 5-043) 5-053] 5-030| 5-025) 5-023) 5-028] 5-012] 4-991] 4-962| 4-937] 4-928] 4-924) 4-931] 4-908] 4-895] 4869] 4-864 
9 | 4°839) 4-826] 4°830 4°814) 4-807) 4:832) 4-809] 4-823] 4:847| 4:859] 4:852/ 4-833] 4-818] 4-801] 4-783] 4-766] 4-744] 4-719] 4-713) 4°691| 4-682) 4672) 4°648) 4°635 
10 | 4°600| 4°590) 4°535 4-516] 4-495) 4-503) 4535] 4-548] 4550) 4-549) 4-548] 4-544] 4545] 4°559| 4-570| 4-564] 4-574| 4-599] 4-618] 4°632 4-640| 4-646] 4-645] 4-638 
11 | 4644) 4-644) 4°653 5642) 4-640) 4:634) 4°637| 4°637| 4°645] 4:654| 4-654] 4-641] 4-621] 4°626] 4-631] 4°637| 4-648) 4-660] 4:671) 4°686] 4°699] 4-698] 4:706] 4-698 
12 4 709) 4-691) 4:670 4621 4°567| 4:523) 4:451| 4°350] 4:274| 4-247] 4-215] 4-192] 4-166] 4:173] 4-200] 4-246] 4-306] 4°397| 4:488! 4°573] 4°64) 4°706| 4°750) 4-780 
13 | 4°823] 4°866) 4°883 4°883 4-877) 4°877| 4°862| 4°865] 4°871] 4°851| 4-844) 4-835] 4-814] 4°814| 4-812] 4°819] 4-845] 4-849] 4-849) 4:867| 4886] 4:884) 4°894) 4-911 
14 | 4939) 4-948) 4-960 4977] 5-002) 5-012) 5:043) 5-071] 5-086) 5-096) 5-106) 5:111].5:094} 5-090] 5-085! 5-063} 5:081| 5-065] 5:083] 5:068) 5°087| 5104) 5-112) 51384 £ 
15 | 5°145) 5°145) 5-144 5°133) 5-134) 5-128) 5:118) 5:106] 5-080) 5-043) 5:038) 5-018] 4-266] 4:931] 4-898} 4-865) 4-788) 4°755] 4°734) 4°700) 4°668) 4675] 4°643) 4-592 | 4 
16 | 4°618) 4°596) 4-580 4°539) 4:505) 4-488) 4:488] 4-495) 4-483) 4483) 4°4735] 4476] 4-474] 4°477| 4-473] 4-553] 4-600] 4:647] 4°704| 4°753) 4-805] 4°838) 4°866) 4:901 | 4°597 
17 | 4952) 4°984) 5-018 5-032) 5:059) 5:085) 5:099] 5°117} 5-136] 5151] 5:170) 5°187] 5-179] 5°1S8] 5-188) 5-192) 5:191) 5-177] 5°173) 5172) 5142) 5-126) 5082) 5-055 | 51 
18 | 5:081) 4-996) 4:977 4944) 4°905| 4°860) 4°842) 4°842) 4°827) 4-813} 4°808) 4°77 1] 4-764] 4°749] 4-742) 4-719) 4°692| 4-690} 4-684) 4°658) 4-658) 4-682 4°698} 4°693 | 4:7) 
19 | 4°702| 4692) 4°683 4-674) 4-654] 4-643) 4626| 4-639] 4-634] 4-643) 4-645] 4-656) 4-664] 4-665] 4-670] 4-671] 4°655| 4°643| 4648) 4-632| 4-637] 4-623) 4-598] 4-570 | 4-649 
20 | 4573) 4566) 4°580 4°625 4-660) 4-678) 4°732] 4-761] 4°784| 4°812] 4°827] 4:827] 4-821) 4-812] 4-810] 4:808} 4:807| 4:791] 4°769] 4:745) 4°738] 4°708) 4°689| 4-653 | 4-732 
21 | 4°626) 4-605) 4541 4°499 4°501) 4°508) 4:477| 4:498] 4°518] 4°519] 4°531) 4527] 4-521] 4°515] 4-515] 4:516] 4-525] 4:527| 4-534) 4-528) 4517] 4°515| 4508) 4-496 | 4°52 
22 | 4°491/ 4-492) 4-490 4-497) 4:490} 4-482) 4-493] 4°514] 4°530| 4°547| 4°563] 4-589] 4-612] 4°644] 4-666] 4:682/ 4-705] 4:762| 4°797| 4°828) 4°847| 4-932) 4-945) 4-952 4°648 
| 23 | 5:011) 5:062) 5105 5:132) 5-156) 5°174| 5-202! 5:231) 5-266) 5-295] 5-326] 5-349] 5-367] 5°393] 5-408) 5-432! 5-440] 5-472] 5-494) 5:521| 5536] 5552] 5573] 5-589 | 5:33) 
24 | 5589) 5:603) 5606 5°620) 5-628) 5:637| 5643) 5°659) 5:678) 5694) 5°705) 5719) 5-721| 5:7 26] 5°737| 5°741| 5°749] 5°758] 5°763) 5°767| 5°75) 5°75) 5°75) 5°75 | 5:70; 
| 25 | 5°774) 5-776] 5°777 5°77) 5°764| 5-764] 5°776) 5°790| 5:792| 5°803) 5-818} 5-815) 5-805] 5-802] 5-798] 5-800] 5:817] 5:826] 5:834) 5-844] 5-848] 5:849] 5:858) 5-859 | 5:80; 
26 | 5°862| 5°866) 5873 5:878) 5876) 5:874| 5-883] 5°835) 5*894| 5-907) 5-905] 5-899] 5880] 5°878] 5*886] 5:892| 5:897| 5:895| 5:899| 5-900) 5-901) 5:895| 5-892] 5-897 | 5:88 
| 27 | 5°881) 5:873) 5°872 5:85Y| 5°859| 5-846] 5°849] 5°859) 5862! 5°865) 5-870} 5°862} 5-863] 5°850] 5°846] 5-846] 5848] 5:84.4| 5836] 5°837| 5°839| 5:843) 5°832| 5-820 | 58d: 
28 | 5816) 5°813) 5°803 5-797) 5°788) 5°78) 5:7 70} 5-769) 5°70) 5*769) 5°74) 5°756y 5-724) 5-715) 5-709) 5:702] 5°688 5-668] 5°654) 5°650| 5652) 5-641) 5-617) 5-616 | 572 
29 | 5°610) 5:608) 5597 5-600) 5°593) 5:588) 5°583) 5°588) 5°597| 5°586, 5°579| 5571) 5°563) 5542 5°539) 5°536| 5°536 5°529] 5:523) 5513 5:508) 5°501)| 5496} 5-493 | 5°56, 
30 | 5°487) 5°475) 5:471 5:463) 5°452) 5-450} 5:442) 5°452) 5:456) 5°457! 5:450} 5:440 5-430) 5°406) 5-399) 5:399) 5:389 5-390] 5:381| 5°876) 5°363! 5:336] 5°325) 5°300 } 5-41 
31 | 5°285) 5:269 5°249) 5221] 5°203) 5°181| 5°163} 5°148} 5°130] 5°141) 5°126] 5-118} 5-098} 5:076) 5-063) 5:052) 5-038 5-026] 5-017) 5:014) 5:006)| 4:998) 4-992) 4-968 } 5:1 
Mnrav. | 5:060) 5:061} 5:058 5-050] 5:044) 5-038) 5-036) 5:037| 5:039 5-044 5°044! 5°0429 5-035) 5033 a 5:036] 5 037} 5:050| 5:054| 5:061) 5°069} 5068) 5-067 | 5-04; 
BAROMETER. ReEpucep To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. FEBRUARY 1899. 
Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. ] Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. |Ins. | Ins. | Ins. | ant 
1 | 4°963| 4960 4°961) 4°£52) 4-949] 4-944) 4-945] 4-953) 4-965] 4-978] 4°971| 4:°987] 4°975] 4°980| 4:968) 4-940] 4:966) 4°960) 4:974/ 4°981| 4-978] 4-988) 4:982| 4-987 | 4: 
2 | 4994) 4-996 5°003 4-998) 5008} 5:013) 5:016] 5:032) 5:051| 5:054) 5-068) 5:072} 5:074| 5:076) 5:089} 5:091| 5-096) 5°101| 5:099) 5-118} 6°127) 5°133) 5141] 5-144 | 5-01 
3 | 5°159) 5°159) 5-161) 5°165| 5°172) 5°176| 5-191) 5196] 5-205) 5°213] 5-219) 5:220] 5:221) 5-230) 5:229) 5-230) 5:227| 5°238) 5245) 5-247) 5:247| 5-249) 5249] 5-249 | 5D, 
| 4 |5:247 5°244 5°232) 5225) 5°222) 5-213) 5°205] 5°202) 5°204| 5:201) 5°200) 5°186) 5173) 5°141) 5°113) 5:107] 5°104) 5-096) 5-066) 5:060) 5-051) 5044) 5-040) 5-031 45 
mes 5021) 5015. 5013) 5013) 5:012| 5:016) 5:024] 5:042) 5-048] 5:058) 5:064| 5:082} 5°099 5°106) 5*108| 5:104] 5091) 5°100) 5-102) 5097! 5°105) 5125) 5119] 5-119} 50 
6 | 5101) 5-073) 5-055) 5:059| 5:062| 5:038| 5:053) 5070} 5:073) 5°082! 5:075| 5-080} 5:081) 5083] 5:065) 5062! 5:054| 5:049} 5-040) 5-030) 5:020) 4-997) 4:978] 4-958 15 
7 | 4°922) 4-916) 4-860) 4°809} 4-759] 4°734) 4-706] 4695] 4:685) 4°697| 4°715| 4-703] 4°713] 4°705) 4°703] 4:669) 4°711) 4°704) 4°702) 4-711) 4:711| 4:701) 4°693) 4-705 | 4 
8 | 4:688} 4° 695, 4:670 4°661) 4°622) 4°612) 4°580| 4°571) 4°555) 4:564, 4°593) 4°598] 4:583] 4°569] 4°548) 4°515) 4°463) 4-448] 4-434) 4-428) 4-429) 4-406] 4-421) 4-497 1 4 
| 9 | 4-434] 4- 430 4: 424 4-432) 4-448) 4-500) 4:528! 4°532| 4:571| 4:619) 4°633) 4-645] 4°613) 4°594| 4°587| 4°467| 4°530) 4°532| 4:468) 4-435] 4-415) 4-425) 4436) 4-448] 4 
| J0 | 4-466) 4 eye 4°577| 4°611) 4°635) 4°646) 4°662) 4°655| 4°646] 4°625] 4°578] 4°549} 4522) 4-509 4501 4°489} 4°499) 4:531) 4540) 4°549) 4-561) 4°566) 4:°578 | 4 
| 11 | 4°591) 4°604! 4: "604 4" ‘607 4633) 4°635| 4°639]| 4°668] 4°671| 4°681) 4°684| 4682] 4°670) 4°651) 4°628 4609 4:578) 4549) 4:523) 4°474) 4°412) 4°381) 4°398) 4-391 ] 4 
12 | 4°403) 4°423) 4-422) 4-495) 4°433| 4°437| 4°449] 4°464| 4°473) 4:494] 4°507) 4°519) 4°526] 4°539) 4562) 4:599)| 4°621) 4°627| 4635) 4°644) 4°648) 4:635 | 4 
3 | 4°630) 4°60 4-503) 4-459) 4°479] 4:475] 4°467]| 4°445] 4-413) 4°359] 4°305] 4°271| 4°269| 4:261) 4:259) 4°273] 4-273) 4-300) 4°308) 4°328) 4°322| 4:324 | 4 
14 | 4°346) 4°46 4°364| 4:389] 4-424] 4°447] 4:483] 4°533] 4:558! 4°613] 4°626) 4650) 4658) 4:667| 4682) 4-700} 4°720} 4°747| 4°760) 4°761) 4°708) 4:718 | 4 
15 | 4°726) 4°7 4-790} 4-826] 4:846] 4°871| 4°906) 4°948] 4:970) 4-976} 4°990| 5-026) 5°035) 5:038) 5-043) 5:057| 5:071| 5068) 5:057| 5-054) 5:052| 5:048 | 4 
| 16 | 5:042) 5:05 27| 5°002) 4-998) 5-010! 4-979] 5:004| 4°980) 4:987] 4997) 5:020] 5:035) 5036] 5:039) 5:038) 5-046) 5:058) 5-063) 5°092) 5-106] 5°116) 5°180) 5-153 
| 27 | 5163/55 58) 5°158) 5°168) 5°176| 5*191) 5°199] 5°197| 5°217| 5°229] 5-242) 5:255) 5:273) 6:281| 5-297! 5°319| 5-343] 5°357| 5°377) 5°390) 5:390) 5-408) 5-411 
|} 18 | 5°418) 5-4 403, 5°399) 5°396) 5:400) 5°397| 5:410} 5:408) 5°401] 5°403] 5:428] 5:418} 5:413) 5°420) 5°420) 5°428) 5-441) 5°442) 5°444) 5°447| 5-451) 5°457! 5455 15 
19 | 6460) 54 | 5476) 5°478) 5°496} 5°509) 5°529] 5°546) 5557! 5°65] 5°57) 5:584) 5°585) 5601! 5°615) 5632) 5°643) 5°652) 5°660) 5°666) 5°674| 5°681 | 5 
20 | 5691} 5°690 5°689) 5 pee 5: 689) 5'687| 5°688} 5°703| 5°705| 5°707| 5°710) 5°7071 5°7 00) 5693) 5°673) 5°663) 5:665) 5°662) 5°670} 5641) 5627] 5°597| 5°571| 5583 |b 
21 | 5°577).5" 5°531) 5°526| 5:590] 5°586| 5°569| 5°565) 5°560) 5°584) 5°602| 5:632] 5:636] 5°647| 5:663| 5:669| 5°679] 5°677| 5°672| 5:686| 5:681| 5678 
22 |5°673) 5 5637 5°638) 5°641 5644! 5646) 5°656| 5°666! 5°660] 5°648) 5°638! 5:633) 5-625) 5°626) 5°621) 5°628) 5°622) 5°622) 5617) 5°611) 5607 FE 
23 | 5598) 5: 5°583) 5°581| 5°579| 5:580| 5°587| 5582) 5:574| 5°577] 5568) 5:565| 5-550] 5°555! 5:556| 5:58) 5°558] 5°60] 5°573| 5°573) 5°583| 5°591 
24 | 559s f 5°596| 5°601) 5°604| 5°622, 5°633) 5641! 5°648) 5°649) 5°648) 5°639) 5°633) 5°627| 5°629| 5:635] 5°626] 5°623) 5618] 5°618) 5°623] 5-606 
25 | 55991 5: 5995 592 3 208 5'598) 5°606! 5°621) 5°632) 5°624) 5-631) 5°632) 5°640) 5°651) 5°656) 5°648) 5°649) 5-654! 5-666! 5°675) 5°671! 5°661! 5663) 5:670! 5666 
26 5°665 5°661) 5°657, 5°657) 5659] 5°663) 5-668] 5°661| 5:667| 5°672) 5°682) 5°686} 5°687| 5°676] 5°683) 5°688) 5°694| 5:700) 5°704| 5:708) 5°712) 5:716) 5°716| 5-725 
| 27 6729 5729) 6 5°738) 5°734| 5°736) 5°739| 5°750) 5°760) 5°765) 5°778) 5°780) 5°77) 5°765] 5°70) 5°74! 5°76) 5°783) 5°77] 5°787| 5°793] 5°790) 5°792) 5*788) 5°783 
28 | 5°791) 5°789) 5 ue 5°783) 5°781) 5°774| 5°779] 5°784) 5°791| 5°784) 5°804) 5:802] 5°803) 5°797] 5-798) 5°789) 5-766) 5°826] 5°833] 5°835] 5°834) 5°837) 5°845] 5°845 
| 
ig EAN.| 5°132 5°131| 124 5°119) 5:1 22) 5°125) 5132) 5 5'146] 5155} 5°161) 5165 pba 5°161) 5°157| 5153) 5°153] 5°160} 5:162] 5°163) 5°161| 5°161) 5°161) 5°162 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 95 
BAROMETER 


ITER. RepucED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JANUARY 1899. 


Mid- 


night. MASE, 


3 4 5 6 7 8 9 10 14 | 15 | LGU w lesan LONE 200 |. 21 220) 23 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
9197) 9191) 9°187} 9°171| 9°149} 9°131) 9°111) 9-091] 9:075) 9-062 
8°626| 8°590) 8°578] 8°580, 8572) 8°552) 8554) 8-570) 8-606) 8°643 
9-405) 9°457] 9°501! 9°537| 9:573) 9:597| 9°623) 9°647| 9°573) 9°675 
9-650) 9°669] 9°696| 9°70 4) 9°714| 9°712) 9°710} 9°711| 9°693) 9°676 
9-846) 9°862| 9-874] 9°864| 9°858) 9°830) 9:826] 9:907| 9°973) 0:032 
0°227) 0-219} 0°199] 0°141! 0:089} 0:015) 9:977| 9:939) 9-863) 9-799 
9-953) 9°947 9-946) 9°921)| 9-911} 9°895| 9-880) 9°871) 9°871) 9°861 
9°645) 9°639| 9°621| 9°607)| 9-600! 9°586) 9°86) 9°599) 9-605) 9°598 
, 9'332) 9°317| 9°301| 9°279 9°270) 9-287) 9°301) 9°316) 9°339) 9°348 
9-061} 9:037| 9°007| 8-993) 8°969) 8°964| 8-969) 8-981} 8-981) 8:991 


9138) 9°146] 9°151] 9°151 9°150) 9°150) 9°154) 9°158} 9°177| 9°188 


Ins. | Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
2) 8:926 8-894 8-866, 8°852| 8*822) 8°792) 8°778| 8°742| 8-722) 8°700/ 8-656 | 8-963 
8'828 8:880 8-945 8-998! 9:061) 9116) 9172] 9-222) 9-278] 9°325| 9-368 | 8-843 
7| 9614 9°578 9°570 9515 9°512/ 9:506 9°510} 9°508) 9°550) 9°600| 9°609 | 9:572 
7| 9:489 9:485| 9:504| 9-485] 9459) 9-485) 9°545] 9°644) 9°717| 9°775] 9-819 | 9°625 
0117, 0-133 0:187 0:207] 0-230 Oz 0275) 0:277| 0-279} 0°266} 0°250 | 0-065 
9°885 9:905 9-921! 9:937| 9-941) 9°939 9-945] 9°964| 9-969] 9°965) 9-965 | 9-965 
9°756 9°78) 9°717| 9°700| 9°680| 9662 9-653} 9°642| 9°650) 9°647) 9-646 | 9-792 
9°560 9°538) 9515) 9°491| 9°480| 9:469 9:456) 9°451| 9°430| 9°390| 9°370 | 9-542 
9-293 9:266) 9°249| 9-233] 9°205]/ 9-195 9-155] 9:147/ 9°130/ 9°106] 9-081 | 9°255 
9-024 9-044) 9:052) 9-066] 9-090) 9-106 97124] 9:132/ 9°149] 9°149) 9:142 } 9-044 


9150 9159 9°165 9°166! 9:182/ 9-196 9-214] 9:228! 9°236] 9-243) 9-236 | 9°175 


1 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 | 9-230} 9:218| 9:194| 9-144 9-084] 9-024] 8-956] 8886] 8-792] 8-712 3] 8:603 8°631| 8°713 8-795 8-906, 9-015) 9-103] 9°180] 9-239] 9-291] 9-331 | 8-955 
13 | 9:366! 9-402] 9:414] 9-420, 9:428] 9-432] 9-430] 9-427] 9-424] 9-397 9°375| 9°380) 9381| 9°388 9-402] 9-419] 9-412] 9-434] 9-458) 9-471] 9°495 | 9-413 
4 | 9°508| 9°526| 9538) 9554 9-574] 9-591] 9°618| 9°649] 9-668) 9°681 9°673 9657) 9°653, 9-653) 9°649| 9-657| 9°667| 9679) 9°687| 9°699) 9-717 | 9-640 
5 | 9°723| 9°739| 9°735| 9°723 9°732| 9-727| 9-720] 9-699] 9-660] 9620 536| 9°10, 9480] 9:446] 9-360, 9:307| 9:267| 9-200] 9:162] 9°137| 9:085| 9-076 | 9-494 
6 | 9:036} 9029} 9:003| 8-963 8-931] 8-936] 8-923] 8-927] 8-926] 8-955 9:051/ 9-085 | 9-143 9-191) 9-245] 9-299] 9-368] 9-431) 9:483| 9527) 9°582 | 9-126 
7  9°630) 9°656| 9-702) 9:722 9-742) 9-769] 9-791] 9°812] 9-838] 9-854 3] 9:856. 9:858| 9:854| 9-852. 9-838] 9-830} 9-819) 9-796] 9°76] 9°735) 9-708 | 9-792 
|8 | 9°655) 9°608} 9-580] 9°560 9506] 9-447| 9-410] 9-392] 9:367) 9°343 9-216 9°187| 9156, 9-124 9-116] 9-096] 9-092] 9:104| 9-122] 9-144] 9-156 } 9-301 
9 | 9155] 9'149] 9143] 9-126) 9-110] 9-093] 9-085] 9-103] 9-100] 9-114 9°156. 9°166| 9°162 9:156 9-138! 9-128] 9-120! 9-123] 9-094] 9-080] 9-062 | 9125 
0 | 9-045) 9-026) 9:044| 9-096 9-162] 9-201] 9-241] 9-278] 9-303) 9:320 7| 9°331| 9°327| 9-325| 9318 9-307) 9:281| 9-268] 9-253) 9-219] 9-176) 9-149 | 9-238 
1 | 9-127) 9-083) 9-053] 9:017) 8-965] 8-959] 8-938] $:947] 8-961] 8-955 8-949] 8-946] 8-954) 8:958. 8-964] 8-964) 8-960! 8:952| 8-941/ 8-936) 8-926 | 8-973 
8-924) 8-924] 8-920] 8-922 8-922] 8-925] 8-938] 8-968] 9-000) 9-052 9-189] 9:225] 9-271] 9:315| 9:361| 9-410] 9-463] 9:512| 9-565) 9-607] 9-647 | 9-185 
3 | 9-694) 9-738) 9-770] 9:796 9:825] 9:863] 9-897] 9-933] 9-973) 0-016 0°100| 0:122) 0144! 0:174 0-204! 0-238) 0:260| 0-269) 0-287) 0317] 0-320 | 0-047 
4 | 0-321] 0:333| 0°339| 0°351| 0363) 0°373] 0:385| 0-404] 0-421 0-441 0465] 0:465| 0-473] 0:469 0-475] 0-485] 0:499| 0:509| 0°518| 0-523] 0-527 | 0-437 
5 | 0°535) 0°543| 0-548) 0°549, 0°549] 0°549] 0-560) 0°573] 0-591] 0:593 0°574| 0:575) 0°577| 0:592. 0601) 0-616] 0-621! 0-625] 0°640) 0-651] 0-650 | 0-587 
16 | 0656] 0-656} 0-656) 0652) 0-651! 0°647/ 0°649| 0-658] 0-674| 0°677 0:654| 0:659| 0°653/ 0°658 0°654| 0°647| 0°651) 0:647| 0°646| 0°635] 0-635 | 0-655 
7 | 0°626| 0°615| 0617] 0-608) 0:607| 0599] 0-596} 0-597] 0-603] 0°599 0°560} 0°542) 0542] 0:536 0538] 0:534| 0-529] 0:530) 0°538] 0-520) 0-514 | 0-572 
0°510| 0-507] 0-493) 0-483) 0-468] 0-465] 0-458} 0-464] 0-467| 0-471 0-399] 0:399] 0°391| 0:389. 0:377| 0:365| 0°351) 0°357| 0°339] 0°333] 0-321 | 0-423 
0309) 0-297] 0-291] 0-283) 0-273] 0-263] 0:260] 0-263] 0-263) 0-249 | 0°186| 0:174| 0°177] 0184’ 0-183] 0-176] 0:176] 0:169) 0-161] 0-154] 0-150 | 0-221 
0°144| 0-136] 0-133] 0-124] 0-116] 0-119] 0-110] 0-118] 0:127] 0:126 0-086] 0:070] 0:071| 0-079 0:068| 0-062) 0:054| 0-044! 0-012] 0-002} 9-969 | 0-087 
9-960] 9-944] 9-922] 9 894] 9-874] 9-846] 9-827| 9-806] 9-794] 9-784 9-688) 9666] 9°650| 9:638 9:624| 9-611) 9:604| 9:602 9:598| 9:593) 9-586 | 9-739 
| 9-653] 9°652| 9:650) 9-643] 9:637| 9°630] 9-628) 9-635] 9-639] 9-640 9-621| 9°620] 9:627| 9-628 9-633) 9°639, 9-647] 9-656] 9-664) 9-666] 9-667 | 9-640 
REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. FEBRUARY 1899. 


' A s. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. } Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. 
9:584) 9-586! 9:580| 9-586 | 9:585] 9591] 9:584| 9-596, 9-604) 9-612] 9-610] 9-603] 9:604] 9-596] 9-602] 9-598] 9-604) 9-614) 9-614] 9-624) 9-630] 9:638] 9-634) 9-648 | 9-605 
9-648) 9°658) 9°658) 9°659 9-668) 9°676) 9°684| 9°701)| 9°714| 9:718] 9-719] 9-729} 9-729) 9-725] 9:727| 9-732) 9-739] 9°751| 9-765] 9-781) 9°796| 9-811] 9-811} 9-821 | 9-726 
9°832) 9°831 9°834) 9°836) 9°348) 9-850) 9°860 9-866, 9:872| 9:881| 9-887] 9°883} 9:885] 9:891| 9-891] 9-899] 9-901] 9-905) 9-915] 9-919] 9-925! 9:931| 9-931] 9-930 | 9-883 
9°927| 9°925  9°915| 9:903) 9°901| 9-893] 9-883] 9-887 | 9°887| 9-879] 9°880| 9-864} 9-838) 9-800| 9-764] 9-748] 9-738] 9-733) 9-718) 9:716| 9-702] 9-685] 9°673) 9-556 | 9-813 

| 9645) 9°635) 9°637| 9°641| 9-639] 9°641) 9:642 9-665 | 9°679 9°693) 9°707| 9°723] 9-748) 9-769) 9°771| 9°781| 9°787| 9°802! 9°807| 9°799| 9°817) 9-831] 9809} 9:809 | 9728 


| 9°797| 9°791) 9°774) 9°780) 9°74) 9°72) 9:767| 9°760 | 9°757| 9°731) 9-713] 9:690} 9-699) 9-688) 9-667| 9:649) 9°641| 9-626] 9-614] 9-607] 9°598| 9°577| 9:551| 9 513 | 9-689 
| 9°494) 9°469) 9-424) 9°383} 9:342) 9-303) 9:303 9°301| 9-285 9°261) 9-219 3] 9°189! 9-189) 9-179} 9-183] 9°191| 9:191| 9-199} 9-191] 9-185) 9°183) 9-181) 9-177 | 9-259 

9-166 97147 97135 9°107| 9:099) 9-085) 9:066 9:066 | 9:059) 9:042| 9-052 9-035) 9:008) 8-980) 8-971] 8-944) 8-913] 8-902) 8-884) 8-855! 8-841} 8°850) 8860 | 9:005 
| 8°863) 8°866) 8:864| 8°870) 8-890} 8-940) 8-972] 8-998 9-031] 9:068| 9-081 9:058| 9:049} 9:017| 8-985] 8:965) 8-961) 8-925) 8-891] 8:869/ 8-851} 8-841) 8-853 | 8-950 


8°864) 8-917) 8-971) 9°039| 9-063] 9-091) 9:087| 9-103! 9-096) 9-087] 9:072 
9053) 9:058) 9:052) 9-056) 9-074! 9-094) 9:109) 9:122) 9-128] 9-132] 9-132 
8°820) 8°830} 8°850) 8°846) 8°836) 8-840) 8-838) 8-854! 8-870) 8884) 8-904 
9:094) 9-078) 9-064) 9-037 | 9-008) 8-982) 8-949} 8-920/ 8-894) 8-862] 8-852 
| 8:817| 8:832| 8-837 8:843) 8°845] 8°871) 8°893) 8-919) 8:967| 9:009] 9-039 
9-293} 9-293! 9:288] 9°312 9°339] 9°362) 9-370) 9:408| 9-437] 9-474] 9-486 
9631) 9°618) 9°613) 9°596) 9°596) 9°590| 9:586! 9:584 | 9:558] 9:554) 9-569 
9°700) 9-707] 9705] 9-706) 9-705] 9°707| 9-717] 9°737| 9°753) 9°755] 9-767 
*009) 0:003) 0-003} 0-003) 0-004) 0:008) 0:005} 0-023 | 0:025) 0-025! 0-036 
"102| 0°110/ 0-112) 0-122).0°122) 0°135) 0-141) 0°168) 0-1¢8) 0-204] 0:212 
"364| 0°367| 0°357| 0°362| 0°369| 0°365) 0°369] 0383) 0-390) 0-402] 0-390 
"349) 0°322) 0°322) 0°310! 0-301) 0-309) 0°304) 0°316) 0:313) 0-312] 0-306 
ia 0299) 0-285) 0-281) 0-275] 0-273} 0-275] 0-285) 0-291) 0-293] 0-287 
2 


$011] 8-980) 8-936) 8-935} 8°920| 8-929) 8-951] 8-968) 8-994) 9-014) 9-016) 9-038 | 9-005 
9-116) 9-084) 9:060) 9°035| 9-019) 8-986} 8-960) 8-914) 8°878} 8858) 8-820) 8°810 | 9-028 
8-935] 8°954| 8-960) 8-980} 9:016) 9:065) 9-080) 9-094) 9°102) 9°118) 9:122) 9-112 | 8-951 
8:756| 8-719) 8-679] 8°681] 8666) $°677) 8°701| 8°717| 8°740) 8-763) 8°773) 8°S01 | 8-842 
9°115} 9°151] 9:173) 9:203] 9°212| 9-227) 9-241) 9-271) 9:281) 9°287) 9-275} 9°293 | 9-071 
9°530| 9°556] 9°568) 9:590| 9°598| 9-619] 9-638) 9°650) 9°648) 9°644) 9-642) 9-642 | 9-496 
9 
9 
0 


NOs orH OOCONWGD 
Fconmnnm wone 


‘b71| 9°569] 9°571) 9°579} 9°584) 9°593) 9-602) 9°619) 9°635) 9°665) 9-673] 9-688 | 9-601 
9°798| 9°814] 9°852) 9°850] 9872) 9°904) 9-924) 9-952) 9-967) 9-984) 9-992) 9-999 | 9:818 
048] 0:050} 0:052| 0-048] 0:044| 0-058} 0:062/ 0-063) 0-072) 0-084! 0-090) 0-088 | 0-040 
0-216) 0-221) 0:227) 0-238] 0-252) 0:272) 0-285) 0°307| 0°321| 0°334| 0°338] 0°350 } 0-216 
0:368| 0°367] 0:353) 0°339] 0:338) 0:353] 0:346] 0°353] 0°359] 0°365) 0-369] 0-363 } 0°365 
0-298) 0-298} 0°292) 0-287] 0°279) 0:292) 0-293) 0°300) 0°304/ 0:306) 0°304) 0°311 | 0306 


weeEewew ww Sach 


2 O> St 100 GO CO GO iB CONT 


DB PSD SOSSS FOSHS OOHHO OOOOOS 


0 d 0°266| 0°247) 0°237) 0:234] 0°236) 0240) 0-247] 0°249) 0°255) 0:250) 0-250) 0-244 | 0-266 

"240) 0°229/ 0:218 0°212 0-207 0-203} 0°205) 0-209) 0:205) 0-197} 0-196 5} 0°17) 0°170) 07150) 0154] 0°142) 0-152) 0°166) 6-182) 0-192) 0-200) 0-216) 0-240 } 0-194 

"236 0-231 0°232} 0°232) 0:238 0°236 0°245) 0°258) 0°266) 0280} 0:284 2} 0°27 4| 0°259) 0°249) 0-243) 0-247) 0°259} 0264! 0-263) 0°266) 0-270) 0-273) 0-269 | 0:257 

0°267| 0-267) 0:258) 0:263) 0°265] 0:277| 0°287| 0-293) 0-284! 0-288] 0-274 4} 0°276] 0°272) 0:268) 0:268] 0-266) 0°297| 0°306) 0-322) 0°318) 0:321| 0-329) 0°338 | 0:287 
0°342) 0°346) 0°344/ 0°346| 0-348] 0°354) 0°360 0°364 0°354| 0°360) 0°351| 0°350} 0:339] 0°324| 0-320) 0°323] 0-324| 0°342) 0°348| 0:366| 0°376) 0-385) 0:389| 0-402 | 0-352 
0-418 0-418) 0-421) 0-424) 0-420) 0-480 0432} 0°447 | 0:452) 0-462) 0-465) 0°4621 0-451] 0-458) 0-461) 0:465| 0-453] 0-441] 0:449] 0-465] 0-453) 0462| 0-463) 0-461 | 0-447 
0°466) 0-457) 0°461) 0-464) 0-458} 0-447] 0-445) 0:462| 0-468) 0-468} 0-471] 0-467] 0-467] 0-447| 0°441) 0-441| 0°451) 0°448} 0-451] 0-439] 0-443} 0-449] 0-456] 0°459 | 0-455 

M1n,! 9°726} 9-725 9°722) 9722) 9-722 9-726 9-728] 9:739) 9°744| 9-748] 9-749] 9-748] 9 


| *743) 9°738) 9°729| 9°730) 9°730) 9°738) 9°742) 9°747| 9°749 ee 9-753} 9°756 | 9-738 


96 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


BAROMETER. Repucep 10 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. MARCH 1899. 
| & Mid- 

1 2 3 4 5 6 Vhs Peaacs! 9 TOM | 2 WEY | als Nay | aly NS | Te) ha) |) GAL) hy |) BB} night, Mean. 

Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. . | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins.| Ins. | Ins. }| Ins, 

1 | 5-839) 5846) 5-846] 5-843) 5°846] 5:841| 5°846 5°843) 5830) 5-830) 5-827] 5-803] 5-799] 5:785) 5°789| 5:819} 5:760) 5°763] 5-760) 5°737| 5694) 5-689) 5-664) 5°674 | 5°791 

® | 5:663) 5-663) 5-643) 5-623) 5-614] 5-618) 5°613 5:631) 5°622| 5°625| 5-635] 5649] 5643] 5-640) 5°620) 5-604! 5:600| 5-599) 5:592) 5-570] 5:558) 5:547| 5-525) 5°509 | 5-609 

3 | 5-470) 5442) 5-420) 5°394) 5-366) 5°353) 5°348 5°319 5*310) 5°310) 5-298! 5-285) 5:263] 5:251| 5237) 5-223] 5-222! 5-202) 5-209) 5:207| 5-199) 5:210) 5-227) 5-229 | 5-291 

4 | 5223) 5°223] 5-220) 5212) 5-218 5225) 5:242 5:261) 5-275] 5-285) 5-312] 5-323] 5:320] 5°335) 5°345) 5°371| 5:391) 5-406] 5:413) 5-420) 5-424) 5-426) 5-420) 5-419 | 5:321 

5 | 5:415] 5:400| 5:377| 5°375 3379 5°379| 5°394 5:390| 5°393) 5-388! 5-400] 5-389] 5-391] 5:°379) 5365) 5:363) 5°362) 5-360) 5-346] 5321! 5:307| 5°288] 5-238) 5-230 | 5-360 

6 | 5208} 5183) 5°157| 5°105) 5-066) 5-059! 5:027 5-027) 5-009) 5-009) 5:005| 4-987} 4-991) 4-980) 4-960) 4-941] 4-931] 4:942) 4-930) 4-918} 4-909] 4-891] 4-891) 4-887 | 5-001 

7 | 4-868 4-860) 4-836) 4°828] 4°828] 4-826) 4:843 4°836] 4:849] 4°855| 4-864) 4-864] 4:870] 4°868) 4°866] 4°872| 4°887| 4°899| 4-908) 4-913] 4:915| 4-915] 4:907| 4-914 | 4:870 

8 | 4904] 4-895) 4-882) 4-853) 4-844] 4-834) 4-805 4:774! 4°75s) 4-744) 4:722) 4-685) 4-645] 4:600) 4-606] 4°511) 4:487) 4:473] 4446) 4°393] 4°366) 4°375] 4:377| 4:368 | 4:639 

9 | 4:369)| 4°375) 4°375) 4:378] 4-389] 4-402) 4-426 4°447| 4-469) 4-497] 4-524! 4-559] 4-591] 4-593) 4°624) 4-645] 4-726] 4-764] 4-800) 4-844] 4-866! 4-892] 4:915| 4:946 | 4:601 

10 | 4:964] 4-980) 4-997] 5-016) 5-028} 5-059 5072, 5-088) 5:094) 5*115) 5-109] 5-103} 5-091) 5:101| 5111) 5-142) 5°162) 5-192) 5-214! 5-232) 5-253) 5:276) 5-293) 5:305 | 5-125 
11 | 5°305) 5°307| 5:307} 5:308| 5:333] 5°346} 5: 352 5°350) 5°358) 5:367) 5:368] 5-374] 5'379| 5:369| 5:354| 5:34) 5344] 5°334| 5-326) 5:341| 5335] 5°379| 5:399| 5-423 | 5350 
12 | 5-447) 5°467| 5-485) 5°A13) 5:553) 5585) 5°609 5°622) 5-657) 5°684| 5-708) 5°7444 5-744! 5-750) 5°753) 5-754) 5-763) 5:767| 5-761) 5°774| 5:765] 5°771)| 5°76) 5-782 | 5°676 
13. 5°74) 5°774) 5°772| 5°754) 5-756] 5°758) 5-759 5°71) 5°776| 5°784) 5:787| 5°786} 5°767| 5°759) 5-759] 5-763) 5-766) 5°766| 5-784) 5:786] 5-791} 5-789] 5°787| 5°786 | 5°73 
14 | 5°786) 5°786) 5-779] 5-782) 5-785] 5°799) 5-800, 5-801] 5-804) 5:797| 5800) 5-801} 5-806} 5-794) 5°779| 5:72) 5-760] 5°769| 5-756] 5-766) 5:766] 5°763] 5-761) 5-762 | 5-782 
15 | 5°762) 5-763) 5-750) 5-745) 5-744] 5:744] 5-742 hs 744) 5°753) 5°751! 5°767| 5°759) 5-754] 5°757| 5°751| 5°748) 5°753] 5°757| 5°71) 5°782| 5-789] 5°796} 5803) 5-805 | 5°762 
16 | 5°807] 5-809] 5°811] 5°815) 5810) 5-819} 5: 85 5*838) 5°850| 5:857| 5°865| 5°868} 5°859| 5-856) 5:856) 5-850) 5-846] 5:848) 5859) 5-858) 5°856] 5-849] 5845) 5-840 | 5-842 
17 | 5832) 5-819) 5811) 5800) 5°790) 5°789) 5-786. 5:787| 5°785| 5°76) 5-760] 5-758] 5°744) 5°734| 5-708] 5°700| 5699] 5-669) 5-679) 5-661) 5:654| 5653) 5-646] 5-640 | 5:737 
18 | 5:630 5621) 5°621) 5°608) 5-606] 5°594| 5639 5:652) 5:°667| 5:672| 5°670| 5673] 5665) 5639) 5°644| 5-644] 5°637) 5°631| 5°628) 5:619| 5°615] 5-607] 5-589] 5-582 | 5-631 
19 | 5°567| 5-570) 5-537| 5518} 5-494] 5-486 5°470, 5°455| 5-438) 5-419) 5°395] 5°384] 5-385) 5°359| 5°341) 5°328) 5-314] 5-305] 5-298) 5:286| 5-278) 5-278) 5:276| 5°258 | 5°398 
20 | 5°250) 5°240) 5-228) 5 231) 5223) 5:215) 5° 219 51229) 5°227) 5236) 5:230| 5-228] 5-238] 5°37) 5:230| 5229) 6-218) 5216] 5-215) 5:214) 5-204] 5°194| 5-179] 5-150 | 5-220 
21 5145) 5-130) 5-116} 5°104| 5-102} 5-099) 5:095 5-089) 5-087) 5:078] 5-087) 5-085} 5-095) 5-089) 5-084! 5-093) 5-096] 5-098) 5-088) 5-092) 5-095) 5-089] 5-093) 5-091 | 5-097 
22 | 5°092) 5-092) 5-087) 5-083) 5-082) 5:085) 5-093) 5-099) 5-107) 5-115} 5119} 5-118] 5-121) 5-118) 5:103) 5-111) 5:110) 5-115) 5-131) 5-130) 5:149) 5-164) 5-173) 5-176 | 5-116 
23 | 5°191| 5-195) 5-202) 5:197| 5-208) 5-218) 5-228) 5-239) 5-248) 5-262) 5-267) 5-273] 5-270) 5-274) 5-274) 5-280) 5-283} 5-290) 5-294) 5-308) 5:312) 5-318) 5-318] 5°318 | 5-261 
24 5319) 5318) 5312) 5°304) 5308) 5°310) 5°314 5°316} 5°319) 5°328) 5°330} 5°330} 5°338) 5°330] 5°331) 5°334) 5:337| 5°337| 5°346| 5356] 5°358) 5°350] 5°347| 5340 | 5°330 
25 | 5°334] 5:320) 5-297] 5-280) 5-268) 5:243 5215) 5° 185] 5°177| 5168) 5°164| 5142} 5:10) 5-113) 5°103] 5-093) 5-087] 5-087) 5:097| 5°102! 5-105] 5:112} 5-124) 5-142 | 5-170 
26 | 5:149) 5°154) 5-159) 5:174) 5-182) 5-191) 5-201) 5:217| 5-228) 5°237| 5:248) 5-256} 5:263} 5:269) 5:268] 5-266] 5-265] 5:265] 5-268) 5°271] 5-269} 5°253] 5-281] 5-202 | 5-229 
27 | 5183) 5:°154) 5-127) 5°110! 5-089) 5°063) 5-052 5-055) 5°055) 5063] 5:066) 5-080} 5:086| 5-093) 5-090) 5-099) 5-091) 5-091) 5:077| 5-043) 5-045] 5-008) 5-016) 5-014 | 5-077 

| 28 | 5:013/5:007| 5-026) 5-012) 5-009} 5-023 5-030, 5-030) 5:039| 5:025} 4-994} 4-967} 4-915] 4°867| 4-830] 4-791) 4-744] 4-667) 4612] 4-600) 4:594) 4582] 4-578] 4-594 | 4-856 
29 | 4°634) 4-645) 4671) 4°690) 4°752] 4-782) 4°847) 4°891| 4-960) 5-014] 5:047| 5-084) 5100) 5°147| 5155] 5176) 5°185) 5-190) 5-200] 5-225) 5-251) 5-259] 5-272! 5-289 | 5-019 
30 | 5°296] 5-326) 5°348) 5°877| 5-414] 5-441) 5-474) 5-492) 5:5380) 5545) 5°569] 5-573] 5:603] 5604) 5-605) 5-605) 5589] 5-599) 5:598) 5:°593| 5:592) 5-582) 5-564) 5-543 | 5-519 
31 | 5523] 5-495) 5-467) 5°439) 5-418] 5-391) 5-372) 5369) 5°365] 5:366) 5°371| 5-373] 5°370] 5°375] 5°373] 5°370) 5°876] 5°382) 5°381) 5:375] 5°369) 5372! 5:370) 5°357 | 5392 
'Mran. | 5321] 5°318] 5-312) 5°306, 5:307| 5:309| 5-314 | 5°317| 5°324) 5°329) 5°333) 5332 [5°3 30] 5°325) 5°320) 5°317| 5316} 5316) 5°316) 5°314) 5312] 5312) 5310) 5°309 | 5:317 

| BAROMETER. ReEpucrep To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIkST FIGURE OMITTED. APRIL 1899. 

| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. } Ins. | Ins. | las. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. 
1 | 5°354) 5:356) 5-333] 5319] 5-330 5°323) 5°324 5312) 5°308) 5-310) 5305] 5°317] 5-328) 5:313) 5-815 5°311] 5318) 5332! 5°337] 5°340| 5°342] 5:361) 5368) 5°375 | 5°330 

2 | 5°385) 5°387| 5:388) 5338) 5°390) 5-398) 5-403) 5-410) 5°411) 5-411] 5-414] 5-415) 5-416) 5:407| 5:393) 5-388] 5-388] 5-384] 5-380) 5-377] 5-379] 5°374| 5-366] 5360 | 5392 

3 | 5°339 5°327| 5°309| 5°299} 5°294| 5-287 5:291, 5-288) 5-289] 5-292! 5-303] 5:323) 5-335] 5:°337| 5°341) 5-342] 5-348] 5-346] 5-359] 5:358] 5-353] 5-334] 5-316] 5292 | 5321 

4 | 5°256 5216] 5°199) 5°167| 5-136) 5-119 5:104, 5-101) 5-099) 5-093) 5-041] 5-033} 5-008) 5:015] 4-986, 4:979] 4:977| 4-973] 4°957| 4-963) 4-951) 4-954) 4-983] 4-967 | 5-053 

5 | 4-907) 4-954) 4°955) 5-035) 5-081) 5-101 5-134) 5-140) 5-187] 5-19&| 5-185] 5-153} 5:119] 5°124) 5-109 5-108} 5-130} 5°134| 5-143] 5-146] 5-151] 5-149] 5-157} 5168 | 5-111 

6 5°169| 5°177| 5°176) 5°189) 5-214) 5-231! 5-239! 5-249) 5-249] 5-280] 5-232! 5-206) 5:191| 5-156) 5-119 5-066] 5-003] 4-942] 4-891] 4-813] 4-772] 4-723] 4-682] 4-682 | 5-067 

7 | 4:663) 4-640) 4°640| 4°63) 4:633] 4-629 4-657, 4°681| 4°694| 4-767) 4-817] 4-881} 4-940) 4:978] 5-001! 5-008} 5-023) 5-031] 5-033} 5-021) 5-005) 4:988) 4:959) 4°945 | 4°845 
| 8 | 4:928) 4-899) 4-899) 4-888] 4-889] 4-902 4-921) 4-932) 4-962] 4-977] 5:007| 5-032) 5-057] 5-070] 5:087) 5-111] 5-125] 5-139] 5-162] 5-180] 5:192] 5-208) 5-211) 5-214 | 5-041 
| 9 | 5-213} 5-213} 5-207] 5-203] 5-195) 5-186 5°187| 5-180 5°172| 5°168) 5°157| 5°141}.5°120) 5:106} 5-091, 5-062) 5-049] 5-046) 5-032] 5-016) 5:005] 4952) 4-978) 4-956 | 5-110 
| 10 | 4-955) 4-947) 4-939) 4-043) 4-949] 4-959 4-972 4-985] 4-999) 5:01| 5-026] 5-032 5-043] 5-038] 5-042, 5-039] 5-049} 5-060] 5-075] 5-074] 5-085] 5-092] 5-111] 5-115 | 5-022 
| 11 | 5124] 5-116] 5-114] 5-132] 5-147] 5-156 5°171| 5-181] 5°188} 5-210) 5:213| 5-218] 5-217] 5-217) 5-218 5-214] 5-225) 5-231] 5-231] 5-228) 5:217| 5:202| 5-204! 5:191 | 5-190 
12 | 5°17) 5°164) 5-139} 5-119} 5-098) 5-071) 5-050) 5-031] 5-011) 4-996] 4-975] 4-954] 4-940] 4-903) 4:879 4-852] 4-829] 4-795] 4-761] 4-727) 4-697] 5657] 4-648) 4-641 | 4-921 
13 | 4-603) 4-580) 4-514) 4-491| 4-490) 4-496 4-530] 4-524] 4-532) 4-536) 4-539] 4-503} 4-502] 4°510) 4°501| 4-514) 4-545] 4-559] 4-580] 4-574] 4-590) 4-604] 4:615) 4-618 | 4°544 
14 | 4°660) 4-670) 4-681) 4-671) 4-714) 4-754, 4-792) 4-808) 4-830] 4:841| 4-847| 4-854] 4-867| 4:877| 4-882, 4-886] 4-902) 4-917) 4-931] 4-925] 4-928] 4-940] 4-952) 4-948 | 4-837 

| 15 | 4°948 4°947| 4-944) 4-916) 4°908) 4-906 4-930) 4-957] 4-954) 4-975] 4-978] 4-976] 4-986] 4-991) 5-018 4-986] 5-016] 5-028} 5-037] 5-024! 5-048] 5-042) 5-050) 5-064 | 4-985 
16 | 5-060) 5:067 5-075) 5-081) 5-083] 5-088) 5-128] 5-139] 5°151) 5-167] 5-180] 5-185} 5-191| 5-192) 5-185) 5-180] 5-182) 5-186] 5-188} 5-188) 5-185 5-185] 5-176) 5-174 | 5-151 
VW | 5177) 5°171| 5°162) 5-167) 5-164] 5-170) 5178) 5-189] 5-193] 5-197| 5-199] 5-204] 5-217] 5-218] 5-223) 5-220) 5-230) 5-235] 5-241) 5-247) 5-260] 5-265) 5-268) 5-272 | 5-211 
18 , 9°27] 5275 0278 5°280 5282) 5°291| 5°297| 5302) 5:310) 5:317| 5:313) 5-313] 5-304! 5-291] 5-266) 5:227| 5-182) 5°173] 5149) 5-150) 5-148] 5°145] 5-140) 5°189 | 5-248 
19 | 5°133) 5-144) 5°140) 5°145) 5-160) 5-170) 5-187) 5-200] 5-217] 5-242] 5-262) 5-280] 5-299] 5-313) 5:323) 5333) 5:350] 5:359] 5:366] 5°377| 5:379| 5388] 5°395| 5-398 | 5-273 
20 5400) 5°398) 5°397| 5-391) 5°392| 5-401) 5-403) 5-406] 5°407] 5-419] 5:431| 5-435] 5-442! 5-442) 5-440 5-432) 5-434] 5-434] 5:434| 5-449] 5-436] 5-429] 5-419) 5-412 15-420 
21 | 5404) 5°385) 5°376) 5°366) 5348] 5°346) 5°344] 5-342) 5348] 5°348) 5:352] 5-351) 5-362! 5°371 5°371) 5°376] 5386) 5°389) 5-400) 5-406} 5°418) 5-425) 5-481) 5-438 | 5-378 
22) 5°44) 5-447) 5°444) 5°443] 5°447] 5-466) 5-478) 5-486, 5501) 5:513) 5°517) 5°52745-539 5°545 5:542, 5:536] 5-542) 5°540) 5-539] 5°535 5:534] 5525) 5:518) 5-515 | 5-505 
23 | 5°501) 5:484) 5-469) 5-460] 5-442) 5-433) 5-430! 5-412| 5-401) 5°391) 5-371] 5:357] 5:346 5°310, 5°296] 5-254] 5-242) 5-220) 5-208) 5-198 5-179) 5-165) 5-154) 5-143 | 5-328 
24 5°16) 6°130) 5126 5-112) 5°107/ 5-098) 5-092 5-084] 5-079} 5-070 5-064) 5-054] 5-043 5029) 5° 018} 5:006] 4:994) 4:976] 4966] 4°951 4-941] 4-919) 4-S02) 4°886 | 5-033 
25 | 4°867| 4:866) 4°854| 4845] 4-843] 4-843 4851 4-840] 4:848] 4:849) 4°855] 4*856] 4°866] 4-868 4-866] 4-868] 4:876] 4°885) 4°897 Poo 4-929) 4-938) 4-954) 4-978 | 4-876 
26 | 4997) 5015) 5-022) 5-042) 5-062! 5-086] 5+107| 5-124] 5-140] 5-154) 5-188] 5-216] 5-221] 5: 245 5°260) 5271) 5°280/ 5°290) 5°306/ 5-310, 5°317| 5324) 5°327| 5328 | 5-193 
27 5°829) 5°325) 5°322) 5°320) 5°319] 5-316] 5°306] 5°312) 5-317] 5°317| 5°314| 5°314] 5-306] 5: 303) 5-293] 5-272] 5-241] 5:237| 5-234 5-224 5:224| 5:204| 5196) 5°187 | 5-280 
28 5180 5°168| 5164 5'161 5°160) 5°159) 5°151| 5-154) 5°154) 5°145] 5-141 5-140) 5-132) 5-123) 5-115) 5:104] 5°102] 5-095) 5-090 5-091, 5090} 5:078) 5:069) 5-049 | 5-126 
29 5°042) 5°030) 5-014) 5-004) 4-994) 5-000} 5:007| 5-021) 5-034] 5-036) 5-053] 5-063] 5-086] 5*109 5:115] 5-150] 5165] 5:182| 5-217 5230, 5'263] 5:283) 5311) 5°319 | 5-114 

3 5°843| 5°352) 5°361) 5°378) 5°401| 5:408) 5-425) 5-448] 5°469| 5-485) 5-498] 5-506] 5:515 EM 5516) 5°521| 5522) 5°514| 5508) 5°508| 5-506) 5502| 5:486| 5-465 | 5-465 
MEAN, | 57132 ns 5°121) 5120} 5°122) 5°126} 5-136) 5-141] 5-148) 5156) 5°159] 5-161] 5165 aE DA 5°154] 5:155| 5°154) 59155) 5°151) 5°151) 5145) 5145) 5:141 | 5146 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 97 


BAROMETER. REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. MARCH 1899. 


1 D 3 4 5 6 i 8 9 10 | 11 |] 12] 18 | 14 | 15 | 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. } Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins.| Ins. | Ins. } Ins. 
0-458} 0°462/ 0-465) 0-464) 0-462) 0°464| 0-466) 0°466] 0-472) 0:484! 0-479] 0-471] 0-467) 0-456) 0-443) 0:437)| 0-412 0-403) 0-385) 0-369) 0-341] 0-331] 0-311) 0°301 | 0-428 
0-282) 0°278) 0:265) 0-252) 0:240) 0:230} 0-225] 0-230} 0-234] 0:236] 0°243] 0°251] 0-257) 0:255| 0:247| 0236) 0-225, 0-221) 0-215) 0°191] 0°165} 0-141] 0-123} 0°095 | 0-222 
0062} 0:026) 9-990 9-970} 9:950} 9-940) 9-934 9-922) 9-908) 9°897] 9°895] 9°881] 9-863) 9°841| 9°825) 9815! 9:797) 9°807| 9:799] 9:805} 9°811] 9°825| 9:835] 9:859 | 9-886 
9°867| 9°887| 9°897] 9:903) 9913] 9-928) 9-955) 9-973] 9-993) 0-011] 0-021) 0-030} 0-038) 0-043) 0:054) 0-060, 0:071, 0-092) 0:104/ 0-124) 0-134] 0:136] 0-135) 0-137 | 0-021 
3} 0°114| 0-100} 0-078) 0:070) 0-063) 0-064) 0-059} 0-056} 0-052) 0-054) 0-049} 0:037| 0:036) 0-015! 0-013) 0-004) 0-004) 9-995) 9-977) 9-961) 9-929] 9-893) 9-871 | 0-026 
9°850} 9°806] 9°750) 9°717| 9°704) 9°652) 9°640| 9°618] 9-593) 9-576) 9-564) 9°564] 9:552) 9°544| 9°524) 9°512) 9-494! 9-484! 9-477) 9-471) 9-461] 9:444] 9-437) 9-428 | 9:578 
9-410} 9392) 9°378] 9°368) 9°370) 9°376| 9°381| 9°382| 9386) 9°396] 9-399] 9-403] 9-413) 9-411] 9-411) 9°414| 9-419 9-439] 9-449) 9-463) 9-462] 9-463] 9-459] 9-463 | 9-413 
9-450) 9°438} 9°426] 9°400] 9°402) 9-372) 9°346] 9°370} 9286] 9°267| 9°250} 9:204} 9-148) 9-118! 9-068 9-032) 8-992, 8'975| 8°936| 8°902) 8-872) 8:854| 8-846) 8-844 | 9:°156 

9-008} 9:037| 9-057] 9-100) 9-128] 9-169) 9:206) 9:252, 9:294/ 9-340) 9:374) 9-396] 9-428) 9-469) 9-500 | 9116 
10 | 9°515| 9°526) 9°561| 9:577| 9°597| 9:627) 9°649) 9-655) 9°663) 9°673] 9°667| 9:666] 9:657| 9°657| 9°655| 9659) 9661) 9693} 9°727| 9-759) 9-779] 9°811| 9-839] 9°861 | 9°672 
1 9-856] 9:861| 9:859) 9:859] 9-873] 9-889] 9-895] 9-909] 9-916] 9-916] 9-918] 9-934] 9-942) 9-935] 9-935) 9-936] 9:922| 9-918] 9-910) 9-906} 9-898] 9-932) 9-988] 0-030 | 9-914 
12 | 0-070) 0-109} 07131) 0-174) 0-218) 0-260) 0:294| 0-319) 0°334) 0°364| 0-385] 0°411] 0°415| 0419] 0-417) 0-425) 0-436) 0-445] 0:449) 0°467] 0-455] 0-458) 0°465] 0-467  0°349 
13 | 0°458} 0-442) 0-436} 0-430) 0-428) 0-412! 0-406) 0°410} 0-402) 0-402) 0-408) 0-408} 0-404) 0-394! 0-388) 0:392) 0:394/ 0-404] 0-414) 0-424) 0-420) 0-424) 0-424! 0-430 J 0-415 
14 | 0°426) 0-428) 0°414} 0-418) 0-422) 0-428) 0-438] 0-460] 0-464} 0-466] 0:465] 0-464] 0-457) 0-433} 0-412) 0-405] 0-403) 0-407] 0:406| 0-420] 0-419) 0-421) 0-421) 0:417 | 0-430 
15 | 0°413) 0°414) 0°396) 0395] 0°392) 0°395| 0°395| 0-405} 0:413] 0:423) 0:423] 0°425] 0°417| 0-411) 0:402! 0:396) 0:396} 0-398] 0-408] 0-418] 0-420} 0-424] 0-421] 0°421 | 0-413 


16 | 0°428) 0-431) 0-430) 0-425) 0-428) 0-439) 0-443} 0-451} 0:463} 0-463] 0:453) 0:466] 0-435 0:417] 0-404) 0-401] 0°397] 0-400} 0-409} 0-416 0°419) 0-424) 0-418) 0-417 | 0427 
17 | 0-413} 0°403) 0°393) 0°378) 0°374| 0°375| 0°370) 0°366] 0°365) 0°347| 0-323] 0-305} 0-285) 0:273] 0:251| 0:247| 0235) 0-243] 0°243) 0-256] 0:260 0-278} 0-305] 0°329 | 0°317 
18 | 0°358) 0°365] 0°363) 0:364) 0-366) 0-381) 0-397) 0-411] 0:421] 0-429} 0-424) 0 390] 0°380) 0°368) 0:372} 0°380) 0-380) 0°379) 0°380| 0°374| 0-366 | 0°387 
19 | 0°355) 0°344) 0°321} 0:298) 0°275] 0°252) 0-222) 0-210] 0°186] 0-168} 0-138} 0- 0-060} 0-052) 0:046] 0-036} 0-028) 0-020 0-022} 0-010} 9-992 | 0-143 
20 | 9°990| 9-972) 9-972) 9-968} 9-968) 9-965) 9-968) 9-973] 9-966] 9-962] 9:961] 9 9-931] 9:929 9-929) 9-929] 9-935) 9-925) 9-911] 9-903] 9-885 |} 9°947 
21 | 9°870} 9-856) 9°842) 9°826) 9-826) 9-826) 9-818) 9-820] 9:812) 9-804) 9-793 
22 | 9°820| 9°816) 9°816) 9-814) 9:820! 9-826] 9-836) 9-838] 9°848] 9-852] 9°838 
23 | 9°949] 9-959) 9-961) 9-971) 9-977) 9-991) 9-997] 9-999) 9-999} 0-003] 9-999 
24 | 0:055} 0:057| 0:051) 0-047] 0-049! 0-055] 0-059} 0-059} 0:059} 0°053] 0:051 
25 | 0'055) 0-039) 0:015} 9-993) 9-987) 9-965) 9-931] 9-891! 9-863] 9-837] 9°806 


9 

9 

9 

0 

9 

26 | 9°776] 9-780) 9-788} 9-806) 9°814) 9-828) 9-838) 9-852] 9:862/ 9-870] 9°882] 9 
27 | 9°766) 9-742) 9-700) 9°658) 9°630) 9614] 9:598) 9:588) 9:584) 9-582] 9:591) 9- 
9 

©) 

0 

9 

9 


16 17 | 18 | 19 | 20 | a1 | 22 | 23 | Mid-|vrean. 


| might. 


OMMIMD OF WHE 
(>) 
fee 
to 
oO 


8°838) 8:846] 8°850| 8-856) 8-876] 8-902) 8-922) 8-954) 8-980 


9°798| 9°793) 9°795| 9:793} 9°791| 9°803) 9:807| 9°811] 9°819 | 9-809 
9°837| 9°839) 9°851) 9°869) 9°883) 9°902) 9-914) 9-933] 9-939 | 9°851 
9°977| 9°977) 9-991) 0-007; 0-031) 0039} 0-051) 0-053} 0:053 | 9-996 
0-037] 0-041) 0-043) 0-055} 0:065] 0°069 0-065) 0-065) 0-065 } 0-052 
9-698] 9:684) 9-693} 9°702) 9-715} 9°714) 9-730) 9°748] 9-760 | 9°827 
9°868] 9°866, 9°878] 9°880| 9°876} 9°864, 9-848] 9°824| 9-794 | 9°847 
9°619| 9°610, 9°597) 9°595) 9°567) 9°541| 9°511| 9-509) 9-518 | 9°605 
9°225| 9°173, 9:101) 9-043) 9005) 9-017) 9:005) 8-987; 9-009 | 9:327 
9°701) 9°725) 9°741| 9°757| 9-735] 9°805| 9°827) 9°837| 9-861 | 9-530 

77 0°263) 0°269) 0-255} 0-253) 0:257| 0°249) 0-237) 0:217| 0:201 | 0-180 
*965] 9°953) 9-941) 9-959) 9-937| 9-929] 9-923) 9°920| 9:911| 9-908] 9-901 | 9-991 


cOonNI OO 


SIDINI CONT 
eons NINO 


WSOSSO OS 
SO 00 =a: 
NTs 
_ e 

WOOWOO ~© 


886) 9°884 
28 | 9°521| 9°521) 9°521) 9-533) 9535) 9°544| 9-545) 9°545] 9-547) 9-525) 9-489 
29 | 9-031) 9:065) 9°107} 9-143) 9:197| 9-265] 9:345) 9-427] 9-473] 9-525) 9-552 
30 | 9°880} 9-912) 9-960) 0-014) 0-062) 0-118] 0-150} 0-186} 0-226] 0-247] 0:265 
| 31 | 0°170} 0°136] 0:11} 0:084) 0:067| 0-047) 0-015) 0-017] 9:995] 9-987] 9:985 


“19 06 On 
“I 
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OOOO OOOSS GSO 


DNwWac Io 
WWNN Or 


Moon! Wwto 


I 
I 
2 
bo 
~I 
Or 


o COO OOO 
GS ONAWAGd 4 


BAN. | 9°952) 9°949) 9°944! 9-941) 9-945) 9-950} 9:953) 9°958] 9-960} 9-962] 9-960 *945) 9°936/ 9°933) 9°928) 9-931) 9-932) 9-935] 9-933) 9°934) 9-934) 9-937 | 9-944 


BAROMETER. REDUCED To 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. APRIL 1899. 


| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
9-891) 9°888 9°878 9°866 9°856 9°854| 9°850} 9°844 9°834 9°834| 9°829) 9°829] 9°835| 9-831! 9°837| 9849) 9°859] 9°871| 9-883} 9°895| 9-909] 9-923] 9-937| 9-945 | 9-868 
9°961 9°957 9°963] 9:959) 9°967/ 9:97 4) 9:979] 9-981] 9:977 9:977| 9-976] 9-972} 9-966) 9-946 9°932) 9-922) 9-916] 9°916) 9-922) 9-910) 9-910} 9-910) 9-902) 9-890 | 9-945 
9-874 9°856 9°840) 9:834) 9-828) 9-816] 9-816] 9:816] 9:816, 9-818] 9-829] 9-847} 9-859] 9-873] 9889 9-897] 9-899] 9-917) 9-929] 9-937] 9-927) 9-905] 9:877| 9:857 | 9-865 |. 
9-823 9777 9°745| 9°692) 9°647| 9-623 9°599) 9°585) 9°589) 9°575] 9-566) 9°554) 9°514) 9:498) 9:506 9-470) 9-458) 9-474) 9-458) 9:500) 9-504! 9-526] 9°540) 9°548 | 9°574 
9°546| 9°558) 9°588) 9-624) 9-652! 9-696] 9°732| 9-762) 9-768) 9-778] 9-740) 9-721} 9:699) 9-636] 9°615| 9°578) 9:697| 9-703) 9°715]| 9-741] 9-751] 9-759] 9-769] 9-783 | 9-692 
9°795| 9°805) 9°825) 9-831) 9-841) 9-841) 9-853] 9:869] 9-857) 9-851) 9:814| 9-786} 9-756) 9-716 9676, 9°616) 9°554) 9-500) 9-424) 9-320) 9°248) 9-202) 9170) 9-170 | 9°638 
9-146! 9-128 97126 9134) 9-144 9°166| 9:194) 9-236] 9-284) 9°344| 9-399) 9-453] 9-518) 9:555| 9-567) 9°582) 9-583] 9-587) 9-599] 9-599] 9-583) 9-557| 9-551) 9-547 | 9-399 
9°539 9°517| 97503" 9°487| 9-491| 9-511] 9-532! 9-555! 9-581) 9:595| 9-608) 9-627] 9-651! 9-661) 9°685, 9-707| 9-723, 9-739] 9°766) 9°791| 9°807) 9:825| 9-827! 9-837 | 9-649 
| 9°835] 9°829/ 9°823 9°820| 9814 9-805] 9°798| 9-787) 9-773] 9-759] 9-737| 9:713] 9°697| 9-671] 9-649) 9:629| 9-599] 9-593] 9:581) 9-567) 9-564) 9-549] 9-547] 9-531 | 9-695 
10 | 9°519) 9°509) 9°501, 9°505) 9:517| 9-529] 9-541) 9:558! 9-573] 9:587| 9-584] 9-582) 9:594) 9-608] 9-602) 9-612! 9-638] 9-648] 9-676] 9-692] 9-704] 9-734] 9-750] 9-762 | 9-605 


11 | 9°781) 9787| 97793, 9°805| 9-811) 9-839| 9-847| 9-859] 9-876] 9°877| 9-872) 9-884] 9-886] 9-888] 9:878| 9:865| 9:872| 9:884| 9-884] 9-881) 9-878] 9-874] 9-858] 9-846 | 9-855 


COONS TP Whe 


12 9°8277) 9-809) 9°783) 9°755 9°736, 9°715} 9°686 9 659) 9°621] 9597] 9:559| 9:528] 9-492) 9-455] 9-412) 9-380| 9-348] 9-320] 9-299] 9-280) 9-239] 9-199] 9-174] 9-142 | 9-501 
13 | 9°107| 9:075) 9°04] 9-029 9:019 9-025) 9-025) 9-025] 9-029] 9-031} 9-022) 9-028} 9-024] 9-014) 9-016) 9-026] 9-032] 9-046] 9-064] 9-084] 9:099] 9-112] 9-128] 9-156 | 9-052 
14 | 9°177} 9-192} 9-215) 9-229] 9:261| 9°289) 9°316] 9°339) 9°361| 9365] 9-370) 9-384] 9:398]| 9-410] 9-414] 9-432) 9-440] 9-462] 9-492! 9-510) 9-522) 9-536] 9-538] 9-542 | 9-383 
15 9°56) 9°556) 9°553) 9-548) 9-552, 9-573) 9°593| 9-600] 9°600| 9°610] 9°598| 9-594] 9-606) 9-602] 9-606] 9-606) 9°612| 9-632] 9-650] 9-676) 9°688] 9-697| 9-706] 9-720 | 9-614 
16 | 9°729/ 9°737) 9°743| 9°753) 9-765) 9-781) 9°795| 9-807| 9-807] 9°811| 9:802| 9-802} 9-802) 9-804] 9:812| 9-806] 9-810] 9-826] 9-834] 9-844] 9-858] 9-860| 9-866] 9-864 | 9-805 
7 | 9°864 9°860 9°854| 9°852) 9-857) 9°866 9°866 9°872] 9°870) 9°873| 9:867| 9°865} 9°859) 9-369] 9:874| 9-879] 9-887] 9:899| 9-909] 9:929) 9-943] 9-947] 9-959] 9-965 | 9-887 
18 as 9-973 9979 9-983 9°985) 9991 9°997| 9:997| 9-989) 9-987| 9-976] 9-962) 9:944| 9-936] 9-924) 9-896] 9:866] 9-832) 9-794) 9°776| 9:760] 9°752) 9-738) 9-717 | 9-905 
19 | 9°724) 9°721 o714 9°730| 9°742 9°75] 9°788) 9°814; 9-838) 9°876] 9:896} 9-921] 9-935] 9-947] 9-957| 9-967) 9-977] 9-985] 9-999] 0-017) 0-029] 0-043} 0-049] 0-055 | 9-895 
20 | 0059) 0:059) 0-061) 0-061) 0-063) 0-071 0-081) 0-083] 0-081) 0-085] 0-088} 0-088} 0-090, 0-088} 0-078) 0-068} 0-066] 0-068) 0-074| 0-090) 0-094] 0-094) 0-086! 0-086 | 0-078 
21 | 0-082} 0-068) 0060) 0-054) 0-044 / 0-038) 0-028) 0-012} 0-010} 0-006] 0-007| 9-993] 9-995! 0-003] 0-005) 0-041] 0-057] 0-067) 0-087] 0:115] 0-133] 0-155] 0-169) 0-181 | 0-059 
22 | 0°189} 0°201) 0°201) 0-201) 0-207) 0-229} 0-227] 0:235 0239) 0°241) 0-218} 0-215} 0-210) 0-207| 0-192) 0-186) 0-182} 0-178) 0-178] 0-182) 0-182) 0-174) 0-168] 0-162 | 0-200 
23 0141 0120) 0°100) 0-084 0-074) 0-068} 0-060 0038; 0-024 0-004) 9-983] 9-957} 9-929) 9-907] 9°879) 9:846] 9-823] 9-805) 9°781) 9°755| 9°734| 9°713) 9-703) 9-695 | 9-926 
24 9°678 9°660! 9-646 9°626! 9°612) 9°600] 9-591) 9-578! 9-564) 9-552! 9-537] 9:5231 9-505) 9-485] 9-461] 9-445] 9-425] 9-413! 9-403] 9-393! 9-377] 9-363! 9-342) 9-319 1 9-504 
25 | 9307) 9:293/ 9:293) 9-297, 9321) 9-345) 9-351] 9:357| 9-367] 9-369| 9-376] 9-372] 9-°376| 9-372] 9-370| 9-370] 9-370] 9-382| 9-399] 9-428] 9-440] 9-456| 9-474] 9-496 | 9-374 
26 | 9510) 9°530) 9°546) 9°564) 9-592 9-616] 9°634) 9:648) 9-660] 9-676 9-681] 9-691] 9-697| 9-709] 9-721] 9-727] 9°738| 9-745] 9-765] 9-791] 9:817| 9:835] 9-839] 9-851 | 9-691 
27. 9°853 9:853| 9°855| 9°857| 9°859, 9-861] 9°855| 9-855] 9-851] 9:839 9-834] 9-830 9°824) 9°818) 9°813) 9°806| 9-790) 9°766) 2-764) 9°754| 9-742) 9-722! 9-710) 9-698 | 9-809 
28 | 9°682| 9-666) 9:654 9°644 9°643) 5:640| 9°628] 9°630| 9-624) 9-614) 9-609] 9-603} 9°595) 9-589] 9-579] 9-569] 9°551| 9-543] 9-539) 9-539] 9-545] 9:545] 9-553) 9-543 | 9-597 
29 9°539 9°525| 9°521) 9°517/ 9°531) 9°557| 9-575] 9°597| 9-621] 9°639| 9°647/ 9:665] 9°69 9°717| 9°741) 9-769] 9-789] 9-813] 9-861] 9-899] 9-931] 9-963] 9-991| 0-021 | 9-713 
30 | 0°040/ 0°048) 0-062) 0-078) 0-102, 0-110) 0-126] 0-146| 0-156] 0-162 0-170/ 0-178] 0-175) 0-168} 0-162) 0-165] 0°155] 0°150| 0-146] 0-158} 0-158] 0-156] 0-142] 0-122 | 0-135 

9°719| 9°716] 9°714) 9:718 9°726) 9-782) 9-738) 9:741| 9-744) 9-740] 9-739] 9°737| 9°733) 9°728) 9°724| 9-724] 9-725] 9-729] 9-735) 9-736] 9°736| 9°735| 9-735 | 9-730 


98 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


BAROMETER. Repucep To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. MAY 1899. 
Agth Wrae,| oe | ; | : 5 Mid- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ao yeen te ane! 15 16 7 18 19 20 21 22 23 night Mean. 
Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. } Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, 
1 | 5-441 5-414) 5°398) 5°376) 5-350] 5°323) 5°310) 5:302) 5-291] 5-279) 5-268) 5-266] 5°268 5°265} 5:263) 5:258) 5-258! 5-263] 5:267| 5:273) 5:287| 5:297| 5:308) 5°310 | 5°306 
2 |5°818 5°319) 5°319! 5°320 5°334) 5°343) 5°350 5:366) 5°377| 5:376] 5°384) 5°398" 5-411) 5414] 5°421) 5:424! 5-426] 5°423) 5°435) 5-443) 5454) 5°465) 5:468) 5°474 | 5°394 
3 | 5474 5°475) 5: 473 5°478) 5°479) 5:494) 5°511) 5°524) 5°535] 5°548| 5°558, 5°572} 5-585) 5-596) 5-604) 5°609 5°618} 5°621| 5°630} 5°635) 5643) 5:647| 5662) 5°665 | 5:568 | 
4 | 5*655| 5°658) 5661) 5°676| 5°683] 5°689] 5°697| 5711] 5:716 5°722] 5°731| 5°737| 5°741| 5°733) 5°733} 5°742) 5°745! 5°748) 5°751) 5-756) 5°757) 5°754. | 5-713 
5 57 746) 5-748} 5:752) 5°762| 5-773] 5:781| 5°784| 5°786) 5-795 5:802} 5*806) 5*812] 5°817| 5821) 5°821| 5:837| 5:836| 5:839] 5:843] 5-851] 5854) 6-855 | 5-801 
6 | 5°857) 5-852) 5°846) 5:850) 5-850! 5°855] 5-861] 5°S63) 5-867) 5°871| 5873) 5°881} 5°881| 5°882) 5881] 5°875) 5°876| 5:873) 5:871| 5:869| 5863) 5-866) 5°864) 5-864 | 5-866 
7 | 5°862) 5°861| 5°853) 5°846) 5°841| 5°845] 5-845] 5°845) 5°844) 5838) 5°837| 5°836} 5833) 5°828) 5:824) 5-822) 5-818) 5-806) 5:801} 5-800) 5-800) 5°794 5°786| 5°779 | 5°827 
8 | 5:770) 5:761) 5°752) 5°743} 5°736) 5°724) 5-723) 5°716] 5:716]) 5°715) 5:713] 5-706} 5°704| 5°693) 5°687| 5681) 5-669) 5:°658) 5°645) 5°643) 5°642) 5-638) 5-636) 5-628 | 5:696 
9 | 5°612) 5°598) 5°591) 5-585) 5°57 4) 5°573) 5-568) 5°576) 5°582) 5:579) 5°575) 5°577 | 5°563) 5554) 5°548) 5:540) 5°526 5521) 5°517| 5:514] 5:514) 5°509) 5506] 5:491 | 5-554 
10 | 5-483) 5:466) 5-452) 5-443) 5-445) 5-448) 5-442) 5-434) 5:436) 5442) 5:442) 5:44.41 5-440 5°439] 5°435| 5°431] 5-439) 5°437| 5:435) 5-440) 5:458) 5:463) 5°462) 5-468 | 5-447 
11 | 5°466) 5°465) 5°462) 5-462) 5:463) 5-476) 5-481] 5-488) 5°499] 5-500) 5°503] 5-516} 5°517| 5:519) 5-508) 5507] 5:506) 5°507) 5°512) 5513) 5°515) 5-518] 5-510) 5-513 | 5-497 
12 | 5°506) 5°503) 5-491) 5°488) 5-486) 5-484) 5-486) 5-485) 5-487! 5-480) 5-480) 5-474) 5-469) 5463) 5-456) 5-448) 5-433 5420) 5°418} 5°412) 5°404| 5°399] 5:379) 5°370 | 5°455 
13 | 5351) 5°336) 5°318) 5°302| 5°283) 5-271] 5-261] 5-253) 5°247] 5-241) 5-230) 5-224} 5-209] 5:199) 5°185} 5°170) 5°59) 5145) 5°138) 5-125) 5-110} 5*101) 5°07) 5:053 | 5-208 
14 | 5-048 5-017! 4°998| 4-980] 4972) 4-972] 4-966] 4-967] 4:966] 4-963] 4-967] 4-969} 4-962) 4:960) 4:954) 4:952] 4-960} 4:961| 4°960] 4957] 4-961) 4:969] 4-968) 4-963 | 4:971 
15 | 4°951) 4-946) 4-936] 4°929) 4:930] 4°925} 4-937| 4°918] 4-916] 4-912) 4-905] 4-894 | 4°882| 4°876) 4-861) 4°853] 4:849) 4°832) 4:821] 4-810] 4:804| 4-786) 4-782) 4°776 | 4:876 
16 | 4°762) 4-754) 4°743) 4-736) 4°730) 4°727| 4721] 4-742) 4-730) 4-750) 4°735] 4°746} 4°736, 4°748) 4-757! 4-767) 4-763) 4-765) 4°768) 4°77) 4°782| 4°792| 4°789) 4°776 | 4-754 
17_| 4°763} 4-762) 4-760) 4-764) 4°769] 4°778] 4:809] 4°835] 4°854| 4-874) 4°887) 4-901] 4-939 4-958) 4-962] 4-979| 4-998] 5-014] 5-035] 5:051| 5:057| 5065] 5-072 5-084 | 4-915 
18 | 5:079! 5-085) 5:079} 5-081) 5-087] 5-086) 5-089} 5-091) 5:085} 5:061) 5:037] 5-010} 4:993) 4:954) 4946} 4-928) 4-918] 4:°939] 4:974] 4-996) 5:017) 5:044| 5062) 5:085 | 5-030 
19 | 5°104| 5113) 5°137| 5°159} 5°168} 5190) 5193) 5:193) 5:214| 5-207) 5:221 5223) 5-224! 5218 5°197| 5°182) 5°156) 5:125] 5°112| 5-082) 5:061) 5-071) 5:039) 5-032 | 5151 
20 | 5-027} 5:020| 5-020) 5-021) 5-026} 5-034] 5-038] 5-042] 5-059) 5-087| 5-094] 5-139] 5163) 5-169) 5:191| 5217] 5:241| 5:254]) 5-284] 5-293) 5311] 5:324| 5:335] 5:344 | 5156 
21 | 5:350) 5°351]| 5°349) 5-351) 5360] 5:368] 5°381] 5:392] 5:402| 5:408) 5°413} 5-419] 5:424) 5-429) 5-437] 5:434) 5-433) 5-426) 5-425) 5-425) 5-433) 5-437 5:440) 5:443 | 5-400 
22 | 5°439) 5-425) 5°423) 5°41 4] 5°411| 5°408] 5:407| 5:418] 5-414) 5°408] 5:419] 5-417] 5423) 5°422' 5-402) 5°397| 5°392) 5386) 5°382) 5370) 5365) 5°362) 5°357| 5°344 | 5-400 
23 | 5°340) 5322) 5°316] 5°312) 5°310) 5°308] 5:312) 5°303) 5-299] 5°301| 5:298] 5-291} 5:284| 5280, 5-274) 5:261| 5:257| 5:252) 5-235) 5231] 5-220) 5°218) 5:215) 5-213 | 5-277 
24 | 5°205) 5:186) 5°178) 5-182) 5:184) 5°188} 5°198) 5:208) 5-211) 5-215] 5:226) 5-232} 5°245) 5-263, 5°269| 5-271] 5:280) 5°301) 5-312) 5326) 5:339) 5°349) 5°357| 5:362 | 5-254 
25 | 5°367| 5°371) 5°379) 5°384) 5°394) 5-402) 5:417| 5:428) 5:438) 5:453] 5°460) 5-470} 5°480| 5°490 5-490] 5:493) 5-490) 5-499) 5504) 5:505) 5°515) 5-522) 5:517| 5:517 | 5-458 
26 | 5519) 5-515).5°519) 5°521) 5°522) 5:527| 5:538) 5:553) 5:554| 5563] 5°572! 5-584! 5593) 5°601! 5°603] 5°611) 5°613} 5°619] 5°623) 5-633) 5-644) 5651] 5°658) 5°663 | 5-583 
27 | 9°665) 5°669) 5°669) 5:675) 5-680) 5-692) 5-706) 5°725) 5°7387| 5°747| 5°756| 5°7601 5°72) 5°786 5°791) 5°801| 5-804) 5°808) 5°814) 5°819) 5°826| 5°829) 5834) 5-834 | 5-758 
28 | 5°838) 5°840) 5°835) 5°837) 5°845) 5°847| 5°850) 5°866 5°871) 5°877) 5°878]| 5°884| 5'890| 5:888) 5:887] 5°886| 5:880| 5876) 5°881) 5°884) 5-884! 5°878) 5:872) 5862 | 5-868 | 
29 | 5°857| 5°852) 5°843) 5:841| 5°838) 5-838] 5-845) 5-841] 5°840) 5:838| 5°837| 5°841} 5:832! 5°829] 5822) 5-813) 5-803] 5:796) 5°7871 5°776| 5°73! 5°71) 5°750) 5°736 15-817 
30 | 5°728) 5°717) 5°696 5°69) 5687) 5:677| 5°663) 5°670) 5662) 5-666) 5-672) 5-665) 5°658| 5-668] 5°652 5°656| 5-649] 5-649] 5-652) 5652 5°654/ 5°654/ 5°647| 5-641 | 5-668 
31 | 5°647| 5°656) 5°653) 5°645| 5654) 5°665) 5°671| 5°688) 5°692) 5-699) 5-701] 5-708} 5°714| 5°717| 5°720| 5°719] 5:723) 5:7 23) 5°726) 5°727 5°726| 5°724| 5-724) 5°718 | 5-698 
MEAN. | 5°427| 5°421) 5°416) 5°414) 5:414) 5-416) 5:420) 5°426) 5:429, 5-432) 5:434| 5-438] 5-440) 5°441] 5:488) 5:437) 5:435) 5°425] 5:437) 5-438 5-441) 5:444) 5-442) 5-489 | 5-431 | 
BAROMETER. REDUCED TO 32°, 4407 FEET ABOVE SeA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JUNE 1899. 
Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
} |5°705 5*691| 5-684 5-674 5-668] 5°68) 5°668 5'671| 5°676| 5°671| 5672) 5°661] 5°659| 5646 5:638) 5620) 5609) 5°597| 5:586) 5569) 5:556) 5°541] 5534! 5°506 | 56382 
2 | 5478) 5:468) 5-425] 5:392 5:389| 5°375| 5°390) 5:390] 5:393] 5:404| 5-416] 5-428} 5-443] 5-467) 5°483) 5°501| 5°507| 5°512| 5-522) 5-533) 5°585| 5°545] 5545] 5-544 | 5-462 
3 | 5°545) 5547) 5°538) 5°535 5°535) 5°541) 5°543] 5540) 5535) 5°537| 5°541| 5:53945°531| 5°538 5°536) 5-533) 5°517| 5521) 5°530) 5:537| 5:°539| 5:°546] 5°556| 5:560 | 5538 
4 | 5°62) 5°565) 5°567| 5°574 5°579) 5°593) 5°601| 5-611) 5°619] 5-620) 5-624] 5°625] 5-636) 5°641) 5-650) 5°643) 5°651| 5°663) 5-663) 5-663) 5-665) 5-667| 5667) 5°668 | 5-626 
i Bye 5°66) 5°665| 5658) 5°648 5°645| 5°60. 5:674| 5-673] 5°677| 5°685| 5°693) 5698] 5-703] 5°701| 5°701) 5-708] 5°711| 5-714] 5-713) 5°710) 5-714] 5°722! 5-723) 5-722 15-691 
6 | 5°712) 5*721) 5°721) 5- 719) 5*718) 5°736) 5*742| 5°750] 5-764] 5:777| 5*781| 5°798} 5:804| 5-803) 5*799] 5-803) 5-811) 5-808} 5-816] 5-818! 5-816] 5°$25] 5:833| 5-841 | 5-780 
7 | 5°840) 5-839) 5°833 5°839) 5°847] 5°848) 5862) 5-873) 5:882| 5:892! 5-897] 5-907] 5:919] 5:915) 5:912) 5:912) 5-913 5-910) 5-915) 5-921) 5-923} 5-928) 5°926| 5:925 | 5-891 
8 | 5927) 5-928) 5-924) 5°926) 5-927] 5-931] 5-936] 5-938] 5-946] 5-946] 5:947] 5-954 5-960) 5:957| 5:957| 5-945] 5-947) 5-945) 5-948) 5:948) 5-949] 5-948) 5-947) 5-943 | 5-948 
4 | 5934) 2 933) 5°923) 5:919) 5°915] 5°919 5-919) 5-922] 5-926] 5-931) 5-931] 5:934] 5-939] 5-939] 5-936) 5-930) 5-924) 5-919) 5-912] 5-907| 5-905] 5-905] 5-901) 5°896 | 5-922 | 
10 | 5°885) 5+871! 5:861) 5-853) 5-845) 5-843) 5843] 5-845 5°847| 5838) 5°835| 5°836] 5°833) 5°838) 5829] 5-823) 5°822!) 5:812) 5°806} 5°810) 5°807| 5°804! 5°795) 5°784 | 5°832 | 
TL glo: 781| Orie 5-762! 5°751) 5°748) 5°751) 5°756) 5°755| 5:759] 5:766) 5°79! 5:783] 5°787| 5°792) 5°791| 5°791) 5.791! 5:791) 5°792) 5:787| 5-788] 5°794) 5°79) 5°781 | 5-776 | 
12 | 5°77) 5*760| 5°749) 5°744) 5°734| 5:739) 5°735) 5-729] 5:729) 5-728) 5-728) 5°7314 5-732! 5-728) 5:724] 5720) 5°716) 5718) 5°7 15) 5:714) 5-718] 5°727| 5:712| 5-702 | 5-729 
13 | 5°698) 5: 679| 5°666) 5°667 5°678) 5°682, 5-701) 5°706) 5°710] 5717) 5°721) °729] 5-728! 5:720) 5°722) 5717) 5°713) 5°711| 5-714) 5°700) 5-694) 5-696) 5-690 5-681 | 5-702 
14 5°679 5°674, 5°666) 5°662) 5°660) 5°661) 5°663) 5°668) 5-670) 5°667) 5°670) 5°669] 5°668) 5-667 5°664| 5-662) 5-660) 5:658) 5-656) 5°658) 5°661) 5-663} 5°663| 5-664 | 5-665 
15 -5°661 5°654 ele 5°654) 5°654| 5652) 5°662) 5°667| 5°668) 5°667| 5°671| 5°674] 5°676) 5674) 5°670} 5°667| 5663) 5:659) 5666) 5°668| 5°671) 5-670] 5°366| 5-665 | 5°665 
16 | 5°662 5°661) 5°654) 5°652 5°650) 5-650) 5°653) 5°654! 5°657| 5-669) 5°667| 5:665) 5-665) 5°666) 5°659] 5-654) 5:652/ 5-650) 5°642) 5:63} 5-624] 5°618) 5°610] 5-592 | 5-648 | 
17 5*579 5°572| 5°560) 5°550 5°047 5°537) 5°535) 5°536) 5°523) 5511) 5501) 5495] 5°488) 5:482) 5°472) 5°453] 5°450] 5436) 5:424) 5°416) 5-404) 5°396] 5:°375) 5°359 | 5-483 
18 | 5°338) 5°325) 5303) 5°277| 5°273) 5°271) 5°257| 5°248] 5:219] 5°194) 5°163) 5°1719 5°174) 5°166) 5°164) 5154) 5°152) 5°146) 5°144) 5-142) 5-141) 5°1386} 5°127) 5-126 | 5-200) 
| 19 | 5112) 5-104! 5-097) 5:083] 5-079 5°082) 5084) 5:081) 5°083] 5:079} 5 5:0771 5:076) 5084) 5:080| 5084] 5-086) 5100) 5-098} 5:106) 5°111} 5°102) 5°100) 5-106 | 5-091 | 
| 20 |5:098 5°101| 5°095) 5091! 5-089 5:098 5°101} 5°100} 5:097| 5:100 3, 5°0944 5-088] 5-084) 5:076) 5:072) 5-075} 5:071) 5:075) 5-075) 5:090) 5:101| 5:110} 5°113 | 5-091 
21 | 5116 5°116}| 5°102) 5°112 5°134) 5°154) 5°168} 5183) 5204] 5:219) 5°233) 5-240] 5°259) 5:265) 5-260] 5-253) 5:262) 5273) 5:273) 5:284) 5292) 5:302/ 5-308) 5°314 | 5-222 
22 6°323 5°325| 5°331) 5°331) 5°331) 5°338) 5°338) 5°350) 5°361| 5°365) 5°375) 5-384] 5°392| 5-398) 5:398] 5-401] 5°398) 5:393) 5°398) 5:405] 5:409] 5-411) 5-414) 5-403 | 5-374 
23 | 5'398 5395 396) 5400 5399) 5°403| 5°420} 5:426) 5°427| 5°429| 5°435) 5-438] 5°447) 5:456) 5-459] 5:464| 5°458| 5°466] 5°469] 5°476) 5°481] 5-487] 5°486) 5:477 | 5442 | 
24 | 5°482 5°484) 5-481) 5:483) 5:485) 5:484) 5:491) 5°501| 5°511) 5523) 5°536] 5°540] 5:542) 5:549) 5:551) 5-555] 5°571] 5:573] 5°574] 5°579] 5-583] 5°584! 5-582! 5-573 | 55384 
25 |5°564) 5°558 one 5°545) 5542] 5:549| 5°548) 5°549| 5:°549| 5552) 5°549) 5-550] 5°562) 5:559| 5°568) 5:569] 5°567| 5°571| 5°572! 5°572) 5-576] 5:°582) 5:585) 5°576 | 5561 
26 | 5°974 5°56) 5°54) 5°550, 5°560| 5°563) 5:574) 5:583] 5°588) 5606) 5°614| 5°622] 5-638) 5°659] 5-667] 5-672) 5-682) 5-690) 5-702! 5-701! 5-718) 5-724) 5-720’ 5-722 | 5635 
27 | 5°722) 5:712) 5°712 5710) 5°710) 5°708) 5°716) 5°726) 5:728| 5°732) 5°728) 5°7344 5:72! 5723! 5:711) 5°709!.5°703) 5°690! 5:673) 5°665, 5°668 5-650) 5°644, 5°624 | 5-701 
28 5°615 5°604) 5°570) 5°522) 5°483) 5°456) 5*430] 5*430) 5°427] 5:422| 5°408) 5°377 | 5°360] 5°340) 5°326| 5302) 5246] 5258) 5°234) 5°244) 5-241] 5254) 5253) 5-253 | 5°377 
29 5°259 5°259) 5*259| 5-265! 5*271] 5275) 5284) 5:286) 5:289] 5:298] 5°304! 5:314] 5:316] 5°320] 5:325| 5:325| 5:330| 5°331] 5°336! 2°343| 5:347| 5:339| 5:335| 5:333 | 5306 
80 | 9°325 5°331 5°327) 5317 5°305] 5°305) 5°309} 5°310) 5°304) 5:302) 5°290) 5-288] 5-279] 5:266) 5°246] 5:230) 5:207| 5°179) 5°156) 5:131) 5°124] 5108] 5:096) 5-082 | 5-242 
MEAN. 5°67 5°563) 5°554| 5°548 5°546) 5°549) 5-553) 5:557| 5°559] 5°561| 5-563) 5°565] 5568) 5°568) 5-566) 5°562! 5-560) 5°559 5°557| 5-557, 5°558] 5-559] 5°556| 5-551 | 5-559 | 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 8&8) 


BAROMETER. REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. MAY 1899. 


| | 
i || 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 LO 17) 18 19 20 | 21 Py |) 753 night Mean. 
ght. 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins.| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins.| Ins.| Ins. } Ins, 
0098) 0-078} 0-052) 0:038) 0:014) 9-990) 9-960) 9-938 | 9-913! 9-884) 9:864] 9-858) 9-848) 9-841] 9°839 9830) 9-828! 9°838) 9:836) 9°854! 9872) 9-886) 9-902} 9-914 | 9-916 
9°926 9°920) 9-932} 9-941] 9-950; 9°960 9-968) 9-988 | 9-986 9-977| 9:982) 9-999] 0-014) 0-016) 0:022 0-030) 0:028 0:030} 0:048} 0:068/ 0:078] 0100) 0112) 0-128 | 0:009 
0132) 0°142) 0°147 | 0°160) 0°170) 0-186) 0°194| 0-206 | 0-208) 0-218 0208) 0:206] 0-210, 0:21.4| 0-215, 0-216) 0-216} 0-228) 0-242) 0-260) 0-286) 0-308, 0-328) 0-334 | 0-218 
0°338) 0°340) 0°346 | 0°356)| 0°366) 0°384) 0°386) 0388 | 0:384| 0-380, 0:372) 0°35210°353) 0°352) 0:343 0°333) 0°337 0°352! 0°364! 0°384/ 0°398) 0:406, 0°414) 0-416 | 0:369 
0°420; 0°430) 0°432| 0°436) 0°434/ 0:456 0468) 0-468 | 0:468) 0-466) 0-466] 0:464 0-462) 0-448] 0-445 0°442' 0°441| 0-450) 0-452) 0°466) 0-480) 0:498 0'514| 0°520 | 0°460 
0538) 0°542 | 0°546) 0:546) 0°552 0°548) 0°548 | 0-540) 0-532) 0°512) 0:510] 0-492) 0-484) 0-470, 0-456) 0°447] 0:441) 0°446} 0-460) 0°466) 0°478) 0-486} 0-492 | 0°502 
0°502) 0°504| 0°502| 0°506| 0°508 0:508 0-504) 0-498 | 0-482) 0-466) 0-452) 0 0°412) 0:402! 0-390; 0-384) 0°274) 0°370)| 0°364| 0°372) 0°378) 0°378) 0°378) 0°376 | 0°435 
0:383) 0°371) 0°365 | 0°359| 0°353 0°341) 0°333) 0-319 | 0:305) 0-287] 0-276] 0 0:228) 0°200) 0°177| 0°155 0°137) 0°133) 0°134) 0°143) 0°152) 0°166) 0-176) 0°180 | 0:247 
07168) 0-164) 0:156 | 0°153| 0147 0°148, 0°136) 0:133 | 0-119) 0-108! 0-084] 0 0-062) 0:044) 0:028 43) 0-044 0-051) 0-054! 0:028 | 0°085 
0-018) 0:014| 0-003} 9-998) 9:996 9-997) 0:001) 9-996 | 9-990) 9-980) 9-974] 9: 9:972) 9-963 9-990) 9-992} 9-992) 9-995 | 9:985 
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9 
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e 
COMMS OFWNH 
So 
or 
i) 
a 


11 | 0-004, 0:007| 0:004/ 0-011! 0-014 0-016 0-025! 0-024 | 0-036 0-040 0-039 0-036! 0:038) 0:026 0:057| 0:062' 0-068} 0:070 | 0:031 
12 | 0:070, 0-070] 0:060| 0:059 0:058 0-057 0-053] 0:056 | 0-058 0-050) 0:030 0-014) 9:994| 9-980 ‘918 | 0-006 
18 | 9909) 9°893) 9°887 | 9°864/ 9°851| 9°835| 9°828) 9-826 | 9-813 9°797) 9°785 9°751) 9-735] 9°722 ‘ 
14 | 9°597) 9°575) 9°561 | $544) 9°531) 9-519) 9°507| 9-504 | 9-492 9-481! 9-480] 9° 9°459) 9459] 9-455 9 
15 | 97461) 9-450) 9:444) 9-437 97438 9-429] 9°419] 9-405 | 9:385' 9:373 9:356 O} 9°315] 9°304) 9-293 9 
16 | 9°227) 9°216] 9-210) 9-204) 9:199, 9-200) 9:191) 9-203 | 9-195 9-197) 9-202] 9-210] 9-206] 9-228) 9:226 9 
17 | 9°281) 9°267) 9°255 | 9°259) 9°261) 9-267) 9:287) 9-308 | 9-327) 9:347| 9°372| 9-408} 9-438] 9-458) 9-488 § 9 
18 | 9°634) 9°644| 9:639) 9°640| 9°642 9-640) 9-634) 9-630 | 9-614) 9-596] 9-569] 9-549) 9:528] 9-503] 9-483 9 9-476] 9-497] 9 
9 | 9°667) 9°681) 9-696! 9°713) 9°731 9-741) 9°746! 9-747 | 9°761) 9-761' 9°758) 9-758] 9°743] 9-726] 9-706) 9-644) 9-678] 9-658] 9° 
9 

0 

9 

9 
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Ban wea 
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9°3 
9°927 
*636 | 9°425 
9-579 
9°6 


BDHAAAN 
: 
oa 


“643° 9°6871 9°718] 9°737| 9°767| 9°799, 9-824) 9°841 


0 | 9°508' 9:498] 9-426 9°497) 9°503) 9-517] 9:537| 9-562 | 9-589) 9-618) 9-6 
oe 0:030} 0-031) 0031} 0:031) 0:028, 0:025) 0:027 


9 

9 

21 | 9-966) 9:974) 9-969, 9-974] 9-992] 0-000) 6-012] 0-026 | 0-026) 0-028 0 
0 

9 


iio} 
(Sy 
co 
wo 
vo} 
roi 
We} 
I 
Se) 
lor) 
A 
No 
SOQ 

> OD < > 
BO = 
“I 

SD ODOWMODMMO OWMwrso 


0:037| 0:055) 0:057) 0-060 
9:990 9982) 9:983 9-976] 9:970 | 0-029 
9-775) 9°73] 9°777| 9°75) 9°771 | 9844 
g 9:927| 9°947| 9°962 9-971) 9-991 | 9-834 
*112} 07120) 0°130, 0:140) 0°146, 0°150| 0°158 | 0-089 
| 
198) 0:213) 0:235) 0-249, 0:267| 0:279| 0-289 } 0-201 
03} 0°420) 0°437| 0°451) 0°463) 0°483) 0-486 | 0°385 
52) 0459) 0°467, 0:473] 0°477| 0°471| 0-467 | 0-485 
42) 0:337| 0°335 0°337] 0°336] 0°316! 0°310 | 0°390 
16 
25 


22 | 0-067) 0°060 0-060, 0066) 0:068} 0:068} 0-063) 0-066 | 0-058 0-052 0:052| 0-046} 0-040} 0-030) 0-018! 0-004) 9-992) 9-999 
3 | 9°960) 9°948) 9-938  9°924) 9-914) 9-910} 9-900] 9-890 | 9-880 9°872) 9°859) 9:843] 9°825) 9-809) 9°797 9°785| 9°780) 9°781 
24 | 9759) 9°755) 9-749 | 9°749) 9°747| 9°759| 9-769) 9-783 | 9-788) 9-795) 9:803) 9-809) 9-811! 9:824) 9-833] 2-849, 9-863 
125 | 9:999) 0-013) 0-027 | 0:039| 0-051) 0-059] 0:071| 0-079 | 0:077| 0-083, 0-092) 0-092} 0-096] 0-098) 0-102) 0-102 0-102 
26 0160) 0166) 0°168 | 0-172) 0-180) 0°184| 0-188) 0-194 | 0-188) 0-188 0°187/ 0-185} 0:183} 0-185] 0-185 0188) 0°187 
2) 0°310) 0°318 | 0°334) 0-345) 0-362 0373) 0-382 | 0°380, 0-380, 9°361) 0-365] 0°357| 0°371| 0°379) 0°387| 9°387 


ORW Er O100 C0 
he) 
oO 
- 
i 


OAIDS BAK 
SINS oo eH Ore 


28 | 0°495) 0-494) 0-496 | 0-504) 0°520/ 0:520} 0-524) 0-522 | 0-502) 0-494) 0-485) 0-484} 0-477] 0-472) 0-460) 0 

29 | 0°465) 0-459} 0°453) 0°452) 0°455) 0°451) 0°448] 0-438 0°422, 0-409 0°399) 0:389} 0°379) 0°368 0:465) 0 

30 | 0°02) 0°292/ 0:275 | 0°276) 0-271] 0-262) 0-249) 0-248 | 0-242) 0-238 0-241] 0-235! 0-238] 0:238| 0-232} 0:25 
) 
9 


3] 0°216| 0220 0:227] 0-229) 0°226) 0-226 | 0:244 


31 | 0°227) 0:226) 0-224 | 0-229) 0-231) 0:241| 0:248) 0-259 | 0-259 0-261) 0-261] 0-253) 0:244] 0:235] 0-232 07226) 0°226 0:227] 0:237) 0:241) 0:239 | 0°238 
| 


ZAN.| 0019) 0°016 O13 0-014’ 0:016) 0:018} 0-018; 0-020 | 0-015 0-012 | 0-004} 9°998) 9-994 peer ‘986 9-984 
| 


| 988 9°993 | 0:003 0-010} 0:018) 0-022) 0-023 | 0-075 
| | | 


|; BAROMETER. REDUCED To 32° anp SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JUNE 1899. 
| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. |'Ins. | Ins.| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. |Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
. 1 | 0-228) 0-219) 0-209) 0-208) 0:205) 0-203) 0°192|[0-187] 0-175) 0-161] 0-145] 0-124] 0-099) 0:079| 0-066) 0-049! 0-042) 0-036 0-030 0-015] 0-003) 9-995, 9:982 9-970 | 0-109 
2 (9°944) 9°924) 9°892) 9-869) 9:878} 9:877) 9°874) 9-894 | 9-901] 9-914] 9-929] 9-927] 9-938) 9:978] 0:015/ 0-066) 0-084) 0-097 0-102! 0-107] 0-129] 0-139 0-136 0-137 | 9-989 
3 | 0°132/ 0°135) 0-124) 0-115) 0-118) 0°122| 0-118) 0-116 | 0-102) 0-096) 0-099) 0-081] 0-074| 0-097] 0-087 0-080 0-058) 0-055 0-052) 0-053] 0-063) 0-074 0-081 0-085 | 0-092 
4 | 0°092) 0096) 9096) 0:106) 9-109) 0-126) 0:132) 0-143 | 0-145) 0-151] 0-151] 0-154] 0-157| 0-163] 0-164) (-160 0-164) 0-170 0-182) 0-182] 0-190] 0-193, 0-191) 0-203 | 0-151 
5 | 0-206) 0-206) 0:206) 0:197| 0-199} 0-217) 0-229) 0-235 | 0-238) 0-245] 0-255) 0-255 0:257) 0-266] 0-257) 0:259) 0-262) 0-269 0-265 0-275] 0:269| 0-279) 0-285 0-289 | 0-247 
|} 8 | 0°285) 0°287) 0°281) 0°285) 0-291) 0-303) 0-307| 0-322 | 0325] 0-327] 0°322| 0-322] 0:321| 0-321] 0:321| 0-313, 0-323) 0325] 0331] 0339] 0-344] 0:363 0367, 0°37 | 0-321 
7 |0°385| 0-385) 0°389) 0:401) 0405) 0-413) 0-419) 0-425 0-420) 0-414] 0397| 0:399} 0-405] 0-401| 0-387] 0°384| 0-385| 0-392| 0-399 0-419] 0-435] 0-445 0-455 0-463 | 0-409 
8 | 0467) 0-477) 0°475) 0-485) 0-488) 0-495) 0-498) 0-502 | 0-502/ 0-499] 0-492] 0-490} 0:486] 0-476] 0-459] 0-452) 0-446) 0-436) 0°546) 0-440] 0-455] 0-466 0°468. 0-472 | 0-473 
9 | 0-468) 0468) 0-461) 9-466) 0-457) 0-468) 0-462) 0-459 0-447| 0-438] 0-426] 0-418} 0-406] 0-396] 0-384/ 0-373 0-364) 0-362] 0°360, 0°366| 0°374/ 0°382 0°378. 0-382 | 0-415 
10 0378 0'378 0°364) 0°359) 0°357/ 0:360| 0°348) 0-346 | 0-338) 0-326] 0-304] 0-310] 0-302! 0-301] 0-291) 0-286 0-281) 0-276) 0-280, 0-286] 0-290| 0-297 0-296, 0-296 | 0-319 
|/11 | 0295) 0-295) 0-279) 0-273) 0-277/ 0-289] 0-285) 0-284 0-273) 0-276) 0-267] 0-260] 0-245) 0-235) 0-235] 0:224 0-220) 0-221] 0-221] 0-235) 0-243} 0-251) 0-247) 0-248 | 0-258 
12 | 0-241) 0-236) 0-222) 0-225) 0-229) 0-225) 0-211) 0-217 0-205] 0-204] 0-185] 0-175] 0-155] 0-137] 0-124] 0-124 0-121] 0-125] 0-132 0 145| 0-156] 0169] 0-176, 0-175 | 0-180 
[3 | O°173/ 0-183) 0°185| 0-201) 0°213) 0-221) 0-217/ 0-213 | 0-195] 0-197] 0-185] 0174] 0-159] 0-145] 0-137| 0°127 0-111] 0-105} 0105) 0-113) 0-125] 0-127/ 0-127] 0-130 | 0-161 
j14 | 0128 0-123) 0-120) 0-109) 0-111) 0-111] 0°103/ 0-100 0-096} 0-081) 0-070| 0-062} 0-056) 0-048] 0-048} 0-042) 0-034) 0-038) 0-048) 0-056) 0-062) 0-066 0-073) 0-078 | 0-077 
15 | 0074! 0-074) 0-073} 0:074| 0-076) 0-080) 0:087/ 0-088 | 0-088} 0-082] 0-083) 0-079} 0-071/ 0-071] 0-063] 0-061, 0-063) 0-075) 0-086 0-098) 0-111] 0-119 0-125) 0-129 | 0-085 
|16 | 0°185) 0-133) 0°134| 0-139) 0-138) 0-145) 0:147/ 0-149 | 0-149) 0149] 0-140] 0-123} 0105] 0-091] 0-078! 0-067) 0061 0-059) 0:055 0-053] 0-053) 0-064) 0-056 0-049 | 0-103 
| 17 0-035 0-023 0020) 0°018) 0-012) 0-012) 0-005 | 9:985] 9:979| 9-967] 9-958] 9:948| 9-935] 9-916] 9-898) 9-883) 9°865| 9-853 9-845] 9-826] 9-828 9-808) 9-809 | 9-937 
18 oe e768 Bib 9°732| 9722) 9°718| 9698] 9-681 | 9°650| 9°628| 9-625] 9-615] 9°601| 9-589] 9°585| 9-585 9-598] 9°605/ 9608. 9-614] 9-614] 9°617| 9-609) 9-606 | 9-651 
ss “380 9°57 0) 9562) 9°562| 9°562| 9°558 | 9°558) 9-554] 9:548) 9-548} 9-549] 9:552| 9°545| 9-542) 9-542) 9-558) 9558 9-578] 9:576) 9587 9-585) 9-591 | 9-565 
; 9980) 9°568) 9564) 9560) 9:564) 9560, 9-554 | 9:542| 9-538) 9:515| 9-502] 9-498| 9:505| 9-515] 9519 9-519) 9519] 9-519, 9-517) 9°529 9°536 9°538) 9-545 | 9-537 
Wp * . O43 s | | | | 
13 a Bee 9°524) 9°542 9:550) 9568) 9°582/ 9-600 | 9-602] 9:611/ 9-610] 9-631] 9:629| 9-627] 9620] 9-638) 9:644) 9°650/ 9-653 9-670) 9-696, 9-712 9-714) 9-726 | 9-620 
153 | 9-859 Bie aus 9°7 42) 9°7.50| 9°762| 9°770) 9°782 | 9-794) 9-806] 9-812] 9-823! 9-826] 9-838] 9°834| 9-832) 9°828) 9-831] 9°838, 9-852) 9-850) 9-858) 9-868] 9-862 | 9-806 
Vb4 19-9971 0-001 Anes ale 9°884) 9898) 9°907/ 9-910 | 9:901| 9-900} 9-895] 9-897] 9:905| 9-913) 9-923| 9-935] 9-945] 9-953) 9-955 9-969] 9-977) 9-988] 9-988) 9-987 | 9-921 
a 7 oot) 0-023) 0-025 0-035) 0:043/ 0:051| 0-056 | 0-057] 0-059] 0-060} 0-065} 0-064] 0:076] 0-076] 0-093) 0-093) 0:097| 0-101 0-105} 0-117] 0-127] 0-119] 0-118 | 0-069 
. 3) 0109) 0-106) 0-097/ 0-093) 0-093) 0-086] 0-082 | 0-076] 0-076] 0-062] 0-062] 0-062| 0:054] 0-059] 0°046) 0°042! 0-042) 0-043 0-048) 0-052! 0-055) 0-058) 0-065 | 0:070 
26 | 0°052| 0-037) 0-038) 0-041) 0-040} 0-063) 0:072| 0-097 | 0-111/ 0-137] 0-148) 0-162] 0-174| 0-190) 0-198) 0-209] 0-216) 0-225] 0-236 0-244| 0-272! 0-278) 0-284) 0-292 | 0-159 
Re ip pee oat 0°294| 0:294) 0:282) 0-287) 0-298 | 0-281) 0-268! 0-246] 0-238] 0-224] 0-221! 0-203) 0196, 0-178! 0160] 0°146, 0142) 0-140 0-121 0106! 0-089 | 0-221 
| Loy 0-014! 9982) 9-958) 9918) 9-909 | 9-883] 9-875] 9:860) 9-832] 9:825] 9-789) 9-756] 9-750| 9-731 9-728) 9°709| 9-704| 9°693| 9-682) 9-684] 9-693 | 9-839 
0 pe a “711/ 9°720| 9726} 9°728| 9-738) 9-742 | 9-747/ 9:756| 9-765) 9-781] 9°787| 9°815| 9802] 9-809] 9°821 9-833] 9-847) 9-850 9-859 9:856| 9-856] 9-860 | 9-784 
i 855) 9°843/ 9°837) 9°825) 9-829) 9-831] 9-823 | 9-820] 9-808] 9-776] 9-758] 9-748] 9°73 9-711| 9°679| 9-658 9-640) 9°624| 9:610| 9-586) 9-559) 9°537| 9-520 | 9-728 
Han. | 0°062| 0°060| 0-054) 0-053) 0-053) 0-058) 0:057| 0-059 | 0-054] 0-052] 0-044] 0-041] 0-036) 0-035 0-028) 0-027] 0-024 0025] 0-026 0-031] 6-036| 0-041 0-040) 0-042 | 0-043 


3 


100 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


BAROMETER. Repucep To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JULY 1899. 
j | 5 
1 2 3 4 Sy eG 7 8 9 Cy |) aft OE alee ee aiay aly) ye IP ass =) ake) BR) ah) Be 23 Mid- Mean.| 
night. 
| | fus. | Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. } Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
| 1 | 5°071)5°058 5045) 5-085] 5-031) 5022 5:021] 5-024! 5-025] 5-026] 5-029} 5-031] 5-032) 5-029) 5-024) 5-025] 5-024] 5-022) 5:017| 5:022) 5-024] 5-019) 5-014] 5-006 | 5-028 
2 | 5-006! 4996 5:000! 4-996] 4-998! 5-003, 5-015] 5:033] 5-036] 5-055] 5-068) 5:07 8] 5:102| 5°117] 5:166] 5°166] 5°181] 5°189) 5-213] 5-231] 5:255| 5-271] 5:287] 5-299 | 5-115 
| $3 | 5815) 5°B21 5:333) 5-338] 5°351! 5:370| 5°387] 5402] 5-418] 5-480] 5-443] 5-459] 5-473] 5-486] 5500] 5°510) 5°526) 5533] 5:545) 5-559] 5-563) 5°567| 5572) 5°575 | 5-457 | 
4 |5°571] 5:564 5°562) 5°563) 5°571, 5°576) 5:586) 5°591) 5-591! 5:597] 5°610| 5°614] 5°619] 5-628) 5°634! 5-639] 5-646) 5-646] 5:653) 5°658] 5-661! 5668] 5°663) 5-675 | 4°616 
5 | 5°673) 5°668) 5-668) 5-670) 5°672) 5-668) 5°680) 5°687| 5-695) 5-703) 5-707] 5-706) 5-712) 5-715) 5-719] 5°717) 5°717| 5°722| 5-719) 5°720) 5-722) 5725) 5°7 23) 5-725 | 5-701 | 
6 | 5720) 5°713) 5-704) 5-704] 5-709) 5:710) 5:714 5-719] 5-722] 5-724] 5-781] 5°736] 5-740] 5°747]| 5-744] 5:738] 5:748] 5°785) 5-738] 5-733) 5-731] 5°737| 5'732) 5-728 | 5°727 | 
7 | 5°724) 5-710 5°707) 5°702) 5-700) 5°698) 5°699} 5°694] 5°697] 5-690] 5°692) 5°698] 5:696} 5-692) 5:692) 5:699) 5°692) 5:691| 5°680) 5:685) 5°682) 5683) 5:674| 5°658 | 5:693 
8 | 5641) 5:624 5-615) 5°612/ 5°606 5603) 5:602| 5:596) 5:595] 5-604| 5-603) 5°609] 5:597| 5°599)| 5°597) 5-590] 5°582) 5°57 4| 5°566) 5-562! 5:563} 5-551) 5-580] 5-506 | 5-589 | 
9 | 5:491| 5-476! 5-461) 5-442] 5-425) 5°412) 5-411] 5-412) 5-393] 5°375] 5-369] 5°367] 5:364] 5°357| 5-349] 5-380] 5-333] 5:319| 5-334] 5-336] 5:345] 5:363] 5:364) 5361 15-383 | 
10 | 5°362) 5866) 5-368) 5-373) 5-376) 5°383) 5°389] 5°399] 5°403] 5-411] 5-408] 5:420] 5-428) 5-429) 5:431) 5:434) 5-435) 5-438) 5:433) 5:425) 5-432) 5424) 5-423) 5:418 | 5-409 | 
| 11 | 5-408} 5-404) 5:398] 5°394] 5:382) 5-379) 5-378) 5:381)| 5-384) 5-383] 5-385) 5392] 5°387] 5-400] 5:395]| 5-391] 5-395] 5-394] 5-388] 5-396] 5-407] 5-404] 5-398] 5-398 | 5-399 | 
12 | 5°393] 5°395) 5°385) 5°382| 5°373) 5°374) 5376] 5°376] 5°367| 5359) 5°348) 5°339} 5°332] 5321) 5:293] 5°305) 5°319} 5°320) 5°324) 5°324) 5:335] 5°334] 5°329) 5-324 | 5-347 | 
13 | 5:327) 5318 5:321) 5-320] 5°319] 5°323) 5:332] 5-341) 5°344] 5:349] 5-350} 5°352] 5°364| 5°370) 5°37 1] 5°380] 5°378) 5°376) 5°378) 5375) 5°367| 5°368) 5°368] 5°360 | 5-352 
14 | 5°353) 5°343) 5°335) 5°340) 5°334) 5:350) 5°358] 5°374) 5°393) 5-401! 5-411) 5-421) 5°437) 5-450) 5-454] 5-468) 5-478) 5°475) 5-476) 5-476) 5-486) 5-490) 5-488) 5-476 | 5-419 
15 | 5478) 5478) 5:468) 5:471| 5°473) 5°479) 5:487] 5°492) 5-502) 5-508) 5:511| 5°520) 5:523) 5°533) 5:542! 5:544| 5°544| 5-556] 5:558) 5:°559) 5°562) 5°564] 5-567) 5564 | 5520 
16 | 5°566) 5°562 5:565) 5°568) 5:567| 5°570) 5:57] 5°584) 5-585) 5-596) 5-597) 5-604] 5 +601) 5-602] 5-605) 5-602) 5-604) 5-606) 5-593) 5:594) 5-592! 5-594) 5-598) 5:588 | 5588 
| 17 | 5*589] 5°589) 5:581)| 5°578) 5°579) 5°57) 5-584) 5°585] 5583) 5°581| 5:581! 5586] 5°586] 5:586] 5:584| 5°580| 5:576) 5:574) 5°578) 5:572) 5:570| 5572) 5566] 5°562 | 5:579 
18 | 5°556) 5-554! 5-539) 5-536) 5:534| 5-529] 5-536] 5:536] 5540] 5-542) 5-549] 5:546) 5°549) 5:547| 5:542| 5-544) 5-540] 5-539] 5-535] 5:528] 5-528) 5-518] 5-504] 5-495 | 5-536 | 
19 | 5480) 5:467| 5°459) 5:454) 5:452| 5:441) 5-451) 5:452) 5:456) 5-466] 5-468) 5°476§ 5-485) 5°489] 5°494! 5:506) 5°505) 5-521) 5535] 5°532| 5:544| 5-558) 5-566) 5°576 | 5-493 
20 /5°581 5°584) 5°592) 5598) 5-606, 5°614) 5°621| 5620} 5°628] 5°637| 5°643) 5647] 5°650) 5655) 5:657| 5°656) 5650) 5°647) 5:649] 5-647) 5:655) 5°655) 5653] 5-649 | 5-633 
21 | 5°641| 5°635) 5-616) 5°608) 5°619) 5621) 5-624) 5:624) 5°624| 5-628) 5-628) 5°630] 5°630] 5°632) 5°635} 5°631) 5°637] 5°640] 5°640] 5°647| 5:645] 5°653] 5-659) 5-646 | 5°633 
22 | 5°651) 5648) 5-643) 5°643) 5°633) 5644) 5-660) 5°647| 5°647| 5°653} 5°652| 5°648} 5°648) 5645) 5°639) 5-626] 5-616] 5°614| 5-603! 5°599) 5590] 5:576] 5°561| 5°557 | 5-627 
23 | 5°546) 5°528) 5°10} 5°502) 5°500| 5:494) 5-493] 5:489) 5-486] 5°476) 5:478] 5:479] 5°477| 5°477| 5°470| 5°465) 5-465] 5468) 5°478) 5°471| 5472) 5-478] 5:473! 5-479 | 5-486 
24 | 5:474) 5-470 5-470) 5°474) 5°478) 5-483) 5-494) 5°501) 5-509} 5°507| 5513) 5°515) 5-522) 5°529] 5°533) 5-531) 5°535) 5°536) 5-528) 5°522! 5-520] 5-514) 5-511] 5-487 | 5506 
25 | 5°490) 5-466 5:460/ 5°449) 5°443) 5-440) 5-448) 5-443) 5-445) 5-444) 5-449) 5-448) 5-448) 5-452) 5:442) 5-436) 5:416} 5:406) 5:376) 5°367) 5°327| 5°327) 5:335) 5°318 | 5-420 
26 | 5°312| 5°318| 5:312| 5°341| 5:359) 5:375] 5-408] 5-425] 5:429] 5-444] 5-470) 5-489] 5°509] 5:522| 5:532] 5-535] 5:534] 5-539] 5-538] 5:541| 5:554] 5-558] 5-558] 5-558 | 5-465 
27 =| 5°548) 5°546 5°550! 5:562) 5:568) 5°590) 5-605} 5°614) 5°682! 5°645) 5664] 5678] 5686) 5°693) 5699) 5-695) 5-701) 5°700) 5-708) 5-712) 5-704] 5-708) 5:709) 5-701 | 5651 | 
28 | 5°695| 5°681) 5°672) 5°680} 5°682) 5:673) 5682) 5-684) 5°675| 5°680} 5°689| 5°681) 5°672| 5:°673] 5°645} 5°649] 5°657| 5°652) 5°640! 5:623) 5:620) 5-620! 5°606] 5-590 | 5659 | 
29 | 5°588| 5°583 5:581| 5-580) 5-574) 5583) 5-585] 5-592) 5-604) 5-606] 5-609] 5-621] 5-621] 5-628) 5-624) 5-618] 5-615] 5-614] 5-607 5-634) 5-640) 5-652) 5-662) 5-662 | 5-612] 
30 | 5°670| 5°678) 5-666) 5°683) 5°690) 5-709) 5°720] 5:742) 5°763) 5:780) 5°795| 5812] 5:831| 5°841) 5:851| 5°855) 5°864| 5-868! 5878) 5-884) 5896] 5-906] 5-907] 5-908 | 5800} 
| 381 | 5°912) 5°911) 5-907) 5:907) 5-911) 5-914) 5°925) 5-932! 5-940) 5-944) 5-944) 5:944] 5-941] 5-943) 5-939) 5:937| 5-936) 5-932) 5-929) 5-925] 5-915) 5-910} 5-904 5-901 | 5°925 | 
May. 5°11) 5°505 5°500) 5:500} 5°500) 5:503) 5°511) 5:516} 5°520) 5524) 5:529) 5534] 5°537| 5°542) 5°542) 5°542! 5543) 5-543) 5-548) 5°544) 5-545) 5:547| 5545] 5540 5-528 | 


BAROMETER. Repucep to 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. AUGUST 1899. 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins. ; Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
1 5893 5°874) 5°865| 5°857 5°845] 5°85) 5°831| 5°835) 5°833 5:834| 5°837| 5°33] 5°822) 5°812| 5-816) 5804] 5°796] 5:800) 5-798) 5°794) 5-789) 5:791) 5°781) 5-774 
2 | 5°77 2) 5°769) 5765) 5°756 5°753) 5°754) 5°760| 5°758) 5°761 5°758) 5:761) 5°766] 5°766) 5°767| 5°755) 5-749) 5-749) 5-746) 5°739) 5-730) 5°733) 5°731) 5°725] 5-725 
3 5°714| 5°702) 5-696) 5°684 5°67) 5°675| 5:665) 5-673) 5-671 5-664) 5-660) 5°666] 5°66) 5°658) 5°657| 5°652) 5°651) 5-645) 5°642) 5-642) 5-649] 5°649) 5°644| 5-636 
4 5°631) 5°623) 5°618) 5°612 5°608) 5°607| 5°612) 5°616) 5°619 5617) 5°622) 5-624] 5°618) 5°623) 5°627| 5°623) 5°626) 5-628) 5°630) 5°632) 5-639] 5°644| 5-640) 5°631 
5 5°67) 5631) 5°629| 5°625 5:621!| 5°623) 5624) 5°6_9| 5640 5:648 5646) 5'646] 5°644| 5°645| 5°645) 5°647| 5°646) 5638) 5°640) 5-641) 5638) 5°638) 5°640! 5-633 
6 5°627| 5°617| 5:607| 5°613 5599] 5-593) 5599 5-596) 5605 5°601| 5°601! 5:601] 5°599] 5°594| 5°586] 5°591) 5:591| 5:587| 5:89) 5-588) 5:588) 5:590| 5:587| 5°585 
7  5°577| 5578) 5°570| 5°577 5°574| 5°576) 5°587) 5:590| 5°594 5:603) 5°612) 5°615] 5°615| 5634) 5646) 5°645) 5642) 5-647) 5649] 5-651] 5°654] 5°658) 5-669] 5-659 
8 | 5°648 5°643) 5°644) 5°641 5°642| 5°639) 5:636) 5°641| 5°645 5-644) 5-647) 5649] 5-650] 5°655) 5°655) 5-655) 5-655) 5658) 5°656) 5-653) 5:660) 5-668) 5°662) 5:661 

9 — 5°662 5°657| 5°652| 5°655 5°652| 5-657) 5°667| 5°677| 5680 5:684) 5°695) 5-703] 5°709] 5°717) 5°720) 5°713) 5°719) 5°717| 5°714) 5:716) 5°723) 5°735) 5°729) 5-732 | E 
10 | 5°729, 5°729) 5°727| 5719 5°728) 5°718) 5°725) 5°740) 5747 5°752| 5:761| 5°767] 5779] 5°785| 5°794) 5°788) 5-789] 5-792) 5-793) 5-803) 5°817| 5°814) 5816) 5°813 
ll | 5°821) 5°820| 5°813| 5°816 5°819| 5819 5:836)| 5840) 5°840 5°846| 5°853) 5°854] 5:853| 5°851| 5°857| 5°853) 5°849 5°851| 5°846) 5:855| 5-849) 5:850| 5°846) 5-835 
12 | 5:829 5:826| 5°823| 5°819 5:818]5:817 5°827| 5:843] 5°846 5:*860| 5:850) 5:851] 5°848) 5:848) 5°850| 5:842! 4-829 5-836] 5:845) 5:850] 5-848] 5°845] 5-832) 5-833 
13. 5*828) 5:823] 5°822) 5°811) 5-808) 5°800 5-801) 5-802) 5*810 5°814) 5-813) 5-809] 5:797| 5°801) 5:805) 5810) 5°792 5-800} 5:802) 5:807| 5-800) 5:797| 5:796) 5°788 
14 | 5-788 5°771| 5°767| 5°753, 5°749) 5°751 5°746) 5°752| 5°730 5°721| 5°719) 5*719) 5°712) 5°71) 5°695) 5-679) 5-667 5:°656) 5:647] 5°636) 5:617| 5°604| 5-588) 5-569 
ass 5°555) 5°531) 5°504| 5°491 5478) £464 5:453] 5-455) 5°454 5454 5489] 5427] 5°423) 5:429| 5426) 5:432| 5-422 5-416] 5:408] 5:431| 5-429! 5-445) 5:496| 5-464 
| 16 | 5-438 5-460) 5-471| 5-472) 5°478] 5°477 5-476] 5-468] 5°460 5-436 5:426) 5°370) 5°287) 5:271 5°292) 5°290) 5°279 5-230) 5°212) 5:270) 5°305] 5:342) 5366) 5-402 
| 17 | 5407, 5°400] 5:398) 5°401 5°408) 5°415 5:434) 5-434) 5463 5:461| 5°479) 5°476)5°478) 5:492) 5°11) 5°13) 5°514, 5:517| 5°506) 5°513) 5°525) 5°542) 5-539) 5-528 
| 18 | 5°542 5°529) 5°27) 5°530 5°532) 5538 5°542) 5°546) 5°571 5:581) 5°585) 5°603] 5-610) 5°617| 5°627, 5629} 5°627 5°627| 5°636) 5°655) 5°659] 5°659! 5:656] 5-648 
19 5°656 5°649) 5°654| 5°653 5°655) 5°657 5°653) 5-656) 5°673 5:683) 5°696! 5-690} 5°712) 5°717| 5°720 5°722| 5°723 5-721] 5:712) 5°718) 5°737| 5°750) 5°747| 5-750 
| 20 | 5°752 5°747)| 5°755) §:746 5°755) 5°762 5°765) 5: 5°778 5:797! 5:803 5°810) 5:809! 5°817| 5°824) 5°814| 5°817 5:818] 5:818) 5°823) 5821] 5-825) 5-825) 5826 
21 | 5*820) 5-809] 5*804| 5:800 5:797] 5:791. 5:793) 5° 5804 5:811)5°819 5:°815] 5°831| 5°818) 5828) 5°818) 5819 5:818) 5°819) 5:824| 5°818) 5°821) 5°813) 5-810 
22 5'806 5°797| 5°796: 5°793 5°792) 5°797, 5°793) 5°797| 5°790_ 5-808) 5°806) 5°808} 5:818) 5:806) 5°815) 5°827| 5°817 5°824] 5°818) 5826) 5°826] 5-827) 5-829) 5-827 
23 | 5°823) 5°819| 5°812 5°805 5°805 5°802) 5*790| 5: 5*793) 5°798) 5°795 5°786) 5°785) 5°786 5°79) 5°765) 5°740 5°754, 5°768) 5°727) 5°707| 5698) 5-687] 5:675 
24 | 5°677 5°662| 5°650, 5°623 5-607] 5°586) 5:589] 5: 5°561| 5°560} 5°561) 6535) 5°546) 5°530 5°539, 5°537| 5526) 5531) 5°525) 554.4) 5:526) 5:518) 5-528) 5:529 
25 | 5528 5°518) 5°517) 5°513 5:509) 5506 5:505) 5: 5°503) 5°491| 5498) 5-488] 5:481) 5°468) 5°440) 5°455) 5°482 5-428) 5°385) 5°379] 5°388! 5°396) 5°433) 5-458 
26 | 5°494) 5:509) 5522) 5528 5°538) 5-552) 5576 5°D67| 5583) 5°577| 5°611) 5°613) 5602) 5°581)| 5°566) 5533 5°519) 5-498! 5483) 5°452) 5°433) 5:397) 5-384 
| 27 | 5°364 5°342) 5:298) 5°271 5:242) 6-242) 5:25 5'250) 5254) 5°248) 5:244) 5:245| 5256, 5°260) 5-270 5:270, 5°267 5:275] 5:284) 5288) 5:203) 5:294! 5-297 
28 5°292 5-290) 5°299) 0°271 5°27) 5-283 5-280 2! 5:273) 5:284) 5°307| 5°303} 5:291) 5:308) 5°309) 5:304) 5308 5°309 5°301) 5:312) 5°319) 5°316) 5-325) 5315 
29 | 5°307, 5°303| 5-296) 5-287 5-287] 5-285) 5*¥85] 5-235] 5:285) 5:271| 5-274] 5:248} 5-251 5:222) 5°234) 5°219} 5:209 5°216 5°191) 5°191) 5°179) 5°177| 5°162) 5140 
80 | 5128 5°106) 5°123) 5°134 5:132 5:127| 6-125) 5-139) 5:141) 5°143) 5147) 5161) 5:164! 5-165) 5-170) 5°178) 5°169 5°177, 5°179) 5°189) 5°197) 5-211) 5-217) 5-216 
3 5°221 5°220) 5°219) 5°214, 5°205! 5209) 5-218) 5-211) 5:228) 5-228 5231, 5*225 coulda 5:194) 5191 5°185 5:180) 5:185] 5°188) 5°181) 5175) 5-173 
MEAN. 5°612 5°605) 5°601) 5°596 5°593 5°593 5595) 5°597| 5°600) 5°603) 5°605) 5603} 5-601 5-601) 5-602 5°599| 5'598 5:592 5:588) 5°592) 5°589) 5-595) 5595) 5°59] 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 101 


BAROMETER. REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JULY 1899: 
Mies | 4 | 5 | 6] 7 8 9 i io | ae 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 93 | Mid Intean, 

Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins. s. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. ] Ins. 
1 | 9502] 9-492) 9-483] 9-480) 9-476] 9:468) 9-462 | 9-454 | 9-450 | 9:446| 9-450] 9-451] 9°447| 9-445] 9-451] 9-447) 9-449] 9-444 9-445) 9-453) 9-456] 9-457| 9-454] 9:452 | 9-459 
2 | 9-450] 9-445) 9-447] 9:451| 9-457] 9:465| 9-473 | 9-481 | 9-491 | 9-498] 9-506] 9-519] 9-540! 9-563] 9°588) 9-615] 9-632] 9-650] 9-672) 9°696) 9-716] 9-738] 9-760] 9-779 | 9-568 
73 | 9-798] 9-816) 9-828) 9-844] 9:854] 9-875] 9-889 | 9-906 | 9-917 | 9-933] 9-935] 9-943} 9-952| 9-963] 9-969) 9-987| 0-001] 0-017] 0-032] 0-048) 0-069] 0-079] 0-094] 0-101 | 9-952 
)4 | 0-100] 0:095| 0:093| 0-098) 0-109] 0:125| 0:127 | 0-129 | 0-131 | 0-135] 0-137] 0:137] 0'139] 0-134] 0-135) 0-133] 0-129] 0-132] 0-131| 0-139) 0-149] 0-158] 0-161] 0-167 } 0-130 
95 | 0:167| 0:16a) 0-163} 0:165| 0:167| 0°169| 0-166 | 0-171 | 0-179 | 0°175] 0°172 0178] 0:187| 0°178] 0-172} 0°170) 0-173] 0-180) 0191) 0-200] 0-211] 0-215] 0-216 | 0-179 
6 | 0-213) 0-211) 0-202) 0-208) 0-216] 0-216! 0-218 | 0-220 | 0-216 | 0-212} 0-213 0208] 0:210! 0-204] 0:198| 0-201) 0-196] 0-200! 0-262! 0-204] 0-212] 0-208] 0-208 | 0-209 
7 | 0-198] 0-190, 0:18} 0-178] 0174] 0:184| 0-185 | 0-192 | 0-191 | 0-192] 0-189 0°185] 0°180| 0169] 0171) 0-165] 0-157] 0-155] 0°153, 0-154] 0-153] 0-146] 0133 | 0-174 
8 | 0-118) 0-113) 0113] 0-121] 0-120] 0-125) 0-131 | 0-128 | 0-129 | 0-128} 0-129 0°114] 0108) 0-104) 0102) 0:092/ 0-087} 0:078! 0-066, 0-070] 0-048] 0-031 0 007 | 0-100 
9 | 9-991) 9-971) 9-945] 9-922] 9-900] 9-886] 9-874 | 9-858 | 9-843 | 9°833] 9:830 9-810, 9:810| 9:791| 9773 9-763] 9°758| 9°78] 9°785, 9-798] 9-829] 9-840] 9-3 54 | 9-843 
0 | 9:86s| 9-874 9°881| 9:892| 9-897] 2-904) 9-912 | 9-916 | 9-912 | 9-910] 9-903 9-205, 9903) 9:900| 9°896 9899) 9°902] 9-897) 9-903, 9-913] 9-903] 9-909] 9-906 } 9 900 
1 | 9-893] 9-893, 9:891| 9:885| 9:874| 9°875| 9-879 | 9-887 | 9-879 | 9°869| 9-858 9 846, 9:850| 9:846] 9°848| 9-852) 9:856) 9-854] 9-858 9-876] 9-870] 9-864] 9-858 | 9-868 
2 | 9-858) 9-860] 9:850) 9-846] 9-840] 9:834| 9-838 | 9-835 | 9-835 | 9:810] 9-800 9°764! 9°750| 9°724| 9°736| 9740] 9°736| 9-734] 9°732 9-744] 9-754] 9-757 | 9-762 ] 9-788 
03 | 9:772| 9-772) 9:784| 9:793| 9:796] 9-804] 9-816 | 9-827 | 9-834 | 9:843] 9-834 4] 9-836) 9-832) 9°826| 9°826| 9-818] 9-820) 9-822/ 9:826 9-831] 9-829] 9-820) 9-824 | 9-817 
4 | 9:807| 9-796! 9-790] 9:791| 9-792] 9:817| 9°830 | 9-856 | 9°874 | 9°880] 9-896 9-914! 9-924] 9-926] 9-930) 9-935] 9-939) 9-939| 9-952 9-964] 9-966] 9-966] 9-966 | 9-890 
9-968] 9:972| 9-969) 9-972] 9-976] 9-984) 9-996 | 0-012 | 0-002 | 0:012) 0-012 i} 0-022) 0-031] 0-034) 0-034] 0-038) 0-046) 0-051 07060) 0-070] 0:07] 0-076) 0-078 | 0-021 
0:074] 0-080) 0:084| 0-090| 0-089] 0-096! 0-100 | 0-104 | 0-104 | 0-106} 0-i 0S} 0-109} 0-098) 0-112] 0-108} 0-096! 0-088} 0-086, 0-084] 0-092 0-098) 0-101] 0-110] 0-112 | 0-097 
0-106] 0-106] 0-098} 0-090) 0-086] 0°088| 0-089 | 0-090 | 0-089 0-080} 0-073} 0-075} 0-067) 0-062} 0-054] 0-037) 0-053) 0-047) 0-046] 0-046 0-046] 0-044] 0-040] 0-032 | 0-069 
0-029] 0:029) 0-017] 0:017| 9-010] 0-012) 0-010 | 0-015 | 0-017 | 0:019) 0:025 0:017| 0:014) 0:006| 0-006) 9-993) 9-989) 9:983]9 -975| 9-972] 9:965] 9-949] 9-942 | 0-001 
9-923] 9-913! 9:903] 9-905| 9-903] 9:901| 9-906 | 9-908 | 9-909 | 9-925] 9-919 9°925] 9924) 9-935] 9-947| 9-955] 9-969] 9-988) 9-995. 0-016] 0-039] 0-050] 0-069 | 9-948 
0:079| 0-089) 0:098} 0°105} 0-113] 0-125) 0-133 | 0-135 [0-138] 0-142) 0-144 i 0°146) 0'149] 0-145] 0-138) 0-134] 0-132] 0-134] 0-138, 0-147] 0-154] 0-152] 0-149 | 0-132 
0-144] 0-136] 0°120| 0-114] 0°126] 0°132\[0-134]|[0-132] [0-131] 0-132] 0-130 0°116) 0105] 0:102/ 0-096] 0:094| 0-099) 0:097 0-108) 0-116] 0-132] 0:138] 0°133 | 0-120 
0129] 0-130] 0-118] 0-124] 0-114] 0°134) 0-156 | 0-132 | 0-123 | 0-120] 0:097 0:077| 0-066] 0-058) 0-045] 0:035| 0-036) 0:031| 0-028 0-029] 0-015] 0-003) 0:001 } 0-079 
9-996] 9-985| 9:967| 9:958| 9:957] 9-950| 9-949 | 9-941 | 9-934 | 9-925] 9-923] 9-925] 9:917| 9-917) 9-910} 9-901] 9-895] 9-893) 9°891) 9-901, 9-909] 9-913] 9-931] 9-237 | 9-931 
9-927| 9-929) 9-933] 9-943] 9:957| 9972) 9-991 | 0-002 | 0-002 | 0-004] 0:009] 0:0154 0-019) 0:031| 0-026] 0-031] 0:038| 0-042) 0-038] 0-040) 0-042 0-038] 0-014] 0-006 | 0-002 
0-000] 9-969) 9:950] 9-934] 9-922] 9-913] 9-910 | 9-894 | 9-892 | 9-S88] 9-900 9°888. 9-884] 9-872| 9-860) 9-849] 9-826 9-789] 9-769 9-759] 9-744] 9-744] 9-754 | 9-867 
9-750| 9°798) 9:827| 9-87S| 9-896] 9:914) 9-942 | 9-965 | 9-980 9-997] 0-003) 0-033} 0-041) 0-067] 0-077) 0-075) 0-079) 0-093) 0-095] 0-109, 0°113) 0-107] 0-103} 0-104 | v-002 
0111] 0°101| 0-111) 0-129] 0-145] 0-165) 0°173 | 0°195 | 0-201 | 0-211] 0-217) 0-219} 0-231] 0-251] 0-247] 0-243) 0-241] 0-239] 0-247| 0-249. 0-255) 0-251| 0-243] 0-245 | 0-205 
0-249] 0-239) 0:235| 0:227| 0:231| 0-239) 0-230 | 0-235 | 0-222 | 0-217] 0:222) 0-221} 0-211) 0-212 0-199] 0-197) 0-180] 0:177| 0-151) 0-129 0-107] 0-097] 0-083] 0-081 | 0-191 
0:087| 0-083| 0:80) 0-073] 0-069] 0:075| 0-181 | 0-080 | 0-089 | 0-035] 0-087] 0°09S] 0-096] 0-111) 0-111] 0-111) 0-115] 0-115] 0-121) 0-135 0-149] 0-161] 0-172] 0-183 | 0-107 
0:197| 0-1y7| 0-205] 0:222| 0-239] 0:256| 0-263 | 0-274 | 0-275 0-299] 0-306] 0-324] 0-326) 0336] 0-336] 0-346) 0:352| 0°358) 0-372| 0-386. 0-402} 0-411] 0-416| 0-422] 0-313 
0-437] 0°437| 0°427/ 0:430] 0-424] 0-437) 0°447 | 0-445 | 0°447 | 0-443] 0-432! 0-429] 0:421| 0-416] 0-413] 0-411] 0-402] 0-399] 0-399 0-397 0-391 0-383] 0-381] 0-377 | 0-418 
| 9:998] 9:996| 9:994| 9-996] 9-998] 0:005) 0-010 | 0-014 | 0-014 on 0-015] 0-017} 0-015] 0-018) 0-014! 0-014) 0-012) 0-013] 0-013 0-017 0025] 0-027] 0-027] 0-028 | 0-012 


BAROMETER. REDUCED TO 32° aND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. AUGUST 1899. 
Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. } Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. } Ins. 
0°360 0°352, 0°338) 0°330 0°330) 0°330) 0°318 | 0°316 | 0°314 | 0°312/ 0:308| 0:294] 0°284) 0-288) 0-288) 0°282) 0-274 0-274] 0-266) 0-272) 0-270) 0-272) 0-274 0-264 | 0-300 
0-260, 0:258) 0-252) 0-242 0-242| 0-246] 0-252 | 0-252 | 0-244 | 0-238} 0-229] 0-209] 0-193) 0-185] 0-167] 0-155] 0:157| 0-157] 0:159] 0-165] 0-171) 0-177 0-179] 0-179 | 0-207 
07175) 0-169 0:165) 0°157) 0:149| 0°147| 0-143 | 0-141 | 0°137 | 0-126) 0-111) 0-103} 0-089) 0-085) 0-083) 0-073) 0-069) 0-063) 0:059| 0-073) 0-081) 0-097) 0-093) 0-093 | 0-112 
0-087) 0:083) 0:07 9) 0:07.) 0-075) 0:081) 0:075 | 0-083 | 0-079 | 0-071] 0-060) 0-050} 0-042) 0-038) 0-032) 0-022) 0-026) 0:038) 0-038) 0-046) 0-064) 0-084 0-092) 0-090 } 0-063 
0-092) 6-092, 0090) 0-086, 0-088) 0-092) 0084 | 0-090 | 0-096 | 0:092) 9-078! 0-074) 0:060) 0-056) 0-038) 0:034] 0-038} 0-044] 0-056) 0-072) 0-082) 0-084 0-084 0-087 | 0-075 
0-072) 0-064) 0-066) 0:072 0062) 0-056) 0-060 | 0:050 | 0-054 | 0-050) 0-034) 0-036) 0-034) 0-020) 0-008) 0-008) 0-020) 0-028} 0-040; 0-046) 0-051) 0-058) 0-064 0-066 } 0-047 
0064) 0062) 0-060) 0060. 0:068) 0-078) 0-088 | 0-094 | 0-100 | 0-102) 0-103} 0-105} 0-097} 0-097) 0-094) 0-089) 0-091] 0-099} 0-111) 0-123) 0°145 0-165) 0-179, 0-181 | 0-102 
0°175) 0°175) 07179) 0°183) 0°189} 0-193) 0-188 | 0-191 | 0-189 | 0-173) 0°164) 0-152] 0-138) 0-131) 0°126, 0-122) 0-124, 0-126) 0-134] 0-140) 0-162) 0-178) 0-188; 0-200 | 0-163 
0'194| 0-196) 0°196/ 0°198) 0-198] 0-206) 0-216 | 0-220 | 0:220 | 0-220) 0-216) 0:210] 0-206) 0-202) 0-200] 0-191) 0°192' 0-194] 0-192} 0-206) 0-218] 0-232 0-240 0-238 | 0-208 
0237) 0:240) 0-241) 0°232) 0-242) 0-252 0:258 | 0-252 | 0-252 | 0-250) 0-238) 0-238] 0-238) 0°236) 0:232) 0:222) 0-226) 0-234) 0:242) 0-258) 0-272) 0-278) 0-284! 0-290 | 0-248 
0297) 0°297 | 0:295| 0°299) 0°303) 0:307| 0°312 | 0°319 | 0-315 | 0°315) 0°312) 0-308} 0300} 0:29) 0:292) 0-288] 0-286, 0-292) 0-290) 0-296; 0°300} 0-304, 0-302) 0-298 } 0-301 
0293) 0°291) 0°291) 0-291) 0:292/ 0-299) 0°303 | 0°307 | 0-297 | 0:293) 0-283) 0-281] 0-271] 0-261| 0°255) 0-246) 0-243) 0-245) 0-249 0-265) 0-271) 0-275, 0-273) 0-269 | 0-277 
0°27 1) 0°275) 0°279) 0°272) 0-27 14 0-269) 0°275 | 0-281 | 0:275 | 0-265) 0:255) 0-249} 0-241/ 0-239] 0-227) 0:217) 0-213) 0-213) 0-213) 0-221) 0-225) 0-225 0-229) 0-227 | 0-247 
0220) 0°211) 0-211) 0-203) 0:197| 0:197| 0-189 | 0-183 | 0-171 | 0°153/ 0°131] 0-119} 0-098] 0:077| 0-063) 0-045] 0-031) 0-025] 0-023) 0-021] 0-009) 9-993 9-988) 9-969 | 0:106 
9*959) 9°937) 9°921| 9:903) 9°897| 9:889| 9°887 | 9:901 | 9-897 | 9-891] 9-870] 9°868] 9-864! 9-870) 9-864) 9876) 9-880) 9-900} 9-918] 9:944) 9-964) 9-981) 9:989) 9-994 | 9-911 
0000) 0-008) 0-008) 0:000) 9-998) 9:992/ 9-994 | 9-986 | 9-976 | 9-942] 9-900] 9-842} 9-798] 9-748] 9°736| 9-730) 9-712) 9-702 9-774] 9818] 9-852) 9°878 9-896] 9-910 | 9-883 
9-918) 9-914) 9°914/ 9-908) 9-918) 9:930| 9-960 | 9-982 | 9-988 | 9-996] 0-004] 0-016} 0-006! 0-030} 0-030) 0-035] 0-036) 0-042] 0-048} 0:052] 0-066] 0-080) 9-082) 0-084 | 0-002 
0:097| 0-097) 0-096) 0-100} 0-102} 0-112) 0°112 | 0-110 | 0-114 | 0-116) 0:114/ 0-118) 0-116] 0-114] 0:14} 0-112} 0-122) 0-136) 0-140) 0-156) 0-162) 0-156, 0:164| 0-174 | 0-123 
0172) 0°164) 0°162) 0-154) 0-154) 0-156) 0-162 | 0-164 | 0-172 | 0-170) 0°172| 0-178} 0-186] 0-190] 0-194} 0-192] 0-186] 6-192] 0-198) 0-204 0-214] 0-224, 0-226) 0-228 | 0-184 
0°230/ 0°228) 0'224| 0218) 0:226) 0:240| 0:242 | 0-252 | 0-262 | 0-260} 0:262] 0-262) 0:262} 0-269] 0-270 0-258) 0-266) 0-266) 0-264) 0-274) 0-276) 0-280) 0-287| 0-286 | 0-257 
0:278) 0°272, 0-270) 0°268) 0-262) 0-268) 0:268 | 0-276 | 0-280 | 0:284| 0:278) 0-276] 0-272) 0-256] 0-250) 0-248] 0-242) 0-246) 0-250) 0-266) 0-266) 0-270) 0:270) 0-268 } 0-266 
0-264} 0-266) 0-264) 0-270) 0-270) 0-274) 0-280 | 0:292 | 0-282 | 0-278] 0-278] 0-282] 0-274] 0-270| 0-257| 0°256] 0248) 0-240) 0-248) 0-258} 0-258) 0-262) 0:270) 0-278 | 0-257, 
0°268) 0.2€6) 0°252) 0:252) 0°252| 0-258} 0-254 | 0-248 | 0-236 | 0-215) 0-202] 0-189} 0182] 0-164/ 0°142) 0-112) 0-098) 0-092) 0-094] 0-104} 0-108) 0-100) 0-090; 0-082 | 0-178; 
0-073) 0:065, 0-045) 0-035) 0:021/ 0-013) 0-009 | 9-997 | 9-975 | 9-969] 9-955] 9-937] 9-925] 9-913) 9-897) 9°888} 9°881) 9-885] 9:896/ 9:899] 9-895] 9°891| $-897| 9-901 | 9-953: 
9°904) 9-908) 9:906) 9906) 9:902) 9-902} 9-902 | 9:894 | 9-888 | 9-870] 9:852] 9:834] 9-838] 9-836] 9°810) 9-808) 9-784) 9-772] 9-781] 9-782) 9-804] 9-839) 9-896) 9-930 | 9-356! 
9-958) 9:988 0-000) 0-008 0-014 0-030] 0-054 | 0-056 | 0-052 | 0-056] 0-053) 0-051] 0-035/ 0-017 9991) 9975) 9-943 9-927] 9-913] 9-909) 9-892] 9-883] 9-859) 9-831 | 9-979) 
'9°807| 9°783 9°757| 9°733| 9°725 9-721) 9-713 | 9°693 | 9-693 | 9:677| 9°675| 9-681] 9-675] 9°677| 9°665) 9°657| 9°657| 9°651) 9669] 9°695) 9°701] 9-709] 9:719] 9-723 | 9-702! 
9°727| 9°719 9°711) 9:711| 9°717, 9°719) 9-721 | 9°727 | 9-731 | 9°725] 9-722] 9-724} 9-724] 9-728] 9-720] 9-716] 9°718) 9°724| 9-728] 9°734) 9-742) 9-756] 9°764| 9-756 | 9-728: 
9°749} 9°752) 9°744) 9°734| 9°738 9-732) 9-734 | 9:736 | 9-726 | 9-717] 9°707| 9:693] 9-683) 9-673] 9°661| 9°645] 9-633) 9°627| 9°617| 9611) 9°593) 9°591| 9°574| 9-557 | 9-676. 
9°543) 9°519) 9°527| 9°533) 9°525 9-535) 9°548 | 9-541 | 9°549 | 9:553) 9°555| 9-558] 9:559) 9-571) 9°567) 9°574/ 9°587| 9°607| 9°613} 9°645) 9-651) 9-663) 9-671] 9-675 | 9:578. 

{| 9°675| 9°681) 9°673) 9°672) 9-669 9-674) 9°677 | 9°681 | 9-672 | 9:671) 9:661| 9°661] 9-651] 9-643) 9°631| 9°627| 9°621| 9°619] 9-615] 9°623| 9-625) 9-619} 9°613| 9-607 9°648, 

Miin.| 0°078) 0:075) 0°071) 0:068 0083 0:071| 0-074 | 9:075 | 0:072 | 0:066/ 0:057| 0-052] 0:043) 0:038) 0-029) 0:023) 0:019) 0:021) 0°027| 0:038) 0-045} 0:052) 0-056) 0056 | 0:053: 


TRANS. ROY. SOC. EDIN.—VOL. XLIV. O 


102 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


BAROMETER. Repucep To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED, SEPTEMBER 1899, 


| a 2 a | 4 5|6|7 | 8 | 9 | 10/1 12] 13 | 24] 15 | 16 | 37 | 3s | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 EE team 

| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins. Ins. Ths. Ins. Ins, Ins, Ins. | Ins. | Ins. | Ins. } Ins, 

1 | 51651 5157) 5°156) 5151) 5°151| 5-155) 5°159) 5°166} 5°170} 6:178} 5°185) 5°190} 5°193, 5-193) 5-191 5-189 5°176! 5171) 5171 5°173) 5168 5°165) 5154) 5-150 | 5-170 
2 |5°141)5: 135 5°125) 5°116} 5°115) 5°117) 5123 5130] 5°134| 5:14) 5:149) 5-162] 5:169 5:185) 5:179) 5-196) 5°208) 5-219 5°236 5'251| 5°268 5°28)| 5°289| 5:297 | 5:182 
8 | 5-298) 5-302) 5:39) 5:314| 5*316] 5:314) 5:313} 5287) 5°328) 5°324! 5°314| 5°356] 5° 337) 5°379| 5°389| 5°393) 5-390) 5-402 5.423! 5°447) 5:448 5:465) 5°460) 5°469 | 5365 
4 | 5-458) 5°450) 5429) 5-416) 5-402) 5 +395) 5:401] 5:388] 5:367| 5°356| 5°379) 5°351 5332, 5328) 5°324| 5*299) 5:279) 5-289) 5-278 5-260) 5°261) 5-271) 5:257| 5°252 | 5:343 
5 | 5265) 5:262| 5254! 5°269] 5-274) 5°281) 5-274) 5-301) 5°311) 5°314) 5°322) 5°321) 5: 344) 5°346] 5°360| 5°376) 5°365] 5°380| 5°378) 5°386| 5°323 5°386| 5°390| 5-402 | 5°331 
6 | 5-412 ae 4 404) 5 “404 5-411) 5-404) 5-414) 5-416 5:420] 5°432) 5:489) 5-444] 5-451) 5°439] 5°449] 5-452) 5-461) 5°461) 5°468) 5-482) 5-475 5:481] 5-492) 5-491 | 5-442 
7 | 5487) 5-488 5471) + 464) 5*463) 5:461] 5°443] 5-443) 5-446) 5:440 5-428 5°420| 5-416) 5-414) 5-404) 5:389 5:392) 5-417] 5-422) 5-416) 5-415] 5-416 | 5-438 
8 | 5428) 5:4¢ 5438 5°47 1) 5°457| 5-482) 5:51) 5500! 5°510) 5*524) 5°534! 5-548) 5:540) 5-549] 5°550) 5545] 5:52 5°559) 5°566 5:561| 5°576| 5°575 | 5-511 
9 564) 5°5¢ 52 95513 £ 5°05) 5°505) 5*520] 5522) 5:553) 5°584| 5594] 5°547) 5:548) 5:571| 5°569) 5°563) 5-570) 5°73 5:577| 5°585 5:579) 5°579) 5°576 | 5-554 
10 33, 5°56 5571 5562) 5°574) 5°597| 5:621! 5-608] 5°622) 5°624] 5-630, 5°630| 5644! 5637) 5°632) 5°641| 5°680, 5°651) 5°651, 5°652) 5:642! 5-036 | 5615 
11 3) 5612 3) 5*585| 5°565) 5°68) 4:547) 5°543) 5°558) 5°559) 5°551) 5°541) 5°555) 5°562| 5°566) 5°580) 5°577| 5°583) 5:84) 5°61 4) 5°625) 5°616} 5°605 | 5:579 
12 “5S 33) 5°579| 5°573) 5°573) 5°573) 5°590) 5°588] 6°572! 5°57 49 5°572! 5°571) 5569] 5°575) 5561) 5°563) 5°570] 5°564) 5°563] 5°562| 5°552) 5°541 | 5°573 
13 | "H3de j 3 509] 5:507| 5:527| 5:530) 5°522) 5°44] 5°542) 5°566) 5°552| 5552) 5:554) 5559) 5°538) 5:555| 5°550) 5°558) 5548) 5°537| 5°539) 5°530 | 5538 
14 5460] 5-460) 5-460! 5-466) 5°442) 5-426] 5-428] 5-448] 5-458] 5°459) 5-463] 5:463) 5:°4593) 5-481) 5°505] 5°503) 5°501| 5°58) 5-499) 5°495 | 5°474 
15 5| 5*392) 5:362) 5°340) 5-v86} 5:248| 5-164 5-110} 5°108} 5-097) 5:044| 5-034] 5-008) 4-981] 4-962) 4-969] 4°971) 4-962! 4-948) 4-944) 4-946 | 5-154 
16 5°003) 5026) 5:039) 5-081) 5:089) 5-130) 5°166 5'1 86] 5:206] 5°220) 5-232) 5-237) 5:248] 5-253) 5:254| 5-261) 5:251| 5°237| 5-241) 5°204 | 5-144 
17 3] 5:103) 5-088) 5-080) 5:05) 5-052! 5-052] 5-039) 5:0374 5:037| 5:015| 5-014] 4-994) 4-986} 4-986] 4-984) 4-945) 4-925) 4-909] 4884) 4°856 | 5:027 
18 4:791| 4°776) 4°815] 4-816] 4:836] 4-841] 4-864) 4-888] 4:929] 4-921] 4-933] 4-962) 4-986] 4-993] 5-010} 5-035] 5-025) 5-021] 5-011] 5-009 } 4-906 
19 4:930| 4-910! 4°897) 4879] 4900) 4:875) 4°873] 4°849] 4°871| 4860) 4°837| 4:836} 4°513] 4-820) 4°820] 4-821] 4°817| 4°815] 4°812/ 4-808 | 4°873 
20 7) 4°802} 4810) 4:807| 4:823) 4°860} 4-882! 4-910] 4-927) 4°934| 4-952) 4-974) 5-004) 5:C14) 5-032, 5-052) 5°076, 5-088) 5099) 5-110} 5°121 4 4-937 
21 5°145) 5°158) 5168] 5170) 5°190) 5-185 5:185! 5°185) 5°162| 5°154| 5°130) 5°102) 5:057| 5:036| 5006) 4:983) 4°949] 4-926] 4-940) 4-917 | 5-096 
22 | 31) 4°836| 4844] 4:895| 4-897] 4-943] 4-915) 4-901] 4:885] 4-907] 4-922) 4-955) 5-011) 5:065| 5-121] 5°159} 5-207) 5°204! 4-211] 5-214! 5*206 | 4-989 
23 5+114| 5:100} 5:057| 5-058] 5-042) 5-024! 4-988] 4-991] 4-943) 4-986] 5-017] 5:041| 5°07) 5-078] 5:118) 5-146) 5-147] 5-186] 5-205) 5-223 | 5-094 
24 7| 5°302) 5-294] 5*284) 5-294) 6:281| 5-253) 5°252| 5-217] 5-173] 5-109) 5-103) 5-064) 5:032) 5-028) 5-027) 5-040) 5-040] 5-058) 5-076) 5-081 | 5-170 
25 | 5-080] 5054) 5-065} 5-065) 5-059] 5:044| 4-999) 4-947] 4-921) 4°&57| 4-842) 4-794) 4-792) 4°784| 4-768] 4-777| 4:757| 4:753] 4°748] 4-740 | 4:925 
26 4:648] 4-612) 4:602| 4°595| 4°567| 4:558) 4542) 4:40) 4°546} 4°545) 4°554| 4:560] 4°580) 4°575) 4°598) 4-634) 4-663] 4-669] 4-669) 4°687 | 4613 
27 4:726| 4-735] 4°732) 4756) 4°782) 4-801) 4°830] 4°846] 4°854| 4°865) 4°886] 4°893] 4-899) 4-918) 4-938) 4-955) 4-969) 4:971| 4:989] 4:989 | 4-841 
28 ¢ 5-024] 5:029] 5:048) 5-058) 5:070) 5-086) 5-091) 5092} 5:107| 5109} 5-112) 5108) 5°112) 5-114) 5°103) 5-089} 5-090} 5-096} 5:099| 5-098 | 5-073 
2 5-094) 5-093] 5:093] 5-094) 5-097] 5:093) 5:102] 5-180) 5°183} 5-145) 5°157| 5-169] 5:177| 5:193) 5-203) 5-204) 5-209) 5-218) 5-226) 5-237) 5-240) 5-230) 5-229) 5:233 | 5-167 
30 — 5*229) 5-233) 5-227) 5-218) 5-211) 5°207) 5°158) 5°174| 5-155) 5°133) 5°103) 5-117] 5-084) 5-095) 5:073) 5°104| 5-072) 5-077] 5:087| 5:°107| 5:118) 5-118] 5:115) 5:180 | 5-139 
MEAN. 5*221| 5:216} 5:209] 5-204) 5-200) 5°196} 5°197| 5200) 5:204) 5°202) 5-202) 5-204} 5:201| 5-200) 5-204) 5-205) 5°2038) 5-208) 5:216] 5°223) 5°224) 5-225) 5:225) 5:222 | 5-209 


BAROMETER. Repucep To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. OCTOBER 1899. 


! Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. } Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
5°121) 5122) 5°118] 5118! 5°117) 5°121| 5°105) 5107) 5109) 5:101) 5-095) 5-102} 5-088) 5:096) 5094) 5-098) 5-086] 5:085) 5-084) 5°105} 5:092) 5:070) 5:047| 5-038 | 5-097 
5020] 5:068) 5-085] 5-069! 5075) 5°068} 5087) 5-071) 5-125) 5-145) 5°151) 5-150) 5:17) 5°184) 5-188) 5:192) 5-197) 5-212) 5-201) 5°194' 5°181) 5-179) 5-178) 5°167 | 5140 
5°161| 5°151) 5°110| 5-095) 5:060) 5:045] 4-976! 4-961) 4-922) 4-905) 4-887| 4-858] 4:850) 4°881) 4:863) 4:831] 4:822| 4-828] 4-823] 4-823 4-842] 4-851) 4-853) 4-902 | 4-929 
4-940) 4°969) 4:980} 5-003) 5-020) 5-068) 5-090 5°130) 5-163) 5-202) 5-230) 5-240} 5-280) 5°318) 5:339| 5:354 5°380) 5-398) 5-425] 5°452 5-455) 5-469) 5-475) 5:481 | 5-244 
5483) 5°489) 5-495) 5°499) 5°506) 5°508) 5525) 5°543) 5-548 5:59 5°575 5 *D77| 5°576)| 5°562) 5°565) 5°566) 5°565| 5570] 5°580) 5:573) 5567) 5°575| 5°572 | 5:548 
5°567| 5°565) 5°559| 5°562| 5:556) 5°560| 5°575| 5583] 5-576| 5°567) 5:576) 5° *570| 5°561) 5548) 5°552) 5:560) 5-567) 5°574) 5°562 5:564) 5:567) 5-574) 5:569 | 5-566 
| 5°565| 5°566) 5°56) 5°574| 5°576| 5°594| 5595) 5:605) 5-613) 5°627) 5°643) 5 63) 5°671)| 5°679| 5°687| 5°699| 5-718) 5°716| 5°722 5°730| 5°733) 5-725) 5°724 | 5-652 
5°721) 5°719) 5°714| 5-709) 5°697) 5°691) 5-700) 5:704! 5:706| 5°707) 5°694) 5 92! 5°671| 5661) 5°650| 5°648) 5:641) 5°640) 5-636) 5°638) 5°628| 5-615) 5-615 | 5°675 
5°607| 5°596) 5°605) 5:607) 5°593) 5°596) 5°603) 5-599) 5-590) 5°588 5-586) 5-586] 5°579) 5°570) 5-541) 5-536) 5°519) 5:583) 5540) 5°528) 5°527) 5:515| 5-513) 5-510 | 5°565 
| 5°515) 5°526 5°516) 5°521) 5°517| 5°521| 5-582! 5-535) 5-544) 5°550) 5:54.4| 5-537] 5:527| 5°52] 5-508) 5:496) 5:485] 5:474| 5-460] 5-443) 5-437] 5-427| 5-406] 5:396 | 5-497 
11 | 5:405) 5°367) 5°347) 5°328) 5°315) 5306) 5°282) 5-276) 5:262) 5°233) 5°230) 5-206} 5°186) 5°168) 5°146) 5°120} 5°118) 5-098) 5-067) 5:040) 5-040) 5:020) 4991} 4-990 | 5-189 

; 949) 4-935] 4-931) 4-925) 4:907| 4-898! 4°883) 4-881! 4-883) 4891! 4*897] 4884! 4°887] 4:872) 4-877] 4:890! 4890) 4*890) 4-909) 4-909! 4:910] 4-924! 4-933 | 4:905 


= 
COONS OP Whe 


5043} 5-056] 5°109| 5"128| 5-141] 5-158) 5:170) 5°192) 5°202] 5-218) 5-232) 5-227| 5-244] 5-268] 5-268] 5-295 5303) 5°333] 5°360| 5°374) 5°397 | 5194 
5*436) 5*458| 5-475| 5°491) 5°504] 5-512) 5-529) 5-544) 5°547] 5-548) 5-556) 5:549| 5-551) 5°553] 5:556| 5°57 2| 5°563) 5°561| 5:551| 5-550) 5:551 | 5-517 
5°529) 5524) 5°534) 5°522) 5:33) 5°529] 5°529 5°535) 5°529) 5°517| 5°506) 5°493) 5-475) 5°459) 5-452! 5-455) 5:449) 5-434) 5-435) 5-426) 5-396 | 5-495 
5°340) 5°321| 5°321) 5°302) 5:306) 5°297| 5°296) 5-294) 5-300) 5°325) 5:318) 5°314) 5-294) 5-274) 5-297) 5-294) 5-287) 5-293) 5:295) 5:316) 5°331 | 5:314 
5°347| 5°359| 5°380) 5°383) 5°414) 5-433) 5°438) 5°452) 5-496] 5°502! 5-503) 5°504) 5512) 5-528) 5:556) 5:559) 5:567) 5:579] 5-589) 5:610| 5°630 | 5-474 
5648) 5°652) 5°674) 5°685) 5°691) 5°707| 5°716) 5:719) 5°78] 5-723) 5:721| 5°724) 5-724) 5:733) 5°736) 5°732) 5-742) 5-750) 5°758) 5°756| 5:762 | 5-708 
5°79) 5°767| 5°770) 5°769) 5°764) 5°70) 5°77 2) 5769) 5°757] 5-758) 5-738) 5°721) 5-718] 5°711) 5-711) 5°717| 5-700) 5-699) 5-704) 5°718) 5-719 | 5-741 
5°700) 5°712) 5°722) 5°723) 5°740) 5°758) 5°769) 5°79) 5°792} 5:793) 5:800| 5°800} 5-801] 5°807| 5°820) 5°827| 5°836) 5845) 5-843) 5-846) 5-853 | 5-779 
5°842) 5°842) 5°847) 5°847) 5°850) 5°855| 5°857) 5°857) 5°854) 5°848) 5:841) 5:837| 5:837| 5-834] 5-838) 5:835] 5°835) 5°836) 5°825) 5°817| 5-804 | 5-840 
5754) 5°747| 5°747) 5°739) 5°741) 5°733) 5°731| 5°732) 5°728} 5-710) 5-703) 5-689) 5°682) 5-679] 5-677] 5°675| 5:665) 5-661) 5°644| 5-642) 5-638 | 5-711 
5°595) 5°589) 5°579) 5°57 1) 5°57 2) 5:572) 6°568) 5569) 5-555] 5:539) 5-541) 5°518) 5°510) 5:498] 5-512) 5-498) 5°496) 5:04) 5:501| 5:494) 5-505 | 5-548 


na 


5°554| 5°567) 5°586) 5°612) 5°636) 5:645| 5664) 5-668) 5-684] 5-691! 5-696) 5-694) 5°693) 5°698] 5°704| 5704) 5-700! 5:701| 5-698) 5:697/ 5-689 | 5-648 
5643) 5°628) 5°619! 5°605) 5°602) 5:588) 5°569| 5:546) 5-542) 5-510) 5-486) 5-450) 5°417| 5°393] 5°375| 5°351) 5°328) 5°304! 5-276) 5-252) 5-238 | 5-488 
5°191) 5°191) 5:174) 5°150) 5°144) 5-150) 5-165) 5°168) 5°148) 5°144) 5°148} 5-144) 5:140) 5:180) 5°118) 5°112) 5-116} 5°114) 5°112) 5104) 5-106) 5114) 5114 | 5-142 


27 5°113| 5°10] 5°121| 5°128) 5-136) 5-145| 5-145] 5-164] 5-165] 5-166| 5166] 5-159) 5-153| 5-131] 5-124] 5-135] 5-133] 5131] 5130) 5-132| 5-109| 5-113| 5110 | 5-136 
28 5°074 5-066) 5-050) 5-031) 5-010) 4-983) 4-965) 4°927| 4-897] 4°891| 4-938} 4-951) 4-953) 4-966) 4-970] 5-014) 5-020} 5-032] 5-052) 5:059/ 5-072) 5-087| 5*101 | 5-008 | 
29 5*123) 5-130 5-132| 5-112) 5-099) 5-088) 5-046) 5-013) 4-976) 4-947) 4-911] 4-831] 4-737] 4-674 4-632| 4-608| 4-656) 4-748] 4-788| 4-801| 4849] 4-876| 4-898] 4-922 | 4-900 | 
30 | 4°937) 4-950) 4-965] 4-963) 4-973) 4-997] 5-002 5-000] 5-000] 4-999) 5-002| 4-994] 4-983] 4-982) 4-959] 4-959] 4-957] 4-941] 4-920| 4-931| 4-935] 4-931] 4-927| 4-936 | 4-964 

| 81/4980) 4-947, 4968] 4-087) 6-001) 6-042) 6-074] 6132 5156) 5-184) 5-208) 0-214] 6230) 239) 6-243] 6-227| 6-227] 6-202] 5-180] 168] 5-157) 5176) 5147 5-135] 5-189 

|Mzan, | 


3) 5°37) 5°376 5875, 5°378) 5°380) 5°379) 5°385) 5°387| 5°388) 5°390) 5°389] 5°386) 5°383) 5°374| 5368) 5:371) 5:376| 5°377| 5:376) 5:378) 5:377| 5°376| 5°378 | 5°379 | 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 103 


3AROMETER. RepucED TO 32° aND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. SEPTEMBER 1899. 


| . 
1}2)s{4 {5 ]6 [7] 8 | 9 | 10] 1] w] 33) 14] 15] 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | a | w 23 | Mid- | Mean, 
ght. 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins.] Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
_ | 9°606] 9°608| 9:598) 9°604| 9-604) 9°612| 9°618) 9-622) 9°626| 9-628) 6-628) 9-618] 9:622)| 9°626/ 9°616) 9610 | 9-606 | 9°602/ 9°600) 9°602, 9°598, 9°596) 9.592) 9°590 | 9-610 
2 | 9°581| 9°571| 9°561| 9°557| 9°553) 9°561| 9°567| 9°573) 9°577| 9-583] 9°590} 9-604} 9:606) 9:604) 9°609} 9°618 | 0°632 | 9°652) 9°674| 9°700, 9-720, 9°738) 9°746) 9°762 | 9-622 
> | 9°770| 9°778| 9°782) 9°788| 9°792] 9:794| 9°796} 9-812) 9-810} 9:802) 9-794] 9-804] 9°86) 9°826) 9-832) 9°836 | 9°856 | 9866] 9°878) 9°890 9-900) 9-910) 9918) 9°910 | 9-832 
9-908] 9°898| 9°870) 9:854] 9°846] 9°830| 9°824) 9-830) 9°814| 9:800| 9°797) 9°77 1} 9°765) 9°749) 9-733] 9-703 | 9°693 | 9°685) 9°673] 9°665 9°659) 9°655) 9°649) 9-639 | 9-763 
9*649| 9:663) 9:679| 9-709] 9°727| 9°741| 9°757| 9°771| 9°783| 9°787| 9°791| 9-797] 9°81) 9:817| 9°823) 9-833 | 9-843 | 9:859} 9866) 9°875) 9-881) 9-891) 9°897) 9-905 | 9-798 
9-909) 9-919] 9-923) 9-937) 9°938] 9-951] 9-939] 9-939] 9-938) 9°947 | 9-947 | 9-949) 9:957) 9:969) 9-969] 9-971) 9:973] 9°971 | 9-936 

9 9 é 


9-905} 9-905] 9-903) 9°899} 9:905) 9-909 

9-961) 9:955| 9°953) 9-941] 9-935] 9°929] 9-929] 9-925) 9-917] 9°917| 9-912) 9-906} 9:904) 9:894/ 9°884) 9-854 | 9-842 | 9:838] 9-852] 9°876) 9-900) 9-912) 9:922) 9-940 | 9-908 
9-957] 9:975| 9-961) 9°971] 9-985] 0-011) 0:025) 0-043) 0-051} 0:051| 0:049) 0-061} 0-073) 0-094) 0-089 0-091 | 0-095 | 0-101] 0-107) 0-121! 07125) 0-125) 0-123) 0 113 | 0-058 | 
0-094] 0:080)) 0-072) 0:055] 0-042] 0-044) 0-048) 0-051) 0-072) 0-086) 0-073) 0-083} 0-085) 0-097) 0-103) 0°105 | 0-111 | 0-123) 0:137 07145) 0°154| 0°145/ 0°151} 0151 | 0-096 
0151) 0°149} 0°155] 0°14%| 0°155| 0°147) 0-163) 0-181} 0°187| 0:195) 0-185) 0-189} 0-187) 0°183) 0°185| 0177 | 0-175 | 0-179) 0-181} 0°185, 0-183) 0-181] 0-175) 0-177 | 0-174 
0°143} 0°137) 0:115) 0095] 0-071) 0-047] 0:035) 0-015) 0-015} 0-021] 0:035) 0:033} 0-038) 0-045) 0-039) 0-046 | 0:053 | 6:071] 0-087] 0:105) 0-109) 0-111) 0°105) 0°105 | 0-070 
0093) 0:093] 0-083} 0-075] 0:07 1) 0:075] 0-071) 0-075) 0-079} 0-069} 0:060) 0-060} 0-058) 0-050) 0-036] 0-044 | 0-040 | 0-042) 0-046) 0-045) 0-041) 0-034] 0:024) 0-020 | 0-058 
0008} 0000) 9-982] 9:97.4/ 9-966] 9-990} 0-008) 0-030] 0-050] 0:064| 0-060) 0-066] 0-070} 0-070) 0-068) 0-068 | 0-068 | 0-076) 0-084] 0-094) 0-090, 0-082) 0-076) 0 062 | 0-046 
0-043} 0:018| 0:007| 9°98} 9-977] 9:969} 9:967| 9°973) 9-963] 9-963} 9:975) 9-975} 9-981) 9-987) 9-941) 9-992 | 0-005 | 0-021} 0-040) 0-055) 0055) 0:059) 0-063) 0-053 | 0-005 
0041! 0°039) 0:003} 9-974] 9-941] 9-911] 9°893) 9°833) 9-769) 9-693) 9°622) 9°57 0] 9°522| 9°457) 9-414) 9-426 | 9-416 | 9421) 9-424) 9-422) 9-418 9-415) 9412) 9-420 | 9-644 
9428] 9°422) 9-430) 9°444| 9-466) 9°492) 9:524) 9°564) 8-598) 9°616| 9°625 9-647] 9°657) 9°665| 9:665) 9-679 | 9°686 | 9°705) 9-719] 9721) 9°719) 9-705) 9°695| 9-665 | 9-605 


9°637| 9°607| 9°569) 9-564) 9°537| 9°523] 9°515) 9°509) 9-509] 9°515) 9°509) 9:53] 9°501| 9:495| 9-485) 9-475 | 9-469 | 9-442) 9-439] 9-429) 9°393) 9378) 9°359) 9-339 | 9-488 
9:321] 9°329| 9°297| 9°311] 9°287| 9°289] 9°316) 9°347) 9°344| 9°355| 9°364) 9-382] 9-411) 9°420) 9437) 9°456 | 9-486 | 9°504) 9°522) 9-522) 9°521) 9:512) 9508} 9-493 | 9-406 
9-490] 9°464| 9-442) 9-418] 9°386) 9°372) 9°352) 9°346) 9-331] 9°330| 9°315) 9°318] 9-304) 9°299] 9-287} 9°281 | 9:273 | 9-281) 9-285] 9°293} 9°293] 9-287] 9°279| 9-288 | 9°334 
9-282! 9-279] 9°283| 9-287, 9:287, 9:292) 9°315) 9°331) 9°355) 9°379, 9°390' 9-404] 9°420) 9:432) 9-454) 9-486 | 9-518 | 9°545) 9°567) 9°587| 9600, 9-618) 9°624) 9-642 | 9-482 
9:658] 9°673} 9-678] 9°684| 9-690] 9-708] 9-714] 9°720| 9-726] 9-722) 9:712 9-700} 9-695] 9:662] 9-630} 9-602 | 9°569 | 9°550} 9°514] 9:490] 9-452) 9-428) 9-424] 9-408 | 9-617 
9-394] 9°373! 9°355| 9°348) 9341) 9°378} 9:403) 9-433) 9-437] 9-426) 97405) 9°4151 9-447] 9°493) 9°535) 9-579 | 9-628 | 9°687| 9°729) 9°759| 9°767! 9-785! 9°779| 9-773 | 9°528 
9759] 9°735) 9°705)| 9°663) 9625] 9°604) 9°559) 9°587| 9 9°565| 9530 9:505] 9-510) 9:550| 6590) 9:616 | 9-644 | 9-674] 9:692) 9-705] 9°722) 9:756| 9°798| 9-814 | 9-645 
9°828) 9°844| 9-868] 9°872) 9°882/ 9°888] 9°894| 9°882) 9 9834 9°813) 9°781] 9:7.48} 9°703] 9°656| 9°606 | 9°542 | 9°526) 9:530' 9:542) 9°550| 9°564| 9:576) 9-580 | 9-724 
9°586| 9°590} 9°572| 9°566) 9°558| 9°55, 9-547) 9°547) 9 9522 9475) 9-435] 9405] 9°348, 9-286) 9°211 ; 9°200 | S:213) 9°207; 9:209] 9:226) 9:221| 9-219) 9-204 | 9:393 
9-189] 9°176| 9°144) 9-126) 9°102) 9:090, 9:058) 9-048) 9 988 8-981} 8:971) 8961) 8:967|[S-988)/[9°021] 9:043) 9-065) 9-087) 9°107| 9°125) 9°137) 9-154 | 9-066 
9-164] 9°176} 9°186} 97188) 9-202) 9:214) 9°231| 9-254) 9: 06 9°325) 9°337) 9°345) 9°368] 9°387 | 9-397 | 9-419) 9°443) 9-473) 9-493) 9°504) 9°517| 9529 | 9°334 
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; AROMETER. REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. OCTOBER 1899. 


Ins. { Ins. |} Ins. | Ins. 
9°610} 9°615| 9-605 | 9:597 
9°677| 9°671| 9°653 | 9-682 
9°333) 9°355| 9-407 | 9-389 
0:106) 07114) 0-134 | 9-821 
0-202) 0-200) 0:202 | 0-198 
0°155] 0161) 0°157 | 0-164 
0°334) 0:380} 0°338 | 0-232 
0-209) 0:186| 0:179 | 0:272 
aes 0-028} 0-029 | 0-115 
9 
) 
0 
0 
(0) 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. } Ins. | Ins. { Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | [ 
9596) 9°596| 9°592) 9°582! 9-588) 9°590| 9°592) 9°598) 9602) 9°602) 9°591) 9°593) 9°589| 9-586) 9°585| 9°587 | 9:°595 | 9°593 9-603) 9°622) 9 

} | 9605} 9°617| 9°629) 9°629| 9:631) 9°637| 9°655| 9°669] 9°683] 9-697] 9°708] 9-712} S:726| 9°737| 9°741| 9°742 | 7°734 | 9°725 9-708) 9:699] 9- 
. 9°640} 9°624| 9°582) 9:560| 9°520) 9°496) 9°427| 9:386! 9-340) 9:315] 9°299) 9-288] 9-301] 9-310] 9°307| 9°295 | 9:301 | 9297, 9°303) 9:329) 9 
9-461) 9°507) 9°535) 9°565) 9°585) 9°623) 9°657| 9°691| 9°723) 9°757| 9°778) 9°800} 9-825) 9°862| 9-900} 9°932 | 9-957 | 0-003, 0-038) 0-066) 0 
0°135) 0°153) 0-163) 0°177| 07184] 0°191) 0°199) 0:211} 0°219) 0-227] 0-218) 0-217} 0:212) 0:204/ 0:203) 9-206 | 0-206 | 0:202' 0-216) 0-216} 0 
07195) 07192) 0-183 7| 0°169} 0°169) 0°169) 0°175} 0°175) 0°167} 0°165| 0°157} 0°151) 0°151] 0149] 0:°147 | 0°152 07155) 0157 0149) 0 
151) 0°153} 0°151 7| 0°161} 0°174| 07184) 0°195) 0°198} 0211} 0-206} 0°218} 0°223) 0°232) 0-232) 0°244 | 0-258 | 0-280) 0°390) 0°315] 0: 
0°337) 0°337| 0°331 3} 0°313} 0°305) 0°310) 0°313) 0-314) 0313) 0-298) 0-286} 0-280) 0-264) 0:250) 0-239 | 0-228 | 0:228) 0-229) 0:225) 0 
0°155) 07155) 0°163) 0:157| 0°151] 0:161) 0°159] 0:159} 0-157] 0°151] 0°146) 0°142) 0-128) 0-122] 0-106] 0-095 | 0-080 | 0-084) 0-080} 0-062} 0 
0°026) U'028, 0:030) 0-036; 0°036] 0°048) 0-048) 0-056 0-065} 0-066) 0-062) 0:04.44 0-034) 0-024] 0-004! 9-986 | 9-960 9°952, 9-932) 9°916) 9 

| 9°844| 9-819} 9°797| 9°779) 9-766] 9-749) 9-730) 9°717| 9-702] 9°693] 9-665! 9-643} 9°621] 9:595] 9:569| 9-545 | 9-534 | 9°508| 9-474] 9-447] 9 
9°366) 9°347| 9°337| 9°343) 9-358] 9°357| 9°364] 9 *371} 9°370! 9°368] 9°374) 9°386 | 9°394 | 9°412) 9-426] 9-443) 9 
9°525) 9°553} 9°583) 9°623) 9°649] 9-703) 9:737) 9 *827] 0°844) 9°847| 9°855] 9°864 | 9°881 | 9°917) 9-951) 9-969} 9 
0-079} 0:094| 0:100) 0°108) 0:119} 0°146) 0-155! u- 
0° 

9 


ecco 


"892| 9°868! 9-858 | 9:995 
"413/ 9°395 9°382 | 9-618 
*472| 9482 9-498 | 9-391 
019} 0:043 0-067 | 9-817 
198} 0:196 0-201 | 0-164 


*360} 9°366) 9°370) 9°375 
*765) 9°777| 9°791]| 9°819 7 
169) 0°175} 07187] 07184 4 0°182) 0°180] 0-170} 6-176 | 0:175 | 0°183) 0-192) 0-190) 0-19 

172| 0 2] 0°107| 0096} 0:078) 0-066 | 0-060 | 0046 0-039) 0-037] 0-028) 0°024) 0-008 9-998 | 0-110 
6} 9°805} 9°795] 9°801| 9°782 | 9°773 | 9-795} 9°786] 9°787| 9-788} 9-803] 9°796 9-810 | 9-848 
) 9} 9-957] 9°965] 9°965} 9-981 | 9:997 | 0-:022) 0:029) 0-037) 0-048) 0-071) 0:081, 0-118 | 9-940 
0-111) 0°113} 0-121) 0-124) 0:131] 0-149) 0°169) 0-191) 0:197| 0°212] 0-207 7} 0°2i2) 0°207} 0-209] 0:211 | 0-215 | 0-229) 0°233) 0°239} 0-243) 0:249) 0:247| 0-255 | 0-195 
0°255} 0:254/ 0:255| 0-255) 0:255} 0:261| 0-259} 0°259| 0-259] 0:259] 0°254 0-250} 0-248] 0-234] 0-208] 0-201 | 0-204 | 0198) 0204] 0-218] 0°222/ 0-231) 0-229) 0-238 | 0-238 
0:228) 0°232) 0:234) 0-246) (1-248) 0-276) 0-282| 0-298) 0-308] 0:318| 0-313} 0:325) 0-329 0°345] 0-339] 0-341 | 0-353 | 0-377] 0°387| 0-400) 0-403] 0-405] 0-403) 0-407 | 0:325 
0409} 0-401} 0-403} 0°416) (:419] 0:431) 0-437) 0°443) 0'445| 0:444| 0-432) 0-428] 0-410) 0°394] 0-386] 0-383 | 0384 | 0°396) 0-400) 0410} 0-406) 0-400] 0-396) 0384 | 0-411 
0°383) 0°373) 0°361| 0°352| 0°345] 0°345) 0°339/ 0:335 0-333] 0°329] 0-318] 0-311} 0-299] 0-287| 0-268) 0-265 | 0-263 | 0-269] 0-263) 0:257/ 0:253} 0-243] 0-236) 0-227 | 0-302 
0223) 0-206] 0-198) 0:180) 0-164] 0:160) 0:140) 0-148) 0-148} 0-132] 0-119] 0-101} 0-084] 0-086] 0-067) 0-051 | 0-050 | 0-039] 0-033} 0-033] 0-048} 0-069] 0-101) 0-123 | 0-113 
0°137) 0°157| 0-170) 0-201| 0°221) 0-244) 0:269) 0289) 0-303! 0:323] 0-315) 0324} 0:324) (°336} 0-334] 0°330 , 0°330 | 0°336) 0°330] 0°337| 0:332] 0:327! 0-328) 0:310 | 0-288 
0°287| 0-273} 0:254) 0-234) 0-210) 0°202) 0°185] 0°173/ 0-155. 0-133] 0-098) 0-081} 0-045] 0:05) 9-969] 9-948 | 9-907 | 9°879] 9°840} 9°811) 9-773} 9-733] 9:695]| 9-660 | 0-023 
9°645| 9°631) 9-623) 9-609) 9597) 9:°581| 9°606] 9°639| 9-634) 9-631] 9°632| 9°632] 9-636) 9-624] 9-616] 9-614 | 9-604 | 9-610] 9°612| 9-617] 9:614| 9-618] 9-628) 9-636 | 9-62) 
9°644) 9°650) 9°648) 9°654| 9°662/ 9-672) 9°687| 9696) 9-706) 9°702) 9-692] 9:689} 9-684] 9°670| 9:654) 9-662 | 9-666 | 9°652) 9-656) 9-656) 9-654 9°642) 9-626] 9-610 | 9-664 
9°600/ 9°578) 9°562) 9°548/ 9°518) 9:501) 9454] 9°440) 9392 9-368) 9-338] 9:357] 9°373] 9°399| 9-433] 9-451 | 9-498 | 9°523) 9°531| 9°549] 9-563) 9-571] 9-590! 9-623 | 9-490 
9°65] 9°649) 9°645| 9-637) 9613) 9°581) 9°549] 9°503) 9-459) 9-395] 9-321] 9-255} 9-160} 9-095] 9-035] 9-007 | 9033 | 9-237] 9:295) 9-340) 9-373) 9-405] 9-437] 9-464 | 9-380 
9°469) 9°486) 9°50] | 9°499) 9519) 9-531) 9°531| 9°535| 9:540) 9:545] 9:545] 9:537] 9:525] 9-527| 9°504) 9-501 | 9-495 | 9-479] 9-471) 9-482) 9-479) 9-475] 9-483] 9-485 | 9-506 
9°506} 9°517| 9°529) 9°551) 9°593| 9°620/ 9-656] 9-725] 9-743) 9-761) 8-773] 9-789} 9-797] 9°804| 9-809] 9-803 | 9-791 | 9°767| 9:741) 9-705 9°684| 9:687) 9°669| 9-659 | 9-695 


| 0°194) 0194) 0°183} 0-180) 0-170) 0:166) 0:169 *166} 0°172) 0°152 
9-983] 9-961) 9°956] 9°935) 9:913] 9°899) 9-890) 9889) 9-869] 9:863] 9°835 
9810) 9°814| 9:816) 9°822) 9:826] 9°832) 9:849| 9-868) 9-886] 9°896] 9°925 


SOOO SOMO 


WN. | 9°924| 9-925) 9°924| 9:924| 9-924! 9-929) 9-931 9°938 9-937| 9°936) 9-928) 9-925] 9-919) 9-915) 9:907| 9-904 | 9:906 | 9:916) 9-918) 9:921) 9-921) 9-923) 9-922) 9-926 | 9-923 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 


4407 Feet ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. NOVEMBER 1899. 
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12 


Ins. 


13 


Ins. 


5:013} 4-999 


4°738 


2| 4-248 


4°795 
4-766 


4710 
4:232 
4743 
4791 
4991 
4:829 
4-394 


5°314] 5:312 


5667 
5°352) 


5°306 


15 


Ins. 


3| 4°946 


4671 
4-222 


| 4-572 


4-855 
5:026 
4°804 
4°394 


3) 5185 


4545 
5:041 
5-486 
5-407 
5°530 
5-990 
5:955 
6'042 
5°832 
Boi 
5715 
57624 
5°698 
5463 
5°318 
5610 


5°359 
5600 
5601 
5°674 
5°338 


5303 


16 

Ins. 

4°925 
4°653 
4°266 
4542 
4:894 
5:062 
4-804 
4-415 
5195 
4°56] 
A)97 
5:504 
5405 
5567 
5993 
5959 
6:045 
5825 
5598 
5719 
5624 
5689 
5476 
5351 
5'607 
5373 
5-606 
5607 
5665 
5319 
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4407 FEET ABOVE SEA LEvEL. First 


| BAROMETER. ReEpDucED TO 32°. 
Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
1 | 5:215) 5°217) 5:222| 5:218) 5-211) 5-199} 5-219) 5-219) 5-223) 5-234 
2 | 5470) 5°492)5 505) 5°530) 5°539) 5°566) 5°585) 5:604| 5°644) 5-660 
| 3 | 5'730) 5:780)5-724) 5°708) 5°696) 5:664) 5-662) 5-658) 5-663) 5:641 
4 | 5:432) 5439/5 425] 5°388] 5°372) 5:°382) 5°384) 5-393] 5397] 5-410 
5 | 5°520) 5°536|5 532] 5:518) 5:519| 5-511] 5-509] 5-514) 5516) 5-511 
6 | 5305) & 5°256) 5:247] 5°244) 5-228) 5-217) 5226) 5-214 
7 |5°07 5) 5°103) 5°113) 5131] 5°135) 5156} 5°156) 5:179 
8 | 5r1E 5153) 5°169| 5°167| 5:205) 5-205) 5:215] 5:223 
9 | 5:483) 5:46 509) 5:515) 5°524) 5°530) 5°534) 5:540) 5531) 5-544 
10 | 5°344) 5:32 5'309) 5:286) 5°278) 5:284) 5-284! 5300) 5:312 
11 | 57426) £ 5 5°416) 5*413) 5°415] 5°375] 5:365) 5°361) 5-333 
12 | 4:954) 4: 5! 5:051) 5:069} 5-084) 5:109] 5134) 5143) 5165 
| 18 | 5-058) 5-047) 5 4*992) 4-966! 4°935] 4:891)| 4*869] 4°847) 4-845 
| 14 | 4-204 4°935) 4:946) 4:958] 4:962) 4-983) 4-999] 5-004! 5:023 
| 15 | 5101 5:106| 5113) 5:116} 5°123) 5:°127) 5-122) 5:122) 5-127 
16 | 4:917| 4°902) 4-896) 4-900) 4:883] 4°897] 4°885] 4901) 4902) 4-922 
17 | 5148) 5°192) 5198) 5-209) 5-230) 5264) 5:282) 5321) 5:336) 5-353 
18 | 5°436) 5°441) 5:445) 5:434) 5+434) 5°425) 5-429] 5-417) 5:421] 5-419 
19 | 5°331) 5332) 5:333) 5321) 5301) 5°297| 5°294! 5-291) 5-300] 5-304 
20 | 5°460) 5:463) 5:464) 5:452) 5-446) 5:450} 5°455] 5-461) 5-471) 5-474 
21 | 5*620] 5°623) 5:635) 5-629) 5°630) 5624) 5°633) 5:653) 5-656! 5°664 
22 | 5°640} 5°630) 5°624| 5608) 5°572| 5°557| 5:544| 5°537| 5°518) 5-508 
| 23 | 5315) 5°304| 5:308) 5-300) 5-299) 5301] 5:296] 5-293) 5-295) 5:294 
| 24 | 5°248) 5°249) 5-253) 5-240) 5-231! 5225) 5-221) 5-217] 5-205] 5-193 
25 | 5:087| 5089) 5-098) 5:096) 5-082) 5-068) 5:062) 5-046) 5-041) 5-027 
| 
| 26 | 4-879) 4°880] 4882) 4°876] 4°874]| 4°870] 4°843] 4-869] 4875) 4:871 
| 27 | 4878] 4°884) 4°881| 4:875) 4°868) 4°873) 4°874] 4-888] 4-896] 4-910 
28 | 4964) 4-967) 4-960) 4-957! 4-953) 4-939] 4-943) 4-944) 4-938) 4-943 
29 | 4°506 4°465) 4°433) 4°398) 4-353) 4°328) 4-296) 4-249] 4-248) 4-218 
80 | 4:095) 4°099) 4-097) 4-095 4-088) 4-096) 4-109) 4-124) 4-135) 4-145 
| 31 | 4-346] 4-383! 4°419) 4-446 4-484) 4522) 4-564) 4°595) 4634) 4-674 
MEAN.) 5'163| 5°166) 5*168 5-163! 4-159] 5-159] 5°160) 5-164] 5°168) 5-172! 


Ins. 


Ins. 


Ins. 


§:243} 5:225) 5-225 
5698) 5-702) 5°707 
5°606} 5°57, 5-556 


BANAT KANE MIBK 
SID NOW Hoot 


OrMNWPR®D Bwr wt 
NOONAN DGWoOoodhd 
bh oe ST 


5 264 


5}5:518 5 
5333) 


§:227 
5°198 
4781 
5°037 
5'090 
4933 


2 Dee 5-426) 5°423 


Dr 300 

*D15 
5325 
5178 
5211 
4781 
5042 
5082 
4:91] 
5°396 
5°403 
5299 
5493 


5668 
5:425 
§:248 
5144 
4:993 
4°865 


Ins. 

5241 
5'720 
5535 
5426 
5462 
5150 
5209 
5311 
5-497 
5:343 
5116 
5215 
4795 
5046 
5052 
4940 
5386 
5391 
5320 
5:508 
5674 
5417 
5245 
5148 
4-976 
4864 
4°92] 
4°810 
4145 
4:183 
4822 


Ins. 
5'261 


5-426 


5°100 


4:795 
5:047 


5-411 


5682 
5406 
5:241 
5-150 
4-959 


4865 
4-923 
4769 
4143 
4:203 
4°874 


5160 


5'726 
5°518 
5438 
5°149 
5:215 
5°340 
5488 
5°366 


5:212 


5:056| 5-050 
4:962| 4-968 
5384] 5°378 
5342 
5523 


17 20 


Ins. Ins. 
4°915 
4°646 
4318 
4-499 
4916 
5083 
4+809) 4°7 
4°438 
5200) 5: 
4-614 
mlaliy 
5498 
5405 
5607 
5996] 6° 
5977 
6°046 
5813 
5-616 
5726) 5 


5632 
5-682 
6-484 
5°374 
5°609 
5°381) 5: 
5597 
5-609 
5°656 
5288 


agi 


Sos eat 


5604 5590 
729 5729 


5318 


FIGURE OMITTED. 


Ins. | Tns. 
5318 
5°786 
5:497 
5485 
5405 
5117 
5:211 
5401 
5427 
5393 
4:932 
Dali 
4-825 
5°072 
5:005 
5:011 


Ins. 

5292 
5:729 
5502 
5464 
5:424 


5130 
5225 
5:386 
5:453 
5:370 
4-963 
5-201 
4-806 
5-052 
5-033 
4-979 
5416 
5:376 
5°375 
5541 
5693 
5372 
5221 
5138 
4-993 


4876 
4°932 
4:727 
4113 
4-218 
5:942 


5'157 


Ins. 

5277 
5°728 
5°513 
5446 
5432 
5127 
5210 
5360 
5°457 
5372 
5045 
5208 
4°800 
5050 


5430 


5°355 
5529 


5°685 
5°392 
5:227 
5140 
4-942 


4874 
4-920 
4°805 
4117 
4-204 
4°896 


5159 


4°851 
4:608 
4456 
4-486 
4954 
6124 
4735 
4571 
5170 
4-666 
5158 
5471 
5:375 
5713 
6:00] 
5987 
6:035 
5°808 

5582 
572] 


5655 
5:669 
5°457 
5°438 
5:596 
5°420 
5*592 
5648 
5634 
5°245 


5°328 


5°335 
5751 
5°489 
5:49] 
5402 


5108 
§:218 
5419 
5424) 
57399 


4-891] 
§:182) 
4°828 
5074 
4-996 
5:033 
5412) 5:417 
5372) 5363 
5°397| 5:406 
5556) 5568 


5-694) 5°689 
5'366] 5°357 
5:237] 5°243 
5°133] 5133 
4/930) 4:920 
4:87) 4:872 
4:937| 4-957 
4-688] 4°669 
4-113} 4:107 
4:2277) 4:240 
4-982) 5:031 


5:159] 5:162 


Mid- 

21 night. 
Ins. 
4-792 
4609 
4506 
4489 
4-946 


6132 
4°728 
4-604 
5156 
4-690 
5203 
5473 
5371 
5747] § 
5:993) 5 
5992 
6:033 
5798 
5582 
5716 
5662 
5°653 
5462 
5:445 
5:585 


5420 
5°588 
5°651 
5°625 
5:214 


5°329 


22 
Tae 
4°789 
4592 
4:542 
4-492 
4°955 
5147 
4°696 
4-647 
5123 
4°736 
5:24] 


23 
Ins. 
4°759 
4578 
4-609 
4°495 
4:954 
5139 
4655 
4695 
5084 
4746 
5258 


Mean. | 


Ins, 
4°966 
4°675 
4°416 
4-673 
4°768 
5004 | 
4-880 
4°500 
5:068 
4698 


5-021 
5-478 
5-432 
5507 
5-960 
5-969 
6-031 
5872 
5654 
5690 
5681 
5-680 
5-485 
5360 
5580 


5-410 
5565, 
5598 
5660 | 
5382 


5°32] | 


Ths. 
4-756 
4564 
4°651 
4-492 
4-961 
5154 
4°629 
4°735 
5-042 
4-797 
5317 
5:473) 5479 
5°333| 5°337 
5'799] 5°830 
5:986) 5-983 
5-995) 6-001 
6019) 6-010 
5791) 5-784 
5°604) 5-610 
|5°707| 5-702 
5°669) 5-683 
5628) 5-608 
5:441) 5:423 
5°472) 5489 
5) 5°587| 5°570 
57444) 5451 
5°584) 5588 
5665) 5-649 
5:597| 5-592 
5212) 5:213 


5°383) 5337 


§:204 
5°333 


DECEMBER 1899. 


Ins. 
5271 
5657 | 
5588 | 
5439 
5°463 


5-183 
5169 | 
5-289 | 
5-481 
5-341 
5-187 
5-134 


Ins. 
5463 
5°743 
5-482 
5517 
5320 
5-072 
5178 
5:473 
5°358 
5-421 


4-933 
5091 
4°897 
5-097 
4-938 
5147 
5430 
5342 
5-445 
5615 
5655 
5326 
5251 
5116 


Ins. 

5] 5°430 
5745 
5429 
5531 
5337 
5077 
5182 
5469 
5363 
5413 


4865 
5-116 
4886 
5098 
4-948 


5133 
5438 
5349 5°338 
5*424) 5°437 
5°590) 5:602 
5°676] 5:666 
5°344) 5:341 
5°252/ 5°251 
57124) 5116 
4-906) 4°896] 4°888 
4°878) 4-876) 4-878 
4:973} 4-980 4-965 
4623) 4°577| 4560 
4-104) 4-098} 4-099 
4:277| 4°290| 4°321 
5°096| 5°130) 5-138 


5165) 5-163) 5-165 


Ins. 
5384) 5 
5752 
5°478) ¢ 
5°509 
5375 
5084 
5209 
5427] £ 
5400 
5406 


4-870 
5164 
4°846 
5:083 
4-986 


5:063 
5426 
5:362 
5°422) 
5'580 


5684 
5°351 
5:247 
5°132) 
4:906 


4873 
4°965) 
4-649 
4/105; 
4:252 
5:068 


5163 


3AROMETER. 


REDUCED To 32° AND SEA LEVEL. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


FIRS’ FIGURE OMITTED. 


105 


NOVEMBER 1899. 


1 2 3 4 5 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 

9-637] 9°633] 9°605] 9-589) 9°565 
9-166) 9-120} 9-087) 9-090) 9:090 
8°956] 8-940} 8-952} 8-940) 8-938 
9-169) 9°227| 9-249) 9-275] 9-301 
8:916} 8-952) 8-975! 9-002) 9-048 
9-486] 9-466) 9°458} 9-438) 9:422 
9°688) 9°676) 9°634) 9-607] 9°574 
8:989) 8-959) 8929) 8-897] 8-854 
9-299] 9-343] 9-409] 9:467| 9°527 
9547) 9°473) 9°430) 9°361) 9°307 
9°377| 9°381] 9°395) 9°385) 9:417 
9-987) 0:011) 0-025) 0:047] 0:059 
9-995} 9-993} 9-984] 9-983] 9-989 
9°857| 9°857| 9°851) 9:843] 9°839 
0°540} 0°568) 0°579) 0°602) 0°620 
0°641} 0°628) 0°622} 0°615| 0°612 
0°662| 666] 0°672] 0-680} 0-682 
0°688} 0°678] 0-660} 0-650} 0°614 
0°401} (381) 0°361) 0°337] 0°319 
0°204} 0°222) 0-230} 0°238] 0°243 
0°331) 0°313} 0°290) 0281] 0:266 
0°302) 0-306] 0°302) 0°306) 0°315 
07184) 0-171) 0°136) 0-094} 0-053 
9:927| 9-903) 9°871] 9-845] 9-839 
0:07 2) 0-078] 0-086} 0-087} 0-094 
0°103) 0-081) 0-063) 0-039} 0:013 
0°041) 0-055) 0-055) 0-045] 0-061 
0125} 07115} 07117} 0°103} 0:102 
0°259} 0:258} 0°261) 0-261] 0:271 
0:185} 0°179} 0°15S| 0-139) 0-099 


Jan,| 9°891] 9-888} 9-S82] 9-875] 9°871 


6 7 


Ins. | Ins. 

9'558) 9°543 
9-104] 9132 
8942) 8:891 
9°317| 9°331 
9-094} 97130 
9-406] 9°410 
9F:26] 9-492 
8869] 8°859 
9°575} 9°601 
9°243) 9°172 
9-439] 9°445 
0:069} 0085 
0:00] 0:015 
9°845) 9°853 
0632] 0°648 
0608} 0°608 
0°680} 0°688 
0-614] 0600 
0-299] 0:285 
0-256) 0°274 
0-264] 0°262 
0:318] 0°329 
0036] 0:024 
9°831] 9°815 
0106] 0°123 
9-995] 9:959 
0:079} 0:103 
0:101} 0:097 
0:279] 0-281 
0:089} 0:067 


9°87 2) 9°871 


8 tS) 
Ins. | Ins, 
9°541] 9°529 
9-154] 9°151 
8°854) 8°781 
9341] 9°338 
9°153} 9-200 


9°400} 9°486 
9°453) 9420 
8°871} 8851 
9°634) 9-673 
9-132) 9:117 
9-453] 9°470 
0-091] 0-096 
0030} 0-028 
9°877| 9°893 
0:673} 0°684 
0°610) 0°614 
0-704) 0°710 
0°598) 0°588 
0:27] 0271 


0-304) 0°330] 0°343! 0-361) 0°359} 0-368 
0-250) 0°252) 0-256) 0263} 0°263 
07342) 0°350) 0°355] 0°358} 0°352) 
0-026} 0014] 0-020} 0:031) 0:027 
9-819} 9°823] 9°827| 9-824) 9°820) 
0°139} 0°146] 0:162) 0-166) 07171 


9-945) 9-907 


0°125] 0°143] 0°155} 0°157| 0-161 


0:099) 0-111 
0°281) 0:281 


0-059] 0041) 0-026) 0-005, 9°975 
9875] 9°875| 9:873] 9°872 9-865] 9-862 


LOM eS 2s 


Ins. | Ins. | Ins. } Ins. 

9°523} 9°513} 9°496} 9°473 
9°144] 9-146} 9132} 9-110 
8'696} 8°653] 8°607] 8°589 
9329] 9-298) 9.275] 9:228 
9-210} 9°241] 9:261} 9°307 
9-478) 9-472) 9°4908 9:514 
9-368] 9°328] 9°27 6f 9°246 
8833] 8°816) 8794] 8:74 
9-700} 9°716} 9°730] 9-748 
9:075} 9:054) 9:008} 8-971 
9°471] 9°495] 9°5219 9-569 
0°101)| 0:097| 0-097} 0-081 
0025} 0:019] 0-003} 9:991 
9°933] 0:004] 00649 0105 
0°696] 0°691] 0°675} 0-665 
0-611] 0°616] 0°610} 0-612 
0°724| 0:724] 0°728} 0°726 
0-589] 0°578} 0°560} 0-541 
0257] 0°248] 0°2277 0°212 


9°891| 9°867) 9°849 


07123) 07137) 0149 
0*283] 0°285) 0:279 


NEHA oS HP nowDs 


CWS BSWNWWS 
Waite ON Mts 


DOSSS SOSSO 


ive) 
(or) 
(ey) 


14 Wh 
Tns. | Ins. 
9-449] 9-438 
9-094] 9°076 
8581) 8-618 
9-130] 9:056 
9°337| 9°365 
9-523) 9°554 
9°229) 9°235 
8768} 8-764 
9-756] 9°766 
8944] 8:914 
9-625] 9°651 
0:073} 0:047 
9°987} 9°975 


ig etiveKeor) 


ONE EHSD HROWN Be 


OMB GSO BOeH we OVor-e 
WaT We OWE ow 


REDUCED TO 32° anD SEA LEVEL, 


vo} 
[9 2) 
ee 
ou 
© 29909 SHOSS9 900 


(v2) 
Or 
(vy) 


Ins. 


| 0°626 
5] 0°7 18} 0-716} 0-714) 0-716 


16 


17 


is) } its) 


9°42] 
9-061 
8-677 
8-97U 
9-401 
9-602 
9:226 
8°81] 
9-782 
8958 
9°699 
0°053 
9-959 
0:218 
0°663 


0°506 
0°147 
0°372 


Ins. 

9-400 
9-042 
8721 
8°896 
9-429 
9°628 
9-224 
8564 
9-780 
9°24 
9717 
0-049 


9-941 
0-248 
0°673 
0:624 


0°502 
0-128 
0°38] 


Ins, | Ins. 
9°395} 9°351 


9-040} 9-044) ¢ 


8-761] 8:813 
8°856} 8°838 
9°453] 9-469 
9-658) 9°670 
9:202) 9°174 
8°922} 8:968 
9:780} 9-762 
9-056} 9°100 
9-757] 9°804 
0-041) 0:037 
9-943) 9:929 
0300] 0°354 
0687) 0°675 
0630} 0°627 


0-491} 0-490 
He 126 0134 
0:376 


301 
009 
968 
171 


yi 


210 
0 
0" 
9 
0 
9 
0 
0 


811 


co BDWHHS HOSOwW we 


mo o©oCDOD O90S0 & 
=I 
~ 


5 174 
. 0° 
. 9: 
874] 9°879 


0: 027 
9-915 
0392 
0-671 
0°636 
0711 
0-467 
0142 
0°370 


0°293 
0-001 
9-990 
0°167 


9°945) 
07165 
0:203 
07246 
9°781 


9882 


Ins. | Ins. 


}| 9°297] 9-258 
j] 9:010) 9°012 
5) 8-927 8:997 
| 8°830} 8848 
9478] 9°488 
9-690) 9°690 
9:124] 9-090) 9:06 
3 9°068] 9:126 
9°742| 9710 
97180] 9°256 
9-845) 9°883 
0-007] 0:003 
9-902] 9°891 
0-424) 0°456 


0:663] 0°661 


0:644] 0°658 


0-714) 0°70; 


0°452) 0:440 
07155) 0168 
0°367] 0°372 


0:273} 0:2 


( 
0°267) 0°254 
9-989] 9-989 
0-008) 0:028 
0°145} 0°151 
9-967] 9°981 
0°165} 0°165 
0207] 0:221 
0*235) 0°221 
9-741) 9°729 


9884) 9°891 


Mid- 
night. 


Ins. 
9-207 
8974 


3) 9°127 


8-906 


7| 9°489 


9690 
9-036 
9-244 
9606 
9-350 


7| 9-949 


9-995 
9-875 


2) 0°530 


0-653 
0°666 


2) 0-693 


0:434] 0°420 


0196 
0°351 
0°301 
0°217 


72) 9°953 


0-062 
07125 
0-017 
0-143 


7| 0°255 
5| 0-201 


9°717 


'2| 9-898 


Mean. 


Ins. 
9-456 
9-083 
&-829 
9°111 
9-265 
9-540 
9-335 
8:918 
9°647 
9:171 
9-603 
0:049 
9-969 
0:107 
0-50 
0-625 
0°702 
0*550 
0234 
0325 
0270 
0°310 
0-034 
9-896 
07140 
9-946 
0:132 
0°147 
()°259 
9°954 


9875 


FIRST FIGURE OMITTED. 


DECEMBER 1899. 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
9°731| 9°755) 9°773) 9°777| 9°779 
0°140} 0-170) 0-196] 0-210) 0-240 
0°449) 0:438) 0°434] 0-414! 0°398 
9948} 9-936] 9924] 9-914) 9:896 
0:128} 0-136] 0°130| 0-118) 0-114) 
9*840} 9°822) 9°804| 9°782) 9-768 
9°45} 9°559} 9-569] 9583) 9°605 
9°769} 9°769] 9°759] 9°761| 9°767 
0°177} 07193} 0°203] 0:209] 0:217 
0:026} 0-024! 0-022) 9:976! 9-956 


0°133] 0:145} 0°133] 0-131) 0°129 
9°560! 9-598) 9-638! 9°668] 9:689 
9°704, 9°682) 9°651) 9°618) 9°581 
9°520) 9-540) 9°562} 9°606) 9-626 
9°729) 9-741) 9°741] 9°745] 9-741 
9-453} 9°427| 9°422) 9-422) 9-416 
9°736) 9°766] 9°810} 9°845) 9°860 
0137) 07139] 0°130) 0°117| 0:109 
9-964! 9°954| 9-948] 9-937) 9-927 
0:093) 07101) 0°109| 0-109} 0:113 
0292) 0°298) 0:304| 0 312) 0:314 
0:358) 0°357| 0°340} 0°324) 0:292 
0010} 9:991| 9°981| 9977] 9-967 
9°845) 9°858) 9:849) 9-842] 9-826 
9°740} 9°764| 9°754| 9-754] 9:738 


9°514) 9:514| 9-498) 9-493) 9-486 
9°496] 9506) 9°497| 9:503] 9-492 
9°612| 9°616} 9°608} 9-608] 9-594 
9°055| 9:001) 8-963] 8-915) 8-861 
8:471| 8°464) 8-471] 8-475) 8-473 
8°785] 8-833) 8:875| 8-913] 8:955 


-| 9°73] 9°777| 9°777| 9°76) 9°772 


Ins. Ins. 

9°785 9°789 
0°270 0:296 
0°378 0:356 
9°898 9-904 
0116 0118 
9°758 9:738 
9°609, 9:637 
9°771) 9°783 
0218 0:223 
9966) 9°958 
0'105 0:077 
9°716 9°750 
9°550 9:520 


0-117 0°120 
0°316, 0:326 
0°280) 0:262 
9°953) 9°953 
9°816/ 9°812 
9728) 9°700 
9-482) 9°488 
9-496) 9-500 
9°584! 9°573 
8:817| 8:773 
8°431) 8-483 
9:023 9-063 


9°772 9°73 


Ins. | Ins. 
9°801} 9°817 
0°332! 0°346 
0°350} 0:341 


9904] 9-914] 9-917] 9-933) 9°9411 9-941 
0122} 0°112) 0:110) 0:105) 0-089) 0-065 
9°722} 9°720) 9:714! 9°709] 9°693] 9:667 
9°663} 9°679) 9:697) 9°720} 9:720) 9:728 
9:804] 9:828) 9°852) 9:879] 9:899] 9:918 
0231} 0235) 0-241) 0-236) 0222) 0-218 
9980] 9-990] 9-998) 9-998] 0:011} 9:990 
0061) 0:049) 0-039} 0:014] 9-972) 9:944 
9°782| 9°806) 9-828) 9°846! 9-854] 9°856 
9474] 9-452) 9°428) 9-418] 9°398] 9-374 
9642) 9:646) 9-666) 9°676] 9:682} 9°676 


9-743] 9°743 


9-408] 9°410) 9-419) 9°430] 9-440) 9-440 


0° 137 0°151 


0°346) 0°354 
0:263} 0-248 
9949) 9-943 
9809} 9°790 
9°708) 9°702 


9°484), 9-481 
9°514) 9:526 
9574] 9°562 
8-742) 8:720 
8507] 8°517 
9103] 9°147 


9779} 9°782 


Ins. | Ins. | Ins, } Ins, 
9°827| 9°841] 9°853! 9°847 
0°372) 0°399] 0°399} 0°399 
0°317) 0°285) 0:245) 0-231 


9°747| 9°745} 9°725} 9°707 


0-018) 0:05) 0-053} 0:059 
0-097; 0-083} 0-072) 0-066 
9-937) 9-926) 9°911} 9-911 
0:159) 0°165) 0°164] 0°165 
0358) 0°362) 0:356] 0:356 
0226] 0206] 0-186] 0:156 
9:933] 9-914! 9-899] 9-869 
9°72) 9°745] 9°723] 9°719 
9°701| 9°687| 9-698] 9667 
9491] 9:488] 9-478] 9°474 
9'536] 9°549] 9:546] 9°549 
9°564/ 9°548) 9-526} 9°497 
8:687] 8°659) 8°633] 8:603 
8544) 8:551) 8:551} 8-561 
9:183} 9-214} 9-230} 9:262 


9°786] 9-786] 9:780] 9°71 


Ins. | Ins. 
9°865) 9-871 
0-411) 0:421 
0195) 0°162 
9°949} 9:949 
0:049) 0:027 
9649) 9°619 


9°734| 9-738) 


9-937) 9-966 
(204! 07190 
0-001) 0-011 
9°888) 9°820 
9°853) 9°854 
9°374| 9°374 
9°678) 9°672 
9°695) 9°685 
9:448 9-468 
0:077| 0" one 
0:056) 0:042 
9-915) 9° 
0°165) 0- 

0" 

0° 


9211 

V7 
0°364) 0358 
07142} 0:124 
9°856) 9°839 
9°725] 9°741 
9°652) 9°651 
9°469) 9°468 
9°551) 9°551 
9-473) 9°442 
8590) 8565 
8°571) 8°585 
9°304! 9°354 


9-769) 9°766) 


Ins. 
9-902 
0429 
0133 
9:959 
0:019 
9614 
9°736 
0:002 
0:180 
0:085 
9-774) 
9°852 
9-380 
9678 
9°667 
9-492 
07109 
0:038 
9:943 
07192 
0374 
07105 
9°829 
9°739 
9°631 
9°472 
9°557 
9-409 
8-555 
8597 
9-410 


9-768 


Ins. 
9-916 
0-437 
0-111 
9-983 
0001 
9593 
9-730 
0:036 
07160 
0:059 
9-724 
9-850 
9°386 
9-694 
9635) 
9-516 
07121} 
0:027; 
9°953; 
07197 
0°380, 
0-080! 
9:820, 
9: 739 
9-605 
9°475 
9°565 
9369 
8533 
8-603 
9°462 


9°766 


Ins. | Ins. 
9-938) 9-944 
0-441) 0:447 
0-093} 0-071 
0-013} 0:039 
9:987| 9:971 
9°585| 9°575 
9°752| 9°768 
0-068] 0:085 
0156! 0:142 
0:077| 0:094 
9-683) 9°626 
9844) 9°838 
9°396| 9-416 
9-706} 9°714 
9-621} 9:601 
9542) 9-560 
0121) 0:129 
0:027| 0:027 
9:975} 9:995 
0-209) 0:221 
0390) 0:393 
0-082) 0:058 
9°815} 9°807 
9:739] 9°727 
9591) 9:579 
9-486) 9:490 
9°573) 9°580 
9°335, 9-299 
8519 8503 
8°615 8°629 
9°508 9°546 
| 


9°71 9°70 


Ins. 
9:972 
0°459 
0:949 
0:063 
9:951 
9-565 
9-764 
0107 
07135 
07105 
9°588 
9°822 
9°434 
9°716 
9591 
9592 
0136 
0:022 
0014 
0:237 
0393 
0:058 
9:824 
9°741 
9552 


9-500 
9:595 
9:267 
8-491 
8°647 
9°592) 


9°74 


Ins. | Ins. 


0-008} 0-040 
0°467| 0°459 
9-034) 0:007 
0:084/ 0°101 
9:919} 9°907 
9°547) 9°55] 
9°742) 9°758 
07113) 0:143 
0:124| 0°108 
0°113) 0-119 
9°550} 9°541 
9°800| 9°77 
9-448) 9-470 
9-720} 9°729 
9°571) 9°537 
9°628} 9°654 
0°143} 0°151 
0007] 9:995 
0-039} 0:052 
0°249) 0-260 


0°390| 0°388 
0-044] 0-048 
9°835) 9°843 
9°742) 9°741 
9°543] 9°517 


9-496] 9°499 
9°599) 9°615 
9-241) 9°217 
8:487] 8°487 
8°673} 8-701 
9-631] 9°674 


9°774| 9°77 


Ins. 
0:072 
0:455 
9:983 
0-111 
9-886 


9°549 
9°752 
07157 
0:068 
07123 
9°556 
9°752 
9°486 
9°730 
9-511 
9°672 
0143 
9°987 
0-073 
0:272 


Ins. 
07119 
0-455 
5:961 
0°133 
9-865 
9-559 
9-775 
0°155 
0:042 
0127 
9-546 
9-730 
9-494 
9-734 
9°477 
9-708 
07135 
9-986 
0:085 
0282 


0°380; 0°376 
0-034) 0-024 
9°849, 9-851 
9°731' 9°744 
9°517| 9-515 
9504) 9°502 
9°623) 9°613 
9°167| 9°119 
8483} 8:471 
8-727) 8-751 
9°704) 9-722 


9°776| 9°776 


Ins. 
9-876 
0-360 
0-226 
9-973 
0-044 
9-673 
9-690 
9-931 
07181 
0:032 


9°885 
9°74 
9-480 
9-661 
9°675 
9-490 
0-013 
0-064 
9963 
0°174 
0:°353 
0179 
9-896 
9°71 

9654 
9-489 

9-547 

9-450 

8-671 

8-569 
9°271 


9°775 


106 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. JANUARY 1899. 
1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 1] 12 For Day. 
Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.] Max 
1 |24:6 24°6| 24°8 24:8) 24:7 24:7] 24:3 24:3 | 24-0 24:0] 23°8 23-8 | 22°8 22:8 | 22°7 22-7 | 22:5 22:5 | 22-7 22-7 | 22°5 22:5 | 23°8 23-8] 24:8 
2 | 22:2 22:2/ 22:0 22:0] 22:0 22:0) 21:9 21:9} 21:5 21:5] 21:2 21:2) 21-1 21:2) 21:2 21:2) 21:1 21°) | 21:5 21:5 | 22:0 22:0 | 22:7 22°41/23-9 
8 | 22°8 22:9 | 23-2 23:2 | 23°3 23:3] 23-7 23:8] 23°9 23°9| 24:1 24:1 | 24°3 24:3 | 24:2 24°3 | 24:3 24°3 | 24:1 24-1 | 23:4 23-6 | 22°3 22:51 32:0 
4 |26°5 26°5 | 25°4 25:4 | 24°7 24°8| 24°3 24:3 | 24-4 24:4 | 24°2 24°3 | 24:6 24°8 | 24:5 24°5 | 24:1 24-1 | 24-9 24-9 | 25:2 25:3] 28:0 28:0] 30-4 
5 |18°5 18:5 | 19-7 19:7! 20-4 20:4] 20-4 20-4 | 21:3 21°3 | 22-1 22-1 | 22-2 22:3 | 21-2 21-2] 19-6 19°6| 19°8 19:9] 18-7 18-8] 20:5 20-4] 22-2 
6 | 225 19-4 20-3 19:2| 19-2 19-2] 20:0 19:0] 20°3 18:9] 20°2 19:1] 19:8 19°5|19:7 19-7 | 20-7 20-7 | 23:4 23-4] 25-8 25:8| 27:8 27-5] 28-2 
7 |22°1 92-1 | 22:0 22:0 | 22-2 22:2/ 22:0 22:0|19:°2 19:2) 19:4 19:8) 19°2 19-3) 18°1 18°1 | 18:4 18:1 | 19°3 19-1 | 19:2 19:2) 18:9 19:0} 26°7 
8 | 27:2 27°2| 27:3 27:3 | 27°8 27-8) 27°6 27°6 | 27°38 27-3 | 27:0 27:0 | 26:8 26°8 | 26°6 26°6 | 26:3 26°4 | 27:0 27:0 | 27:0 27:0 | 27:3 27:3] 33:1 
9 |383°7 33-7 | 33-7 38°6| 83°7 33:7 | 33°7 33°7 | 33:0 33:0 | 82:0 32:1 | 28:2 28°3 | 27:0 27:0 | 26:3 26:4 | 26°4 26°7 | 26°8 26:1 | 26°2 25:2] 33-7 
10 | 28:9 28:9 | 28°3 28°3 | 29-0 29:0 | 28:5 28-5 | 28°6 28°6 | 28°5 28°5 | 28°6 28°6 | 27:9 28:0 | 26:9 26:9 | 26°3 26°5 | 25°4 25:4 | 26°8 26:8] 29-0 
11 | 28-4 23-4 |93-1 2371 | 29:7 22-7) 22:0) 22:01) 22:0 22°01). 21-7 21/8))| 21-5) 214)1)29:0) 22:0) 20-1) 22-1) 22-7 22:8) 22:2) 224) Ono 2 O23": 
12 | 22-8 22-8 | 22:6 22:6 | 22:4 22:4] 21°8 21°8| 21:0 21:0) 19-9 19:9 | 20°2 20:2] 21-1 21:1 | 21:2 21°1/ 20:9 20-9 | 20:8 20°8 | 21:2 21:2] 24:8 
18 | 23:9 23-9 | 23°8 23:8 | 23°12 23°] | 22°9 22°9) 22:3 22:3.) 22:5 22:7 | 22:7 22:8) 22°8 22°8)| 21:6 2-7 | 21-9 2:9] 22:4 2y5 | 20:252053)123"9 
14 | 22:7 22°7 | 23-4 23:4| 24:0 24:0 | 24°2 24:2) 24:3 24:3 | 23:9 23:9 | 23:9 23-9 | 23°5 23:5 | 24-1 24-1 | 24°6 24°7 | 25:1 25:1) 25:4 25:61 25:9 
15 | 24:1 24°1 | 24:2 24:2 | 24-1] 24:1 | 23:1 23:1 | 22°9 22:9} 22-1 22:1 | 21:2 21°2/ 2071 20°] | 28:8 19:2) 23'0 19°7 | 22°5 22:4 | 23°1 21°31 32:0 
16 | 30-1 30-1 | 28:4 28-4 | 28:9 28-9) 28-7 28:5] 28-2 28:1) 27-5 27:5] 27-9 27-8 | 28:2 28:0] 27-1 27-1 | 26-7 26-7 | 25-9 25°8 | 25:8 25-9130-1 
17 | 14°38 14°3 | 14-3 14°3/13°3 13°4) 14:5 14°5]14°6 14:6] 14:5 14:5] 14:8 14:9] 14-4 14:3] 14:0 14:0] 14:3 14:4) 14-9 15:0} 16:1 16:1] 17°3 
18 | 16°2 16°3|) 16:2 16°3|16°6 16°6| 16°6 16°6|17:0 17:0) 17:2 17:2) 17°5 17:5} 21:0 21:0} 26:7 26:7 | 30:0 30:0] 31°6 31°6 | 31:9 31:9] 35:1 
19 | 30°2 30:2 | 29°5 29°5 | 29:7 29-7 | 29°3 29-3 | 28:0 28:0 | 27:9 27°9 | 27°6 27°6 | 27°5 27°5| 27:6 27:6 | 26:7 26-7 | 26°8 27:0 | 25:8 25:8] 30-2 
20 | 27:0 27:0 | 27:0 27:0 | 27°3 27°3| 27°5 27°5| 28:0 28:0 | 25:1 25:1] 25°5 25:5 | 24°6 24°6 | 24°6 24°6| 25:0 25:0) 25°6 25-7 | 26:3 26°31 28-0 
21 | 26:0 26:0 | 26°%5 26°5 | 26-4 26:4 | 25:6 25°6 | 26°1 26:1 | 25:7 25:7 | 27:4 27-4 | 30°5 30°5 | 32°3 32:3 | 82:2 32:2 | 32:0 32:0] 31:8 32:1] 323 
22 | 30°3 30°3 | 30°8 30°8 | 30°3 30°3 | 29°3 29:3 | 29:0 29:0 | 29°3 29°3 | 29°3 29°3 | 29:2 29:2 | 28:4 28:4] 266 26°6 | 25°3 25°3 | 24:3 24°31 30°8 
23 | 16°6 16°6 | 16:3 16°3 | 1671 16°1| 16:0 16:0) 15°38 15°3| 15:4 15:4) 15°9 15:9) 16:3 16°3/16-2 16:2)15°6 15°6| 16:9 16°9|17-0 17:0] 19°6 
24 |19°7 19:0} 20°0 19°7 | 20°7 20:7 | 20°6 20°6| 21:4 21:4 | 21:2 21:2 | 20°3 20°3 | 21:0 21:0] 20-4 20°6 | 21°9 22:0 | 22°9 22:3 | 25:0 22:0] 25-0 
25 | 20°0 18°1 | 19:2 16°1 | 21:1 16:3} 20°71 16:1] 19°38 16:1 | 17-7 15°7| 18:1 15:7 | 17:7 15°7 | 15:7 15:7 | 18°3 16-6) 176 17:1 | 19-1 17:0} 22°6 
26 | 2071 17-9 | 22°3 18°8 | 22:1 19:2} 21:2 19:0] 22°5 19:1 | 21:7 18:4] 20°3 16:7 | 20-4 16-21 20:4 16:2 | 21:1 17-7 | 26-6 20:5 | 24:8 19°8 | 26°6 
27 «| 24°9 19°8 | 25°7 20°8 | 24°6 20°8 | 24:8 21:0 | 25:0 21°6 | 26:2 21°1 | 25°7 18:0 | 26-4 187 | 27:1 19:9 | 28°8 20-7 | 30:0 20°6 | 32°71 22-2 | 32:5 
28 | 29°8 23-2 | 30:0 22:0 | 30°6 22°3] 31:5 23:2] 31:1 23°7 | 31:3 24:4] 30°5 22:0 | 30°5 22°6 | 30:0 22:7 | 30°4 21°3 | 30°6 21°6 | 30°7 22:5) 31:5 
29 | 24-2 24:2 | 25°1 25:1 | 25:0 25:0] 24°9 24:9 | 25:0 25:0 | 24°7 24°7 | 24:2 24:2| 24:4 24:4) 24-4 24-4] 24°7 24-7 | 26-0 25:4 | 29°5 28:0] 31°9 
30 | 22:3 22°3 | 22:2 22-2 | 22:0 22-0] 20:5 20°5 | 20°6 20°6 | 20:9 20:9} 206 20:6 | 20°3 20-3 | 20:4 20-4] 20°5 20-5 | 21-0 21:0] 20:6 20-6] 22:3 
31 | 17:0 17:0} 16:7 16:7 | 16:0 16:0] 17:3 17°3| 22:2 20:6) 18:4 17:5} 18:1 181/196 19°6 | 21-0 21:0 | 22:0 22:0 | 23°0 23:0 | 24:2 24:2} 25-0 
MEAN, | 23°7 2371 | 23°7 23:0 | 23:7 23:0 | 23°5 22:9 | 23:5 22:9} 28-1 22:5 | 22°9 22°2| 23°1 22:3 | 23:2 22°5 | 23°7 22:9) 24-1 23:2 | 24:6 23:6 | 27:6 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.| Mean. 
Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. 
1 | 23°9 23°9 | 22°9 22°9| 22:2 22:2) 22°0 22-0] 21:7 21:7 | 21:0 21-0 | 21:3 21:3) 21-0 21-0} 21°3 21:3 | 20°8 20°8 | 22°1 22:1 | 22:3 22:3 | 22°7 
2 | 23°0 23:0 | 23:0 23:0 | 23:0 23:0 | 22:8 22-8 | 22:2 22:4) 23-1 23-1 | 23:1 23°3 | 23-7 23-7 | 23-9 23-9 | 23:3 23°3 | 23:9 23-9 | 23:7 23-7 | 22:5 
3 | 22:2 22°3|21°6 21°7 | 22:5 22-5 | 24-2 24:2] 26:3 26:3 | 28-2 28:2/ 30-8 30°8| 31-8 31:8] 32-0 32:0] 31:6 31-6 | 28-3 28°8| 27°5 27-5] 255 
4 | 30:4 30°4| 301 3071] 29°6 29°6 | 27:8 27:8 | 27°8 27-8 | 24:4 24:6 | 25°3 25-6 | 24:8 24-8 | 22-3 22:3) 21°5 21:5} 185 18°5| 18:7 18:7] 25-1 
5 | 21-4 21°38} 211 21°2| 21°71 21:1 | 201 20-1) 20°2 20:2] 19:3 19°3| 18-9 18-9 | 20:9 20-9 | 20:2 20:2] 20°1 20-1 | 21°3 19-2] 20:9 19-7} 20-4 
6 | 28-2 2871 | 25-0 25-0 | 23:8 23:8 | 23:0 23:0) 28:4 23:2) 21-5 21:5 | 22:0 22-0) 22:4 22-4 | 22-3 22:3 | 22-1 22-1 22:3 22°3| 22-0 22:0] 22-4 
7 |19°0 19°2| 21-2 21:2} 21:2 21:2 | 22-1 22-1) 22-1 22-1 | 22-5 22-5 | 23-2 23:2] 24:0 24:0 | 24-6 24:6 | 25-1 25°] ) 25-7 25-7 | 26°7 26:7 121-6 
8 | 28-0 28-0 | 29:0 28-9] 29:0 29-0 | 29:0 29:0 | 29-1 29-1] 29:3 29-3| 30:4 30-5] 31:4 31:4| 31-9 31-9 | 32:2 32:0 | 32-8 32°5 | 33-1 33-1] 28-8 
9 | 25°38 26°0 | 25°3 25°3 | 25:4 25-4 | 27:4 27:4] 28-9 28-9) 29°6 29-7 | 29:2 29:°2| 29-1 29-1] 29:0 29:0 | 28:5 28:5 | 28:4 28:4] 28:3 28-3] 29-0 
10 | 27-1 27°2 | 26-2 26:2) 25°6 25°6 | 24:9 24-9] 25:0 25:1 | 28°9 23-9 | 23-9 23:9] 24:6 24°6 | 23-8 23:8 | 23-4 23-4 | 23-4 23-4] 23°3 23:3726:2 2 
11 | 22°7 22°8 | 22:2 22:2 | 22:4 22-4 | 29:2 29-2 | 29:0 22:0 | 22°2 22-2| 22:8 22:8] 29-9 22:9| 22-6 22:6 | 22:4 22-4 | 22-6 22:6 | 22:6 22:6] 22-4 
12 | 21°6 21°6 | 24:4 24-7 | 24-8 24:8 | 23-0 23:0] 21-4 21:4 | 21-4 21:6| 22°1 22-1 | 22-7 22-7 | 28-0 23:0 | 23:1 23-1 | 23-9 23:9 | 23:6 23:6] 221 
18 | 22°0 2271 | 22°6 22:8 | 22-1 22-1 | 22:0 22:0] 22-0 22:0 | 22-9 22-9] 23-0 23:0 | 23:0 23:0) 23:1 23:1] 23°1 28-1 | 226 22°6 | 22-4 22-4) 22-6 
14 | 25°4 25°7 | 25°6 25:3 | 25:9 25:9 | 25-7 25°7| 24-9 24-9 | 25-1 25°1| 25:4 25:4 | 24-8 24°8 | 23-7 23-7 | 23:4 23-4 | 23:8 23°8 | 24-1 24:1] 24:5 
15 | 23°9 23°8 | 2271 22:1] 28-8 23-5 | 23-4 23-4 | 23-7 23:1 | 23:0 22-8 | 25:6 25:0 | 29:5 29:0] 31:9 31:9| 32:0 32-0| 31-7 31:7] 31:6 31-6] 24:8 
16 | 17-9 18:4] 16-7 16°8} 16:0 16°1| 14-0 14:3) 138+1 13°83] 12-2 12°3| 12-7 12-8] 15-2 15:3] 16°8 16:8] 16:2 16°3| 16-1 16:2] 14:3 14:3] 21-4 
VW | 17-2 17-2) 17-2 17:2) 166 16°7 | 17:3 17-3] 16-2 16:2] 16-7 16°7| 16-8 16°8/ 16-2 16:2] 16-2 16:2) 15-7 15°8| 16-2 16:2) 15-8 15:8} 15:5 
18 | 32:0 32:0 33°6 33:6 | 34-9 34:9 | 35:0 85-0| 85°1 35°1'| 34:3 34:3 | 32°6 32-6 | 32:0 32:0] 31-7 32:0| 31-6 31:9} 31-4 31-4] 30°7 30-7 | 27-2 
19 | 26°3 26°3| 261 2671] 26-1 26:1 | 26-8 26:8] 27:0 27-0] 27:3 27:3|27°6 27-6 | 27:4 27:4] 27-9 27-9 | 27°3 27:3 | 27-2 ¥7-2| 26-7 26-7] 27-5 
20 | 25°4 25:4 | 24°5 24:6 | 24:0 24:0 | 23:9 23-9] 24:9 23:0 | 25-2 25-4 | 24:3 24:3] 24:7 24°7 | 25-0 25:0 | 24:9 24:9] 25-0 25:0] 25:9 25:9] 25°5 
21 | 31'0 31:0 | 31:4 32-0] 309 31:0 | 29-8 29-8] 29:4 29-4 | 30:4 30:4) 306 30°6 | 31-2 31:0 | 31:2 31:2| 31-2 31:2 | 30:2 30-2] 30:3 30:3] 29: 
22 | 23° 23°5 | 22°6 22°6 | 22:0 22-0 | 21:3 21-3} 21:0 21-0 | 20:3 20-3} 20-9 20:9] 20:0 20:0] 19-2 19°2|17°6 17°6 | 16°3 16°3) 16:5 16°5 | 24: 
23 | 17°3 17°38) 17-2 17-2) 17-1 17:1} 16°38 16:4] 162 16°3| 16°2 16°3| 15-2 15-2] 15-1 15°1|15°8 15:0|17-2 16°4|18-7 175/196 18:9] 16: 
24 | 24:0 23:0 | 23-1 22°8 | 23°5 22-7 | 21-1 21-1] 21:2 19:9} 21-4 19-9) 22-1 20-0] 21:2 19°5 | 22:1 19°6| 21:1 18-9 | 20:9 18-1 | 21:1 18-8} 21-6 
25 |18°6 16°1|18°7 16:0] 18:9 16-1 | 17-4 15-2] 18°3 15°5|19°6 16-2 | 22°6 17:2] 22-1 17-0 | 22:2 16:9| 21:2 16-4| 20-9 17-1] 22-2 18-0] 19- 
26 | 25°1 19°1 | 22°9 18-8) 22:1 19:0] 21-6 18°38) 222 18-9] 22-1 19-0) 22-1 16:5 | 23-5 17:0] 24:5 18:0) 24:0 18-1 | 24-2 18-6 | 24-3 19-0] 22: 
27 | 82° 23:0 | 32°5 23°8| 32-2 24-2 | 82°38 24-8 | 80-9 23-6] 80-0 23°4 | 30°5 24:6 | 31:3 22:6 | 31:2 23°3 | 30:7 23:3 | 80-0 23:1] 80:0 23-1] 29: 
28 | 31:0 23-1 | 80-7 23°6| 29-9 23-9 | 30-2 24:4] 28-2 24-5 | 23-3 21-8 | 22:3 22:3 | 23-2 23:2 | 23:8 23-8] 23-9 23:9) 24-1 24-1 | 24-1 24-1 | 28- 
29 | 80°] 28°6 | 31°9 29°5 | 28°5 27-0 | 27°5 26:2 | 25-2 25:0] 24-8 24-7 | 23-9 23-9] 22-9 22:9 | 23:4 23:4 | 23-1 231 | 23-0 23:0 | 22-9 22-9] 25- 
30 | 20°2 20-2/ 19-9 199] 19-) 19-1] 18-8 18-8) 181 181] 17:9 17:°9/17°6 17°6| 17-2 17°2 172 17°2|18°0 18:0 | 18:0 18:0} 17:9 17-9] 19° 
81 | 23°7 23°7 | 23-6 23°6 | 24-2 24-2 | 24-1 24-1 | 25-0 25:0 | 24:0 24:0 | 23:4 23-4] 23-0 23-0 | 22-0 22:0| 21-0 21:0] 20:0 20-0] 19°38 19-3] 21°: 
MEAN.,| 24°5 23°7 | 24°4 23-6 | 24-1 23-4 | 23-8 23-1 | 23:6 23-0] 23°3 22°8 | 23:6 23:0] 24-0 23-2| 24:1 23°3| 23:8 23:1! 23-7 22:9] 23:6 23-0] 23: 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 107 


TEMPERATURE. Dry aND WET BULBS. JANUARY 1899. 

1 2 3 | 4 5 6 a 8 9 10 ll 12 For Day. 
| 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.!Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.{ Max. Min, 
1 | 35'2 34-7 | 35-4 35-0) 36:0 35:3 | 36-1 35°6| 360 35-2 | 35°3 35:0| 35:0 34:3 | 35:0 24-3! 35:1 34-5 | 37 3 35°1| 39°6 36°4| 39:2 36:3] 41:3 34-0 
| 2 | 40-1 36°5 | 39°4 36:3) 41:0 36°3| 40°6 36:3 | 40°1 36:1] 39:4 35°8| 39:1 35:8 | 38°4 35°5 | 39°3 35:9 | 88°6 35:9 | 39:0 36°2| 389-8 36°6 f[41°0] 34:0 
3 | 35°3 33°9| 35:3 34:2) 85°1 34:3 | 34-7 33°7 | 85°1 34:2 | 35°38 34:5 | 36:0 35:3 | 36:0 35-4 | 86°3 35°9 | 38-2 387°4 | 89°5 38:3) 40°9 88:1] 47°1 34:7 
4 | 43°3 40°9| 41°8 39°7 | 41°2 38:9 | 41°8 38:9 | 40°8 38-6 | 40°8 38°3| 408 38:7 | 40°8 38°5 | 40°8 38°8| 40-2 38:9} 40:1 39°0| 41:0 39°39 47-0 40-0 
5 | 41:7 35:1) 40:0 35:3 | 40°9 36:2! 40°0 36°0 | 88-0 36:4] 37:8 36:4| 39°0 37:6 | 40:1 36°3| 49-1 36:0) 38°9 35°8/ 40°0 35°3 | 38:9 36:1] 42-1 31-4 
6 | 81:1 301 | 32-2 30°9| 32-7 31:1 | 84:0 32:1 | 35-9 32-2] 40-7 33-6 | 41:0 34-1 | 87°S 35-0) 37-9 35°83) 40:0 387°3| 416 38:9] 43-0 40-7] 44:0 31:1 
7 | 3867 35°5| 361 55:0 | 362 35°4| 36:0 35:1 | 34:0 33-2 | 32:0 31°3| 31:0 30:3] 80-7 30-0 | 30°4 [29-2] 380-2 [29-0]| 30:4 [29:2] 31-6 80°59 43-7 30-0 
8 | 43:0 40:2) 42:9 40:4] 42-1 40-1] 41:3 39°3 | 42-2 39-9] 41:0 39:0 | 42°9 40°0| 41°6 39:1 | 44:0 40:2] 44:2 40°8| 43°8 41:0) 45:2 41-4] 52°0 41:0 
9 | 521 47:8) 51-2 47:4 | 50°9 47:6 | 50°3 47:1 | 50:2 47:0] 48:3 46:4 | 46:2 43-2] 45:1 42:0) 45°6 41:9) 45°5 41-7 | 45:1 42:0 | 45°1 42°6951°3 41:9 
10 | 42°3 40°4| 45°9 42-1 | 45-9 42-2) 45-1 41:9] 44:9 42°0| 45:0 42-0) 43°6 42:1 | 44:1 42°8 43°1 41:3) 43-0 39:4 | 43-1 40-1 | 48-4 41:1] 46-1 38-9 
11 | 41°7 38:1} 41-0 38:0} 41-1 37°9/ 39:9 37:0 | 40°1 36-9 | 39:9 36:4 | 39:0 36°5 | 38°6 36°3| 37°8 36°9 | 36:4 35:9 | 37°7 37:°0| 39°8 38°3]41°9 36:0 
112 | 88:1 37:1) 38-4 36:9 | 38°8 36:9) 38:1 36°] | 37°8 35°7 | 86:5 34:7 | 88:0 35:4] 38°4 35-8 387°6 36:0 | 87:1 35°3 | 39°2 86:2 | 39°3 36:9] 42:0 35°8 
13 | 42°1 38:9) 40:1 37°8 | 41:4 37:9) 41-0 38:1 | 37:9 36:3 | 39-4 37-2 | 39°9 38:1 | 37:9 36°6 38:9 36°7 | 89°-4 369) 39-1 37:1] 88°2 36:9] 43-0 38:0 
14 | 401 37°8| 41-2 38°8 | 39°8 38-9 | 40-1 38-9 | 41:2 39-0 | 40:4 38-4 | 37-6 86:3] 40-1 38:2 39-7 387-9 | 89°3 38-0 | 39°8 39:0/ 41°9 39°79} 45°0 375 
15 | 42-0 38-9] 40:3 38-2] 41:0 38:31 39-0 37-0 | 39-7 37-0138-0 36-0 | 38-2 36-0 | 38:1 36-0 37-0 35°3| 36-2 35-0| 36-7 35°0| 37-2 35°38] 43-1 33-2 
16 | 44°3 42-4) 43°9 41°1| 44-9 42:1 | 45°2 42:0] 44:0 41-4 | 43-1 41°5| 44:1 41:5] 44:1 41-8] 42°9 41:0! 88-4 37:0 | 35:2 34:0 | 34°7 83°59 45°3 31-1 
17 | 85:0 3271 | 33:0 31°4 | 34:0 32°3 | 34:0 32°8 | 32°3 31-7 | 31:4 31-0 | 34-9 33-7 | 34:5 34:0 | 84:9 34:4 | 34°6 32-1 | 33-5 30°3| 35:1 32:1] 36-7 30-2 
18 | 35:1 31°3| 86:5 82°5 | 36:0 33:9 | 34:7 32°5 | 83:7 32-9 | 85:3 33:3] 87:1 34-5 | 38°8 36:3 | 88:1 36°3 | 36°0 35:1 | 37-4 36-9 | 37-5 37:1] 47-0 32:1 
19 | 44°6 43-9) 44-0 43°0| 42-9 41:6] 42-2 41:5 | 42-1 41:5 | 42-4 41:3] 41-9 41-0 | 40-9 40-0 | 41:7 41-1 | 41-3 401 | 42:0 40-7 | 42:0 40:1] 45°3 39°5 
920 | 43:9 41:4) 44-0 41°3 | 42°9 42-0 | 42-4 41-1 | 42:4 41-4 | 42-1 39:3 | 41:6 40°0| 41:3 39:0] 41:0 38-9 | 41°3 39°0 | 42°3 40-1 | 42°7 40:2] 44-3 38-2 
21 | 4071 38°3 | 39°8 38-1] 39:0 37-9 | 39:0 38:0} 41:0 89-0 | 89°3 38-1] 88-2 37°6| 88:4 37:8 | 88°4 37°8 | 38°3 37°4 | 39:0 38:0 | 39:0 381] 41:1 37°8 
22 | 40-4 39°9| 40-4 39°9| 41°1 40-0 | 41°5 40-1 | 40:4 39°3 | 40°3 40:3} 89°5 39:0 | 39:0 37-8 | 39:0 37:9 | 39°0 37°7 | 88°38 37°5 | 88:1 37:1] 41°9 35-7 
23 | 35°6 32°9| 35:0 33:0 | 34:1 32:3 | 34:3 82:0 | 33°5 31-2| 32:4 30-0 | 32:0 30-0 | 33-0 30°3| 82-7 30-4 | 83°3 31:2 | 34:0 31-9 | 34:9 32:3] 36-4 26-9 
24 | 26°2 25°9 | 26:0 25-2 | 26-0 25°3 | 27:0 26°3 | 28-7 27-8 | 28:9 28-0 | 29:7 28-3 | 29-1 28-2 | 30:0 28-9 | 29°3 28-4 | 30:0 28-9 | 31:8 30°7] 35:0 25-9 
J25 | 28°3 27-9 | 27-8 27°3 | 26-7 26°5 | 26°3 26-3 | 26-0 25-9 | 25-9 25-6 | 25-4 25-2 | 26-3 2-U | 27-0 26-0 | 27-0 26-0 | 28-7 27-0 | 80-0 28-4] 38-0 25-1 
26 | 32:0 29°5 | 32:4 31-0 | 33-7 32-0 | 33°4 32-2 | 36-9 33:0 | 36-4 32°8 | 37:2 32°7 | 37-0 32:4| 87-1 32°5 | 37:0 33:0 | 37:1 33°4 | 37-4 33:8] 37°6 31°5 
27 | 82°9 31:0) 32°3 30°9)| 31:3 29°9| 30:2 30-0 | 29-1 28-1 | 27-4 26°8 | 26-9 26-1 | 26-0 25-2| 26-1 25-4 | 26:3 25:3 | 27-0 26°0| 29-4 28:0] 34-1 25-2 
#28 | 23°5 23:0] 24:0 23:0 | 23°4 22°6 | 24-9 23°8 | 25-1 23-9 | 25-4 24:2| 25-7 24:3 | 25-0 24-0 | 25:1 24-2 | 266 24-9 | 29°3 27-1 | 32:2 29°54 34-°5 237 
29 | 33-4 32:1 | 33-9 32:1 | 34:3 32-9 | 33°7 32-7 | 34-4 33-5 | 34-8 33-7 | 85:0 33-9] 84:1 33:1 | 84-6 33:9 | 35:4 34:9 | 36-9 35:8 | 37-5 36-2] 42:0 33-2 
30 | 35:1 34:0} 84:9 33°8 | 85°3 34:5 | 35:0 34:0 | 85-2 34:9 | 35:0 34:2| 35-0 34-0 | 84:3 33-4 | 35-2 34:2 | 35°1 34:3 | 35-2 34:3 | 36:3 35:0] 38-2 34:0 
81 /33°8 31:1] 33°7 31°6| 32°8 30:8) 33:8 31:3 | 33°3 31:4/| 34:0 31:0] 383-0 31:0 | 88:3 31-1 | 33-8 31:2 | 84:5 31-8 | 35-0 32°6 | 36-0 33:71 37-7 32:0 
EAN.) 87°77 35°6 | 37°5 35°5 | 37°5 35°6 | 37°3 35°5 | 87:2 35:4 | 36:9 35:0 | 36-9 35-0 | 86:7 34:9] 86:8 35:0  36°7 34:9] 87-3 35:3 | 38-0 36:0] 42:1 33-5 
| | 


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.} Mean. 


SS 
Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.JDry. Wet. 
40°2 36°8 | 41:0 26°8 | 40:0 36:6 | 39°4 36-0 | 39°4 36-2 | 39°3 36:0 | 39:0 36:0 | 40:1 36-0 | 39°9 36-2 | 40°2 36:1) 40:0 36-2) 40°1 36:8] 38-1 35-7 
[39°4][36-9] [40-8137 6] 89°5 37-0 | 87:1 35:2 | 35:7 34:0 | 36°3 34:8 | 36-8 35-0) 36:3 35-0 | 36-0 34:9 | 34-5 33-1 | 85-9 34:4 | 35-0 33:8] 38°3 35°6 
41°] 37:9 | 42:0 37:1 38°4 36-9 | 39:0 38:1 | 39°3 38°7 | 40°3 40-0 [42-6] 41-3 | 45-2 44:7 | 46:8 44:3) 45-1 43:0 | 43-3 41:3) 39-2 37-7 
41:9 40°7 | 42:9 42:0 | 46:3 44:2) 46:1 42:1 | 43-8 42-0 | 44-0 39-9 | 43-0 40:0] 42-1 39:6 | 42°5 38-1 | 42-4 37:5 | 42-2 35:3] 42:1 35:4] 42:2 39-4 
40-1 36°9 | 38:0 36-1 | 39-2 36:1 | 37:0 35°4| 36-8 35:0] 35:0 33°1| 35-0 33-1 | 34-2 32:5 | 34-6 32°8| 35:2 33-2 | 33-4 32:0] 31-4 30-4] 37:7 35-0 
440 42-7 | 41-1 39-1 | 40°7 38:3 | 38-9 36°8 | 39-1 37-8 | 37:0 35-3 | 36-2 34°9| 38-0 36-2 | 36°6 35:4 | 37-2 36°1| 35-8 34:4/ 36-4 35:3] 37:9 35-6 
33°0 31°7 | 85:0 82-2) 35°3 32:3 | 36-3 33:4 | 38:1 35:4] 39-1 36:2] 40-7 37-8 | 42-1 38:3] 43-0 39-0 | 43:3 39-4| 43-4 40-0| 42-4 39-8] 36-1 34-1 
44-9 41°6 | 44-1 41°5 | 44:3 41-9) 44:3 42-2| 46-8 43-0] 46-3 43:1] 46:0 43:1 | 46:4 43-4| 47-5 44:3| 48:9 45°3/ 50-7 46:8 | 51-8 47-2] 44-8 41-9 
45°7 42-0 | 44-5 41°3 | 44-0 40-4 | 42-4 40-1 | 42-3 40-0 | 42°3 40-1 | 42:7 40-2] 42-4 40°3| 42°8 40-8 | 42:3 40-4 | 43:0 40-9 | 42-2 40°3]45°5 42-6 
42°] 41°0| 41°8 40-0 | 41-1 39°6 | 42°2 40:4 | 42-1 39-9] 39-4 37-8| 40-1 37°7| 40-5 39-0| 41-1 38°3| 40-4 38-1] 40-9 38-2| 41-2 38:3] 42-6 49-2 
41:4 38:1) 38:9 37°9 38°2 37°3 | 27°9 36°7 | 38-4 37-2] 881 36-7 | 39:0 37-2| 88-3 37:0 | 37:6 36-3 | 38-0 37:1 | 37-9 36°6 | 37:5 36:1] 38-9 37-1 
38°1 369 | 38:0 36:9 | 37:8 36°3 | 37°] 86-1 | 36:0 35-2) 37-5 36:0 | 39:2 37-2] 40-0 37-9) 40-9 38-1] 41-9 38-1 | 41-0 38-7 | 40:9 38:4] 38-6 36-6 
39°9 37°0 | 40°0 37°3 | 89°83 37°3 | 40:0 37°3| 39-2 36:8] 39-9 37-6] 40°6 38-3 | 41-3 38-1 | 42°] 38-5 | 41:0 38-1 | 41-4 38-2 | 39-0 37:6] 40-0 37°5 
pyji4 | 42°0 39°9 | 41-9 40-0 | 42:3 40-1 | 42-9 40:2 | 42-0 39-8] 43-4 40-0] 44-5 40°3| 44-3 39°3| 43-9 38-9 | 43-1 38-9| 43-7 39-1 | 43-4 38-4] 41-6 39-0 
15 | 873 38671 | 37°4 36-0) 35:8 34:9) 33-7 33-2 | 34-0 33-4] 35-1 34-7 | 35-2 34-9| 36-0 35-3 | 36-3 36-1| 37°1 37-0 | 40-0 40-0| 42-1 42:0137°6 36-3 
|16 | 84-2 32-7 | 83°5 32-1 | 34-0 32-1 | 34:0 32-1| 33-0 29-9| 32-1 28-7 | 32-0 28-4| 31-5 29-0| 33-2 30-9 | 31-4 30-3 | 34-9 [31-0] 35-9 [31°5]] 37-7. 35°3 
j17 | 86°4 32°2 | 36:2 33:0 | 84:5 32°5 | 34-1 32-1 | 33-0 32:1] 33-4 32-1] 32-0 32-0] 30:7 30-1 | 30-8 29-4 | 30-9 29-3 | 31-0 Coo) 31°9 CO. 3) 33°4 31:8 
18 | 88-0 37°6 | 39-0 38:9 | 42-1 41-8 | 42:9 42-3 | 44-0 43-7 | 46-7 46-3 | 46-3 46-1 | 45-1 45:0| 45-0 44:9 | 45-0 44:4 | 45-2 44-2 | 45-2 43-8] 40-0 38°8 
19 40°9 39°6 42°4 40:1 | 41°9 40-1 | 40-9 39°3| 40:3 39-8] 42-5 41-0 42:0 | 44:7 42:0 | 43°1 41-9 | 44°4 41°9 | 45°0 41°3 | 43-1 40°99 42°6 41-1 
20 | 48:0 40°3| 42-7 40°3 | 42°1 40-1] 41-0 39-0] 38-9 37-3| 38:8 37-2 371 | 39°3 37°8 | 39°9 38-0 | 39°2 37:5 | 40-0 37-9 | 40-1 38:07 41°3 39:3 

9+] 

6°4 


WNH CHONG OAfWNrE 
Ee 
S 
S 
w 
x 
oo 
i) 


ars 


L 


Xv 


b 


44-2 
39°0 
#21 | 4071 38°9 | 40:2 39:1] 40-1 39-0 40°0 39°1 | 39°83 38:9] 39°3 38°8 | 39-2 39-0 | 39:8 39-2] 39:9 39:2 | 40°6 39:9 | 40:2 39°8| 40:8 40:0] 39°6 38-6 
/22 | 38°0 37-0 | 38-4 37:0 | 38-0 36-4 | 37-5 36-4| 37:6 36:0) 37:7 35-9 | 36-2 35-1 | 36-2 34:9 | 36-7 34:0 | 36°3 33-4 | 36-4 32-8 | 35-8 32-9]38-5 37-0 

31:0 

30°4 

33°8 


23 | 39°7 32°7| 86:0 33°5| 361 33:9] 36-0 33-4 | 33-6 31-3| 32:6 30-4 29°4 | 30°2 29:0 | 29:0 28:0 | 28:1 27:2 | 27°3 26°8 | 27:0 26:2] 32:8 30:8 
124 | 33°3 31°3 | 34°8 32:1 | 34°3 32°5| 34:0 32-4 | 33-8 32-2 | 31-6 31-0 31:0 | 29°8 29°4 | 30:4 29°1 | 29°1 28°3 | 28:0 27-2 | 27:9 27:1]30:0 29-0 
1/25 37°2 321 | 37°4 32:1 | 87-0 32:1 | 36:3 32:1 | 34-4 30-0 | 32:4 29-0 29°6 | 35:0 30°6 | 32°7 29:1 | 34:0 -29°6 | 83-7 29°9 | 38°8 30°38] 31:0 28:5 
26 | 87-4 34:3 | 37-2 34:0 | 37:0 33-9 | 36-9 33:2| 34-0 31-4] 33-9 30-7 | 33-0 30-0! 33-0 30:0| 33-0 30-8 | 33°3 31°3| 32-1 29-9 | 34-0 32:0] 35-1 32-1 
}27 313 29°5 | 32°9 30°8 33°1 31:0 32°5 30°3 | 31:0 29-2 | 30:0 28-4] 29-5 28-1] 27-9 26:4] 26:3 25:2 | 26:2 25:0| 27-2 25:8 | 25-7 24:4429-1 27-4 
#28 | 33°6 31-0 | 33-9 32-1 | 33-9 32-1 | 33-2 31-2 | 32-1 30-5| 31-7 30-2 | 32:1 30-3 | 33-0 311 | 33-1 31-0 | 33-2 32-1 | 34-4 32-1 | 34-5 32-2] 29-5 27°9 
/29 38°4 37°1 | 41°6 39:0} 41-7 39-2 | 39-4 37-3 | 36-9 35-1 | 35:3 34:0 | 34-0 32°9| 34*1 33-0] 35-0 33-7 | 35-4 34'1| 35-4 34:4] 35-0 33-9]35°8 34-5 
37°0 35°4 | 37°3 35°8 | 38:0 34:7] 37°6 34:1 37°3 33°6 | 86°6 33°3 | 36°9 33-1 | 36°8 32-9 | 36-2 33+1 | 35°8 32:4 | 34-9 31:9| 34-0 31:3] 35-8 33-8 
81 | 37:0 33°7 | 37:1 84:1 | 37:7 34:7] 86:2 34:8 | 86-1 34:8] 35-9 34:8 | 35-9 84°7 | 86°1 35°71] 35°6 34°9 | 34°8 34:1 | 34:0 33°4| 83:1 32°4134:9 32-9 
IEAN.| 38°8 36°5 | 39:0 36:6 | 38-9 36:6 | 88-3 36:2] 37-7 35-8] 37:5 35:5 137:5 35°6 37°7 35°6 | 37°7 35°7 | 87:7 35°6 | 37-9 35°6 | 387°6 35:4137°6 35:6 
| 


108 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry and Wer Buss. FEBRUARY 1899, 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iil 12 Vor Day. 
Dry. Wet. Dry. Wet. |Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.'Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.} Max. 
1 | 19:0 19-0] 18:2 18:2]17-0 17:0] 15°3 15°3|15°2 15:2/15:4 15-4] 16°1 16:1] 17:1 17:1 | 18:1 1871] 18:1 18-1 | 18:0 18-0] 18:0 18:0] 19-0 
2 | 152 15:3) 15-1 151] 15-1 151) 15-1 15:1) 151 15:1) 151 15:1]151 151) 147 14-7 | 15-7 15°8 | 17-4 16-8} 18-0 180/172 17:2) 18-0 
8 |15°9 15:9] 15:2 15°2115°1 15°1) 16-0 16:0] 16:0 16:0 16:0 16:0) 16:1 16:1] 16°4 164/168 16:8! 17-8 17'S | 19:4 19:4] 21:1 21°3 | 22°6 
4 |20°2 17°6] 19:2 17:0 | 20:4 17:1| 16°3 15-7] 16:0 16:0} 16°9 16°9)17°7 17-7 | 18:1 18:1 )18°7 18-7 | 18-7 18-7 | 19:1 19:1] 19-3 19°3} 22-1 
5 | 22:0 22:0 | 22°7 22°7 | 23-2 23-4] 22-0 22:0 | 22:0 22:0 | 21°6 21°6| 18:1 17°71) 18-1 16°8 | 17-8 17-2, 18:1 17-7 )18°7 181] 186 17-5 9/23-2 
6 | 13-2 13°2|13°6 13°6|13-9 13°9|14:0 14:0] 14:°2 14:2] 14:5 14:5|14:5 14°5| 15°] 15°1|15-4 15-4/161 16:1 |17:0 17:0] 17:8 17-8} 22°6 
7 | 211 21:1} 21-3 21:3] 21-4 21-4] 21-2 21:2) 21-7 21°7 | 21-5 21:5] 21-5 21:5 | 21-4 21:4 | 20'4 20°4 | 21:2 21°2 | 23:3 23:3) 25:3 25:3] 29-0 
8 | 29-0 29:0) 28°8 28°8 | 28-8 28-8} 28:8 28-8} 28-1 28-1 | 29-0 29:0 | 29:2 29-2) 285 28-5 | 28°6 28°6 | 28°8 28°8 | 29°5 29°5 | 30:0 30:0] 30°1 
9 | 28-0 28:0) 27-0 27:0| 27:0 27:0] 27-1 27°1 | 27:2 27:2] 27°6 27°6 | 27:4 27-4) 27°6 27°6 | 28:0 28:0 | 29°5 29:5 | 38071 30°1 | 30:4 30:4] 34:0 
10 | 34:0 34:0/ 34:1 34°1 | 32:0 32:0 | 29-1 29-1 | 29:3 29:3 | 29:0 29:0 | 30°0 30-0} 30°6 30°6 | 31:0 31°0 | 30:1 3071 | 29°9 29:9) 29-0 29:0} 341 
11 | 30:0 30:0| 29-8 29-8 | 30:0 30-0 | 30:0 80:0] 80°6 30°6 | 29-9 29:9] 80°2 30:2) 31°5 31:5) 31°6 31°6| 32-0 32:0] 31°7 31°7 | 32°0 32:0] 32:1 
12 | 3171 31°1| 29:0 29-0 | 28-9 28-9 | 28-8 28°8 | 29:0 29:0 | 29°4 29:4] 28°8 28:8) 285 28°5 | 28°3 28°3| 285 28°5 | 29°3 29:3 | 28:4 28-4] 31-1 
13 | 27°6 24:0) 27-0 25:0 | 24-2 24:2) 24:6 24°6 | 24°7 24:7 | 24°9 24:9 | 25°6 25°6 | 25°5 25° | 25°6 25°6 | 27°4 27-4 | 27°8 27°8 | 28-1 28-1} 30°3 
14 | 23-2 23-2 | 22-9 22-9 | 22-3 22-3) 22-1 22-1 | 22-3 22:3) 22°4 22:4) 22:9 22°9 | 23°7 23°7 | 24°8 24°8 | 26°4 26°4 | 27:0 27:0| 27:3 27-3 1 27-3 
15 | 25:9 25:9] 26-2 26:2 | 26°8 26°8 | 27:2 27:2] 26°5 26:5 | 267 26°77 | 27:5 27:5 | 26°8 26°8 | 27°6 27-6 | 27°6 27°6 | 27'S 27°8| 28:3 28:3] 28-4 
16 | 2371 28-1 | 23-1 23-1 | 23-0 23-0 | 22°5 29:5 | 22:2 22:2) 22-5 22°5 | 22-1 22-1 | 22°2° 22°2 | 25°1 25°1 | 26-1 2671 | 28°6 28-6 | 30-0 30:0)132°7 § 
17 | 32°0 32:0); 31:7 31:9 | 3i71 31:1] 31:0 31:0] 30°9 30°9 | 80°5 305 | 30°5 30°5| 30°5 30°5|30°6 30°6) 31:1 31:1 ]31°5 31°5| 316 31:6} 320 « 
18 | 30:0 30:0] 30:0 30:0] 30°0 30°0 | 30:2 30:2] 29-4 29-4] 28-0 28°0 | 27°6 27-6) 26:9 26°9 | 26:9 26:9 | 27-0 27:0 | 26°7 26°7 | 27:3 27-3) 30-2 
19 | 26:0 25°6 | 26:0 25-2 | 26:0 25:0 | 25:1 25:0 | 25:0 24°6 | 25:0 24°4| 24:1 23-7 | 26-0 24°6 | 27:0 25°6 | 28-0 26:0 | 80:0 28:0] 31:0 28-0] 35-0 
20 | 80:4 23-2] 30:0 21:0 | 2971 22:0 | 30:0 23:0/ 30:0 24:0 | 29°9 24:5 | 29:0 20-4] 80:9 21°6 | 31:0 23°5 | 80-1 22-0 | 31°6 23:0] 30°1 24:6] 31°6 
21 | 22:0 22:0 | 22:0 22-0 | 22-4 22-4 | 22-9 22:9] 22:5 22:5 | 23:1 23:1] 23°6 23°6 | 23°7 23°7 | 24:0 24:0 | 24:1 24-1 | 24-4 24:4 | 25-0 25-0 | 35-7 
22 | 33:2 28:3] 35-0 30-0 | 34:0 24-0 | 32:2 24:0/ 35-0 26:0 | 34:5 27:3 | 35-0 26°6 | 36°4 27°8 | 37:3 26:9 | 37:1 27°6 | 88°5 28°7 | 38-5 29:7] 38°5 
23 | 28:0 24:0} 28-0 24-2) 27-3 24:7 | 31°7 28:0] 30°5 28:0 | 30:2 27°6 | 29°6 25:4) 33-6 25°6 | 85:0 25:0 | 36-0 26:1 | 35:4 27:0) 33-9 27:0} 36-0 
24 |31°0 26-0 | 32:0 27-0 | 33-3 26:0) 34:0 27:2| 35:0 28°5 | 36:0 29:2] 36-0 27:5) 37:2 29-0 | 38:4 29-1 | 37:6 30°4/39°0 32:0) 38°6 3251392 2 
25 | 27°3 27°3| 27:0 27-0 | 26:4 26:4) 25:1 25:1) 29:0 27:0 | 29:4 27:5 | 29:0 27:0) 26:4 26:4) 27:4 27-4 | 26°9 26-9 | 28-0 28:4] 28-9 28-9), 31-0 : 
26 | 29-1 22-0 | 27:5 22:0| 27:9 22:5) 28:0 22:9! 27-0 22:9 | 26°7 22:7 | 26:1 22:0 | 28°5 22:0} 30°1 23:1) 80:0 24:1) 31-0 24°4 | 30°5 25°51 33-0 
27 | 30°3 22-0 | 30-0 22:9 | 30:0 23:0) 30:2 21°7 | 21:0 23:0 | 31°5 24:0 | 82:0 25:0 | 33:0 26:0 | 33:1 27'1)| 85:0 29°8| 35:0 31:0 | 35:0 31°61 35:0 
28 | 28°9 26:0} 30:0 27:3 | 27:9 25:2 | 29:0 25:5 | 28:0 25°1 | 28°6 25:2) 28:6 26°6 | 29°2 29-2 | 28:4 28-4 | 31:9 31°9 | 30-2 30:2] 31:0 31:0] 36:2 
Mean.| 26:0 24:3 | 25°8 24:3) 25:5 23-9] 25°3 23°8| 25-5 24:0) 25:6 24:2] 25:5 23°8| 26:0 24-2| 26-5 24-7 | 27-1 25-4] 27-7 26-1 | 27-9 26°51 30-4 
13 | 14 15 16 17 18 19 | 20 21 22 23 Midnight. Mean. 
Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. ‘Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. “Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.!Dry. : 
Were alan 181 17°6| 18:0 18°0|17:1 171] 16:7 16-7 | 16°2 16:2] 16°6 16°6| 16-1 16:1) 15°] 15-1) 15°1 15°1] 15:1 15:1] 15:2 15°5116:8 16:8! 
2 |17-0 17:0) 17-4 17-4] 17:1 17°71) 17:0 17:0] 17:0 17:0| 16°6 166] 17-0 17:0) 17:0 17:0) 17:0 17:0] 17-0 17:0] 16:3 16:3] 15-9 15-9) 16:3 
3 | 22°6 22°6 | 21:6 22:0) 21:1 21-1 | 18-0 18:0] 16°9 16:9! 15:9 15°9] 15:2 15°2!15°0 15:0) 15:0 15:0/ 14:3 14°3/14:°0 14:0] 16:0 16:0] 17-0 
4 |18°6 18°6)17°8 18:0} 181 18°1]171 17:1 | 14°8 14:8] 14:0 14:0] 15°6 15:1) 15°3 15:4) 15-2 15°3| 16:0 16:0! 18°1 17°8 | 22:1 22-2417°6 
5 | 15-1 15:1) 15:5 15°5 | 15-0 15:0} 13°5 13:6) 1271 12°1| 10°6 10°6| 10°6 10:6) 10-8 11-0} 11-4 11:5) 12°8 12°38) 13-4 13:4] 13-7 13:79 16:6 
6 | 185 185/188 18°8)| 19:0 19:0} 19°1 19°1] 19-6 19°6 |) 22°6 22°6 | 21:2 21-2 | 20°6 20°6 | 21:0 21:0 | 21:0 21:0} 21-0 21:0] 2171 21:1417°6 
7 | 25°6 25°6 | 26°8 26°8 | 27-2 27°2| 27:1 27:1] 2671 26°1 | 26°7 26°7 | 26:1 26-1 | 26°1 26:1} 27:0 27:0 | 27°8 27-8 | 28:4 28-4 | 29:0 29-0} 24:3 
8 | 30°71 380°1 | 28°3 28°3 | 28°1 28°1 | 29:0 29-0 | 29:4 29-4 | 28:6 28°6 | 27:0 27-0 | 27:0 27:0 | 28:0 28:0 | 29:1 29°1 | 28-0 28:0 | 28:2 28:2] 28-7 
9 | 305 30°5 | 28°3 28°3)\ 27:0 27:0 | 31°8 31:8] 32:1 32:1 | 305 30°5 | 29:2 29:2 | 29:0 29:0 | 28:5 28°5 | 82:0 32:0 32:9 32:0) 34:0 34:0] 29:3 
10 | 29-4 29-4) 30°6 30°6 | 31-5 31:5 | 30-2 30-6] 382-0 32-1] 31-8 31-8] 31-6 31:6 | 31-8 31°8 | 31-2 31:2| 31-0 31:0] 30-2 30:2 | 30:0 30:0130°8 
11 | 3271 32:1) 32:1 32:1 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0) 32:0 32:0] 31:9 31:9 | 31°7 31°7 | 31°8 31°8 | 31-2 31:2) 30°9 30:9) 81:1 31:1] 31:1 31:1431-2 31° 
12 | 28°9 28:9) 29:0 29:0 | 29°8 29°8 | 24:0 28:0 | 25°8 25°8 | 27:2 27:2 | 28:0 28°0 | 27°5 27°5 | 27:0 27:0 | 26:2 26:2) 25°5 25:5 | 23-0 23:0] 28-1 28° 
13 | 30°3 30°3 | 30°0 30°0 | 30-2 30°2 | 30:0 30:0] 30°0 30:0] 28°7 28°7 | 27°5 27°5 | 27°4 27:4} 27-0 27:0 | 25:1 25:1 | 24:9 24-9 | 23°6 23-6127-0 26 
14 | 27:0 27°2| 24-7 24-7 | 23°8 23°8 | 24°1 24-1) 24:8 24:8] 25:0 25-0 | 25:0 25:0 | 25:1 25°1 | 24:9 24:9 | 24:9 24:9 | 24-9 24-9 | 25:0 25:09 24:4 24: 
15 | 280 28:0 | 28:4 28:4 | 27:0 27:0 | 26:1 26:1 | 25°1 25°1| 24:9 24°9 | 24:4 24:4 | 25:0 25:0 | 24:1 24-1 | 23:9 23-9 | 23:0 23-0 | 22°9 22-9] 26-2 26% 
16 | 30°6 30°6 | 3171 31:1] 31°8 31°8 | 31:9 31-9 | 32:0 32:0] 82:1 32:1 | 82°3 32:3 | 32:4 32:4) 32:7 32-7 | 82°6 32°6 | 32°3 32°3 | 32°1 32-1] 28-1 28 
17 | 31-9 31°9| 31°98 31°9 | 32:0 32:0 | 31-9 31°9| 3171 31'1] 31:0 31:0] 30°5 380°5 | 30°1 3071 | 30°0 30:0); 30:0 30°0| 30:0 30:°0| 30:0 30-04 31-0 31° 
, 1S | 27-0 27-0) 25°3 25°3 | 25:5 25°5 | 25:4 25:4) 25:5 25:5] 27-8 27°8| 27:5 26°6 | 26°6 26:0 | 26°8 26:0 | 26:0 25°83 | 26-0 25:9 | 26:0 25:8] 27:3 
19 | 85:0 31:9 | 33:6 29:0} 31-0 25°7 | 30:0 24:0 | 80°5 24:0] 26:4 20°0| 28°0 20-4 | 28:0 21:0) 27°6 21:0) 28:0 21:0 | 30:0 22-0 | 30-2 22:2] 28-2 
| 20 | 80-2 24:5 | 29:0 22:0 | 27:0 21°9| 29:0 23:0 | 26:4 22:0| 24°9 19°9/ 23:4 20-4 | 22°9 20:2 | 21:3 20°6 | 21:0 21-0 | 21-3 21:3] 21:5 21-5127:55 
| 21 | 26:0 26°0| 27:0 27:0} 27:0 27:0 | 27:0 27:0] 26:5 26:0| 27°5 25:5 | 29°4 26:2 | 32:0 25:1 | 34:9 27:0] 35:0 28:0 | 35:0 27-0] 85-7 28:7 | 26:8 
22 | 87°3 29°5 | 35°8 28°8| 35:0 29:0 | 35:0 29:2] 34:0 27:1) 32:0 26:3] 31:9 27°5 | 30°5 27:0 | 80°0 27°5 | 29°8 26:2] 29:0 25:0 | 29-0 25:0] 34:0 
| 23 | 83°0 27-2 32°4 23:3] 33:0 26°8| 31:2 26:1] 30°0 24:2| 29:0 24:1] 30°0 24:0 | 27:0 23:9] 27:0 24:0 | 28°1 24:3 | 32-0 26:0 | 31-1 25°8131-0 25-7) 
| 24 | 89°2 32°5 37:0 32:0| 35°5 30:0 | 35°9 29:4135°0 27:8) 34:3 28°6 | 31:0 28:1 | 32:0 28:0 | 28:0 27:0! 26'S 26:8 | 26:6 26°6 | 27:4 27-41 34:0 
25 | 28°5 28-5 | 29:0 29:0 29:0 28:0] 31:0 29-0 | 29:9 27:9] 29°3 27°3; 80°6 28-9 | 28°6 27:0) 30:0 27:7 | 30:5 26-4 28-8 23-6 | 28:6 21-1] 28-5 
} 26 | 31:2 26°6 | 33:0 26:0 33:0 25:2 | 32:0 25:2] 81-4 23:0] 29°6 22:5] 30°4 22-4] 30:0 22:0 | 80°0 22-0) 81:0 22:0 | 30:2 22:0] 30:6 22:2429-8 23:2) 
27 =| 34°5 32°5 | 32°7 30:4 28-9 27-0 | 28:3 22:3 | 29-7 22:4] 81:4 23:0] 30°6 23:1] 30:0 23:0 | 30°6 24:0) 29:1 24:3 | 30-9 25-5 | 28-9 24:81 31°3 25:4) 
28 | 32:0 32-0 | 30°9 30°9 | 33:0 33:0] 33:0 33:0] 84:0 34°0| 34:7 34-7 | 85°2 35:2] 36-0 36:0 | 36:0 36°0| 36:2 36:2] 35:2 35:°2/ 35:0 35:0] 318 31°0} 
MEAN.) 28-1 26°9 27-7 26°4 27-4 26-0| 27-2 25°6 | 26°8 25°1| 26°5 24-8 | 26-3 24*7 | 26-1 24-6 | 26-0 24:6 | 26-1 24:7 | 26-2 24-6] 26-3 24:7126-5 249) 
| | 
! “! —~ oe 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 109 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBs. FEBRUARY 1899. 
1 2 3 4 5 aaG 7 8 9 10 11 12 For Day. 
\ Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. en Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Drv. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet. Max. Min. 
1 | 34:8 33°7 | 34:2 32°9| 34-7 32°3 | 35:0 33°2 | 33°7 31-9 | 31°9 30°3 | 31:0 29°3 | 80°8 29-0 | 80°77 29°6 | 33°4 31°3 | 34°9 382°1]| 36°3 33°49 38-4 30-7 
2 | 308 29-7 | 29:9 28°6 | 29°2 28:0 | 28:8 27°6 | 27:9 26:9 | 27:2 26-5 | 27-2 26°5| 27-1 26°6 | 27°7 27:2) 27-0 26:0} 29:0 27-9} 380-7 29:2] 36-0 26°8 
3 | 326 31°3 | 324 31°3| 32°5 31°3 | 32:6 31°3 | 32°5 31:3 | 32°5 31°6 | 32°6 31-7 | 83:0 32:0 | 33-1 32:1) 33°] 32:0 | 34°5 3827 | 85°2 33°29 37-4 32:0 
4 | 33°0 30°0|32°6 29:4 | 29-9 [28°3]] 29:0 27:5] 27:4 26:0 | 25°7 24:6 | 25°6 24:2 | 24-7 23°8 | 25-7 24°8| 27-7 26:1 | 80°2 28-0) 31:9 29°29 36°1 24°5 
5 | 29:9 28-2 | 30-0 28-0 | 29°8 27:7 | 29:9 28:0] 30:1 29:0 | 30-2 29:0] 30:7 29°6 | 29°1 28:2 | 29:7 27:2) 380-2 27°8| 35:2 317 | 35-9 32:2]36-0 29:0 
6 | 346 30-0 | 35-0 [30°5]) 35-5 [80-6]| 35:8 [80°8]| 36-0 [31-0]| 36-0 (81-2]| 3671 [81°4]| 36°4 [81°7]| 36:0 32:2 | 35°6 32-2 | 36°8 32°8 | 387°8 33:3] 39-9 33:3 
7 | 37-4 345) 39-4 35-4 | 39-4 35°9 | 39°8 36:2] 41-0 36:3 | 40°3 36°4| 40:0 36:2) 88:1 35°7 | 38:0 35:9] 38:7 36:0 | 42°4 38°4] 42-4 38:2] 44-4 34-9 
8 | 40°0 39:2) 391 38-3 | 40°0 39:0 | 40°3 39:0] 41-4 39°5| 42:1 40:1 | 43:1 41:2, 43°8 41°3 | 442 41:0) 44°8 41°9| 44:5 42-2) 45-0 43°07 48-0 39:0 
9 | 44:0 41°7 | 43°3 41:0] 43:0 41:1 | 43°9 41°7 | 42:1 41:1] 42-1 41-2 | 42°8 41-2) 43-1 41:3 | 43-0 41°7 | 43°3 42-2] 43°3 42°9| 45:9 43°35] 46-6 41°5 
10 | 413 40-7 | 41-2 407 | 41-2 40-9 | 43-5 41-2) 41:0 39:1 | 42°3 40°3| 41°8 40°3| 42-4 41-2 | 42-2 41-2} 42:0 40-9) 41°3 40°6 | 41-7 41:1] 46°3 40°8 
1 | 45°0 43°5/ 44:1 43°3/43°9 43-4] 44:0 43-1] 44:3 44:1] 44:9 43-7 | 44°6 44:0; 44°5 44:3 | 45°9 44°§| 46-1 45:0] 47-0 45°2| 47-4 45:8] 50-0 43°8 
12 | 46°0 44:0 | 44:0 43°1 | 43-9 42-7 | 43-1 42°3 | 43-2 42°6 | 48-2 42:9) 44-0 43:1] 44:1 43:0] 44:1 43°0 | 44:2 43°6 | 43°9 42°7 | 44:2 43°31 48-0 39:7 
13 | 39°2 37:9) 38°2 37:1] 38:0 37-0 | 38°8 37-6 | 42:2 38-2 | 42°3 39:0 | 43-0 39°8| 48:2 40:2) 44°8 40°5|45°3 41:°2/ 45:7 41-7 | 46:0 42:1] 48-2 37°6 
14 | 42°5 38:1 | 42°3 37:9) 41°8 37°5| 41°5 387-1 | 42-0 37-4 | 41°3 37-4) 41°8 38:3] 41°1 38:2) 40:2 39°0| 41:4 40°3 | 43°6 42:1] 42°9 40°49 46:0 39:7 
15 | 45-4 40°8) 45-5 40-6 | 45-1 40°8 | 44-0 41:0] 41-4 40:1] 42:4 40°5 | 42°8 41-5 | 42:1 40:2 | 43:4 42-1 | 43:8 42:1 | 45-0 42°8| 44:5 42°2)45-°9 38-4 
16 | 40°5 38°9) 41°5 38:0) 41:4 38:3 | 41-4 37-4) 41:3 37:1 | 41°2 38:1 | 42:1 37°6 | 42:0 39:0] 43:9 38-4/ 44-2 40-4] 44-9 41:4 | 43-0 42:1] 46-0 39-4 
V7 | 45°3 45:0 | 45-0 44:5 | 44°9 44:3] 44-9 44-1] 45-9 44:1] 47:1 44:3) 47-0 44:2 | 47-3 44:4] 47-2 44-8] 47:3 45:0 | 46°6 45°3 | 46-2 45°49 47-6 43-1 
8 | 43°5 43:1) 42:6 42°3/ 43:0 42°6| 42:7 42°3| 42°5 42:1 | 42:4 42-1/ 42-0 41-4] 41°6 41-0] 41:2 40:2) 409 39:3] 40°9 391) 40:4 38:9] 43°7 36°83 
9 | 36°6 35°5 | 35°9 34:8 | 35°7 34°8 | 34:9 34:0 | 34:1 33°4| 33°5 33-0 | 32:1 31°9| 321 31:4) 32:0 31:3] 31°8 31:3 | 35°1 34°5 | 37:2 36-0] 45-0 30°8 
20 | 380°1 29°6 | 30:0 29-3 | 30-0 [29:2]; 29°2 29-2 | 29:0 28:3 | 28:1 27°6 | 27°5 27:0 | 27°3 27-0) 27-9 27-2 | 28°5 27-9] 8U-9 301 | 34:4 32°39 45:0 26°7 
1 | 418 8677 | 41°4 37-0] 43°5 37°8 | 43:2 37:2 | 43-9 37:0 | 43:0 87:7 | 48-2 38:1 | 42°3 38-2] 43-1 38:3 | 44°38 38°9| 44°8 39°2 | 45:3 39°71 500 36:3 
22 | 35°2 33°5 | 35:0 33°3 | 83°6 32°2| 33:2 321 | 34-2 32:2 | 32-2 31:0 | 32:1 31:1] 31:8 30:4) 31-4 30:8 | 35:1 33:0 | 39°3 35:3 | 41:4 36:2] 46°1 31:3 
23 | 315 30°3 | 31°77 30°3| 33°7 31°6 | 32:2 30-7 | 32:3 30°5 | 33:0 31:2 | 34:1 31-7 | 82:1 30°5| 31-4 38071) 32°8 31°3 | 36:2 34:2 | 39:4 35-8] 46-6 30-9 
24 | 321 30°8| 31-2 30°1 | 30°8 29°6 | 30:0 29:0 | 29°9 29:0 | 29:8 28:9 | 29-7 28:4 | 30°0 29-0 | 30°8 29-6 | 83:3 31-9 | 36°6 34°7 | 39-7 37:0] 45:5 29-2 
25 3471 33°] | 34:1 33:2] 32:0 31°6 | 32°9 32-4 | 32°3 31-8 | 31:3 30:9 | 31:0 30:7 | 32:4 31:9 | 32°2 31-8 | 385-2 34:0 | 39°8 37:2] 41:4 39°21 48-6 30:7 
/26 81°8 30° | 30°8 29°8 | 30:2 29°2| 29-7 28-7 | 29°3 28°5 | 29:2 28-1 | 28-1 27:5 | 27-9 [27-6]| 28-5 27:7 | 30-4 29-3 | 32:3 30-8 | 35-0 32°24 42:1 27-7 
2; | 28-2 [28°2]| 28-1 27-7 | 27°3 26:9 | 26:1 25-7 | 26-1 25-6 | 25°6 25-1 | 25°9 25:3 | 25:4 25-0 | 26-1 25-7 | 28-9 27-9] 33-4 31°5 | 36-3 34:14 43-1 25:1 
1128 | 40°0 38:1) 40:0 37°8| 39-9 37°8 | 39°2 37°8| 40°6 38°6 | 40°2 38:6 | 40:9 38:°9| 41:0 39:1 | 41:2 39:3 | 41:3 39-8 | 40-9 40:2) 41°8 40-9) 48-6 38:3 
JEAN. 874 85°6 | 37-1 35-2 | 36:9 35-1 | 36:8 34:9] 36-7 34:7 | 36°5 34:7 | 36°5 34:7 | 36°3 34°7 | 36°6 34°9 | 37°5 35°7  39°2 37:0! 40°3 87:91 44:5 34-2 
I 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.| Mean. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.iDry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.)Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. Dae Woe Dry. Wet.J/Dry. Wet. 
1 | 36°9 33°9 | 37°4 33°6| 38:3 34:5 87°3 384+4 | 34°7 82-7 | 84:5 31-9] 34:7 32°3 | 33-7 31-5 | 34:1 32:1) 31°7 30:0] 380°8 29-2] 31°8 30:2]34:1 31-9 
2 | 32:0 30-1 34:0 30°9 35°4 82°1.| 85°5 32°2 | 33-7 32:0 | 33:0 310 | 32°6 30:7 | 32-2 30°6 | 32:4 30-4 | 32-0 30-4 | 31-2 30-0] 32-8 31:1] 30-°8 29:3 
3 | 3865 34:0 37°3 33°0 | 87-1 33°3 | 36°8 32°5 | 35°7 32:0 | 35°7 31:7] 85-9 31-9 | 35-4 31:3] 35-1 31:2] 35-0 31-0 | 34-5 30-8 | 33:1 30:0] 34:4 31-9 
4 | 337 31-2 | 34:3 31:0 | 35-0 31:8 | 35-7 32:1 | 33-2 31-0] 31-3 30-0 | 29-9 28-7 | 28-0 [27:3]| 27°6 26-2 | 29-3 27-4 | 29-7 27-8 | 29-8 28:0] 30-0 28-1 
5 | 30°0 320) 34:1 31:0} 34-0 301 | 33-2 30-0 | 83:2 28-9 | 30-7 27-5 | 33-1 [27°5]| 33-3 [27-8] 33-9 [28-0] 34:1 29-0 | 34-7 [29-1] 34:3 [29:7] 32-3 29-1 
§ | 38°0 33°9| 38:0 34:0 | 88-2 34-3 | 39-0 35:0 | 39-5 35:5 | 89-2 35:2] 39-1 35:4) 38-4 35:3] 36°3 33-8 | 37:2 34:2] 34:9 32-9] 35-0 32:9] 36-9 32-9 
7 | 42-9 38°5 42°3 38-4 43°3 891} 41-7 38:2) 40°5 38:1 | 40-0 38:0] 39:6 37-9) 40-0 38:0/ 41:5 39-2] 41:1 39-1] 40-0 39:0] 40:0 39-1] 40-4 37-4 
8 | 47:0 43°8| 47:0 42:9] 47°5 43-0 47°0 42°5 | 46-2 42-7 | 45:5 42:1) 44:0 41-4) 44-0 40:4] 42-7 40°2| 42:1 40:1) 48°8 41-7 | 43-2 42-4] 43-7 41-2 
9 | 46°0 44:1 | 46°5 43:1} 45-8 42:3) 45-0 41:7 | 43-9 41-6 | 43:3 41:6 | 43-1 42:0 | 43-0 41:5] 42:8 41-61 42-2 41-2] 41-7 41:0141°6 41-0] 43-5 41-8 
10 | 423 41:9 | 42:3 41-9/ 43-0 41-9] 42:3 41-8) 42-9 42:2] 45-7 45-2] 46-1 45:0) 45-1 44:9] 45-4 44°6| 45-8 44:2| 45:4 43:5 | 45-6 43°31 43-1 49-0 
11 49-0 4671 | 500 46:2) 49:0 46:2} 49-1 46:0 | 47-8 45-7 | 47:3 45:4] 46-5 44-9 | 47-2 44:6] 49°3 45-1] 48-0 44:1] 48:0 44:9/ 47:0 45:0] 46-7. 44:8 
12 | 44:7 43:3) 44-2 43:0 44°8 43:6 | 44-6 43:0 | 44-0 42°8| 44-4 43-5 | 43-8 42:6 | 43-9 41-7] 42-9 41-0] 42-9 41-0/ 41:9 40:0) 39°8 38-4] 43-7 42:5 
1S | 47-9 43:2) 48-1 48-5 | 47-8 43-4] 45-4 43-1 | 45°3 43-3] 43-0 41:6 | 43:4 42-2| 44-1 41-4] 44-4 41:2] 44:0 39-4] 43-1 38-9 | 42-4 38-1] 43-6 40:5 
14 | 40°7 42°6 | 45°3 41-2) 42-7 39-2) 41-0 38:8 | 41-7 39:9] 44-1 40:1] 45-0 40-0| 45-0 40-0] 44:5 39-7] 44:8 39°3/ 45:0 39:8 | 44:1 40-2] 43-0 39-4 
IH | 43:9 42°0| 45-1 41-4 | 45-2 41:3) 43-4 40-4 | 41-3 39-2] 41:3 89-3] 40-0 38-3] 40°3 39-0] 40:3 39-0| 39-8 38°4| 40-2 38-4 | 39-4 38-0] 42-7 40-4 
||16 43°7 42°8 | 43:9 43°2| 44:3 43-8) 44-4 44:0 | 45:0 44:2] 45-0 44:4] 45-4 45-0] 45-8 45-1] 45-4 45-2| 45:6 45:3) 45°6 45:2] 45:2 45-0] 43-6 41-7 
ie 46° 45°9 | 46-4 45:9) 46-4 46:0] 45:8 45°3 | 45:4 45-1] 45-1 44:9] 45-0 44:6] 44:5 44-1] 44-6 44-0] 44-1 43:5 | 43-4 43-1] 43°3 42-9] 45-6 44-6 
18 | 40:0 39:0 39°6 38°5 | 40:0 38°8 | 40°0 38°9 | 40-0 38-7 | 39-4 38-1 | 39-3 38-1 | 39-2 38-0] 39:1 38:0] 38-2 37:1 | 36°9 35-8 | 36:9 35-6] 40°5 39:5 
1|19 39-4 87°8 | 41°7 39:0 42-2 89°3 | 44°3 40°8 | 42-7 39-9 | 89:0 37:1] 86-0 35:0 | 34-2 33°5| 32:9 32:3] 31:8 31-:2| 31:2 30°8 | 30°9 30:0] 35-7 34:5 
0 | 37*2 35:0 | 408 37°3 | 43°7 38-0 | 44-9 37:5 | 40°9 35:2 | 39°5 33:7 | 42°2 34:9 | 42-4 35:3] 42°3 35:8 | 40-1 35-7 | 41°8 35-9 | 41°3 36:0] 35-4 32:3 
bo 473 40°3 | 49-0 41:9 | 49-8 42-4) 48-6 41°5 | 48-5 41-1 | 47-7 40:1] 47:4 40-0| 42-8 38:0] 42°3 37-9] 39°3 36:1] 38-0 35:3 | 36:3 34:4] 44-0 38-5 
22 | 42°5 87°3 | 43°38 38:0 | 45:0 39-0] 45-9 39-4 | 43:3 39-0] 40-5 36-7 | 37-0 34:7 | 36-1 34:2| 34°6 32-9| 32:9 31-7 | 32-9 31-6 | 32-0 31:0] 36-7 34-0 
| 40°9 37°5 | 43°8 38°5 | 46-1 39:2 | 45°8 39-1 | 44-0 87-9] 41-8 36-9 | 40-1 35°3| 40°3 35-4] 40-0 35-9] 36°8 33°6 | 37:1 34:2] 33:3 31:8]37-1 33-9 
24 40°3 37°8 | 42:0 39°1}] 44:8 41-0 44-8 41:1 | 43-0 39-8) 41:0 38-0! 39-3 37:0] 36-0 34-8] 35°3 34°0| 35:0 34:1 | 34-1 33-3] 33:7 82°8]35-6 33-8 
| D | 44:0 40:8 | 48-1 42:2] 48-5 42:3] 47-7 41°8 | 44-4 39°5 | 41°8 37:5) 41:0 37-3] 38:6 35-3] 85°8 33:2 | 33:4 32°2| 83°3 31:8 | 32°8 31:2137:4 35-1 
26 37°2 34-1 40°3 37-2} 41:3 37°6 | 42:0 38:4 | 40:0 37-3 | 387-0 34-7 | 36-4 34:1] 35-7 33:7 | 34:0 32°6 | 30°8 29-9 | 30-0 29-7 | 29-4 28-8] 33-2 31-6 
|/27 39°7 36°9 | 41-1 38-1 | 42:4 39-0 | 42°8 39-1 | 41-2 37-8] 40-0 37:0 | 39-9 36-9 | 38-0 36°8| 39°7 37°3| 40:0 37-8| 40-0 37°9 | 39-8 37°6]34°3 32°5 
28 | 42:2 416) 43-0 42-6 | 43-4 42:9 | 44:0 43-7 | 44°3 44:0 | 45:0 45:0] 46:3 46:0 | 46°7 46°6| 47:0 46°8| 47°8 47-2] 48:2 47°9| 47°9 47-51 43-0 42-0 
}EAN. 415 38°83 42°5 39°2 | 43:0 39°5 |42°8 39-4 | 41:7 38-8 | 40-8 38-2] 40:4 37:8 | 39:8 37:4| 39:5 37-1] 88-8 36°6 | 38:5 36-4 | 38-0 36:1] 39-0 36-7 
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TEMPERATURE. Dry AND Wer BuLBs. MARCH 1899. 
te By, oie 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 | For Day. | 
Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.)/Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.)Dry. Wet.|/Dry. Wet.J]Max. Min, 
1 348 34:8 | 35:0 35:0 | 35°6 35°6 | 35:0 35:0| 34:9 34:9] 34°7 34-7 | 84°8 34:8] 34°6 34-6 | 33-1 33-1 | 32°3 32:3 81°5 82:1 | 82°1 32:1] 35-6 311 
2 32°2 32°2| 32-5 32:5 | 32°6 32°6| 32:5 32:5 | 32°5 32:5 | 32:9 32-9 | 30-0 30-0 | 33:2 33:2 | 33:2 33:2] 33:1 33-1] 33:0 33-0 | 33:0 33:0] 33-2 29:9] 
3 | 31'1 31°1 | 32°0 32:0 | 32:0 32:0 | 32°0 32:0 | 31-4 82:0 | 29-4 29:4 | 28-2 28°2| 27:4 27-4 | 27:2 27:2| 27-4 27°4| 27-2 27-2| 27-0 27:0] 32:0 29:6 
4 | 20-4 20-4, 19°5 195/180 18-0] 17:2 17:2) 16°1 16:1 | 14:2 14:2} 14-0 14:0] 14:0 14:0] 14:6 14°8| 15-0 15:0! 15°6 15°8| 18:1 18°11 20-4 14-0 
5 163 163) 17:0 17:0} 17-1 17:1] 18-6 18°6 | 19°9 19:9 | 20°6 20°6 | 21°6 21°6 | 22°3 22°3 | 23:2 23:2 | 23-7 23-7 | 24-7 24:7 | 24:5 24:5 1 95-7 16:3 
6 | 20°0 20:0 | 20°1 20:1] 21-2 21-2 | 22:3 22°3 | 22-5 22°51 23-1 23-1 | 23-9 23-9 | 24:2 24:2] 24:6 24:6 | 25:1 25:1 | 26°3 26:3 | 26°7 26:7} 26-7 20:0 
7 | 24-0 24-0 | 24:0 24:0 | 23-8 23-8 | 23°6 23-6 | 24:0 24:0 | 24:1 24:1 | 23-6 23-6 | 23-8 23:8 | 24-7 24°7 | 25-7 25-7 | 26-7 26:9 | 26-4 26-4] 28-2 23°6 | 
8 | 25:1 2571 | 23-9 23-9} 23-0 23-0 | 23-0 23-0 | 23°3 23-3] 23:0 23:0 | 22:7 22-7 | 23:4 Y3-4| 24-6 24-6 | 25-0 25-0] 23-6 23-6 | 23:4 23-4 ]95-1 21-9) 
9 |) 21-1 21-1] 21:0 21:0; 21:0 21:0 | 21-1 21:1; 21:0 21:0 | 22:0 22:0; 22*1 22-1 | 22:6 929-6 23-5 23:5 | 24-1 24:1 24°7 24°7 | 25°3 25:3; 26-4 21:0 
10 | 26°3 26°3 | 26:0 26:0 | 25°7 25-7 | 25:1 25:1 | 25:0 25:0} 24:9 24:9] 25:1 25:1 | 26:0 26-0 | 26-1 26:1 | 27-1 27-71 27-2 27°2/| 28-0 28:0] 34:6 24-9 
11 | 32°8 32°8 | 34:0 34:0 | 34:0 34:0} 34-4 34:4] 35-0 35:0 | 34:5 34:5] 84-5 34°5| 84:6 34:6 | 34:0 34:0 | 33°8 33°8 | 83°5 33-5 | 33:6 33:6] 35-0 28:3 
12 | 28-0 28:0 | 27-1 27°1 | 27-0 27-0) 26:3 26-3 | 26-1 26:1 | 25-0 25-0 | 24:5 24:5 | 24:0 24:0 | 24:9 24-9 | 25-8 25°8| 26-0 26-0| 26°6 26-6] 28-0 24:0 
13 | 27:0 27-0 | 27:0 27-0 | 27-9 27:9 | 28-5 28-5 | 29:0 29-0 | 31:8 31:8 | 32:4 32:4 | 32:5 32°5| 33°0 33-0] 33-4 334 34:0 34:0 | 34:2 34:2] 34:2 27:0 
14 | 83°1 33-1 | 33:1 33:1 | 33-0 33-0 | 33-0 33-0] 33-0 33-0 | 32:7 32°7 | 32°5 32°5 | 32-4 32:4] 32-5 32°5| 32:5 32°5| 32-6 32:6 | 32°5 32:5133°5 30:8 
15 | 31°0 31:0 | 31:0 31:0 | 30°8 30°8 | 31:0 31:0] 31-0 31-0 | 30-5 30-5 | 30-4 30:4 | 31-0 31-0] 30-5 30°5 30-9 30-9] 31-0 31:0| 31-0 31-0] 44-0 30:4 
16 | 43:0 32:2 | 43-0 32:0 | 43-9 32-9 | 43-1 33-5 | 42:2 32°3| 40-7 32°6| 41-0 33-0 | 42-7 34:0| 48-6 34:0) 44:6 34-0| 45-2 33:6] 46-0 33-6 46:0 40°7 
17 | 40°9 35-0 | 40°5 32-9 | 40-1 32°8 | 40-0 32-2] 40-2 32:0] 39°1 33:7 | 39-4 32-6] 39°5 33:4] 39-4 34:1 | 40-0 34-5] 39-3 34-7 | 39-1 35°8] 40-9 251 
18 | 24:2 242/171 17:1) 1671 161) 16-1 16:1] 16-1 16:1]16°6 16:6) 165 16°5|17-1 17:1] 16-4 164/160 16:0/15-7 15-7) 16-0 16-0] 24-2 13-4 
19 | 12°8 12°8| 12-2 12:2] 12-4 12-4]13-2 13°1|15-1 15:1] 16-0 16:0| 16-8 16°8|17:0 17-0| 16:0 16-0| 17:3 17-3] 18-8 18-8] 18-2 18:2] 188 11°8 
20 | 11S 11°8{ 11-1 111} 11-0 11-0] 10-1 10:1] 10-2 10-2] 10-6 10-6] 10-4 10:4] 10:9 10-9] 11-8 11:8) 129 12:9]14:1 14:1|14:9 14-9 171 1071 
21 |10°5 10°5| 105 105/ 10-3 1031101 10:1/ 9:6 9:6| 9-6 96| 9-2 92] 9:6 9:6/10-2 102/112 11-2/ 19-2 12:2/13-0 13-0]13-4 9:2 
22 |10'1 101) 94 94) 93 93| 84 84] 83 83! 85 85] 82 82! 89 89] 83 83] 93 9:3/11-6 11:6/11-0 105]11-6 7-4 
23 | 73 73! 79 79) 7:4 7-4| 7-4 7:4] 69 6:9! 7-7 7:7| 9-2 80/112 8-9/11-4 9-2]13-2 10-9] 13-2 111]14-4 129]15:5 6-9 
24/123 111/115 11-1) 113 11-1] 11-5 10-8] 12-0 10-9 | 12-3 10-4] 12-7 118/133 13°3]14:3 14:3] 15:9 16-0| 16-4 16-4] 19-2 19:2]19-2 11:3 
25 | 144 143) 14:3 14:3] 16-1 16-1 /17-0 17-0] 17:0 17°0|17:0 17-:0| 17-0 17°0| 17-0 17:0} 17:2 17:2| 17-9 17-9] 19-2 19-2] 20:2 20:21 28-4 14-3 
26 | 25°3 25°3 | 26-0 26:0 | 26-2 26-2| 26-2 26-2] 26-2 26-2 | 26-2 26-2) 27-0 27-0 | 27-2 27:2] 29-2 29-2] 30-2 30-2] 30-9 30-9] 305 30-5| 31-1 25-3 
27 | 28°5 28°5 | 26-3 26°3 | 25-9 25-9 | 26-3 26-3] 27-0 27-0 | 27-1 27-1 | 27-7 27-7 | 29:0 29:0 | 30-9 30-9| 31-8 31-8 | 31-9 31-9] 31:8 31-8 | 32-4 25°9 
28 / 31°3 31:3] 31-1 31-1] 31-4 31-4 | 30-8 30°8| 31-1 31-1 | 31-1 31-1| 31-0 31-0] 31-8 31-8] 31:3 31:3 | 31:3 31°3 | 30-8 30-8] 31-0 31:0] 35-1 30-8 
29 | 82-2 382-2 | 32-4 32-4 | 31-9 31:9| 31-9 32-:0| 31°9 32-0 | 31-3 31°3| 31-0 31-0 | 30°3 30-3] 31-0 31°0/ 31-3 31:3| 31:5 31°5| 31-7 31-7] 32-4 29-9 
30 | 30°3 30°3 | 30°3 30-3 | 30°2 30-2 | 27-1 27-1 | 24-8 24:8 | 23°7 23-8 | 25°5 25-5 | 23-5 23-5 | 24-9 24-9] 26-2 26-1] 30-2 28-8] 25-3 25-0] 30:3 23°1 | 
31 | 22°0 22-0 | 22:0 22:0) 21-2 21:2} 21-2 21-2] 21-0 21-0 | 21-0 21-0 | 21-3 21:3 | 22-6 22°6 | 24:3 24:3 | 28-6 28°6| 31-5 31-5 | 32°5 32:5 | 35-7 a 
MEAN. | 24°5 23-9 | 24:2 23-5 | 24-1 23-5 | 24-0 23-4 | 24-0 23-4 23-9 23-4 24-0 23°5| 24 4 23-9] 24-8 24-3] 25-6 25:0| 26-1 25-5 | 26-4 25-8] 28:8 21°7 | 
: 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. Mean. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.]Dry. Wet,| 
1 | 316 31°6 | 31-7 31-7 | 32-0 32:0 | 81-7 31-7 | 31°1 31-1] 31-7 31-7 |31°7 31-7 | 81-7 31-7 | 81-9 31-9 | 32-2 320 | 32:3 32-3 | 32°2 32-2]39-9 30-9 
2 | 8271 32-1 | 321 32-1 | 31-1 32-0 | 31:8 31-8] 30-0 30-0] 29°9 29-9| 29-9 29-9] 30°5 30°5| 81:1 31-1| 31:5 31°5| 31-9 31-9| 31-9 31-9] 31-9 31-9} 
3 | 265 26-5 | 27-3 27-3 | 27-5 27-5 | 27-2 27-2| 26-6 26-6 | 25-7 25-7 | 25-9 25-9| 26-0 26-0 | 25-2 25-2| 24-8 24-8 | 23-7 93-7 | 22-6 22-6 27°6 27-6} 
4 | 16°6 16°6|17°6 17-4) 16-9 17:1] 17°6 17-°5| 16-8 16-9] 16-7 16°7| 15:6 15-6] 16-0 16-0] 16-2 16-2| 15-2 15°2/ 16-1 16-1| 16-1 16-1] 16-4 
5 | 250 25-0 | 25°1 25-1) 24-3 24-3] 24-1 24-1 | 24-7 24-7 | 22-1 22:1] 21-1 21-1] 20-6 20-6 | 20-6 20-6 | 20:5 20°5| 20-1 20-1] 19-9 19-9] 21-6 
6 | 26°5 265 | 25-4 25:4! 25-9 25-9) 25-1 25:1! 25-6 25°6| 25-2 25-2124-7 24:7 | 24-8 24:8] 24-2 24-2| 24-9 24:9] 24-7 24-7] 24-1 24-1] 24-9 
7 | 276 27°6 | 27-5 27-5 | 28-0 28-0 | 28-2 28-2] 26-1 26-1] 25-5 25:5 | 24-6 24:6] 25-2 25-2| 25-0 25-0 | 25-2 25-21 25-1 25-1| 25-1 25-11 25-3 
8 | 24:0 24-0 | 24-4 24-4 | 23-1 23-1 | 22-9 22-9] 22-7 22-7 | 22°6 22-6 | 22-0 22-0 | 22-2 22-2 22-0 22-0| 22-1 22°11 22-0 22-0 21-9 21-9] 23-2 
9 | 24-7 24°7 | 25°6 25-6 | 25:3 25:3 | 25-2 25-2| 26-0 26-0| 25-6 25-6 | 25-9 25°9| 26-1 26-1| 26-1 26-1] 26-1 26-1] 26-3 26-3| 26-4 26-4] 24-1 
10 | 29°5 29°5 | 30:0 30:0] 31:0 31-0 | 32-2 32-0| 33-7 33-7| 34:6 34:6 | 34-6 34:6 | 34-2 34:2|34-0 34-0 | 33-3 33°3| 32-7 32-7 | 32-2 32-9] 29-4 
11 | 33-7 33°7 | 34:0 84:0 | 33-2 33-2| 38-1 33-1 | 33-2 33-2| 33-1 33-1 | 33-2 33-2] 33-3 333/340 34:0 | 33-1 33-1] 30-0 32°0| 28-3 28-3] 33-4 
12 | 26°6 26°6 | 26°5 26-5 | 27-1 27-1| 26-0 26-0] 26-7 26-7 | 26-0 26-0 | 25°6 25-6 | 27:0 27-0] 26-9 26-9] 27-0 27°0| 27-1 27-1| 27-2 27-2] 26-3 
13 | 34°1 34-1 | 34-0 34:0] 34-0 34:0| 33-3 33-3| 33-1 33-1] 33-0 33-0 | 32°9 32-9] 33-0 33-0| 33-0 33-0| 33:0 33:0/ 33-3 33°3| 33-1 33-1] 32-7 
14 | 82°9 32-9 | 33°5 33-5 | 33-0 33-0| 33-0 33-0| 32:4 32-4| 32-5 32:5 | 32-0 32-2 | 31-6 31°6| 31-0 31-0 | 30°8 30°8| 31-0 31-0] 31:0 31-0] 32-4 
15 | 313 313 | 30°5 30°5] 31-0 31-0| 34-0 31-2| 40-5 33-0 | 42:8 33-0 | 42°1 32-1| 42-7 32:1 | 43-6 32-0| 43-0 32°0| 43-8 32-7| 44:0 32:8 35:0 
16 | 44°0 32-1 | 44-9 32-0] 44:0 30-9] 42-9 30-0| 43-5 29°8| 44:1 32-9| 42:8 33-0 | 42-6 33-0] 41-7 32-9] 41-0 32°8| 41-0 33-0] 40°8 32'7 | 43:0 
17 | 39°0 35°4 | 39°6 34:0 | 38-7 36-8] 38-0 34:1 | 37-6 32°5| 35°6 33-0] 34-1 33-0 | 32°3 32-3] 32-0 32-0| 31-6 32-0| 29-0 29:0] 25-1 25:1]37-1 
18 | 17-2 17-0} 16-9 16-9] 18-2 18-1] 18-1 17-1] 18-1 17:2/17-1 16°8| 16-4 16-4| 16-1 16-1| 14-7 13-9| 14-2 14:2] 14-2 14-2/13-4 13-4] 16-6 
19 | 18-7 18-7 | 17-4 17-4] 16-0 16-0] 16-8 16:8] 15-2 15-2| 14:2 14-2] 13-7 13:7| 13-0 13-0] 12°8 12-8] 12-2 12-2] 12-0 120] 11:8 11-8] 15-0 
20 | 171 16°8/14:1 14-1] 135 13-4 14:1 14°1]14°4 14:2] 12°38 12°7| 12:2 12:2) 12°38 12°3]11°8 11°8| 11°38 11:3} 11:1 1171} 11:0 11:0} 12:3 
21 | 13-2 13:1 | 12-8 12-8) 13-4 13-4] 12:3 123/121 121] 10-6 10-8] 11-3 11°3/11-0 11:0| 10-8 10°8|10°6 10°6|10-3 10-3] 9:4 9-4]11-0 
22 | 11°3 10-9] 10:9 98/108 9:4/10-6 9:8] 9:4 9:0! 87 83] 84 84] 81 81) 79 7:9] 76 7:6| 7:9 76| 7-4 7-4] 9:2 
23/153 13°9) 153 14:3] 15-5 15-0/ 15:2 14:8 14-7 14:2) 15:2 14:9) 13°5 13°5] 131 18°1|12°3 12°3}12°2 12:2|12°2 12:0/12°5 11:1] 11:8 
24 | 18-0 18-0) 18-0 18:0| 16-8 16-81 17-0 17:0|16-1 16-1) 153 15°3| 14-7 14-7| 125 125/140 13°3|14-2 14:0] 14-1 13°5]14-2 14-1]-14-5 
25 | 20°9 20-9 | 22-7 22-7 | 24:3 24-3 | 28-2 28-2] 28-4 28-4 | 262 26-2] 24-4 24-4| 24-8 24:8/ 24:8 24-8 | 24-4 24-4 | 25-0 25-0] 25-0 25-0] 21-0 
26 30°0 30°0 | 30-2 30-2/ 30°8 30°8/ 31-1 31:1 | 30:7 30-7 | 28-3 28-3] 28-6 28-6| 309 30-9] 31-1 31-1 | 31:1 31°1/ 30-4 30-4/ 29-1 29-1 28°9 
27 | 81-2 312 / 31-1 31-1] 31-0 31-0| 31-3 31-3] 31-6 31°6| 31-1 31-1| 31:3 31°3| 31-9 31-9/ 32-4 32:0] 32-0 32:0] 31-9 31-9| 31-9 31-9] 30-1 
28 | 320 32:0 | 32-2 32-0] 39-2 39-0/ 33-4 33°4 | 34:°9 34:9] 84°7 34°7 | 35:1 35°1 | 83°8 33°8] 31°3 31:7 | 32:0 382°0 | 32°1 32-1 | 32:0 32:0] 32:1 
29 | 318 31°8| 31-8 31:8] 31:8 31-8 | 31-3 313 | 81:1 31:1 | 30°8 30°8| 30°7 30-7 | 80°9 30-9] 30:7 30°7/ 31:0 31:0] 29:9 29:9 | 30:9 30:9] 31:3 
30 25°8 25°7 | 26°3 26-3 | 26-1 25-9 | 26-0 26-0] 26-9 26-9 | 26-0 26-0| 25°6 25°6 | 25-0 25:0] 24:3 24:3] 24-1 24-1] 23-8 23-8] 23-1 23-1] 26-0 
81 | 32°9 32:5 | 84-0 34:01 34-0 34:01 34-6 34-6 85:2 35:2 | 35°3 35°3 | 35°3 35°3 | 85:2 35:2 | 85°0 35:0 | 35°7 35°7 | 35-7 35°7 | 85:5 85:5] 29°5 
MEAN.) 26°5 25-9| 26-6 25-9 | 26-5 25'9 | 26°7 25-9 | 26:7 25°8| 26-2 25:4] 25-8 25-1] 25-8 25+1 | 25-6 24-9 | 25-4 24-8) 25-2 24-6 | 24-8 24-1] 25:3 


$$ 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. uta 


TEMPERATURE. Dry and Wet BuLss. MARCH 1899. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 iP) For Day. 
Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Ewe Dry. Wet.|Dry. Wet. Max. Min. 
1 | 48°8 47-7 | 48:0 4771 | 46°8 46:4] 47:1 47:0| 47:4 46°8| 47:0 46°4 | 46:9 46°3 | 47°3 46:7 | 47:2 46°3| 48°9 46-1 | 50:1 46°6| 48°5 45-8) 50-1 46:4 
2 | 47-1 45°5 | 47-8 45-9 | 47-1 45°9| 47-3 46°0 | 47-2 45:9] 47-5 46°3| 48-2 46:8) 48-6 46°9| 48-3 46-8] 48-0 46:4] 48-2 46°8| 49°1 46:8] 49°8 45:5 
3 | 4671 4571 | 4671 45°2| 46°7 45°4|46°6 45-5] 46-0 44-7 | 46-0 43-2 | 45:0 42-4 | 45-2 41-8] 44:9 41°8| 45-0 41-7 | 44°3 41:4] 44:7 42:1] 46°8 37-4 
4 | 36°8 35°0 | 37:0 34:1 | 36-4 33-6 | 34°3 32:9 | 34:0 32-1] 33-0 32:0) 33-0 30-7 | 33:1 31:0] 33°8 31:2) 35-0 32°1/ 36-0 31:0/ 37:2 31:7] 41°3 32°6 
5 | 384°9 32:3 | 34:9 32-3 | 38-1 32°4 | 33:3 32:9 | 33-6 33-1 | 33°3 33:1 | 34-0 33-7 | 34:9 34:6 | 35:9 35:5 | 36-6 36:0] 38-7 37:7 | 40:7 39-2] 42-0 32°9 
6 | 39°7 36:1 | 39°9 36:1 | 40:1 369) 40:0 37:4| 39°0 37:3] 39-4 37:6 | 39°3 38:0 | 39-2 38:0] 39:1 37:9] 40:3 39:0] 41°6 40:2] 42°5 41:1] 42:9 38:3 
7 | 41-4 39:1 | 41:3 39-0 | 29°8 37-9 | 41-2 38°3 | 39-8 38-4] 39-9 38-9| 40:6 38:4] 40:0 38:3] 40-8 38:9] 40-9 39:4] 4171 39-4] 40-9 39:54 42-7 38:9 
8 | 39-0 381 | 37-4 36°8 | 35:7 35:1 | 35-7 35:0 | 35:3 35-0 | 35:2 34:8 | 35-9 35-3 | 36-1 35:4 | 37:5 37-:0| 38-5 38-:0| 39-7 38:8] 41-3 39-8] 45-0 346 
9 | 38:2 367 | 38:0 36:2 37:9 36°4| 37:2 36-2: 36:2 35:4] 35-9 35-2 | 36:0 35:3 | 36:0 35:3] 36-7 36:1] 37:9 37-1 | 38°9 37:9 | 40°0 38-6] 425 35°8 
10 | 40-9 39:0} 40-7 39:0 | 40°6 39-0 | 39:0 37:2) 39-0 37-0/] 37:5 36:1 | 88°3 37-0 | 40°6 39:0 | 42:0 40-7 | 43-3 41:9] 44:7 42:3] 44-9 4211500 37:3 
11 | 46:2 45:3 | 46-3 46-0! 46-1 46-0 | 46-0 46-0] 466 46-4] 47-3 46-9 | 47-2 47:0] 48-3 47:8] 48:3 47:1] 47:3 46-4 {47:3 467 | 47-2 46:6] 49-1 45:4 
12 | 448 42:3} 44:3 41:3) 45°0 41:4] 41:3 40:1 | 42:9 40:4 | 43-2 40-0 | 41-7 39:2] 41°6 39:0] 43°5 39:9] 44:7 41:0] 45°6 41-2] 46-5 40:9} 47-4 40°0 
13 | 43°3 41°3 | 43°8 41:0 | 43°7 41°1| 43-2 41-2] 43-3 41-4] 43-0 41°3 | 42-9 42:2] 43°6 43:0] 44:8 44:3] 45°6 45:2) 46-4 46°3] 48:0 47-7] 49-1 42°6 
14 | 464 46°0 | 45-5 45:3 | 46°3 46:0 | 45°9 45°6 | 45:8 45-7 | 45-9 45°7 | 46°1 45-7 | 45°5 45:3] 45-8 45°6| 46-1 45:9] 47-0 46-7] 47°5 46°9] 492 45:2 
15 | 45°3 45:0| 45:2 45:0 | 45:3 45:0 | 45-2 45:0] 45:0 44:8] 44:9 44°8| 45-0 44-7 | 45-2 44-9] 45:3 44:7| 45-7 44:9] 46-0 45:1] 45:9 44-8] 46°6 40:0 
6 | 40-2 38°7 | 38°9 37:9 | 36°8 36:2 | 35°5 35-0 | 35:3 34-7 | 24:3 33:7 | 34:0 33-4] 35-4 34:6] 37:5 36:0] 40-4 39:0] 42°6 40-4] 46-0 43-8] 54-4 33°6 
H7 | 87°6 36:2 | 86:9 35°7 | 86-5 35:1 | 86-1 35:0 | 34°5 33-8 | 34:4 33°5 | 33-7 33-0 | 32-7 32-3] 36:3 35:4] 38-8 37:7] 43°3 41:3] 48:0 44-°9}54:0 32-7 
8 | 381 33°8 | 37-7 32:9) 36°7 32:7 | 36:4 32-2] 37-0 32:2] 36:3 32-3 | 85:8 32-9] 36:3 33-3] 37:5 33-8] 38:0 33:0] 39:4 33:0| 40-2 34-2] 41-8 33:1 
H9 | 32°3 30-1 | 30°7 29:0 | 29°8 28:5 | 30-2 29:0] 31:1 3071] 32:4 31:5 | 33:1 32:2 | 32°9 32°1| 36-1 33°8| 37:5 32°8| 38:0 35:1| 39:2 34:0] 39-9 28-9 
20 | 302 28-0) 29:1 27:3 29:0 27:3 28-6 27:0 | 27:9- 26:4 | 27-3 26:4 | 27-6 26-7 | 28-7 27:9] 31-0 28:0} 34:5 29:8] 35:3 30:0) 36:1 32°3]37°5 27-2 
29°7 28:0 | 29:0 27°3 | 281 27:0 | 27:4 26:2| 28:0 26-4 | 28-1 27-1 | 28°3 27-7 | 28:0 26-7 | 32:0 29:2 | 32:3 28-3 | 33-1 29-0 | 34:6 29:0} 361 27:3 
22 | 27°6 2671 | 27°71 25°6 | 27-1 25-9 | 26-3 25-0 | 25-1 24:2] 24-6 23-7 | 24:6 23-9 | 27-1 25:4] 30-0 27-0| 31:7 28:0 | 33°1 28:0 | 33-9 28:64 35°3 24:0 
23 | 26:0 23°9| 25:9 24:0 | 25:0 22:9 | 24-1 22:3] 23-4 21-6 | 23-0 21:4] 22°6 21-6 | 24-2 22-8] 28-0 26-0] 29:3 26-8 | 33:0 29:0 | 35:1 29:0}39°6 22:6 
4 | 24-0 23:0 | 23-7 22:8) 22:2 21:3 | 22:1 21-1] 22:2 21:2) 21-3 20:9] 21-1 20°3| 23-0 22-2] 27-1 25-9| 30:0 28:0 | 34:0 31°6 | 36°1 32:2]38-9 21-0 
| 28°3 27:5 | 29:0 28-0 | 29°9 28:6 | 30-0 29-0] 30:0 29-8 | 30:0 30:0| 31-1 31-0 | 32:0 31:3] 33-0 32:0 | 33°S 32-0 | 35:0 32-7 | 35:1 33-9] 38°3 28-2 
34°6 33:0 | 346 33:0 | 34°6 33:1 | 85-0 33:3 | 35:0 33-5 | 34:9 33-6 | 35-0 34-0 | 36:2 34:9] 36:6 35-4| 38:0 36°3 | 39:0 37°1 | 39°8 38:0] 40-4 34:4 
37°3 36°91 37°7 37°1 | 43:2 40-1 | 43:7 40-0] 44:8 41:0 | 43-6 40°9 | 42:0 40-9] 41-3 40°3| 42:5 42:0] 43°5 42-8] 44:6 44:0 | 46-0 45°3451:1 37:0 
46° 45°5|46°2 45°2 | 46:0 45°2| 46:0 45:2/ 46:0 45:0! 45:8 45:6) 45°8 45-1 | 46:0 45°1| 46-7 45:6 | 47-5 46-0 | 48-2 46:0 | 50-0 46°8] 54:0 45°7 
40°9 46°2| 47-9 46-4 | 46-9 45-6 | 47-0 45-7 | 47:3 45:5 | 47-0 45:2 | 47-0 44:9) 47-1 44:2| 46-0 45-0] 47-0 45:0 | 49-0 45:8 | 48-3 46-0]529 45:7 
! 45°2 4471) 45°1 44:0 / 46:0 43°8 | 39:4 38-0 | 39°1 37:0/ 38-0 36:0 | 37:2 34-1 | 88:2 36:1] 39°3 36:5 | 40°3 37:3 | 42:3 38-2 | 43-0 38:3] 46:2 37-1 
Bl | 41:3 37:6 | 41:2 37:2| 40-8 37-0 | 40-0 37-0| 40:0 37-1] 38°6 37-0| 39°9 37:1 | 37-2 36:3] 38-8 37:3] 38-2 37-6 | 39-2 38°9| 40-0 39:71 46:3 37°71 

| 

BAN.| 88°9 37°2| 38°6 36:9 | 38:4 36°7 387°8 36:4 | 87:7 36°3 | 37-4 36:1 | 37:4 36:2 | 37-8 36°5| 39:1 37:5 | 40°2 38:1] 41-4 39:0] 42:5 39:71 45-1 35:8 


14 15 16 17 18 il) 20 21 22 23 Midnight.} Mean. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. Dry. Wet. 
49-1 45°9 | 48°7 45°3 | 48-0 45:2 | 48°38 45-2] 48°6 45-0 | 48:0 45:3 | 48:0 45-1 | 48-0 45:0 | 48°3 45-1 | 47:3 45:7 | 47-2 45°6| 47-3 45-6148 0 46:0 
*2 4671 | 49°5 45°8 | 49:0 44-9 | 48°6 44-5 | 48:3 44:0 | 48-2 43-7 | 47:4 43-9 | 45-9 43-7 | 45-6 44-4 | 46-2 44-9] 46-0 45-0 | 45-9 45-0] 47-7 45:5 
41-4 | 45°9 41-9} 45°8 42°5 | 45-7 42:3 | 45:3 42-1 | 42-3 40°5| 42-2 40-4] 41:3 40-0 | 41-7 39-9 40°6 38-8 | 39-8 38°3| 37-4 35°8] 44:1 41°8 
33°0 | 89°4 33°5 | 40°3 34:0 | 41-2 385°0 | 40-0 34°5 | 37-4 38:8 | 35:2 33:0 | 34:7 32°6 | 34:4 32-8 | 34:2 32-7 | 34°3 32-7 | 35-1 32-7] 36-0 32:8 
39°8 | 40:0 38°6 | 41:0 39-2 | 40-2 38:8/ 41:2 39:3 | 40°5 37:9] 38:6 35-9] 38-0 35:4 | 38-3 35:6 | 38:7 36-0 | 39:9 36:0 | 39-9 35:4437°6 35-9 
41-2) 41°9 39-7 | 42:6 40:3 | 42-0 39-9] 40-7 39:2] 42:0 40-1] 41:3 39:0| 41:1 40-0 | 40-9 39-4] 41-1 39°3| 40-2 39:2] 41:0 39:1] 40-7 38:8 
39°2 | 40:2 39-0 | 40-7 39-8] 41-0 40:1} 41:0 40-0 40-8 40-0] 40:3 39:3 | 39-7 38-4 | 39-3 39-3] 39°83 38-1 | 39°1 38:2] 39:3 38-4] 40-4 38-9 
40°8 | 42:0 40:0 | 41-0 39-0 | 42-8 39:3] 40:3 38-1] 40°3 37:5] 39-0 37:0| 40-6 37:1 | 40:3 37-0| 40-0 37:1| 39-9 37-0 | 38:8 36:8] 38-9 37:3 
88°1 | 40-1 38:3 | 39-0 37°7 | 40°3 38-3 | 41-3 39-2] 41-6 39-3] 41-2 39:3] 41-7 39-6 | 41:7 39-6] 40°6 39:2] 42-0 39-7] 41-7 39:8] 39-2 37-7 
43°4 | 43°5 42°5 | 44:3 43°3| 45:3 44-8 | 47°5 47-0 | 48-6 47°5| 48-9 47-7 | 49-2 47°5 | 49-2 47-2] 47-7 46°3/ 47-0 45-91 48-0 45-4] 44-0 42:5 
46°5 | 47°7 47:0 | 47-9 47-0 | 47°3 46:3 | 47-2 46°3| 46-8 46:0 | 47-4 46-5 | 46-2 45-9) 47-9 47:1| 49-1 46-4] 46-7 43-5] 45°5 42-7] 47-1 46-2 
41°3 | 46°3 41+1| 47-0 41-9) 46-9 41-4} 45-0 41-6 | 44-5 40-9] 43-9 41-1) 43-4 41-1] 43°1 41-2] 43-3 41-8] 43-9 42:0] 43-5 41-7] 44:3 41-0 
47-2 |48°0 47°5 | 47-7 47:2 | 48-9 47-3] 48°4 46-9 | 47-4 46°6| 47-2 46°6] 47-5 46:4 | 46-5 45°8| 46-1 45:7 | 45°8 45-4| 45-9 45-6] 45°8 44:8 
47°3 | 47°9 47°3 | 48-5 47-7 | 49-0 47°6 | 48-9 47-2] 48-1 46°3| 47-0 45°7| 46-4 45-2 | 46-2 44-9] 45-8 45:0/ 45-7 44-9] 45:2 44:8] 46-7 45-0 
44-4 | 45°9 44-4 | 46:5 44-8) 46-0 44:2] 46-2 44-2] 46:0 44-0| 45-8 43-4] 45:2 43:4 | 44-8 43:1] 45-0 43+1| 44-5 42:8] 42-2 40-7] 45:3 44-2 
45°2| 49°9 47:1 | 53-2 49-2 | 54-1 49-6] 54-1 50-1 /50°8 48:0] 48-0 45-6] 46-5 44:2| 43:2 41-4] 41:0 40:0] 38-8 37-6] 38-9 37-4] 42°6 40-8 
46°6 | 50°8 47°3 | 53:2 48-8) 53°5 49-1 | 52:0 48-8 | 50-0 47-3| 48-0 45:2] 46-5 44:5 | 44:0 42:0] 44:0 41:9] 41:9 39-1 | 39-2 36:7] 42°6 40:5 
34°6 | 40°5 34-4] 39°3 34-0 | 40-4 34-5 | 41-3 34-7 | 39-0 33-1 | 37-7 32-9| 36-3 32-1 | 34:5 31°3| 34:8 30-8| 34-0 31-0 | 33-2 30°1]37°5 32°9 
34°2 | 39°2 33°8 | 38-0 33-7 | 38-2 34:0 | 36-2 32°8 | 35-2 32-1| 33-6 30-6 | 32-7 30°2| 31-2 29:0/ 31-0 28-3 | 30-7 283 | 30-1 28-0 Ee 314 
30°4 | 36°6 33°0 | 36°9 31-2 | 36-9 32:6 | 36-0 31-1 | 35-2 31:9 | 33-8 31-4] 32:3 31-0! 31-4 30:2] 31-9 29:0] 30-1 28-0] 29-9 28:0132-2 29-4 
32°1 | 36:0 30-1 | 35:2 32:1 | 33:3 29-5 | 33-8 30-8 | 32:3 29:1 | 31:0 28-8| 30-0 27-9| 30°6 29-0 | 28°6 26-5 | 29-2 27-1] 27:3 26:0] 30-9 28-4 

9 28-2 | 34:0 27-4 | 85-2 32-4 | 34-2 28°8 | 33-1 29-0] 32-2 27-0] 31-3 29-3| 31:3 30-0 | 28-8 27-7 | 28-2 27-3] 27-0 24-0| 26-0 24:0] 29-7 26-9 
7 | 372 33°6 | 38°4 37-0 | 37-2 32-2 | 39-0 32-6 | 37-1 32-2 | 33-7 30°3| 31:1 29:0 | 29°1 27:5 | 28-2 261 | 26-6 25-0| 25-0 24:0] 29-9 27-2 
32°6 | 861 34:8 | 37+1 34-6 | 33°3 32°5 | 34-8 33-1 | 34-1 32-7 | 31:9 32-0] 30-5 30-1 | 30-0 29-2| 28-8 28-1! 28-3 27-9| 28-1 27-2] 29-0 27-7 
34°7 | 86°0 34°9 | 36-7 35-8 | 37°9 36-2 | 37-2 35°3| 36-9 35-0 | 35-1 34-1] 34:3 33-9| 34-6 34-0| 34:1 33-0 | 35:0 33:0 | 35-0 33-2] 33-6 32:5 
38°3 | 40°1 38°2 | 40°1 38:3 | 40-1 38-3 | 39:9 38:3 | 38-6 38-0| 38-0 37:3 | 37:3 37-1 | 37:4 37-0 | 37-0 36-4] 37-0 36:6 | 37:0 36-7]37°3 36:1 
46°4 | 50°6 47-7 | 49-0 46:2 | 47-0 45°3 | 48-7 46:9 | 47-2 46-0 | 47-4 [46:0] 46:0 [44°6]) 46°9 45:5 | 46°7 45°6 | 46-7 45:2) 47:0 45°71 45:1 43-4 
46°5 | 48-0 46-9 | 49-0 47°9 | 50:2 48-0] 49-8 48-0 | 49-5 48-1 | 52-7 49-4] 53-5 48°1| 47:1 45-2| 46-4 46-0| 46-9 46:0| 47-9 46:0] 47-9 46-3 
511 46:3 | 52-2 48-0] 52:0 47-2 | 49-9 45:6 | 48-0 45-2] 47-9 45:0| 47-4 45-0) 47-7 45-0] 47-0 45:°0| 47-7 44:6 | 45-7 44°3]48-1 45:6 

39°2 | 45:2 40-0 | 45°6 40-0 | 45-0 39:8 | 45-0 40-0| 44:1 39-1 | 43°6 40-0] 43°3 39-9| 43-1 40-0] 44-0 39-1 | 43-7 39-0] 42°5 38:6] 42-6 39-1 
40°8 | 41°7 40-6 | 42:0 40-9 | 41-4 41-0 | 41-2 41:0} 41-0 40:8| 41-0 40-9] 42:5 42:2) 43-9 43:3] 44-6 44-2] 45-0 45-0] 46-1 46-1] 41-1 39-9 
43-2 40°3 | 43°6 40°8 | 43-5 40-4 | 43-3 40-4] 42-4 39-8] 41-5 39:4 | 41-0 39-1 | 40-4 38-7 | 40:0 38°3 | 39-7 37-9] 39°2 37:5] 40:3 38°3 


112 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. APRIL 1899. 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 For Day, | 
Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.]Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.)Dry. Wet.] Max. Min,} 
1 | 35:8 35°8| 36°0 36-0 | 36°0 36-0 | 35°5 35°5| 35°9 35-9] 35°6 35-6 | 35°3 35°3' 35°1 35-1 | 35-9 35°9| 36-4 36-4 | 36'S 36-8 | 368 36-8] 36-9 32-9) 
9 | 32:3 323 | 32-0 32-0 | 32:0 32-0 | 31-9 31°9| 32-0 32-0 | 32:0 32:0 | 32-1 32°1) 32:5 32:5 | 32-9 32-9 | 33-8 33-8 | 34-1 34-11 34-9 34-9] 36-2 31-9] 
3 | 35'1 Bd1| 351 Bd°1 | 3d°1 35°2| 35-0 35-0] 34-4 84-4 | 84-2 34-2] 84-7 34-7] 35-0 35-0 | 35-0 35-0| 35-0 35-0 | 35-2 35-2] 35:3 35-3]35°3 2941 
4 | 31° 31-0 | 31°83 31:3 | 32°7 32°7 | 33-5 32°6] 35:9 35°9 | 85°8 35°38 | 86°2 86°2 | 36°3 36°3 | 34-4 34:4 | 82°9 52:9) 825 32:5 | 31-7 32°09} 36:3 27:9) 
5 | 26°4 26°4| 26S 26'S | 26-8 26S | 27-3 27-3] 27-5 27-5 | 26-9 26-9 | 26-0 26:0 | 26-0 26:0 | 27°3 27°3 | 27-4 27-4 | 28:4 28-4 | 29:0 29:0} 82-4 23:21) 
6 | 23°9 23:9 | 23°4 23:4 | 23°5 23°5 | 23:3 23:3) 23°1 23-1 | 23:0 23:0 | 23-9 23-9 | 24-1 24-1 | 25:9 25-9 | 27:0 27:0 | 28°1 28-1 | 28°8 28°83] 29°8 23:0) 
7 |25°5 25:5 | 25°8 25:8 | 27:0 27:0] 27°5 27°5| 26°4 36-4 | 25°8 25-8 | 24-9 24:9 | 24-2 24-2 | 24-8 24:8) 25-1 25-1 | 25°2 25:2 | 25°3 25°34} 27-5 223) 
8 21°0 21:0 | 20-0 20:0] 18°6 18°6 | 18:4 18:4) 17:7 17°8| 18°4 18:4) 19-4 19°4) 19-3 19°38 | Qu-4 20-4 | 20°9 20°9 | 22-1 22-1 | 22°4 22°4123°7 17-7) 
Q | 23°1 23:1 | 23°] 23-1 | 22-8 22°8 | 21-7 21:7] 21°38 21°38 | 21:2 21:2 | 22°0 22:0 | 24°38 23-1 | 25:3 23-7 | 28°3 26:9 | 26-1 2d°4 | 26°1 25°8 | 28°3 21-2) 
10 | 25:0 25:0 | 25:0 25°0 | 25°0 25°0 | 24:9 24:9] 24:8 24°8 | 24:4 24-4 | 25:7 25-7 | 25:7 25-7 | 28°1 28:1 | 30°0 30°0| 30°1 30°1 | 34-1 32°01 34:1 196 
ll | 19:3 19°3 | 19-0 19:0 | 19°4 19:4] 20:0 20:0] 19°7 19:7 | 19:4 19:4] 19°9 19°9| 19-4 19:4 | 20:7 20:7 | 20°7 20-7 | 20°9 20:9 | 22:4 22:4]22:4 16-4) 
12 | 18:0 16°0}18:0 15:1] 17:2 15°1/ 17:3 17:0) 18:2 18:2) 19°6 19°6 | 20°4 20°4 | 21°6 21°6 | 22°0 22°0 | 22:8 22°8 | 24:3 24:3 | 25:0 25°01 27:0 17:2 
13 | 27:0 26°9/| 26°5 26°3 | 26°2 26°2 | 25°3 25:3 | 25:0 25:0 | 24°3 24:3 | 24:0 24:0 | 23°8 23°8 | 24:7 24:7 | 24:9 24:9 | 26:0 26:0) 24:9 24°99 27-0 23:8) 
14 | 26:0 26:0] 26°0 26°0 | 25:2 25°2 | 25-2 25:2} 25:0 26:0 | 25°0 25:0 | 24:8 24°8 | 24°8 24°8 | 25:1 25:1 | 26°0 26°0 | 25°2 25:2 | 25:3 25°34 26:4 21°38 
15 | 22:8 22-8 | 22°3 2293) 22-2 22:2) 21°38 21:3] 21-1 21°1 | 20°8 20°8)19°9 19°9) 19°9 19:9 | 21:0 21:0) 21:0 21-0 | 22°2 22:2)22°3 22°31 22°38 19-0 
16 | 19:0 19°0}18:0 18:0] 17°2 17°2) 18°0 18:0} 17°5 17°5 | 17°38 17°38} 17-4 17:4} 18-9, 18-9 | 19-2 19-2] 21-1 21-1 | 23-4 22-2 | 23°6 22°07 24-1 144] 
17. | 14:6 14:7} 15°6 15°6 | 15°9 15:9] 16°1 16°1| 16-2 16-l | 16°1 16°0| 16:1 16°1 | 17:0 17:0) 17:7 17-7] 18:9 18-9 | 19°3 19:3) 20°3 20°322°2 14:6 
18 | 15°2 15°2|15°1 14:1 | 14°6 14°6] 15-2 14:0) 15-2 14°4|16°0 15:0) 17-4 15°3) 17:1 15°7 | 19°1 18°8 | 21:0 20:2 | 20°8 20:4 | 21-2 21°09 27:0 14°6 
19 | 26°5 26°5 | 25°6 25°6 | 26°3 26°3 | 25°8 25:8 | 25:2 25:2 | 25°2 25:2 | 25:1 25°1 | 25:2 25:2 | 26:0 28:0 31°9 31:9 | 32:0 32:0) 32:0 32°09 32:0 18°3 
90 | 18:9 18-8] 20:0 19°4] 19°9 19:4) 20°2 19°8} 20°1 19°5 | 21:1 20:1 | 22°9 22-0 | 23°6 22:9 | 24:9 24:1 | 31:9 30°0 | 33°8 31:0} 25°2 25°2933°8 18:9 
21 (1975 19:5 }19°6 194/188 18:4] 19-2 15:9] 19:7 18-4} 21:4 20-9 | 21-2 21-2 | 22-2 22-2 | 24-0 24:0] 24-4 24-4 | 26-0 26-0] 25:9 25:9]27-3 13:3 
92 |13°1 13:1] 13°6 13°6|15°0 12°9}] 15:2 14:1) 16°6 15:7 |17°6 17:1) 18:0 17°6/ 18:1 18:1) 19-1 19°1]18°3 18:3 | 21:0 20:0} 22:2 21°14} 26:1 131 
23 | 24:6 24°6 | 24-8 24°8 | 25:2 25°2 | 248 24:8] 24-1 24:1 | 24:2 24:2 | 24:8 24:8 | 24:2 24°2 | 26:0 26:0] 27°6 27-6 | 26°6 26°1 | 29°9 28°77 29:9 241 
24  30°0 30:0 | 31-2 31:2 | 32:0 32:0 | 33-0 33-0] 34:0 34:0 | 34°5 34°5 | 84:7 34:7 | 34:0 34:0 | 84°9 34:9 | 35°3 35°3 | 35°3 35°3 | 35°8 35°8 | 36°4 30:0 
25 | 35°1 35:1 | 35-0 35-0 | 34:3 34:3 | 34:0 84:0] 31:9 31:9} 80-1 31:0 | 29°9 29-9 | 30-9 30-9 | 31-9 31-9] 30-9 30-9 | 30°7 30°7 | 31°8 31°8] 35-1 29-0 
26 | 31:0 31:0 | 30°2 30-2 | 29°8 29°8 | 29:0 29:0] 29°3 28°8 | 33°8 30:8 | 33°3 82:0 | 34:1 32:1 | 35:0 32:0 | 35°3 32:2 | 37-1 33°6 | 37°9 35°3]41°3 29-0) 
27 = 84:3 84:3 | 33-9 33-9 | 33:3 33°3 | 33:0 33-0 | 33°2 33:2 | 33°8 33°8 | 33:2 33°2 | 33°7 33:7 | 83°7 33:7 | 34°1 33-7 | 84:0 33°2 | 34-0 33:3] 35°5 82:0] 
28 | 36:1 36:1] 865 36°5 | 387-2 37:2) 37:71 37:1 | 86°9 36°9 | 87:0 37:0 | 87°38 37°3 | 87°8 37°8 | 87-4 37-4 | 37°6 37°6 | 38-0 35:0 | 88:0 38:07 38-0 36-0] 
29 | 34:5 34°5 | 33°9 33°9| 34:0 34:0 | 32°1 32°1 | 381-4 31°4 | 27:7 27°7 | 27:2 27:2 | 26-0 26:0 | 25:3 25°38] 25°1 25:1 | 24°9 24-9 | 24-4 24-4 934°5 17-8] 
30 | 17:4 17-4] 18:3 18:3] 17°6 17°6}17°5 17°5| 18:0 18:0) 17°8 17°8| 18°3 18°3 | 20:0 19°9 | 23:9 23:7 | 26:0 25:1 | 25:6 23:9 | 27:0 26:0] 28:1 17-4) 
MEAN. | 25°4 25:3 | 25°4 25°3 | 25:4 25:2 | 25°3 25:0 | 25:2 25:1 | 25:3 25:2 | 25:5 25:4 | 25°8 25°6 | 26°8 26°6 | 27°7 27:4 | 28°2 27°8 | 28-4 28°14 30°6 22:3) 
13 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.} Mean. 
Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.JDry. Wet, 
1 | 36°9 36°9 | 36°9 36°9] 36°6 36°6 | 36:4 36°4 | 35°1 35:1 | 83°9 33°9 | 33°2 33:2 | 33°2 33:2] 33-0 33-0 | 3371 33-1 | 82°8 32°8 | 32-2 32:2] 35:2 35:2) 
2 |35°5 35°5 | 35°9 35°9) 386-2 36:2 | 36:1 3671 | 35°9 35:9 | 35°8 35°8| 35:3 35°3 | 35-0 35:0 | 85°1 35:1 | 35°0 35:0 | 35:0 35:0 | 85:0 35:0] 84:1 34-1) 
3 | 35°3 35°83 | 34°] 34:1 | 33°1 33-1 | 32°38 32°3 | 32:1 32:1 | 30°9 32°0 | 29°1 29:1 | 29°3 29:3} 30°0 30:0 | 30°38 30°3 | 30:0 30:0] 30°3 30°3]33:2 33:2)% 
4 |31°7 31°7| 31:3 31:3 | 29-0 29:0 | 29°3 29°3 | 29-4 29-4 | 29-1 29-1] 29:0 29-0 | 28-5 28-5 | 28-8 28-8 | 28:0 28:0 | 28-1 28:1 | 27:9 27-9] 31-4 31-4] 
5 | 29°7 297 | 31-8 31°8 | 82:4 324 | 80-7 30-7 | 28:4 28-4) 26-9 26-9 | 25-0 25-0 | 24:3 24-3] 24-0 24:0 | 23-8 23°8 | 23-3 23:3 | 23°2 23:2) 27-1 27-1) 
6 | 29°8 29°8 | 29°3 29°3 | 29-1 29-1 | 28:0 28:0 | 26:0 26:0 | 24:9 24:9 | 24-8 24-8 | 25:2 25:2 | 25:0 25:0 | 25°3 25°3 | 25:5 25°5|25°6 25:6] 25-7 25-7) 
7 | 25-4 25:4 | 24-9 24-9 | 24°3 24:3 | 24:8 24°8) 25-9 25:9] 25:3 25:3 | 24°9 24-9 | 23°6 23°6 | 24:0 24:0 | 23:5 28°5 | 23-0 23-0 | 22°3 22°3] 25-0 25:0) 
8 | 225 22° | 22°8 22°8 | 23-2 23-4) 23:1 23:2 | 23:2 23-2) 22-4 22-2 | 22-3 22:3 | 23:2 23-2 | 23:3 23:3 | 23°3 23°38 | 23°7 28°7 | 28-1 23°1] 21-4 21-5) 
9 | 27-2 26°3 | 26°3 26°0 | 26°7 26°7 | 25°5 25:5 | 25:6 25°6 | 25°38 25:3 | 25-8 25°8 | 25-4 25-4 | 25-4 25-4 | 25:4 25°4 | 25:1 25:1 | 25:0 25°04 24-8 Q4-5i 
10 | 28:0 28°0 | 26°2 26°2 | 26:3 26°5 | 26°5 26°8 | 26°1 26:1 | 24:2 24:2| 22:4 22:4) 21:5 21:5 | 21:2 21:2) 21:1 21:1 | 20°9 20:9] 19°6 19°61 25-3 25:2) 
11 | 22-1 22-1 | 21°8 21°8 | 21:0 21:0 | 21-1 21-2] 21-1 20°8) 19:7 19:1| 18-7 18:7] 17-9 17:9] 16:4 16°8| 17:0 17:0) 17:0 17:0] 18-0 16:0] 19-7 19:6) 
12 | 24°2 24°2) 24°7 24-7 | 25:5 26-0 | 24°6 24-0 | 24:0 28°4 | 22°8 22°2| 22-4 22:0 | 24:0 24:0] 24:9 24:9 | 25°3 25°3 | 26°6 26°6 | 27:0 26°84 22°5 22-1) 
13 | 25°2 25°2 | 26:0 26°0 | 26°2 26°2 | 27-0 27-0 | 26°7 26°7 | 26°6 26-6 | 26:0 26:0 | 25:9 25:9) 25:5 25:5 | 25:3 25-3 | 25-6 25°6 | 25-7 25°7 | 25-6 
14 | 26-4 26°4| 25°8 25°8 | 25°5 25°5 | 25°9 25:9] 24:8 24°8| 24:0 24:0 | 23:0 23:0 | 22:2 22-2 | 21-3 21°3| 21-5 21°5 | 22:0 22:0 | 22:5 22-5) 24-5 
15 | 21:0 21°0| 20° 20°5 | 22°5 22:0 | 21:8 21°8| 20°0 19:2] 19-9 19-2] 19-8 19-8] 19-0 19:0} 19-0 19:0] 19:0 19:0 | 20:0 20:0 | 19:8 19:8] 20-8 
16 | 24:1 22-0 | 23:0 21-2 | 20-0 19°1} 20-4 193) 19:2 19:2] 19-2 19-2) 18-1 18:1] 17:1 17:2] 15:6 15:8) 14:9 15-0 | 14:7 14°9/| 14:4 14:4] 18°8 
17 | 20°3 20°0|19°9 19-1 | 22-2 21-1) 19-2 18-9] 188 18°8| 17:4 17:4] 17-2 17:2) 16:7 16:7 | 17:2 17:2) 15°7 15:8) 15:5: 15:5 | 15-6 15:8] 17-5 
18 | 21°0 20°9} 21:1 21-1 | 21°5 21°5 | 21:2 21:2) 21:0 21:0 | 22:1 22:1 | 24-1 24:1 | 26-1 26:1] 26:2 26:2) 26:2 26:2 | 25°6 25°6 | 27°0 27:0} 20°5 
19 | 36-0 31°7 | 29-1 29-1 | 29°8 28°8 | 27:0 26:0 | 25:7 25:7 | 25:1 25:1 | 22:0 21°8| 21:0 20°8 | 20-2 20:1] 18:5 18°5| 19:2 18:4] 18°3 17:6 | 25-6 
20 | 24°8 24:1 | 26°0 25-0 | 32:1 25°4 | 25°6 24:1 | 28°3 22-3 | 28:4 29:5 | 22-8 22:0] 20-3 20:1] 19-8 19°3)19°6 19-1 | 19:7 19°1|19°7 19°4] 23-3 
21 | 27°8 27°8) 27:0 27-0 | 25°7 25-7 | 25°8 25:8 | 21-2 21:2 | 21:2 21-2) 19-0 19°0/ 17-0 17:0] 15-8 15°8|15°8 15:7) 15-1 15:1) 13-3 18:3] 21-1 
22 | 24°4 23°38 | 24°7 24:4 | 26:1 25°7 | 24-7 24°7 | 25°1 25:1 | 24°] 24:1 | 24-1 24-1 | 24-4 24:4] 24-2 24°3 | 24-4 24:4) 24:5 24°5 | 25:0 25:0] 21-0 
23 | 28°0 27°8| 28°6 28-6 | 28°5 28°5 | 29-0 29:0 | 28-9 28:9 | 28-1 28-1] 27-9 27-9] 28-0 28-0 | 28-1 28-1 | 28-4 28-4 | 28°3 28:3 | 29:2 29:2] 27-0 
24 | 36°0 86:0 | 36°3 36°3 | 36:4 36:4 | 36°4 36:4] 36:1 36:1 | 35:7 35°7 | 85°9 35°9| 35:0 35:0 | 85°2 35-2| 35-0 35:0 | 35:0 35-0 | 35:2 35:2] 34-7 
25 | 380°0 30°0| 30:0 30:0 | 30-2 30-2] 30:0 30:0 | 29-0 29-0 | 29:0 29-0 | 30-2 30:2] 80:2 30-2] 31-3 31°3 | 31-2 31:2] 81:0 31:0 | 31:3 31:3] 31-2 
26 | 38°8 36:0 | 39:0 35°6 | 40-0 36°9 | 39°6 36:2] 41:3 37°5 | 39°8 36:9 | 37:3 35:1 | 36-2 34:3 | 36-6 34:8 | 35°6 34:6 | 86:0 35:9 | 35:4 35:3] 35:5 
27 | 84:0 33°3 | 34°2 32-7 | 34-1 32°3 | 33°0 33-0 | 32:1 32:1 | 32:0 32:0 | 32:1 32-1] 32:3 32:3 | 33-0 32-7 | 33-2 33:0 | 34:6 34:6 | 85-5 35:5] 335 
28 | 87°0 37°0 | 38°0 38-0 | 37°7 37°7 | 87°38 37°3 | 87:0 37:0 | 37:0 387-0 | 36°9 36:9 | 86°8 36-7 | 37:3 37°38 , 37:0 37:0/ 36°6 36-6 | 36:0 36:04 37-1 
29 | 24:0 24:0 | 23°5 23°5 | 23°8 23°8 | 22°7 22°7 | 22-1 22-1 | 21-4 21-4] 20°8 20-8 | 20-2 20-2] 18-6 18°6]19°3 19°38) 19°38 19°3)17'8 17-9} 25:0 
3 28°1 26°3 | 28°0 26:0 | 28:0 26-4 | 27°7 26:2] 26:0 24:9 | 26-0 25:0] 24:4 28-8 | 24:0 23:4 | 23-8 23:3 | 23°38 23:1 | 28:3 22-8 | 23-7 23-0] 23-1 
Mxkan.| 28°3 28°0 | 28°2 27°9 | 28°5 27:9 | 27°8 27:5 | 27°0 26°8 | 26:4 26:2) 25°8 25-7 | 25:4 25:4] 25:3 25:2) 25-2 25-1 | 25:2 25:2 | 25:2 25-0) 26-4 
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47-0 47-0 
46°6 45-0 
47-0 46:5 
46°8 44-6 
46-1 42-0 
41-1 38-1 
40:9 39°7 
36-2 35:0 
40°0 37°5 
38°7 38:0 
38-0 34:4 
31-4 29°3 
43-0 40-1 
41:3 39°3 
40:0 37-1 
34-1 32:3 
328 30-7 
29°9 28-7 
41:0 39°6 
33°9 32:9 
32-0 30-9 
29-1 27-2 
422 40-2 
43°0 42°3 
52°5 49-0 
45:2 44-1 
47-0 46-0 
47-0 46-9 
43-1 42-0 
33-2 31-3 


38°6 


.|Dry. Wet. 
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Dry. Wet. 
48°1 47°8 
46°2 44-9 
47°1 46:9 
45°9 44:9 
46:0 42:0 
42°8 38°8 
39°9 38°6 
34°6 33°3 
38°1 36°4 
38:1 37'3 
381 35:0 
30°3 28°8 
43°1 40:0 
42:0 39:7 
39°8 36°9 
85°0 32°74 
32°9 30°3 
28°0 27:2 
42-1 40:3 
34°9 33°6 
31°9 31:0 
28°0 26°7 
42:2 40-0 
42°9 42°3 
50°0 48°8 
45:0 44:0 
46°5 45:9 
47°3 47-1 
42°9 41:2 
33°9 31:9 
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518 50°8 
476 47°3 
50°5 48:4 
44°6 
45:0 
46°2 42°5 
41:9 39°5 
45:0 39:2 
45:0 41:7 
431 40°8 
42°9 37°4 
461 40-2 
460 41:0 
45:4 40:3 
44°] 37°7 
44:4 37:3 
42:0 35:0 
429 38°2 
43°3 40:1 
46°9 40:0 


we 
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43°9 41:0 
45-1 39°3 
501 43°6 
50°9 501 
47°6 44:3 
59°0 49:9 
531 49:0 
52°4 516 
39°8 38:1 
48°3 40:1 
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38:0 
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.|Dry. 


49°6 
44:7 
479 
48-0 
45°0 
39°8 
38:0 
36°0 
36:0 
39°7 
36°8 
32°0 
43:1 
43-0 
38°9 
36°5 
35°8 
30°0 
41:9 
35°7 
34:1 
30°0 
43°2 
43°3 
42-1 
45:1 
45°8 
48-0 
38°9 
36'5 
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40:0 


.\Dry. 


51°5 


Wet. 
50°2 
45°8 
48°3 
47:0 
43:2 
421 
40:0 
37°9 
41:0 
41-1 
35°9 
39:0 
4071 
41:0 
38°0 
36°3 
35:0 
36°8 
38:2 
392 
39°4 
34:0 
430 
46:2 
43:1 
477 
49:0 
51-0 
38°3 
38:0 


41°5 


50°2 
46°3 
50:0 
46°3 
43-0 
430 
40:0 
382 
41°3 
41°3 
36'8 
39°9 
40-0 
41-7 
382 
3771 
35°0 
37-7 
39°0 
39°3 
40°9 
36°4 
430 
49-0 
44:0 


2 48°5 


48°6 
§2°2 
388 
38'1 


42-1 


53°6 
49°1 
511 
511 
50-1 
47° 
45:0 
47-2 
47-2 
48-1 
45°2 
49°7 
46:9 
49°6 
46-1 
4671 
44:2 
43°7 
45°9 
48:7 
471 
48-0 
53°0 
53°3 
527 
62°0 
547 
57°3 
45°1 
50°0 


49°3 


‘y. Wet.] Max. Min. 


46'0 
43°8 
46-1 
439 
40-0 
38°9 
37:0 
340 
30°2 
36°9 
33°5 
29°0 
42:0 
33°1 
35°4 
32°4 
317 
27°3 
34°38 
328 
30°0 
26°4 
42:0 
42°5 
41-9 
42-2 
45°0 
45-2 
36°0 
31°9 


374 


.|Dry. 


49-4 
48-4 
48°3 
47:0 
43°9 
43:0 
42:0 
455 
45:0 
42-1 
42°5 
45:0 
44:9 
43°2 
42:0 
41°1 
42°3 
361 
45°0 
46°2 
39°3 
44°6 
46-2 
52°1 
46:9 
60:0 
50°0 
54:3 
42-0 
49-0 


45°6 


Wet. 
476 
48:2 
45:0 
43°4 
42:0 
39°9 
39°9 
40°9 
42:0 
39°0 
36°0 
38°2 
41:0 
39°9 
36°9 
35°3 
37:0 
35°5 
40°2 
40-0 
36:0 
40°6 
43°9 
50:4 
44:0 
52°3 
47:5 
52:4 
38°3 
41:0 


41°8 


MwoonNT ODN 


He OUR OK Be oe 
AmSoeo WNSOIN 


i 
for) 
pe 


44°6 


39°8 | 43:9 


34-9 | 39-1 
35:2 | 38-0 
35:0 | 34:3 
39-0 | 40-0 
38:1] 40:0 
35-1 | 85-1 
40°1 | 43-0 
43°3 | 47:0 
50-2 | 51-1 
44:0 | 45:8 
51°6 | 53:8 
46°6 | 48°1 
518 | 52:2 
36°9 40-0 
39:9 | 44:3 


41:0 43°2 


21 


~ 
wad worcw wim 


co 
wWNNwPow wpwnwe 


Pe OO OrOOMAW DO 


DCO Ht 


.| Dry. 


47°9 
48°3 
46°6 
46°5 
439 
43°4 
39°8 
42°3 
43°0 
37°9 
36:2 
41:0 
44°] 
39°0 
38:0 
37:0 
36:1 
342 
37°6 
377 
42-4 
46°2 
515 
45°6 
51:1 
479 
50:0 
39°0 
41°6 


3 | 42°3 


Wet. 
46°5 
48:1 
450 
42°7 
38°5 
39°5 
38:0 
39°1 
41°0 
30°9 
32 
38°7 

40:0 
361 
34:8 
32:1 
a2 
34:1 
35°7 
35:0 
319 
40-1 
42-4 
49:2 
43°8 
48-1 
469 
48°0 
36°0 
37:9 


39°7 


POUR Bo wowoc woe 
CNW AWN Coro és SSE68 
WOSHHE HWNHOMND FOWOK TEAS 


= 
© 
foo} 


47:0 
46°3 


39°0 


oo 
Pee 
(eX) 


41-1 : 


Midnight. 


47-5 
47-2 
46:1 
45°3 
41°6 
42:3 
373 
40-0 
40°6 
370 
336 


43-0 


48-9 
45-2 
376 
40°6 


46°1 
47-0 
45-0 
42-0 
380 
40°0 
36'2 
37°9 
39°7 
34:2 
31:0 
40-2 
40°0 
38:0 


7 34:0 


30°2 
30°0 
39°2 
335 
32°2 
29°3 
40:2 
42°6 
48-4 
43°6 
47-0 
46°1 
43°6 
33°1 
35°5 


38°8 


Mean, 


49-4 
46:8 
48-0 
47-4 
451 
43-4 
40°7 
40-7 
41°8 
41-0 
39°71 
39°1 
44-0 
43:3 
40°7 
38-6 
37°3 
35-2 
41-2 
39°8 
36-7 
37°9 
46-2 
48-2 
46°3 
51-6 
48-9 
50°3 
40-2 
41-2 


43°0 


.|Dry. Wet.JDry. Wet. 


48-4 
46°3 
46°6 
44-9 
41°6 
40-1 

38°8 
37°6 
39°4 
38°6 
35:1 
35°9 
40:1 

39°3 
36°5 
34:0 
33°4 
33°4 
38°7 
36'2 
34°5 
34°7 

42:2 
46°8 
44:2 
47-1 

46:9 

49°3 
38:1 

36°5 


40°2 


114 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry anp WET BULBS. MAY 1899, 
| 
| 1 2 et ee 5 6 7 8 9 10 1 For Day. 
—— ——_— SS Sar recas |kaaaana?: = a =a 
\Dry. Wet.!/Dry. Wet.!/Dry. Wet. Dry. Wet.,Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. . Min.) 
| 4 | 23-1 23-0 | 298 22-7 | 23-0 23-0 | 23-2 23-2| 23-0 23-0 | 23:1 23-1 | 23°3 23:3 | 24-0 24-0 | 29:0 29-0 | 81:2 31-2] 32:3 32-0 22°8 | 
2 | 29-0 29:0] 28°3 28:1 | 27:1 27:0) 261 2671 | 25°6 25-6 | 25-0 25:0 | 25°5 25°5 | 26°0 25-9 | 27:5 27°5| 28°8 28°8| 28-0 27:0 23°5 
8 | 22°0 21:9} 21:3 21-3) 21°1 21:0) 20°0 20:0 | 21°1 19°5 | 22°8 21:9 | 23°9 22°5 | 25:2 23°3 | 26-1 24:9 | 25°3 25:0) 26°6 25-9 20°0 
4 | 24-0 23-°2| 24:3 22-4] 24-2 21:9 | 24:1 21°1| 25:0 22-6 | 26°7 22:1 | 27-1 22:9) 28-1 23-7 | 30°8 26:9 | 31-2 28:9) 30°38 28-1 24:0 | 
5 | 26:2 26°2| 26:8 26°8| 27:0 27:0 26-8 26°8 | 26-1 26-1 | 26°6 26°6 | 25°6 25°6 | 380-0 26°7 | 30°38 26:0 | 28:2 27:3 | 27-7 27-4 25°6 
6 | 80:0 285 | 29:0 26:0 | 28°8 26:0 29°3 28:1} 29:0 28:2) 30-0 28°5 | 31:1 28:1} 82:1 28-1 | 36:0 30°2 | 86°38 32:0 | 35:7 32°8 28°8 | 
7 |82°9 31-2) 33-0 31°4| 32:0 31:3 33:4 32:4) 34°9 33-5 | 36:0 33°8 | 37:2 34:9 | 38°0 35-7 | 37°9 36-1 | 88°3 36:3 | 37-8 36-0 32:0! 
8 | 84:3 27-7 | 34°8 28°3|35°0 29:2 34:0 29°5 | 34:0 30°0 | 34°8 32:0 | 35°7 31:0) 36:0 3077 | 36°0 31°6 | 38°3 33:1] 4071 33-9 34:0 
9 | 37°1 30-7 | 37:0 29°8| 88:0 27:7 | 38:2 27:1 | 38:5 33°6 | 88:7 35°8 | 39:0 37:4] 38°8 37:0 | 39:0 36:0) 41:1 38:9) 40-1 37-1 35'9 
10 |37°6 35°2/ 37:0 36:0} 36:0 36:0 | 36:0 35°7 | 36:0 35:7 | 36:0 36:0 | 35°9 35:9 | 36:0 36°0 | 36:1 36:1 | 37:1 37:1|37'8 378 359 
11 | 381 38:1 | 37:8 37°8| 38:1 3871 | 36°9 36°9 | 37-3 37°3 | 37-9 37:9 | 38:0 35:0 | 88°5 38°5 | 39:0 39:0 | 39:0 39:0) 38-7 38-4 36°9 
12 | 40°] 28-4] 38°8 28-1 | 39:3 29-0) 39-1 29:0] 40-5 29:8] 42-1 31°1| 41-0 81:4] 42:0 33-9 | 41-4 33-1 | 43:2 34-9] 41-8 39-1 33'1] 
i 18 | 33:0 33-0] 33:0 33-0 | 32°8 32°8 | 32:1 32:1] 31-9 31-9) 31:4 32:0) 31:3 31:3) 31:0 31:0 | 81:4 31:4) 31:5 31:5 32-0 32-0 26°0 
14 | 26°0 26-0 | 26:0 26:0 | 26-0 26:0] 26:0 26:0} 26-0 26:0 | 26:4 26:4 | 27°6 27-6 | 28°8 28°8 | 30:2 30:2 | 32:0 32:0 | 32:0 32°0 26-0 
15 | 289 28°9| 28:0 28-0 | 29:0 29-0 | 29°3 29:3 | 29:7 29-7 | 80°6 30°6 | 32°0 32°0| 34:0 32°5 | 34:0 32:9] 34:6 33°6 | 34:1 33:9 28'0 
16 | 30°5 30°5 | 29°8 29°8| 29°8 29°8 | 29-4 29:4} 29:0 29:0 | 29°1 29°1| 29:5 29°5 | 29°5 29:5) 30°5 30°5 | 31:0 31:0/ 30'S 30°8 278 
17 | 28°3 283 | 28°3 283 | 283 28°3 | 28-9 28°9 | 29:1 29-1 | 30:0 30:0} 30°6 30°6| 31°6 31°6| 31-5 31:5) 316 31°6 | 316 316 27-1 
18 | 27:0 27:0 26:9 26°9| 26°9 26°9| 26-4 26°4 27:0 27:0) 28°0 28:0; 29:4 29:4) 29-9 29:9} 305 3805/| 30-0 30:0) 2971 2971 26°3 
19 | 28:0 28°0 28°1 28-1 | 28°9 28-9 | 28°8 28°8 28°38 28°8| 29:0 29:0 | 29°7 29-7 | 30°6 30°8 | 30°9 30°9 | 31°5 32:0) 33:0 33:1 28:0 
20 | 33°8 33°8 34:0 34:0 | 34:7 34:7 | 34°2 34-2 | 34:0 34-0 | 33:0 33:0 | 32:0 32:0} 32:0 32-0} 31°38 31°8/ 32:0 32:0] 316 31-6 26°0 
21 | 25:2 25°0 24°6 24°6 | 24:3 24:0 | 24-2 23°9 | 24:0 24-0 | 26°5 26:1 | 26:0 25°5 | 26-2 26-0 | 26:9 26:0 | 27:0 26°6 | 27:9 27:0 | 29°6 28°4]30'1 23:8 
22 | 23:0 23:0 | 22-4 22-4 | 22°0 22:0] 21:4 214 | 21-0 21:0 | 21°3 21°3 | 22°6 22°6 | 22-1 22-1 | 23:6 23°6 | 24-1 24:0 | 25°5 25:4 | 25°5 25°41 26:0 21-0 
23 | 24:0 24°0 | 24:0 24°0 | 24:0 24:0 | 26:0 26°0 27°5 27-5 | 29°8 29-8} 31°6 31°6| 34:0 34:0 | 380°2 30:2] 30°6 30°6 | 30-4 30°4| 321 32:19 34:0 24:0] 
24 | 28°4 28-4 | 28:0 28°0 | 28:0 28:0 | 28:0 28:0 27-2 27:2 | 26°6 26°6 | 26:2 26:2) 26°6 26°6 | 26°3 26:3 | 26°8 26°8 | 27-9 27:9) 28:6 28:6] 28:6 23:0 
25 | 22°2 20°3 22:0 21:0 | 22°0 21°2| 22-2 21-7 | 22°6 22°6 | 23°3 23:0 | 23°7 23°6 | 24°5 23-9 | 24:5 24:0 | 28:0 26°5 | 25:4 24:6 | 27°6 26°41 30°6 22°0 
26 | 24:6 24°6 23°8 23°8| 24:0 24:0 | 24:4 23°8 | 25-3 24:5 | 261 25:1 | 27:0 25:1) 31:2 28°6 | 31:0 29°5 | 27:4 26°6 | 31°38 29°5 | 34-5 31°4]37:1 23°8 
27 | 28°0 27°8 | 28:0 27-6 | 28:0 27:1 | 28:1 28:0) 29-7 28:3) 31:0 28:5} 31:2 29°1| 36:0 31°6 | 39°6 32:4] 35:4 33°5 | 38771 34:9) 37-1 34:7] 40:1 28:0 
28 | 32°2 29°38 32:1 30:0| 31°5 30°0/31°6 30:0 31:3 30°4| 32:4 30°6 | 32°0 32:0 | 34°6 32:0 | 35:4 32°5 | 37:1 36:0 | 39°8 37°8 | 38°6 37:3] 40:0 31:3 
29 | 36-2 32°0 36°1 82°3) 85°9 32°3 | 35°5 382-7 | 35°38 32°7 | 25°7 32°4| 37:0 34:0 | 38°9 36-0 | 38°5 85°6 | 39°2 36°6 | 40°5 37:2) 40°9 387-04 42-1 35:3 
30 | 85:0 34°8 34:9 34°6 | 34:0 31:9) 33°7 31:0 | 33°5 31:0 | 33-4 31:0 | 34:2 32:0] 35-0 32:4 | 35-4 33-7 | 35-4 34-7 | 385°0 35-0 | 85-4 35:4] 36°3 33-4 
31 | 84:7 34°7 | 845 34°5 | 84:1 84:1 | 33°7 33-7 | 32-0 32:0] 83°83 32°5 | 33:0 382-7 | 33°8 33:0 | 85-9 33-2 | 363 84:8 | 36°S 36-3 | 38°8 37°51 43°9 32-0 
MEAN.| 29°8 28°5 | 29°5 28:2 | 29°5 28:1 | 29:4 28-1 29°6 28:4 | 30°2 29:0} 30°6 29°5 | 31°8 30°2 | 32°5 307 | 32°9 31°7 | 33-2 32:1 | 33°9 32°7] 36-0 27:9 
13 14 15 16 17 18 19 20 2] 22 23 Midnight.J Mean. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.JDry. Wet.| 
1 | 82:9 32:9 | 32°9 32:9 | 33:0 33:0 | 32°9 32:9 | 32:2 32:2 | 32:0 32:0) 32°0 32:0 | 32:0 32:2| 30°8 30°8 | 30-0 30:0 | 29°3 29°3 | 29°2 29:2] 28°83 28-7} 
2 | 29:0 28:0 | 28°9 28:9 | 28:0 27:9 | 28°3 28-3 | 28°8 27:8 | 27-1 27:1 | 26°6 26:7 | 26:0 25°8 | 25:0 25:0 | 25:0 25:0) 24:1 24:1) 28°5 22:5] 26°9 26°77 
3 | 29°6 27°8 | 29°9 28-1 | 80-4 28-4) 31:0 29:0} 32:9 30-7 | 31:2 29:0 | 29°8 27:9] 27°6 25°6 | 26°4 25:0 | 26°0 24-7 | 24:0 23-7 | 24:2 23:04 26-2 24:9) 
4 | 82:9 29-0) 33:0 29°6 | 34-4 30°4| 86'9 31°8 | 31:9 29:4] 31°4 29:3 | 30:0 29-0 | 28°2 28:1 | 27°38 27°38 | 27:9 27:9) 27°4 27:4) 27-0 27:0] 29:0 26°6 
5 | 303 29°0 | 32:0 30°0 | 33:3 30:3 | 32°8 30:4] 31°8 29-9] 31:1 29-4 | 30°0 28°5 | 29:0 28-2} 30°4 29:0} 30:4 29:0} 30°71 288] 30:0 28°8]29°3 28:0 
6 | 37°8 34:1 | 39°2 35°3 | 39-2 35:0 | 39-5 35:3 | 39°38 36:0 | 41°1 37:1] 38:0 34°9 | 385-9 33:4| 35°1 33°9 | 34:3 33:3 | 83°7 32:0 | 82°77 32°57 346 318 
7 | 38971 35°6 | 39°8 34:3 | 41-0 36°9| 40°0 36:4] 39°5 36:2 | 38°9 34:3 | 38:0 33°9 | 36° 33:4] 35°3 33-2 | 34-4 32°9| 35°3 31-2 | 35:0 28°27 36°38 34-0 
8 |48°9 35:0) 44°7 36°0 | 45°0 36:9] 46°8 37:8 | 47:0 39°8 | 45°8 38°8 | 40°7 85:1 | 37°3 33:3 | 89°8 35:0 | 88°38 33°8 | 87°6 33°3 | 37:0 32°38] 39'1 33:3] 
9 | 42:0 38:1 | 42°1 38-0 | 42:2 37°9 | 42:4 39-0] 41-0 87:0 | 40°0 35°4| 38:9 35:1 | 37:7 34:9 | 37°8 36:4 | 85°9 35:9 | 36:2 33:3 | 37:0 32:0] 391 35:0) 
10 | 38°2 38:2| 38:9 38-9 | 38°3 38°3 | 38°3 38°3 | 88-0 38:0 | 38°5 38:5 | 38:0 38:0 | 88:2 38:1} 38:0 38:0 | 37:9 37:9] 388°0 38:0 | 88:1 38:14 387-4 37:2] 
11 | 42°1 39°92 | 42:2 39-0 | 41°3 37:3] 40°3 39:1 | 40-2 38-2] 41:0 35:0) 41°1 34:9 | 40:0 30:4 | 39:2 30°2| 41:0 28°9) 42°3 30-5 | 41°8 29:°2139°7 363 
12 | 40°0 36°3 | 405 38:0 | 40°2 38:9] 40:9 39:1] 40°3 38:9 | 38:0 387°3| 387-0 36°5 | 85:0 35:0 | 34:9 34:9 | 34°3 34:3 | 83-1 83:1! 331 33:19 39-0 34-2] 
13 | 32°9 32°9 | 32°4 32°4 | 32°5 382°5 | 31:9 31:9 | 31:0 31:0] 30°2 30:2 | 29:1 29-1 | 28°9 28-9 | 28-8 28:8 | 28:0 28:0] 27-1 27:1 | 26:0 26:0730°9 310 
14 | 326 32°6 | 31-2 31°9| 31:4 31:4] 31-0 31:0] 31:4 31:4 | 305 30°5 | 80-2 30:2} 80:0 30:0 | 80:0 30:0 | 30°0 30:0 | 29°8 29°8 | 29°8 29°8]29°5 29:5 
15 | 87°6 36°5 | 34:0 33-4 | 350 33°8| 35:1 34:0 | 34:9 33:5 | 33:0 33:0 | 311 32:0] 30:0 30-0} 30:0 30:0 | 30°0 30°0| 30:0 30:0 | 30°38 30°8) 32:1 317 
16 | 30°2 30°2 | 30°4 30-4 | 29°4 29-4 | 30°6 30°6 | 30-2 30:2] 80°1 30:1] 30°5 30°5| 30:0 30:0 | 80:0 30°0 | 29°3 29°3 | 28-1 28:1 | 27°8 27°81 29°9 29:9 
17 | 31-0 31°6| 31:0 31:0 | 30-2 30-2] 29° 29-8 | 29-4 29:4 | 28:5 28:5 | 27:9 27°9| 27:2 27:2) 27-3 27-3 | 27-1 27-1] 27-1 27-1) 27-1 27:14 29-4 29-4 
18 |30°3 30°3 | 29°1 29:1 | 29°7 29°7 | 80°9 30:9) 27:0 27:0 | 27°3 27°3 | 26°3 26°3 | 26°3 26°3 | 26°8 26°8 | 26:3 26°3 | 27-0 27:0 | 28:0 28-0] 28:1 25-1} 
19 | 85°0 85°0 | 82°6 82°6 | 8171 31°3| 31:0 31°C] 80°5 30° | 30°5 30°5 | 30-4 30:4] 31°8 31:8 | 31:8 31°8 | 31°8 31°8| 382°0 32:0 | 334 32°4731:0 310 
20 | 30°77 30°7 | 80°7 30°7 | 29°9 29:9) 29:0 29-0 | 28°6 28°6 | 28°8 28°8| 27°3 27:3 | 26:2 26:2| 26:2 26:2 | 26-1 26:1) 27:1 26:1] 26°0 25°3430°4 304] 
21 | 281 28-0 | 29:1 28-2 | 29-4 28-9] 30:1 29:1 | 28:2 27°6 | 26:9 26°9 | 26:5 26:5 | 26°3 26°3 | 25:1 25:1 | 24:4 24:4) 24:0 24:0 | 23°8 23:8] 26-4 261 
22 | 24:9 24°9| 25°5 25°D | 26°0 26°0 | 25:4 25:4] 25:4 25:4 | 25-2 25-2 | 24:8 24:8 | 24-1 24:1] 24-1 24:1 | 28:9 23-9} 24-0 24:0 | 24:0 24:0] 23°8 2378) 
23 | 32°8 32:8 | 82:6 32-6 | 32:2 32-2| 32-0 32:0] 31:7 31-7 | 30°38 31-0 | 29-9 29-9) 29-1 29:1] 98-6 28:6 | 28-4 28:4] 28°3 28:3] 28-2 28-21 29-5 29:5] 
24 | 28-2 28°2 | 28°1 28°] | 28°1 28°1 | 27-9 27:9) 27°5 27:5 | 27:0 27:0} 26°6 26°6 | 26:0 26:0 | 25:8 25°8 | 24:2 24:2 | 23°8 23-0 | 23:0 21:0} 26-9 26°8 
25 | 28°9 27°71 | 30°1 27°9 | 29°1 27°6 | 30°6 28:1 | 26:7 25°6 | 27°6 26:3 | 28:0 27-0 | 25:9 25-2 | 25-4 25:0 | 25°6 24°6 | 25°2 24:9 | 25:0 25:0} 25-7 2474 
26 | 34:0 31°6 | 37°1 32°1 | 34:1 32:0] 86:0 32:1] 35:0 82:0 | 34:0 32:0| 31:0 32:0] 30-4 29:4 | 30:0 29:0 | 29:0 28:2} 28-6 28-0 | 28-0 28:0] 29°9 285) 
27 | 88° 35-4 | 40°1 36° | 38°0 35°6 | 37-4 35°6 | 87°5 37:0 | 36°4 34:2 | 36:0 32-0] 35:1 32°3 | 34:0 26:2 | 34-2 28-0 | 83°8 28°3 | $23 29:4] 34:3 31-4) 
28 | 38°3 37:0 | 40-0 38:0 | 40-0 38:0] 40:0 38:1] 39°1 88-0 | 88:0 36:4) 38°6 36°5 | 87:9 36:3 | 36:4 35:2) 86-1 32:1) 36-6 29°6 | 36°4 29:7] 36:1 33:9) 
| 29 | 42-1 87°6 | 40°%5 37°7| 41:0 37-8) 41°8 38:3] 40°6 37:1 | 39°7 36:0 | 88:3 35:0 | 37:0 34:2] 86:0 33:1] 35:4 31°0| 35°8 32:0 | 35°3 32°38] 38:0 34°74 
| 80 | 85° 35° | 35°3 35°3 | 35°83 35°8 | 36°3 36:3 | 35-9 35-9 | 36°1 36:1 | 56°2 36-2] 36:3 86-3 | 36-9 36:0] 35-9 35-9 | 35-0 35:0 | 84-7 34°71 35-2 34-4) 
| 3 417 39°4 | 43:0 33:0 | 43°3 38:3 | 43-9 28°3 | 43-2 38-2] 43-0 37-2 | 42-4 37-0] 41:5 37:0] 40:7 37:0] 40-4 37°8 | 40:4 38-0 | 40°8 39:0] 38-4 36:0) 
MEAN. 34°6 33°0 | 347 32°9 | 34°6 329] 34:9 33-1) 34:1 32°6 | 33°5 31°9 | 82°6 31:2] 81-7 380°5| 31:4 30-2] 31:0 29-7 | 30°8 29°3 | 30°6 29:0] 32:0 30°) 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 115 


TEMPERATURE. Dry AND Wet BULBS. MAY 1899. 


1 2 3 4 5 6 ii 8 9 10 11 12 For Day. 
Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.] Max. Min, 
1 | 36:0 34:9 | 37:3 35:0| 38:0 35:7 | 38°6 37:0| 86:0 35°3| 35:1 34:6 | 34:0 33°9| 35°3 35:0 | 37:1 36:7 | 89:0 38:0] 41:0 40°0| 41°0 40:1] 45:1 33-2 
2 | 41:8 40:0| 41:6 40-0 | 41:4 40:0] 41°5 40-0 | 42:0 40°0| 42:0 40:2] 43:9 41:4] 45:0 42°0 | 45:5 42:2) 47-2 43:3] 48°9 44:1 | 47°3 43-1] 50°2 38-4 
3 | 383 36:0] 37:0 35:0] 36-1 34:2] 35-1 33-4] 34-5 33:0] 35:2 33°5| 40:1 36°8| 43:0 38°0 | 45-2 39:2) 45-6 40-1) 47:1 41:1] 49-4 41°6] 53:3 34-4 
4 | 36-0 32:3 | 35:2 32-0] 34:3 31:5] 33-0 30-9 | 32°38 30:2] 34:0 31:7 | 87-1 34:2| 40:0 37:0 | 43-7 39°5| 46-6 39:9 | 48-0 41:0] 50-0 41-0] 58-1 32:2 
5 | 45:0 40:3 | 43:1 39-7 | 43°8 39-8 | 42-0 39:0] 41-9 39:0 | 43-3 38:4] 45-2 40:1] 47°8 41:0] 47-2 41°7 | 49:0 42:2) 49°5 42°8| 51-9 44:21 58-7 40-2 
36 |39:9 37°3| 38:9 36:3] 36:2 35:0] 36:2 34°7| 35°6 34:1] 37-1 35:2 | 42-0 39:0 | 48:0 39-7 | 45°7 41°7 | 47:2 42°3| 49-9 43°6| 51:4 45-0] 60-2 35-4 
7 | 43:0 41-0] 41-8 40:0 | 40-6 38:9] 88-9 37°6 | 88-2 37:0 | 39-0 37°8| 43-1 40:4 | 45:6 42:5 | 47:1 43°3| 49-0 44:8) 51°2 46°8 | 52-7 47°2}59°8 38-1 
8 | 42:0 40:0| 41:1 39:2] 40:0 38:3] 39:0 37:1} 38:0 36°3| 40:3 38:0| 44°9 41:2] 47:1 480] 50°6 46:0 | 52:4 46:1 | 54:0 47:3 | 56°4 47-9] 660 38-0 
9 | 44:3 40:7 | 43:0 40-0 | 42°3 39-2] 41°6 38:2] 41°8 38°4| 42:9 89°7 | 47-3 42°3 | 50°6 44°6 | 53:7 45:9 | 56-1 48-0 | 56:4 49°6 | 57:7 50:3 63-0 40°5 
D0 | 47:2 44:9) 47:0 44:7 | 47-2 44°8| 46-9 44:7 | 46°3 44-7) 46:7 44:8) 46:0 45-0 | 46°4 45:3] 47-0 45°6 | 48-7 47:0] 50°83 47-7 | 50°8 47°8]50°8 45°9 
1 | 47:8 46:0| 47:1 45:6 | 47:0 45:4|47°0 45:4) 47:3 45°5 | 47-2 45°8| 47:4 45°9| 47-9 46:1 | 48°7 46°5 | 48°5 46°8 | 5071 47:9) 51:8 48°4] 57-9 45-9 
12 | 45-9 43°3| 45-4 42°9| 45-0 43:0| 45-2 42°9| 45:2 43-2| 46:0 43°3| 47-4 43:4) 48-4 44:8] 49-4 44:9] 512 46°5|52°7 47°5| 53-7 48:1] 56:4 44-8 
18 | 46-2 43:3] 45:3 43-4| 45:0 43:0| 44:2 42:8] 44:0 42:4] 43-5 42:2] 43°8 42:5] 44:0 42:9|44°6 43:1] 45°6 43°6 | 46:5 44:5 | 47:9 45°6]49°9 43°5 
4 | 44-1 41:4] 42:9 40:7 | 42°3 40-0] 41:5 39:9} 41-3 39-7 | 41-4 39°8| 41-7 40-0 | 42°9 40°8 | 44°6 42°1| 45-7 43°3| 46°38 44:3] 49-2 45:9]52°3 41°3 
5 | 41:9 40-9] 41:0 40-0 | 39:7 39-0 | 39:0 38:1] 39:2 38-0] 41:3 40°3 | 45:0 42:7 | 47:0 44:5 | 50°1 46:3 | 53-0 47:9] 55:1 48°2 | 54:2 47:3]56°5 38-8 
6 | 46-9 44°5| 46:5 44:0 | 46:5 43°9| 46-7 43:9] 46°7 43°5 | 47-1 43°6| 47°2 44:1 | 46°0 43°8| 48-6 45:3) 47-7 45:1 | 49°8 45°2| 50-0 45°74 50°6 43°8 
7 | 44-2 42-7 | 44-4 42°5 | 44-1 42°8| 44-2 43-1] 44-6 43:2] 44-9 43°6 | 45°3 44°6 | 47-0 44:9 | 46-4 45°1| 48-7 46:0] 48°3 45°6 | 48-9 45:°0]54°3 44-0 
WS | 441 41-1] 44:0 40°9| 43-8 40:9] 43:0 40°5 | 43:7 40°9| 45-7 42°9| 46-2 43°5 | 47-2 44°8| 48:1 44:9) 48:1 44:6 | 46°9 44°8| 45-7 43-8] 48-2 40°8 
9 | 446 42:2] 44-0 41:7 | 44:8 42:8) 45-7 43:0) 45:8 43-2] 45:6 43:4] 47-8 44:5] 49:4 45-2 | 48°9 45°8| 50-1 47:0] 50°7 46°9| 51°3 46°4]54:3 43-4 
BO | 47:0 45:0 | 46:3 44°38.) 46-4 45:1] 46-5 45:2 | 46-2 45-0) 46°3 45:0 | 46°38 45°2 | 46°8 45-2) 47°3 45°6 | 47-7 [45°2]) 46°6 44:8) 47:0 44°71 47°38 42-4 
1 | 41-9 40:3} 40:4 38°5 | 39°7 38-1] 38:4 36:9 | 40°2 38-7 | 41-2 39:2| 42:4 40:0 | 44:5 39:9 | 45:0 41:1 |45°8 41:0 | 46°8 41°7| 47:3 41:9] 49°6 38-2 
P2 | 42-9 39°3 | 41°5 38:1 | 39°5 26:8 | 36:7 34:8 | 38:3 35°8 | 41:3 37:7 | 45:3 39:0] 47-9 40:0 | 48:9 40°6 | 49-7 415) 49°8 42:0) 50°5 42-7] 51-4 366 
3 | 42-1 39-1] 41-3 39:3 | 41°6 39°3 | 41°3 39:1] 41°6 39:7] 42:0 39°5 | 42°8 40°1| 44-1 41:0 | 47°6 42°9| 48:2 43°3/ 51:0 44:2) 53:5 47:0] 56-1 41-2 
14 | 47-1 43:0] 47:0 42:2) 46°6 42°2| 46-0 42:0| 46:0 41°6| 45:8 42°0/ 46:1 420) 45:7 41°7 | 47:0 42:1) 48:2 42-9] 49-9 44-0] 49°3 43:2150°6 42-9 
15° | 41°6 38:1] 40°5 37:5 | 39:1 36°0| 38-0 35:2 | 39°3 37-0 | 40°6 38-1] 42:0 39:0| 44:3 40-0 | 46°6 41:0] 46-2 41-0 | 46°3 40-0 | 48-0 40:7] 50-0 38°0 
6 | 41:0 88:2] 38°6 36°3 | 37:0 35°3 | 36:1 34°6 | 36°2 35:0 | 39:0 36°8 | 42°0 39:2] 45:0 40-9 | 50°8 44:1|50°0 42°9/ 51:1 43°6 | 52°3 44:1]58-0 35°7 
117 | 395 38:0] 39:0 37-0) 37:0 35:1] 37-9 35°9 | 37-2 36°1 | 39°6 37°4| 43-1 40:2] 45:4 42-0 | 48-0 44:2) 50-2 45:1) 51:1 46:0} 52:6 46-4]59°9 36:8 
8 | 392 38:0] 39-0 37:2| 37:2 36:0| 37:3 36:0 | 36:2 35°3| 40:0 38°3 | 43:0 40°8 | 46:0 42-7 | 49:7 46:1] 51:9 47:9] 54:1 49-0] 55:0 50:2]61°3 36-2 
P19 | 43-2 41:2| 42°1 40°3/ 42:0 40-0] 41:7 39°8 | 42°3 40°2 | 42-2 40°6| 46:0 43°5| 48:8 44:9 | 52°7 47°7| 55-0 48°6 | 57°8 48-7 | 59°5 50°39 64-4 41-2 
V0 |52°0 45:1} 51:0 45°9| 50:0 45:0] 49°3 45:0 | 50°1 45°6 | 50°8 46:3) 5271 46°6 | 54:7 48:3) 55°5 49-1 | 561 50°3| 56:1 50°8 | 56-2 51°39 58°7 49-0 
1 | 51°38 49-1 | 51°6 48°7 | 50°8 48-4] 50-2 48°3| 50°0 48°3 | 50°4 48°6 | 50-7 48°7 | 61:3 48°7 | 53-7 49-7 | 55°8 50°2| 56-0 50°6 | 57-7 51:2] 65°8 47:3 
HAN.| 48°5 40°9| 42°7 40°3/ 42°71 39°9| 41°5 39°5| 41:5 39°5 | 42°5 40:3) 44:4 41°6 | 46:1 42°6 | 47°9 43:9 | 49°2 44:6 | 50°3 45:3) 51:3 45°89 55:5 40°3 
20 21 22 23 Midnight.}] Mean, 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.JDry. Wet. 
1 422 41:4 | 43°7 42°7 | 44:0 42:9 | 44°7 43-0 | 45:1 43°2| 44:0 42-8 | 43:0 41°3 | 43°0 41:1] 48°0 41°1 | 42°7 40°6| 41:9 40-0] 40°3 39-0 
2 48°] 42°8| 48-1 43:0 | 48°6 42°8 | 49-7 43°8 | 47:0 42°3| 46°4 42:0 | 44:0 41:0 | 41°4 39-2] 41°1 38°8 | 40°6 38:4] 38°4 36°8] 44:6 41:3 
3 50°1 43:1) 50°9 43°8 |) 52-7 43°8 | 52-1 44:3) 51:0 43°7| 48-7 41°8| 45:5 40-0 | 43:2 37-3 | 41:2 35:6 | 39-9 34-4] 38:0 33-7] 43°8 38°6 
} \4 52°6 44:0) 55°0 46:0) 56:4 47:2) 53-1 45:3 | 52:0 45:3] 51-0 44-0 | 49:1 43-0 | 48-0 42-1) 47-2 41:4 | 47-2 41-2) 46-4 41:0] 45-0 39-4 
5 53°4 45°3 | 5671 47-0 | 58-0 48:1 | 58:0 49:9 | 58:3 49:4) 53:5 44°7 | 51:2 48-2] 49°8 42:3 | 46°8 41:5 | 43:1 39-9] 40°2 38:0] 48-7 42°6 
116 55°9 48:2) 58-0 48°3 | 60-2 49-9 | 60:0 49-6 | 60-0 49°7 | 569 48-2 | 52-1 46°6 | 48:5 44:2) 46°6 43-0 | 44:2 42:0] 43-9 41:8] 47-6 42°6 
\7 56°0 49°3 | 57°3 511 | 58-0 51:0 | 58°4 50-2 | 58°8 50°3 | 56°5 48°6 | 51:9 46:1] 49:1 43°6 | 48°3 43-2 | 45-9 43:0] 43:5 40:8] 48-7 44:3 
8 59°3 49-4 | 62:0 51°7 | 64°7 52°5 | 65:8 53°3 | 64:°2 52-4] 61-0 51-6 | 56°8 50-0 | 53-4 47-7] 51-4 46:5] 48-6 44:9] 46-1 42:5]51°5 45:5 
9 60°3 51-2 | 62:7 53°0| 62-2 51:5 | 59-2 50:0 | 58:0 49-0] 54-4 46-6 | 52°6 46-0 | 50-4 45-9 | 48-2 45:9/ 47:5 45-4] 47-4 45-0]51°8 45:8 
0 49°8 47:0) 49°9 47:3) 50°6 47:4) 50:2 47:4) 50°2 47:9) 49°8 47-7| 49°1 47:6 | 48°8 47°3| 48-7 46:°9/ 48-3 46°8| 48-2 46-6] 48°5 46-4 
1 52°4 48°3 | 54:0 49°3) 57:9 50°9 | 56-1 48:2 | 54:1 48:1] 52:3 47-9/ 49-6 46:3 | 48-0 45:3] 47-6 44°8| 46°6 43:4] 46-0 43-1] 49-8 46-6 
2 53°9 48:1 | 56:0 49°5 | 55°38 48°5 | 54:0 47°3| 52°5 46°6| 50°6 45:3 | 49-1 44:7 | 48°8 44:3] 48-1 44:2] 47-8 44:2] 47-0 48-6] 49-7 45:3 
3 49°2 46°5 | 48°0 46°3/ 47:3 45°6 | 47-1 45°7 | 47-3 45°6| 47-2 45-6 | 46:7 44:7 | 47:3 44:1] 46-7 43°6| 45-4 42°6 | 45:4 40-9] 46-1 44-0 
| \4 47°7 45°3| 48:0 46:1] 48-1 45-6 | 48-0 46°5 | 50°0 46°7| 48:3 45:5 | 48-1 45:7| 47:0 45:4] 44-9 48:8 | 44:3 43-5 | 42-9 41:8] 45°5 43-4 
5 55°3 48°4 | 53°5 47-7 | 55:0 48:0 | 53:1 47:7} 51:4 46:2] 50:3 44:9 | 48-8 44:4) 47°8 44:8] 46-7 44:5 | 46:5 44:7] 47-0 44:5] 48-3 44-5 
6 46°4 44:0} 46:9 44:8 | 48-4 45-2 | 46-8 45:0] 46:9 44:7] 46°3 44:3] 46-0 43:3 | 45-0 42:8] 44:7 42-4] 44:2 41:7] 44-7 42:24 46-9 44-1 
| 7 52°3 46°0 | 51:0 46°6 | 51:0 45°2| 51:7 45°3| 50°8 44:2] 48-6 43-7 | 47-7 42:9] 45:2 42-1) 45°8 42:3] 45-0 41°8| 44:3 42-0] 47-3 44-0 
|8 43:0 41:2) 40:9 39-4) 41-5 40:2| 41:3 40°3 | 42:4 41-1] 44-5 41-8 | 44-6 41-2] 48-5 41:3] 43:5 41:0/42°5 40-9] 44-1 41-8] 44-3 41-9 
a 53°4 47:1) 51°9 47:5) 51-4 47:5 | 50°38 47:6] 49-1 46°5 | 48-0 45:3 | 46°7 45:0] 46°6 44:2] 46:8 44:2] 47-0 44:7 | 46-7 44-8] 48-3 45-2 
0 46°3 44:1) 46:0 43°6 | 45-2 43:0 | 45-5 42-9 | 45:3 42:4] 45:3 42-1] 45-0 41:0] 44:1 40-7] 43°6 40:5 | 43°1 40:4] 42-4 40-4] 45-8 43-6 
1 48°9 42°3) 48-7 42-1 | 48-2 41:7 | 48:0 41:5 | 47:0 41:0] 46-9 41-0] 46-1 41-0] 45-2 40-2] 44-7 40-5 | 44-9 39-8) 43-6 40:0] 44:8 40-5 
2 50°9 42:9) 50°2 42-8) 49-3 421] 47:6 41:1] 46:0 40-9] 44:9 40:2) 44-1 40-0] 43-7 39:3] 43°3 39-2 | 42:9 39:0 | 42:3 39-0] 45:3 39-9 
3 54:4 47°0| 55°3 48°0 | 55°3 47:5 | 58:3 47-0 | 51:2 45:3) 49-1 44:6 | 48-1 43-6 | 47-2 48-0] 47:2 42°8| 47-7 42:9] 47-2 42-7] 47-8 43-2 
4 50°1 44:0] 50:0 43°3| 48-6 42-8 | 48:0 42:9] 47-4 42-2] 45-8 42-0 | 45-1 41:2] 44:9 40-0] 44:0 39-9 | 43-5 40-0] 43-0 39:5] 47-3 42-1 
49-1 41°1) 49°9 41-9} 49°6 41:8 | 49-6 41:2/ 49-0 42-0| 48-4 421 | 47-0 41-1] 45-2 41-1] 44:2 40:0/ 43-0 40:0] 42:0 39-1] 45-0 39-8 
55°0 47:0] 54:0 46:5 | 53-0 47-0) 52°6 46-3|56-9 48-0| 55-0 46:0 | 51:3 44-4] 47-0 42:0] 44:5 40:8 | 43-0 39-2] 42:0 39:3].47-0 41-8 
56°5 49:1 | 58°6 51:0 | 59°0 49-1 | 57-8 48-2) 57-2 48:2/56:0 47:6 | 52-4 45°8| 47-7 43-4| 46-0 42°3| 44-1 41:0] 42:1 40:3] 48-0 43-2 
57°2 52:0) 58°3 52°5 | 58-7 52:5 | 56:0 51°5 | 59°3 49°8| 58-3 5071 | 54-9 49°38) 51-5 46-4) 49-6 45-2| 47-5 43-9] 44-4 42:5] 49-2 45-2 
62°0 53-9] 59°8 53:3) 63-2 54:0 | 62°6 52°5|58°8 51:°3| 59-3 50:4| 57:0 48°9| 55:4 47-6 | 53°8 46:°9/ 53-0 45-4] 53°3 44:7153-0 47:0 
56°3 51°7 | 58:2 51-7 | 57:0 52:0} 56:3 51-9 | 54:4 51:2] 54-8 50°9| 53-8 50°5| 53°5 50°5 | 52°0 50:0] 51:3 49:2] 51:2 49:3153-7 49-1 
62°6 53°5 | 63°7 54:2 | 62:5 54:6 | 64:1 55:0| 64:3 55-7 | 64-7 55-8 | 60°0 52:4] 57-0 50-2] 53:8 486 | 51:3 46°8| 47-3 44-7]55°9 50-6 
52°6 46°6 | 58:1 47-2 | 53°6 47:2 | 52-9 46:9] 52:4 46-5 | 51-2 45:6 | 49-3 44°6| 47-7 43°5| 46°6 42-9 | 45-6 42:3] 44-6 41:7] 47-7 43-6 


116 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. JUNE 1899. 
1 | 2 / 3 4 5 6 7 8 ) 10 11 12 For Day. 
eae ll ees | S iol ad des ee 
Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Drv. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.j Max. Min, 
1 | 401 38:5 | 39:9 38:0 | 39°3 86:7 | 39:0 34:2) 39:1 34:1 | 40°0 32°8) 40°9 35°4 | 42°2 38°81} 44:2 40-1 | 44°3 40-2] 45°5 41°3 | 47°9 41°21 51-9 39:0) 
2 | 43:4 39-7 | 42°9 39-6 | 42°4 39:4| 41:3 29-4 | 39:3 39-3 | 38:4 38-2) 38:1 38-0 | 36°9 36°8| 386°8 36°7 | 37°6 37°6 | 37°3 37:3 | 88-9 38:9] 43-4 308 
3 | 30:3 30:3! 31-8 31°8| 31°8 31-8! 31-8 31°8 | 32:3 32:3 | 32°5 32:2 | 33-0 32-4 | 33°6 33°3 | 34-4 34:4 | 34°8 34°8 | 34°38 34:3 | 35:4 36°41 39-7 303 
4 | 39-9 39°9/ 39-5 39-5 | 39-9 39-9) 40-0 40:0} 40-0 40:0 | 389°8 39-8 | 39°9 89°8 | 40°2 40-2) 40°3 40:3 | 40°3 40-2] 40°6 4073 | 40°8 40°8] 42°83 395 
5 | 41-0 41:0! 40:3 40°3| 40:0 40-0) 39°7 39:7 | 39-7 39-7 | 88:9 38:9 | 37:9 37-9] 37°5 387-5 | 37-2 37:2 | 88:2 38-2] 38:7 38-7 | 38°8 38-9] 41-0 372 
6 | 39-1 39:1] 39°6 39°6 | 39-4 39-4] 38:5 38-5 | 39:0 39:0] 41-0 38°6 | 41:2 38°8] 42°71 41:2] 42°9 42:0} 43:1 42:0] 44:2 42:3) 46°] 41°89 47-7 38:57 
7 | 44:1 41:1 | 44°] 41°1 43°1 41-0] 44:1 41°3| 46°1 41-0 | 45-3 42:9] 46-1 43°2| 45°5 45:0 | 46°1 45°6 | 47:3 46°9/ 51:0 49°2) 50-2 49-°0]51:0 43-1) 
8 | 46*1 45°2) 46:2 45°1 45°6 45:6] 45-2 45°2| 45-1 45:1 | 45-0 44°9| 45:1 45:1 | 44°8 44:7 | 44:9 44:9) 45:2 45:2) 46°2 46°2) 45°8 45°87 47:9 43-2 
9 | 44:2 43:2) 43-8 43:0 44°2 41:6] 44-1 41:2] 45:0 40-0 | 46°2 42°1 | 46:9 41:3] 4771 44:0] 48-1 44°8 | 48-2 44:2) 47°8 44:3) 49-8 44°31 55-7 43°8 
10 | 49:0 44°9/ 48:1 43°9/ 47:1 43-1] 48-4 43-6 | 48:1 43°3 | 48-5 48°5 | 48°3 43:2] 49°1 43°3| 49°3 42:2 | 50°9 44:0) 51°] 45:8) 50°9 46:0] 52°9 46:1) 
11 | 46:0 42°3| 45:1 44:0 44:1 44:1] 45:0 45-0 | 45-0 45:0) 44:7 44°7 | 44°2 44:1] 44:9 44:2 | 47:3 43:2) 49°8 43:0 | 50°0 47°9 | 50°2 48°54 55:9 44-1 
12 |49°7 44:0) 49°7 44:0 49°7 46°2] 496 47:1 | 49°6 46-2] 49°4 47-1] 50:0 46:9] 49°7 46:0] 50-2 45°3 | 51°3 42:1 | 51:3 44°3) 53°9 44:99 58°0 46:3} 
13 | 46:0 40°2) 45°0 39:4 | 46-0 39:0] 45-0 38:9 | 45:0 38-9 | 46°6 39:2 | 47°3 39-7) 47°1 39:1] 48-2 40:0 | 48°6 40°7 | 49°55 42:5) 51°8 4451550 45:0 
14 | 48:0 43°6| 47°8 42°1 | 47:7 42°5| 49-0 42°7 | 49-7 44°6 | 50°38 41:1] 51°8 43:0] 53°9 45:2) 55:0 47:0 | 55°8 47:9 | 56:0 4771] 59°38 50:0} 60-0 4777 
15 | 50:3 47°77) 51:0 44°9 50°77 44:2] 50:2 43:3) 52:1 45:1) 53°9 46-7 | 52°3 46°9| 53°8 48:7 | 54:8 47:4] 57:2 50°1 | 56-9 49-0) 60-6 50°2] 606 47:4 
16 | 46-6 43°7| 46:0 43°S 45:7 45:0 | 45°38 44-7 | 46°0 44:0 | 47:0 45°8 | 48°1 45°6 | 50°0 46:2] 52°5 46:4) 53:2 48-0 | 53°7 49:0 | 54:1 47°71 56:3 45:3) 
17 | 46°5 46°2| 45°3 45:3) 43°6 43:6] 42°7 41:0 | 42°9 40:9 | 43°8 40-8 | 45:2 41-0] 45:0 43:0 | 45°3 44°5 | 45:0 44°8 | 45°2 44°8/ 44°8 44°2147-2 42:0 
18 | 40-4 40°4/ 40°2 40:0 40:2 40:2] 40:0 40:0} 40-9 40:9 | 41:0 41:0] 40°6 40°6| 41:2 41:1] 42:2 42:2 | 42°3 42°3| 42-2 42:2] 42°6 42:6]43:0 303 
19 | 35°5 35°5 | 35-0 35:0 | 35°0 35:0} 34:6 34°6 | 84:7 34:7 | 85:0 35°0 | 35:1 35°71 | 35°8 35°8 | 36°38 36°8 | 36°8 36°8 | 38-0 38-0) 38°8 38°38] 38°8 34:1 
20 |35°0 35:0 | 35°5 35:5 | 35°9 35°9 | 36:0 36:0 | 36:0 36:0 | 36°1° 36:1 | 36:1 36:1 | 387°2 37:2 | 387°2 37:1 | 388°3 38°1 | 39°2 38°8 | 40°3 39°51 43-0 35:0 
21 | 43°5 43:5 | 43-9 43:9| 44:0 44:0] 43°7 43-7 | 43°9 48-9 | 44-1 44:1 | 44°0 44:0) 44°8 44:8 | 45-2 45:2) 45:6 45°6 | 46°4 46-4 | 46°7 46°74 48:0 43°5 
22 | 45:5 45°5| 45:6 45°6 | 44:6 44°6 | 45:0 45:0] 44:1 44:1 | 43°8 43°8 | 44-2 44:2 | 44:3 44:3) 44:7 44-7 | 44-0 44:0 | 44°0 44°0 | 44:0 44:0] 45°6 39-4 
23 | 39°3 39°3 | 39-0 38:0 | 38°3 38:3] 38°8 38°8| 38:4 38:4 | 38:7 38:7 | 38°7 38:7 | 41:2 40-2) 42°8 42-0 | 42:3 42:1) 42:9 42:6) 44-7 44:2945-1 38:3 
24 | 39°6 39°6 | 38°3 38:3 | 37:0 37:0 | 34:7 34°7 | 33:7 33°7 | 82°9 32:9 | 33-1 33-1! 33:2 33:2 | 34°8 34°7 | 35:2 35:0 | 36°3 385°7 | 86°5 36°2439°6 32:9 
25 | 33°8 33:0 | 33:7 33:4) 34:7 34:7 | 34:9 34:9 | 35:0 35°0/ 86:1 36:1 | 37°6 37°6 | 39:1 39:1 | 40:0 40°0| 41-4 41-4 | 42-2 42-2 43-4 43°41 47'S 33:7 
26 | 45:0 45°0 | 46:2 46:2) 44°3 44:3] 44:0 44:0 | 43-8 43°8 | 43:4 43-4 | 43:0 43-0 | 40°9 40°9 | 40:4 40°4 | 40:1 40:1 | 39°1 39-1 | 39:3 39:0] 46-2 36:9] 
27 «| 37:0 3671 | 37:1 36:2 | 37:0 36°4 | 36:2 36°2 | 36°9 36-9 | 37:3 37:0| 38:0 36:1 | 37-0 36:2 | 42:0 37-2] 43-0 41°8 | 45°1 43-7 | 46-1 44:1447-0 36-2) 
28 | 45°2 45°2| 45:0 45:0 44°5 44°35 | 44:0 44:0 44-0 44°0| 43°5 43°5 | 43°3 43°3 | 43°3 43:3 | 43°38 43°8 | 44:0 44:0 | 43°8 43°8 | 43°3 43°39 45-2 43:1 
29 | 48°6 43°6 | 43-0 43-0 | 42°2 42°2]41°8 41°8 | 41°3 41:3) 42:0 42:0 | 42°7 42-7 | 42°8 42°8) 42°3 42:3] 42-9 42:9) 41°38 41°8| 40°38 40°8]43°6 34-1] 
30 | 33°9 33°9| 34-2 34:2) 34:0 34:0 | 83-4 33-4 | 33-0 33-0 | 33°8 33°8 | 34:2 34:2] 35:0 35:0 | 35°9 35°9 | 37°3 87:2 | 87-2 37:2 | 88-2 388°1] 39°9 33-0 
MEaN,| 42°3 40°9 |} 42°1 40°7 | 41-7 40°5| 41°5 40°2 | 41°7 40:1 | 42:0 40-2 | 42:2 40°4| 42°6 41°0| 43°5 41°5 | 44-1 42-0 | 44°6 42-7 | 45°5 43:1] 48-0 39°5 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet 5 i 
1 | 5071 43:0] 51:9 43°6 | 49°4 42°8| 48:1 41:3] 48°2 40:0] 46°38 41:0) 45-0 40:2 | 44:2 39°7 | 44:1 39°8 | 43°9 40°0 | 44:1 40°4| 43-2 39°71 44-2 39: 
2 | 39°8 39°8| 39:0 39°0 | 36°8 36°8| 35:0 35:0 | 33°1 33:1) 31-8 32:2/ 31:7 32:0 | 32:0 32:0| 31:1 31:1) 30°8 30:8) 80°8 30°8| 31:0 31:0] 36°5 36:0 
3 | 35:3 35°3 | 35°8 35°8 | 36°6 36°6 | 36-4 36:4) 37-0 37:0 | 88:1 38:1 | 38:7 38-7 | 39°3 39°3 | 39°3 39°3 | 89-7 39°7 | 89°7 389°7 | 89°7 39°7]} 35°5 35-4 
4 | 41°3 41°3] 41:3 41°3| 41:5 41:5 | 42:1 42:0 | 42-4 42:2 | 42°8 42:5 | 42:2 42:0 | 42:0 42:0 | 41:8 41°8/ 41-7 41-7 | 42-2 42-0) 41-5 41:5] 41-0 40:9) 
5 | 393 39°3 | 38°7 38°7 | 39°1 39:1 | 39°7 39-7 | 39-4 39-4 | 39°3 39:3 | 39:2 39-2 | 39:3 39-3 | 39:0 39°0| 38°9 38°9 | 38-1 38:1 | 37°83 37°81 39-0 39:0 
6 | 47°2 41:0} 47-4 41:2 | 46°1 42:0 | 47:7 42°3 | 47-0 46°6 | 46°8 40°7 | 46:4 40°8 | 44:4 42°3 | 45°1 42°0| 45:1 41°9 | 45°8 42°2 | 44:1 42°09 43-7 41-1 
7 | 4971 48°2| 49:0 48:2) 48-4 48-0 | 49-2 48:3] 49°3 48:1] 50°0 48°7 | 48-8 47:9 | 48-0 46:7 | 47°2 46:0} 46°6 46-0 | 46°7 45:4) 47-1 45:2] 47-2 45+ 
8 | 47°5 47°35 | 47°5 47°5 | 47-0 46°7| 47:1 47°1 | 47:0 46:2) 47°9 47:1 | 47:1 46°9 | 46:1 46°1| 45-2 45:1] 44°8 44-2) 43-2 43-1 | 44-1 42°61 45°8 455 
9 | 52*1 46:1) 54:2 47°9| 55:7 49:0 | 55°3 5071 | 52:8 49°9| 51:4 47:1 | 50-2 45°7 | 49°1 45:2 | 49:0 45:0.) 48:1 43:1] 47-9 43°8 | 48°9 45:0] 48:8 44:7) 
10 | 511 46:1 | 52-9 47:0 | 52:1 46°9| 51:3 47:3) 50°3 46:4 | 50°2 46:0 | 49:0 44:0) 48:1 43°3| 48:0 45°6 | 47°6 45:4 | 46:1 44°8| 46-4 42°6149-2 44° 
11 | 52:2 50°1 | 54°9 51:0 | 55°2 61-1 | 55:9 51:2) 55°3 51°38) 54°9 50°71) 54°3 49°9 | 52°0 48:0] 51:0 47:3, 50°1 45:0) 50°6 44:1 | 50°2 44:1) 49-7 46:6) 
12 | 56-2 49-1} 58°0 50°8| 57°2 51°5 | 55-2 50:4] 54°B 49°8| 54:0 49:9] 52-5 47-4) 50°5 45:9) 486 44:4) 47:1 44:1] 46°3 43°1 | 46-4 41°8951:3 463) 
13 [519 44°7 | 53°1 44:1 | 53°9 44:0] 54:7 44:4] 54:3 46:1] 55:0 47:7 | 53-8 47-6 | 52:0 47:1] 50:9 46°9| 49:1 46:0 | 48°3 45:6 | 48-0 45:0] 49:6 430 
14 |60°0 50°0 | 58-2 49°7 | 58°3 50:2 | 58°6 49°7 | 57:9 52:0] 56:9 52:1] 55-7 50°7 | 53°8 49:1 | 52°8 49°3 | 52:2 48:0 | 52:0 48:0) 51:3 48:°0}53°9 47-2) 
15 | 59-1 50°4 | 60°1 50-2 | 59°2 50-0 | 58°1 49:0] 56°6 47°3| 54:0 46:0] 54:5 45:5 | 52°7 41-7 | 52°6 38:4] 51:5 44:5 | 48°8 40°3| 47-4 43°0)54:1 463 
16 | 56°2 48°7 | 563 47°8 | 56°3 47-2 | 56°3 49:0] 54:9 48°8|55°3 49-7] 533 48:2] 51:0 48:0] 50:0 47°8| 48:4 47°8| 48:0 47°7 | 47°3 47:1] 50-9 47:0) 
V7 | 45:0 44:4 | 44:5 44°1| 47:2 45°8 | 46°6 44:3] 46:4 44:4] 45°6 44:7 | 45°2 44°6 | 45°0 44:2 | 45:1 48°9 | 44°8 44:3 | 44-9 44:9 | 42-0 42:0] 44:9 43:8 
18 | 42°8 42°8 | 43-0 43-0 | 43:0 43-0 | 42-7 42-7 | 40-7 40:7 | 39:0 39:0 | 38:4 38:4 | 87-4 37'4 | 36-4 36:4] 36:0 36:0) 35°5 35°5 | 85°3 35°31 40:2 402 
19 | 37:9 38°0 | 37°6 37°7 | 87:9 37:9 | 37°7 37°7| 36°9 36°9 | 36°8 36°8 | 36:0 36-0 | 35:2 35:°2| 35-0 35:0] 384°6 34°6 | 34:2 34:2 | 34:1 34:11 36:0 
20 | 39°0 38°8 | 38:0 38:0 | 37:5 37:1 | 37-8 37°8 | 38:5 38°5 | 38:5 38:5 | 39-9 39-9] 41:0 41-0) 41:0 41:0] 42:9 42°9| 42:9 42-9) 43:0 43:0] 38-4 384 
21 | 46-2 46-2| 47-1 47-1 | 47-7 47-7 | 47-0 47:0 | 47*2 47:2} 48:0 48:0] 48:0 48:0 | 47°9 47:9 | 47:0 47:0 | 45:4 45:4] 45:0 45°0 | 44:8 44°8} 45:7 45:7 
22 | 43°6 43°6 | 43:0 43°0 | 42°8 42°8 | 42°5 42°5/42°7 42:7] 41°7 41°8| 41°6 41°6| 41:0 41:0] 40°9 40°9 | 40°0 40:0] 39°8 39°8 | 39°4 39°4] 43-0 430 
23 | 45°1 44°8 | 43°1 43-0 | 43:1 431 | 43-0 43:0] 42:6 42°6 | 42:9 42:9] 42:0 42-0] 41°6 41°6 | 41°6 41°6 | 41°2 41-2} 41:0 41:0 |39°7 39°71 41°3 419 
24 | 36°2 36:1 | 36°8 36°8 | 37-2 37:2 | 37:6 37°6 | 386°8 36°8| 37:0 37:0 | 36:8 36:8 | 36-7 36°7 | 36:0 36:0 | 35°3 35°3 | 34:3 34:3 | 34:0 33°84 35°8 358 
25 | 43°38 43°8 | 46°7 46°7| 47:0 47-0 | 47-0 47:0] 47:8 47°8| 46°5 46°5 | 47-2 47-2] 47:1 47:1] 45:9 45:9] 47°5 47:5) 47-0 47°0| 45°6 45°67 42-1 424 
26 | 39-1 38°3| 39-2 38-0 | 40-0 39-0 | 39:5 38-5 | 39:8 38°83 | 39:0 38-5 | 38-8 38-4 | 38-0 38-0 | 37:0 37-0| 37:0 34:0 | 36-9 36-0 | 36-9 36-0] 40-4 40°0 
27 | 45:0 44°3| 45°6 45:0) 47°0 46°0| 46:1 45:1] 45:0 45:0] 45°5 45:2] 45°8 45:7 | 45-7 45°7 | 45:1 45:1) 45:2 45:2) 45:4 45-4 | 45-4 45°4142°5 417 
28 | 44°0 44°0 | 43°8 43°8| 44-1 44+1 | 44°6 44°6| 44°35 44:5] 44:0 44:0] 43°8 43°8 | 44:0 44:0 | 43:1 43°1| 43°1 43:1] 43-4 43°4 | 43:9 43-9] 43-9 439 
29 | 39°8 39°8 | 38°3 38:3 | 38:0 38:0 | 37:3 37:3 | 86°6 36°6 | 36:0 36:0} 35:3 35°3 | 85-0 35:0 | 84°7 34:7 | 34:9 34°9 | 34:7 34:7 | 34:1 34°19 39:2 392 
3 88°9 88°7 | 39°83 39°6 | 39:0 39:0 | 39°9 38°5 | 38:2 37:0 | 36°9 86:7 | 36-2 36:2| 86:0 36:0 | 35°9 35:9 | 35°8 35°8 | 36:0 36:0 | 36:0 36:0] 36:2 360 
Maman. | 45°8 43°5 | 46°2 43°6| 46°1 43:7 | 46:0 43:6 | 45:4 48°5 | 45°1 48+1| 44:6 42°7| 43-9 42-2 | 43:3 41:7] 48-0 41°6 | 42:7 41:3 | 42:3 41:0] 43-7 419 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. Lt 


EMPERATURE. Dry AND Wet BUuLBs. JUNE 1899. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 For Day. 
Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.'/Dry. Wet. |Max. Min. 
46°9 44:3] 46°4 43:0 | 44°9 42:4] 44:6 42-0 | 43°8 42:0 | 46:4 44:0 | 500 46°9 | 54°6 50:0] 58-9 52°7 | 59°8 52:2 | 63-0 53°83 | 65°6 55:51 704 43°7 
58-4 51:4) 55:9 500) 55°2 49°9| 56:4 50°8 | 55°8 52°6 | 54:9 526 | 55:9 53:1] 55°5 52:9] 55°5 53:4) 54:1 52°9| 55:4 53:2) 57-0 53:9] 61'1 45°8 
45°0 43:2) 45°8 43:9] 45-7 44:1 /45°3 44:0 | 47°8 46:2) 50°2 48:1 | 50°7 48:9] 51°8 49:4] 55-2 50°9| 54:3 50:2) 54:8 50-2 | 55:3 49-7] 56-1 44°8 
52*1 51:6 | 51°6 51°1 | 51:2 50°7 | 51:2 50-7 | 51-8 51:1) 51-7 51:1) 51°5 51:0) 51-7 51°3] 52°6 52-1) 53°2 52:6 | 53°7 53-0 | 54°6 53-4]56°5 51-0 
61°7 51°3|51°6 51°3| 51-9 51-4 | 51-2 50°8| 51-0 50°7 | 516 51-2 | 52°3 515 | 53°3 52:1) 536 51-7 | 53°6 52:1] 55-0 51:9 | 57:4 54°71 57°5 50°8 
52°8 51°0|51°7 50°4/51°8 50-4 | 51°8 50-4 | 52°3 50-7 | 53:2 51:2) 54:0 51:7 | 53°8 51:7 | 55:0 52°1 | 55°5 52°8 | 57°8 54°3 | 59-2 55:0] 64:8 51°6 
63°0 51:4 | 52°4 51°3 | 52°7 51°7 | 52°8 51°9 | 52°9 51-9 | 52:0 51:2) 53-1 51°8 | 53-9 52°2] 55:3 53-1] 59:8 56:4] 61°8 58-2) 61'S 57°91 66°6 51°9 
52°8 50°7|51°8 49°8 | 52-7 50°1 | 52:0 500] 50-9 49:3 | 51°3 49°6 | 52°0 50:0 | 54:2 51°53 | 5671 53:0 | 57°38 54:1 | 59°3 55°3 | 62°2 57:3] 68'7 50°8 
514 477-7 | 50°71 47-2) 44-1 46°5 | 48-2 46°3 | 48°S 46°6 | 5171 48:4) 53-0 50:9 | 55°4 52:4] 60°3 55:5 | 63-0 57:0 | 62°6 57°3 | 64:1 58-1] 73°1 48:0 
53°2 51°2| 52-4 50°7 | 51°0 49°7 | 49°8 48°5 | 49°6 48-4 | 52°3 50°9 | 55°F 52-9 | 57°3 54:3 | 583 55:2 | 57:5 55:0 | 58°9 55°5  60°0 56:0} 66-4 49-4 
62°5 51°2|52°7 51-2) 52°5 51-2) 52°8 51-6 | 62-9 51-7 | 53:4 521) 54:0 52°7 | 55:4 53-4) 56°8 54°71 57°38 54:7) 59-1 55-9) 62:0 57-9) 71:0 52:0 
52°4 51:2) 51:0 50:2] 51°3 50-7 | 50°8 50:3 | 51°8 51:5 | 52-3 51:7 | 53-2 52°1 | 53°S 52°3] 54-0 52-7 | 55-6 53-9 | 50°38 54°6 | 580 55°3] 71:2 46-7 
56°1 53°7 | 54:0 52-0 | 53°2 51:2 | 530 50°8/ 53-0 50°8 | 55:0 51°9| 57:3 52:9 | 58:0 53:3] 61°3 55:2 | 64:0 55-8 | 67:1 56°5 67-7 56°6 | 76°2 52:7 
54°5 51°2)52°5 50°3| 51:3 49-4 | 50°6 48°8|50°3 48°5 53:4 509] 55°7 52-9) 59°3 55:2] 60°3 55-4] 63:7 57°3| 64°7 57°8 67°3 58:0] 73:1 49°8 
59°8 56°0 | 57-0 54:8) 56-3 54:2 | 56-0 53-6 | 54°77 53:5 56'S 54:9) 58:2 55°6 | 61:3 56-9 | 62°3 57-7 | 65-7 58°6 | 67-2 56-7 | 67-7 56D} 719 53:7 
53°0 51:3 | 52°8 51:1) 516 50°2 | 51-3 50-1 | 51-7 50°38 | 52:4 51-7 | 54:0 52:9 | 56:0 53-7 | 57°S 54:4 | 59°38 55:3) 611 56°4 62:2 57:4] 73°1 51:2 
657 93°4)55°4 53°3 | 54-4 52°9 | 54-0 52°0| 55-0 52-9 57:2 54:5 | 58-2 54°9 | 58-2 55:2] 59:7 56:0] 59°9 56°3) 61°3 56°8 | 61:3 56:2] 67°2 53°9 
56°6 55°3 | 55-4 54°6 | 55-0 54:0! 54:7 53°7 | 54:3 53:3) 54:4 53:3] 55°83 54°8 57-5 55:3) 58-0 55-7 | 57°3 55°3| 58-0 56°5 | 58-2 56°38] 586 50°8 
80°6 49°0 | 50°3 49:0 | 50-9 49-4] 50°7 49-2 | 50-9 49:1 | 52-0 49°2|52°3 49-4 |52°6 49:9] 52:7 51:1) 52:9 51:3 | 55°3 52:7 | 55°6 52-9] 58°6 49°6 
49°6 47°5 | 43°7 47-0| 49:0 47°2| 49:4 47-9] 50°6 48-9 | 51-4 49-2] 53-7 50:9] 55°9 51°7 | 56:4 52:2 | 57:3 52-8 | 59:0 53-8 | 59:2 53-7 | 59S 48°5 
53°6 52°6 | 54°5 53:1 | 54:4 53:2 | 575 54:8 | 56°6 54:5 | 565 54:8] 58-1 56°3 | 60-0 57°6 | 64°6 59-2| 66:0 59°5 | 66°38 60°5 | 67°9 59°7 | 691 53-0 
58°5 55°8 | 58:4 55°6 | 58°8 55°6 | 58-9 55°6 | 58°9 55°7 | 59°2 56-4) 58-7 56:1 | 60°3 566 | 60°5 57:0| 60°6 57:4 | 61°8 59°3| 61:0 58:9] 64:6 57°3 
68°83 52°8|57°5 53:4 | 56°7 52°9| 561 52°9| 55:5 53:3 | 56:5 52°8 | 57°3 53-5 | 58°6 54°3| 60:0 55-0] 61:1 55°3 | 63:0 56°7 | 62°5 56:2] 63°9 53°9 
55°0 52°8| 54:1 50°6 | 53°3 49°9 | 52°8 47-7 | 53:0 48:2 | 53:5 48°8| 54:7 48:7 | 56-0 49:0 | 56°6 49-7 | 59:5 50°8 | 58°6 51:0] 58°1 50°38] 60°1 49:4 
49°1 46°0 | 48°1 45°8 | 47°2 45°7| 47°6 46:2) 48-4 46°9 | 49:2 47°8 | 52°2 50:2] 53-1 51-4) 53°6 52:2] 53:5 52:2 | 54:3 53:1] 54:3 53-0] 56°7 46°6 
54-4 54°] | 54°8 54:4) 54-0 53-6 | 54°3 54:0) 54:7 54:4) 55:3 55°0| 55°6 54°6 | 57:3 54:0] 57°] 54-1 | 57:4 54:1 | 585 54:1] 59°6 51:0] 65°3 48:7 
46°9 45:2) 46-0 44:2 | 45°8 44:1 | 45°3 43°3| 46-4 44°6 | 48-2 46:1) 51:0 48-4 | 52:7 49°2 | 54°7 50°8| 57-2 52:0 | 59°3 53:8) 61:7 51:7] 63-0 44:8 
095 56°9| 581 56°3 | 57-4 56:1 | 57°38 561 | 57°8 56°5 | 59°7 56:3) 60°3 56°3/ 61:3 56°5 | 62°83 57:2] 62°6 57°1| 61°7 57°9| 63:3 57:9} 66°1 57:0 
5d°1 54-4 | 54°2 53:9 | 54:0 53:9] 53-9 53:4 |54°3 54:0 | 54°6 53°9| 54:5 54:0 | 55°2 54°6 | 57-2 55°8| 57-5 55:8) 58°8 57:1 | 58°7 54:4] 63-4 51:7 
500 48:1! 51:4 49:3) 51:0 49:2) 50-0 48:1) 51:3 49°5 | 53:0 51:0 | 52°8 50:9) 55-0 51:5] 53-9 51:1 | 54-4 51-6 |'56°8 52:9 | 59:4 54:4] 62°8 49-4 
511 | 52°6 50°6 | 52°1 50-4 | 52°0 50:2 | 52:2 50°6 | 53:3 51:4) 54:5 52:2) 56-0 53-0) 57:4 53-9] 58-4 54:6 | 59-6 55°2| 60°8 55:5] 65-2 50°3 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.J Mean. 
Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.JDry. Wet. 
67°0 56°3 | 64°6 55°7 | 66°8 56-2 | 67-2 56°6 | 66°3 55°7 | 65:5 55-5 | 62-1 54°5 | 59°9 52-9} 58-1 51-9 | 56-0 51:3) 55-9 50°4457°5 50-9 
07°38 52°8 | 04-0 50°2) 51-7 47°8 | 52-6 47-1) 54:0 47°2| 55:5 47-8] 53-2 46-0 | 48°8 45-0] 46:9 44:0] 47:1 44:6 | 45°9 43:6] 54:1 50-0 
DIS 49°9| 51-4 49°9| 50-4 49:2 | 51-0 49-7 | 51-4 50-1] 51-4 50:3] 51-5 50-7 | 51+4 50°6 | 51-8 51:1) 51:5 50-9] 51:7 51:3] 50°9 48°8 
56°) O4°S | 54:3 53-4) 54:8 53°5 | 54°6 53-9] 53-9 53-1] 538-2 52-6 | 52-9 52°3| 52-5 52-0] 52-4 51-9] 52-4 52-0 | 52:4 52-0] 52-9 52:3 
5d°3 03:0 | 5-4 52-7 | 54-9 52-6 | 55:0 52-7 | 54:9 52°5 | 54-9 526] 54:5 52-5 | 53:9 51°9/ 53-4 51:5 | 53-0 51:2] 53-2 51:2]53-6 52-0 
517 567 | 634 57°8 | 64:8 58-7 | 63-8 58-2] 64-0 58:5 | 62°38 57-8] 58-5 55°1| 56-1 53:5] 55:3 53-1] 54:0 52-2| 53-8 52:0]57-0 53°8 
64-4 60°0 | 65°3 60°7 | 66°3 59°9| 63-8 58-4 | 64-2 58-4 | 62:0 57-1] 58-8 55:1 | 56-3 53-3] 54:0 51°4| 52-2 50-1] 52°3 50-4457°6 54-7 
64°6 59°1| 66-2 604 | 66-4 60-2 | 67-3 60:9 | 68-3 61-3] 68-3 61-4] 63-0 59-2 | 60-4 56°9| 57-2 52-0] 54-5 50-5 | 53-2 49:3] 58-6 54:6 
9 99°3 | 683 60°1 | 71:0 62:0 | 72:7 62-8 | 72:7 63:2) 71:3 60-0| 70:4 59:0] 66-0 58-8 | 61°8 56-3 | 58-5 54-7 | 56-4 53-6 | 54:7 52:3] 603 54:8 
} | Sl 57-2) 618 57-1) 64:7 58:6) 65:7 591) 65-7 58-7 | 65°3 57-7 | 64:0 56:8] 58:2 53-7 | 57-1 53:4] 56°4 52:9] 55-6 52:7 | 54-2 52-2]57°8 54-1 
J) | 63°3 53°5) 65:0 59:0 | 632 60°8 | 68'S 60°8 | 69-4 61-8 | 69°3 61°3| 68-1 60-8) 62°8 58-2 | 59:0 56:0; 57:0 54:5 | 55:2 53-6) 53:7 52:3] 59-2 55:7 
J | 60-0 56° | 62°2 57°8) 65-4 59-9 | 68-2 60-2 | 65-6 59:3] 68-7 62-1] 69:2 62:4] 69-4 59-7 | 64:8 58:0] 61-0 56:1] 59:7 55:3 | 58-4 54:74 58-9 55-4 
} | 69°8 57°77 | 70-9 58-7 | 74:2 57:7 | 74°7 58°7 | 76-2 60:1] 76-0 60-7 | 72:8 60-0] 68-9 57:4 | 63-8 56°8| 60-4 55:2| 58-0 54:4] 56-0 52:6] 63-4 55-4 
| |68°7 59:2) 70-1 61°6 | 69-4 60-4 795 614 | 72°6 63-4 | 72-0 623] 70:0 61:9] 65-0 59-2] 63-3 58°3| 63:3 58-0 | 61:6 57-6 | 59°3 55-9] 62:1 56°5 
; 69°6 59°0| 70-0 58°7 | 709 60°4| 70°0 61:3 | 69°7 61:3) 68-0 60-5] 63-6 58:6 | 62:0 57:4] 58:5 56-0] 56-5 54:7 | 54:8 52°9| 53-8 52-2]621 56-8 
J] | 63°9 58°5 | 66:2 59°8 | 72-4 62:2 | 72:0 62°6 | 72-4 62°8| 72:4 62:7 | 69-3 60°8| 65-2 59-0 | 61:0 56:4] 58-4 54°7| 56-4 53:6 | 55:8 53:3] 60-4 55-9 
gd} [613 57°0 | 62°6 57°7 | 66-0 58-9 | 65°3 57:6 | 63-9 57:8 | 61:2 56-6 | 62°8 57-2] 60-6 56-2 | 59°3 55:4] 58-8 55°4| 57-8 56-0|57°3 55-6] 59:5 55-7 
J 507 56°6 | 07°9 57-2 | 58-2 57:0 | 57-3 55:3] 55:7 52:8] 53-5 51-1 | 54:5 51:2] 54-2 51°3| 53°7 50-0| 53-1 49-8] 51-7 49:3 | 50°8 49-2] 55°6 53-7 
J {561 52:8 | 56-6 52-4 58-0 53°4/ 58-0 51:7 |56°5 50°8 | 55:5 50:3) 55-0 50:0| 54:4 50:0] 53-7 49:4] 51:3 48:2] 50-4 47-9) 50:1 47:6 953-4 50-3 
4 87°9 53°3 | 57°5 53:2) 565 51-4] 55-4 51-6 | 54°6 51-5] 53-4 51-5 | 53-4 51-3] 53-5 51-3| 53-4 51-2] 53-2 51:3] 53°3 51-6 | 53-2 52-0] 54-0 51-0 
@ | 6871 60-0 69°0 60°9| 67-0 61°3 | 645 59-7 | 61-9 6C-2| 61-9 60-0 | 62-6 60-7 | 60°5 58-8] 61-0 59°0| 61-0 58-0] 61°3 56:8 | 58-7 55-6] 61-4 57-8 
@ {61-6 59°6 | 62°3 59°7 | 63°3 58-0 | 63°S 57-0 | 64-1 58-7 | 63-2 55-7 | 62°3 54-7 | 61:8 54:4] 61:4 54:1 | 61-0 53-4] 60-1 53-2] 60-0 53-0] 60-9 56:3 
4 1628 96° | 60-0 55-4 | 59°2 55:2 | 58:3 54:8 | 56-8 54:7 | 55:1 54:2] 55-2 54-3] 54-6 53-9] 54:4 58-7 | 54-5 53°7|54°5 53°5 | 54-4 53-2] 57-6 54:3 
2 | 59-4 517 | 58° 51-1 | 586 51:3 58°1 51:0) 58-4 51-9 | 57°6 51:5 | 57:6 51:7 | 58:5 52°5 | 54:4 50-2] 52-0 48-4] 51-4 47-5) 49-4 46-2755°S 50-1 
; 54° 53°3 | 55:0 53:9 | 55:4 54-7) 55°S 55:1 | 56-7 55-9 | 55-2 54°6 | 54:8 54:2] 54:8 54-4/ 55-4 55-0 | 55-1 54:7 | 54:8 54°6 | 54-2 54-0] 53-0 51:9 
2 | 60-1 51:2) 61-7 52:3 62°9 531 | 63:9 53:2 | 64:2 53-5 | 63:0 53-2 | 62:0 53-1] 58-6 51-7 | 54:8 50-4 | 52:3 48:5] 50-6 47°8| 48-7 46-8] 57:3 52:6 
é 61°9 55:0 99°5 54°3 | 61°8 56:1/ 61:2 56-0 | 60°3 56-6 | 61-6 57-4] 61-7 57-7 | 59-5 56-4/ 59-0 56-4| 58-5 56:4] 58-9 56-4) 58-4 56-4955°7 52:1 
2 | 63°3 97°6 | 63°5 57-0 | 65:7 59-0 | 63-9 57-4 | 62-3 57-4 | 62:1 57-1| 61-7 56-6 | 61:3 56-4| 60-9 561] 60-7 55-9] 60°6 56-3 | 58-3 56-2] 61-1 56-8 
@ | 588 54°G) 56-4 52:1 | 58:5 53-1 59°4 02°3 | 62-4 53°5 | 59°7 52:2 | 60-0 52-4] 58-2 51-5 | 54:3 49-4) 53-3 49:4] 529 49-7 | 52:0 49:2] 56-4 53:1 
: . 8) 97°9 52:6 | 58°3 52°3 | 60-7 53:3) 53-7 51:5 | 57-9 51:3 | 57-9 51-0] 56-4 50-1 | 53-8 50-1] 55°6 50-0] 56-2 49°9|55°8 50:1] 55:3 51-0 
q 56:2 | 62°7 56°6 | 62°8 56:4 | 62:5 56:5 | 62:0 56-0| 61:4 55-7 | 59°3 54-6 | 57°3 53°6| 56-0 52:7 | 55:1 52-2] 54:2 51:7] 57-4 53-6 


cz) 


. ROY. SOC. EDIN.—VOL. XLIV. 


118 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


JULY 1899, 


TEMPERATURE. Dry anp Wet BULBS. 
| | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Dry. Wet.,Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. \Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet. 
1 386°0 36:0/| 36:0 36:0 | 36:2 36:2 | 36°8 36°8 | 37:0 37:0 | 87°0 37:0 | 37°9 37:9 | 38°5 38°5| 38:9 38:9] 38:9 38-9) 39:1 39-1) 39:0 39-0 
| 2 87:9 87°9|37°6 37°6| 38:0 38:0 | 37°8 37°8| 37:7 27°7 | 87:0 37:0 | 37:2 37:2 | 37:4 37:4 | 37°8 37°8| 38:0 38-0 | 37°8 37:8 | 88-4 38-4 
| 3 39:3 39-3 39-2 39-2| 39-0 39:0! 39:0 39:0] 38:8 38°8| 38-8 38:8 | 38°9 38:9] 39:0 39:0 | 39°3 39:3 | 39°8 39°8| 40:0 40:0} 40:5 40°5 
4 881 88:1! 38-1 38:1! 38:0 38:0 | 87°6 87:6 | 37:2 37:2 | 37:2 87:2 | 37:3 37°3 | 38:7 38°7 | 40:0 40:0 | 40°8 40-8 | 41-0 41:2) 41:5 41-7 
5 45'S 45°2| 44-4 44:3 | 44:8 44°8 | 45°1 45°71 | 45°6 45:0 | 47:0 45°2 | 48-2 45°8| 50°4 47°7 | 48-9 47°6 | 49°8 48-0 | 52:0 49°7 | 51:3 49°7 
6 44:7 44:7 | 43-9 43-9| 43:3 43°3 | 43:0 43:0] 43:0 43:0 | 44°8 41:2] 47:0 44:1] 48°6 45:9) 49:0 47:0] 51°5 47-2] 51-4 48-7 | 52°8 50-0 
7 46°9 46°9 47°6 47°6 | 47°5 47°5 | 47°3 47°3| 47°8 47°8| 47:0 47-0 | 46°6 46°6 | 46°38 46°8 | 46°2 46:2] 44:0 44:0 | 45:2 45:2 | 46:0 46-0 
8 45:2 45°2/45°5 45:5! 44-8 44°8 | 43-9 43°9| 42°9 42°9| 41:9 41°9] 41-4 41:4] 41°1 41:1] 41°1 41:1] 41:0 41:0] 41:0 41:0] 40:0 40-0 
9 40:0 40:0 40-7 40°7| 41°7 41°7 | 42°6 42°6 | 43°3 43°3 | 43-9 43°9] 44:0 44:0] 44:0 44:0 | 44:0 44:0 | 44:0 44:0 | 44:3 44:3 | 44°93 44:3 
10 36°5 36°0 36°8 32:0 | 83°6 33:1 | 34:0 34:0 | 34-2 34:2 | 34:5 34:5 | 360 35°8 | 37:3 37:1 | 39°5 39:0 | 40:0 39°8| 40:0 39:0} 40-9 40-0 
11 | 40:0 39:9! 39:9 39:9| 40:0 40:0! 39:3 39°3 | 38°9 38:9 | 39°1 39:1 | 39:2 39:2| 40:0 40:0/ 40:0 40:0! 40°8 39-0 | 42°3 41°3| 42:0 41:1 
12 | 48:0 43-0 | 42°6 42°6 | 42°6 42°6 | 42°5 42°5 | 42°6 42°6 | 43:0 43:0 | 44:3 44°3 | 43:9 43°9] 45:5 45:5] 46°6 46°6 | 47:0 47:0 | 47:0 47:0 
13 | 44:0 44:0! 43-0 48:0 | 41°5 41°5 | 40°7 40°7 | 40°2 40:2 | 40°4 40:4] 40:4 40°4 | 89°9 49:9 | 39:0 39:0 | 38°6 38°6 | 39°3 39°3 | 39°7 39°7 
14 | 48:1 43:1 | 43:0 43°0 | 42°8 42°8| 42:2 42:2 | 42°7 42-7 | 42°8 42°8 | 42°8 42°8| 42:0 42:0/ 41°71 41°1] 42:0 42:0] 42°2 42:2) 42:1 42-1 
15 | 41:0 41:0) 39:0 39:0 | 87-7 37°7 | 87:1 37:1 | 37:0 37-0 | 37:7 37:7 | 38:0 38-0| 38°8 38°8 | 38°8 388] 40°0 40°0| 39:7 39°7| 40:1 40°) 
16 | 39:0 39:0 | 37°8 37:8 | 88:0 38:0 | 37°5 37°5 | 38°2 38:2 | 39:0 39:0] 39-1 39:1 | 89:7 39:7 | 40°6 40°6| 40:7 40:7 | 407 40-7 | 41:0 41-0 
17. | 58°0 38:0} 38:0 38:0 | 38:0 38:0 | 38:2 38:2 | 39:0 39:0} 40°2 40:2] 40°9 40:9 | 41°35 41:5) 41:9 41°9| 42:1 42°71 | 42°8 42°8 | 43:8 43°8 
18 | 43°6 43°6 | 43:7 43°7 | 43:2 43-2 | 43-0 43:0 | 43:0 43:0 | 43:0 43:0 | 43°6 43°6 | 43°7 43°7 | 43°9 43:9| 44:0 44:0 | 44°3 44°3 | 45-0 45°0 
19 | 45°0 45:0| 44°9 44°9| 44:1 44:1| 44:4 44:4 44°8 44°38) 44:9 44°9] 44:9 44°9| 45°6 45°6 | 46°2 46:2] 47°5 47°5| 47-0 47:0] 47°8 47-8 
20 | 44°0 43°9 | 44:0 44:0] 44°6 44°6| 44°4 44:4 | 44:0 44:0 | 44:6 44°6! 44:0 44°0 | 43°7 48°7 | 44°7 44:7] 45°2 45°2| 44-1 44:1] 45-0 44:8 
21 | 40°9 40°9| 40°5 40°5 | 40:1 4071 | 40:0 40:0 | 40°2 40:2) 41:1 41:1 | 42°0 42-0} 41:0 41:0] 41°9 41°9| 43°5 43°5 | 43:1 43:1 | 44:0 44:0 
22 | 43°3 43°3 | 43:0 42°9| 44-5 42:6] 45:0 43°2 | 45-0 43:0) 45°C 438°0 | 43°5 48°5 | 45:8 43°1 | 46°2 45°2| 47-6 46:5] 49°5 47:5] 51:0 49°0 
23 | 45:1 44°0| 44°3 42°9| 45:0 43:0] 44°1 43°0 | 45:0 44:0) 46:0 44°8 | 46:5 45°3 | 44:0 43°7 | 45:5 44:7 | 46:0 45°5 | 45°8 45°3 | 48:0 46°5 
24 | 44:2 44:2) 44:5 44-5 | 44°7 44-7 | 44:4 44:4 | 43°1 43°1 | 42°1 42:1] 41'2 41-2 | 42:0 42:0 | 42:0 42:0] 41°9 41°9 | 42°1 42:1] 42:0 42:0 
25 | 38:0 38:0 | 39:4 39-4] 41:1 41:1 | 42:0 42:0 | 42:5 42°5 | 43-4 43:4] 44:5 44°5 | 45-1 45:1 | 46-0 46:0] 46:2 46:2] 46:7 46:7 | 47:0 47:0 
26 | 45°8 45°8 | 41°3 41°3 | 39:2 39:2) 36:0 36:0 | 35°5 35:5 | 36:0 36°0| 36°8 36°8 | 36:1 36:1] 36°5 36°5 | 36°0 36:0 | 36°4 36°4| 35:7 35-7 
27 «| 36°6 36°6 | 37-1 37:1) 86°3 36°3 | 36-2 36-2 | 36:0 36°0 | 35°7 35:7 | 35:8 35:8 | 36°2 36:2] 37:1 37:1 | 38:2 38:2 | 39:0 39:0 | 39°7 39-7 
28 | 39°4 39°4| 39:0 39:0 | 38:0 38:0 | 39:0 39:0 | 89:0 39:0] 88:4 38-4] 38:0 38:0 | 89:4 39°4| 89-4 39:4] 40°1 40°1 | 40°8 40°8 | 40:2 40:2 
29 | 44:0 44:0 | 44:0 44:0] 43°9 43°9 | 43:2 43:2 | 43-6 43°6 | 44:9 44°9| 44:1] 44-1 | 44°3 44:3] 44°9 44°9| 45°0 45°0| 45:2 45:2) 45:2 45:2 
30 | 46:0 37°9 | 47°5 37-0 | 43°9 37:0 | 46-0 36°5 | 46°6 39:0 | 44:7 40:0 | 45°8 39°8 | 47-4 47:0] 47:0 47:0] 48°6 48°6 | 49°3 49°3 | 50:0 50:0 
81 | 45°6 45°4 | 45°9 45°8| 45-1 45:71) 45:0 45°0 | 45:2 45:2) 46:0 45:0] 47:2 45°6| 49-1 46:4) 51°8 47:2} 52:0 47°8 | 53:3 49:0) 54:0 51:3 
Mean.) 41°9 41°6 | 41°7 4171 | 41:3 41:0 | 41°2 40°8 | 41°3 40°9 | 41°5 41:1] 41°8 41°4| 42°3 41°9| 42:7 42:4 | 43:2 42°8| 43°6 43:2] 44:0 43°6 
13 14 15 16 i” 18 19 20 Pail 22 23 Midnight. 
| 

Dry. Wet.'Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet 
1 | 40:0 40:0 | 39°4 39-4] 38:3 38°3] 39:0 39:0 | 39:3 39:3 | 39:0 39:0 | 39:6 35:6 | 39°0 39°0| 39:0 39-0 | 37:6 37°6 | 37:9 37:9| 38:0 38-0 
2 | 39:0 39:0) 39-1 39:1] 39:2 39:2] 39-8 39-8 | 39°8 39-8 | 40:0 40-0| 40-0 40:0| 40-0 40-0 | 40:0 40-0 | 39:9 39-9] 39:7 39-7 | 39°7 39:7 
3 40°8 40:8 417 41°7 | 41:9 41-9} 41-9 41-9] 41-2 41:2) 41-0 41-0] 41:0 41:0] 41-0 41-0 | 40-0 40-0 | 39°9 89:9 | 39-4 39:4] 39:0 39-0 
4 aly 41*7 | 42°9 42°5| 45:0 44:4] 45-0 44:2] 44-4 42-6 | 45:4 43:0] 45-0 38:5 | 46°9 36°9| 46°6 40°7 | 46:7 45-0] 46:9 45:0 | 46:3 45-7 
5 | 50°7 48:9| 52-4 49-7 | 52:0 49°6| 51-0 49:1| 50-0 46:5|50°5 47:4] 49:6 47:0] 47:0 46°3| 46:8 46:6 | 46:0 46:0| 45-7 45-7] 45:8 45-8 
6 51°2 48°5 93°D 47°7| 53°5 49:0] 53:0 49:4] 51-9 48-4 | 52-9 49-1|50°6 48:9] 49-0 47°8| 47°2 46°1 | 46:4 46:1 | 47:0 47:0| 46°8 46°8 
7 |46°5 46-5 | 47-6 47-6 | 48-0 48:0| 47-9 47-9| 47-6 47-6 | 47-6 47°6 | 47-7 47-7| 47-0 47-0| 46-3 46-3 | 45°8 45°8| 46-1 46-1 | 45°5 45-5 
8 | 39°0 39:0) 39:0 39:0 | 39-9 39°8| 39:2 39-0 | 39-4 39:1 | 39-0 38-0| 38:5 38-1] 38:0 37:0| 38°3 37:0] 40:0 38-9 | 39:4 37-9 | 39:2 39-0 
9 |43°5 45°5 | 44:3 44:3] 45:0 45:0) 45-9 45-9| 46-0 46:0 | 46:0 46:0 | 46-2 46:2] 46:3 46°3| 44:5 44:5 | 42:2 42-2] 39°5 39°5| 38-4 38°5 
10 | 41°8 41:0} 41°8 40:2] 45°8 43-2] 45-0 43-2] 43:4 42°3 | 421 41:9] 41-0 40-9] 41-6 41:2] 41:0 41:0] 41:0 40:2/ 40-6 40°5 | 40:6 40:5 
11 43°9 42°3 44-0 43°0 | 42°5 42-1 | 421 42:0] 42-1 42-1 | 42-0 42:0] 41:8 41-8! 41:7 41-7] 41-3 41°3| 42-1 42:0 | 42:0 42:0] 42°6 42°6 
12 | 47°4 47°4| 47°8 47°8| 48:0 48-0 | 48-4 48-4 | 48-4 48-4] 48:4 48:4 | 48-2 48-2| 48:3 48:3] 48:3 48:3] 48-1 48-1] 47:1 47:1] 45-0 45-0 
13 | 40°6 40°6 | 43-0 41°6 | 44:0 41°8| 45-3 42°3| 44-0 41°7 | 43-3 42:3 | 42:1 42-1 | 42-2 42-2) 42:1 42:1] 43-5 43:5] 43-9 43:9] 44:0 44-0 
14 42:0 42-0 | 42-1 42:0 | 43-0 43:0] 43-0 43-0] 41-7 41-7] 41:2 41:2] 41:3 41:2] 40°83 39:3] 39-8 39-3] 39:4 39:0] 40:0 40:0] 41:0 41:0 
15 | 40°5 40°5| 40°8 40°38] 40:9 40°9| 41:2 41-2] 41-0 41:0] 41:4 41-4| 41-0 41:0] 39-8 39-8 | 39-2 39-2] 39:5 39:5|39°8 39:8| 40:0 40:0 
16 | 42-0 41:7 | 42-1 42-1 | 42:9 42-9) 48:0 48:0] 48-5 43-5 | 43-2 43:2|42-1 43-1] 43-0 43-0 | 42-0 42-0] 41°6 41:6| 40:0 40:0] 38-7 38-7 
17 | 44-0 44:0) 44:0 44:0 | 44:2 44-2) 43:8 43-8] 43-1 48-1] 43-5 43-5 | 43-5 43:5 | 43-0 43-0 | 43-2 43-2] 43-4 43-4 | 43-2 43:2) 43-2 43: 
18 45°3 453 45°2 45°2)45°5 45°5| 45-0 45:0| 45°1 45:1] 45:5 45:5 | 45-4 45:4] 45:3 45:3) 45:5 45-5] 45:0 45:0] 45:2 45:2] 44-3 44:3 
19 47°9 47°9 48-0 48:0 | 48-4 48:4] 48-0 48:0 | 48°1 48:1] 47-7 47:7] 47:0 47:0] 46°5 46:5 | 45:0 45:0] 44-7 44:7] 44:8 44:8 | 43-7 43-7 
20 ; 46°0 46°0 | 47°5 47°41 46-0 46:0] 45:0 45:0} 44°6 44°6| 44:1 44:1! 43-7 43-7 | 43:0 43:0 42:0 42:0] 41°6 41:6] 40°9 40:9] 41:1 41:1 
21 | 44°9 44-9) 45:0 45:0| 47-0 47:0) 47:0 47-0] 46°3 46:3] 45-5 45:1] 45°6 45:6 | 45°8 45°8| 45-0 45:0| 44:5 44:5] 44:6 44-6 | 44-0 44:0 
22 | 515 49-6 | 50°5 49°3 | 50-4 48-5 | 50-8 49-3| 49-9 48-9| 48-8 48-0| 47-4 46-8| 47-0 46-2| 45-7 45-4| 46-1 45°3| 46-0 44-6 | 47-0 45-9 
23 | 47°6 46°8| 47°5 46:9) 47:0 46°3| 47-0 47:0 | 47-2 47:0| 47:0 46:9] 46-5 46°5 | 46°1 46°1| 45:9 45:9] 45:2 45:2] 45:0 45:0| 44:5 44:5 
24 | 41-1 41°1| 41:0 41-0] 41-0 41:0] 40-8 40-8] 40-1 40:1] 38-9 38-9] 39-1 39-1 | 37:8 37:8 | 38-0 38:0] 38-5 38-5 | 38:3 38:3] 38:0 38-0 
25 | 47°6 47°6 | 48:0 48:0 | 48-7 48:7 | 48°6 48°6| 48-0 48:0] 48-2 48-2| 48-1 48+1| 48:0 48:0 | 48:0 48-0] 47-8 47°8| 47:8 47:8] 45:0 45:0 
26 | 36°0 36°0| 36:0 36:0 | 36:0 36:0 | 37:0 37-0] 87-0 87-0 | 36°3 36:3 | 36:7 36-7 | 36-2 36:2! 36:0 36:0| 36:6 36-6 | 37-1 37:1 | 37:0 37-0 
27 410 41°0} 41°0 41:0} 41-0 41:0} 41:0 41-0 | 40°8 40-8] 40:7 40-7] 40-8 40-8 | 40-0 40:0 | 39:0 39:0] 38:1 38-1 | 37:2 37:2) 38:4 38:4 
28 40:0 40:0 40°0 40°0 | 40:0 40:0 | 39°6 89°6 | 40°8 40°8| 41:9 41-9] 42:9 42:9] 44:8 44:8] 45:2 45:2] 45°5 45°5| 45:7 45°7| 44:4 44-4 
29° | 45°5 45°5 | 45-4 45:4 | 43-9 43°9 | 45-0 45-0] 43°8 43°6| 44:0 43:9] 45-0 45:0] 45°8 45°81 45:0 45:0] 45:0 45:0 | 44:7 44:7| 43:9 41:6 
30 49°9 49°9 49°] 49°] 49°2 49:0 | 49°8 49:2| 49-2 49:0) 48°5 48:3] 47-6 47:4 | 46°8 46:0] 46:0 45:0| 46:0 44:0] 46:0 43:9 | 46:1 43:7 
3 54°6 51°6| 56°0 51°4/ 55-4 51:0 | 56-0 50-0] 57-4 47-4] 56-1 48°2| 54:5 49:3| 53:0 45:0| 50-0 45:2] 49:0 47:0] 49°0 49:0] 49-5 49°5 
MEAN, 44°3 43°9| 44-7 44:0 | 45-0 44:3 | 45-0 44:4] 44:7 43:9] 44:5 43:8| 44-2 43-6| 43-9 43-1 | 48°3 42°8] 43:1 42:8] 42-9 42°7| 42:6 42-4 


Max. 
40°0 
40:0 
41:9 
46°9 
52°4 
53°5 
48:0 
45:5 
46°3 
45:8 
44:0 
48-4 
45°3 
43°1 
41:4 
43°5 


— 
For Day. | 


43°1 42°6 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 1) 


TEMPERATURE. Dry AND Wet BULBS. JULY 1899. 


2 3 4 5 6 a 8 9 10 11 12 For Day. 
Dry. Wet.)Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.| Max. Min. 

1 | 55:7 50-1 | 55:2 50-0 | 55-2 50-0] 53:2 50°3 | 52°7 50:8 | 53°38 50°8 | 54°6 52:0 | 55°8 53-1) 56°8 53-4 | 57°38 54:1 | 56°8 54:3 | 57°77 55:1} 58-5 52-4 
9 | 53-7 52°7 | 53-2 52°1| 53:4 52-4] 52°8 51-9] 52°8 51:8) 53-0 51°8 | 54:0 52°8| 54:3 52:9) 55:0 63°5 | 55°7 53°3 | 56°3 54:1] 58-7 53°8} 59-2 52-7 
8 | 54:8 52:°4/54-7 52:1] 54:7 51°9| 54:8 51-8] 55:0 51-9) 54:6 52°1| 55:1 52°3| 55:9 62°8 | 58-1 54:3 | 57-4 53-4 |-58-7 53°8 | 60°0 54°6) 62:0 54:5 
4 | 55:1 52°6| 54:6 52:0] 55:0 51°6| 54°8 51°3| 54:8 51:0| 54:7 51:2] 55°5 51°6 | 56°3 51°8| 57-2 51°8 | 57°8 52°3 | 58°3 52°7 | 60°0 54°71} 67:0 54°3 
5 | 53-2 51-1 | 54:3 52-2) 54°3 52-2| 54:2 52°1]55-0 53:°2| 56-0 53:9] 58:4 54°7 | 60°0 55°4 | 61:2 56°5 | 62°3 57°6 | 63:0 59:1 | 62°9 58°6}69'6 52:8 
6 | 57:5 565 157:0 56°3| 56:9 56:1] 56:9 56:3) 57:3 56°5|57°6 56°6 | 57°6 56°4| 586 56:6) 59°9 57:0 | 606 56:9 | 62°3 58:3 | 63°3 583] 58°8 566 
7 |59:0 56°5|58°0 56°7|57°3 56-7 | 57°6 57:1] 57-4 570/575 57-0] 57-7 57-3| 58-0 57-4 | 58-0 57-7 | 59-0 58°3 | 59°1 58:3) 591 58-2] 606 56:8 
8 |57°6 57°71) 56:0 55:2| 55:0 54:6 | 54:4 53-6 | 54:3 53-7 | 54:6 53°8| 54:0 53:2) 56°3 54:4] 55°9 53-9 | 580 54:9 | 59°5 55°5 | 59-0 54:0} 64:3 49°6 
9 50°3 47°8|50-4 48-2) 52-4 49°6| 52:7 50-8] 52-7 51:6 | 52-7 52:0] 57:4 56°2| 58-0 56°8| 59-2 57-4 | 58-7 57-0 | 59-1 57°38) 60°2 58:3] 625 49-2 
0 | 52-6 50-0 | 49-8 46°8| 49-0 46:1] 48°3 45-4] 48:3 46-7 | 48°8 47-1 | 51:0 48°8 | 53°7 50°0| 56-7 52°3 | 58°8 53:3 | 60-0 53°6 | 61°0 54°8| 664 47-7 
1 | 54:5 51:7/ 53-9 51:0| 53:7 50°8| 53-2 50°5|53°5 51°1|53°9 51:3) 54:7 52°5|55°6 52°8| 56°8 52°6 | 58-0 52°8 | 59°3 54:0} 61:1 55:0] 63-4 53-0 
2 | 56:2 53°8|55°3 54:1 | 55:2 54:1] 54°8 54:0] 542 53-7 | 54:6 534/546 53:5) 54°6 53°5| 55:1 53:5 | 555 53°6 | 55°4 541 | 05-2 53:9] 60-7 54-2 
3 | 54:1 53°5 | 54:1 53-4| 53:9 53-2] 53-4 53-0] 53°5 53:0) 53°7 53:1 | 54:3 53°4| 55:3 54:0] 56°5 53°3| 56°38 52°7 | 576 52°9|.58°3 53:1] 64:9 53°3 
4 |56°7 55°3|57°9 56:0|57°8 56:°0| 57°4 55:3) 57°6 55°-4| 56°7 55°5| 55°38 55:3] 56-0 55:2 | 56°1 55°3| 58:0 56°3| 59:4 56°6 | 57°3 55°8] 66-1 55-2 
5 | 55°6 53°2) 54:3 52:4) 54:3 52°1/54:0 52°0| 54:1 52-4) 55°38 53-1) 54:7 52-9] 55-6 53:3) 57°6 54:4) 58°3 55:1 | 58°8 54°7| 61:0 56:4] 64:4 53-7 
6 | 55:0 53:1 | 55:0 52:91 54:5 52-4] 64:0 52:1] 54:7 52-5) 55°2 53°1| 55:8 53:9] 57°38 54:8 | 59°3 55:6 | 59:8 56:0} 60:0 55°9| 60°3 56:1] 64:0 53:8 
7 | 54:0 52°8| 54:1] 52°5/ 54:8 53:4] 54:0 °52°3| 54:2 52°8| 55°38 53:3) 55-2 53°9|55°2 54:0 | 55-4 54:4) 57°3 56:2 | 58°0 56°7| 60:4 58:0] 63°3 53°8 
38 (56:9 56:1 | 57-0 56:0/ 56°9 55°9) 56°8 55:9) 56-9 56:0 |56°8 56:1) 57°3 56°3| 57:1 56°3| 57-7 56°8 | 57-4 56°8| 58°6 57°7 | 59°2 57°9) 63°8 56-2 
9 | 567.5671 | 56-7 56:1/|56°8 56°3| 56:9 56°-4/570 56°6|) 57:1 56°5| 57:3 56°9/ 57-8 57:1] 58-4 57:5 | 59-5 58°3 | 62-2 60:0) 63-9 60-6] 65:5 55-1 
0 | 54:0 52°0/53°1 51:1) 53-0 51:1] 54:0 51-8] 54°7 52°0| 55:0 51-4 | 55°1 51:4) 56:1 52°71) 57:9 53°2| 60:0 54:7 | 61:1 55:3] 61°3 55:2] 63:9 52°9 
1 |57°8 53°8|56°3 53°3| 566 53:4|/56°6 53°0| 56°8 53:°2| 57:0 58°8| 57-4 £4:2| 58-8 55:5] 60:0 55:8 | 60°2 56:4] 61°8 57:0} 62°9 57°31 68°3 56-1 
2 | 55°6 53°8| 54:2 52:9] 52:2 51:1) 52°3 50°9|52°8 51°1| 54:1 52°4| 56°6 54:4] 61-0 57°2|61°6 57°6 | 64:4 59-1 | 65°4 59:0} 67:3 59°6] 711 51:9 
& |56°8 54°9|) 57°71 54:6 | 571 54:9] 57-2 55°1]57-0 55°1| 57:9 55:9 | 59°38 56:0 | 59:4 55:7 | 62:0 57°) | 63°4 57:1 | 64°6 59:0] 65°3 54:0] 68°3 56-0 
4 |57°9 55°3| 57-2 55:3 | 58-2 56°1/58°2 56°5| 58:7 54:4) 59:0 55:0] 59°2 56:0] 58:0 54:0] 59°0 54°7 | 58:0 54:2 | 58:2 53°6 | 59°1 53°7] 62°6 54:9 
b> | 54°8 53:0! 54:0 53:0| 54:0 53°21 53:7 53:0] 54:0 53°38) 54°3 54:0 | 55°0 54°6 | 55°5 55:1] 57:0 56:4) 57-9 57°2| 58°8 58:0) 59:1 58:9} 60°4 53°7 
»6 |59°0 57°81 57°6 54:9 | 55:4 52°8)55°5 50:4] 55-1 50°71] 54:0 51:0) 54°1 51°5| 55°3 51:5 | 55°5 50°6 | 59:0 52°4 | 59:0 52°3 | 58:4 52:3] 62:0 52°3 
27 «| 550 50°2|54°9 51-2 | 55-7 51:0} 55°9 51:1] 55:4 50°4) 56°0 50°3 | 56°6 50°6 | 57:0 51:2) 57°4 53:1) 57-4 53:5 | 58-7 54:1 | 609 55-9} 64'8 54-4 
8 | 57°0 5371 | 58-0 53:1/ 56-8 53:2] 56°3 53°3| 56:9 53°6|58°1 53°0|58°7 54:°8|60°0 54:6] 61:4 55°3| 62°8 56°0| 61°8 55:7 | 59-2 54:9) 63:4 55-0 
29 |58:0 56:2 | 58-0 56°2/ 57:4 56:0} 57-3 56:0] 58°0 56:1 | 58:0 56°3 | 58:3 56-9) 59°8 57:4 | 60°1 57-7 | 60-1 57-9 | 60:2 58-1) 60°4 58:0} 64:3 57-0 
30 «|: 57°2 55:0/56°4 54:3) 55:0 53:01 54:1 51:7] 54:0 51°7| 55°9 53:0 | 56°38 54:0) 59°5 55°5| 59:4 56:0 | 60:0 56:0 | 60-2 56°3) 59°8 57°0)67°3 53:1 
31 «| 58:0 57:2| 57:2 56°8| 56‘7 56°3| 56°3 56:1] 56-4 56:°2|56°7 56°1| 58:0 57:3) 59:0 57:9] 61°38 59:0 | 61°7 59°7 | 62:0 59°6 | 63°3 60-2] 70:0 55:9 
Hip 54:9 ‘0 53°1| 55:4 53:3) 56°1 54:1) 57-1 54°5 | 58-2 55°1| 59-1 55-6 | 59:8 56:1|60°5 56:4] 64:4 53:8 

18 19 20 21 22 23 Midnight. Mean. 
.|Dry. Wet.|Dry. Wet.)/Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.JDry. Wet. 

57°6 55°3 | 57°8 55°1| 57:7 54°7 | 57°5 55-1 | 56:4 55°0|56°8 55-1 | 56-2 54°5| 55°6 54:1] 55:2 54:0] 54:9 53°8| 54:3 53-4) 54:0 53:09 55°8 53-2 
58°9 53:9 | 57°8 54:0 | 58-4 52°9| 57-0 53:2 | 57-2 53:4) 57°3 53°2 | 57-7 53-2] 57-0 53°) | 56°6 52°9 | 56-4 52°6|56°5 52:7 | 56°0 52°3755°8 52°9 
60°4 54°6 | 60°5 54°7 | 61:0 55:0 | 60°3 54:7 | 60°0 54:4] 59°6 54:4] 60°0 54:5) 58-7 53°5 | 56:4 52:9] 55:5 52°2) 54°8 52:4) 54°8 52°3957°3 53°3 
61:0 54°9 | 61°3 55°6 | 61°2 54°8) 64:5 56°3| 66:4 57:4] 66°7 58:°0| 66:0 57°8 | 59°7 55°3| 591 55:4) 57:1 53-4] 55-4 52°92) 55°0 52°2158°6 536 
64°5 60°0 | 64:4 60°1 | 67:1 61°3| 68:0 61:7 | 69:0 61-7 | 69°3 62:2 | 64:1 59°8| 62:0 59:0] 60°7 58:1) 58°6 57:0} 58:0 56:7 | 57-2 56°39 60-7 57:1 
65°4 58°2 | 65°7 58°3| 66°4 56:4] 66:5 59°3| 65°3 59:5 | 64°3 59:0 | 62°8 57°8| 61:4 56°5 | 59°5 55:2) 59°0 55:7|57:2 54°8| 58°5 56:0] 60°6 57:0 
5973 583 | 59°6 58°6 | 59-9 59:0) 60:0 59°2| 60:3 59-2/|59°8 58:8 | 59-2 58°6| 58:4 58-0] 58:1 57-7 | 58-0 57-7) 57°7 57:2) 57-7 57:21 586 57°8 
60°0 54°8 | 61°3 54:2) 61°4 54:2) 61°7 53:4 | 64:2 55:2) 63-8 55:°5| 60°0 54°8|57°'7 53°6| 54:0 49°6 | 53°7 49:3) 52:1 48-8] 49-6 47:3157°3 53-5 
62°5 58°8| 60°0 58:1 | 60°4 59:0} 59:9 59-0 | 59°1 58:4) 58°7 57-9] 58°7 57:°9| 57-8 57:71 | 55:3 54:1) 55°3 53-4] 55:0 52°3| 54:3 51-4]56-7 55-0 
62°5 54°8| 63°0 56°2| 64:0 58-0] 65:0 57°6 | 64:7 57:8 | 61°6 54°2|59°9 53:2) 58°6 52°7 | 56:4 52:0) 55°6 51:0] 54:9 50°7|54°6 51:1]56°6 51°8 
62°5 55:3 | 63°1 55:9} 62°2 56°1/61°3 56:4] 58:3 55°2|57°3 54°6| 57:2 54°6| 561 54°0| 561 54:0] 55°8 53-9] 55:4 53:5] 55:2 58-4157-0 53°5 
561 54:5 | 57:9 55°9 | 59°8 57:3) 59°5 57°4| 57°38 56°6 | 57°8 57:2) 581 57:7 | 58-0 57°6| 560 55°6 | 55:2 54:9] 54-8 54:3] 54:3 54:09 56-0 54:9 
61°1 53°6 | 62°7 55:1] 64:0 56°0| 63°7 56°2| 621 55:9/61°5 55°3|59°3 54°8|57°3 54:4 |56°3 53:9) 55:1 54:1) 56:2 54:7) 56-0 54:°6757°3 54:1 
59°6 57°5| 60°9 57'S | 64°77 59:0 | 64:7 58:1 | 63:2 57:4] 64:0 57:3) 61:0 56:0| 58:9 54:4] 57:1 53°3|56°3 52°6|55°3 53:0] 55:3 53:°1]58-7 55-7 
60°0 56°4 | 59°7 56°3| 62:0 57°6 | 62°6 57:7 | 64:0 57°4| 59°9 55-3) 61:0 56-2) 57:3 54:1] 55°5 52°9| 53-9 51°9| 55:7 53:2) 55-7 53:°3]57°5 54:3 
61°2 56°3 | 58:1 55°9/ 58:4 56°1| 606 57°4| 636 59:°1| 61:0 57°6| 58-8 57°2| 57-6 56:3] 57°77 56:1) 56-7 55°3| 56-4 55:0] 55:4 53°9]57°8 55-2 
61°1 58°7 | 62:0 58:9 | 62°3 58°8| 60°4 57°9| 60°5 58-7 | 60°8 58°6|59°3 57-3] 59:1 57:1] 58:4 56:8] 58:2 56:4) 57:8 56:°2)57°3 55-9157°7 55-9 
59°1 57-7 | 59-9 58:1} 62:9 59°3| 61°0 58:2 | 61°7 58°5 | 62:0 58-9| 61:°9 58-5] 59:9 57°71] 59°3 5771 | 58°3 56°9|57°6 56°7| 57-2 56:°2]58°7 57-1 
64-7 60°9 | 65:1 61-1 | 63:9 61:0] 61°6 60°3| 61:5 60:4| 61°8 59°3/ 61-4 58-7] 59-4 57:0] 57-4 55:2 | 56:3 54:1] 55:9 53:4] 55-1 52:7159-4 57-6 
62-0 56°0 | 61°8 55:3 | 63°8 57:1 | 62°8 56°6 | 62:8 57-2 | 63°7 57-3 | 62°5 56-9] 61:5 56-0 | 60:4 55:0) 60°0 54°71] 59-4 53°5|58-8 53:2]59-°0 54:1 
65°3 08°8 | 66:4 59:0 | 66°3 59°3 | 66°1 59:4] 66:0 59-1 | 65-7 60-0 | 65:1 59-4] 63-4 59+1 | 62°2 58°7 | 59:4 56°38) 58-7 56°38) 57-4 55°1]61-0 56-6 
69°8 61:1 | 71:0 61:4 | 69:0 61:0 | 69:0 61°3| 68:0 60°8| 67:4 60-1 | 66:5 59-4] 65-3 58-4 | 64°3 57°3| 61°8 56°8| 59:1 55°6| 56:0 53-7461:9 56:9 
66°1 59°3 | 63:0 57-9 | 62°3 57-9 | 63:0 58°3 | 64:3 59°5| 67:4 60°9 | 63°2 58:4] 62°2 57°8| 59-4 66:3) 58:1 55:3) 57-2 54:5] 57:3 55-01 60°9 56-9 
6071 53°9 | 60-2 53:4} 60:0 54:0] 59:1 53-0} 60°5 54:2 | 60°8 54:0] 59-0 53-2] 56°5 62°2| 56:0 52°0/55°9 52:8] 55-4 52:1] 54:9 52-7158-3 54:0 
59°7 59°0 | 60°3 59°4| 59-2 58°6 | 58-1 57:4| 57:9 57-4] 58°3 57-9 | 58-1 57°7| 57-4 57:1] 569 56°6| 57-6 57-4] 59°2 58-6] 59-0 57-8157-1 56-4 
59°3 52°3 | 59°8 52:0 | 59-2 52-0) 57-4 53°0| 60°0 54:2] 61:0 54:2] 57:3 52°8| 55:0 51°5 | 54:8 51:2] 54:0 51:0] 55:0 51°2|55°5 51-2] 56-9 52:3 
59°6 55°3 | 604 54:8 | 61°3 55:8] 64:0 58:0 | 64:0 58:1 | 62:0 57:2| 58:1 55:0] 57-7 54°1| 5771 53°6 | 56°6 52°7| 56:0 52°7| 56:5 52-9] 58-1 53-5 
59-2 55:0 | 60°0 55:0} 59-0 55:0] 565 53-4 | 55-1 53-7] 55°3 54:8| 56-0 55:1] 56°3 55-3] 565 56:0) 57°3 56:°9| 58-7 57°3| 57-9 56-3] 581 54:8 
61°3 58-4 | 63:1 59°6 | 62-9 59-0 | 63:1 59-2| 61:9 58°8| 60°6 57-7 | 59°6 57:0] 59-0 56:8] 58-5 56:4 | 58°0 56:0| 57:2 55:4) 57-2 55:0159°5 57°6 
60°2 57°1| 61°3 58-0 | 64:0 60:0] 64°6 60°5 | 64-9 61:1 | 64:3 61:0| 62:0 59:4] 60-0 58°4| 59-0 57-8 | 59-2 58:1] 59:1 58-0] 58:5 57:6] 59:4 56:7 
66°0 62:0 | 66°2 62:2| 686 63:1 | 69:0 62:9 | 69:7 63:1] 69-4 63:3 | 69-0 62:4 | 64:1 60:0| 61:9 58:9] 61:0 58°3| 60°3 57:9] 60-1 58:0] 62:2 59:4 
MAN.| 61°4 56°9 | 61°8 57:0 | 62:4 57-4 | 62:2 57°5| 62:3 57-7| 61:9 57°4| 60°6 56°8| 59:0 55-9] 57-8 55:1) 57:1 54°6|56°7 54:3] 56:2 54:0] 58-4 55-2 


120 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry anD Wet BULBS. AUGUST 1899. 
| | 1 2 3 4 5 6 ii 8 9 10 1] 12 For Day, | 
| ——s — meio _— | = = — __—— ——_. 
/ IDry. Wet.|Drv. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.JMax. Min 
1 |49°8 49-8} 49°8 49°8 | 50-0 50-0] 50°0 50:0 | 49°9 49-9) 49°0 49:0] 49°0 49:0) 49°2 49°2| 49-0 49:0 | 49-2 49-2 | 49°6 49:6 | 49°8 49-8) 51-4 48:4 
2 |51°0 49:2) 50:8 49°) | 50-9 49:0] 50-4 49-0] 51-0 48-9 | 51:1 49:1) 515 50:0 | 58:1 50°6 | 54-4 50°8 | 55°5 50:3 | 57:1 50°5 | 59-0 52-0] 61-5 500 
8 |48°5 47°9| 46:2 46°2| 49°5 45-6 | 49-7 45°6 | 50-4 45°5 | 510 46-4) 51-4 45°8 | 52-4 47-4 | 53°9 50°2 | 55:0 50°7 | 54°6 50°38) 54-1 5151550 46:2 
4 |50°6 44:0] 500 45°1| 48:4 44:6 | 48-4 44:6 | 48-4 43-5 | 49°8 41:3] 50°5 41°3 | 50°6 41°6 | 51°8 45°0 | 53°2 44°2 | 52-8 47:8 | 58°5 49°8]58:5 48-4 
5 1500 45:5 | 512 45°0|51°6 44-2] 51-6 43-5 | 52-1 43-6 | 53-0 44:8] 54-0 45-0] 54:6 45-2] 55-8 48-0] 56-5 49-8 | 58-0 52-0] 59°8 54:0] 61-8 50-0 
6 | 54:4 50:0 | 54°5 50:0) 54:4 48°6] 54-1 49-4] 54:1 49-1 | 54°38 47:0| 55°6 48:0] 56°9 47°6| 58°8 49:0) 60-5 47°5 | 59°38 47-8 | 59:9 48:3] 63°3 51 
7 |51:0 49°5| 51-0 48:0] 46-5 43:0 | 44:0 39-0 | 47:1 42:3 | 47:2 39°5 | 48°5 36°8 | 47:0 36°0 | 46:1 35°5 | 44:2 88-2 | 45-2 37-0] 44°8 35°51 51-0 44 
§ |45:0 37-8 | 45-2 35:3 | 45-4 35:1] 45°6 36-0 | 47-1 36:1 | 47:0 37:0) 47-2 386°5 | 47-2 86°8 | 49°7 88-2) 50-0 387-7 | 50°8 38:2 | 48-2 43-2) 50°8 41-0 
9 |40°1 39:7 | 39-6 39:3] 39°5 39:4 | 39-5 39-4] 88'6 38°6| 39-0 38°4| 39°5 39°0| 40:0 39°4| 414 40°6 | 43:0 41:6 | 46-1 43°81 48:0 45:0] 49°8 38-6] 
10 | 44:5 42°3| 45:0 42°6| 44:5 42°3 | 44-8 40°6 | 44:6 42-0] 45:0 40°6 | 45:2 41°7 | 45°8 44:0} 46°9 43°3/50°8 45:7 | 51:6 47:3 51:8 48:0) 53-6 44°5 | 
11 | 47-4 44°6| 47-0 43°8 | 46-4 43:8 | 46:5 43:5] 47:5 43:3 | 47:6 43-4| 48-5 44°3|49°8 45°5|51°6 47°4 | 52-0 49:0! 53-8 48°3| 53-8 49-0] 56-4 46-4) 
12 |50°3 436! 50°1 43:5 | 50-3 43-3| 49-5 43-1] 50:0 43-2] 51:2 43-4| 51-5 43°4| 52-2 48-4| 53-5 45-2 | 50-0 46°8 | 57-8 48-4| 58-9 501] 61:0 49-5] 
13. | 525 47°6 | 52:1 45:5] 515 45:4 /51°5 45:4] 50°0 45°5 | 49°2 47:1) 50°7 45°8 | 51°5 46°6 | 53°4 44°5 | 53°38 45°2 | 56°D 44:8 | 56°5 43:1] 58-1 49-2 
14 | 51-4 48:0] 51°5 47°38} 51:7 46°6 | 51-4 47:3] 50°6 48°5 | 50°8 48°8| 52:1 47:0) 53°8 48-1 | 53°8 48°S | 56:0 49-4 | 58-2 51-5 | 59°7 52°81] 60°5 506 
15 | 50-9 50-9! 50°0 50:0} 4971 46:0 | 48-4 43-0 | 47°5 44:0 | 48:0 47:0] 47°6 47°8 | 47:2 47°2| 47-0 47-°0| 47:0 47-0 | 46°8 46°8 | 46-4 46°4] 50-9 35-6] 
16 | 35:0 35:0 | 85°6 85:6 | 35°8 35°8 | 35-9 35-9 | 36°6 36°6 | 37:0 37:0 | 37-5 37°5 | 38:1 3881) 88-2 88:2 | 88-1 38:1 | 37-8 37-8 | 87-8 37-8] 44-0 35:0] 
17 | 38:0 38-0} 88-4 388-4] 88°5 38:5 | 38°6 38-6 | 38-5 38:5 | 38°0 38-0 | 37°8 37°8| 37-1 37:1 | 86:1 386°] | 36°8 86°8 | 36-2 36:2 | 37:0 37:0] 38°6 33° 
18 | 84°6 34°6 | 33-6 33-6 | 33-1 33-1 | 34-0 32°6 | 836 32°6 | 33°3 82-2 | 35:2 33°3 | 87:2 34°2 | 38-2 34:0 | 89° 85-0 | 41°S 35°8| 43-5 36-2] 46-8 33-1} 
19 | 45°5 45°5 | 46-4 46:4] 47:1 47:1] 47:9 47:9] 48:4 48-4] 47°6 47°6| 48:2 48-2] 47°8 48:0} 48-2 48-4 | 48°8 48°S | 49:2 49:2 | 48°8 48:8150:0 45°5 
90 |49°8 49°8| 49:5 49°5| 48:4 48°4| 486 48-6 | 48°6 48-6 | 48°6 48-6 | 48°8 48°8 | 49°2 49-2] 49°8 49-8 | 50°8 50°8 | 51:3 51°3| 51:3 51°3]52°8 48-4 
21 |49°5 47°5|49°8 48:01 48-6 48-4] 48-5 48-3 | 48:5 48-5 | 48-2 48-2] 48°5 48-5 | 48°8 48°8 | 49°2 49-2 | 50:0 50:0! 50:0 50:0} 50°8 50:°8156°4 48-2) 
22 | 48-1 48-1| 48-0 48°0| 47°6 47°6 | 47°6 47-6 | 47-0 47-0| 47-0 47:0| 47:0 47°0 | 46-4 46-0 | 51-8 44-0 | 53-8 45°8 | 56-2 51-0 | 57-2 52°8]59°8 46:4) 
23 | 5671 43°5| 56:1 43°5| 56°1 43:0] 55°8 42°6 55°8 42°5|54°6 42°2/ 55:0 43-2) 57:8 44:0] 58-8 45°2/ 60-0 46-0 | 62°2 49:0) 62:8 51:01 63'°5 52:6) 
24 | 521 48-6 | 52:0 48°9| 51:3 49°3 | 50°2 48:9 | 50-0 47°7| 50°5 47°6| 51:2 48:0} 52°8 49:0} 53-8 50-0 | 55:0 51:5 | 57°8 52:1) 59-0 51°8460°5 50-0 
25 |53:0 47°3 | 52°5 49:0) 52:5 49:4) 51-6 49°5 | 51-1 47-8 | 52°38 47-1 | 52:0 48°8| 53°8 49°8 | 53°0 50-0 | 56°0 50°8 | 55:8 50°8| 59-0 52:°4459°0 44:4 
26 | 44:2 44:2) 48°6 43°6 | 43°6 43°6 | 42:3 42:3 | 42°6 42°6 | 42°1 42:1] 40°2 40°2 | 43-0 43:0 | 44:8 43°8 | 46:0 45-0 | 48°38 47:5) 48°8 48:0] 52:0 40-2] 
27 | 44:0 44:0) 43°9 48°9 | 438 43°8 | 44:1 44:1) 44°3 44:3 | 44°8 44°8| 44:2 44°2| 44:0 44:0] 44:2 44:2 | 45-0 45:0] 45-1 45:1) 45°5 45°59 46-2 436 
28 | 43:0 43:0] 42°5 42:5 | 42:0 42-0 | 41:3 41-3| 40-7 40-7] 41-0 41:0] 42-0 42:0] 41°8 41-8 | 42:2 42:2 | 42:8 42°8 | 43-6 48-6] 43°8 43:3] 45:4 40-2 
29 | 41:2 41-2 | 40°9 40:9 | 41°3 41°3) 41°3 41:3 | 41-1 41°71] 41°71 41:1] 41°1 41-1] 41°8 41°8 | 42:0 42-0 | 42°0 42:0 | 43°5 43°5 | 44:8 44:07 44:6 409 
30 | 44°6 44°6 | 44°6 44°6 | 43°9 43-9 | 43-9 43°9 | 43-8 43°8 | 43-5 43°5 | 48°1 43-1 | 48°83 43°8 | 44°6 44°6 | 43-2 43-2) 44°5 44:5] 45-0 45:04) 45°8 39:9 
31 | 389°7 39°7 | 39°6 39°6 | 39°5 39°5 | 39°5 39°5 | 39:1 39-1] 38:9 38:9] 38°8 38-8 | 39:1 39:1 | 39°8 39°8| 40°0 40°0| 41:0 41:0/ 41:4 41:4] 42:4 38-0 
Meran.| 47:0 44°7 | 46°8 44:4] 46°5 43:9 | 46°3 43°6 | 46-4 48:6] 46:5 48:5 | 46:9 43:6 | 47°5 44:1 | 48°4 44:7 | 49°2 45°3 | 50°5 46:2] 51:2 47:0] 53:3 44:3) 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.} Mean. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.[Dry. Wet.] 
1 | 50:2 50°2 | 50°5 50°5 | 50°0 50:0 | 48°6 48°6 | 48°4 46:2 | 5071 46:0 | 51:0 43:0) 51:3 37:0 | 51°4 37-0] 51°0 37-0 | 50°4 49:9 | 51°3 49:09 49:9 47-4] 
2 | 59-0 50:0) 61°5 51°8 | 61-0 55°9 | 58-9 54:4 | 59°2 55:2) 58:0 54:0 | 55°5 53-1 | 54:2 53-2) 52°1 52:0] 50°9 50-9 | 51:9 51:0 | 50-0 49°3454°5 51-2) 
3 | 52°8 49°8 | 52°4 50°5 | 51°8 50°0 | 52°5 50-2 | 52:4 51:0] 51°83 50:1 | 50°5 49°2| 49:9 48:5] 504 48-5 | 49-0 48:2 | 49°9 48:4) 50°3 46:51 51°3 48-5] 
4 | 54:8 61:2) 55°0 51-7 | 55:1 52°38 | 54°6 51°8 | 53:2 51°2| 53-2 50°8 | 52-2 50°6| 51-0 49°6 | 51:3 47:9 | 50-6 48-0 | 50:0 47-4) 49°6 46:0] 51:8 47-1) 
5 | 60°7 52°6) 61:0 53°8)| 61:5 54:0| 60°5 53°4| 61°8 54:0| 60°0 53:4 | 56°6 51°5 | 55:2 50°6 | 55:0 50-4) 54:5 504) 54:6 50-4) 54:0 50:0} 56-0 49-0] 
6 | 61:2 54:0 | 63:3 55°8 | 59°6 53-9 | 59-0 48:4 | 58-0 46-0) 57-4 46:2) 56:0 45°6 | 56:3 46°6 | 54:1 45-5 | 51°6 46-4 | 55-0 48-1] 51:5 48:5 156-7 48-6} 
7 |47-2 87-2) 49-8 40:5 | 48-8 39°8| 49:0 40:1| 49°8 43-2] 49-8 45:5 | 48-5 46:2] 46-3 45:0] 46:0 42:6] 45-0 41-9] 45-4 40-2] 45:1 41:01 47:2 41-0] 
8 | 49'S 44:1) 49°7 44-4) 49-4 44°8 | 50°38 46:5 | 48°3 45-7 | 47-2 45-0! 47-0 45°2| 45:6 44:4 | 43:4 42°5 | 42-6 41°6 | 41°6 40-9] 41:0 40:44 46-8 40-6] 
9 147-2 44°6 | 49°S 46°7 | 49°1 46°3 | 49°0 46:4) 49:2 46°3147-8 46:3 | 47:2 45°1| 46-2 44:3 | 45:5 44:0) 44°6 43-6 | 48-8 42:41 43:4 41:39 44:0 42:6) 
10 | 52°5 48°6 | 52°5 48:3 | 53°6 50°3 | 531 49°5 | 52:0 49°8| 51:5 49°7 | 49°8 49:0] 49°3 48:6 | 48:4 48:0] 47°5 46°9 | 48:0 45:0 | 47-4 44-41 48-6 45:8) 
11 | 55°8 50:0 | 56-4 50:2 | 54-7 50°0| 54:8 50°3| 53°8 50°0| 52:1 49°5 | 54:2 49°0| 51:8 46°6 | 51:1 45°6 | 51:0 44:5 | 50°38 44:3) 50-4 44:0951:2 46-7] 
12 | 59-2 53:8) 61:0 53°5 | 60°8 52°5 | 60°5 52:5) 57-5 52°1| 57-8 53-1) 56°38 51-0 | 56-1 50-4 | 55°0 50-0! 54:5 50:4 | 53-6 49-9] 53-2 49°54 54:6 48-2] 
12 | 581 45°S | 57° 48°8 | 57:4 51:4 | 58-0 52°5 | 561 51-2 | 55°8 53°2 | 55-2 50°8 | 53-9 50-4 | 53-0 50°0| 52-1 49-5 | 51:6 48°7 | 51-4 48:5) 54:1 47:8) 
14 | 584 58°83) 60°0 54:1 | 60°5 54°2 | 59°5 54°5/ 58:5 55:0 | 55°8 54:2 | 55°0 53:0 | 54°5 52°5 | 54:0 52:2] 53-1 51°6 | 52:4 52:4) 51°6 51-6154:8 510) 
15 | 46°8 46°S | 46°8 46°8 | 46:1 46:1 | 43°6 43°6 | 42°8 42:8 | 41°38 41°8 | 40°8 40°8 | 39-5 39°5 | 38:1 38-1 | 86°6 36:6 | 36-0 36:0] 35:6 35:64} 44:6 441] 
16 | 40:0 40:0} 43:5 43°5 | 440 44:0) 41:5 41°5 | 40°8 40°8 | 89°8 39:8 | 37°8 37°8 | 387°7 37°7 | 37°6 37°6 | 37°9 37-9 | 88-3 38:3 | 38-0 38:0) 38°3 38:3 
V7 | 37:2 37:2) 87°8 37°8 | 37:0 37:0 | 37°3 37°3 | 36°8 86°8 | 36:2 36:2 | 36°2 36°2| 36:4 36°4 | 36°3 36°3| 360 36:0) 35:4 35-4 | 33°5 33°54 37:0 37:0) 
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23 | 63-0 52:0 | 62°0 52°9| 63°5 52-4) 62°6 52°7| 61:8 54:8] 59:0 54:5) 57:0 54:9] 55-4 54:0] 54:0 43:2 | 53:6 52°83] 52°6 51:6 |52°6 49:0]57°8 48°8 
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MEAN.) 51°6 47°6 | 52:2 48°2| 52:1 48:5 | 51:6 47-9] 51:0 47:8] 50°1 47°2| 49°4 46:5 | 48°6 45°8| 48-0 45:2] 47-3 44°8| 47-1 45°1|46°6 44:6] 48-7 45°6 
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\Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.J Max. Min} 
| 88°5 87°9| 38:4 37°9| 88°3 37:7] 37°6 37°6 | 37°6 37-6 | 37:5 37:5 | 38-0 38:0 | 39:1 39-1 | 39°2 389°2| 39°6 39°6 | 40-0 40:0 | 40°1 40:1] 41:9 375 
38-5 38:5 | 38:9 38-9| 38-6 38-6 | 38-3 38:3 | 38-1 38:1 | 38-6 38°6 | 37°S 37°8 | 39:0 39:0 | 39:2 39-2 | 39-4 39-4) 40-1 40-1 | 89:8 39°8} 41-4 37°8 
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44°6 44°6| 45°4 45-4 | 45°3 45°3| 45-2 45°2| 45:6 45°6| 45°8 45°8| 44:4 44:4] 44:0 44:0] 44°5 44°5 | 46°2 46:2| 45-7 45°7| 46-4 46:4] 50°6 44:0 
48°5 48°5 | 47-0 47:0 | 46:0 46:0] 42°6 42°6| 39°6 39:6] 36:9 86:9 | 38°5 38-5 | 38°3 38°3 | 38:9 38:9 | 40°3 40°3 | 39:0 39:0] 40°5 40°54 48-5 36-7) 
6 |38°5 38°6| 37°9 37:9 37°6 37°6 | 37:4 37°4 | 37°8 87:8] 37°6 37°6 | 86:1 36:1 | 86°6 36°6 | 37°2 37:2) 37°3 37:3 | 37:0 37:0 | 37:2 37:1] 43:0 3861 
7 |48:0 43°0| 43-4 43-4 | 42°2 42-2] 44-0 44:0] 44:0 44:0 | 44°4 44:4 | 43°8 43°8| 44:4 44:3] 44°7 44:7 | 44-6 44:6 | 44:5 44-5 | 44-2 44:2] 44-7 346 
8 |35°0 35°0| 34°35 34°5 | 33°6 33-6 | 34:0 34:0 | 34:0 34:0 | 38°3 33°38 | 83:4 33:4] 34-4 34:4 | 34°9 34°9 | 35:0 35:0 | 85-7 35°7 | 35°8 35°8137-0 33:3) 
9 | 37:3 37°3| 38-0 38-0 | 38-2 38-2| 38:3 38-3 | 383 38:3 | 38:0 38:0 | 37°6 37°6 | 88:1 38:1 | 37:3 37°3 | 37°8 37:8 | 37°5 387-5 | 37:0 37:0} 38:3 325 
10 | 2:1 32:1] 32:6 32°6| 33-3 33:3] 31°6 31°6 | 31:3 31:3] 30°5 30°5 | 81°3 32°0| 31-7 31:0 | 32:2 31°9 | 33-4 33:0 | 34:0 32°4/ 35:1 34:1] 41-1 305) 
li | 44:5 44°5/43°6 43°6 | 44-1 44:1) 45-5 45-5 | 45°0 45:0] 45-1 45:1] 45°4 45°4 | 45°8 45-8 | 45-9 45:9 | 46:0 46:0 | 45:0 45:0| 43-0 43:0] 46-1 39-2) 
12 | 43°3 36°6 | 42°6 36°5 43°6 43°6| 43°7 43:7 | 43-4 43-4 | 42:9 42°9/| 44-9 44-9 | 45:0 45:0| 45:0 45:0 | 45°5 45:5 | 46:0 46°0) 45°5 45°5146-0 42:6] 
13. | 43:7 43°7 | 43-7 43-7 | 48°8 48°8| 44:0 44:0 | 44:1 44:1] 44:5 44°5 | 42°9 42°9| 42:9 42:9 | 42:0 42:0 | 42°1 42:1 | 42-1 42:1] 42:0 42:0] 44:5 33:0) 
14 | 38-1 38:1) 39-0 39:0 | 391 39°1| 39:0 39:0 | 39:1 39-1 | 39:0 39:0/ 39:0 39:0 | 39:0 39:0 | 88:0 38°0 | 38:2 38-2 | 37-0 37:0 | 36°8 36:°8439:1 380-7] 
15 | 30°6 30°0| 31:0 31:0} 30°6 30°6| 31°8 31°8 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 82:2 32:2 | 82:9 32-9 | 34:8 34:8 | 85:9 35:9 | 38:2 382 | 39°55 39:51 43-7 306) 
16 | 34:9 34:9 | 34°6 34°6 | 34-6 84°6 | 84-4 34:4 | 34:5 34:5 | 34-4 34-4) 34:8 34°8 | 36:0 36-0 | 85°83 35°8 | 36°5 36°5 | 36-9 36°9 | 87-7 37-7] 42°5 34-4) 
17 | 89:0 39°1| 41°5 41°5 | 41-5 41°5| 39°6 39°6 | 39-2 39-2 | 38°6 38-6 | 39°1 39:1 | 38:9 38:9) 39:0 39:0 | 37°5 37°5 | 36-9 36:9} 36°5 36:5] 41:5 30:6) 
} 18 | 30-8 30°8| 29°6 29-6 | 29-8 29-8 | 29-1 29-1 | 29-6 29-6| 30-4 30-4| 30-0 30-0| 30-8 30-8) 31:1 31:1] 31-6 31-6 | 31-8 31:8 | 32-0 32-0] 32-2 29-1] 
19 | 32:0 32:0] 32:0 32:0} 32:4 32:1| 33:0 33:0 | 33°5 33°5| 34:1 34:1 | 34°2 34:2] 34:9 34:9) 35-0 35°0 | 34°8 34°8 | 34:2 34:2 | 35:1 35:1] 35°1 307 
20 | 31:1 31:1] 30°6 30-6 | 30-0 30-0] 30°6 306 | 30°6 30:7 | 30°6 30°6 | 30°1 3071 | 31-2 31:2) 82°0 32:0 | 31°9 31-9} 82:0 32°0| 32-0 32-0] 32-0 30-0} 
21 | 31°2 31:2] 31:0 31:0} 30:9 30°9 | 29-9 29:9 | 29°6 29:6 | 28:9 28:9 | 29:6 29-6] 30:0 30°0 | 30°5 30°5 | 31:1 31:1] 31:8 31°8| 31:0 31:0] 32:0 28-9) 
22 | 28:0 28°0| 27°8 27:8 | 27-4 27-4 | 27°4 27-4 | 28-9 28:9) 27:8 27:8) 27:8 27:8 | 28°5 28°5 | 28:1 28:1 | 29:0 29:0 | 29°5 29:5 | 30:1 30°1]30°8 26:6 
23 | 28-9 28-9] 29:5 29-5 | 30-4 30-4] 31-0 31:0 | 31-5 31°5| 30-6 30°6| 31-0 31-0 | 29:3 29°3 | 28-8 28-8 | 28-5 28-5 | 28-0 28-0] 28-1 28:1131:5 27-0) 
24 | 29:2 29°2| 29°7 29-7 | 29:2 29-2) 29:0 29:0 | 28:7 28-7 | 29:0 29:0} 27°6 27:6 | 28:0 28-0 | 29:0 29:0 | 29:0 29-0 | 23°8 28°8 | 28°5 25:°5435°0 275 
25 | 84:0 34:0 | 34:8 34°8 | 84:0 34:0] 84°8 34°8 | 35:1 35:1 | 85°5 85°5 | 85:0 34:0 | 35°1 85:1 | 35:0 35:0 | 35:0 35-0 | 37°8 37°8 | 34:0 34:0] 37°8 28-6) 
26 |30°0 30:0} 29°0 29:0 | 29:0 29:0 | 28°8 28:8 | 28:0 28:0 | 27°8 27:8 | 27°5 27°5 | 28:0 28-0 | 28:8 28-8 | 28°5 28-5 | 30:0 30°0| 30:0 30:0] 326 275 
27 | 31:0 31:0| 30°6 30°6 | 30-0 30:0 | 29°2 29:2 | 29-0 29:0 | 28:8 28-8} 29:0 29:0 | 29°8 29°8| 30:0 30:0 | 30°9 30-9} 31°8 31°8| 31°8 31:8}31:9 26:3) 
28 | 26°7 26°7 | 26:0 26:0 | 25:4 25:4] 25°3 25:3 | 24:9 24:9 | 24-2 24:2 | 25:2 25:2) 26°7 26-7 | 29:0 29-0 | 30°0 30:0 | 29:0 29-0 | 28-9 28:9] 30:0 24:2) 
29 | 26:2 26:2] 26°2 26-2 | 25°8 25:8 | 25°6 25°6 | 23°3 23°38] 25:8 25°8| 25:8 25:8 | 26°3 26:3 | 26:0 26:0 | 27°8 27:8 | 28°5 28:5 | 29-2 29:2129-9 23:3) 
| 30 | 29:2 29:2 | 29-1 29-1 | 28-8 28°83 | 28:2 28-2 | 28°8 28:8 | 29:0 29-0 | 29°3 29-3] 29-0 29:0 | 29°5 29-5 | 30:0 380-0 | 30:2 30-2 | 31:0 31:0] 34:3 28-2) 
\Mean.| 35°3 35:0 | 35°3 35-0 | 35-1 35°1| 34:9 34-9 | 34:8 34:8] 84:7 34°7| 34:7 84:7| 35-1 85°1| 35-4 35-4 | 35-8 85-8 | 36-0 35-9] 36-1 36:0] 38-7 32-0 
! 
13 14 15 16 17 : 18 19 20 21 22 23 Midnight.] Mean, | 
Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.J{Dry. Wet,| 
1 | 40°0 89-7 | 40°6 4071) 41°4 40-4 | 41-9 41°6 | 41:0 40-4) 40-7 39:2] 40:0 40:0 | 39°9 39-9 | 39°6 39°6 | 89°9 39°9 | 38-7 38°7 | 37:9 37:9] 39°4 39-2 
2 | 39°1 39°1 | 40-2 40-2) 41:4 41:4] 41-0 41:0} 41:0 41:0] 40°3 40:3 | 40:0 40-0 | 39°9 39:9 | 39:0 39:0/ 39:0 39:0 | 39-0 39:0 | 39-2 39:2] 39-4 39:4] 
3 | 42°3 42°3| 43°5 43:5 | 44-0 44:0 | 43°6 43°6 | 43°8 43°38] 44:5 44:5 | 44°5 44:5 | 45:5 45°5 | 45°4 45-4 | 445 44-5 | 44-4 44-4 | ddd 44-4] 42-0 420) 
| 4 | 46°8 46°8 | 46-7 46:7 | 46°8 46°8 | 46°9 46:9 | 47°5 47:5] 48°0 48°0 | 48°5 48°5 | 48:9 48-9 | 50°0 50°0 | 50-4 50:4 | 50°6 50°6 | 50°5 50°59 46:9 469 
| 6 | 405 40°5| 39°8 39-8] 40-1 40°71 | 40-1 40-1] 89-0 39-0] 37:2 37-2] 36-8 36:8] 37-2 37:2| 86-7 36-7 | 37°8 37°8 | 37°5 37:5 | 38-0 38:0] 39-9 39:9 
6 | 38°0 38:0} 39:0 38-9] 39'5 39°5 | 38-9 38:7 | 38°6 38°6 | 38°6 38°6 | 38°5 38°5 | 39°5 39:5 | 40:0 40:0} 43:0 43:0 | 42°6 42°6 | 42°8 42°81 38-6 38:6 
7 | 44:2 44°2/ 44:0 44-0 | 43-4 43-4 | 43-0 43-0 | 48°7 43°71 44-3 44:3) 44°8 44-8 | 41°2 41:2| 39-9 39°9| 38-0 38:0] 86-4 36-4 | 34:6 34:6] 42-7 42-7) 
8 | 385°5 35°5 | 36-1 36°2 | 366 36°7 | 3674 46:4 | 37:0 37:0 | 36°5 36°5 | 36°1 36:1 | 35°8 35°8 | 36:0 36:0 | 35:8 35°8 | 35°38 35°3 | 385°6 35°61 35:3 3853 
9 | 36:0 36:0 | 36°5 36°5 | 36:3 35°9 | 36:0 36:0 | 36°8 36°8 | 36°5 36°5 | 34-2 34:2 | 34:1 84:1 | 33-0 33:0 | 382°9 32:9 | 32°3 32°5 | 32°5 32°54 36-3 363 
10 | 86°9 33°9 | 37°8 34:0 | 38°D 32°6 | 37-9 32°4 | 88°8 31°8| 38°9 31:2 | 39-4 31:3] 40°3 31:2| 41:1 35°5 | 39°7. 388-7 | 37-0 34:0 | 40°8 40°8] 35:7 33:0} 
}1] | 42°2 42°2/ 42-1 42:1 | 41-1 41°1 | 42:0 42:0] 41°6 41°6| 39-2 39:0) 40-1 37:1] 41:0 36:2] 42°6 36:9 | 44°6 35°4 | 46-1 37:0 | 45°8 36°54 43-6 419 
12 | 45°0 45:0 | 44°5 44:5 | 44-1 44°1/ 44-0 44:0] 44-4 44-4] 43°8 43-8 | 43-1 43:1 | 43:2 43-2] 43:0 43:0 | 48:0 43-0 | 42°8 42°8 | 43-4 43-4] 44:0 435 
13 | 41°0 41°0 | 39°9 39°9 | 38:1 38:1 | 37:4 37:4] 37°5 37°5 | 35:0 35:0 | 33:5 33°5 | 33°6 33°6 | 33:0 33:0 | 86:0 34:0 | 86°5 34-9 | 38°7 38°71 39-9 39:8 
| 14 | 36°9 36°9| 35°8 35°8 | 35:4 35:4 | 34:6 34°6 | 34:0 34:0 | 33:0 33-0 | 32-9 32:9] 32:0 32:0} 32°55 32°%5| 31-7 31:7 | 31:0 31:0 | 30:7 32:0]35:°9 360 
15 | 40°0 40:0} 41:0 41:0) 43-7 43°7 | 40-7 40°7 | 39:2 39:2) 87:1 37-1 | 36-5 36°5 | 35°8 35°8 | 34-5 34°5 | 35:0 35:0 | 34-1 34:1 | 34:0 34:0] 35:5 35% 
16 | 39°0 39°0| 40°0 38:0 | 40°8 39°5 | 40°3 39:9 | 39°9 39°9| 41°5 40-2} 41:5 36°5 | 42:0 42:0} 40°5 37:4 | 42:4 36:6 | 38°6 37°4| 88:2 38:2] 37:9 371 
V7 | 35°0 35:0 | 35°0 35:0 | 34:5 34°5 | 33-9 33°9 | 33:1 33°1 | 33°1 33:1} 31-7 31:7 | 80°9 30-9] 30-9 30-9] 31°2 381°2 | 31-4 31°5 | 30°6 306] 35°8 858) 
18 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:0 32°0 | 32:0 32:0] 31°9 31:9/ 31°8 31-8 | 31:3 31°3 | 32:0 32:0 | 32:1 32:1 | 32-2 32:2 | 31:9 31:9] 31:2 319 
| 19 | 35°1 85:1 | 34:9 34:9 | 33:5 33°5 | 34-2 34:2] 32:9 32:9) 32°5 32-5 | 32-0 32:0] 31-9 32:0] 31-7 31°9| 31°5 31°5 | 31:0 31:0 | 30°77 30°7)33-2 38% 
} 20 | 32:0 32:0 | 32°0 32°0 | 31°9 31:9 | 32:0 32:0} 31°0 31:0] 31:0 31:0] 31°6 31°6 | 31-4 31:4} 31:3 31:3] 31:0 31:0) 31-1 31:2] 31:0 31:0] 312 319 
21 | 31°9 31-9) 32-0 32:0 | 32-0 32-0 | 32:0 32:0] 31:9 31:9} 31-3 32-0] 31'8 31-8] 31-0 31-:0| 30:5 30°5| 30°38 30-8 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0] 30°8 30% 
22 | 30°8 30°8 | 30:0 30:0| 30°1 30°1/30°0 300] 29°8 29°8 | 28°8 28:8 | 27:8 27°8| 27:7 27°8| 27:1 27:1) 26°6 26°6 | 26-6 26°6 | 27°5 27:5} 28-5 28% 
23 | 28° 28° | 28°38 28°8 | 27°3 27°3 | 27°9 27-9) 27°5 27-5 | 27-0 27-0 | 27:0 27-0 | 27°5 27:5 | 28:0 28-0 | 28:1 28-1 | 28-1 28-1 | 29:0 29:0} 28-8 2898 
24 | 27° 27°5 | 28°9 28:9 | 29°5 29°5 | 31-7 31°7 | 83°8 33°8| 35°0 35-0 | 33-8 33-8 | 33:0 33-0 | 33:0 33:0] 33°4 33-4] 33-2 33:2 | 33:0 33:0]305 304 
25 | 32° 32°5 | 32°0 382°5 | 34:0 34°0 | 37°8 37°8 | 37°5 37°35 | 35:0 35:0} 33°8 33°8 | 32°71 32:1] 30:0 30:0| 30:0 30:0] 28-6 28°6 | 30:0 30:0] 33-9 339 
26 | 31:5 31°5 | 32°0 32:0 | 32°6 32°6 | 32-6 32°6 | 32:2 32:2) 32°5 32°5 | 32°1 32-1 |] 31-6 32-0 | 31°5. 31°5| 31:4 31:4] 311 311/310 31:0]303 308 
27 =| 31°0 31:0 | 31°9 31:9 | 31°6 31°6 | 30-1 30°1| 30:0 30:0] 29-0 29-0 | 29-5 29:5 | 28:5 28:5 | 28-8 28°8| 28:0 28:0] 27°9 27-9 | 26°3 26:3}29°8 208 
28 | 28°8 28-8 | 29-0 29-0 | 28-8 28-8 | 28-0 28-0 | 28-0 28-0 | 28-1 28-1] 28-0 28:0] 28:0 28-0 | 28:0 28:0] 27:9 27°9| 27-0 27-0 | 268 26°84 97-4 27m 
29 | 28:9 28:9 | 25-9 24-9 | 29°8 29-3 | 29:9 29-9] 28-3 28-1 | 28-8 28-8] 29-0 29:0] 29-0 29-0 | 29-1 29-1] 28-8 28°8| 29:1 29:1] 29:1 29:1] 27-6 27% 
30 | 311 31°] | 381-1 31:8 | 31-8 31°8 | 31°8 31-8 | 31:9 31-9] 31-9 31-9] 31-9 31-9 | 33-0 [82-3] 34:1 34:1] 34:1 34:1 | 34-2 384-2 | 34:3 84:3] 31-0 309) 
| 
Mkan.! 36:0 35°9 | 361 35:9 | 36:4 36-1 | 36°3 36-1 | 36-1 35:9 | 35-7 35:3 | 35:4 34-9] 35-2 34:8 | 35:1 34°6 | 35:3 pie 34°3 | 349 34:6135:4 352 
| ) 
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124 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND Wer BULBs. OCTOBER 1899, 

1 eS a ce 5 6 7 8 9 10 ul 12 For Day, 

—. — — ml a ee ee eres er ee S| a eae, | ae ee S| Sa ; 

Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry, Wet.|Dry. Wet./Dry, Wet.|/Dry. Wet.'Dry. Wet.J Max. Min, 

1 | 348 B48 85:0 35:0 | 35°3 35°3 | 35:0 35:0 | 8d°0 35:0 35:0 85-0 | 84:5 384°5 | 84:5 84°5 | 842 34:2) 845 34:5 | 34-9 34-9) 84-9 34:91 35-3 28-9) 

2 | 283 28-3 2-7 8-7 | 28-0 28-0 | 27-8 27-8] 27-8 27-8 | 28-0 28-0 | 28-1 28-1 | 28-0 28:0 | 285 28°5 | 288 28°8) 29:0 29-0 | 29-0 29:0} 36-0 27-8] 

3 | 360 36°0 36:3 36°3 | 36-0 36:0 | 85°2 85:2) 366 386°6 | 387-5 87°5 | 87-0 37:0 | 87°5 87°5 | 89°83 39°38 | 40:2 40°2 | 89°2 39°2 | 897 39°7 | 40:2 25:8} 

4 | 28-0 28:0 26:0 26-0 | 26°38 26°8 | 26°9 271) 27:3 273 27H 27 | 275 27-5 | 275 275 | 29-0 29:0 | 29:0 29:0) 80:0 30°0 | 80°8 80°8]31:0 24:0} 

5 | 23-3 23-3! 23-1 231 | 22-9 22-9] 21:6 21-6] 21-0 21-0) 20-4 20-3) 21-2 21-1) 21°6 21°5 | 22°6 22-3 | 28-1 22°6 | 25-1 25°3| 27-5 27:5] 28-2 20°4 

6 | 29-0 29-0 29-2 29:2 29°1 29-1 | 29-3 29-3 | 29°3 29-3 | 29-5 29-5 | 29'S 29-8 | 30°2 30:2 | 30°5 30°5 | 31:0 31:0 | 82:0 32:0 | 31-8 31:8]32:0 29-0) 

7 | 32:0 32-0 32:0 82-0 32:0 82-0 | 32°0 82:0 | 82:2 382-2 | 32°8 32°8 | 32-4 32:0 | 33:0 32:2 | 34:0 83°5 | 35:0 35-0 | 85-4 35:4 | 35:0 35:0] 85°8 32:0) 

8 | 33-2 33-2) 82-4 32-4) 82°6 32-6 | 82-9 32-9 | 82-0 82-0 | 82° 82° | 32°8 382°S | 33°0 33:0 | 83°9 83°5 | 83°0 33°0 | 82°8 33°0 | 33°5 33:5} 34:0 32:0] 

9 | 35:0 35:0 85:0 35:0 | 35-0 35-0 | 35° 85:0 | 84°3 34°3 | 34°83 84°8 | 83°2 383-2 | 34:0 34-0 | 84:0 34:0 | 84:5 34°5 | 83-2 33°2 | 83°8 33°8 | 39-0 332] 

10 | 39°83 393) 40-2 40:2) 38:3 38:3! 37-1 37:1] 87:0 34:3! 85:0 33:0 | 35:0 31°8| 36°0 82°8 | 36°8 33:0 | 87-0 36:0 | 37°8 37°8 | 38:0 38:0] 43-1 35:0) 

11 | 48:0 43:0| 43:0 43:0 | 43:0 43:0 | 42:2 42-2] 42:3 42:3 | 42:0 42-0 | 42°0 42°0| 41:8 41:8} 41:0 41:0] 41:2 41:2] 41-8 41°8 | 42:0 42:0) 43-0 41-0} 

12 | 42:7 42-7 | 42-0 42:0 | 41-0 41-0} 88°0 38-0 | 82-9 32-9 | 32-8 382°8 | 31-2 31:2) 30:0 31°8 | 30°0 30:0 | 80:0 80:0 | 29°8 29°8 | 29°2 29:2) 42-7 24:1] 

13 | 25-0 25-0 | 24-7 24-7 | 24:8 24:8 | 24-4 24-4 | 23-8 23-8 | 23-9 23-9 | 22-9 22-9] 23-1 Q3-1| 24-1 24-1 | Q4-1 24-1 | 24-2 24-2| 24-3 24-3125-0 19-91 
14 | 20:9 20°9) 21:1 21:1 | 203 20°3 | 20°5 20°5 | 21-2 21-1 | 21-2 21-1] 21-2 2171 | 22-0 21:9 | 22:1 21-9 | 24-1 23-9 | 24-9 24°3 | 25°1 24:°1]30:0 203 
15 | 2770 2-1) 271l 226 | 245 233) WT 2-7 | 21 25-1 | 25°6 256 25°] 25:1 | 25:1 25:1 | 26°6 25°6 | 84:0 26°0 | 29°5 26°8| 381-2 27:0] 34:0 24:5 
16 | 28°7 26:2) 27-7 26°4| 26° 26°5 | 26°5 26-5 | 26-9 26-9 | 26-6 26°6 | 26:3 26:8] 27-0 27-0 | 28:0 28-0 | 28-8 28:8 | 30°8 29°8 | 32:2 30°5] 40:0 265 
17. | 41°3 41:3] 41°0 41:0} 41:9 41°9| 42°1 42-1] 42:4 42-4 | 43-0 43-0] 48-0 43°0 | 42:2 42°2| 43°0 48-0 | 42°4 42:4) 44-0 44:0] 45:0 45:0] 46-8 41-0 

18 | 466 46°6 | 46°5 46°5 | 46:4 46°4 | 46°3 46°3 | 46°2 46°2 | 46-0 46°0| 46-0 46:0] 45-9 45°9 | 46-0 46:0] 46°0 46:0 | 45°8 45-8] 46:0 46:0] 47-3 45-0} 
19 | 47:2 47°2| 47:2 47-2 | 47:1 47:1] 46°0 46:0] 45°7 45-7 | 46-0 46-0] 45:0 45:0 | 45:5 45°5 | 46°8 46:2) 47:2 46:8 | 48:2 47°6 | 47°8 46:0} 48-2 39-9 

20 | 41°2 35:5 | 40°6 86°3 | 42:1 36°3 | 46°6 35:0} 40:0 33°4 | 388°2 32°5 | 87° 32°5 | 39-0 31°8 | 38°2 34°6 | 40-0 40°0 | 42:0 42:0 | 42°0 42:04 48-0 37:5) 
21 | 43:0 42°2| 44:0 42°8 | 44:2 42:0 | 43°3 39°6 | 43°4 36:1 | 43°2 32:9] 42°0 32:1] 38:0 33°2/ 35°8 33:9 | 35°5. 85°5 | 88°1 35:2 | 87:0 37:04 44°3 35-5 
22 39:0 32°71 | 89-8 31:4 | 38°8 31:2} 38°0 31:9) 37°0 32°3 | 38:0 31:0 | 38:8 31:0} 38°8 31:0} 88°9 32:0) 39°9 36°2| 40°1 36°6 | 38°2 38:21 40-1 31:2 
23 | 32:0 32:0] 31:7 31-7 | 314 81-4 | 81°2 81°2) 31°3 81°3 | 31°8 31°8 | 82:1 32°1 | 33:2 33-2 | 34:0 34:0 | 34:1 34:1 | 34:0 34:0 | 84:2 34°2139-0 31-2 
24 | 29:2 29-2) 28-0 28:0 | 27°8 27°8 | 27:0 27:0} 27:0 27:0 | 26°7 26°7 | 26:0 26:0 | 25°5 25:5 | 25°1 25:1 | 26°1 26:1 | 27:2 26:9) 27°5 27:01 35:0 25-7 
25-841 84:1 | 34-2 34-2 | 35:2 35-2 | 36:0 36:0} 360 36:0 | 36°0 36°0 | 365 36°5 | 36-4 86:4 | 386-2 386°2 | 36°5 36°D | 36° 36° | 37°0 37:0] 42-4 34:1 
26 | 43°0 48:0 | 43-0 43:0 | 42°1 4271 | 40°2 40:2] 40-0 40°0| 40:0 40:0 | 37-5 87°5 | 35-0 35:0 | 83°5 33°5 | 34:8 34°8| 35:0 35:0] 35:0 35:0] 43:0 30-9 
27 + 81:0 31:0) 30°6 30°6 | 30:0 30-0 | 29°7 29-7 | 29-0 29-0 | 29:0 29:0 | 28°8 28°8 | 28°8 28:8 | 29:0 29:0 | 29:2 29-2) 30°0 30:0] 30°2 30:°2]81°8 28°83 
28 | 31:1 31:1 | 32-0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0] 82:0 32:0 | 82:0 32:0 | 82°5 32°5 | 33:2 33°2| 34:5 34°5 | 36-0 36:0 | 37°5 37°5 | 38:0 38:0] 38-0 31:0 
29 | 30°8 30°8| 30°8 30°8|30°6 30°6| 30°8 380°S] 31°8 31°S | 31°8 31°8 | 31:2 31:2 | 32:0 32:0 | 34:5 34-5 | 36-9 36°9| 38:0 38:0] 38:5 38°54 43:1 26:9 

30 | 25:5 25°5 | 25:1 25:1 | 26°1 26:1 | 25°6 25°6 | 26°1 26:1 | 26:1 26:1 | 26:1 26°1 | 26°6 26°6 | 27:0 27:0 | 26°6 26°6 | 26°9 26°9 | 27-0 27:0} 27-0 23-9) 
31 | 23-9 23:9 | 23:9 23:9 | 23°6 23°6 | 23:1 23:1 | 23°5 23°5 | 24:1 24:1 | 24-1 24:1 | 24:3 24°3 | 25:1 25:1 | 26:0 26:0 | 28:0 28:0 | 28°4 28°4935°0 23-1 
MEAN.| 33°7 33:1 | 33°6 33:0 | 83°4 82:9 | 33:2 32°5 | 32°8 32:1 | 32°8 32:0 | 32:5 31:7 | 32°5 31°8 | 33°0 32°4| 33-7 33°3 | 34°2 33:9/ 34°5 34:2138-0 301 
13 14 15 16 V7 18 19 20 21 | 22 23 Midnight.) Mean. 

Dry. Wet./Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.'Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.JDry. Wet,| 

1 | 34°9 34:9 | 34°1 34:1 | 32°9 32°9 | 82°8 32°8| 382°9 32°9| 32°8 32°8 | 82°0 32:0 | 29:0 29:0 | 29°8 29°8 | 29°3 29:3 | 30°0 30:0 | 28:9 28:91 33:2 33-2} 

2 | 29:9 29°9| 28°8 28°8 30:0 30°0 | 30°6 30°6 | 31:9 31°9 | 32°9 32°0| 84:2 34:2] 35:0 35:0 | 35:7 35-7 | 86:0 36:0 | 86:0 36:0 | 36°0 36:0] 30-7 30:7] 

3 | 85:0 35:0 | 33°0 33°0 | 32:0 32°0| 31'S 31°8 | 31-2 31-2} 30°0 30:0] 30°0 30:0 | 29:0 29-0 | 29:0 29°0 | 28:8 28°83 | 29°8 29°8 | 29-4 29-4] 34-1 34-1] 

4 | 380°8 30°8| 31:0 31:0} 30-4 30°4 | 29°6 29-6) 80°0 30°0 | 28:2 28-2 | 27:2 27:2 | 26°9 26°9 | 25:4 25°6 | 25°8 25°8 | 24:1 24-1 | 24:0 24:01 27-9 27-9% 

5 | 2671 26°1 | 27-1 27°1 | 26:4 26:4] 25°8 25°8 | 26°1 26:1 | 25:3 25°3 | 26:1 26:1 | 25°7 25:7 | 26°6 26°3 | 27:0 27-0 | 27:2 27:2 | 28:2 28:2424-6 24:6 

6 | 31:2 31:2/ 31° 3175] 32:0 32:0| 31°4 31:4] 31°2 31°2| 31:0 31:0) 31:2 31:2} 31:0 31:0} 31°6 31°6 | 31°9 31°9 | 82:0 32:0] 32:0 32°04 30°8 30°8 

7 | 85°5 35°5 | 35° 385°5 | 35°8 35°8 | 34:1 34:1 | 33°5 33°2 | 83°2 33-0] 33-0 32°8 | 33:0 33:0 | 83°0 33:0 | 83°3 33°3 | 33:0 33°0 | 33°3 383°3]33'°5 33-4) 

8 | 34:0 34:0 | 33:0 33°0 | 33°6 33°6 | 33:0 33°0 | 32:2 32:2 | 32°2 32°2| 32:2 32:2 | 32°7 32°7 | 33°6 33°6 | 34:0 34:0 | 84:0 34:0 | 34:0 34:0] 33-0 33:0 

9 | 34:0 34:0 | 34:2 34:2] 34:4 34-4 | 34:0 34:0] 34°8 34°8 | 34:0 34:0] 85°38 35°83 | 36:4 36°4 | 87°0 37:0 | 87°5 37°75 | 38:0 38°3 | 389°0 39:0] 25:0 35-0] 

10 | 40°0 40:0} 41:0 41:0! 40°8 40°8 | 41:°1 41:1! 40°8 40°8 | 41°0 41:0) 42:2 42:2) 42:3 42°3 | 43:0 43:0! 43-0 43:0 | 42°9 42°91 43:1 43:19 39°45 38-9] 

1] | 42:2 42°2| 42°6 42°6| 43:0 43:0 | 43°0 43°0 43:0 43°0 | 43:2 43:2 | 43:0 43:0 | 42:4 42:4 | 43-2 43:2] 43:0 43:0 | 42°6 42°6 | 42°3 42:°3]42-4 42-4) 
12 | 29:2 29:2) 28:2 28°2| 28° 28°7 | 27°8 27°8 | 26-1 26°3 | 26°1 26:1) 25°6 25°6 | 25°3 25:3 | 24°38 24:3 | 24:1 24:1 | 24:1 24:1 | 24-1 24:11 30-1 309 

13 | 24:5 24:5 | 24°8 24°8| 24:9 24-9 | 24-4 24-4 | 24-6 24°6 | 24:7 24-7 | 23-6 236 | 22°0 22°0| 21°7 21°S | 20°4 20:4] 19°9 19:9} 20°6 20°61 236 236% 
14 | 28:0 27:2/ 30°0 30°0| 29°1 27°8! 27°9 27°5 | 26°1 25-1 | 25°1 24°3 | 27-2 27:2 | 26°38 23°9 | 25°8 24-4 | 25:3 25:1 | 261 24:1 | 261 2471 [24-5 239 
15 | 338°5 27°83 | 32°0 28°6 | 81°8 28:1 | 29°3 28°3 | 27°S 27:8 | 27°5 27°5 | 28°1 28°] | 27°8 27°8 | 27-1 27:1 | 27°0 27:0 | 26°9 26°9| 27-0 26°47 28:1 264y 
16 | 32°2 32°0/ 32°6 31°8| 33:0 330 | 33°0 35-0 | 33-2 33-2 | 34:0 34:0 | 34:5 34:5 | 35:1 35:1 | 36-0 36:0 | 38:0 38:0 | 39°7 39°7 | 40:0 40:09 31°6 313 
17 | 45°0 45°0 | 45°0 45:0 | 45-6 43°6 | 45°8 45°8 | 45°9 45°9 | 46:2 46°2 | 46°2 46:2] 46°7 46°7 | 46°5 46°5 | 46°5 46°5 | 46°4 46:4] 46:8 46°38] 44°3 443 
18 | 46:0 46:0 | 46:2 46°2| 46°3 46°3 | 40S 46°3 | 46°2 46°2| 45°8 45°38} 45:0 45:0] 45°5 45:5 | 46:0 46:0 | 46:4 46°4 | 47:1 47°1 | 47°3 47-3] 46:2 46:9 

| 19 | 45°2 40°4| 47-2 38:2) 47-0 36°83 | 46-2 36°3 | 45-2 35:0 | 44:5 34:2 | 43-8 34:0 | 42°5 33:9 | 41-1 34°3 | 39-9 35-0 | 42°4 35:6 | 42°4 36:5145°3 417 
| 20 |48°0 43°0|41°7 41°7 | 42°8 42°38] 450 41-4 | 46°7 42:2] 42°0 42:0] 41:7 41°7 | 42:3 42°3 | 41:9 41°9| 43°7 43°1 | 44:0 43:1 | 42°8 42°39 42-0 39° 
| 91 | 37-9 87-9) 38:7 35°9| 48:1 35-3 | 44°3 33-9 | 43-0 33-2 | 43°8 82°8| 43-6 32-2 | 42-0 32:3) 41-9 31:6] 40-3 31-7 | 39-4 32-2] 39°3 31:74 41-0 35m 
22 | 386°9 #6°9 | 37°0 37°0| 37°0 37°0 36°3 36°3 | 385°2 35°2 | 34:0 34:0 | 82°9 32:9 | 33°0 33:0 | 38:0 33:0} 381°8 31°8 | 31:2 381°2| 31°4 31:4) 365 339 
23 | 35°0 35°0 | 86°7 3677 | 387°4 37°4 | 38°4 38-4 | 39:0 39:0 | 38'S 38°8 | 39:0 39:0 | 38°6 38°6 | 38°1 38:1 | 35:9 35:9 | 31°4 31:4] 31°8 31°8}34°6 344 
24 | 28:0 28°0 | 28°5 28°2| 28:4 28:4 | 29°0 28°4| 28:0 28-0 | 28°0 28:0 | 28°2 25:1 | 28-2 26°3 | 82°3 27-3 | 84:3 32-2 | 35:0 35:0 | 34:0 34:0] 28:5 289 
25 | 37:0 37:0 36°8 36:8 | 37:0 37:0) 87:1 37:1 | 37°38 37°8| 39-0 39:0| 40-0 40-0 40:5 40-5) 41-2 41-2] 41-4 41-4] 42-0 42-0 | 42-4 42-4]37-6 37 
26 | 34-8 34:8 34-0 34-0 | 33-0 33-0 | 32-2 32-2! 32-8 32-8] 33-0 33-0 | 32-0 32-0! 32:0 32°0/ 31-8 31-8] 31-4 31-4] 30-9 30-9] 31-2 31-2135°3 35 
27 | 80-2 30-2 80°8 30°8 | 30°8 30°8| 80°8 30°8 | 30-2 30:2) 80-2 30-2] 81-0 31:0 | 30°S 30°8| 30-8 30°8| 31-2 31:2] 31°7 31°7 | 31°8 31:81 30:2 30: 
28 | 35:0 35:0 33°6 33°6 | 32°1 82°1 | 32:0 32:0 | 31:0 82:0] 31:2 32:0) 31:0 31:0) 31:1 31:1] 31:4 31-4) 31-4 31:4] 31:7 31:7 | 31:0 31:0] 32:7 328 
29 | 39-0 39:0 40°2 40:2) 41°8 41:8 43-1 43+1| 41:0 41:0] 37°5 87:5] 81°5 81:5 | 29°2 29-2 | 28-2 28-2) 27-4 27-4 | 27°5 27-5 | 26-9 26:91 33-8 3388 
| 80 | 263 26°3 261 261 | 26-2 26°2 26-1 26-1 | 25°7 25°7 | 25°1 2571 | 25°6 25°6 | 25:0 25:0 | 25°2 25-2 | 24:9 24:9 | 24:2 24:2 | 23:9 23:9425°8 2bmg 
31 | 28°0 28°0 27°8 27°8| 28°0 28°0 27°8 27°8 | 28:0 28:0 | 29°2 29:2) 31°5 31°5 | 32°0 32:0 | 84:1 34°1 | 34°3 34°3 | 35:0 35°0 | 35:0 35:0] 27-9 279 
‘man. 34°5 341 34° 34°0 | 34°7 33°9 34°6 33°77 | 34°2 33°4| 33°9 33:1] 33°8 33:0 | 33°5 32°8 | 33°8 33-0 | 83°7 33:2 | 33°7 33:2] 35°7 33:2183°7 33" 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 125 


MPERATURE. Dry AND WET BUuLBs. OCTOBER 1899. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li | 12 4} For Day. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.} Max. Min. 
51°9 49:1 | 51°8 49°7 | 51:3 49:4] 51:1 49-1] 52°0 49-0} 52:4 48-8 |52°9 48°8|53°8 49°0| 53°38 49-4] 52-4 49°5] 54:0 50:0 54:0 49:3) 54-4 46-2 
47-1 43:4) 47:3 43:3 | 47-1 43°4| 47°3 44°2| 48:3 44:3 | 46°7 43:0 | 46°8 43:1 | 47°3 43:3 | 48-9 44:5) 49°3 45°0/ 50:7 44°4/ 510 44:4952°0 46-2 
§1°3 50°3) 51°1 50:2 | 50-9 50:0; 50°9 49:3) 50°8 50:2) 51:3 505 | 51°9 50:9) 52:9 52:0 | 53°6 52°8 | 54°4 58°5| 55-0 53-0) 54°4 53°29 55:2 45-7 
47°0 43:4) 46°4 43:1 | 45°6 43:1 | 45°1 42:2| 45-7 43:0 | 46°3 43-0] 46-0 43:4) 46°5 43°7 | 46:2 43-9] 48°7 45:3} 49°7 45:0 | 50°0 45:0]52-7 40-4 
39°5 36:6 | 38°9 36°6 | 39:0 37:0 | 36°9 35:2) 86°3 35:1 | 36:0 35-0 | 86°9 35°5 | 36:0 34°9 | 89°9 37°38 | 40°1 38°2] 43-2 40-7 | 45°9 40:3} 48-3 35:8 
44°6 42:9) 44:5 48:0) 44-6 43°1 | 44:7 43-2] 45:1 43°5 | 45:2 43:9 | 45°6 43°9| 46-4 44°9 | 47-9 46°1 | 48°5 46°3]50°2 47:7 | 505 48°3451-0 44:1 
48-0 46°9| 47°3 47°0| 47°5 46°9| 48-0 47-0 | 48:0 47-1 |[48-1] 47:1 |[48-2] 47-2 |[48°5] 47-3 |[49°3] 48-9 | 50-2 49-8 | 51°71 505 | 52°5 51:19 55-7 41:0 
43°2 42°8 | 43-5 43°1| 44-1 43°8 | 44:0 43°5| 45:0 44:8 | 46°8 46:4] 47:4 47:3 | 48:1 47:4] 49°7 48°83 | 49°4 48°38] 50°8 49°7 | 51°5 49°8952°2 41°3 
52°0 49°4| 52°5 49°6 | 52°2 49°6 | 52:0 49-7 | 51:7 49:1] 51-4 48:9 | 51-4 48°9| 51-4 49°0 | 51-8 49°1 | 52:1 49°5/ 52-0 49°6 | 51-4 50:0453-0 50-0 
534 531 | 53°8 53°5 | 53-4 52:9 | 53°3 52:0 | 51-0 49°38] 50-4 49:0 | 49-4 48-4] 49-1 48-0 | 51-2 49-9 | 52:7 51:4) 53°6 52°4| 55°1 5369556 48-4 
55°3 55°3 | 55°3 55°4 | 55°2 55°3 | 55:0 55:1 | 55:0 55-0 | 54°8 54°6 | 54:3 54:2) 54:1 54:1 | 63°9 53°8| 54:0 53°9| 54°5 54° | 55:1 54°99 57°71 53-9 
55°3 55°2| 551 55:0 | 54:7 53°7 | 53°3 51:4 | 51:2 48:1] 50°0 47-4] 50:0 465) 47:5 44°3 | 49:0 45-7 | 49°1 46:1] 49:4 45:1 | 48-0 4459557 44:2 
42°2 40°2| 41-7 40:0 | 42°6 40:0] 41°5 39°3/ 44°) 38-9 | 43-2 39:2] 43°7 39°3 | 42:2 39°2| 44:2 40°1| 44:3 40-4) 44°6 40°5/ 44:5 41:1] 45-2 38-4 
89°0 36°0 | 41°5 37:2 | 38:4 35:0 | 388-0 35:0 | 38°0 35:0 | 37-4 35:0] 37°38 35:0 | 86:9 34°5 | 38-4 36-0 | 400 37:4] 4271 39:0 | 44:1 40-01 48-0 34-0 
33°7 33°0| 33:1 32-4 | 33:0 32-2| 34-0 33-4 | 33:3 32:8 | 35-2 34:1 | 35:7 34:1] 86-7 35-1 | 43°1 39°S | 44-4 40°3| 46-5 41-8 | 47-8 42-2150-0 32:6 
47-4 40°8 | 47:0 40°6 | 47:0 40°6 | 47°0 40°8| 47:0 40°9 | 46°5 40-7 | 45:1 4071] 46°3 40-9 | 50:°2 42°0| 50°0 43:0 | 51°9 43:9) 54:2 45:79 56°6 44:9 
| 541 51°5 | 52°5 50°9'152°6 50°9| 52-4 51:1] 53:0 51:4) 524 51°3| 55:0 53:2) 56-1 54:1 | 56-1 53-9) 57-7 55:0) 56:0 55:2) 55:4 54:79 61°5 52:3 
58°6 57°3 | 58-4 57:2 | 58:9 57:3 | 58-2 57:0 | 58:1 57-0 | 58:1 56°6 | 57-7 56:4) 57-5 56-4) 57:0 56-0 | 57°3 56:0 | 58:2 56°4| 58-7 56°64 60:0 56-9 
57°4 55°11) 57-8 55°1/ 57-3 54°8| 56°3 54:1 | 55-9 52:9) 563 52:4) 56:0 51:9 | 56°0 52°3) 56°2 52°8 | 57-0 53°0|58°3 54:2] 58-5 54:°29611 50°6 
52°0 47°5 | 51:1 47:4 |50°7 47:4 | 49-4 46-9 | 49°6 46:1 | 49°6 45°6 | 49-0 45°3 | 49°2 45°3 | 50°3 45°9 | 52-2 47-2] 53-3 48-2| 55-0 50:0]56:1 47-0 
49-0 48:2) 48° 47:4 | 47°3 46°8| 48:3 47:1] 48-7 47:1] 48°5 4711] 48:0 46:2) 46°5 45:1] 46-9 45°4| 51:1 48:0] 52-4 49°5| 54-2 50:0] 57-4 41:0 
49-8 39°3| 39°6 38°4 | 39°3 38:4 | 38°3 37:1 | 37'8 37:1] 38:0 37:2] 36:8 36°2| 37-3 36°6 | 38:1 37°2| 42°4 41:0} 46-7 44:9] 47-9 46:01 50°6 36:5 
49°3 46°3 | 49°7 46:5 | 49°3 46°3/| 49:1 46:2 | 49:2 46:3] 50°0 465 |50°0 46°7 | 50-4 47:2 | 51:5 48-7 | 52°6 48:°9| 54:0 49°6/ 54:1 49°39 54:8 49-1 
48°9 44:5) 48:0 43°3/| 47:3 48°2/ 47-0 42-1 | 46:0 42:0 | 43:0 40°0 | 42:0 40:0] 41:2 39:0 | 43:0 41:0] 43°6 41:°9| 45:0 42°5| 47-0 43°64 49-7 40°8 
43°1 42°0| 45:0 44:0} 45:0 44:0} 45:1 44:1) 45°5 44:7] 44:1 43:2 | 44:1 43°3| 45:0 43°8 | 45:3 44°3| 46-0 45:1] 49-1 48-0] 52°6 50:1955-2 42:5 
54°5 54°3| 54-6 54:7 | 55-0 54:9 | 55-0 53:2) 53-7 53-0] 58:4 58-2) 52-7 50°9| 51-3 50°1/ 51-0 49-4] 51-2 49-9] 52:0 50-2/ 50-9 49:9}55-2 46-2 
46°1 44:9) 47:0 44°1| 46°0 43:3 | 45-2 42-0 | 45:1 42°9| 44:9 42:2] 43-0 41°9| 42°3 41:0 | 45:0 43°8 | 46-1 43:7] 48°3 44-9 | 49-6 46:09 51-2 42-1 
49-2 46°2| 48:7 46°2|49°7 46:1 | 50°0 46°7 | 50°1 46°6| 50°6 47:0) 51°71 47°3| 51°3 48°3) 51:0 48-2] 49-7 49-1) 51:1 50-0) 52°6 5171543 48-0 
49°0 45°6| 49:1 45:9} 49:0 45:0 | 47°9 45:1 | 46-7 45:1 | 47°3 46:1] 47:0 45°4| 47:0 46:0 | 46°7 45°6 | 46-7 46°3 | 50:2 51:0 | 54:4 52:5956°8 45:2 
42°2 38°6 | 41°4 38°38] 42:1 39°2/ 42:0 39:7 | 40°6 39:0 | 41:2 39°4/ 43:0 40°4| 42:2 40:2) 45:0 42:0 | 42°5 40:8] 43:2 42:0 | 44-4 42-0]45-1 40-0 
39°6 38°0| 39°4 38:4 / 381 37°3 | 39:0 387°4| 39°5 37:5] 39:2 38:0 | 41°77 39°3| 42-0 3971 | 41:9 39°5 | 43-2 41:0 | 45-0 41:5) 45-0 42°8950-2 38-1 
| 47°9 45°7 | 47°8 45°7 | 47°6 45-5 | 47°3 45-2) 47°2 45:0] 47-0 44:8 | 47-1 44:9] 47-1 44:9) 48:3 45-9 | 49-0 46°6 | 50-4 47-6 | 51-3 48-2453°6 44-0 
15 16 WZ 18 19 20 21 22 23 Midnight.| Mean. 

Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.JDry Wet 
52°9 49-9 | 53:1 49:9 | 52°8 48-7 | 53:1 48-0) 51°8 48-7 | 50°5 47-8] 50:0 46-7 | 47-7 44:1| 47°38 44:1] 48:3 45:0] 47:5 44:3] 46-4 43:°3151-4 48-0 
§1°3 44°9|50°8 44°3 | 50°9 45° | 513 46:1 | 48°5 46:1) 48°5 47-3 | 50-9 49:1] 49-7 49-1 | 50°8 49:6] 51:0 50°1/ 51-3 50:1] 52-0 50°04 49-4 45:8 
(92°2 49°8 | 53:4 47-7 | 52°8 49°3) 515 49°3] 50:0 48:1) 48°3 47-0] 48:1 46:0] 48-0 45:1 | 46°6 45:2] 47-4 45:3) 46-1 45:0] 47-4 44:77 50°8 49-1 
| 51°3 45:3) 51°7 46:0) 50:3 45:9 | 49-2 45:3 | 49-2 45:0] 47-2 43-4] 47-1 42:9] 46-5 41:8] 45:0 40-7 | 42-1 39-3] 42-0 38-8] 40:4 37-3] 46-9 43-2 
47-4 41-7 | 48:1 4271 | 47°4 41°8 | 47-4 42-2) 45°9 43-1} 42-4 40°3 | 48-0 41°1] 48-5 41-1 | 43-5 41:3] 42°6 41-2] 43-3 41:2] 44:4 42:29 42-0 39-3 
49°9 47°5| 49° 47°7 | 48°3 47:4) 48°3 47-4 | 48-2 47:2] 47:3 46-5 | 47-2 46:0 | 46-2 45-0) 45-4 44:8 | 46:9 45:8] 47-5 46:9 | 47:3 46-7947-71 45-7 
93°0 51-2) 53° 51:9 | 54°8 52°9 | 54:4 51°5 | 535 51:0] 49-0 47:1] 48°3 46-1] 46-1 44-5 | 43°8 42°8 | 42:1 41-3] 41-1 40-4] 41:0 40°34 48-6 47-4 
50°9 49-2) 51:0 49°0| 51-4 49:4 | 51-9 49-4| 51-3 48-2] 50-5 48-0] 50-6 47:5) 5071 47:4) 51-0 47:8] 50-9 48-3] 51-6 49-°2|51-4 49°39 49-0 47°5 
§2°1 50-0} 52:0 50°0 | 51°5 49-0 | 52:0 49°3| 51-6 49-1 | 50-7 49:1] 50-1 49:1] 50-2 49°9| 51-9 51:1] 52:4 51:4] 52-5 52:0] 53-0 52:5] 51-7 49-8 
64°38 53:4] 53°7 53°3 | 538°9 53:9) 54-2 54:2) 54:3 54:3] 54:1 54:1] 54-2 54-4155-0 55°0| 5571 55:2] 55-1 55:2) 55-4 55:4] 55-3 55-4]53-4 52-8 
55°3 55°2| 56-0 55°8| 56:0 55:9 | 55°8 55:7 | 55:7 55-6 | 56-0 55°8| 56:2 560] 57-1 56°3| 55°8 55-4] 560 55°8| 55-9 55°7| 55-5 55°39 55-3 55-2 
487 45-4) 49:0 45:0 | 48°8 44:0 | 47-5 48-4 | 47°3 43-2] 46-4 42-0] 45:6 41°3| 45:3 41-1| 45-0 40-7 | 44:9 40-1] 44:2 40:1] 44:5 40°1948-7 45-4 
43°6 40°5| 44°9 40-9 | 44-0 411 | 43-5 41-1 | 44:3 41-1) 41-9 39:9] 41-4 40-0] 40-9 38:0| 40:0 38:0] 40-1 37:5] 38:8 36-1] 41-8 37:3] 42:7 39°6 
| 45°4 410 | 46°3 41°6 | 47-4 42:9 | 47°38 43°3 | 44-6 41-2] 41-9 39-0] 41-1 38:3] 40-0 37-7 | 87°3 361] 85-2 34-2 | 34-4 33-8] 34:0 33-1] 40-3 37-4 
49-4 42°77 | 49°3 44:1) 49°2 44:1) 49:3 43:3) 47-4 41-8) 47-2 41-4] 47-0 41-4] 47-2 41:5 | 47-7 41°6| 46-9 41-1] 48-0 41-2] 47-8 41-1] 43-0 39-0 
54°9 46°2) 55-4 47-4 | 54:8 48°6 | 55:0 48°5 | 54:9 49-4] 54-1 48:3] 56-0 49°9]55°6 50-0] 55-7 50:0] 55-4 50-4] 54-8 51:0] 54-5 51-1451-7 45-5 
O5°1 64°9} 55°9 5571) 55°8 55-0) 55°9 55°6 | 55-7 55°7 | 55-9 55:5 | 56°8 56-2] 57-4 56°8| 58:1 57-1] 61-0 58°3| 59-8 57-9] 58-2 57-09 55°8 54:5 
98°5 96° | 59°1 56°5 | 60:0 57:0 | 59°6 56-4 | 59:0 55°9/ 59-0 55:3] 583 55°1| 58-9 55-1] 590 55:3) 58-5 55:3) 58°5 55°3/57°7 5514585 56-2 
59° 54°5| 60°4 53°83) 61-1 54:0 | 59°6 52°8| 58:1 50:0] 56-2 48:1] 55:5 47°8| 53-9 46°S | 52°8 46°3] 51-1 46-1] 51-1 46+1 | 52-3 47-1456-4 515 

} | 90°3 50°6) 55°6 51:1) 55:1 515] 54:8 511] 58:4 50°83] 54-0 51:0] 53-9 51:1] 53°8 52:4) 538-9 52:1 | 52-4 51-1] 52-0 51:1/ 50-7 50:0152-3 49-0 
4 | 561 49°9| 57°2 49°7 | 56°7 48-9 | 56-4 48:1] 54:8 47:8] 52:0 47:3] 47:2 44:4] 45-3 42-9] 43-8 41-3] 42-0 40-1 | 41-2 39-9] 41-1 39°3949°3 464 
} | 490 47°1/ 48-9 47°1 | 49-2 47-8 | 49°1 47-7 | 49°2 48-1 | 49-2 48-1] 49:3 48-6] 49-9 48-8 | 50:0 47:9] 50°3 46-8 | 50-0 46-1] 49:7 45:9] 44-9 43-3 
} | 4-2 50°6 | 54:3 51:0 | 54°] 51-7 | 53°2 52-1 | 54:0 52:2] 54-1 52-3] 54-0 524] 54-0 52°3 | 54:0 52-0 | 52:7 50:0] 50-0 46:0} 50-0 45:1452-0 49-0 
| | 48°0 43-0 | 49°0 43°6 | 49:0 44:0 | 48°9 44:6 | 46-2 42-9) 45-0 41:2] 44-1 41-0 41°3 39-1] 41:0 39-1] 41-4 39-7 | 42-2 40-4] 42-5 40:9] 45-0 41:8 
82° 50°1 | 52°8 50-4) 52:0 50-0 | 51-7 50°3| 51-0 50-0] 51-0 50-7] 51-7 51:3 {52-1 51-9 | 53:3 53-0] 54-1 53:3] 55-1 54:4] 54-7 54:1] 49-2 48-2 
507 50:0) 510 49:0 | 50°8 49:0 | 50-9 48:0 | 50:2 48-0| 50:1 47-3] 49°6 47:1] 47:3 46:0 | 47°6 45:3 | 48-0 45°0| 46-4 44:2] 46:8 45-0510 4955 

§ | 90°4 46:2) 51-1 46:9] 49°2 45°6 | 49:0 45-9 | 47-2 46:0 | 47-2 44:6] 48:0 45°2] 47-1 45:0 | 47:3 45:2| 47-2 46:0} 48-0 46:0] 48-0 46-4] 47-0 44-6 
4 (943 496 | 52-1 49:0 | 52:9 48-0 | 51-1 47:1) 51:1 45:1) 51-0 45:4| 50°6 46-0] 48-5 45°2| 50-0 46-0 | 49-9 46-1 | 49-5 46:3) 49-3 45-6150-6 47-2 
) | 9070 52°6 | 53°9 531 | 56°1 54°6 | 54-7 54:3) 55-7 54:4] 49-1 46-1] 47-6 44:9] 46-1 43-6 | 45-9 43°1 | 45-2 42°6| 45-9 42-4] 45-3 40:51 49-2 47-2 
§ | 41-7 40°5 | 42-6 41°3 | 43°8 41-6 | 43-4 41-4 | 42°6 39-9] 44-0 40-9 | 43-7 40-8 | 41:9 39-8 | 42:0 40-0 | 42:0 39-9 | 41-0 39-0] 41:3 39-09 42-5 40:3 
4 | 45°1 42°9| 45°1 42°2)| 45-7 42°7 | 45-4 42-4) 45-9 42:3] 46-2 43-9 | 47-2 45:5 | 47-8 47:0| 49:7 48:4 | 49°8 49-1] 50-0 49-2) 50-2 49-1] 44-2 42:3 
/513 48°2 | 51°8 48°3 | 51°8 48:4] 515 48:3] 50°7 47-8) 49:7 46:9] 49-5 46:9] 48-9 46°5| 48°7 46:3] 485 46:2] 48:2 46:0] 48-2 45°8149-0 46:5 
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TEMPERATURE. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


Dry AND WET BULBS. 


2 3 4 5 6 i 8 9 10 il 12 For Day, | 
eas ——— —— ——— — ——|—— — — — .| 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet:|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.] Max. Min} 
1 | 84:2 34:2| 84:3 84:3 | 34:2 34:2 | 34:0 34:0 | 33-4 33-4 | 335 33°5 | 33:8 33°8 | 33°4 33:4] 33:0 33:0 | 88°2 33-2 | 33:4 33:4 | 33:0 38:0] 34:3 32:0 
2 |34°9 34°9)35°6 35-6 | 37:1 3771 | 38:0 88:0 | 37:2 37:2 | 36:2 36°2| 35:2 35°2| 35:0 35:0} 35:0 35:0] 36:0 36:0 | 35-4 35:4 | 35:0 35:0] 38-0 f 
8 | 32:1 32:1] 31:7 31°8| 30-0 30:0 | 28°7 28:7 | 28:9 28:9 | 29:0 29:0] 29°8 29°8 | 29:8 29°8| 30:0 30:0] 32:0 32:0 | 32°8 32:8 | 32:0 32:0} 32'8 
4 |27°5 27°5)27°5 27°5| 27-3 27:3 | 27:0 27:0 | 28°8 28°8 | 28:0 28:0 | 28:0 28:0 | 27°2 27-2] 28:0 28:0} 28°5 28:5 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0} 43:9 
5 | 33-4 33°41 32-0 32:0) 31:0 31:0 | 30°4 30°4 | 29°7 29°7 | 28:1 28°1 | 28°0 28°0 | 27°4 27:4] 27:6 27°6 | 27°8 27°8 | 27°3 27°3 | 27:0 27:0} 33:4 
6 | 28°38 28°3] 28:4 28:4 | 29:0 29:0 | 29°1 29°1 | 29°3 29°3 | 29:6 29-6 | 30:0 30:0 | 29°7 29-7 | 29:0 29:0 | 27:6 27°6 | 28:0 28:0 | 27°6 27-6} 30:0 
7 | 29:0 29:0 | 29:3 29:3] 29:8 29°8| 31:1 31°1 | 381°7 31°7 | 32:0 32:0 | 82°6 32:1 | 83:1 33°1 | 33°5 33°5 | 35:2 35-2 | 36:4 36:4/ 37:0 37:0] 38°2 
8 | 33:0 33:0] 33:0 33:0 | 32°5 32°5 | 32:0 32:0 | 82:0 32:0) 30°6 31°6 | 80°1 30:1 | 28:3 28:3 | 28°2 28:2 | 29°6 29°6 | 29:3 29-3] 31:0 31:1] 33-0 
9 | 28:0 28:0 | 26:7 26°7 | 25:1 25:1 | 23:5 23°5 | 22:4 22°41 291-8 21-7 | 21:0 20°9 | 21:2 21:1 | 22°38 22:3 | 24:0 24:0 | 24:3 24:3 | 25-7 25-7 | 28'0 
10 | 25°1 25°1 | 25:0 25:0 | 25:0 [25°0]} 26°4 [26°4]| 26:0 [26-0]| 26:7 [26°7 ]| 28-4 [28°4]| 29°4 29:4] 31-0 31:0 | 31:8 31°8 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0] 36:1 
11 | 25°5 25:5 | 24-1 24-1 | 24-2 24:2 | 25°38 25°3 | 25:9 25:9] 25-1 25-1 | 25-1 25-1 | 25-9 25-9} 24-9 24:9) 25:1 25:1 | 25:0 25:0 | 24:1 24-1 | 25-9 
12 | 25:1 25:1 | 25:2 25-2 | 25-3 25:3 | 26°6 26°6 | 28:0 28:0 | 29:0 29:0 31°5 31:5 | 32:0 32:0] 32°0 32:0) 32:0 32:0'32°2 32:2) 34:0 34:0] 38:2 
13 |38:9 38-9| 39:0 39-0 | 39:0 39:0} 39:0 39:0 | 39:0 39:0] 38:5 38:5 | 38°5 38-5 | 37:0 37:0] 36:0 36:0 | 36:0 36:0 | 35°8 35°8 | 35-0 35:0 | 39°0 
14 | 83°7 38°77 | 33°4 33:4| 34°8 34°8 | 34:4 34:4 | 35°3 35:3 | 35°8 35:8 | 36:0 36:0! 36:0 36°0| 36:0 36:0] 36°2 36:2} 31:9 31°9| 29:0 29:0} 36:2 
15 | 25:9 21:9) 27:0 22:0 | 29°3 22:9 | 31:3 27-5 | 31:5 31-2 | 30-4 29:0 | 29°8 28:2] 31°2 30°8 | 33°4 31:9 | 34:8 32:2 | 24:8 33°6| 35:0 33°4] 36-2 
16 | 34-3 34°3 | 34:0 34:0 | 33°8 33°8 | 33:7 33°7 | 33:7 33°7 | 33:9 33:9 | 38:6 33°6 | 33°8 33°8| 34:0 34:0 | 33°8 33°8| 34:0 34:0 | 34:2 34:2] 34:3 
17 |31°6 31°7 |] 31°6 31°6) 31:0 31:0) 31:1 311/315 31:6} 31:0 31:0] 31:1 31:1] 31:2 31:2; 31:0 31:0| 31:0 31:0 | 30:2 30:2! 305 380°51316 2 
18 | 28°3 28°6 | 27°8 27°8 | 32°8 28:3) 33°1 30°4 | 33°8 29-1] 32:0 27:9 | 29:9 28:0 | 27:9 48-0 | 29'8 28°8 | 28:0 27:9 | 28°5 28°5| 29:0 29:0] 33°8 
19 | 32:0 32°0 | 32°3 32:3! 32:9 32:9] 33°7 33°7 | 34:2 34:2] 34:6 34°6 | 34°5 34:5 | 34:0 34:0 | 34:0 34:0 | 34:0 34:0 | 83°5 33°5 | 34:0 34:0] 36:9 
20 | 33°3 33°3 | 33-0 33:0 | 32°3 32:3 | 32-4 32°4 32:4 32:4 | 32:0 32:0] 382°0 32:0] 31°9 381°9 315 31°5/ 31:0 31:°0| 301 31°5| 301 31°51 33:3 
21 | 31:0 31:0} 31°9 31:9 | 32:0 32:0 | 32:2 32:2! 31°6 31°6 | 32:0 32:0/ 32:1 32:1 | 33:0 33:0 | 33°9 33°9| 34:0 34:0 | 34:0 34:0 | 32:0 32:0] 34:0 
22 | 31:1 32:0 | 30°6 31:2] 80°9 30°9 | 31°3 31:3 | 31-4 31:4] 31:0 31:0/ 31:0 31:0 | 30°5 30°5 30°3 30°3] 30:0 30:0 | 30:1 30:1 | 80°0 30:0] 32:0 
23 | 32:1 32:1} 32:0 32:0} 32°1 32:1 | 32:°2 32°2| 33:6 33°6 | 34:8 34°8 | 36:0 36°0| 36:0 36:0 | 36°8 36°8 | 37:0 37-0 37°5 37°5 | 38:0 38:0] 38:0 
24 | 35°9 35°9| 36°9 36°9| 387°3 37°3| 88:0 38:0} 37-7 37°7 | 87:5 37°5 | 37:7 37°7 | 88:0 88:0 | 37°6 37°6 | 37°6 37°6 | 37°5 37:5 | 37°5 37°54 38-0 
25 | 33°3 33°3| 35:1 35:1 | 35°7 35:7 | 36°3 36°3 | 36°9 36:9 | 36:2 36-2 | 36°5 36°5 | 37-0 37-0 | 36°6 36°6 | 36°5 36°5 | 36°5 36°5 | 36°3 36°31 370 
26 | 36°8 36°8 | 36°8 36°8 | 36°6 36°6 | 86°2 36:2 | 36-2 36-2| 35:0 35-0 | 35:1 35-1 | 35-0 35:0 | 85°5 35°5 | 36:0 36:0 | 37-0 37-0| 37°8 37:8] 39-4 
27 | 34°3 34:3 | 35°3 35°3 | 37:4 37°4| 88°8 38°8| 388°8 38°8] 88-0 38-0 | 87:0 37:0 | 85:5 35:5 | 85°4 35:4 | 84:0 34:0 | 35:0 35:0 | 35°3 35°31 388 
28 | 36:4 36°4| 36:7 36°7 | 37-0 37:0) 37°6 37°6| 37:5 37:5 | 87:1 37-1] 87°5 37:5 | 87°5 37:5 | 87:0 37:0| 37:0 37-0) 88:0 38:0 | 37-9 37:9] 39-0 
29 | 87°1 87:1) 35-9 35:9 | 35:0 35:0) 85:1 35:1 | 35°3 35°3 | 34:0 384-0 | 33:5 33:5 | 33-0 33:0 | 33:0 33°0| 33:0 33:0 | 32°5 32°5 | 33:0 33°09 37:1 
30 | 31°4 31°9}| 31°8 31°8 | 382°0 32:0 | 32:0 32:0) 32:0 32:0] 31:9 31:9 | 32:0 32:0| 33:0 33:0 32°5 32°5 | 382°5 32:5 | 82:7 32:7 | 33:0 33°0 
| 
MEaN,| 31°8 31:7 | 31°8 31°7 | 32:1 31°7 | 32:4 32-1 | 32°5 32:4 | 32:2 32-0 | 82:2 32-1 | 32-1 32:1 | 32°38 82:2) 32°5 32°4 32°5 32°5| 382°5 32°5 
113} 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
‘Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. 
iv 3°0 33°0 | 32°8 32°38 | 32°6 32°6 | 32°2 32:0 | 32°4 32-4] 33:0 33:0 | 33:0 33:0] 33:0 33:0] 32°0 32:0 | 82:4 32:4| 33°6 33-6 | 34:0 34:0 ® 
2 | 34:8 34:8] 34°83 34:8 | 34:0 34:0 | 33:4 33:4] 34:0 34-0 | 33:4 33-4 | 33:0 33:0] 32:0 32:0 | 32°3 32°3| 32-2 32:2 | 32:0 32:0] 32:0 32°0 : 
3 | 31:0 31:0 | 28:0 28-0 | 27:2 27:2 | 27:4 27:4| 28-0 28-0] 29-5 29:5 | 29:8 29:8] 29:4 29-4] 28°6 28°6 | 28°3 28°3| 286 28-6 | 28-2 28-2) 5 
4 | 30-2 30°2 31°2 31°2 | 82°2 32°2| 36:3 36:3 | 39-4 39:4] 42:0 42:0 | 43-9 43-9 | 48-8 43-8 | 88-0 38-0 | 37°6 37°6 | 87:2 37:2 | 83°2 33-2 
5 | 27:0 27:0) 27°5 27°5 | 28°3 28°3 | 27-7 27-7 | 28-0 28-0 | 27-5 27°5 | 26:9 26:9 | 27:3 27:3 | 28-1 28-1 | 28-0 28-0] 28-0 28:0 | 28:3 28-3 
6 | 28:0 28:1 | 27:4 27:4) 27:9 27:9 | 24:6 24:6 | 26:7 26:7 | 27:4 27-4 | 27-4 27°4| 27°3 27:3 | 28:0 28:0 | 28-6 28-6 | 28°8 28-8 | 28-8 28-8 
7 | 38:2 38:2] 38°2 38:2} 34°9 34:9 | 35:7 35-7 | 85°6 35°6 | 34:5 34:5 | 34:4 34:4 | 85-2 35:2] 35-0 35:0| 35:0 35:0 | 34:0 34:0 | 34:0 34:0 
8 31°] 31:1 311 381'1| 315 315 | 31:3 81°3 | 29-4 29-4 | 29-0 29-0 | 29-8 29:8] 30-1 30:1] 30:3 30-3 | 30°3 30-3 | 30-0 30:0 | 28°6 28°6 
9 | 26°9 26:9) 26°1 26-1 | 24°9 24:9) 25°1 25:1] 25:1 25:1] 24-6 24:6 | 24:3 24:3] 21°3 21-4) 24°5 24:5 | 25:1 25-1 | 25-4 25-4] 25-4 25-4 
10 | 32°2 32°2| 35°2 34°5 | 36:1 36:1] 35:1 35°1| 32:4 32-4] 32:0 32-0 | 31-8 31:8 | 29:7 29-7 | 28-2 28:2 | 27-0 27:0) 25:4 25:4 | 24-8 25-0 
11 23:1 23°1 G2°9 22:9 | 23:3 23°3 | 23:4 23-4 | 23°3 23°31 23°8 23°8 | 23:2 23-2| 23-7 23-7 | 24:4 24:4] 24°38 24:3 | 24:7 24:7 | 24-3 24:3] 24-4 
12 | 35:0 35:0] 35:0 35°0 35°8 35°8 | 35:9 35-9 | 35°8 35°8| 36:0 36:0 | 36:5 36-5 | 36-1 36-1 | 36-4 36:4] 36:7 36°7| 37:3 37:3 | 38-2 38:2] 32:8 
13 | 34:2 34-2 33°8 33°8 | 33°6 33°6 | 33°2 33°2 | 33:2 33°2 | 32°6 32-6 | 32-8 32:8] 33-0 33-0 | 32°8 32:8 | 33-9 33:9 | 33:6 33:6] 34-1 34:1] 35°5 
14 28-0 28-0 271 271 | 27-1 27-1) 26-4 26:4 | 27-1 27-1 | 25-3 25-3 | 25-1 25-1 | 24-5 23-9 | 24-2 23-6 | 24-4 23:0 | 24-1 22-8] 24-1 23:0] 30-0 
15 | 86°2 34°5 | 35°9 34:0] 36:0 33-9 | 35-0 33-0 | 34:5 32°8 | 33-4 32-0 | 33°8 32-4] 33:4 32:1 | 33:2 32:3 | 34:0 34:0] 34:3 34°3 | 34:3 34:3] 32:8 
16 34°0 34-0 34°0 34-0 | 33°8 33:8 | 33:3 33:3] 83:2 33°2| 33-2 33-2 | 33:0 33:0 | 33-1 33:1] 33:3 33:3 | 32:8 32°8| 32°5 32°5 | 32°8 32°8133°6 
17 | 30°6 30°6 | 30:9 30°9 | 81-1 31:1) 31-2 31:2] 31-6 31:6 | 31:0 31:0] 30-1 30-1 | 29:9 29-9 | 29:8 29-8 |.31:1 29-1| 28-9 28-9] 28-9 28-9] 30-7 
18 | 28°5 28°5 28°0 28:0 | 27:0 27-0! 27°5 27-5 | 27-9 27-9 | 28:8 28-81 28:5 28:5] 29:2 29-2) 30:1 30:1] 31°3 31:3! 32:0 32-0] 31:9 31:9] 29:6 
19 34°6 34°6 | 34°9 34:9 | 35:4 35:4) 36:1 3671 | 361 36:1] 36:9 36:9 | 36'8 36:8] 36°8 36°8| 35:8 35:8 | 34:6 34:6 | 383-7 33-7 | 33-5 33:5] 34-5 
20 | 313 29°91 31-3 28-8 | 30:0 28:1 | 29:7 27:9 | 30-0 29-2| 30°5 29-0) 30:0 29-9 | 30:0 28-0 | 29:0 29:0 | 28-9 28-9] 28-0 28-0 | 28-9 28-9] 30-8 
21 32°0 32°0 | 32:0 32:0 | 32°9 32-9 | 82:6 82°6 | 32:0 32:0 | 82-2 32:2 | 32-5 32:5] 31-8 31-8 | 32°6 32°6| 32-4 32-4] 32:1 32-1] 31°5 31:5]32°3 
22 30°0 30°0 30°5 30°5 | 30°5 30:5 | 305 30°5 | 30:1 30:1 | 30-0 30:0| 30:0 30:0/ 31-0 31:0| 31-3 31:3 | 31:9 31-9] 31:8 31-8 | 32:0 32-0] 30-7 
23 | 37-0 370 | 36°5 36°5 | 37°2 37°2 | 37°6 37°6 | 37:0 37:0 | 88:0 38:0 | 37-9 37:9 | 88:0 38:0 | 38-0 38:0| 37°6 37°6| 86:4 36:4/ 85:3 35:3] 36-0 
24 37°3 37°3 37°0 37:0 | 37-0 37:0 | 36:0 36:0] 35°5 35°5 | 34°8 34:8 | 33-5 33-5 | 33-2 33-2| 32-8 32:8 | 32-9 32-9] 38:4 33-4 | 34:0 34:0] 36-1 
25 | 35°1 35:1) 85°5 35°5 | 36°3 36°3 | 36:0 36:0 | 35:7 35:7 | 36:0 36-0 | 36:0 36-0| 36-4 36-4 | 36-7 36°7| 37:0 37:0| 36°5 36°5| 36°9 36:9] 36-1 
26 38°9 38°9 39°0 39°0 | 39°3 39°3 | 39-4 39-4 | 39:0 39-0 | 39-0 39:0 | 38-5 38-5 | 87:4 37-4] 34:9 34:9] 85°6 35°6| 84:2 34:2] 34:4 34:4] 36:8 
27 35°0 35°0 35°5 35°5 | 36-1 36°1 | 36°6 36°6| 36-0 36-0 | 36:0 36:0 | 37-0 37-0 | 36:9 36:9 | 36°3 36°3| 36:1 36:1] 36:4 36:4] 35°5 35°51 36-2 
28 38°0 38-0 | 38°0 38°0 | 38-4 38-4 | 39:0 39°0| 88°5 38°5 | 38-9 38:9| 38:4 38-4 | 38-6 38-6 |38°6 38°6| 38:1 38:1] 37°6 37°6| 37:0 37-0] 37°8 
29 83°3 33°3 | 82°5 32°5 | 32°6 32:6 | 33:0 33-0] 32:2 32-2 | 32:0 32:0| 31:9 31-9] 32:5 32-5 | 32:0 32:0] $1°1 31:1] 31:4 31:4] 31:6 32:0] 33° 
3 32°3 82°3 | 32°0 32°0| 38°4 33-4 | 32°4 82:4] 32-5 82°5 | 33-8 33:8/ 33-9 33-9| 35:0 35:0 | 35:4 35°4| 35:2 35:2] 85-4 35:4 | 36-2 : 
MBAN,| 32°6 82°5 | 82°5 32°3| 32°5 82:4 | 32°5 32°3| 82-4 32°3| 32:5 32:4| 32°5 32-4] 32°3 32:2] 32-1 32:0] 321 32:0] 31°9 31:9] 31:8 31:7 ; 
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TEMPERATURE, Dry anp Wer BULBS. DECEMBER 1899, 
1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet./Dry, Wet. 
1 | 34:0 34:0] 31-6 31°6| 30°6 30:6 | 29-4 29-6 | 28°8 28-8 | 28-8 28-8 | 28-9 28-9} 28-9 28-9 | 23:0 28-0 | 27:0 27:0 26:0 26:0} 26°5 26°5 
2 | 24-4 24:4) 23-7 23-9] 23-1 23:3 | 23:1 23-3] 23-1 23-1 | 23-1 23-1 | 23-9 23-9 |23°6 23°6| 23-1 23-1 | 23-1 23-1 | 23:1 23:1 | 22:9 22:9 
3 | 21-2 21-1 | 22-2 21-0} 22-1 21-1 | 22-1 21-6 | 23-1 24-1] 23-0 23-0; 24:6 24:6 | 25°6 25:6 | 25°8 25°8 | 26°3 26°3 | 26°8 26°8 | 27:0 27-0 
4 | 37-0 37-0] 88°5 38:5] 39-0 39:0] 38-0 38-0] 37-5 37:5 | 37-7 37:7 | 37°6 37-6 | 37°5 37°5 | 87-4 87-4 | 87-5 37°5 | 387-6 387-6 | 87-6 387°6 
5 |37°0 37:0! 35:8 35°8| 35°5 35°5| 35-5 35-5] 36-0 36-0] 36:5 36-5 | 36-9 36:9] 36:0 36:0] 37:0 37:0 | 37:2 37:2 | 38:0 38:0 | 387°9 387-9 
6 | 34:3 34°3| 35:6 35°6 | 84°6 34:6 | 34:1 34-1 | 34:5 34:5 | 34:5 34-5] 35-0 35:0 | 35°6 35°6 | 36:0 36:0 | 37:0 37-0 | 88°38 38°8 | 38°6 38°6 
7 |34:0 34:0! 34:0 34:0] 34:0 34:0] 34:0 34-0 | 34-0 34:0 | 33°5 33-5 | 33°3 33°3 | 83:0 33:0] 32°5 32°5 | 32:0 32:0 | 31°8 31:8 | 382-2 32-2 
8 | 26-5 26°5| 26-0 26:0 | 25-1 25:1 | 24-8 24-8 | 24-2 24-2 | 23-0 23-0 | 23-0 23:0 | 220 22°0) 21:0 21:0] 20:0 20:0} 20:0 20:0 | 20:0 20-0 
Q | 25-1 25-1 | 25:0 25:0 | 24-9 24:9 | 24-6 24-6 | 24-2 24-2) 92-1 22-1| 29-1 22-1 | 21-2 21-1) 24:5 24:0) 25°5 25:0 | 26-0 25°5 | 24-0 24:0 
10 |17-7 17°7| 17:0 17:0] 17-0 17:0] 16-2 16:2] 15-9 15:9) 16:0 16:0] 16-0 16-0] 15-9 15-9] 165 165 | 185 18°5]17% 17°5| 17-5 175 
11 |17-0 15:9] 17-2 16°3| 15-1 14-9] 14:0 14:3] 16-1 16:1] 17-0 17:0] 17:0 17-0|17°0 17-:0|17-0 17-0} 16°8 16:8) 16°8 16°8) 16:0 16:0 
12 | 20-6 20:6] 20-7 20:7 | 22-0 22:0 | 22:2 22-2) 42-1 22-1 | 22:0 22:0] 91°5 21:5] 21:5 21°5 | 20°5 205 | 21:0 21:0 | 22:0 22:0) 23:5 23:5 
13 | 18:7 16°6| 18-0 16-7] 17:0 16:°2|17-0 17:0]16:2 16:2] 16-0 16:0] 16-0 16:0] 16-0 16:0/16°0 16°0)158 15:8] 155 15°5/15°0 15:0 
14 | 12:1 121] 108 10°8]11:0 11-0] 11-0 11-0] 11:9 11°3)12°5 12:5] 12-5 11:5} 14-0 13:0] 15-0 13%] 15:0 14:0/ 16:0 15°0/15°5 15:0 
15 | 21:0 21:0] 21-2 21-2} 21-8 21-8] 21-8 21-8 | 22:0 22-0 | 22-0 22-0 | 22-0 22-0 | 22:0 22-0) 21:0 21-0 | 20-0 20:0) 20:0 20:0 | 21-0 21:0) 2 
16 | 28-2 28-2] 29-2 29-2) 300 30-0 | 30:7 30:7] 31:1 31:1] 31:0 31:0] 32:0 32-0 | 32:0 32-0} 32-0 32-0 | 32:0 82:0 | 32°0 32°0 | 32-0 32:0 
17 | 29°3 29-3 | 27-2 27-2 | 26°8 26°8 | 25-1 25:1 | 24:2 24-2) 23:1 23-1 | 22:0 22:0] 21-0 21:0] 20°5 20°5)19°8 19:8) 19°0 19-0) 18:5 18-5 
18 | 211 21-1} 21-6 21-6 | 21-9 21-9 | 22:0 22-0) 22-0 22-0 | 22:5 22:5 | 22:0 22:0 | 22°8 22°8| 22-8 22-8) 23-0 23-0 | 23°5 23°5 | 22:0 22:0 
19 | 23-8 23:8 | 24:2 24-2] 24:8 24°S | 25°] 25-1 | 25-1 25:1 | 24:9 24:9 | 25:0 25:0) 25-1 25:1) 25:1 25:1 | 25-1 25:1 | 25:6 25°6| 26:1 26-1 
20 | 25-1 25-1] 25-0 25-0 | 24-8 24:8 | 24:1 24-1 | 28:3 23-3) 22-1 22-1 | 22-1 22-1 | 22:1 22°1/ 21-6 21-6 | 216 21-6 | 22:0 22:0) 22-1 22-1 
21 | 28:0 27-2] 27:8 26°0| 28:0 26-0 | 28:0 26:0 | 27:0 26:8 | 25:0 25-0) 24:6 24:6 | 25-0 25:0 | 24°6 24°6 | 25°0 25:0 | 25°0 25-0 | 25-0 25:0 
22 |19:9 19:9] 19-9 19°9]19°5 19°5| 19-1 191] 19-0 19:0}19°0 19:0] 19-0 19:0) 19-0 19:0} 19:0 19:0} 185 185} 195 19:5} 20:0 20-0 
23 |17-0 16°8| 19-2 18°8]19°7 19:7 | 21:0 21:0] 21:0 21-0} 22-0 22-0 | 23-0 28-0 | 24:0 24:0| 24:0 24:0 | 25:0 25:0 | 26:0 26:0 | 27°0 27-0 
24 | 24-5 245] 23-1 23:1 | 24:2 24:2} 24-4 24-4) 25-2 25-2 | 25-6 25:6] 26:1 26-1 | 26-4, 26:4 | 26°6 26:6 | 27-1 27:1) 27-1 27-1) 27-1 27-1 
PA pales) alte eto y|altsyoul alts abate) aly eyypaly7sey apo aly / 2) aye eh | ice) SUA |) al AE SY) IN | HY AMS} MSIL Ka | AAPM algal | Me I} eid 
26 |15°5 15°5)15°8 15°8]161 161] 165 16:5] 16:2 16-2|16:2 16:2) 17:2 17-2] 17-3 17:3] 18-0 18:0} 19-5 195/195 19:5) 183 18-7 
27 |17-2 17-:0|17-°0 16:9; 17-0 16:0] 16-0 16:0] 16:0 16:0] 15°5 15:0) 15:5 15°71] 15-5 15:1] 15°3 153/155 15°3/ 15:5 15:3) 15:5 15-0 
28 | 17-2 172/170 17:0] 17-0 16-9| 17:0 16:0] 16-0 15:2] 18-2 17-9] 18:1 17:9} 18:5 18:0, 19:0 18:5) 19-0 18°5| 18-0 17°8) 17-8 17:8 
29 |19:2 19-2] 20-0 20-0 | 20:0 20-0) 20:0 20-0] 20°5 20:5 | 21:0 21:0 | 22:0 22-0) 22-0 22-0 | 22:3 22:3) 22°5 22°5 | 23:0 23:0 | 28:0 28:0 
30 | 285 28°5| 28-0 28:0} 29:0 29-0) 29:0 29-0] 28-0 28:0 | 28-5 28-5 | 28-1 28-1 | 28-2 28-2 | 28-0 28:0 | 28:9 28-9 | 28:9 28-9 | 29:2 29-2 
31 | 25-7 25:7 | 25:4 25-4 | 26:0 26°0 | 26°6 26°6 | 26:1 26-1 | 25:1 25-1 | 24-1 24-1 | 24-1 24:1 | 24°6 24°6 | 24°6 24:6 | 25:1 25:1 | 24°6 24°6 
MEAN,| 23'9 23°7 | 23°7 23°6 | 23°7 23°6 | 23°5 23-4 | 23°5 28-4 | 28-4 23-3 | 28°5 23:4 | 23-5 23-5 | 23:6 23°5 | 23-7 23-7 | 24-0 23-9 | 28-9 23°8 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. 
1 | 25°5 25°5| 245 245) 24:8 24:8 | 25:2 25:2] 25:0 25:0] 26:0 26:0 | 26°5 26°5 | 27:2 27:2 26:4 26°4| 25°5 25°7 | 25°1 25:1 | 25:1 251 
2 | 22°6 22°6 | 23°1 23-1 | 22:7 22°8 | 22°4 22-4 | 21:2 21:2] 21:1 21:1} 21:0 21:0 | 20°2 20-2! 20:2 20:0) 20°38 19°7 | 20:7 19:9) 20-4 20:3 
3 | 27°8 27°8 | 27°9 27-9 | 28-5 28°; 29°0 29-0 | 31°0 31:0] 31:9 31:9] 32:2 32:2 | 32:0 32:0 , 83:0 33:0 | 83°5 33°5 | 35°3 35°3 | 86:0 36:0 
4 |137°6 37°6| 38-0 38-0 | 38:0 38:0 | 39:0 39-0 | 38:0 38-0] 37:2 37°2| 36°9 36:9 | 37:0 37:0} 387'0 37:0 | 36°8 36°8| 36°5 36:5 | 37:0 37:0 
5 | 37°9 37°9| 38:0 38:0) 388°6 38:6 | 39:0 39:0 | 37-0 37-0 | 36:0 36-0| 87:0 37-0] 36-0 36:0 | 85:9 35°9 | 85:0 35:0} 34°5 34°5 | 85:0 350 
6 | 40-0 40-0 | 39°3 39°3 | 38-9 38-9] 38-0 38:0 | 88:8 38-8 | 39°5 39°5 | 36°3 36°38 | 36:0 36:0 | 35°6 35°6 | 36:0 36:0 | 35:0 35:0) 34:1 341 
7 | 309 30°9} 30-0 30:0! 301 301 | 29°7 29-7 | 29:0 29:0) 28°8 28°8) 27:9 27:9 | 28:0 28°0 | 27:2 27°2| 27:2 27:2] 26-9 26:°9| 26-7 26:7 
8 | 20°0 20-0} 23:0 23:0) 24:2 24-2) 24:9 24:9] 25:0 25:0 | 24:0 24:0 | 23°5 23°5 | 23:4 23-4 | 24°1 24:1 | 24°8 24:8 | 25°1 25:1 | 25:0 25:0 
9 | 24:0 24:0] 24°5 24-5] 24:0 24:0 | 23-7 23-7 | 22-0 22-0] 21:0 21-0] 20:0 20-°0| 18-0 18:0] 166 16°6| 16-0 16:0] 15-1 15:°2/17-4 17- 
10 |17°0 17:0) 16-0 16:0] 15°8 16:0/ 15:0 15:0) 15:5 15°5 | 15:0 15°0|13°5 18°5]14:°0 14:0|16°0 14:0] 15:2 14:0] 15-0 13:9) 16-2 
11 |15°5 155/15°5 15°5| 15:5 155) 15-4 15-4] 15:0 15-0) 15:0 15:0] 15-0 15:0/ 16:9 16°9|17:2 17:2] 17:0 17:0) 17:8 17:8} 20:0 
12 | 22°2 22:2) 21:0 21:0| 20°8 20°8 | 20:0 19°7| 20:5 19°6 | 20°1 19°6 | 20:0 19°5| 20:1 19°8) 19-5 18-3) 19-0 18:0] 18:8 18:3} 19-0 
13 | 16:0 16:0) 17:0 17:0) 17°3 17:3) 17°5 17-5) 17-0 17:0} 17:0 17:0} 16:5 16:5) 17-0 17:0] 17:4 17-4) 17-1 17:1) 17-9 17:9) 16:8 
14 |16°0 150|15°% 14:°9)11°9 9°6)12:2 9:7) 16:5 14°5|165 16:5/17:5 17:5] 19:0 19:0 | 20°0 20:0 | 20-2 20:2 | 20:9 20-9; 20-9 
15 | 20:0 20°0| 20:0 20°0| 21-1 21:1 | 22:0 22:0 | 22°3 22°3 | 23:0 23:0] 23:5 23-5 | 24:8 24:8 | 25:0 25:0 | 25:9 25:9 | 27-0 27:0 | 27-4 
16 | 32°0 32:0) 32°0 32:0 | 31:1 31:1 | 3171 31:1] 31:0 31:0} 31:0 31:0} 31°8 31:8 | 31:0 31:0 | 30:4 30°4| 31:0 31:0 | 29-7 29:7 | 29:0 
17 | 185 185] 18-8 18-8) 17-9 17°9}17:1 17:1] 17-0 17:0| 17:0 17:0] 17-0 17:0] 17:2 17:2) 18:0 18-0} 19-8 19-8) 19-3 19°3 | 20-0 
18 | 2274 224 | 22°6 22°6 | 22:4 22:4 | 22°3 22°3 | 22-6 22°6 | 22°1 22:1 | 22-1 22:1 | 22-7 22°7 | 23-3 23:3 | 24:0 24:0] 24-1 24:1) 24-1 
19 | 27:0 27:0 | 27°5 27°5 | 28-0 28-0 | 28:0 28:0 | 28:0 28°0| 28:0 28-0 | 27-5 27-5 | 27-4 27-4| 27-9 27-9} 27:0 27:0] 25:2 25:2 | 25-1 
20 | 22°6 22°6 | 24:6 24°6 | 27-1 27:1 | 28°5 23:3] 28:0 28:0 | 27:9 27-5 | 28-0 27-6 | 28-0 28:0 | 28:0 27-8 | 28:0 27°8| 27-7 27:0 | 27:8 
21 | 25:0 25°0| 24°8 24°8 | 24:0 24:0] 24:0 24:0 | 23:3 238°3 | 23:0 23:0 | 23-0 23-0] 23-0 23:0/ 23:0 23:0 | 22:0 22:0} 21:0 21:0 | 20-2 
22 |19°8 19°38} 18:0 18:0] 18-0 18:0] 16:7 16°7| 17-0 16°5|17°5 16°8/17:0 16-5] 18-0 16:2|}18:2 16:4/17-0 16:2) 16-2 15:2/ 17:3 
23 | 27:0 27:0) 27°5 27°5 | 27:9 27:9 28:0 28:0 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0 | 28:0 28-0 | 27-0 27:0] 26:3 26:3 | 26:0 26:0 | 25:9 25:9 | 25:3 
24 | 2671 26°1) 26:1 26:1 | 24-1 24:1 | 23:2 23-2) 22-1 22:1] 22-1 22:1] 22-1 22-1 | 22-0 22:0 | 20:8 20:8) 21-0 21:0} 20:8 20°8 | 20:2 
25 |16°3 163) 162 16°2| 16-4 16°4|16:°2 16°2/165 16°5)16°2 16°2]}161 16:1] 16:2 16°2|16°3 16:°3}16°3 16°3|16°4 16:4} 15-7 
26 |19°0 19:0} 19-1 19°1|19°0 19:0) 19:0 19:0} 19°0 19°0)17°5 17°5/17-5 17:5|18-0 18:0] 18-0 17:7] 18:0 18:0] 17:3 17:3] 18:0 
27 | 16° 16°2|)15°5 16°0/16°8 16:8} 18:0 18:0] 17:0 17:0] 17:0 17:0} 16-5 16°5| 17-0 17:0] 17:0 17-0} 17:0 17:0] 18-0 18:0} 18-0 
28 | 17°0 17:0) 17:0 17-0| 16:4 16:4] 16-0 16:0] 16-3 16:3] 18:0 18:0) 19-0 19:0] 18-7 18°7|17°6 17°6|17°5 17°5|17°9 17:91 18°8 
29 | 23°8 23°8 | 24:0 24:0 | 25:0 25:0 | 25:3 25:3 | 26:0 26:0 | 27:0 27-0] 28:0 28-0 | 28:2 28-2 | 288 28-8 | 28-8 28:8 | 29:0 29:0 | 29:0 
30 | 29°] 29-1 | 28°8 28°8 | 28:0 28:0 | 27°8 27:8 | 27:0 27-0 | 27-0 27-0) 25:8 25:8) 25:2 25:2) 26-1 25:8) 25:1 25:1] 25-9 25:9 | 25:9 
3 24°] 24°1 | 25°1 25°1 | 25°3 25°3 | 25°3 25°38 | 25:6 25°6 | 25:1 25:1) 25°5 25-5] 25:4 25:4 | 25°1 25-1) 25-1 25:1} 24:8 249 | 23-9 
MEAN.| 23°38 23°8 | 23°9 23°9 | 23°9 23°8| 23°9 23:8 | 23-8 28-7 | 23°8 23°7| 28-6 23:6 | 23-7 23°6 | 23:7 23:5 | 23-7 23:5 | 23°6 23-4 | 23-7 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 129 + 


TEMPERATURE. Dry and Wer BULBS. DECEMBER 1899. 
il 2 3 a 5 Gane its7 8 9 10 a 12 For Day. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.]Max. Min, 
49-2 47°4| 48:1 461] 482 44:1) 45:9 43:1) 44:0 42:0! 46-0 43:0) 45:9 43°7 | 45-7 43°3| 45°9 42°6 | 45:0 42:0] 46:1 41:8) 45°3 42:1] 49-7 41°9 
44:7 41:0} 43°9 40-0 | 43:0 39-2) 45:0 39:1 | 42:9 39-0 | 43°8 39:2 | 42:2 40:0] 42°6 40:0 | 42°7 39°] 41°6 39-1 | 42°6 39:2 | 44-1 39:2] 45-2 31:2 
82°0 30°9; 31:1 30:0 | 32:0 30-8 ; 82:'9 32:0 | 33-0 32:2 | 33-0 32:2) 33°83 32:3] 35:0 33:0 | 36:0 34:7 | 42°5 39:3) 45°6 41°7 | 43-7 41°27 50-0 31-1 
49-7 49°7 | 511 51:0 | 52-9 52-0 | 52:7 51°6| 52°71 51:0] 51-1 51-0) 51-1 50°8| 51:1 50°5 | 51:2 50-9 | 52-0 51:0 | 52:1 51-0 | 52-4 51-2) 53:3 42°5 
42-1 40°4| 41:0 39°4/ 41:2 39°6 | 41:1 40-0] 41:0 39-4] 41:0 39:2] 40°3 38-9] 40:2 38°8| 40°3 39-0 | 40-4 38°8| 40:9 39°5 | 41-1 39°8]42°6 40-0 
42°9 42°4 | 43°3 42°8 | 43:4 43-2] 43°5 43°4 | 43°9 43:8] 44:0 43:8] 44:1 44:1] 44:9 44:6 | 45:3 44:8] 45°3 44:9) 45°6 45°2| 46-4 45:8] 50-9 42°5 
50°1 476 | 49-0 47:0 | 49:0 47:0 | 48°3 47:0) 49:4 47:2|50°5 47:6) 49°6 47:4] 50:0 47-5) 49°6 47-0 | 49°4 46-9 | 50-1 46-9) 49°1 45:8] 51:4 44-5 
44°6 40°9 | 44-4 41°0| 44:0 40-4] 43°6 39°7 | 42°5 39:1) 42°6 38-8 | 42°6 38:4] 42°1 87-9] 40°9 37:0 | 40°6 36:4 | 39:2 36°1 | 89°2 36:1] 45:1 34°6 
367 36°0| 366 35°6| 36:5 35°6 | 36°5 35:4 | 36°38 35-9 | 86°5 35°5| 36°7 35-7 | 36°9 35°5 | 86-4 354/361 35°0| 85:4 34:3 | 385-9 84:6 | 37-4 33°8 
86°7 32°9 | 36°4 32°9| 35°2 31:9] 36-7 32:4 | 36°6 32°5| 365 32°6 | 36°8 33-0 | 36° 32°6 | 37:0 33:0 | 37°5 33°4 | 87:0 32°9| 36:0 32°8 | 38°3 34:4 
35°8 |31-0]| 36°3 31:1] 36-9 31:1 | 385°6 30°6| 36-0 31:3) 36:2 31-9] 36:9 32:2] 37:1 32:4] 37:0 32°4/ 37-0 32:4 | 37:1 32°3| 36-9 32:4] 37-6 34:3 
362 346 | 35:3 34:4] 35:0 32:9] 33-7 33-4 | 34-1 33°6 | 33°6 32-5 | 32:3 31:0| 33:0 31:0] 315 29°8 | 31-7 [28:5] 32°9 32-2 | 33-4 382°1| 36-2 25°5 
27°3 26°9| 27°6 27:0 | 26:9 26°4 | 27-4 26°7 | 27°5 26:9 | 28°8 28:0 | 29°4 28-4] 33:2 30-2] 36:0 31°6 | 36°3 31:4| 36:0 31°4| 36-1 31:2] 37°2 26°6 
85°6 32:0 | 34°7 29°3| 34°6 29°3 | 33°9 28-9 | 33:5 29°0 | 34:0 30:3] 34:4 31:1} 34:3 32-0 | 34°8 32:9] 33-7 31°8| 34:9 29-5 | 85°3 30:0] 85-8 30-4 
841 32:0 | 33:0 32°1 | 33:0 32:2] 33°6 32:2 | 84-4 32:2] 34-4 32-6 | 34:8 33-7 | 84°77 34:1 | 85°5 84-9] 37:1 34:5 | 38-2 35:0) 38°6 35-5] 41-2 32:8 
42°5 40°5 | 43:4 41:0 | 44:0 41°8 | 45°1 42°9) 465 43-9] 47-0 44:5) 47-6 45:0] 48°7 45:5] 475 45:0| 484 45-2] 47:9 45°3| 48-1 45:2]50°3 40°6 
46°9 42°6 | 45-9 41°6| 45:3 41:0] 44:1 40-0] 41°6 38-0] 40-9 37:0) 41°%5 36:4] 40°5 35°9| 40°0 35-4 | 39-2 34°7 | 37°6 34:0 | 387°6 33°5 | 47:8 29°5 
81°0 30:0} 31°6 29°5 | 32-2 30-2) 33°5 30°9| 33°5 31°6 | 85:0 32:1 | 34:9 32-4) 35:1 33:0 | 35°4 33:5 | 35°9 34-4] 37:1 35°6 | 39°2 36:6 | 42°2 29-7 
41:0 38°3 | 42°3 38:4 | 43-1 39-0 | 431 39°5 | 41-6 38-9 | 42°8 39-4 | 42°5 39-4 | 42-6 39-4 | 43-4 39-7 | 43-0 39-9] 43°0 40:0 | 44-2 406] 44-8 41-0 
41°3 40:0} 40°9 39°8| 401 39:0 | 89°6 38:3] 39:7 38:0 | 39:4 38-0/| 39:2 37-9] 39:4 38:0} 39:0 375 | 38:1 37:0] 88:1 37:0 | 38°3 37:1] 41°8 35:3 
85°4 34°5 | 35°0 33:9 | 34:9 34:0 | 86°3 34-9 | 36°2 35-0 | 85:2 34:4] 86:0 35:0] 36°7 35:3 | 36°8 35-9 | 37-7 36:5 | 38°3 37:0 | 39:0 37:7} 42:0 34:8 
39°0 35°2 | 385 35°0 | 37-9 35:3 | 87:1 35:0 | 37°3 34:7 | 86:4 34:0 | 85:6 33°5 | 35:0 33°5 | 34:0 32°6 | 32°9 31°7 | 33°3 32:2 | 33°3 32:2] 40-4 30-7 
32°1 304 | 33°6 30°6 | 30°2 28°6 | 31:0 29-0] 31:0 30:3) 31:9 30:5 | 32:2 30°5 | 82-9 31-2] 33°8 31:4] 34:1 32:1 | 34:2 32:1) 85:9 34:1] 415 30-1 
3(°6 37°0| 36°5 35:7 | 36:0 35-4 | 37°8 37°3 | 88:0 37:5 | 88:1 37-6 | 39°1 38°6 | 39°5 39:0 | 39:9 39:5 | 40-4 40-0 | 43:0 41°3 | 43-2 41:7] 43-4 35:7 
86-4 34°9 | 34:6 33-7 | 34°6 33°4 | 34:7 33-2 | 33:5 326] 84:6 32:9) 35°5 33-3] 33:2 32:8 | 33°6 32°6 | 35:2 32°7| 85:5 33-2 | 34:0 32°9| 38-4 30-7 
31°0 30°9| 30:0 29:0 | 30°2 28-7 | 28-9 27°6 | 27:7 26°6 | 27-4 26:0} 29:0 27-6 | 29°5 28:8] 80-1 29:4 | 31-2 30°7 | 32°5 [30°5]) 31-9 [80-5] 32°6 25-6 
80-0 28°8 | 29°9 29:0 | 27°6 27:2) 26-4 25-8 | 28:8 27-7 | 28-7 27:8] 27:7 26-9 | 27-5 26-5 | 28:0 27-0 | 27:5 26-4 | 27-9 26:8 | 27-6 26-9} 31:0 26-0 
20°D 24°8 | 24°6 24:2) 22-4 22-0 | 22°1 22-0 | 22:3 22-1) 20-4 205)17°8 18:0) 19-4 19:3] 18-6 18°4:17:5 17:3] 20-4 19:9) 22-4 21-7] 36-0 17-4 
84°2 82°9 | 35-2 33-1 | 35°5 33°9 | 34:9 33-7 | 34:9 34:0 | 34:5 33°5| 34:9 34:3] 36:0 35:3 | 36°5 35:2 | 87-0 35:0 | 37:5 36°3 | 38-0 36:0) 39°5 34-2 
88°9 38°0 | 89:0 38:1 | 39°5 385 | 39-2 38:4] 39:4 38-7 | 37-6 37:3] 88:4 37-9| 39-0 38:3 | 39°38 38-9 | 39-4 38-8] 39-9 39:1] 40:0 39-4] 42:3 37-6 
89°4 38°5 | 89-4 38:7 | 39°9 39°3 | 39-4 38-7 | 39:2 38:3 | 38-4 37-3 | 39-9 38-2] 88-7 37-6 | 39:4 38:4 | 40-2 38°8| 40-4 39°6 | 40°6 39:6] 40-8 38-0 
| 38°1 36:2 | 37°8 35°8 | 37-6 85°6 | 37°5 35°6 | 387°4 35°6 | 87:4 35:5 | 87°5 35-7 | 87-8 35:9 | 37-9 36-0 | 38:2 36:0 | 38-7 36-4 | 38-9 36-6] 42:2 33°6 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.] Mean. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.JDry. Wet. 
*9 41°8| 42°2 40:0} 43°9 40-1 | 43-2 40°1| 43-9 40°9| 42:4 41:0] 44:7 41-3] 45-2 42-0] 45°3 42-0 | 45°5 41-1] 45:0 40:6] 45:0 40-4] 45:3 42:2 
39°9 | 44-4 40:4 | 44:0 40-4 | 42°9 39-2] 38:7 35°4| 36-9 34:2] 35-1 33-4/ 34-8 33-0] 33-3 32-0 | 823 31-1] 31:2 30°38] 32:0 30:5] 40-4 37:3 
42-0) 43°2 41-6 | 44-6 42-4) 44-0 42-7) 45:0 44:2) 45°6 45:1) 47:2 46-1] 47-1 46:8 | 47:2 47:1) 47:9 47-7| 48-1 48:1] 50-0 49:2] 41-0 39-7 
51°2|51°3 50-4 | 51:4 50°5 | 51-6 50:5) 50-9 501 | 48-4 47:5] 47-2 46:5] 45-9 45-0 | 45-0 44:0] 44-0 42°8| 43-4 42:3) 42:5 41:0] 49-7 48-9 
40-0 41°6 40:4 | 41:0 40-2 | 40°6 40:0 | 40-4 40-0] 40-4 40:0 | 40°5 40-1 | 40:6 40:1] 41-0 40-4/ 41-3 41-0] 41:9 41-4] 42°6 42:3] 41-0 39-9 
46°0| 47-1 46°5 | 47-7 46:8 | 48-4 47-1] 48-2 47-0| 47-5 46:5] 47:5 46-5 | 48-4 47-1 | 49-2 47-8] 49-4 47-9] 49-4 48-0] 50:5 48:0] 46-4 45-6 
45-1 | 48*1 44-4) 47-8 44:0 | 47:3 43-4) 46-6 43:0| 46-7 43:0] 46-6 42:6] 46-2 42:1] 46:0 42-0| 46-3 42:0| 45-4 41-6] 44-9 41-3] 48-1 45-0 
39°9 | 38°2 36°0 | 87°4 36-1 | 35°0 34:6 | 85-0 34:4] 35-0 34:4] 35-0 34:6 | 35-1 34:9 | 35-4 35:0] 85°5 35:0] 35-9 35-3] 35-9 35:0] 39-1 36:8 
33°9 | 35°3 34:2 | 35°5 84-5 | 85:4 34-6 | 34:6 33:9] 34-7 33-8] 34:5 33-5 | 36-3 33:4] 34:3 31-4 | 34-2 31-1 | 85-4 31-1] 37-2 32:5135°8 34-3 
33°0 | 37°0 320 | 37°3 31:5 | 36:2 30°7 | 36-1 31:1/ 36-0 30°8| 35:7 30-4] 35:3 30-1] 35:9 30-4] 35-9 30-4] 36-1 30:3 | 35°38 [30-5] 36-4 31:8 
32°2| 368 31°5 | 36-2 32-4 | 36-1 31°8| 37-0 31:8 | 36-0 31-4 | 36-7 32-4] 35-9 32°5 | 35-2 32-7| 35-9 33:1] 34-6 33:0| 34:8 33-3] 36-3 32:1 
321) 82°6 31°3 | 31-6 30-6 | 30-4 29°6 | 28:3 27-4] 27:0 26:0 | 25:5 25:0] 26-0 25-4] 27-0 26-0] 26-5 25-7 | 26-9 26:3] 27-4 26-6] 31-0 30-0 
318 | 36°6 32:4 | 36-4 32-4 | 36-1 32-4) 36-0 32-4] 35-9 32:4] 34-9 32:3] 35:4 32-3] 36-0 32:3] 86°8 33-0] 37:2 33-7 | 36-2 33-0] 33-6 30-7 
29°6 | 34-4 [29°6]| 34:6 [29°3]| 32-7 [29-3] 31:0 28-3 | 30-9 27:9| 31-0 28-4] 31-3 28°6| 326 30:0/ 34:0 31-0] 34:0 31-7] 34-4 31-7] 33-7 30-1 
85°1) 37°6 34:2) 39°7 35°3| 40-0 35-7 | 405 36°6 | 40-7 37-2] 40-0 37-4| 40:0 37:3 | 39:3 37-4| 89-1 37-5 | 39-5 38:2] 40°3 39:0] 37-4 35-1 
45°77 | 49-1 45°8| 49°5 45-5 | 49-2 45-4| 49-4 45-1] 49-0 44:9] 49°6 45-3] 48-8 44°9| 49-0 44-5] 47°8 44-0] 48°3 44:1] 47-4 43-0] 47-6 44:3 
33° | 88°0 33°5 | 37-5 33-0 | 35° 32°3| 33-9 31-0 | 32°6 30°6 | 32:0 30-5 | 31-8 30-:0| 31-6 29°4| 30:5 28-9] 30-1 28-5 | 29°5 [28-4] 37°6 34-2 
37°38 | 41-0 37°4| 40°9 37°1| 40:1 36:8 39-7 36-6 | 40-4 36-7 | 40°5 37-0] 40°8 37°3| 41-7 37-7 | 42°0 38-2] 42-0 38°5/41°5 88-6] 37-7 35-0 
41-0 | 43°9 40°9 | 44*0 41-1 | 43-9 41-0| 43-7 41:3 | 42-8 40-8] 43:0 40-9] 43-0 40-8 | 42-7 41-0] 41°8 41-0] 41°3 40-4] 41-3 40:6] 42-8 40-1 
37° | 38°8 37° | 39-0 37°6 | 38-2 37:0 | 38-2 37:0] 37-3 36-4 | 37-2 36-4| 37-0 36-0 | 87-1 36°5 | 36-9 36-3] 36°38 35-6 | 35-4 34-7] 38-5 37:3 
38°2 | 40-0 38°4| 41-0 38-7 | 41-4 38°6 | 41°5 38°5| 40°8 38-0] 40:8 37-6| 40-2 37-6 | 40-4 37°5| 40:0 37:0| 39°6 36:2) 39:3 35:6] 38-4 36:5 
32°5 | 3477 33°0 | 83-9 32:3 | 83-1 31°7 | 33-6 32-2] 31-0 30-0 | 32:3 31:0| 33:0 31-4| 31:3 30-0] 31-4 30-0 | 31:2 30-2] 30-7 29-6] 34:2 32:5 
36°3 | 85°4 348 | 38:0 37-0 | 37:0 36°5 | 37-9 37-5 | 41-0 39-7 | 40-3 39:4] 41:5 40°3| 41:3 40:3] 41-0 40-0 | 40-1 39-9] 39-0 388:3]35-9 34:6 
40°7 | 41:0 39°3 | 40°6 38-9 | 39:0 37-9 | 39:0 36:9 | 39-3 37-2| 40-1 37°6 | 39-9 37-1] 88-6 36:4] 37-0 35°6 | 36°3 35-2 | 36-5 35-1] 39-1 37-9 
33°0 | 34°1 32°9| 36-1 32°8 | 34:0 32°8 | 34-6 33-0 | 35-0 32°3| 33-0 32°6 | 34-2 32-2| 34-2 32-4] 34:1 32-6 | 32-1 [31-0] 30-7 [80-0]] 34:3 32-7 
31°3 32°5 81°5 | 31°7 30°8 | 31-1 30-1 | 30-2 29-8 | 27-6 27:2] 25-7 25:2] 26-2 25:7 | 27-2 26°6 | 26°6 26:1 | 29-1 28-1] 30-0 29:1] 29-6 28-2 
26°8 | 27°8 26-7 | 29:0 27°8 | 28-9 27-5 | 29-0 28-3 | 29-0 28:3 | 30:0 29:0 | 30°1 29-1 | 29°3 28-2] 28-5 27-7) 27-4 26-6) 26-7 25-9] 28-4 27-4 
23°9 | 25°8 24:9 | 28:1 27-0 | 32-9 30-1 | 33:°8 31-1 | 33-3 31:3 | 34-6 32-1 | 34-1 31:9} 34-0 32-0| 34-5 32°3/35°5 32-4] 85:4 33-14 26-7 25-5 
30°3 | 37°5 356 | 38-0 36-4 | 37-0 35-9| 38-0 37:0| 37:4 36°6 | 38-4 37-7 | 38-4 37-5 | 39-4 38-3 | 38-0 37°3| 38-4 37-6 | 38-0 37:5]36-9 35-7 
39°9 421 40°7 | 41:3 39:9 | 40-7 39:3] 41-1 39-3] 40-4 38-9 | 40-0 39-1 | 39°6 38-6 | 38-7 37°8| 39°5 38°3| 39°9 38-9) 39-9 39:0] 39'8 38-8 
39°0 | 39°2 38:3 | 39-2 38-2 | 39-4 38°3 | 39-3 38-2 | 40-2 38-7 | 40-3 39-0 | 40-0 38-8 | 40:7 39-0 | 403 39:1) 39-7 33-6 | 38:5 37°5]39-7 38-6 
36°8 | 38°9 36-6 | 39°3 36°8 | 38°8 36:5 | 38-6 36-4 | 38°1 36-1] 38:1 36-2| 38:1 36-1 | 38-1 36-1 | 37-9 36:0| 37°8 35°9| 37-7 35'S] 38-1 36-1 
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RAINFALL. 
ee aes | | 
Nereis ieee 84) 2 
OB EP | AS a Na (a 
Leb Siento ast | 2 le 
Pe le S/F oral te 
3 = - - - | - — | 1120 
4 |-o22}-010/ - | - | - | 006] - 
5 | - | - | - | 002] -028| -055 | -050 
- ' a oa ees, 
7 = 1 SO ee = = 
eerie ae. | ee) 2 autre 
9 | +020 | -063 | -090 | -040 | -038 | -060 | -003 
a ee = es 1, > 018-021, |-012 
11 = | 002) 001 |e 
12 | -046 | -005 | -005 | -012 | -008 | -007 | -004 
13. | 052 | -074 | -005 | 003 | -039 | -009 | -028 
14 | -048 | -032 | +152 | -170 | 042) -014 | -006 
| 35 |-013| -040| 002} - | - | — | -009 
16 | +120 | -122] -353| 010-122) -284 | -026 
17 | -005| -007| -017 [010] -o01) - | - 
18 | - | - | — | -024/ -040/ -061 | -073 
19 | -166 | -002 | -065 | -025 | 004) — | -o09 
20 | -090 | -180 | -110 | -027 | -150 | -086 | -066 
21 | -021| -018 | -030 |[-050][-060] -062 | -026 
92 |-006| - | -002|-004 +007) 009) - 
Bee de eso | eee er heen es 
TA eS | a Pe ees Bl 
| —-|5 |=] =|=]-)- 
26 = = = | = ad 
Dra Nees colt hae earl 
ph Ree eee We ee 
99 | — | -004/-005|-003|-006 - | - 
SMe We og) eer peer ceg ea e 
31 as Seely 
Sum. |0:609 0°557 |0:858 |0-400 0561 0-615 0-444 
RAINFALL. 
rT = = = = = = = 
ye | PASAT all [ee | Poe fesse 
ae een | lem fo en ages pit eek aT et 
4 2 = S ~ a eS z 
5 = = = = = = ~ 
6 = = = 2 = = = 
eG) eer ee eae 
\ PeenhOary Olin a ly ease oe 
9 | -032 | -040 | -017 | -015 | -008 | -015 | -005 
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INCHES FOR HouR ENDING— JANUARY 1899. 
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— | — | — | = | 010) -o11 | -o1s | -031 | -068 | -014 | -012 | -009 | 005] 0-178 
— | -043 | -07 | -030 | -003 | -047 | -019 | -041 | -019| -068| 012) - | - | 0-392 
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RAINFALL. INCHES FOR HouR ENDING— MARCH 1899, 
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1 | 051 | -044 | 050! -050 | -057 | 046 | 034 | -089 | -065 | -021 | -006 | 007] - | - | -011]-009] - | 028) -080| -011 | 016 | -169| -180| 137} 1- 
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CNS —  |f-020}|[-030]|[-0501[-100}| -078 | -077 | -047 | -046 | -040 | -140 | -038 | 016 | 070 | 012 | -016 | -011 | -003 | -022 | -089| - | 0-855 
(hi ae — | — | -014)-020)'-009| = | -006.| :015:| 008] 011} -034'| 0L0)|/<010))-005.) =) ) =) =) =) = se ee ee 
sy ey ay Sy sy 2 | Sy 27 = eoonil036:)| 004) 2) Sy -o25i0son oni eens 022N 043) Cser OS smo Si0| mina 
9 | -016 | -013| -010 | -026 | -020| -014| -013 | -047 | -036 | -092 [[-095}][-100]] -130 |[-100]] -020| - | — |[-010]| -028 | 031 | 019 | 025} 004] - | 0-84g 
wo | -/]-|]-]-|= =] =} = | = } = = oh =") -ot2 \\-033)) 043) -089)) =179)) -20iN| 2201) «177 || =0777 1) -270)) 1068) 2048s) sea 
11 | -080 103 | +111 | +157 | -238 | 268 | 124 | -191 | 122} 026] -036 | -049} 066 | -123 | -120 | 073 | -050 | -083 | -133 | 320 | -340 | 423 | -059| 040] 3°33) 
Tey | fet) ait oy Nome ee|| Aes || oa | ES Sy Sy Sy = ef ee — |:004/ = |-041]-008); = | = | — | 0-4@ 
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7 | - | - | = | = | —- | -017] -021 | -010 | 037 | 071 | -054 | 052 | -050 | -007 | -012 | -091 | 040 | -071 | -105 | -054 | 033 | -165 | -491 | 379] 1-76 
28 | 120 -092) -234 | -166 | -023| -046 | -072 | -069 | -062| 047] - | 003] -010} -042| -065 | -093 | -101 | -160 | -157 | -141 | -272| -390| -090] 148} 2:60 
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2 | 013) — - | = | = | — | = | +007 | 011) -021 | -028 | -029 | -011 | -038 | -013 | -008 | -008 | -055 | 008 | 002 | 030 | 041 | -080 -030} 0:38 
3 | 016 | -007 | 032 | 070 | -070 | -047 | -060 | -045 | -041 | -017 | -018 | +106 | -018 | 073 | 027} 010 | 089) - | - | - | -:| - | - | = | 0-6o 
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\INFALL. INCHES FOR Hour ENDING— MARCH 1899. 
Meme 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| mw 12 f aa | 14 | a6 | a6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | Mi la mount, 
in 
een oon = | — | - | — |-oo9|! =.) © Saleh soll a7) = | = - | — | — |-010]-011}-003] 0-040 
012 | 004 | -010 | 010 008] - | -016| -023| -007| -o16) - |-o05f - | - | - | - | - | - | - | -005/ -008}-015) -041) 106] 0-286 | 
114 | -089 | -091 | -046| -026 | -o16| -038| — | - |-005| - | -o18}-oo4| - | -o08|-004] - |-066]-005| ~ | -015/-005| - | — | 0-550 
= [[-020][-040]{-060][-040}|[-030]| -030 | 027] -020| — | - | — | — | -o20}-003}-034]-o16! - | - | - | - | - | - | — | ogo 
- | - | — | — | -014] -021 | -037 | -095 | -136 | -104 | -028 | -040] -005 | -020] -017| 003} -015| - | -008| 024] -055| - | -013| - | 0-635 
meee |= | -015|-007| — | — | — | -o04| — | -oagh-113| -o27|'-027|-005|'-003| - | - | - | - | - | - | - © 0-254 
ie = | = 1 — | — | oo7| 020) — | — 1 = | = (i023) oo3l-or7 |) — | — | -.| — |-- | - | -oo7] 0-077 
003] — | — | -010/ -018| -019 | -020 | -020 | -032 | -010 | -030 | -007 | -007 | 010] -009| 003) - | - | -003} - | - |-003} - | - | 0-204 
eee = | || | - | — | - | — | — Jone) 932! -036)! -053| -047 | -003| - |-007) — |-013|-003) - | 0-216 
014 | -125 | -125 | -105 | -140 | -055 | -030 | -090 | -065 | -005 | -005 | -017| -011 | -027| -024| -016| -010 | -026 | 050] -174 | 135] +115 | -007| - | 1-361 
Ernesto. (007-00, — | - | - | -| -8—e | -te tote) e)- 7 - | -} - | ~ | - 7 0130 
- | — | — | — |-004}-009} — | -020] -027 | -013 | -o87 | -013| -033 | -o21 | -033 | -026| - | -037|-050] 010) - | -017) -010] -005] 0-415 
003 | 005 | -011 | -003 | 014] -013|-004) - | - | - | - | - | — |-o14|-oo7] - | - | - | - | -003; -004]-005 | -005| 006] 0-. 97 
009 | -010 | -005 | -009 | -006 | -008| -003| 008} -ov3) - | - | - | - | - | - | - | - Be el easy aie) RE Sr 
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eee ee | Se ono) = | = | = \ostooz | ore.) - | — | =| = | = | arose 
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— | -030 | -047 | 040 | 009 | -041 | -048 | 014 | 007 | -014| - | — ]-035 | -109| -133 | -063 | -052 | -122 | -043 | -028 | -170| 128 | -080 | -042| 1-250 
172 | -087 | 084 | -114 | -045 | -068 | -021 | -023/-011| 007} - | - | - | - | - | - | - |-007|-o15| - | - | - | - |-004] 0-658 
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AINFALL. APRIL 1899. 
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= | 009 | 029 | -010 | -073 | -034 | -031 ! -036 | -018 | -005 | -083 | -009 | -040 | -047 | -014 | -003 | -007 | -064 | -009 | -056 | 020  -028| -003| -045] 0-673 
“006 | -032 | -017 | 028 | -060| -009| ‘008; - | - | -003| — |-095]-100] +155] -020/ - | 003) -033] - |-005/ - | - |-013/-035] 0-622 
026) 023; - | - | - | - | — | -017|-003/-034; - | - | - | — | - |-010/-008]-010/ - | -003] -004| -006/ -071| -o66| 0-281 
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ee | ot | lL | lk k; - 01 S-Series Whe 0-01} 12:90] 25 
|) =i 18; 1-00} 1:00} 1-00} 1-00) 1-00, 1-00} 1-00) 1:00] 1-00] 1:00) -78| 1°00, “18 - | - | 1214] 13:00] 26 
mee | - | - | - | —- | 60} 21) 25) -1i) - = =| | a ee 117] 13°10] 27 
28 2 4 & as im = ne 2 mi eZ as = 56, -°27| — 2: = 0°83 | 13°20 28 
2 th | een Wet ee ee 06] 08} 45] -30} - | - 0:89 | 13:25] 29 
) i 56) 1-00} 1:00] 1:00] 63} -06/ -23] -89/ 94) -53} 1-00] 1:00} -83) - | - | - 967 | 13:30] 30 
Sum. | - | - | 0°78) 5-46) 8-21) 9°81) 11-35] 10-49 11-27] 9:04] 8-65] 10°95| 9-62| 9°10) 6-37) 0°81) - | - | 111-91 | 364-45] Sum. 


146 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


SUNSHINE. Hours—-For Hour, Locan MEAN TIME, ENDING— MAY 1899. 
a|6i|-6|7-} 8 | 9 | | | We 4 is | 14.) 15 |e) Wy, | Be e920) Pole totale Revive: 
| 
a . rir | a ne nee (ans (nel (MR (Ste eee literals cis fmol 
l z pee) | Eo | = te ened (ee es ee Sh ee pe = 15°40 il 
>} = | =) = | -08) 69) WSie <GOleeZOle esti 21) <03/i an eee ee 48) +42) -12) — 3:59 | 15:48 2 
Si c= -47) 1:00, 1-00] 1:00] 1:00} -52| +22) 1:00) -83/ +14) -21| +12) -63) 60) :29) - | - 9:03 | 15:55 3 
i -30| 1-00; 1:00} 1:00} 1:00] 1:00) 1:00) 1:00) 1:00) 62) -13} 13) - | - | — | - | — 918] 15:62 4 
5 | - | - | — |  -66| 1-00] 1-00} 1:00] +44] 78] 1-00] 1-00) 1-00; 1-00) 1-00) 1-00} 1-00) 10; - 11:98] 15:70 5 
6 il de *30/ 1-00 1-00 1:00} 1-00} 1:00) 1-00) 1°00} 1:00} 1-00) 1-00) -98| 51) 1-00} -78} -34) — 13:91 | 15:77 6 
7 Ws “40! 1:00 1:00! 1:00] 1:00) 1:00! 1:00} 1:00} 1:00) 1-00) 1-00, 1:00| 1:00} 1:00] 1:00) 40) - 14:80 | 15:84 a 
8 | — | +46) 1-00 1:00, 1-00} 1:00} 1-00) 1-00} 1-00] 1-00) 1-00; 1-00) 1:00] 1-00) 1-00] 1-00] -46| - 14:92 | 15-91 8 
9 | — | °43] 1:00; 1:00} -92| -90} 53) -72} 27] °79| 1-00) 82) -87/ -30| “13 =U 9°68 | 15:98 9 
7004 eee eee FS iS |S | Sc ee Shins = 16:04] 10 
11 Seer es || | St Se || = “94 SQ 100i. ICO =a) =| ae = 312] 1611] 11 
Peel eee | ll Mes Poe 20} 1:00] 1:00, 1:00] -97{ -71| +85, -76) 1-00) -938) 15) - | - | —- 8:57, 1618} 12 
13 = == = = = = = - - = = - - = = = - 16°24 13 
Pie ee Me eee Ss al yet) = aE few gel» Sia 50 Pee Wann ee he O18} 16:31} 14 
15a eee ee 86| 1:00] :89} 73) -37| 10) <b) = |) = = = E ey = 4:46} 16:37} 15 
16° Wheel Saale : Soa Ve eS = || = =)\oew Ie Neer lees” | = = 16-44] 16 
ih A en ee ee ee PS SS Se ats Wee pS |S = 1650] 17 
Te en ee eee ee en eee ai SelM estas fs | a | af ees fos = 16°56} 18 
19° || = a il be ee DUO Mee) Sells | Nes I 0-61 | 16621 19 
50°] pss!) Spleen ie Sel era ect me 2 filer" ome (ew ha a | = 1668 | 20 
ot || = 18] 1-00] 1:00) -33} -11) -17| -06] -33] -03| - | - OG = fs | a fs fe 3:30] 16:74] 21 
22 Sa) ele tle mei mCOy ON Ys) Pel Ss eee Ws tec te yf Ss ye 1:68] 16:80] 22 
ame We ae ae |e | eae as Ne Ol) See | SSS eS oe Pe |e Agee = 0:09} 16:85] 23 
Oy ae ee Sen eS i | he Say Sete] |S fa ls sf ae] = = 16-91] 24 
5) 1 vee: = |Z il} Oe) wa = | = | = |) = Se Se ps Pe he] | oe} es 155} 16:96] 25 
25a -83] 1-00} 1:00] 1:00] 86) 68] 07) — it) LO csi x0) BG =| = | = 8-21] 17:02] 26 
a Ps -90| 1:00] 1:00] 1:09] 1-00} 1-00} 1:00} 1:00} 1:00] 1:00) 1:00) 1:00) 1:00) 1:00} 1:00| -86 - 15°76 | 17:07} 27 
ORT a= “88! +90] 83] 1:00] 1:00] 56] 81] -84{ :41) -61| 36] -57|/ -45| -48) 1:00| -50, - 11:20] 17:12] 28 
29 | -~| - | - | 1-00] 1:00] 1:00) 1:00] 1:00) :27{ 25) +63) -67| 1:00] 1:00, -77} 16) - | - 9751 17:16} 29 
a) a = re ‘07| 35] 23) — aie se ya} Ss fl a =] =] =] = 0:72} 17:21] 30 
S10 te | Se Pee a way =) |) = ‘95| 1-00) 1-00] 1:00] 1:00) 1:00) 1:00/ -95| - 812} 17:26] 31 
Sum. | — | 5:15] 9-90] 12:96) 14-83] 14:15] 12:06] 10°65] 10°14} 11°15] 10°63 |10°34| 11:44] 10°16] 9:47] 7:65} 3:73) - § 164-41 | 508-40] Sum. 
SUNSHINE. JUNE 1899. 
if || = ‘70! 1:00] 1-00] 1:00! -89| -36 64 1-00} 1-00] 1°00| 1:00| -85| -99| 1-00, -78| 25) - 13°46 | 17:30 1 
Ds sive 19), 308) 5 eel =n Ai all = ies a ee ele le E: 0:27 | 17:34 2 
3 alee TQ) | = ee ee ey a SiN eae) Bee ore 012] 17:38]- 8 
rie ee = lira Shwe | Pes een ata are | ee, Be 17:42 4 
Ball eee ee Bg ete | ig | aaa eras (a me ene Be Ree) ae = 17°46 5 
6 aia) ee 38] 42! 51) 19) +95) 1-00] 1:00) -75| 98! 1:00) 1-:00| -60} - | - | - 8:78] 17:49 6 
7 08| +22} -82) 1:00] -82| - (| | ee tee Wee 09 = lee 3°07 | 17:52 7 
Ch oan ied See el So Sha = a) BEY og SG a) =) SS 158 | 17°55 8 
9 | - 87| 1-00) 1:00} 1-00} 1-00) 1-00 1-00 1-00} 1-00) 1:00) 1:00] 1-00] 1.00) 1-00) 1-00] 1:00, 07] 15°94} 17-58 9 
10 | 84| 1:00) 1:00] 1:00} 88} 1:00 1:00 1-00} -86] 1:00) 1:00) -96] 1:00) 1-00) -40] — | - 1394} 17°61] 10 
WG ee ails l= 56! 1:00} 1:00) 1:00, 93} 1°00! 1:00) 1-00! 1-00) 1:00, 1-00] 1:00) -92) - 12°41} 17:64] 11 
12 *25] 1-00) 1-00, 1-00} 1:00) 1-00} 1-00 1:00] 1-00} 1:00, 1-00) 1:00) 1-00] 1-00} -47| 1-00] -02 - 1474] 17-66] 12 
ipe i *35| 1:00) 1:00) 1:00) 1-00} 1-00, 1:00) 1-00} 1:00) 1:00) 1:00) 1-00] 1-00) 1-00) 1-00] 1-00) -25] 15°60] 1768] 18 
14 12 1:00) 1-00; 1-00] 1-00) 1-00] 1-00 1-00] 1-00] 1-00) 1-00 -63} +86) 89} -91| -37| 02, - 13°80] 17:70} 14 
il |) = 74| 1-00} 1:00} 1-00} 1-00] 1-00) 1:00} 1:00} 1:00! 1-00) 1:00] 1-00) 1-00) -77| -72) -69| — 14:92] 17:71] 16 
16 77| 1:00} 1:00} 1-00} 1:00) 1-00! 1-00] 1-00} 1:00) 1-00) 1:00} 1-00) 1-00) 1-00) 1:00] -80' - 1557] 17:72} 16 
ie || Byles! S Gah Sy =] Sy SS ee igh yl EWS ys i So] = 218} 17:73] 17 
18 = — = = ula Sof = = - = = = a = = = || = - 17°74 18 
19 _ a 3 a = E: =) a e = oy Zs A = £ z Sat knee = 17:74 19 
20 £ = a = al = 07) -50) 45, - = = = = = - a | 1:09 | 17°75 20 
21 = & = a a be S a = = = ras ze a, x = = 17°75 21 
22 = a = * = 2 = lage = = s = = Ee = = = - 17-75 22 
99, ST ies 3 z = 02| — = 13) — 2 E 3s o us = = = 0°15 | 17°75 23 
24 al S i = 21; +58) - = a = = = Es s = = = 079] 17°74] 24 
25 ail ee ie a ea js e = is g ee = S ee 2 = = 17°74 25 
26 ~ 3 = = = = = = 36] °79) *75| 34) — 02} 03} 10) - = 2:39 | 17°73 26 
Pike \ = ee 60)” GIS esa) 40a) Sei a ody ee Niet ieee nm fer es 151] 17-72] 27 
28 | - ary a 2 ee) ieee af ee aH cee eee ON | A ee 3 17-71] 28 
29 =n = se | ae as Sh ye te 2 17:69} 29 
3 3 x ) - | - | zs = = 04) +35] — = = = = 0:39 | 17°67 30 
| Sum. | 0°37) 6°84) 9-21) 10°03 1013 1093 9°38] 10°46) 11-27] 10°65) 10°68) 10-46} 10-13] 10-09} 9-68) 7°37] 4:70) 0°32 152-70 | 528-97 | Sum. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 4 AEA 


SUNSHINE. Hours—ror Hour, LocaL MEAN TIME, ENDING— MAY 1899. 
mes (6 | 7 | 8 | 9 | to | i | Pte i ta lt | 16 | 17 | Is |) 19 | 20, | 21 | Total, [Possible. 
eee = | | | ee ee Seu c= lee | = jes . 13°40 1 
meee = | — | -64/1-00| -49| 60) 27] 08} = | OL) = || = | 50} -46) -18| = | = 4-23 | 13-50 2 
3 | — | — | -80]1:00]1-00|1:00]1-00} -92-) 1-00] -89] -39| -14) +63] -44] -50/ 07) .- | - 9:78 | 13°60 3 
4 | - | — | 89/ 1-00] 1-00 | 1-00] 1-00 | 1:00] 1-00] 1-00|1-00| 1-00] -93) 29; - | - | - | - | di-d1] 13-70 4 
5 | — | ~ | — | -41] 1-00] 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1-00} 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1-00} 1:00/1-00| -64) - | — ff 12°05] 13-80 5 
6 | - | ~  *83| 1-00} 1-00} 1-00] 1-00 | 1-00 | 1:00] 1-00] 1:00| 1-00 1:00|/1-00|1-00| -84/ - | - | 13-67] 13-90 6 
7  - | = | 1:00} 1-00} 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1:00 } 1-00} 1-00} 1-00 1-00] 1-00/1-00) -so| - | - | 13-80] 14:00 i 
8 | - | -11|1-00/ 1-00| 1-00 | 1-00 | 1:00 | 1-00 ; 1-007 1-00] 1°00} 1-00 1:00/1:00/1-00} -79) - | - | 13-90] 14-10 8 
9 | — | -14|1-00/1:00] -60| - | -36| -48| -42] -76| -39/ -97/1-00| -56| -40| - | - | = 8-08 | 14:15 9 
eee Pe | - | 2 | Pe] se Pe ep Se | Se pe fe |e Ss 14-20] 10 
meee | | - | | | | | dc ehh | cS) =} 80) BA] = | = | = | = 114] 14:30] 11 
72 | - | — | -~| -13] 1-00} 1-00} 1-00/1-00]1-00] -96] -43] -96| -98| -81/ -28 | = 955 | 14:35] 12 
ieee = | = | - | - | - | —~ fF - | & ee ees eal = 14-40] 13 
eee | = | | — | 10] 10; 20) - | = | =<} 6) 16] 34] ae) = | = 1:22] 14:45] 14 
fae) = | -26/ 1-00) 1-00) 1-00) 1-:00| 1-00} -34] 9) = | = | —- | = | = = ihe 629] 14:55] 15 
aes ) - | | - | - Sf eo ah he ee a eee ois ll een a = 1465 | 16 
eee |= | - | =| - | - 20 “67 -871) 97) «62 *72)| 7) 29) = | = 505 | 14°70] 17 
eee = | -o3) — | - | - | - eS es a | | ee eee 0-03] 14:75] 18 
ee 4a) -79)) -97 |, 25] -69/ 1-00) 29] 45! a9; = | = | = | = | = | = | = 506] 14:85] 19 
Mei | = i - |) -)-}| -| - | =F =] =|] - Se eee = 14:95] 20 
See 7701-00) -78| 80) -44| -64| 28) -73| - | = | 05] = | 06) = | = | = 555 | 15:00] 21 
eee | 1-00 | 93) 1-00 | 1-00 | 1-00/ 1-00| 1-00] 40] 16] 28] - | - | - | - | - | -= 777) 15°02] 22 
Sei 7 | — | — | 60) 94) -90| 1-00) -95/1-00/1-00| -79| -71;1-00| “11; = | - 9-00] 15:04] 23 
emo | — | = | = | 07) = | =} s fj | = Pe} stl e 0-07 | 15-06] 24 
ea 55 1°00) 97) -35| - | = | = | = | = | = | = | = =.| 4 287] 15:08] 25 
26 | -— | -65| 1-00) 1-00| 1-00} 1-00] 1-00] 1-00| 1-00} 1-00} 1-00) -40| -29| -13] -83|1-00| -03| - | 1233] 1510] 26 
27 | - | -69| 1-00} 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1:00} 1-00 | 1-06} 1-00 | 1-00 | 1:00 | 1:00} 1-00 | 1-00}1-00| -33| - | 15-02] 15712{| 27 
98 | - | -64| -32] -26| -96/1:00] -77| -90|1-:00]1-00| -48| -64| -39| -36| -95| -93| 28] - | 10°88] 1514] 28 
99°} — | = | 18} -94/100|1:00/1:00/1-00| -16} -80} -65| -48|.-86| 63; - | - | - | - 870] 15:16} 29 
ee eaeeestitoo)) 16) - | — | - f= | = ke fu= f= | =] = | - | = 1:70] 15:18} 30 
si) — | - | - | - | — | 06] 10] -11] -11] 1-90] 1:00| 1:00|1-00/1-00|1-00|1-00) -43| - 781] 15-20} 31 
Sum. | - | 2-23 | 10°51| 15:19] 18-31] 16-33] 16-35] 16-32| 14:08} 16:37] 12°57| 12°84) 13°50| 11-65] 11:53] 7°81 | 1:07| - | 196-66 | 450-40 | Sum. 
SUNSHINE. JUNE 1899. 

1 
1 | - | 54] -78|1:00| -82| -51| +16] -73|1-00]1:00|1-00|1-00| -88/1-:00/1-00] 35) - | - | 11-77] 15-22 1 
eee | 31) 26) — | -13/ -14| 50] -80}1-00| -30/ -o2/ — | “04! -24| -61| -46| - 4°81 | 15-24 2 
Bes Pewee inieesaies | — | -Obhe ee to | - fF 2 fe Pe ee 0:95 | 15-26 3 
etre te PP Py LP Pe Pee ee = 1528 4 
ie ea | = j= | — | — | 19} 18]. - ae en ee a 0:37 | 15°30 5 
eee ie | — | | 08 92/100) -86| -82/1-00| -85) -70) 58) - | =| - 6:81 | 15:33 6 
eee | - | — | — | 98! 90) 13) —- | — | — | = | -15/1-00/ 1:00) 50] — 4:66 | 15°36 7 
ees | | a | | ho} | 581) -96| 1-001 2-00) 1-00 | 1:00 | -04| - 581 | 15-40 8 
9 | - | -80} 1:00} 1-00| 1-00; 1:00| 1-00 | 1:00 | 1-00 1-00 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1°00 | 1°00) 1:00) 50) — | 15:30) 15-45 9 
10 | - | 60}1-00/1-00] -81|1-00/1:00| 1:00} -93] -78! -92/1-00] +82] -88| -74| -70| - | - | 13:18] 15:50] 10 | 
|) Sg = 20} 55] -93| 1-00] 1-00] 1-00] 1-00} 1-00/ 1-00|1-00] 1-00} -52|/ - | 1020] 15-60] 11 | 
12} - | - | - | - | — | = | :89}1:00} 1-00] 1-00] 1:00} 1:00] 1-00) -95] -90/1-00| -56| - | 10°30] 15-70] 12 
13. | - | 55} 1-00} 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1:00 | 1-00] 1-00 | 100 | 1:00} 1:00) 1:00} 1-00) 1-00) *55} - | 1510] 15-72] 13 
14 | - | +74} 1-00} 1-00 | 1:00] 1:00 | 1:00} 1-00 | 1:00] 1:00 | 1-00} -80]1-00/1-00/1-00/1-:00/ - | - | 1454] 15-74] 14 
15 | - | 35) 1-00} 1-00 | 1-00] 1-00 | 1-00} 1-00 | 1:00] 1:00 | 1:00} 1-00} 1-00 1-00/1-00| -40] -35/ - | 14:10] 15:76] 15 
wm} - | - | --| - | - | — | = | :$4] 1-00] 1-00 | 1-co | 1:00] 1-00 | 1-00} 1-00| 1-00) +52] - 9:36] 15°78] 16 
mee 47! 96) 58| -30| -50) <67| -02| 66] -22| -17) 38) 26) - | - | - | - | - 519] 15°80] 17 
esa |) ee a ee sf | Ke Oz] 0°07 | 15°81] 18 
et = ee Ne ee emer aS | = | Se 0-23 | 15°82] 19 
mie} = | 46) “28 755) 26) Ose eee ee = | | | fl Kd] | CR 1:93] 15°83] 20 
een 2-03) 06) 26). 03 — (2-33 eee ye | 2 O71] 15°33] 21 
| 5 a Be Se I ef) 2) 2 |, 2) a (ne = 15°83] 22 
oe) - | — 2 Se akg), ea =) 20 I eR eee 0-96 | 15:83] 28 
ee) 4, <93)| 62!) 62°70) 13) Non eh | | | Kf ga} 3°39 | 15:82] 24 
| a i= an eee mM Ne eb Nee Hoey pk = 1531] 25 
9%} -|-| - | - | - | -_| -29] -93} 1:00] 1-00] 1-00] 1-00} 1-00] 1-00} 1-00} 1-00} -50| - 9-72] 15°80] 26 
Sef | = rs OG bGI Abe Tov =| - | - | - | = | = 106] 15:78] 27 
28 Ee = a = = 07| - a a = Ce - - - - 0:29 15°76 28 
me | - | - | - | — | 89) 30) 04] = F — | — | -17| -62/1-00/ 60] -96/ 43} - 451] 15°74] 29 
eee 10) 929) 22) 56) “Ob ee oa ogg Sl -sp) -27| — | = | — | = | = 2°37 | 15°72] 30 
| | 
Sum. | - | 4:20] 7°61 | 8-05 | 7-98 | 8-40 | 10°57| 13-67) 13-99 12:30 12-02) 12:92| 12-93 12-72 13:06] 12-02] 5:32) - | 167-69] 488-32 | Sum. 


148 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


SUNSHINE. Hours—ror Hour, Loca, MEAN TIME, ENDING— JULY 1899. 
4] 5 | 6107 | 8 | 9 | TOV me at 1 | te 15 | ee ai ee on eon en | Total. Possible. 
‘ig (oe eon ee a ey i ae = DB ees Abe is z 17°65 1 
She} 2 hee | fe | 2 eee 2 |e a 2 17-63 2 
8}; -/]-]/-]- ]-. -J}] =] =] - - i= Alo ee = 17-60 3 
4 | - | - | - | -_| 40] 1-00! 1-00} 59] -31] 80] 1:00) 1-00) $5] 1-00) 1-00] 1-00} -24) - 9°79 | 17°57 4 
Kane | 2 54] 88) 1°00] 94] -57/ -85] 04] - | -25] 76] -49/ 1-00] 1:00] -92) - | - 9-24 | 17°54 5 
Ghigeal) = 87| 1-00) 1:00] 1:00] 1:00] 1:00] -82] +63) -79] -75) 34! 68) -38] ‘17/ - | - | 10-43] 17-51 6 
ie nan ee eee | -/-]/-]-=]-]-] = Sees) | een een eS = 17-48 il 
I ee ee ee ee eee Se Se ee ee = 17-44 8 
9 a = a =) ie ef 2 = a = = si 3 = = = = 17°40 9 
Ola mean | = rill BY, Gh) BET Se |] = Ws] = || = By Oeil — eS] eee 240} 17:36) 10 
11 = * = = = = x = = = — = — - - - 17°32 11 
12 eee] fe= P= hk een Z eae | ee = 17:28] 12 
18 Wee | Sym Sl ee eae ae 29 1-00) e1cO0\ 100i = 2yle= ff en = ne 370] 17:24] 18 
14 alo = a a 3 pe = a S Ss 2 04) - a 36] - = 0-40] 17:19 14 
1B |e EC) ha le ek A ee ee ee Be | 2 EW eas. ace - | i714] 15 
16 - z 2 iz = = = 2 z. ee = = = = = == es = 17:09 16 
17 i Le fe = a = & = e = 2 = = = = = = = = 17:04 We 
18 us L = = = = = = = < = = = = = = = = - 16:99 18 
19 Wom | Bars Wed cl Se A Sa ee hp ee a z 16°94} 19 
20 ies) & | oe ee SO a ee (eer ec = 1689 | 20 
1 Hie ee 2} 02) y=) ep aan ee eee es OBI 2 ee as ee lle a aes 0-09 | 16:83] 21 
DAN a 25) 1-00) *25; +64)| 1200/48) -96), “O01 87) = >| Seg] | a Bee 6-04] 16-77] 22 
23 : E A = 05 a = = = = = = = = - 0:45 16°72 23 
BA Wiceey| Coat | te NEN) eal ee Sa eS 0 ae ee eee - 16°66 | 24 
25 ig = = 2 = = ne = = = = = = 16°60 25 
26 = = = = = = = = = = = a = = - - - |. 16°54 26 
27 = = = ~ = = = = = = = = = = - - - 16:48 27 
28 a 2 = = | 04) - = = = = S s Ss = = = = 0:04 | 16:41 28 
29 Jem} = tem = =| a Ss ee a xe = edo eeael es eel sag) eg eerie 1-46] 16°35] 29 
80 Ploag le 12) 74 528) SO ee aoe cet Gl -02l| e llmeOr meena 292] 16:28] 30 
Cie hay ee 12 ee 1:00} 1-00} 1-00] 1-00) 1-00] 1:00} 1:00] 1-00] 1:00 1-00/ -80, 1-00} <5t - | 13°43] 1622] 31 
Sum. | - | 0-25] 2:78 4-66 4°84) 5-33] 4-19) 4:40 3-16] 2-59) 4°32) 6-10] 4:81] 4°83) 3-36 3-52} 1:25, - | 60-39 | 528-16 | Sum. 
SUNSHINE. AUGUST 1899. 
1 re ee is) Ss Se aia) ee, oo ot = 4:33 | 16-15 1 
2 ‘73| 1-00 1:00) 1-00] 1-00; 1-00} 1:00) 1:00] 1:00 1:00) 1:00] -57| 1-00] 1:00} -75| - | - | 14-05] 16-09 2 
3 ‘05}  *92 1-00) 1:00} 1-00) 1:00] 1-00} 90) -41/ +13) 05; - | -10! -22) -o9/ +13) — 8-00} 16-02 3 
Ani) = 05-10) -82} 1-00} 1:00] 1-00) 1-00] -77| -78] 53} -61| -59| 62; “16) - | - 9:03 | 15:95 4 
5 | — | 04) 1°00, 1-00} 1-00) 1-00} 68) 1-00} 1-00} 1-00) 1-00} 1-00] 1-00) 1-00] 1-00, 66 - | - | 13-88] 15-88 5 
6} - | - 1°00} 1:00] 64) 63) 84) -67]| 100} 1-00) 1-00) <7o| = |) = | = || = 45 8-48} 15°81 6 
| ee eee ae = ee Sica |= eo cell en OS 4°67 | 15°74 7 
8 | - | +37} 1:00; 1-00) 1-00} 1-00} 1-00] 1-00] 1-00] 1:00} 1-00) -72/ 93} - | - | - | - | - | 11-02] 15-67 8 
9} - | - | - | - | :30! 67] +40! 1-00! 73) 60} -95| -22| -17! ‘7él -48] 1-00! -5o| — 778) 15°60 9 
10-4 | )= 36} 1:00 1-00; 1-00) 1:00} 1:00) 1:00) 1:00] -77| -65) -72| -67/ 1-:00/ -23} - | - | - | 11-45] 1552] 10 
Ti | ea Ae 10 75) 1:00! 1:00} 1:00) -92} 1-00) 1-00, 1-00] 1-00} -87/ 20) 13] -84) - | - | 10°81] 15:45} 11 
12 | - 13} °69, 1:00] 1:00, 1:00) 1-00! 1-00] 1:00; 1-00, 1:00] 1:00' -73] -66, 1:00] -72i - | - | 12:93] 15:38} 12 
13°) - | - | 05} *78} -96 1-00) 1:00} 1-00) 1-00J 1-00] 1-00] 1-00, 1-00] 1:00, 1:00) -4a/ - | - | 12:23] 15°31] 18 
14 | - “60, 1-00) 1:00) 1-00) 1-00) 1-00) 1-cof -99| -90| 1-00 +62) 50 - | =| = | 106i i) Wea 
15 = = = = As ~ = = ne =a oa = |= = = _ - - 15°16 15 
16 zs b El hee || ae = Z £ z > * RM aoe z a bs = = = 15:09 16 
a ee ee ee ee er et ae ee eee eee Le sy epee ee = 1501 | 17 
18 Nao) Sica ee oe 69| +91] 1-O0J 1-00} 1-00] 1:00) 1-00] 1:00] 1:00) -11! - | - S71] 14:94] 18 
19 A a a = = a = zs e = zs a = as - | - = = 14:87 19° 
Dh on Ell oc ee O02] ital eon) #28) 20 |) BB} OM 0 ey = ee 3-01] 14-79] 20 
21) = = = | se Se Se 2 anh) 2} <<05|| > Sealer eee en en 1:35] 1471] 21 
22 | - 48} +91, 1:00} 1-00; 1-00} 1:00) 1-00; 1-00} 1-00' 1-00| 1-00 +95 05, - | 1139] 1464] 22 
23 | - | - | 86) 1-00} 1-00) 1:00] 1-00) 1-00, 1-00] 1-00} 1-00] 1-00] 1:00 1-00] -85| -30/ - | - | 13-01] 14564 28 
24 = 22) 1-00; 1:00; 1:00, 1:00} 1:00 1-00f 1-00; 1-00] 1:00) 1:00 1:00, 1:00) 1:00 02] - | 13-24] 14-48] 24 
2 | - | - 64} -87/ 1:00} 90} -80] :87| ‘971 -29| <8] - Tele ean geal 2 726] 14:40] 25 
as a 10; 1-00} 1:00; 1:00] 1:00 -87f 1:00) 1-00] -56| -95 -99, *50) - , - | - 9°97] 14:32 b 
5 Ll AE me Th cs Rate eR ana ataeca () anal ee asl =e = 14-25 
2) - | - 25] 10) - ie 13 06] - 47| -85| -95| 1:00] 89) - | - 483] 14:17] 28 
29 : = he is 49) +34) -o9| — = = = 0-78 14:10 29 | 
30 = Ee = - = _ 5 = # - Pai ee eS = = = = 14:03 30 
81 = = - | = = as TG = = a = - ! ~ - 0°16 13°95 31 
Sum. | - | 1°68] 8-38) 12-70) 15°56) 16-25) 16-22 18:26 18°58] 17-07, 17:27] 15-21) 15°35 15°50) 13-29 971 1:45) - | 212-48 | 467-28 | Sua. 
| 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 149 


SUNSHINE. Hours—ror Hour, LocaL Mean TIME, ENDING—— JULY 1899. 
| 
eo 6) 7 | Bl Oe th Toe) ay Pa ta es a WG!) 17, |, TS |) 19° | 20 | 21 | Total. [Possible. 
| 2 a = erie: 418 es Be | eee ee = 15°70 1 
| i i a er |) ec |S eh |) eee, oe =) P| Sse - 15°60 2 
oa a = = 06) -O5| — = = 07, - = ~ 24 -29) -38) —- 1:09 | 15°50 3 
fee | -— | - | 40) - | - | — | = | — | 85) 72) 1-00) 1:00) 1:00) 1:00) +13) - 560 | 15-45 4 
ae 18; 70} 82} -51] -65' -80| -41f -19) -60; 87} 1-00; 1-00] 1:00, +16] - | - 8:89 | 15-40 5 
: -=}/-]-] - 58| 1-00] 1-00] 1-00) 1-00} 1-00, -72| -80} -91| -58| -28) 16) 32] - 9°35 15:86 : 
Pees | eee Se ae her) a Sep e = 5:33 
eee | - | - | - 25) = fo P| = fe 03} -72| -70) 74) 36) - 2:80 | 15-30 8 
“ao = |) So aieieng Spel elt lect is 0-08 | 15-28 9 
£0) = (2H) = 03} -83| 1-00] 43) -88) 41] 1-00] -96| 1-00] -68) -30/ 12) -10)/ - | - 7:36 | 15-26] 10 
iene) = | - | - 10} +22} +24 =7 |e - =e 056] 15:24] 11 
a =, |= =) Sapa ee ee Woe ea - 15:22] 12 
is} —} - | - | - 25| 1-00/ +90] +30] 1-00} 1:00' 1-00} -90) -69] 23) - | - | - | - 7:27 | 15:20] 18 
meee |) - | - | - | - | - | - | - | 09) 52) 1-00) +74) 51) -98) 42) - | = 4-26] 1518] 14 
6 }-|-|-|- 17| +19] 10] :77] 17} -26| -64| -60| -87| -31] -60| -07| - 4°75] 1516] 15 
ie | — Hg) -03| - 88| *Bil| | 302) |e ee 10) 85) 17) - | - 2:99} 1514] 16 
ee | — | - | ~ | - | = Pee | tal = a 325) <li = = 0-39] 15:12] 17 
eee | - | — | — | = | Sponge tee | |] | le PK 0-25] 15-10] 18 
| OO Ge ee 8 eal tc é i) = SS 016] 15-08] 19 
20 3 = = = = = a = = =a 10} 06) - - - - - 0-16 | 15:06 20 
ee es ee ee 02} 18} -42| -03] -20 seal cst Hh 085] 15:04] 21 
2 | - 34| 1-00) -03} 97| 40] +74) 97} 1-00] 1:00, 31) 02 - 12) - | - 6-90] 15-02] 22 
pee | 15) 09] - | - | lo) -28) - | = | = || = 14, 57) - | - | - 1:33 | 15:00] 23 
| = Sos We a 03) 26) <43/ :20)} - | - | - 0-92] 14:95] 24 
25 ss a = a = = = = = = - - - - - 14°85 25 
%@)-|-|-| - 56] 66) °39) 09} 16} - | 09) 50; -78) 13) - | - 3:36] 14:75] 26 
Seeeiee| — | - | - | «isi —-| — 67, 06) — | — | -74| -75| 66) - | - | - 3:06] 14:70] 27 
Me | - | - 20| -57| -85! 1-00] -20) - ieee i= = f= |= | 282] 1465] 28 
eee | - (| | | cH Ld | LS | og) = | ogg] a8 -|-|- 0-95] 1455] 29 
30; - | -| - 08) :32) So] =) = |) Sule eetoleal 100) 96) 30) - | - | - 3°55 | 14-45] 30 
eee | - | - | - 06} 55} 95} 1-00} 1-00} 1-00) 1-00) 1-00] 1-00) 1-00) -87, - | - 9°43] 14-40] 31 
Sum. | - | 0:46] 1-46] 1-16} 4:80] 6-76} 7:38} 5:61] 6-50) 5:77| 6-74] 8-42) 9-31) 10-32) 8-59] 4-59| 1-26) — ]| 89-13 | 468-04 | Sum. 
SUNSHINE. AUGUST 1899. 
1 | - | -08| -42| 1-00] 1-00) -63| 1-00| 1-00| -94J 1:00{ -79{ _-87/ 1-00] 1-00 +75] -76/ - | - | 12-24] 14:35 1 
2] - | - | - | - | = | 02) +55) 1-00) 1-00f 1-00) 1:00] 1-00] 1-00} 1-00] 1:00] -80; - | - 9:37 1 14:30 2 
| 71] -68] 1:00] 75] - | -36] -98§ 1-00} +94) 65) +85) 1-00] 90; -29) - | - | 10-11] 14-20 3 
4 | - | - | — | — | +40} 1-00} 1-00} 1-00) 1-00] 1-00] 1-00] 1-00] 1-00| 1-00] -93; 35] - | - | 10°68] 14-15 4 
5 | - | - | 77} 1-00} 1-00] 1-00] -75| 91] 1-00] 1-00) 1-00] 1-00} 1-00] 1-00] 1:00 45] - | - | 12-88] 14-10 5 
6 | — | — | -50} 1-00] 1:00] 56). -42} -91] -Saf 1-00; 1:00] 1-00} -39} - | - | - | - 8°66 | 14-00 6 
eer | = | =) = Se saet-00] 42) 11) -42] 94) <4) = | = 3-97 | 13-90 7 
8 | - | — | 90} -87} 1-00} 1-00) 1-00] 1-00} 1-00} 1-00] 1:00) -53| 1-00) -77/ -38) -69) - | - | 1214] 13-80 8 
9} - | - | — | 26) -73| -56] | -50/ 1-00] 1-00J 1-00} 1:00] 1-00] 1-00] 1-00] 1-00] -70) - | - | 10-75] 13-70 9 
10 ~ | 44} 1-00] 1-00} 1-00) 1-00] 1-00} 1-00} 1-00) 1-00] 1-00] 1-00] 1-00) 1:00 -61; - | - | 1305] 13-60] 10 
11 | - | - | — | :87} 1-00} 1-00} 1-00) 1-00) 1-00 1-00] 1-00} 1-00) 1-00] -24/ 13} -42) - | - | 1016] 1350] U1 
12 | - | = | 48} 1-00} 1-00} 1-00} 1-00] 1-00} 1-00] 1-00] 1-00} 87) -60/ -60| 1:00] -46)/ - | - | 11°96] 13-40] 12 
13 | — | - | - | 60] 1-00 1-00) 1-00) 1-00] 1-00} 1:00] 1-00) 1-00] 1-00] 1:00 -73) - | - | - | 11:38] 13:30] 13 
14 | - | - | - | +80) 1:00} 1:00} 1-00] 1-00] 1-00] 1-00] 1-00] 1-00} 1-00) -52) - | - | - | - | 1032] 13-25] 14 
ee ee eee ee | | gi] +87] 85} 09) - | 2°62] 13-20] 15 
16 = Zs ail ra a z ~ cs = = = 23) -55| °48) -07| — - - 1:33 13°10 16 
ee) - | - | - | - OSes) 30. al] 04) = |) = 25] 71] -35] - | - 251] 13-00] 17 
coe | - | = | - | - 16] -89] 1-00} 1:00] 1-00} 1-00] 1:00] 1-00} -87| - | - | - 7°92] 12:90] 18 
19 = a =~ 2 tas a a = = s = a 09] - = = - - 0-09 12°80 19 
eee} | - | | CK ‘17| 1-00) 1-00f 91] +29) 11] - | -35] 1-00] -09} - | - 492] 12-70] 20 
ie = | — | — | — | O07) -45) 13) 11} +85) 1-00] 1-00) 58] 12) 12) - | - | - 443] 1260] 21 
Ze | — | — | 29) 35) 1:00} -83] — | -09 — | 63] 1-00] 1:00] 94) 1-00) 11) - | - 7-24] 1250] 22 
B |) - | - 09} 1-00) 1-00] 1-00] 1-00] 1-00] 1-00] 1-00] 1-00] 1-00) 1-00} 96) -43) - | - | - ] 11-48] 12-40] 23 
24 | — | — | --| :90} 1-00} 1-00] 1-00} 1-00] 1-00} 1-00} 1-00) 1-00] 1-00] 1-00] 1-00) 14) - | - } 12:04] 12:30] 24 
eee — |) 88) 1-00/ 84) 23) -59| -32) -30) “Is} - | - | - | - | - | = | - 4°29 7 1220] 25 
265) - | = | = | 19] -76| 1:00) -72] 1-00] 1-00] 1-00} 1-00} +22} -60} -88] -70 - | - 9:07 | 1210] 26 
eee ese ieeigl lies | = = )-— || = | -rgl! to} 33) =-| = | = 0-77] 12:05} 27 
2} - | - | - 08! -05) -43) -48| 64) -41f - | -23/ 82] 1-00] 1-00] 1-60] 05) - | - 619] 12-00] 28 
ee ee 271) 1-00) 1-00) 85) -71| -04) = | — |= | - | - | = | = | = | - 3°37 | 11:90] 29 
30 - - - = 10) - 14] -05) -33) +68) —- = - 04) - - = = 1:34] 11°85 30 
ey = |} = | — | =| +46] 60) 1:00) -48, - | 45] 26) 12) - | - | Ul) - | - | - 3-48] 11-80] 31 
Sum. | - | 0-08) 4:26} 12-19] 16:85) 17-70] 17-12] 19-67| 19-40} 21°14) 20-31) 18-84] 19-76| 18°54| 18:00} 6-90} - | - | 230-76] 404-95] Sum. 
) 


TRANS. ROY, SOC, EDIN.—VOL. XLIV. U 


150 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


SUNSHINE. Hours—ror Hour, Loca Mean TIME, ENDING—— SEPTEMBER 1899. 
4 | 6 17 | 8) OF) 10) Tae) ee 187) 14 | 159 | 168) 7 ee 19s zon an Possible 

ee en ee en Vn ee fe eee a ee oe Pe 13:87 1 
i ea eee ee a = | = f= PS 13-78 2 
ea eee en eee cn epee |e |e Se 1302] 4 
Alea pe t= (eo) Se) eee | eS = s 4 
(gh eS i | ea 2} dS | ee ee eee er 13°54 5 
By eS ee ay es ae GW Net Mpc cs i) ae 13°46 6 
De eo, ee eee eo a Shes ieee | pes Sh Seo | = 13°38 7 
eel Oe ay) Pp | eee Te a eb = ee See le | ea ee 13°30 8 
ofed 2te he | =) 2 a SB a ee ee ee 13-22 9 
aoe} ee 2 ips. ee | ee ee oo| ie TO) oie el oe Nees | = 1s14] 10 
W]e Sd =m = |e eS Sa a as et ee 13:07] 11 
eh Wee Meee eee ae en Pe Se eae | S| sel Sa ei 12:99] 12 
fe eee (ey | =| eG RE ee Se ee 12:91] 13 
Ve es ee ee ee er een ae, Sy) | ey Se Se 12°84] 14 
uo) eon ae ee a ee ee SP 12:76] 15 
16 09) = = PS he Sh eat cel ar 00 at -00 ea Oo mest men en ee = 1268} 1 
he ee ee ee ee en a ieee ee) i ae el Se) 12°60 | 17 
rian en ee em ae (ea ee fe Mel ey ee Se eS eee 12°52] 18 
94 =o) Jef fe eR a ee ee ee ea mem ee ee 12-44] 19 
a ce ea gar | er, ages ee lL ce -|-|- Sea a he] = 12:36] 20 
Ae (ae eo A a eo ee ee mee ar | eRe ee 12:28] 21 
an i a | ee i ea (mea | SN ae) ee ee oe he 12:20] 22 
O83 Ie | 2 Pas = | = ee fe Se Se ee ee 12:12] 23 
244) Se = = 06) - | - | - J=- | = SW Sa ee ye 12:04] 24 
OB VSP Slama oe | see Th Seal cee Mae eee ee cetera he 11:96] 25 
96 ae Sm a | SR ee er en 11:88] 26 
Bp Peay Se Sh cs ee ie et eee ee eee 11:80 | 27 
Fs Me cea Nf am | O7)) 275) =59l) “05S = MO) Ses es ee PS 11-72] 28 
a en a (om (ee eee =k cea ey ee Sl ew bee 1164] 29 
BONY ae Sey at Ss -f-{-]-]-]- 2) 2 |e 11:56] 30 
Sum. | - | - | - | — | 0-07] 0:81) 0-94) 1-10) 0-94] 1-74) 1-61] 1:99] 1°82] 1:38) - | - | - | - 381:38 | Sum. 
SUNSHINE. OCTOBER 1899, 
1 (ee a I (eee ie) ae a Se Sa aa = 11-48 1 
A Se eee S| Sh Sa Se Se Sa St ee Se ee - 11:40 2 
Ce ee a (en ome ere eS esp Se ee ey eee = 11°32 3 
oS ee ee i fe Se Se eh SP SS = 11-24 4 
eae any (| 80) 100)" <60/" 1-001 -COne 87) 2-27) 0 eae eee 514] 11:17 5 
(i el a nan fel eel eh mal | at) | ea | Pe a cet r cee) Se = 11-09 6 
Hf oe) cee ie ee co Sano = pe i my 53) - | - | - | - 0°53 | 11:01 7 
Stl ate ee Pe a ee Seay SP eee = 10:93 8 
(eal eae in Pm estan eh MA Hie ele al A NS lee le eo) = 10°85 9 
HOw ee eal | el oa ee 1G) AS" | Se a all oS 2 Wares habe 0-28} 10:77] 10 
11 = a = Hs - | - = 2 = = = = = = = = = = 10°69 il 
Ce en ee fe ce en ere aml | elle |, SN SA ey Sa Sie eh = 10°62} 12 
USS Re | ce eth eR ee ce, = = | = See ele a eae coe Ih - 10:54} 13 
Re Weel eo Oe 36] 1:00] 1-00] 1:00] 1:00] 1-00] 1-00] 1:00] 1°00) +50} - | - | - | - 8:86 | 10-46] 14 
wy} - | —- |} = |] = | = 1 =] 98) 100) 1-00) 1-00) 1°00! T-00/h-00)" 25] Se See 717) 10:38 1 15 
cA cea a deat) Gaeta ris AO SDT) = a ee - 097 | 10:30] 16 
ie oe ne Gok iol hia yoni ea lace eh) ae Soy ek = - 10:22.) 47 
1B = fp ee ne eae en (ee ace ee) Bae Sel = = 10-14] 18 
9) -!}]-{-!-1t - ‘97; 1:00} 1-00; 1-001 1-00! 1-00] 1:00] 1-00, -50) — | - Z 8-47 1 10-06] 19 
20 | - | - | - | - | +60} 1-00} 1-00} -75! + -30] ~ -86| -57/ -02/ 1-00 -7o) - | - | - | - 680] 9:98] 20 
21 | - | - | --| - | - | 87] 1-00] 1-00] 1-00] 1:00] 1:00] -97/ -56] -47| — = 737] 9:90] 21 
ie ed ee es | 20/ -84) 1-00] +93) +18 Sle Sy ee 315] 983] 22 
Bob = y=) = = oN See) eee ee em = era hh 5 9:75 | 28 
2a )|-|-]- | = =| 85] +70) «Bal “74! -ael 23] 0) 27] 2 =a ae 298] 9-67] 24 
en Werth tag A occ = Se ae he eh el eles PF SOS - 9°60 | 25 
rin ae eee ae ieee fees) ih Ee RE See eee = 9-52] 26 
{ia ate en Meee (eee eee ish) |) i ee Se Sy = - 9-44] 97 
die oan ede oe et ee yh ae eS ee hy = 9:36 | 28 
a ice Wer ied (ee eee a) a eh aye z 9-28 | 29 
RE es i ca |e ecco i ES eS ih | = 9:20 30 
le i ee | elec cor) = hea] — |) i aa a ee ee Sf a = | = = 9-12 1 
Sum Re ig ike 1:46) 5°18) 6°97) 7:56] 6°26] 7:04) 5:22) 4°82) 4°76) 2:95) —- = = = 51°72 | 319-32] Sum 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 151 


SUNSHINE. Hours—rFror Hour, LocAL MEAN TIME, ENDING-- SEPTEMBER 1899. 
4 5 6 7 8 9 10 19 | 20 | 21 | Total. [Possible. 
=| ee ee ee ee ee eee a eS 
ees |e jee | | a | eS en ae ee 0:29} 11°75 1 
2 = = = = e 03] -24 = = - 4:19 11°70 2 
3 a = x = = E = = - 0:02 11°65 3 
i | . |) 2S 06; — ary || ete ee 0°60} 11°60 4 
5 - - - - 26} 65; 1:00 - = - 7°41 11°55 5 
6 = = = - 80} 76) 1:00 ~ - - 8°85 1150 6 
meee i. | | Ld] | ee) Be 1:01} 11-45 7 
3 | 2 | 29) a 99) +02 =| ae st 0:92} 11-40 8 
9 i e es = 3 +42 = = = 6°84 11°35 9 
10 = = 2 = = 15 = = - 0:22 | 11°30 10 
nee = | | ~ | o |] es =e eal 586] 11:25) 11 
12 = a S; 4 ba = e = = - - 11:20 12 
Paes | | | | te Sr 267] 1110] 13 
14 ce = = = 13] -10 = = - 4:87 | 11:00 14 
15 z = = 3 = ES = = = = 0-11 10:90 15 
16 = = = 39} -68) -14 = = - 6-99 10°80 16 
17 S = = =e = 30 z - 1:88 | 10°70 17 
18 2 = = S °87| 87 = - 3°57 10°60 18 
aes | 2 |. | = | - | K | a 0:88} 10°50] 19 
| SSE es ee i ea) 0:86} 10-40} 20 
| a a 50| “61 A ema ae 1-40] 10°30] 21 
2 | 2 |) Ss ee ee ee 06 aah 220 0:93} 10:20] 22 
Pees is fs |. i) |e =e een ee 2:23} 10°15} 23 
aa | 2 2 eae ee (ee 2b | = 10:10] 24 
25 3 = = = = = = = - e 10:00 25 
26 = = = me 30] 44 - - - 1°85 9:90 26 
97 = ‘= = ss = = = - - - 1:08 9°80 27 
28 - - - - - 47) 19 - = = 3:28 9°70 28 
29 = 2 = S = 24 - - - 4°29 9°60 29 
| LL SS a Sie es = 950] 30 
Sum. | - | - | - | - | 1:38] 4-41] 5-04 - | - | — | 73°10 | 32295 | Sum. 
SUNSHINE. OCTOBER 1899, 
1 = =o = = ‘10| - = = 01] - a = - -j- - 0-11 9°40 1 

2, || = | er ie *87| 09} +-87/ +89) 1:00) -22) :01 Se ee eh 3°45 9°35 
3 = a = = ~ = = = = % = 05] - = = - ~ 0:05 9°30 3 
4 - - - - - - 27| °64) 98) -80) 58} -31) 10) “61; - = = = 4-19 9°20 4 
|] oe 13} -90/ -69| 1-00] 83] -22] -12} - | - Oat = es |S 3°92] 9-15 5 
6 = = a = = = ks es 02] - = = = = = = - - 0:02 9:10 6 
ops — | - |. - Soi) ts Se le fia}| Bill BR) OR ea ZN || | = 216} 9:00 7 
Ss SS ey (i | ee | Say peel) eee na (metany | 2 eee | = 8:90 8 
9 = 2 = = = = = ai = = = = = - - - = - 8°80 9 
Ome fe fe 38] 380) 52) - | - - Sa ee Soi 120] 870} 10 
11 2 = = = = = = = = = = = = - - - - = = 8°55 11 
eee |) | - | = | fe Zaye 22) 5a) 59/09, 39) — | = | = | = 210] 8-45] 12 
ee ie ees ope = | —-| — | - | si, =.) - | = | - li1]~ 840] 13 
ae) = | - | K 63; 1-00) 1-00} 1-007 1:00} 1:00) 1-00! 1-00) -59) - | - | - |} - 822] 8:35] 14 
1%} — | - | = | = | = | ‘61 1-00) 1:00] 1:00) 1:00] 1-00] 1-00/ 1-00) -33) - | - | - | - 794) 830] 15 
ae = | - | — | - 66/ 1:00] 1:00; -91f 09} 44) - | - | - | - | - | - | - 3807 825] 16 
17 = =e = x = = na a = = = = ~ - - = - 8°20 17 
18 £ = Ss s = = a a Ps a - = : = = - - - - 8:10 18 
19 = = - - - *31/ 1:00} 1:00} 1:00} 1:00} 1:00} 1:00) 1:00) 10) - = = = 7°41 8:00 19 
20 - = = =—)o= 713) (ct) I) |i I Ys - 09) 21) — Sear = = 1:93 7:90 20 
21 - = = - - 21} 98) 1-00} 1:00] 1:00) 1:00/ -96) 41; 30) - = = = 6°86 780 21 
22 = 2 fs = = Ms 10} 21; - = cy = = - - = 0°31 7:70 22 
ease eo Se eh S| | ec eet ee, a = 760] 28 
See | | | - | - {| -73| 1-00] 62) 95] -54| -64, 42] aa] - | - | - | - SOL] 750] 24 
25 = # 2 as = Ss ay a tk = = = = = = - - = = 7°40 25 
ae) & ze ea = 2 a 2 Pe = ms = = = = - - - - 7°30 26 
foe | — = | = | = | Ss 85} 1-00), U-00]) -97) “91 16) = |} — | = | = | — | = 4:89 7:20] 27 
eee en OA| SSG) en ee ee O51] 710] 28 
se ST ES eS eae (cee ee  ( Sees | om [ar |) eee hee = 700} 29 
| =e =o |e 16] - OO} = || = 9) So ae Sa Sey 042] 690] 30 
31 = = = = = - D4) 1:00, 66) °47) -08} :42) -22) - = = = | = 3°39 6°80 31 
SUM - - - — | 0°18} 4:07} 9:73)11-43 12:36] 9-04] 7:40] 6:93) 4-73) 3:18) - = = 69°00 | 253:70 | Sum. 


152 


SUNSHINE. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


Hours—ror Hour, Loca MEAN TIME, ENDING— 


i 


| 
| 
| 
| 


SOONIAD Ore wnwre 


Pelee Re in eu eo See i ne ae ie 


Sheed Teed hy ee Fadl Pay Des (OP nett ime PRL fare CR PPT ST VAG NIP PRT La JE Ke 


Di Eat aL 


i 


[aaa ieee cea ee ee et ae Wt IP ae het og 


Cheat ie (eC abode TET We ie TT ATT Ag UG LF fh a Fi GSR TESS | etd Se ~I 


Pe Et tt USE gee (he Te I Te eV 8 (oa Td Vai Zan LST 


i 


1) tbe dM 


LOF | a 


— 
bo 


ee ae 
Te atthe 
eet ie ete 


Sige gle hee Tt 
hk eA 
1 tr Al it 


or 
a 
Heelers 
et 
oO 
LU ee hy 


a 
oo 


| 
| 
| 
| 


Reet te ited 


Se fod 
oS 
=) 
Leip u(tedia | 
} 
(=) 
Lit (ak ol 
oS 
S 
vagal) al 
} 
f=} 


1 
a 
S 
Ht 
S 
Ss 


(a th at a 


=i 
oO 
for) 
_ 
os 
Or 
= 
[or] 
(=) 


SUNSHINE. 


WONIHR OP COrDr 


10 


2°00) 


Ie al a a 


FS aTeely lenient Tet ath ab 
3} 
S 


(Fer aed eth aT 


Veelioctnte 


Nee Te Tet: kal 


et eal 4 
So 
i=) 


‘70 


Te BME SIGS See fated ail pend co Teste ( US) Ch enlistees Lemos Teal TAY 


(Rm Pee Net Cot CoB oct Lama (i Vfseevigec) Ct aml nests aA YT MAUR tee Te] ol ie DE HS 


Ve Vedran tle omen Ye Ey Clee sTeaeieuveenTie LMS aio ate gd yl? allie PRUNES sare 


(OP ipa weir AUP Be le mea (SCE) LT tT Veit ea 1 pT Ab 


i 


NOVEMBER 1899. 


21 | Total. }Possible. 


38 


Pee AM Pon ee Wee ie ten | 
| 
2 Shy roo fp woe eo ipa wo 
fore} 
& Ke 
——_—_—$— 
CmmMcd KMMMMOH MMmMMDO l@ 
Endre RKRAAA AHBSS 
WON HPOOINO AWoOndc 
1 
ee a 
RONWH SOON oROwdoH i 
I 


[ie ft tlest I 
Ve en ea 
“NI 
oo 
Ss 
iw) 

o 


12:44 | 241°86 | Sum. 


Po eS Pe ES Se eA ea SS Seas eee 


(fet Gay Vey eee Ce Cony (e (Mee IT Vi, AT), CCAR Vat tn 0h C2 ae te aed Lt 


VT et Cert On Dae eC TT Th whe ao TET SU fea Ceti oe eT alee a} 


oR ee a a Te a Wee ae ie a tate at 


Pe eel 


Poteath th oli. Sa (earn Pe Tee 1 ete P= WT site 


Pet alee! 


! 


Ls et 
(Nhe IPE ot 
Wok te 


Le ee aa tes 


1:00 1:25] 1-89) 


; 


Latest te ot 


{Oss See 


AU Le pete 


("it Beem Lh de TE OA tet seth 


Temi) Lee if 


CS a 


Boe SA RT TL yh Se rant cart mts lee st SN at CUE EI) meters Na 


Teele Mamta RU sent tL IDSA nim ee ies, TS le TU SUS ate 5 


Heth VO I 


Tee ae See aris Nat aah 


Pe Te eh 


| 


[he ical Ch) bum'T TL > ej] ed Pe ad Ue 9 ft Rast) Beh I ea 


i 


| 


Lie AE LG ia a) | 


DECEMBER 1899. 


714 
7:09 


1 ee ee 
r2ii iad 
oO 
_ 
lor) 
oO 
l=) 
— 
SOMNI]S oPwWoH 


hi 
be 
eo) 
“I 
ro) 
oo 
Co) 


TUES aa rae 
! 
for) 
a 
On 
a 
eo 


LP ssf ol 
TI iF 
lor} 
o> 
x 
fore 
co 


= = 04) 

“87| 1-00, “50 : 

ere 
“12 1-00) 1-00, 


Ho ee Ape 
> > 
[=7) 
a 
bt 
Co 


USE Seats 
a 
Si 
oo 
iS) 
=) 


| 
e 
an 
for) 
oO 


Se ee 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 153 


G2 
=| 
Z 
Mm 
jan 
= 
Z 
& 


Hours—ror Hour, Loca M&AN TIME, ENDING— NOVEMBER 1899. 


4 5 6 7 8 9 10) a ese AS eae | 16) | Lz | 18 || 19) \) 20) |) 21) Total. |Possible, 

1 = 2 2 2 = = = 09} - = = = = = = = = = 0:09 6°75 1 
2 ee e = ES = ae =; = zs = < = = = = = = = 6°65 2 
3 a a zs 2. e = S am = 2 Z = = = = = = = = 6°60 3 
4 - - - - - - - 5O0l — - - - - - - - - - 0:50 6°50 4 
5 - - = - - - = 25) 16) - ll) - = = = = = - 0°52 6°45 5 
6 - - - - - - - - 26, 23) ‘21) - - - - - 0:70 6740 6 
of _ cal 3 = = e = = = is # =f = = a = = = = 6°35 7 
8 = = = = = = = = = 11) - = - - - ~ - - 0-11 6°25 8 
9 - - - - - - Wey = 42) +79) 60) -04) - - - - - 1:98 6:20 9 
10 s = = = = = = 03) = = = = = = = = = = 0:03 6:00 10 
11 = = 4 x = = es = = +03) = = = = - - - = 0:03 5:90 11 
12 ss = aS = a 4 a: 2 2 us = = = = = = = = - 5°80 12 
13 = as = a a =. 2 S a = 2 = = = = = = - = 5°75 13 
14 a Ez ES a = = = = = Be Ss = = = = = = = = 5°65 14 
15 - - - - - - - 77| ~+*60) 1:00} 1:00) 1:00; +46) - - ~ - - 4:83 5-60 15 
2 z = x = eal Be Be ee pe = = cs 2 = = = = = 5°55 16 

3 a e = = z = “3 = & 2 =] = = = = = = = 5°50 17 

x as =. a Es a se = = = FS z 2 a 2 ~ = = = 545 18 

= a = =. = Ss = = 2 = = = = a s = = = = 540 19 

= = — - = = - 25) SOL Sad Osi lel — - - - - 2°70 536 20 

A S a “ es a 2 Z cs = = res = = = = = = = 533 21 

= = = fe: fe e = = = 04) - 06] - = = = = - 0:10 5°30 22 

= = = = = = = = = = = = = = = = ~ = 5:26 23 

Ls 3 is we = od aI Se e 2 = a = = = 2 = = = 5:23 24 

= - - = = = = - = = = = = ~ = = = 5:20 25 

~ 3 = = 2 = = = = 7 = = = = EB = =} = = 515 26 

= = = = = = = = = = = = = = = = = - 5:10 27 

= = = = = = Z = = = = = = = = = = = = 5:05 28 

cs = = = = = = - | - = = = = = = = = - = 5°00 29 

= = = = = = =) = = = = = = = = = = = - 4:90 30 
- - - - - = | 0°18) 1°89 2:09) 8:17} 2°39) 1:34] 0°58) - - - - - 11°59 | 171°63 | Sum. 

| 


SUNSHINE. DECEMBER 1899. 


1 | tS eee ee a3 “791 076 en eee eS 0:89 4:80 1 
Cen s e eine fo = O7|) =r 21 ec O | ans eae mee eee eel ree 1 ee 0:38 4:75 2 
a ea ee s ere) ane =e fe |), st || oe eo | = = 4°65 3 
Peo ieee = | of | - males (reser eee | sl) call Se ee ee ee = 4:55 4 
5 = = e = = s = = 2 = a = = = = - = = 4:45 5 
y= )-)}-)-);-]| -.| -] - iy = eg eee WP ced a 4:35 6 
7 ee ee he | ee eee ae se foe | ef ek z 4:25 7 
emer Pe PL) Se Ne ee] ye z= 418 8 
emer | |e | ls PS ee et ee ||, eR) a eee = 410 9 
- tis 24) 22 Se a ee Cy [eke cL@)] ax |) es Ea 1:45, 3:90} 10 
is = ES i = = = 2 B21 07) — = = = = = = = 39 3°80 11 
= f = | So] Se ee |e (eee eee ses ca el NS a ee 3:75] 12 
ne ree a | Fe ee eae ee eerie | | L iS 3:72] 18 
= a = = = = = a ‘61 Fall = % = = = = = = 1-32 3°71 14 
eee ee | SP eS Riis lg rel We dg = = 3°70) 15 
ean err ea ol vee Seen enrich Pk a 3:68] 16 
= | =o) 50 ee eae | eat ee GARCSTS1C O04 0\eren = i = El t= 2°95 3°67 17 

_ | S09) 2 a Ey ieee a! ie = eh eS a ee = 366] 18 7 
i 3 eres ee ee el eS Le) se ee es 3:66] 19 
sp ce foe |e TP AT Se el | | | a a  ( = 3:65] 20 
eee ee a eee eh = | ot ae | 2] = 365] 21 
= 2. By ay e; a iS = = 15] +58) - s = = = - - 0°73 3°65 22 
ee oe = le Se ee ow Se pK Seer Males ae = £ 3:65] 23 
Pr ee ee ee ee ZOE Ns ail hee 2 3°66] 24 
Mer) Se Sis (decent ian ao 2g ih eee |) SS Soe 3:66] 25 
ee Pe ee Sa 218) | | = 3:67 | 26 
pe ee ee eS I | | st Ca | eK 2 3°68] 27 
ee en ean eee canes ee We. Le ok on Pp = 3:70] 28 
a en ee eee ee ee ee ee a Poh 2 Pe pn = 3-71] 29 
= | oc a Se en ee ae el ee eee mite ale Wk i NR aS s 3721 30 
- | a ee ee é ees ee Ss WIM re ‘| (eee epee SM es A Pa all rie = 3°75] 31 
ae eee en |) O07 249) 8-29l 1-86 040) = |) — | = || — | = = 8-11 | 121°48 | Sum. 


154 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). JANUARY 1899 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rb 12 «| Mg 
Dir’n. Force. | Dir’n. Force. Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir'n. Force, Dir’n. Force.!|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force, 
1 |SE 3|SE 3-4 / s 2-3/8 3/S 2-3 | SSE 3/58 2) SE 0|SE 4|SSE 2-3|SE 4-5|SSE 3-4 
2 | ESE 8| ESE 7-8 | ESE 7| ESE 7| ESE 7 | ESE 4-5|SE 3-4 | SE 5 | ESE 4) ESE 4/E 3/E 3 
3 /s ols 1/8 1/8 1|8 1| W 1|SW 1S NW) 0-1 | SW 0|SW 1\8 2/8 1-3 | 
4 |ENE 1-2/N 1-2|N 0-2| E 0-1| NW 1|W 1/8 1/SSW 0-1/SSE 12]/SE 2/SE 56/S 2-6) 
5 |N 9-4|NE 0-2|NW 2-3|/WSW  3/SW 3|WSW 1-3|W 0-2|NNE 1-4|N 1-4|NE 1-3|N 12/NW 0-2] 
6 | SSE 4|SE  3-4|SE 6|SE 8| SE 9|SE 8-9/SE 810/SE 10-11/SE 10-11/SE 810/SSE 810/SW 48] 
7) ew. 0-2 | SW 1/58 0-1 | SW 0-1 | SW 1-2/8 2/8 1\8 1) SSE 2|SE 3/ SE 4/SE 4] 
/ 8 | SE 4-5|/ESE 5-6) E 5/5 5|ESK 5-6|ESE 6-7| BSE 6 | ESE 6 | BSE 6| SE 6| SE 6 | SE 6-7 | 
| 9 |SSE 89|S 5-8 |S 5-8|SSW 4-6]S 5-7|SW 2-5 |S 2-5/8 2-5/8 2-3) 8 1-3/SW 2-3/SSW 13} 
| 10 |SSE 4-5/SSE 4-5|SE €|SE 67|/SSE 7-8/SSE 45/8 1-3/8 3\s 2-315 1-2 | SSE 3 1-2] 
| 
11 |SSW 23 2)8 2| SW 3\s 2-3/SW 1-2|/SW  1-2/SSW 1-2/S 12/8 2-3|S 2|}SSW 13] 
12 |SW 2) WSW 2-3| SSW 2/SSW 2-3) SSE 4| SSE 4/SE 4-5| SE 7|\SE 7|SE 7| ESE 6 |SE | 
18 | NE 1-2|N 0-2 | NW 0-1| N 0-1 | W 1-2] WNW 2-3} W 1-2 | W 1-4 | W 1-3 | W 2-4 | W 23} NNW 1-2 
14 | NE 1-3|NNE_ 1-3} Var. 1-2|N 1-2|N 1-2 1-2 | Calm 0| W 1-2) NE 1-3 | Calm 0|WSW 0-2}NNW 1-5 
15 | NW 0-2 | N 0-2| N 0-1) N 1-2; NNW 0-2} NW 1-2 | Calm 0| NW 1-2 | W 1/SW 1-2 | SW 1| SW 1 i" 
16 WNW 1-4/W 3-6} WNW 2-4) NW 2-5 | W 3-5| WNW 3-4] WSW 2-3) W 1-3} NNW 0-2| W 1;WNW 1|NNW 
17 | NE 1-4|NNE 24|/NNE 2-4/NE 2-4] NE 2-4] N 3/NE 2-3| N 2-5| N 2-5| N 3-4| N 2-4 
18 |SE 4|SE 4-5 | ESE 5| ESE 6|SE 6| SE 6-7 | SE 6| SSE 5-6/5 6-7|SSW 4-5|SW 3-5 | SW 
19 | NW 2|WSW 3-4)SW 2-3 | W 2-3| SW 2) NW 1-2| NW 1-2) WNW CAG -2| W 2-3 | NW 1-3 | NW 
20 |S 3-5 | SW 3-5 | W 2-4| NW 1|NW 2-3|N 2-3|NNW 2-3|}NNW 1-2} NNW 1-2| NW 1-2) NW 1-2| NW 
21 | SE 5|SE 5| ESE  6-7| ESE 7 | ESE 4-6 | ESE 4|SE 3/58 2-3|WSW 1-2| W 1-2} WSW 1-2) WSW 
22 | ESE 3| ESE 3-4| ESE 3-4/ E 2) 5 0-1} ENE 1-3] ESE 1-2 | ESE 2) ESE 2|SE 2-3 | SE 2-5|SE 
23 |N 3-5|N 24|)N 1-3) NE 1-3 | NE 1-2} NE 1-2 | NE 1-2| N 0-1|} NE 2|NE 1-2 | NE 1-2} NE 
24 |NNE 1-2|N 1-2} NW 1-2| NW 1-2 | NW 1-2 | NW 1-2|N 2-3 | N 1-2| N 1) Calm 0|N 1/N 
25 | SSE 3| SSE 3-4 | SSE 4/ SSE 4|SSE 4-5 | SSE 4-5/S 4/SSE 4/58 4|)SSE 4\S8 4| SSE 
26 |S 6 5-6 | SSE 5-6/5 5 |S 5-6|SSW 5-G/SSW 4-5|SSW 4-5|/SSW 4-5 4-5|SSW 4-5/S 
27 | SW 2-3 | SW 3) SW 3| SW 3|SW 3|SW 3 | WSW 3| W 3); WSW 2-3} WNW 2-3) W 2-3 | W 
28 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0|N O|N O|N 0-1 | NW 1|/N iN 1-2|N GEN 12|N 
29 |NNE 2-4|N 1-3| NE 2-4/ NE 1-3 | N 1-3| N 12|)NE 1-2|N 1|/N 1|N 1|N 0 | Calm 
30 |N 0-1| N 1|/ENE 0-1] ENE 0 | Calm 0} Calm 0| NE 0-1 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 
31 | ESE 2| ESE 1| Calm 0| W 1-2) W 1/NW 1-2|N 1-3| N 1-2/N 2-4| NE 2-3| N 1-3| N 
MEAN 2°98 2°98 2°92 2°98 3-11 2:90 2°50 2:66 277 2-61 2°81 
13 14 15 16 a7, 18 19 20 21 22 23 Midnight. |M 
Dir’n. Force. | Dir’n. Force. | Dir’n, Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n, Force. | Dir’n. Force.| Dir’n. Force. | Dir’n. Force. | Dix’n, Force.|Dir'n. Force. Dir’n. Force. { 
1 |SSE 3-4|SE 4-6 | ESE 4) ESE 5 | SE 6|SE 7|SE 7| ESE 8| ESE /7-8| ESE 8/ESE 6-7 7-8 
2 | ESE 3| ESE 2) NE 0-1| NE 0-1 | E 0-1| E 0-2) SE 1| ESE 1| ESE 1-2|E 0} Calm 0 0 
3 /S 2-4/8 3-5 | SE 5|S 3/SSW 3-4/8 2-4| SW 1-3 | W 1-2 | NW 1-2} WNW 1-3|N 2-4 0-1 
4/8 1-5|SW 1-5|SSW 3-4|SW 2-4) WSW 1-4) SW 2-7| WNW 1-5| NW 4-7| N 4-7|N 2-6 | NE 2-5 | N 
5 |W 0-2| N 1-3] Var. 1-3|NW 3-4|N 1-3 | Calm Oo|NW~ 1-2|W 3| W 2-3 | SW 2-3/8 2-3/8 
6 | WSW 2-6| W 1-3/N 2-3| N 0-1} WSW 1-2| W 1-2 | W 1-2 | W 2-3 | NW 1-2 | W 1-2) W 1-2) W 
7 |SE 4-5 | SE 5| SE 4|SE 4-5|SE 5-6 | SE 6-7 | SE 5-6 | ESE 5| ESE 5-6| ESE 5|/ESE 45] ESE 
8 |SE 5-6 | SE 6 | ESE 6| SE 6-7 | SE 7-8 | SE 6-8 | SE 6-8 | SE 7|SSE 7-8/SSE 7-8/SSE 5-7 | SSE 
91S 2-3/5 2| SSE 3\/SSE 4-5|SE 4/SE 5| SE 3-4 | SE 3-4 | SE 3|SE 3-4|S 3/SE 
10 |S 1|SW 2|SW 0-2 | SW 4|SW 2} WSW 1-2|)SW 1-3/SSW 4-5|SW 0-1 | SW 2|SW 2|SW 
HS 2-3/5 1]WSW 2-3) WSW 3) SW 0-1 | SW 1-2 | W 1-3} WSW 2-3} WSW 3| WNW 2-3] W 0-1 | WSW 
12 |SE 3|SW 0-1 | WSW aN 1-2| NE 24|/ENE 1-4|N 2-4|NNE 3-5|N 3-5) NNE 2-4] Var 0-2 | Var. 
138 | NW 1-4 | Calm O|N 1-3 | N 2-3} WNW 0-1 | NW 1-2| N 1-4 | Var. 0-1 | NW 0-1|NNE 1-2|N 1-3 | NE 
14 | WNW 1-4] WNW 1-3|N 2-3| N 2-4|N 1-4| NE 2-6| N 1-5|N 2-4|N 1-4|N 1-3 | N 1-4|N 
16/5 0| SE 2|SE 3|SE 4/)SE 6|SE 5| SSE 5-6/5 4-5 | SSW 4| NW 2-3 | NW 1-3 | W 
16 |N 14|N 4-6|N 5-8|ENE 3-5|)ENE 25|ENE 2-5|N 1-2] NE 1-3} Var. 2-3} NE 2-4|N 3-5 | NNE 
Ve nish 0-2 | NE 0-2 | Calm 0| NE 0-1 | NW | AWW 12|N 1/5 1|SE 2|)SE 3 | SE 3| SE 
18 | WSW 45/] WSW 4|SW 4|SW 4); WSW_ 1-3] W 2-4 | W DA Wi 3-4 | SW 3 | W 2) W 2-3 | NW 
19 | NW 2-8) WNW 1-2] W 2-3| SW 2-3 | W 2-4| SW 2-5 | W 2-5 | SW 5| SW 3-5/5 38-5/SSW 3-5| SW 
1 20) We Bel AW: 1|SwW 1| Sw 0 Calm 0| SE 1| SE 2| ESE 3-4) ESE 3-4) ESE 4-5|ESE 3-4| ESE 
21 |W 2|/SSW 1-2/8 2-3|S 2-3)8 2|SW 2-3/8 1-2/8 3| SE 2-3 | SE 3) ESE 4] ESE 
22 | ESE 24|ENE 2-4|N 2-4|NNE 3-6! NE 4-6| NE 3-5|NNE 38-5/] NE 4-6 | NE 4-6| NE 3-5| NE 3-4 | N 
23 |ENE 1-2|N 1} NE 1-2}ENE 1-2|N 2-3 | N 2-3 | N 1-2| NE 1-2} NE 1-2|}ENE 1-2|N 1-2| NNE 
| 24 |W 0-1| W 0-1 | Calm 0|/WSW 0-1'S 1;58 1/S 0-1)5 1-2/8 2|SSE 2| SSE 3|SSE 
| 25 | SSE 4-5 | SSE 4|SSE 4-5 | SSE 4-5 SSE 4/8 4-5 | SSE 5 | SSE 4/SSE 5|S 5/58 5 | SSE 
26 |S 5|SSW 4-5/SSW 4-5/SSW 4-5) SW 4-5 | SW 4-5| SW 4-5 |SW 3-4) SW 3) SW 3) SSW 3) WSW 
27 | WNW 1-2) W 1-2| W 2-3 | W 2-3 | W 1-2| NW 1|)NW 1) NNW 1|)N 1| Calm 0} Calm 0| Calm 
| 28 |N 1|N 1|N 1-2|N 2-3|N 1-2|N 1-2|N 1-2} NE 1|/N 0-2 | N 1-3|N 1-3} NNE 
29 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| NW O|N 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0|N 0|N 0-1|N 0-1| N 
80 | ESE 1) ESE 1] ESE 1} ESE 0-1 SE 0-1| ESE 0-1] ESE 0-1 | Calm 0| ESE 1-2| ESE 2-3 | ESE 3|SE 
| 31 | NE 2-3|N 2-3 | N 2-3| N 1-3 | N 1-3 | NE 1-2 | NE 2-3 | NE 0-2| N 2-3 | Var. 0-2 | N 1-2| NE 
ie 2°44 2°31 2°56 2°69 2°63 2°82 2°66 2°98 2°92 2°85 2°73 


Nill. NNEI4. NE47, ENE12. Ell. ESE63. SE86. SSE46. S79. SSW24. SW 62. WSW 26. W59. WNW16. NW39. NNW10. Calm3d 


_ 
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FEBRUARY 1899. 


3 4 5 6 i | 8 9 10 11 12 Max. 
>. | Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.'Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.) Dir’n. Force. 
NNE 1-3/N 1-3| N 1-3| NE 0-2 | N 0-2 | N 1-2|N 1-2|N 0-2 | N 1-3 | NE 0-2 | NE 2 4 
N 1-3|N 1-2| NE 1-2| NE 1-2| NE 1-2/N 2-3|N 1-3 | N 1-3|N 1-3/N 1-2 | Var. 1 3 
N 0-1! NE 1| NE 0-1'N 1-2; N 1'N 1) NW 0; Calm O|N 0! Calm 0 | Calm 0 2 
SE 1/SE 1/S 1|SW 2) WSW 2| WSW 2) SW 2)}SW 1-2 | SW 1-2 |§ 1| SSE 1 3 
Calm 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0 0| NE 0-1|N 0-1| NE 1| ENE 1| ENE 1/ENE 1-2 8 
ESE 8-9| ESE 9/ESE 8-9|ESE 89|ESE 89|/ESE 89|ESE 8-9/ESE 8-9| ESE 6|ESE 6-7] ESE 5 9 
SE 4-5|ESE 6-7|ESE 6-7/ESE 7-8| ESE 6-8/E 7-8|ESE 7-8|SE 8|ESE 7-8|SE 4-5|SE 3-4 8 
SSE 4|/SE 45|SSE 4-5/SE 5-6 | SE 6|SE 5-6 | SE 8|SE 7-8|SE 7| SE 5|S 5 8 
SW 2-4|SW 2-4|SW 1-3} SW 1-3 | SW 2-3 | W 2-3| WNW 1-3] W 2-4 | W 2-3] WSW 2-3) W 2-3 7 
SW 2-3|NW  1-2|N 2-3 | N 2-4|N 1) NW 1) WSW 1/Sw 1|S 2-318 2-3|)}SSE 2-3 6 
iS) 2-5/S 2-5 | SW 2-4) WSW 2-4) SW 2-4 | SW 2-4 | SW 2-3 | SW 2-4] W 2-4 | W 2-4 | SSW 3 9 
SW 2-4 | W 0-2 | SW 1-2 | SW 1-2} WSW 1-2|}SW 12) WSW 0-1/SW 1-2| SW 1) W 1-2 | NW i 7 
SE 4/SE 4-5 | SE 5 | SE 6| SE 8| SE 5-6 | SE 4/SH 3-4|SE 3-4 | SE 4|SE 5-6 8 
8 5-6 |S 3-5 | SSE 6-7/8 4-5/8 4/SW 3-4 | SW 3-4 | SW 3-5| WNW 3-5|SW 3-5 | WSW 2-5 6 
WSW 3-7/8 4-7|SW 3-6|SSW 3-6| W 3-4 | W 2-4 | W 3-4 | W 3-5 | NW 2-4) WSW 2-4) W 2-4 7 
SSW 1-3/SW 13/)/SSW  1-3!8 1-3/8 1-4/S 3-4 | SSW 4/8 4-5 | SSW 5|S 5 | SW 2-4 5 
SW 1-2|}SSW 1-2/8 1-218 2-3/8 1-2/8 2-3/SSW 23)S8 2-3/SSW 2-3/8 2-3/SSW 2-3 4 
: ESE 0-1/SE 0|SE 0! ESE O|N 0|N 0-1|N 0-1 | Calm O|N 0-1 | N 1) Calm 0 1 
Calm 0 | Calm 0 | Calm O;N 0-1 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm U|N 0 | Calm 0 | Calm 0 1 
h ESE 0-1/SE 0-1 | SE 0-1 | ESE 1/ESE 1-2/ ESE 2| ESE 2| ESE 2|)ESE 23/ESE 3-4] ESE 4 8 
ESE 9-10} ESE 9-10| ESE 10|ESE 8-10|ESE &-9| ESE 7|SE 6|SE 6-7|SSE 6-7|SSE  6-7/SE 6-7 | 10 
SSE 4/SSE 4-5|SSE 4-5|SSE 45 58 4-5 | SSE 4|5 38/SSE 3-4/8 3| SW 2/SSW 1-2 5 
SSW 3 | SSW 2|SSW 2)SW 1-2 | SW 1-2/8 218 1-2);SSW 1-2/8 2/58 2-3/8 3 4 
h S) 2\S 2\8 2\8 215 218 2/8 2\8 218 12/8 1-2 | SSE 1-2 5 
' SE 4-5 | SE 4-5 | SSE 4| SSE 4 SSE 4\8 3-4°S 3-4/5 3-4 SE 3/8 3;S 3 b 
b Ss 4) SSW 3/S 3|] SSW 3) SSW 3 | SSW 3 | SW 3|SW 2)WSW 1-2|}SW 2) SW 1-2 4 
; s 1| SSW 1/SSW 1-2/SSW 1-2|)SSW_ 1-2|SSW 1|SSW 1|/ SSW 1 1/8 2/8 2-3 3 
SW 4/SW 4/SW 4) SW 4|WSW 3-4] WSW 4|WSW 2-3) W 3-4] WSW 2-3) W 1-2| W 2-3 4 
3°05 2°96 3°02 3°12 3°02 3°00 2°80 2°93 2°79 2°64 2°55 
a 
ia 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
‘ -|Din’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. |Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n.Force.|Dir’n.Force.|Force. 
1 N 1-3} NNE 1-3|N 1-3] N 1-3} N 2-4) N 1-3} NE 0-1|NNE 2-4|NNE 2-4/N 2-4| N 2-4] 1:9 
2 Calm 0| NE 1-2| N 1-2|N 1/ Var. 0-2|N 1-3 | Calm O|N 0|N 0-2 Calm 0|N 1} 1:3 
3 0) Calm 0; Calm 0 | Calm 0) Calm 0 | Calm 0} Calm 0| Calm 0, Calm 0/SE 0 | Calm 0 | Calm 0; 0-2 
4 SE 2|SE 3 | ESE 2|SE 1-2 | SE 1|SE 2) SE 2|SE 2 | Calm 0 | SE 1|SE 1| 1:4 
4 5 E 2\E 1|E 3/ESE 4-5|/SE 6} ESE 6| ESE 6|ESE 6-7|E 7/ESE 7-8| ESE 7-8] 2'8 
1 6 SE 4) ESE 3-4] ESE  3-4|SE 3| SE 3/SSE 2-3]SE 3) SE 3|SE 3|SE 3|SE 3-4 | 5°6 
1:7 iS} 3|SSE 3-4]SE 4| SE 4|SSE 4)SE 4|/SSE 3-4|SSE 4|SE 4-5 | SE 4-5 | SSE 4) 5:1 
8 8 4/SSE 4-5 | SE 5-6 | SE 7|SE 8|Su 7|SE 7|SE 6-7 | SE 6-7 | SW 6/SSW 3-5] 5:8 
4 9 $ 3/5 3| SSE 4) SSE 4|SE 3-4] HSE 45)/SEH 6-7 | SE 6-7 | SE 6|S 3-5 |S 3-5 | 3:4 
» 10 4-5/8 4-5/5 3-4 | 5 3-5/5 2-5|SW 4-6] SW 2-5)/SSW 3-6/5S 3-6 | SW 3-6 | SW 2-6| SW 2-5} 31 
410 3-4/5 3| SSE 2-4| SE 3-4 | SE 3-4 | SSE 4/SE 4/SE 6-7 | SE 7-8 | SE 8-9 | SE 6-8 | SE 6-7 | 4:1 
p12 0-1| NW 0-1| NW 0 | WSW Dai 2) W 0-2 | W 1|N 1-2/N 1-2 | WNW 1| SW 1-2/5 1-2'| 1°d 
13 7|SE 6| SE 6-7 | SE 6-7 | 5 3-4/8 4-5 | W 3-4/8 4|8 3-5 |S 2-4)8 5-6/8 5-6] 4:8 
, ple 2-5|WSW 2-5/S 3-5 | SW 3-5 | SW 3-5 | W 3-6 | SW 3-6 | SW 3-6 | SW 3-6 | SW 3-6 | SW 3-8 | SW 3-8 | 4°3 
15 1-3} WNW 2-3] W 1-2}WNW 1-2)}NW~ 1-3} WNW 1-3|NW _ 0-2} W 1-3 | W 1-3 | W 1-3 | W 1-2} WSW 1-2] 2°9 
16 13 2-4) WSW 2-3|SW 2-4 | W 2-418 1-4) WSW 1-4| WSW 2-4/SW 2-4| SW 1-3 | SW 1-3 | SW 1-3] 2°8 
17 3-4 | WSW 2|Sw 1-2|SW 1-2) W 1| WSW 1|W 0-1 0-1 | W 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0} 15 
18 O|N * O-1|NNE 0-1] NE 0-1| NE 0-1 | NE 0-1) NE 1| NNE O|N 0-1| NE 0-1/N 0-1) NE 0-1) 0°3 
19 0 Calm 0} Calm O|N 0-1} Calm 0| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0) Calm 0| ESE 0} O1 
420. 4-5 | ESE 4-5 | BSE 5 | ESE 5-6 | ESE 5-6 | Est 6 | ESE 5-6 | ESE 7| ESE 7-8 | ESE 7-8 | ESE 8] ESE 8] 4:0 
Ba, ~ | og 
: a 5-6| SE 5-6 | SE 4/SE 4| SSE 4|SE 4-5|SE 3-4 | SE 4|SE 4|SE 4| SSE 4|SSE 4/ 60 
322 2-3/5 3/S 4|SSE 3-4|S 3/5 3-4|5 3|SSE 4| SSE 4|\S 4\5 4-518 4) 36 
23 3/8 8/S 3| SSW 3/8 3-4 | SW 3| SSW 3/SSW 1-2|SW 0-1/SSW O-1L)/SSW 0-1/8 WH pa 
y 124 1-2/8 1/Ss 1-2| SE 2|SE 1-2| SE 2-3 | SE 3|SE 3|SE 4|SE 4|SE 4|SE 4-5 | 2:2 
- 25 2-3) SSE 2-3| SE 3/SSE 3-4 | SSE 3-4' SSE 3| SSE 3,58 3/58 4)8 4\S 3-4'5 3-4 | 3°5 
i (26 1| sw 1|/SSW 1-2|/SSW 12/SSW 12|/SW_ 1-2/SSW_ 1-2|SSW 1|/Sw 12/Ssw 1|/SW 1) SSW 1} 20 
(27 2-358 2-3/8 2)/SSW 23/SSW 2-3|SW 2|SSW 2|SW 1-2 | SW 2/SW 2|SW 3|SW 3] 1:8 
28 2-3|NW 1-3) WNW 1-2| WNW 2-3| WNW 1-2/}NW 1-2|NW 12/NW_ 1-2|)}NW 1-2)NW 1-2}/NW 1-2|)}NW = 1-2] 2°55 
“BAN 2°64 2°52 2°52 2°88 2°73 2°93 PE 2-91 3:14 3°05 3°09 3°04 | 2°88 
> 94. NNE8. NE20. ENES. E5. ESE62. SE108. SSE45. $106. SSW50. SW78. WSW 25. W33. WNW9. NW17. NNWO. Calm 49. 
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WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). 
orge 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 
Dir’n. Force. | Dir'n, Force. Dir'n. Force.) Dir'n. Force.) Dir’n. Force. | Dir'n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force. | Dir’n. Force. |Dir’n. Force. 
1 | NW 1-2|N 0-1) N 1-3 | N 0-2| N 0-2|NNW 1-2} WNW 0-2} WNW 0-2| W 2-3 | W 2-3] WNW 2-3 
2 |NW 2-4 | W 1-4| NW 2-3 | W 0-3;NNW 1-3} NW 1-3|/N 1-3] N 0-2 | N 12|)N 1-3 | NE 1-3 
8 | NW 1-3|NW 1-3| WNW 2-4|INW 1-8|NW 1-3;|NW 1-3|NW 1-2) W 1-3|NW 1-3] W 1-2 | W 1-2 
4 iN 0} Calm 0| NE 1-2] NE 1-2} NE 0-2 | Calm 0| NE 1-2 | NE 1-2 | NE 1| Calm 0 | Calm 0 
5 | SSW 21SSW 2-3/S 2-3/8 2|}WSW 1-2) NW 1|N 1-2| NE 1-2 | N 1-2|N 0-2 | NW 1-2 
6 | SW 2-3 | SW 1-2 | SW 2-3} SW 3-4) SW 3-4 | W 3-5 | WSW 3-5|SW 4|W 2-4| W 8-5 | W 2-4 
7 |SSW 2-3/SSW 2/8 2|SSE 2-3/8 2-3/SSW 23/8 2)S8 2)8 21S 2\S 2-3 
8 |N 0-1| N 0-1/N 0-1 | W Ns 1;WNW 1/W 1-2} WSW 1-2] W 12;WNW 12/WNW 1 
9 | ESE 1-2|SE 1| ESE 1] Calm 0 | Calm 0 | Calm O|N 1-2|NNE 2-3/N 2-4) N 3-5 2-5 
10 | NE 0-1|}ENE v0-1|N 0-1| N 0-1| N 0-1|N LN 0-1|N 0-1] N 1) NW 0-1 | NW 1-2 
11 WNW 1-2|NW 1-3 | W 2-8 | W 2-4] W 2-4; W 2-4) W 2-4) W 2-4 | NW 2-5| NW 2-4 | W 2-4 
12 | NW 1-3|N 0-2 |N 0-2 | NE 1-3) NE 1-3 | NE 1-3] NE 1-3|ENE 1-2| NE aN 0-1) N al 
13 |W 2-3) W 1-2| SW 2|}SwW 2-3/SSW 2-3) WSW 1-2] W 1-3| WNW 2-3| WNW 0-2| WNW 1-3| W 0-2 
14. | WSW 1-2} WSW 2-3] WSW 2|W 2-3) WSW 2-3| WSW 1-2] W 2) WSW 2-3] WSW 3) WSW 3/WSW 2-3 
15 |W 2) W 2| W Bil VY) 25 Wi 2|W 2-3 | W 2-3 2 2 2-3 2-3 
16 |W 1-2| W 2 2)W QIIMA 2| NW 1-2| NW 2|NW 2-3 | WNW 2| WNW 1-2| WNW -1-2 
: by da BEV 2-3 | W 2-3|WNW 3/W 2-3 | W 3|WNW 2-3] W 2-3|WNW 3|/WNW- 3}/WNW 2-3| WNW 2-3 
18 |N 1-3) N 2-41N 3-4) N 2-5) N 2-5 2-5 | N 1-4|N 1-3/N 1-2|N 1-3 | NE 1-3 
19 | NE 0-2| N 1-3] NE 1-3|N 1-3|N 2-4; NNE 2-4/NE 2-3| ENE 1-3| NE 2-4| NE 2-4|ENE 3-4 
20 | NE 1-3| NE 1-3|N 0-1 | Calm 0| NE 1-3| NE 2-4| NNE LN! 1-3|N 0-2 | N 1-3|}NNE 1-2 
21 N 1-2|N 0-1) NE 0-2 | N 0-1| NE 1-2|N 1-3|NNE 0-1} NNE 1-3|N 1-3 | NE 12/N 1-2 
22 | NE 0-1|N 1-2|N 1-3 | N 1-3] N 2-4/N 1-3| N 13/N 02|N 0-1| N 1-2|N 0-2 
23 | NE 1-2|N 1-3| N 2-4 | NE 1-3 | N 0-1 | N 0-1} ENE 2\|ENE 2-3|/ENE 1-3|N 1-2| NNE 2 
24 |N 1|N 0-1/ N O|N 1|/N Ni 0-1| N 0-1| N 2|N 1|WNW 1/W 0-1 
25 | SW 1)}SSW_ 0-1| SW 3/SW 2-3|/SSW 3-4/S 3-4| SE 3-4 | SE 3-4 | SE 3| SE 3|SE 2-3 
26 | Calm 0| WSW 0} W 0-1] WNW 0-1] WNW 1-2|}NW- 0-1)/WNW- 1/|W 0-1 | W 0| Calm 0} WSW 0 
27 |S 4-5| SSE 5|SSE 46/SSE 4-5|SSE 4-5/SE 4|S 2-3 | SW 1-2 | SW 1-2 | W 1-2;NW_ 1-3 
28 |W 24|)W 2-5| W 2-4] W 2-5| W 3-5 | W 3-5 | W 1-3 | W 1-3 | W 1-3|;WSW 1-3|)SSW) 2-3 
29 | NW 2-4 | NW 1-3} NW 2-5 | NW 1-4] WNW 1-3|SW 2-3 | W 1-3 | N 1-3 | NW 1-3 | W 1-2 | W 1-2 
30 | WNW 1-3| W 0-1} N 1-3 | N 1-2 0-2 | N 1-2 | NNW 2|N 2-3 | Calm 0 | Calm 0|E 0-1 
31 |SE 4-5 | SE 4-5|SE 5-6 | SE 6| SE 6| SE 5| SE 5-6 | SE 4-5|SE 4|SE 3-4/5 3 
MEAN 1:84 1°74 216 2:06 Ds 2°10 2°02 2°08 1:87 1°87 1°84 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Dir’n, Force.|Dir'n. Force.) Dir'n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n, Force |Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force. | 
1 |WSW 3-4| W 2-4) W 1-3 | W 0-2| WNW 1-3| W 1-3 | W 1-3 | W 2-3|NW 2-4) NW 2-4) W 1-3 
2 | WNW 1-3) NW 0-2| N 0-2; WSW 1-3|N 12|N 1-2|N 1-2| W 1-3 | NW 2-3 | W 1-2| NW 0-2 
3 |W u-2 | W 0-2| Var. 0-2: N 0-1|N 1|N 1-3| Var. 0-1|N 0-2| N 0-1|NNE 0-1| NE 0 
4 iN 0-2|N 0-2 | NE 1-2 | NE 0, NE 0-1 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0| Calm 0;S8 0-1/8 1 
5 |N 1-2}NW 0-2} WSW 1-2! W 0-2;|NW = 0-2) WNW 1-2] W 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3 | SW 0-1/S 2-3 
6 | SW 3-4) W 2-3| WSW 2-3 | WSW 2 | WSW 2-3|/SW 2-3 | SW 2-3 | W 1-2 | SW 2-3 | SW 2-3|SSW 2-3 
7 |s 2/8 2) SSW 1!1SW 0-1, Calm 0| NW 0| NW 0-1| N 0-1 | N 0-2 | Calm 0|N 0-2 
8 |SW 2|SW 2-3/5 3|SE 4| SSE 4| SE 4| SE 3-4 | SE 4-5|SE 5| SE 3-4 | SE 3-4 
9 |N 2-5 | N 2-5) N 2-5|N 2-5 | N 0-2 | N 2-4| NE 1-4|N 1-3 | NE 1-3 | NE 0-2 | NE 1-3 
10 |WSW 3-4} WSW_ 3-4 WSW 2-3! N 1-3 | NW 2-3|N 1-3|N 1-3 | NW 1-3| NW 0-2 | N 1-2| WNW 1-2 
af NAY 4-5 | W 3-5|WSW 3-5) WSW 3-5| WSW 3-5, W 3-6] WSW 3-5; WSW 3-6] WSW 4-6] W 8-5 | NW 2-4 
12 |N 1-2} WNW 1-2) WNW 1-2| WSW 2-3|NW  1-2| WNW 1-2] WNW 0-2| W 2-3 | W 2-3 | W 2) W 2-3 
13 | W 1-3| WNW 2-3| W 2-3| WNW 1-2| W 2-3 | W 2-4 | W 0-2) WSW 2-3| W 2| WSW 2) W 2-3 
14 W 2-3) W 2-3 | W 2) W 2-3 | W 23) WSW 2-3| W 2-3 | W 2-3); WSW 2-3} WSW Zi) We 2-3 
15 |W 2| WSW 2) W 2|W 3|/WNW 3/WNW 3-4|NW) 2-3|N 1-2 2-3 | NW BE AAT 1 
16 |W 1-2| W 1-2} WSW 1|W 1-2} WNW 1-2} WNW 1-2] WNW 1-2| W 1-2} W 1|W 1-2|WNW 2 
17 NW 12|/NW 1-2|NW 1| NW 1| NNW 2)/NNW 1-2|N 1) NW 1| NW 1| NE 1-3 | Calm 0 
18 | NE 1)NE_ 1-3/Var. 0-2)NE 0-2 | ENE 1|/ENE 1-3|NE 1-3 | NE O|N 0-2 | N 1-3 | NE 1-3 
19 |ENE 2-4|ENE 2-4/ENE 2-4|NE 2-4 | B 1-3|}ENE 2-4|/ENE 2-4) NE 2-4| NE 2-4/ENE 24/N 2-3 
20 |N 0-1|NNE 1-2] Calm O|N 0-1| NE 1-3 | NNE 2;\NE 1-2 | NE 1-3| NE 1-3 | NE 0-2] N 0-1 
ACA | 1-3;NNE 1-3|NNE 0-2|)N 1-3] N 2-41N 2-4|NNE 2-4/NE 1-3 | NE 1-3|NNE 0-2) NE 1-3 
22 NE 1-3|;ENE 2-5|N 1-3 | N 1-3 | NE 2-5) ENE 2-5|/NNE 2-4|N 1-3 | NE 2-4| NE 2-4| NE 2-4 
23 |NE 0-2|NNE 0-1|N 0|NE  0-2| Calm 0| ENE 1)/NE 12\N 0-1| N 0|N 0-1) N 0-1 
24 | Calm 0) W 0-1 | W 0O|N 0|N 0-1|NW  0-1/)N 0-1 | Calm 0 | Calm 0;|s 0|SW 0-1 
25 |SE 2\SE 1-2/SSE 1-2) Calm 0 | Calm 0|SE 0 | Calm 0|SE 1|SE 0-1) SE 0| SSE 0 
| 
26 WSW 0 WSW 0-1 | W 1) WSW 1; WSW 1|SwW 1-2 | SW 1/WSW 1-2|)SW 2|SW 2)SSW 3-4 
27 | NW 1-3 WNW 1-2} W 1-2)NW 2-8) W 1-2| W 2-3| WSW 2-4] WSW 3-5|SW 4-6|SSW 4-7| W 3-6 
28 |S 3-4/8 4-5 | SW 3-5 | SW 3-6 | SW 5-6/SSW 4-7|SW 5-8 | SW 5-8|SSW 3-6|SW 3-5 | WSW 2-3 
29 | N 1-2 NW 2-3 | W 1-3|}NW 2-4) W 1-3| Var. 1-3|NW 1-3) WNW 1-3| W 0-2|}NW 0-2}NW~ 1-3 
30 |SE 1/| SSE 1-2 | SSE 1-2| SE 2-3 | SE 2-3| SE 2-3 | SE 3/ SE 3-4| SE 3-4 | SE 3-4] SE 4 
31 | SW 3) WSW 3} WNW 2-4| NW 2-4) WNW 2-3) WNW re! Nw 1-3| NW 1-3| WNW 1-3] NW 1-3|N 1-3 
MEAN 1‘98 2°08 Wire 1:89 1:94 2°16 2°03 2°08 2°13 1:89 1:94 
| | 
N148. NNE16. NE70. HNE19, E2, ESE2, SE 42. SSE11, $23. SSW19. SW42, WSW49. W141, WNW50, NW69. NNW5, Calm 36, 


Dir’n. Force. 
WwW Sul 
13 
0-2] 
0 
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IND. DIRECTION AND Force (0 to 12). APRIL 1899. 
2 3 4 55 6 ig 8 9 10 11 12 Max. 
Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
2-3|N 2-4 | W 2-4) Var. 2-4) W 2-4) WNW 1-3|NW 1-3|NW 1-3|NW 2-3|NW_ 1-3| NW 2) WNW 1-3 4 
1-2} Var 0-1| N 1};NNW 1-2| WNW ANON 1-2| W 1| W 1 | Aye 1| WSW 1} WSW 2|SwW 2 3 
3-4/5 3| SSE 4\S 3|S 3-4 | SSW 2|SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2| SW 2) WSW 1-3) WNW 1-2 5 
5/8 5-6|SSW 4-6|SW 3-5 | SW 4-5|SW 5-6| WSW  3-5| WSW 3-5 | W 2-4) WNW 3-4| W 4-6 | W 3-4 8 
3-7| N 3-7| N 4-7| NE 3-8 | N 4-7|N 2-6|N 2-5 |} 2-5 | N 2-5|N 0-3 | W 1-3|NW 2-4 8 
1-2| NE 2-4 | NE 1-3 | NE 1-3 | NE 1-2 | NNE 1|NNE 0-2) NW 1|}WNW 1/)W We 1) WNW 1-2 8 
4-5| ESE 5| NE 0-1 | Calm 0|ENE 23|]NE 3-5|NNE 2-4] NE 2-6|NNE 3-6|NNE 2-6| NE 2-6|NNE 3-6 6 
0-2) N 1-3/N 3| NNE 3) N 1-3|N 1-3| NE 1-3|/ENE 1-3|/ENE 1-3/5 2-3 | E 1-3/ N 0-2 3 
1-2|N 1-2|N 1-2 | NNW 2|N 1-2|N 1-2|N 1-2|N 1] WNW 0-1] Calm 0|S 1| SSE 1 4 
3| ESE 3; ESE 2-3] N 0-1| NE 0|NNE_ 0-1) Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0|NE 0-1 | Calm 0 4 
24/ENE 3-4|/E 2-4|/ENE 2-4|/ENE 2-4| ENE 3|/ENE 2-4|E 1-3)ENE 1-3/ENE 2-4) ENE 2-4|/ENE 2-5 5 
NW TEASE as 1|/SwW 2) W 0-1 | SW 2-3 | SW 3-4 | SW 2-3) WSW 2-3/}SW 3-4 | SW 3-4 7 
5-7| SE 7-8|/SSE 8-9/SE 8-9 | SE 9!SE 7-8 | SE 4-5 | SE 4-5|SE 5-6 | SE 6| SE 5-6 | SE 7 9 
ESE 6 6| BE 7|zE 7-8|ESE 3-5| ESE 4|E 3-5 | E 3|E 3-5 | E 2-4| EB 1-3 8 
4|NE 2-4) NE 1-5| NE 4-8; NE 4-8 | NE 4-8; NE 4-7|NE 4-8; NE 3-7 | NE 3-7 | NE 3-7 | NE 4-7 8 
| 
14/ENE 2-4/N 1-3 | NE 2-4| NE 3-5 | NE 24|/ENE 2-4/E 1-3) ENE 1-2/Var. 1-3|E 1-2|ENE 1-2 5 
1-3;|NNE 1-3] NE 2-4| NE 1-3 | NE 2-3|ENE 1-3|ENE 12/5 0-1| NE 1-2] ENE 1| NE 0-1 | Calm 0 4 
1|N 1-2|N 1| WNW 1;WNW 1-2] WNW 0-1] W 0-1} WSW 0-1! SW 0o;S 1)SSW_ 1-2] 2 6 
3-5 | W 1-3 | W 1-3; WNW 1-3; NW 2) W aL WANE 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0 5 
0|W 0|SW 0|}SW OW 1} Calm 0| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 0-1 1 
1-2 | WNW 2|N 21N 1-2|NNE 2-4|N 2-4|NNE 1-3|NNE 2-3] Calm 0|ENE 1-2|/ENE_ 1-2|NE 1-2 4 
0-1;)NNW 1/ENE 2-4|/ENE 24|/ENE 2-4] NE 1-3|NNE 1-3] NE 1-3 | N 12|NE 1-2|N 1-3| NE 1-2 4 
3|SW 3|SW 3)/SW 2-3/8 3/8 2-3 | SSE 3/ SSE 3/ SSE 3 | SSE 3/5 3/8 3 6 
2/8 1-2} SW 1|)SW 2\|SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2)|SW 2|SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3 ln 
5 SE 4-5 | SE 4-5|SE 3-4/8 1|5 0-1)/SSW 0-1/5 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 5 
0-1 NE 0-2 | NE 1-2 | Calm 0|ENE 1-2] NE 1| NE 1-2] NE 2|NE 1-2|N 1-2| NNE 1|/NNE 0-1 2 
2)\SE 2-3|/SSE 2-3/SSE 2-3/5 3/58 3/S 3/S 3/8 2-315 2-3 | SSW 3) SSW 3 5 
4.W 2-4| WSW 2-3/ SW 3) WSW 2-4)SW 2-3 | SSW 3)SSW 2-3}SSW 2-3/SSW 2-3/SSW 3| SSW 3 4 
2-3 SE 2|SE 2\E 1| ENE 1|ENE 0-2 0-2} Var. 1-3|/ENE 1-3|NE 2-4|)NNE 2-4| NE 2-4 4 
12/NNE 1-2|)}ENE 1-3|/ENE 2-3|ENE 1-2/ENE 1-8/SSW 0-1]ENE 1-2|/ENE 0-1|/ENE 0-1] Calm 0|SE 0-1 4 
2°67 277 2°75 2°65 2°90 2°38 2°13 2°15 1:90 2°02 2°13 2°12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
) |Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n.Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. | Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Force. 
WNW 1-3] W 2-4 | NW 2-4|WSW 3-4| W 1-3 | W 1-2|NNW 1-3|N 1-3|N 2|N 2-4) N 1-3|NNW 2-3] 2°4 
2)1SW 2-3/8 2-3)SSW 2-3|)SW 2)/SW 2) Sw 2-3 | SSW 3/5 3\S 3/S 3/5 3| -2°0 
0-2; WNW 1-2) W 2| NW 0-1| WNW 1| WNW 2)WNW 1-2|SW 3|SW 3] SW 3-4 SSW 4)/SSW 4-5] 275 
4-6 | W 2-5/NW 3-6)/WNW 3-6]}NW 2-5|NW 2-5) WNW 2-5\'SSW 4-6/SW 355) | N 4-8) Var. 3-7| W 3-7] 4:4 
2-4| WNW 2-6] NW 3-6 | N 1-4| NE 1-3 | N 0-2| N 1-3 | N 2-3) N 1-2) NW 1-3 | NW 1-4 | NW 1-3] 3-2 
2-3 | SW 2-3|)SSE 3-4/SE 4/SE 4-5 | SE 5 | SE 6-7| ESE 7-8| ESE 8| ESE 8|ESE 7-8| ESE fy) Be! 
24|/ENE 2-5) ENE 23)|NE 12|}NNE 1-3|NNE 0-2|N 0-1|NNW 1-2}/NW 1) NE 0-1 | NNW 2|SE 0-1] 2°5 
1-2| N 2|NE 2-3 | N 1-2| NE 1-3|NNE 1-3] NE 1-3 | N 2-3) N 1-3 | NE 2|/NNE 1-2/NE 2| 2:0 
2\SE 2-3 | SE 2-3 | ESE 31SE 3-4/8 2-3 SE 3/E 4/E 4|\E 4\/E 3-4| E 3-4] 2-2 
0-2 | NNE 1| ENE 1/ENE. 2-3/ENE 0-2/ENE 1-2);ENE 1-2|}ENE 2-3] ENE 2-3} ENE 2-4) E 2-4) ENE 2-4] 1°4 
| 
2-5, E 2-5|ENE 24/ENE 2-3/E 2-5 | E 2-4! ENE 3|E 2-3] NE 0-1| N 3/N 2-3| N 1-2] 2°8 
2-3;SSW 24 4/8 4|SSw  3-5/S 45'SSW 4-6/SSE 4-5|SE 6|SE 6-7 | SE 6-7|SSE 5-7] 3-4 
7-8| ESE 6-8] ESE 7| ESE 7|ESE 5-6) ESE 4-5] ESE 5|/ESE 6-7|ESE 6-7/| ESE 7| ESE 7| ESE 7-8] 66 
24|E 2-4| 5B 2-3|E 2-4| E 2-3|E 1-3 1-3|}ENE 2-3|}ENE 1-3|ENE 2-4| ENE 1-3/ NE 1-3] 3-1 
3-7| NE 3-6, NE 3-4| NE 3-5; ENE 3-6)/ENE 3-5!ENE 3-5| NE 2-4'NE 2-5| NE 3-5 | NE 3-5) NE 2-5] 4-4 
0-2 | ENE 1;/ENE 1-2/ENE 2-3)/ENE ¢-2/ENE 1-2/ENE 1-2/5 2| NE 1-2| NE 2| NE 2-3 | NE 1-2] 2-0 
1|/ ENE 1/ NE 1| NE 1| NE 1|NNE 1-2/NE 0-1 | NE 1|N 0-1| N 0-1 0-1) N a) ale 
1-2 | SSE 2-3 | ESE 3|SE 4\SE 6| SSE 5-6|S 5 | SSW 5, SW 3-5] WSW 3-5| WSW 45] W 3-4] 2°5 
0} Calm 0 | Calm 0| W 0-1) N 0} Calm 0} Calm 0 | Calm 0; NW 0 | Calm 0 | Caim 0} Calm 0} 06 
0; NE 0-1| NNE 1| ENE 1|NE 0-1 | Calm 0 | Calm 0 0 | Calm 0} Calm 0} WSW 0-1} W 0-2 
i 0-1, Calm 0| ENE 2;/ENE 0-2|ENE 12/ENE 1-3/ENE 1-2|N THEN 0O-1;}NW 0-1/N O-1|NW 0-1] 1-4 
0-1 | Calm 0| W 0-1 | W PAIN aE WWE 1| WSW 1|SW 2| WNW 2)}SW 2) WSW 2-3) W 1-3; 16 
3-4 | SSE 5| SE 4|SE 5 | SSE 5-6 | SE 6|SSE 5|SE 4|SE 4-5 | SE 4|/SSE 2-3) SSE 2-3] 3°6 
2-3 SSW 3| SSE 4| SSE 3/8 1-2/8 2-3 | SSE 2|SE 4/SE 3-4] SK 4-5 | SE 4-5 | SSE 4.) 2-7 
0|N 0} NNE 0-1/ENE 0-1|NE 0-1| N 0-1| N 0-1|/NW 1-3/N 1-3| NE 1-3 | NE 1-3} Var. 0-2) 1:3 
0-1| N 0-1| ENE 0-1|N 0-1/E 0 | Calm O|N 0| ESE 1| ESE 1/SSE 0-1/8 2|SE 1-2] 09 
3/S 2-3/8 2-3 | SE 3-4 | SSE 4-5 | SSE 3-4|SSE 3-4|SE 4| SSE 4| SSE 3/5 4|8 4-5] 3-1 
3,)SSW  3-4| SSW 3) SSW 3 SSW 1|SW 1; WSW 9-1/8 1/58 1|SE 12/ESE 23)/E 8) 2:4 
2-4|NNE 2-4| NE 2-4|ENE 3-4/ENE 24|NE 2-4|NNE z-4+/NE 2-4; Var. 1-3| NE 1-3|NNE 1-3|N 2-4] 2-4 
0} Calm 0} Calm O|SSW 0-1/8 0-1 | Calm a>) 0-1 | SSE 1-2| SE 2\s 2|SSE 2-3 | SSE 4/ 1:2 
2°15 2°32 2°50 2°60 237 PAPA | 2°28 2°82 2°60 2°90 2°97 2°82 | 2°45 
73. NNE33, NE84. ENE77. E42. ESE31. SE 47. SSE35. $49. SSW30. SW48. WSW18. W 39. WNW 26. NW 26. NNW8. Calm 54. 
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WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). MAY 1899, 
1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 at 12 Max, 
| ig Ey eae | pets Foes i 
Dir'n. Force.| Dir'n. Force.| Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dit’n. Force.|Dir'n. Force. Dir'n. Force.) Dir'n. Force. Dir’n. Force.|Dir n. Force.| Dir'n. Force.|Dir’n. Force. 
SSE 4 | SSE 4|SSE 4|SE 4|SE 3-4 | SE 4 SE 3-4 | SE 3-4/8 3-4/8 2-3/8 2-3/SW 28 
) 2 NE 1| NE 0-1 | Calm 0| NE 0-1| N 1|/ENE 0-1/E 1-2/E 2/5 0-1} Calm 0) E 0-1) E 0 
8 |N 1| NE 0-2) N 1| Var. 0-2|}NE 1-2 | Calm 0|E 0-1|}ENE 0-1|ENE 0-1/ENE 0-1] ENE 1\E 1-2 
4 | Calm 0| Calm 0| NE 0-1 | Calm 0| ENE 1] Calm 0, ENE 0-1/E 0 |) Calm 0|E 0|ESE 0-1] ENE a4 
6 | ENE 0-1] ENE 1|/ENE 0-2|NE 0-1/ENE 1-2] i 0-1) 0-1 | ENE 1| ENE 0|E 12/ESE 12/ESE 12 
6 | NE 1-2| NE 1-2] E 3| ESE 3| ESE 3| ESE 2|/SE 1|SE 1|/ESE 0-1|)ESE  0-1/SE 1/ SSE 1 
7 | Calm 0| Calm 0| Calm 0|N O|N 0| NNE 0|E 0-1/E 0-1 | Calm U|E 0-1 | ESE 1|/ESE 1-2 
8 |SE 2)SE 2-3 | ESE 1-2} ESE 1] ESE 2/| USE 12|)ESE 1-2] ESE 1-2 | Esl 1| ESE 1-2 | ESE 1|S5E 1-2 
9 NE 0-1 | NNE 1|NE 0.2|)/ENE 1-2/ENE 2-3) ESE 3|\E 3-4 | E 2-3 | E 2-3/ENE 1-2|}ENE 1-3|}ENE 2-3 
10 |ENE 2-4| NE 13/ENE 2-4|/ENE 2-4|)ENE 2-4/NNE 1-3|E 1-3/E 2-3 | B 3/5 2-3 | E 2-3|ENE 2-3 
ll |E 2-3] E 2)E 1-3|E 2-3) E 2)\E 2-3 | E 2|E 1-2/E 12)E 1-3 | E 0-2|}ENE 1-2 
12 | NNE 1-2} ENE 1/E 1|E 0-1 | Calm 0) Calm 0/E 0-1 | Calm 0|/ENE O-1/ENE 0-1/E 1 | Calm 0 
13 | W 0-1) W 0|W 0-1 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0|SE 1|SE 1|/SE 1-2| SE 1-2 | SE 1-2 
14 | ESE 2-3] ESE -4| ESE 4| ESE 3-4 | ESE 3| ESE 3/SE 2|\SE 2|SE 2)SE 1-2 | SE 2-3 | SE 1-2 
15 | SSE 2-3/5 1-2/S 1-2|SSE 1|SE 0-1) SE 0-1 | E 0-1} E 1\/E 12/1 0-1 | Calm 0 | Calm 0 
16 N 0-2 | N 1|/NE 0-1/ Var 0-2) N 1-3|N 1-3|N 0-2| N 1-3 1-3 | N 1-8 | N 1-3|/NNE 1-3 
17 | WSW 3-5| W 2-5 | W 3-5 | W 3-5 | W 2-41 W 2-3 | W 1-2 | NW 1-2| WNW 1-2} W 1-2|N 1-2 | W 1-3 
18 |W 0-2| W 1-3} WSW 2-3|}SW 2-3 | WSW 2) WSW 2\|SW 1-2 | SW 1 1-2| SE 1|ESE 12/E 2 
19 |NW 1-3} Var. 1-3|N 1-2 | W 1-3|N 0-2) N Q-2| NW 1-2 | NW 1-2; NW 1-2} W 2-3 | SW 1-2/8 12 
20 | ESE 38-4|ESE 2-4] ESE 4|E 1-3} £ 1-2|}ENE 1-2|/ENE 1-2| ENE 2\|ENE 2-3|NNE 1-2|NNE 1-3/ NE 1-3 
21 | Calm 0|/ENE 0-1|ENE 0-1| ENE 1) zr 1-2/5 1-2/5 0-1| NE 01/N 0-1) NE 1| NE 0-1 | NE 1 
22 | ESE 1| ESE 2| ESE 3| ESE 2|ESE 2-3] ESE 3|/ESE 2-3| ESE 3| ESE 3| ESE 3| ESE 3 | SE 3-4 
23 | ESE 2-3|}ESE 2-3/SE 2|SE 1|SSE 0-1 | Calm 0) Calm 0 | Calm 0) ESE 1|SE 1) SE 2)SE 2-3 
24 | ESE 3-4] ESE 4\E 3-4 | E 3-4|E 3-4 | SE 3-4| SE 3-4 | SE 2-3| SE 3| ESE 3| SE 2-3 | SE 2-3 
25 |NNE 0-1|NNE 0-1/N 1-2} NE 0-1 | NE 0-1 | Calm 0| ESE 0-1| NE 0-1) NE 1} Calm O|E 1 | Calm 0 
26 | Calm 0 | Calm 0| W 0-1 | W 1| NW 1|NNW 0-1|NNW 0-1|} NW 0-1) Calm 0 | Calm 0) Calm O|N 0 
27 0O|Ss 0-1} SW 0-1 | SW 0| SW 0| Calm 0 | SW 0; SW 0) Calm 0|S 1| Calm ¢|s 0-1 
23 | NW 1) NW 1-3 | NW 2|NW 12/N DN 0-1; N 1| NW 1) Calm 0 | Calm 0 | Calm 0; W 1 
29 |N 21N 2-4) N 2-3) N 1-3] N 2)NW 1| NW 1-2 | Calm 0| NW 1|W 1-2 | SW 1-2 | SW 1-2 
30 | SW 3|W 3] WSW 2-3) WSW 3 | WSW 3/SW 3| W 3-4| WSW 2-4] SW 2-4|WSW 2-4) WSW 2-3} WSW 3 
31 | SW 3| SSW 2|SW 2-3 | SW 3| W 2-4);NW  1-3| W 2-3 | SW 2-3) SSW 2-3| SSW 2|SW 2-3 | SW 2-3 
MEAN 1°64 171 1°85 1°68 1°69 1°40 1:39 1°35 1°35 1°32 1°40 1°53 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight, 
Dir’n. Force.| Dir’n Force.| Dir’n. Force.| Dir’n, Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n, Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n, Force.| Dir’n. Force. 
1 | WSW 1-2) W 1-2| W 1-2|N 0-1| N DARN 1-3} ENE 1-2] NE 0-1| N 1-2|)N 0-2 | N 0-1| N 0 
2 | NE 0-1 | Calm 0| NE a) chy 0-1) N 0-1| N 1-2|NNE 1-2|N 0-1] NE 2|NE 1-2} NE 1-2| NE 1 
3 |E 1-2 | Calm 0| NE 0-1| NE 1|E 0 | Calm 0 | Calm 0|SE 1|/ ESE 1-2| ESE 2|SE 9-1 | Calm 0 
4 |SE 0-1 | Calm 0} Var. 1| Var 0-1| ESE 1-2|E 0-1|ESE 1-2] ESE 2| ESE 2| Calm 0|;E 0-1) ENE 0-1 
5 |SE 2-3)ESE 1-2|ESE 1-2/E 0-1] ESE 0-1) ESE 0-1/E 1\/E 0-1) N 0-2| Var. O0-1|NNE 0-2} NNE i 
6 | SSE 1/S 0-1/8 1/s 1| Calm 0 | Calm 0} Calm 0|ESE 0-1] NE 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 
7 |SE 1-2 | SE 1-2 | SSE 1|SE 1-2|SE 1|SE 1-2 | ESE 1-2 | ESE 1-2 | SE 1} ESE 1|E 1| ESE 2 
8 | ESE 1-2| ESE 1-2|SE 1| Calm 0| ESE 0 | Calm 0| ESE 1-2 | ESE 1-2 | Calm 0|ENE 0-1/NE 1-2| NE 1-2 
9 |E 3|ENE 2-3] NE 2-3|)E 1| ENE 2|ENE 1-3)ENE 2-3/ENE 1-3|ENE 1-3/}ENE 1-3] ENE 2|ENE 1-3 
10 |E 2-3| E 1-3|}ENE 1-3/5 2)E 1-2/E 2-3/E 2-3) 2-3| E 3|)E 2-3|)E 2-3 2-3 
hb OS Wal 2| ENE 1/E 1| NE 1| NE 1/ENE 0-2|NE 1-2| NE 1-2} NE 0-1| NNE 2| NW 0-1} NE 1 
12 | ESE 1| ESE 0-1} Calm 0 | Calm O|SE 0-1 | Calm 0 | SSE 0| SSE 0-1] SSE 0} Calm 0| SSW 0|/SW 0 
13 | SE 1|SE 1-2/SE 1-2 | ESE 2)E 0-1) ESE 2)SE 1-2/E 1-2|E 2|E 1-2 | ESE 3| ESE 3-4 
14 | SE 1-2|SE 2-3| SSE 1-2/8 1-2/8 1-2 | SSE 1-2|SE 1-2/5 1-2] SSE 1-2/8 1-2/8 1| SSE 2 
15 | Calm 0 | Calm 0}Calm 0} Calm 0 | Calm O|E 1|E 0-1]NNE 0-1 1-2|N 2-3/N 1-3| N 0-1 
| 16 NW 1-3| NNW 0-2| Var. 2-4) WNW 2-4| NW 1-3 W 1-3) WNW 1-3] WNW 1-3] WNW 13] WNW 2-4] WNW 2-4) WSW_ 3-5 
| 17 |W 1-2| W 1-2] WNW 1-3| WNW 1-2|N 1-2) WNW 12/NNW 12/NW 1-2] WNW 1-3] WNW 2-4] W 1-3| WNW 12 
18 |ESE 2-3/ESE 1-2| ESE 2/Calm 0/5 2-3|N 1-2|NNE 1-2/Var. 0-2|N 1-3| Var. 0-2/N 1-3|N 0-1 
19 SW 1-2/5S 1-2 | SE 2| ESE 2|E 2-3| ESE 2-3/SE 1-2| SE 4-5 | SE 5-6| ESE 5-6} ESE 5-6 | ESE 3-5 
20 |N 0-2 |N 0-2) N 0-2| N 1-3 | NE 1-3} N 1-3|N 1-3 | Var. 1-3|NNE 1-3|}ENE 0-2|ENE 0-1/NE 0-1 
21 |}Var. O0-1/E 1 | Calm 0|E 1\E 1|E 1-2/E 2|SE 2-3)}ESE 2-3|ESE 2-3}ESE 2-3] ESE 2 
22 ESE 3 ESE 3 ESE 2-3 | ESE 3| ESE 3|ESE 2-3] ESE 3| ESE 3|ESE 2-3) ESE 3 | ESE 2-3 | ESE 3 
23 SE 2|SE 1-2 | ESE 1-2|E 2) ESE 2) ESE 2-3 | ESE 2-3 | ESE 3 | ESE 3-4 | ESE 3-4 | ESE 3-4 | ESE 3 
24 SE 3|SE 2\E 3/E 3|SE 1-2| SE 1-2 | ESE 0-1 | ESE 0-1| E 0-1|NNE 1-2|NE 1-2} NE 1-2 
| 25 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm O|N o|/ NW 0-1 
26 | N 0| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0|N 0-1|N 0-1) N 0-1} N 0-1 | Calm 0 | Calm 0 
27 Cal m 0 | Calm 0) SW 1) W 0-1] W 1| NW 0-1 | SSW 0| W 1) WSW Ws 1) W 1|N 1 
28 WNW 0-1) W 1) SW 0-1) SW Ng Mae 1-2"| Calm 01S 0-1])58 1) SW 0-1| NW 1|/N 2 
29 | W SW 1-2 W ’ 1/WSW 1-2) W 1-2| W 1-2 | W 12;/WNW 1/|WSW 1-2|/SW 2|W 2|SW 2) SW 3 
30 | SW 3-4 | SW 3-4] W 3-4 | W 3) W 2-3| WSW 2-3] W 1-2| NW 2 |.W 2-3|WNW 2)SW 2-3 | SW 3 
| 31 |Ssw 1-3/8 1-3|SW 2-3|/SSW 38/SW 12/SW 1-2} WSW 1-2/SW 2| SW 2|s 1-2/8 2/8 2 
MEAN 1°48 1°23 1°39 127 1°23 1°32 127 1:47 1°64 1°61 1°58 1°58 


N63. NNE16. NE45. ENIE53. E93. ES 109. 


SE67. SSE16. $26. SSW7. SW39. WSW18. W46. WNW16. NW26. NNW4. Calm 100. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 159 


END 7- DIRECTION AND Force (0 to 12). JUNE 1899. 
| | 
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 
Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.) Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
Ss 1-2| SSE 3 | SSE 3|SE 3 | SSE 4/8 3/8 3/8 2-4/8 2-3 | SSE 2/SSE 2-3/8 1-2 4 
SE 4-5|/SSE 4-5|SSE 5-6 | SE 6|SE 4-6/8 2-4/8 2-3/5 2\8 1-2 | SW 0-1) WSW 1-2) WNW 1-2 6 
WNW 1-2/W 2) N 1-3 | W 2-3 | WSW 3); SW 2|SW 2-3 | SW 2-3 | SW 3-4/8 2-4/8 2-3) 5S 2-3 4 
WwW 1-2 | SW 1-2|SW 2-3 | WSW 2|SW 1-2) W 1-2| WSW 2|W 2-3 | W 1-2 | WSW 2|W 1-3 | W 2-3 3 
WSW 2-3/W 2-3 | W 2-3|WNW 2/WNW 2-3) W 1|W 1|W 1-2| W OA ANY 1-2|WSW 1-3| W 2 4 
3-5| WNW 2-1) WNW 2-4) WNW 2-3!) NW 2-4| NNW 2-4| NNW 2-5 3-4 | N 2-4) NNW 2-4/N 1-4|N 1-4 5 
2-3|)N 2-4|NNE 1-3| NE 1-8 2-4 2-3 13|NNW 1-2|N 0-1} NNW 0-1) Calm 0 | Calm 0 4 
N 0-1 | NW 1| NNW 1) NNW 1| Var. 0-1] Var. 0-1| NE 0-1| NE 0-1|N 0-1|N 0-1 | N 0-1 1 
N 1-2|N 2|N 1-2|N 1| ENE 1|N 1-2|N 0-2 | Var 1|N Ib) NT 1-2| N a 2 
Var 0-2 | N 1-2|N 1-2|N 2-3 | N 2-3| N 2-3 | N 1-3|N 1-3| N 1-2|N 0-2 | N 0-1 3 
NW 2) WNW 1-2) NNW 1-2|N 2-3 | N 2|/ Var. 0-1/N 12/|N 0-1 | Calm 0} Calm 0| Calm 0 3 
WwW O|N 1|)N 1-2|N 2|N DI SNONIW. 20) Ni 1-2|N 1-2|N 1|N 0-1) NNE 0-1 3 
N 3-4|N 2-5) NE 3-5|N 2-4 | N 1-4) N 1-5 | N 3-4|N 1-4|N 2-3) N LN 0-1 5 
N 0-1|N 0-1) N 0-1) N 0-1|N 0-1|N 0-1 | Calm 0|Calm ~-0/Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 1 
Ww 0-1 | W 0|W 0 | Calm 0 | Calm 0/S 0| SSE 0-1/SE 0-1| SE 1| SSE aS 1-2 2 
WSW 1-2] WSW 1-2|WSW 1-2|SW 1-2 | SW 1| SW 21SW 1-2 | SW 1| SSW 1/s 1/8 1-2 4 
SSW 2-3|/SSW 2-3|SW 1-2 | Sw 2-3 | SW 2) SW 1-2|SW 1-2 | SW 1-2 | SW 2)/SSW 2-3|}SW 1-2 3 
SW 2-3 | SW 2-3|SSW 2-3} WSW 1-2/SSW 2-3/S 2-3/5 2-3 | SE 3-4|ESE 4-5|SSE 6| SE 5-6 6 
NW 1)/NNW 0-1|N 0-1|N 0-1|N 0-1| N 0-1) N 0-1 | ENE O|E 0-1 | Calm 0 | Calm 0 il 
ESE 1| NE 1|/ESE 0-1/SE 1|SE 1|SE 1/ESE 1-2/ESE 12/ESE 12/5 1-2|E 0-1 3 
ESE 4-5| ESE 4-5| ESE 5|E 45/E 4| ESE 4/E 5|E 4-5|ESE 4-5| ESE 4/E 4-5 5 
SE 3-4 | SE 2-3 | SE 3-4|ESE 3-4/E 3-4| SE 4-5|ESE 4-5/]SE 3-4/ESE 46|/ESE 3-4|/ESE 3-4 6 
SSE 3|SE 3|SE 3|ESE 1-2/SE 1| SE 1|WNW_ 0/ Calm O|N 0|E 0-1 | Calm 0 3 
N 0-1|N Maviates 0-1) N 0-1|N 1-2| N 0-2| N 1-2|N 0-2|N 1-2| N 0-2|}ENE 0-1 2 
WSW 1-2)W 2) WSW 2|WSW 1-2] W Dalya 1-2 | W 1|W 1-2) W 1-2 | WSW 2| W 2-3 4 
NW 1-2} WNW 1-2| W 1-2) W 1} Var O|N 0-1|ENE  1-2/ Var 0-1 | ENE 1|N 12|NNW 0-1 2 
SSE 2-3)SSE 3| SSE 3 | SSE 3|SE 3-4 | SH 3| SE 2/\8 2-3 | SSW 2|SE 2\|SSE 23 4 
SSE 2|SE 3-4 | SE 5|SE 6-7 | SE 6-7 | SE 7-8 | SE 6-8 | SE 6-7 | SE 5-6 | SE 6|E 4-6 8 
SSW 1-2)}SW 1-2} WNW 0-1/ W 0-1 | W 0-1; WSW 0-1} WSW 0-1/| W 1-2| WSW_ 1-2} Var. 0| W 0-1 2 
W 1|W 0-2 WwW 1-2 | W ye 0-2 | SW 1-2/SSW 1-2/8 1-2/8 1-2 | SSE 1-2 4 
1:97 2°10 2°10 2718 1:92 1:97 1:97 1°78 1:78 1°72 1°57 
y | 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’u. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Force. 
12/SSE 23/S 2/8 1-2 | SSE 1-2;S 1-2 | SSE 2| SSE 3/SSE 3-4/SSE 3-4/SSE 8/SSE 3-4] 2°5 
0-2 | NW 1| Var. 0-2|N 1/NNW 1-3|}NNW 2-4|N 1-4|ENE 1-2|}NW 1|/ Var. O-1|}NW 0-1) NW 1| 2:2 
2-3 | SW 2-3 | SSW 3|SW 3|WSW 3-4] WSW 2-4/SW 1-3} WSW 2-3} SW 3) SW 3|SW 2|WSW 2-3] 2°6 
2-3 | W 1-2 | W 1|WSW 2-3] W 1-2} W 1-2 | W 1| W 1-2 | W 2|WSW 2-3) W 2-3 | WSW 3/ 19 
2|W 2-3 | W 0-1} WSW 1-2} W 1-2| W 1-2 | NW 1) NNW 1-2} W 1-2;|NW 1-2|W 2-3 | W 3-4] 1°8 
1-4;NNE 1-3}NW_ 1-3|}NNW 1-3|/NNW 1-3|N 3/N 2-4) NNW 2-4;|NNW 2-4/N 2-5| N 2-4|N 2-4] 2:9 
0 | Calm 0} Calm 0} Calm 9 | Calm 0} Calm 0} Calm O|N O|N O|N 0|N. 0|NNW 0-1] 0°8 
0 | Calm 0| NW O|N 0] NNW _ 0-1} Calm 0|/NNW 0-1|N 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm O|N 0-1} 0-4 
0} Calm O|N Oo; N O|N 0-1|N 1-2 | Calm 0} Calm 0 0O| N 0-1 | N 0-1|N 1/078 
0-1| NE 1|N 0-1| N 1|N 0|N 0-1 | NW 1-2|NNW 1-2) NW 1-2} WNW 1-2} NW 1-2 | NW 2) 14 
0-1 | Calm 0|ESE 0-1] ESE O/;E O|N 0-1|N 0-1| N O|N 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} 0-7 
0} Calm O|N 1|N 1-2 0-2 | Calm O|NNE 0-2/N 1-2/N 1-2 1-2; N 2-3| N 1-3} 11 
0|NE 0-2 | Var. O|N 1| NNW 1] Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm o|N 0-1 | Calm O|N 0-1} 1°5 
0-1|ENE 0-1/ Calm O|N 0 | Calm O|N 0| Calm 0| W 0-1/S 0 | Calm 0 | Calm 0|SW 0-1} 0°2 
2|SSE 1-2 1-2/8 1-2/5 1/8 1-2 |SW 2| SW 2| SW 1-2|SW 1|WSW 1-2) WSW 1/ 1:0 
1-2/8 1-2/8 1)/SSW 1-2/8 1-2/S 1/s 1|SW 1-2/SSW 1-2/8 1-2|8 2|S 2) 1:4 
0-1) SW 2-3|SSW 2-3/SSW 2-3/8 ZS 1-2/8 1-2/8 1 1-2/8 0-1 | SSE 2|SW 1-2] 1°8 
4)/SSE 3-4/SSE 2-3/SSE 1-2/8 2| Sw 1-2 | Calm 0|NW 0-1) W 0-1 | Calm 0| NE 0-1} WNW 0-1] 2°3 
0|E 0| Var. 0| NE 0} Calm 0; W 0-1 | Calm 0| SW 0; NW 0|NE 0} NW O| N 0} 0-2 
0-1] NE dl 2|N 1-2 0-2) E 0-2 | E 1-3 | ESE 2-3 | ESE 2-3 | SE 2-3 | ESE 2-3 | ESE 3] 14 
4\E 3-4/ENE 1-2/ESE 2-3] 1-3} E 2|E 2-3|ESE 2-3] ESE 4)ESE 3-4/ ESE 3-4|HESE 4-5] 3°7 
4/E 4/5 3-4) E 4|ESE | 3-4|E 3|E 3-4 | ESE 4| ESE 4\E 3-4 | ESE 4|SE 33 |) 33¥/ 
0/S 0-1 | SW o/s 0 1|W 0-1/5 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|NW 0-1}/NW_ 0-1] 08 
0-1 | Var. 0-1 | NNE 1/ NE 1-2 | Calm O|N 0-1| N 0-1 | Calm Q| Calm 0 | Calm 0) W 1|W 1] 08 
3 2-3 | W 3| WNW 2| W 2-4) WNW 2-3] NW 1-2| NW 0-2 | NW 0-1 | Var 0-1} WNW 0-1|NNW 0-2] 1°7 
0-2|N 0-2 | Var O|N 1-2] NE 1|/ENE 0-1/NNE 0-1/N 0 | Calm 0 | Calm 0|SE 0-1 | SSE 1] 0°8 
2-3 | SE 2|SSE 2) SSE 2)ESE  1-2| SSE 2\8 2-3 | SSE 3-4] SSE 3 | SSE 3/8 3/8 38-4] 2°5 
5-7| ESE 6-7/SE 5-6 | SE 5-6| SE 7-8 | SE 5-6 | SE 6-7 | SE 7 | SE 5-6 | SH 5 | SE 4|SE 4] 55 
0-1/N 0-1)/NW 9-1/N 0-1 | W 1-2}ENE 0-2}|NNW 0-2}/NNW 0-2} NNW 0-1} Calm 0| W 0-1 | Calm 0} 08 
0|SSE 1-2;/SSE 1-2/SSE 2-4/SE 3|SE 3/SE 4|)SE 4|SE 3-4|ESE 3-4] SE 3-4 |SE 4| 21 
1°45 ie by/ 1:32 1°53 1°55 1°45 1°48 1°62 1°52 1°43 1°58 1:80 | 1°71 


|N 142. NNE6. NE13. ENE11. £30. ESE 40. SE59. SSE45. S57. SSW14. SW45. WSW30. W70. WNW17. NW28. NNW 28, Calm 85. 


160 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
Ni ‘4 
WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). JULY 1899, 
1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 
Dir'n. Force. Dir’n. Force. |Dir’n, Force. | Dir'n. Force.|Dir'n. Force. Dir’n. Force. Dir'n. Force. Dir'n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force. | Dir’n. Force. 
1 |SE 4|ESE 3-4/SE 3| ESE 3-4| BSE 3 | ESE 4\/S5E 3|E 3|E 2-3| E 2\E 2|E D) 
2 |Var. 0-2) NE 1-3 | NE 1-3| NNW 0-3| NE 24/N 1-3 | N 0-4 | N 0| ESE 0-1 | Var. 0-2 | S- 0-1/8 0-1 
8 | NNW 0-2|N 1-2} NE 0-2 | NH 0-2 | NE 0-2 | SE 0-1| NE 0-1| NE 0-1 | NE 0-2 | N 1-2|NE 0-1|N 0-1 
4 |N 1|N 1|N 1-2| N 1| NNW 1|NE 0-1| N 1|N 2)|NNW 2-3|NNW 1-2|NNW 0-1|NNW 0-1 
5 |W 0-1; W 0| W O|N 1-2|N 1-2|N 1-2 | NNW 0 | Calm 0 | Calm 0| ESE 0|SE 1) SE 1-2 
6 | SSW 0-1 | calm 0;S 0-1 | SSW 0|}SSW 0-1) W 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0) SSW 0| SSW o|s 0-1 
7 |SW 0-2; SW 0-2 | SW 1-3] WSW 1-2|SW 1-3; SW 1|SW 1'8 1|SW 1,SW 2|SW 1-2'SW 1 
8 is 1-2/SSW 0-2/|/SSW 1-2/SSW 1|/SW 1 | Calm 0| W 0 | W 0-1 0-1! Var. 0| NW 0| WNW O 
9 |SsWw 24/SSW 1-4/SSW 2-4/SSW 1-3/SSW 1-3/8 3-4 | SSW 4;SSW 3-4/SSW 3-4/8 4| SSW 4|SSW 4 
10 | SW 2-3 | SW 8) W 1-2| NW 0-2 | NW 2|NW 1-2| NW 1 NW 0} Calm 0| NNW 0} Calm 0 | Calm 0 
| 
11 |SE 0) SSE ris 0} Calm 0 | Calm 0) Calm 0! SSE 0 SSE 0| SSE 0) Calm 0 | Calm 0| Calm 0 
12 |E 0-1| NE 0 | Calm 0| NE 0| NE 0-1| E 1-2 | ESE 2)\ iH 2-3) ESE 2-3 | ESE 3|E 4/5 4-5 
18 |S 0-2 | SSE 0-2|/SSW 0-3) SW 0-2'SSW 1-2|SW 2-3'SSW 0-1) SW 1'Sw 1-2| SW 21s 3/8 2 
14 | SW 2-4|/WSW 1-3/SW 2-4) WSW 2-4|/SSW 2-4/5 2-3 | SW 1-2;SSW 1-2|/SSW  0-3/SW 0-2)}SSW  0-3/SW 0-2 
15 | SW 2) SW 1-2} SW 1-2) SW 1-2 | WSW 1/SSW 1-2}SSW ~ 0-1 SW 1-2) Sw 0-1/5 1-2/8 1-2|SSW 1-2 
/ | 
16 |S 2| SSW 2| SSW 2|SW 2| SW 2|SW 1-2 | SW 1-3 SW 1|)SwW 0-2 | SW 1-3 | SW 1-2/8 2 
17 | SW 3) SW 2|SW 2-3|)SSW 2-3} WSW 2-3/S 1-2/SSW 0-1)SSW  0-2|SW 0-2) SSW  0-3]/SW 1-3) WSW_ 1-2 
18 |W 1-2| WSW 2)SwW 2-3 | SW 1-2 | W 1-2} WSW 0-2 | SW 0-2 | W 0-2) WSW 0-1); WSW_ 0-2] W 0-2 | SW 1-2 
19 | SE 0-1 | SE 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 ON 0, Calm O|N 0 | Calm 0 | Calm 0| SE 0 
20 | Calm 0) Calm 0| SE 0|SE 0-1/5 0-1 | Calm 0 SE 1|SE 1} Calm 0| SE 1/ ESE 1/ Calm 0 
21 | SE 1-2} ESE 1|ESE 2-3] ESE 2|SE 1/SE 2\/SE 1-2 | SE 1| SE 1) SE 0-1 | SE 1| SE 2 
22 |SE 0-1 | Calm 0| WSW 0|WSW 0-1|N 0-1| N 1-2 SE 1;N 0-1| SE 1/SE 1| ESE 1) Calm 0 
23 | ESE 1| Calm 0| ESE 1| Calm O|E 0) Calm Oo N 0) SE 1/ Calm 0|E 1| ESE 0-1} Calm 0 
24 ,NW 2| NW 1'|NW_ 0-1 0-1|NNW 0-1/NNW 0-1|/NNW 0-1| Calm 0 | Calm 0) Calm 0| NNE 0 | Calm 0 
25 | SW 3-4| WSW 1-3|}SSW 3-4] WSW 3-5|SW 2-3 | SW 3-5 | SW 2-4; WSW 2-4| W 2-4| SW 1-4] W 2-4 2-4 
26 |N 2-4) NW 24|/N 1-3 | Var. 0-2 | N 0-2 | NE 0-1 NE 1-4'N 1-4! N 0-4| N 0-3 | N 0-4| NNW 1-2 
27 | NE 0-2 | N 0-2 | NE 1-3| N 1-3 | NE 1-3 | NE 2-5 NNE 1-5 N 3-5 | N 0-3 | N 0-2| N 0-1; NNW 0-3 
28 | N 1-3|'N 2-3/N 2-5| N 2-4) N 2-4;NNW 1-4 N 1-4 N 1-4| N 14|N 1-3|WNW 0-3|NNW 0-3 
29 IN 1-2|N 1-2| N 0-2 | N 1-2 1-3|/ WNW 1/N 1-3 Var 0-1 | NE 0-2} WNW 0-2} NNW 0-2|NNW) 2 
80 |W 14|N 2-5|NW 4-5) NNW 3-5|NNW 3-5|N 2-5|N 1-5'N 0-5 | N 2-5|N 1-5| N 1-4| N 0-3 
31 | WSW 1|W 1-2; WSW 1-2} WSW 1-2/|}SW 1-2 | SSW 2'SW a aia 1/SW 0-1 | SW 0-1/SSW 0-1|SW 0-1 
MEAN 1°58 144 1°65 1°48 1°53 1°53 | 1°34 | 1°27 1:16 116 1:26 1:23 
| 
1 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 22 23 Midnight. |Mean 
—— | eats is SSS Se = 
Dir'n. Force. Dir'n. Force. |Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.) Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force. Dir’n. Force. Dir'’n. Force.|Dir'n. Force. |Kore! 
1 |E 1 | Calm 0| NE 1-2| NE 0-1|NNE 0-1/N 0-1) N 0-1| N 0-2} N 12 N 1-3; N 1-3 | N 1-2 
2 | Var. 0-2| N 0-2 | NE 12|NNH 0-1|N 0-3 | NE 0-2 | SE 0-1| NNE 1-3/ NE v2 N 1-2!1N 0-1| Var 0-1 
Ber pine! 1-2'N 0-1) N 0) Calm 0| NE 0-2| NNW 1-2| NW 0| NNW O|N 0-1 N 0-1); NNE 0-1 1 
4 | NNW 0-2|Var. 0-1! Calm 0 | Calm 0 | Calm 0) NW O|NNW 1-2/N 1-2|N 0-1 NNW 1-2|N 0-1| NNW a 
5 tes 0-1|8 0-1/8 1/8 1-2 | SW 1-2 | Calm 0 | Calm 0) SW 0| W 08 0) SSW 0 | Calm 0 
6 SW 1|SW 0-1|WSW 0-1} WSW 1-2] WSW 0-1|SW 0-1 | W 0-1 | SW 1-2 | SW 1-3 SW 1-2|SW 1-2|SW 1-3 
og aves 12/SSW 1-2} WSW 0-2|WSW 0-2] WSW 1-2|SW 1-2 | SW 1-2|SW 0-1 | SW TW ASAE 0-1) S 1/8 ut 
8 |W 1) Calm 0) SW 0-1| SW 1) WSW 0-1|WSW 0-1/SW 1|WSW 0-1/SW 0-2 SW 1-2} SW 1-3/8 2-4] 
9 SW 4;}SSW 2-4 SSW 24|SW 0-3|SSW 2-4;SSW 3-4|/SSW- 1-3/SW 2-3 | SW 1-3 SW 2-3 | W 0-1 | W 1-3 
10 | Calm 0 | Calm 0's 0-1/8 0-1/8 0 | Calm 0 | Calm 0 | ESE 0| SE 0 SE 1|/SE 0| SE 1 
11 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|NNW 0} Calm 0) Calm O|N 0-1 | Calm 0|N 0 Cahn 0|E 0|E 1-2 
12 | ESE 4-5 | ESE 5-6|SE 5-6 | SE 5|SE 4-5 | SE 3-4 | SE 2-3) SE 2-4 | SSE 0-2 SSE 0-1 | SSE 1-2 | SSE 1-2 
13 | SSW 2|SSW 2-315 1-3/5 1-3/5 1-3/5 1-2/8 2-4 3\S8 3-4/SSW 2-3)/SSW. 3-4/SSW 3-4 
14 SW 1-3 | SW 0-2|SSW 1-2) W 2) SW 1-2|SW 1-2/5 0-1 | WSW 2/SWw 12|SW 1-2 | Calm 0|SW 1 
15 SSW 1) W SL a, 1-2 | WSW 2\|S8 0-1| SW 0-1 | SW u-1 | WSW O|SSw 1-2 58 2-3 | SSW 2| SW 2 
16 |SW 1-2 | SW 1-2 | SSW 2-3| SW 2/)}SSW 0-2 | SW 1\s 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3 5S 2-3 | SSE 2-3 | SW 3-4 
17 |SW 0-2| SW 1-3 | SW 1-2 | WSW 1) Sw 1-2} SW 0-2 | SW 0-1 | SW 1-2 | SW 1-2 SW 2; WSW 2|SwW 2 
18 SW 0-1} WSW 0-1| SW 1-2); WSW 1-2/SW 0-1! SW 0-1)8 1-2/SSW 1-2|SW 12,SSW 1-2/8 1'S 1 
19 N 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm O|N O|N 0 | Calm 0 | Calm O|N 0 | Calm 0 | Calm 0) Calm 0 
20 Calm 0| SE 1) ENE 1| ESE 1|/ESE 0-1| ESE 1|/ESE 1-2) ESE 1)/ESE 0-1/ESE 1-2) ESE 2|SE 1 
21 | SE 2|SSE 2|SE 0-1| SE 1-2/SE 1| Calm 0| SE 0} SE 0-1) SE 0 | Calm 0|SE 0|SE 0 
22 | SE 1| Calm 0) Calm O|N 0 | Calm 0 | ESE 0) NE 0-1| ENE 0 | Calm 0) NE 0-1|/ESE 1-2/5 1 
23 | Calm 0, NNE 0 | Calm O|N 0-1| N 1|/N 0-1|NNE 0-1) N 0-1| N 1-2|N 1-2/N 1)/NNW 0-1 
24 Calm 0| Calm O'NW~ 0-1) N 0-1;NW 0-1: W 0-1 | W 0-1 | W 2-3 | W 3] W 3-4| WSW 1-2} WSW 2-3 
25 | W 1-3} W 0-2| WSW 2) WSW 2-3) WSW 1-4| WSW 2-4] WSW 1-4) WSW 2-3|WSW 2-3/ W 1-3; WNW 2-3} NNW 2-4 
26 | N 0-3 NW 1-4| N 1-3); NNE 1-3|N 0-1'|NNW 0-2 1-4| NE 1-3 | NW 1-3 | NW 1-3|NNE 0-2] NW 1-3 
27 | N 0-2) N 2-4| NNW 1-2|N 1-2|N 1-3;NW 0-3|}NNW 0-2|NNE 1-3|N- 1-2/N 1-2|N 3-4| N 1-3 
28 | N 1-3| NNW 0-2) WSW 4|WNW 1-3/NW) 1-3|W 2-4|/NW 1-3) WNW 1-2|W 1-2/N 1-3 | N 1-3 | N 1-2 
29 | NNW 1-3|N 0-2| N 1-3; NNE 1-2|NW 25/N 0-4| N 0-4 | N 3-4|N 3-4|NW 1-3} NNW 2-4/N 2-5 
30 | N 1-3|N 0-2) N 2-3|N 1-2| N 0| WNW 0-1|N 1| NNW 1|N 1|N iwi 0-1 | W 0-1 
$1 |S 1|/8SW 2) SSW 1) SW 1; W 1-2) W 1-2| W 2-3, WSW 2-3| WSW 4) WSW 4) W 3-4 | W 1-2 
y il 
MEAN, 12 115 | 1:37 1:26 118 1:06 115 1:37 1-40 1:52 1:39 1°55 
I | 
N125. NNE12. NE30. ENE2, E16. ESE30, >E50. SSE11. 9347. SSW58, SW118. WSW 47. W42, WNW8. NW 24. NNW 37, Calm 87. 
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WSW 4 
SE 0-1 
NW 0 
NNW 0-1 
ESE 0-1 
SE 0-1 
ESE 1 
Ss 0 
Calm 0 
Calm 0 
Calm 0 
SE 0-1 
Calm 0 
S 1-2 
Ww 3 
Ww 3 
NE 1-3 
N 1-2 
N 1-2 
Calm 0 
S) 1-2 
Calm 0 
SE 2-3 
SE 5-6 
Ss 4-6 
SE 2 
Ss 0-1 
Ww 0-1 
SE 5-6 
E 0-1 
W 0-1 

1°42 


W 1-3 | W 
NW 1); WNW 
SSW 1-2/SW 
Calm O|N 
E 1-2 | ESE 
1-2| SE 1-2 | SSE 
1-2 | SE 1-2 | SE 
O|N 1|N 
1-2|N 1-2|N 
0; NNW 1-2/N 
0-1; Calm 0; Calm 
1| 1-2|N 
2/8 1-2|SW 
1-2| SW 1-2/8 
3) SW 2-3| SW 
1-2 | NE 1/NW 
1|N 1-3 | NE 
4|N 3-4| N 
1-2|N 250i 
1-2; N 2)N 
1-2);SSW 1-2) W 
21 W 2-3 | W 
1-2/8 1-2| W 
4| SSE 3-4 | SE 
-4/8 3-4/5 
3|WSW 2-3} WSW 
6|SE 6-7 | SE 
218 1-2/5 
2|SSE 2/8 
2-3/ SE 3/SE 
NW 1-2 | NW 
1:94 
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Dir’n. Force. Div'n. Force. 


3-4 | W 
0-1 SE 
Calm 
0; N 


SSE 
Calin 
N 
Calm 
Calm 
N 


Calm 


NW 


Calm 


ENE4. Ell, ESE9. SE125. SSE31. S114. SSW 12. SW30. W 


SW 8. 


9 11 12 Max. 
Dir'n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force.!Dir’n. Force. 

2-3 | W 1-4] W 0-2) W 0-1 4 
1) SSW 1| WSW Calm 0| WNW 0 3 
1)SSW~ 0-1) Calm SSW 0] S.- 0-1 2 

0-1) N 0|N Calm 0} Calm 0 1 

2-3 | SSE 1-2/5 SS) 1-2/;58 1 3 
1| SSE || SSE il 1-2| SSE | 2 
3|/SE 3-4 | SE 3-4 3-4] SH 3-4 4 
TIN 0-1 | N 0-1 0|SE 0 2 
1} Ni 0-1} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 2 
2\N i|N 0| Var. 0| Calm 0 3 

0-1 Calm 0 | Calm 0 0} Calm 0 i 
0O,|N O|N 0) O|N 0-1 2 

1-2|S 2\|SW 2 1-2} SW 1-2 2 

1-2 | SSE 12)SSW 12 2158 2 2 

1-2 | W 1-2 | W 1-2 2-3 | W 2-3 3 

1-2| W AN sist 3-4 3-4) W 5-6 6 

1-2 | NE 1-2| NE il 1} NE 1 4 

2-3|N Soy eh 2 2-3| N 2-3 4 

1-2|'N 2|/N 1-2 0-1|N 2-3 3 

1-2'N 0-1| N 0-1 0-1) NW 0 3 

01;W o01/W 0-1 0-1/SW 01) 2 

1-2) W 1-2| W 1-2 0-1/8 0-1 3 

12,8 1-2|SE 1-2 1-2/5 2-3 5 

4-5 | SE 4-5 | SE 4-5 4-5/5 6-7 7 
3 | SE 3-4 |SE 3-4 3-4| SE 3-4 6 

0-1/8 12/8 0-1 0-1/8 1-2| 6 

5-6 SE 4-5 | SE 5-6 3-4| SE 4-5| .7 

0-1/8 0-1/8 0-1 0-1/5 0-1 2 

2-3/5 1-2/8 2-3 3-4 | SE 2-3 6 

1-2 | Calm 0|S 1-2 | Calm 0} Calm 0 6 

0-1/N 0-1/SE 1-2 0-1 | W 0-1 2 

1:65 1:48 1:52 1:31 1:53 

= 
21 23 Midnight. |Mean. 
| ——— aes 
Div’n. Force.) Dir’n. Force.| Div’n. Force. Dir'n. Force.|Force. 

3-4) W 3-4| NW 2) NW 3|N 3 | 2°2 

1-2|)SE 1-2| SE 2 0-1 | SE 0-1) 09 
0 | Calm 0} Calm 0| NNW 0} Calm 0} 05 
0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0} O1 
1) SSE 12 |S] 1-2 1|/ ESE 1-2); 1:0 
0/SE 0) SE 1 1-2/| SE 1-2] 0-9 
1| ESE 2|5E 0-1|ENE 1-2) NE 1-2 | 2°2 
0 | Calm 0) Calm 0 | Calm 0| NE 0-1} 0°5 
0 | Calm 0| Calm 0 0-1 | Calm 0} 06 

1-2|N 1|N 0-1 0! 0} 0-7 
0} Calm 0|/ NNW 0-1 0-1; N 0-1} 0°2 
0|SE 0-1 | SSE 1 1-2 | SSE 2 O:% 
0} Calm 0| C: 0 | Calm 0|S 0-1} 11 

1-2 | SSE z|8S 1-2 1-2 | SSE 1-2} 15 

12\N 1-3| NE 1-3 1-3' NE Deze 

3-5 | N 2-5|N 3-6 2-5 | N 2-4] 3°0 

2-3 | N 2|N 2-4 3|N 3-4) 18 

2-3 | N 1-2|N 2 1-2| N 1-2} 2°3 

1-2/N Gh AN 2|N 2\|N 2-3 | 1°6 
0|W 1,/SW 0-1/SSW 0-1) SW 1] 0-9 

0-1 | SW Pay Nie 1-2 Le Wo 1-2) 1°0 

0-1 | Calm 0} W 0-1 | Calm 0 | Calm 0} o-9 

3-4 | SE 4-5 | SE 4-5|S 4-5/SE 4-5 | 2-4 

2-3 | SSE 5/8 3-4 3/58 2-3] 41 
4|8 3) SW 2-3 2-4 | W 2-4] 3:5 

if 

4-5 | SSE 4-5 | SE 5-6 5-6 | SE 5-6 | 2°7 

1-2| W 1-2|SW 1-2 | Calm 0|SW 1-2] 3°5 
1|SW 1| SW 1 1-2| SW 1-2] 1:0 

3-4 | SE 4) SSE 4 3-4 | SE 4) 31 

1-2 | NW 1-2|N 1-2 | Var. 0-1 | NW 1-2] 1°5 
0|/Calm 0|N 0| 1|™N 1-2| 06 

1°45 1°58 1°53 1°69 | 1°58 | 


W779. WNWi1. 


NW 28, NNW 13. Calm 98. 


162 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). SEPTEMBER 1899, 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ul 12 el 
/ |Dir'n. Force. Dir'n. Force. Dir'n. Foree.| Dir’n. Force. | Dir’n. Force.|Dir’n. Force. | Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n, Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
1 |N 1-2)|NNW 2/N 1-2)}NW 1-2] Calm O|NNW 1|N 1|/N 1|N 12|N 0-1| N 0-1) N 0-1 
2 | WsW 1) SW 1-2)}SW 0-1) WSW 0-1|W 1-2} Calm 0) W 1-2) WNW 0-1|W 0-1| W 0|/WNW oO!W - O04 
8 | WNW 0-2) WNW 0-2/WSW_ 0-1/ W 1-2 | W 12/SW 12/SW 1-2/}SW 12/SSW 1-2/8 1-2/8 1-2| SW 2 
4 |W 2) W 1-2/SW 2-3/WSW 13)WSW 1-3/S  1-3/SSW 2-3/8 2-3/SSW 1-2/S 2-3/8 1-3] 8 1-3 
5 | W 2-4) W 1-3| W 0-21 W 12!/|NW 1-2/NW 1-2/NE 1-2;NW 12/NW 1-2/NW 12/NW 12/W 1-2 
| | 
| 6 |W 1]/WNW 2/NW_ 1-2/NW 2|W 0-1)/NW 1-2) WNW 1-2) WNW 12/5 1-2/NW 12|/NW 12/NW 12 
Coun 2)/NW_  0-1])WNW 1-2/NW 12/WNW 2/W 1-2|WNW 1-2] WNW 1-2| W 1-3 | W 1-2] W 12] W 1-2 
| 8 |NE 2|}|NNE 1-3| NE 1-2] N 2|N 1-2/NW 1-2|N 2-3/NNE 1-2|N 2-3|N 1-2|N 12/N a 
| 9 |NNE 1-2/NE 1-2}NW  2/NNW 2-3/SW_ 2-3/NE 2-8 SE 12)SE 12/NE 23)NE 2-3|NE 1-2/NE 2 
10 [x 2-3| N 2-3| N 3-3 2-3|NNE 2-3|N 1|N 2-3)/NE 12/NE 2-3/NE 12|)N 12|N 1-2 
| 11 | WNW 3-4] WNW 2-3] W 1-2|N 1-2|N 1-2|N 12/NE 23/NW 23|NW 12/NE 1-2/NE 2-3/NE 28 
} 12 |W 1-2} W 2-3 | W 2-3| WNW 1-2| W 12/NW 1-2) WNW 1-2) Ww 2-3 | W 12/SW 1-2/NW_ 1-2/SSW 0-4 
13° WSW 1-3/SW 1] WNW 1-2/WSW 23) WSW  2/SW 2|NW 2-3/NNW 2-3|NNW 0-1|}NNW 0-1/NNW 0-1] NNW 0-1 
14 |W 2-3] N 2/Calm oO|N 1|N 1-2|/NNW 1|NW 12)/NW 12|N_ 1 1 1|N 0 
15 |N 1-2| N 1-2] W 2|W 21SW 2-3/Sw  1-2/SW 3 | SSW 3|SW 3-4 | SSW 3| SSW 7|/SW 3-4 
16 |N” 2-3| N 13|N  _. 2/NNE 1-2) NNE 2|NE 2-3 1/N 1|N 0-1| N 0|N 0-1| N 1 
x arew 18 ¥ a vr 3-5 Mi 2-4) WNW 2-4] WNW 2-4 BNW eas WNW 1-2|N 2-3| N 12|/NNW 12/NW 12 
iNE 2-3/NE 2-4/2 2-4 2-4|N 2-4) ENE 2-4 -41N 2-4|NE 2-4|NE 3-4|NE 2-3|NNE 2-3 
19 N 12/N 1-2|N TEP] NT 2|N 1-2| N 2-3|NNW 0-1|N 1|N 0-1| N 0-1; N 0-1|NNW 12 
20 |NNE 2-3|NE 2-3 | N 1-3 | NE 2-3|N 1|N 1-2|N 12)N 2-3|N 1-3| N 1|/N 1|N 1 
21 |N 2|N 12/N 12)N 1-2|N 1-2| NE 2|N 12|N 2-3) N 0-1|N 1|N O|N 1 
22 |N 0-2| N ey 1-2|N 2|N 1-4| N 2-5|N 2-4 | N 2-3|N 2-3|N 1-2|N 2-3|NNE 2-3 
23 | N 1|N 1-2)NW 23/NW 12|/NW 1-2|N 1-2| W 1-3| N 1-3] N 2)/NNW 0-1|N 0-1|NNW 1 
|} 2% |NE- 1-3|/NE 1-3 N 1-3|N. 0|N 1]/NNW o/;NNW- o|NW 0|}SW 0-1/SSW 0-1)SSW 0-1/SSW 1-2 
25 NNE 1-2|N 1-2|N 1) W 1-2| W 1-2} WNW 1-2] W 12|W 1-2) W 1-2|WSW 1-2/SW 12|/SW 23 
| 26 |WNW 2)W 1-3| WNW 1-3| W 2-4) W 1-3| W 1-2) W 2|W TDW WY 1|WSW 1-2/SW 1-2] WSW 23]. 
27 IN 1-2! NE 1)/NE 0-1/NE 1-2/N 2-3) N 0-1|N 0-1|N 12|N 11N 1-2|N 0|N 0 
28 | N 0O|N 0-1) N 1-2|N 0-1|N 1-2|N 1-2|N 2-3|N 0-1 | Calm O|NNW 0-1/NNW 0|NW 0 
29 | SW 2|S 2-3|/SSW 2-3/8 2/8 2-3/8 1-2/8 1-2/8 0-1|SE 1-2| SE 1-2/ SE -2/SSE 1-2 
30 |E 5|E 5|E 2-3/ENE 2-4|NE 2-4|NNE 2-3/N 3-4|NNE 2-3|NNE 3-4/ NNE 4|N 4|NNE 4 
MEAN 1:92 1:90 1:75 1°82 1:82 1°67 1°82 1°68 1°60 1:42 145 1:50 
| ate ; 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
lage Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n, Force. Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n, Force.| Fo re 
1 1| Calm 0| Var.  0-1| SW 1) WSw 1-2] W 1|SW 1]/wsw 1 W 1|/WSW  1/)|WSW 0-1|SW 1| 10 
2 aw 0-1 Calm O| NNW 12/N 0-2|/SW 0-1/SSE  0-1|SE 0-1|NW 0-1|/NW 0-1]W 0-1| NW 1,;NW 0-1 
Z Aud as JS 0-1| WNW 1-2| WNW 1-3] W 12/W 12;/WNW 2|NW_ 1-2) W 1-2 | W 1-3|/SW 2-3) W 1-3 
aa i ee 2-5/SW 1-2) W 1-2)W = 2-3) WSW 2-4) WSW 2-4) WSW 2-5) WSW 2-5/ W 2-5 | W 2-5|}SW 3-5 
- 1-2) WNW 1-2|N 12)/NW 1-2|NW 1-2|/NW_ 2-3] Calm Oo|NW 1-2] W 1-2 | W 1-2} W 2-3 
6 |W 1-2) W 1-2) Ww 12|)|NW 12 9 , iln - i is = -3|N 
7 pew 2-3 SW 23|/W 1-3)SW 2-3 aw. “6 MY 1 7 = NY i ve BS ow bs NY eo NNE oe 
2 at mt 1-2] NE 1-2| NE 1-2 | Calm 0| NE 1-2| NE 1-2|N 1-3|N 0-2) W 0-1/NNE 1-3|N 1-2 
the bea 12|/NE 2-3|N 2/NE 1-2) NE 9=3)/ Ni 2-3|NE 12/N TDA ONY EOIN: 2-3|N 2-3 | 
d 0-1|N 12|N 2|N 12)}NW 1-2|N 12/NE 0-1)/NNW 1|W 1-2} WSW 1-2| W 2-3 
ll /E 1-2|NE 12/N 2-3|N 1-2|N 12/NW 12/N 2|N 
1 |% i 2-3 |} 2) = = 2-3 | N 2-3|NNW 2/NW 1-2/|NW 1-2) W 2-3 
12 |SW 1-2/SW 23/W 1-2)WSW 2/WSW 1-2/ WNW 12/WSW $2] W 1-3 | W 2-3 | W 2) W 2)SW_ 2-3 
1s {NNW O|NNW  0| Calm O|NW  O-L|NNW O|N 2|N 2|N 1-2/N 0-1| N 1/NW 1-2)/WNW 2 
“ [aw : a S BE 1-2|NNW 2|N 1|N 1-2|N 1-2|/N 2|N 2|N 0-1) N 1|/NNW 1-2 
2-3| N 3|N 2) NNE 1|N 1|N 2-3| NE 29/ENE 23/NNE 2-3|NNE 2-3] | 
16 |N 1INNW 1/NNW o- a re : 
Fd 1 ole x 0-1 N 1-2|N 0-1])NNW 1/NW  1-2|/WNW  2/W 3-4 | W 3-4 | W 3-4|WSW 3 
io IR oat NW: ee hoon hee 1-2 N 1-2}WNW 1-2| NW 2|NW 23|/NW 2-3} NW 2/N 1-3)}NW 1-3 
19 | N 12|NNW 12|NNE i2\nN SIN TINE oe PANE TE Ree ee eel eo 
so IN OlN AGA ae 2/2 - E 1-2|/NNE 1{NNE 1-2/NE 1-2 - - 2 
| 2|N 2-3| N 2-4|N 2-4| NNE 2\N 2|N 3/N 2-3 | N 2-3 
BR sie SalRY ERR ggew eaiyew sage alee ae agi” Sle alee 
a . J ~4) 1 = - 2- 2-4 1-2 -2. = } = 
BN G1N OLIN 25/N 28/N OLIN  ogiN 24|N Ta) fs| Ne 7 18) NE = 1a) 
25 bas SalSSW celeaw cllew 3]/S8W | NNW 12/N O|NE o8|/NE 13/NE  02/N 1/NE 0-3 
; soll i ~5 | SS -4| 5 3-4| W 2-3| W 2-3 | W 1-3 | W 9-4 | W 9-4 2-4 1-3 
Voile. Sei La) Welw Diem en 0-1|N 12|N 2|/N 0-2|N 13|N 1-2|N Og 
23 |W olw |NE 0-1|N 12|N O|N o|N 0-1| N 0-1|N 0-1|N 0-1| N 1-2|N 0 
99 |S8E 0-11 88¥ ae a 0-1\/SW 0-1) SSW 2/8 2| SSE 31S 1-3|S 3-4|S 2-3|SSW 1-2)/SW 12 
(WEB ot ard ee 1-2|E 1jJE 12/5 2-8)|NE 2-3/E 3-4) E 3-4| EB 5) E 5|E 4-5 
} ke 3-4) NNE 3-6/NE 3-6|NNE 4-6;NNE 4-6|NW  3-5/E 2-4| E 4-6| B 4-7|E 5-7 | E 4-7 
M 8 1-60 | 1°60 1:90 1:88 1°67 1°82 1°95 1:83 | 217 2°12 2°10 212 
N244. NNE3I. NESS. ENES E20, ESEO. SE6. SSE7. $20. SSW19. SW49. WSW29. W938. WNW 34. NW 62, NNW33. Calm10. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


1638 


OCTOBER 1899. 


IND. DIRECTION AND Force (0 to 12). 
1 2 3 4 5 6 a 8 9 10 11 12 | Max. 
Dir’n. Force. Dir’n. Force. |Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.) Dir’n. Force.) Dir’n. Force.) Dir’n. Force.'Dir'n. Force.|Dir’. Force.'Dir’n. Force. 
E 3-6|E 2-5|E 2-4/E 3-6 | E 3-5 | NE 3-5|E 3-4 | E 3-5 | E 1-3 | ESE 1-3|/E 2-4|NNE 2-3 ff 
NNE 5-8| NE 38-5|NNE 4-7|NNE 4-7|NNE 3-6|N 2-5|N 3-4| NNE 0|zE 0-1|/ NE 0-1|N 1-2| N 0 Sa 
We 1-2} NNW 1-2) NW 9-4] WNW 3-4;WNW 4|W 9-4| WSW 38-5| WSW 3-4| W 4-5| NW 2-4 | NW 2-4) W 3-5 ‘5 
N 1-3|N 1-3 | N 1-3/N 2-3 | N 1-2|N 1-2|N 1-3| N 122) Ni 1-2)| N 1-2|N 1-2| N 1-2 3 
N 2|N 21N 2)|N 1-2|N 2|N 2) N 3|NNE 2|N 3/,N 2|N 2|N 2) .3 
WNW 2-3| NNW 1-2) WNW 2-3| NW 1-2 | NW 1-2| NW 1-2 | NW 1-3 | NW 1-2 | W 2-3) Wi 2-3 | W 12) WSW Y 3 
NW 1-2| WNW 1-2|)N 0-1| WNW 1-2|N 12/NNW 1-2 W 1-2) W 12 We 1-2|NW 0-1| N 0-1/ N 1-2 3 
SE 3|SE 3|S 2-3/5 2|}SW 2|}SW 3) SW 3|SW 3)SW 3) SW 3) SW 3) W 3} 4 
w 2-3 | SW 3-4 | W 2-4| W 2-4|SW 2-4 | SW 3-4| SW 3-4 | SW 3-4 | SW 3;/SSW 3-4/SSW_ 3-4) SSW Sill ase 
WSW 2-3} W 0-2) WNW 3-4} NW 1-2 | W 4) W 3-4| W 3) W Bt || Ve 3-4 | W 3/ SW 2-3 | SW 3) ae 
WwW 1-3 | W 1-3} W 1-3)WSW 2-3) W 1-3 | W 1-3 | W 1-3 | SW 1-3 | W 1-3 | W 1-3 ; SW 2-3 | W 2-3 5 
WSW 2-3} NW 1-3] W 122 WwW 1-2}; WNW 1-3| WNW 1-3] W 1-3 | W 1-3 | N 0-2 | NW 1-2|N 1-2 | NW 1-2 5 
NNE 2-4|N 2-4! NE 1-3|NNE 1-3] NE 1-4|NNE 1-3|}NNE 1-4/NNE 2-3/N 1-4|NNE 2-4|NNE 2-3|N 2-4 4 
N 3|N 3) N 3/N 1-3| Var. 0-1/N 1-3| N 2-3| N 2-3 | N 2-3 | N 2-3) N 1-2| N 1 3 
iS) 3\58 3/5 3-4/5 3-4 3/5 3/5 3/5 3/58 3-4 | SSE 4) SSE 4-5/8 4-5 6 
SE 6-7| SE 6-7 | SE 5-6 |SE 5-7 | SE 6|SE - 5-6/SE 5-6 | SE 5-6 | SE 6|SE 5-6 | SE 5|SE 5 7 
iS} 1-3/8 12/58 2-3/5 1-3/5 3|S 3-4/5 3-4/5 3-4/8 4\8 315 3/5 3-4 4 
SW 2-4 | SSW 3|SSW 3/8 3)SW 1-3|5S 2-3/8 1-2/SSW 1-3|/SSW 2-3|SSW 3 | SSW 3/5 3-4 4 
SSW 43-4/SSW = 2-4|SSW 3/SW 2-4| SW 3|SW 3-4 | SW 3-4 | SW 3-4 | SW 3) SW 2-3 | SW 3) SW 3 5 
WSW 2-4) W 38-5; WSW 3-5} WSW 3-5 | W 2-4; WSW 2-3); WSW 2-3, WSW 2-3} WSW_ 3-4 | WwW 2-3 | W 2-3) WNW 1-2 5 
SE 0-1; SE 0-1 | SSE 1/8 1/S 1/SW 2-3 | SSW 2)5 2)SKH 2-3 | ESE 2-3 | SE 2|SSE 2-3 4 
Ss) 3-48 3-4/8 3) SSW 3|SW 2) WSW 2-3) W 2-3 | WS\W 3 | WSW 3|SW 3/WSW 3-4) W 2-3 4 
NW 1-2}WNW 1-2| NW 1-2| WwW 1-2| Var. 0-2}NNW 0-2| WNW 0-2/N 1/N 1-.| NW 0-2) NNW 1-2} NW 12 4 
aN 3-4|N 3-4] N 2-4 1-3} NE 1-3|N 1-3/N 1-2|N 1-3/| N 1-2|\ 1 | Calm 0 | Calm 0 4 
Ww ae 2|WNW 1-2} WSW 2-3] W 1-3 | SW 3) SW 3/)SW 2-3} WSW 2-3|}SW 3-4| WSW 3-4) SW 3-4 4 
|| SW 3| W 2-3 | W 2-4) W 2-41 W 1-3) W 2-3| WNW 1-2| NW 1-2) NW 1-2 | NW 1-2 | W 1-2 | W 1-3 4 
Ww 1-2| W 1-2 | Var. 0-1) N 1-2 | W 0-2 | W 0-1 | Calm 0| W 1| NW 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 1-2 3 
WSW 1-3/W 1-4} W 2-3) W 2-4 | SW 2-4|SW 3-5 | SW 4-5 | SW 4-5|SW 5-6 | SW 5-6 | SW 5-7 | SW 4-6 7 
NW 1-3 | NW 2-4) W 1-3| W 2-3 | SW 2-4)SSW 23!SSW 2-3/SSW 2-3/SSW  2-3/SW 4-5|SW 4-6| SW 5-6 8 
NNE 0-2|N 1|N 1|/ NW 1] NW 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1} WNW 1-2| WNW 1-2} WNW 2-3) W 3-4 | W 3-4 4 
NW 1-2/N. 0-1| N 0-2 | N 0-1} Var. 0-1/N 2-3) N 2-3) N 2-3) N 2-3 | N 0-1 | W 1-2 | NW 0-1 ul 
2°65 2°47 2°50 2°52 2°45 2°55 2°55 2°47 2°60 2°48 2°56 2°56 
| 
A a | 
| 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
Din. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n, Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.! Dir’n. Force.|Dir’n, Force.|Dir’n. Force.| Dir’. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force |Dir’n. Force. Force. 
li} NNE 2-3/5 2-3 | NE 3-4) N 4-5|N 3|N 4-5|N 3-5|NNE 4-5|NNE 4-6|NNE 46|NNE 5-7|NNE 5-7] 3°8 
D| N 1-2) N ' 8-5] N 2-3) N 2-4|N 0-2} WNW 2-4| WNW 1-3} NNW 2-3| N 1-3 | W 1-2 | W 2-3 | NW 1-3 | 2°6 
3}; NW 1-3] WNW 1-3/;NW.- 1-3|W 1-3 | NW 1-3| W 1-3 | NW 1-3| WNW 2-4| W 9-4) WNW 2-4/N 3-4) N 2-4 | 2°8 
| N 12/Calm 0/|N 1-2| N 1-2 1-2| N 3|N 1-3|N 1|N 1-2) N 2|/NNE 1-2/N 9-31 1:7 
; NNE 2) NW 2|NW DN Wi 2-3 | NW 1-3 | NW 2-3 | NW 1-3|N 3 iN 2-3 | WNW 3) NW 2-3 | NW 2-3 | 2-2 
|| SW 2)SW 2) W 2) W 3; WSW 2-3| WSW 2-3| W 2-3| WSW 2-3) WSW 2 We LT WNW 2 WNW 2). 257 
| N 12|N 0-1 | Calm. 0 | Calm 0O|N 0| NE Var: 0|SE 0-1 | SE 1| SE 2|SE 2-3 | SE 3) 11 
B) Wo 3) WSW 3} SW 3| SSW 3) SSW 3| SSW 3/5 3) SW 2-4| NW 1-3 | W 1-3 | W 1-2 | WSW 3] 2°8 
WS 3/SSW 3-4/SSW_ 1-3] W 2-3 | SW 3|/SW 2)|SW 2-3 | SW 3-4 | SW 3-4/SSW 2-4/SW 3-4 | SW 3-4] 3°1 
) W 3'W 2-3 3) W 1-3 | SW 2-3 | SW 2-3 | SW. 2-3 | SW 2-4|WSW 2-4) WNW 2-4| W 2-4 | NW 1-3 | 2°8 
SW 2-3; SW 2-4|SW 3|SW 2-41SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2-4| WSW 2-5| W 1-3; WSW 2-4/SW 2-41 W 1-3] 2°4 
D N 1-2|N 1-2| NE 1|/N 2-3|NNE 1-3|N 2-3] N Zale 1-3| N 2-3| N 24)/NNE 2-4|N 3-5 | 2°0 
8) N 2-3 | NE 1-2/E 1)N 3-4) N 3-4| N 2-3 | N 2-4|N 2-3|NNE 0-1] Var 0-1| N 1-3 | N 2-3 | 2°3 
Calm 0|SW 1/8 1)SW 0-1/8 1-2/8 1/S 2/8 2\s8 2-3/8 2-3/8 2-3/8 3} 19 
| 5 4/SSE 4|SSE 4)SE 4|SE 4|SE 4-5 | SE 4-5|ESE 45/ESE 4-5| ESE 5 | ESE 5 | ESE 6| 4°0 
|} ESE 4-5/ESE 4-5| ESE 4/ESE 45/ESE 4-5] ESE 4/ESE 4-5|SE 5|SE 4-5 | SE 4-5 | SH 3-4 | SE 4| 5:0 
Ss 38-4/SSW 3-4/5 3-4] SSE 4|SSE 3-4/5 3-4|SSW 3-4/SSW 2-3]S 2-3/5 3-4) SW 3-4 | SW 3-4] 31 
SSW 3-4|/SSW 3-4/8 3-4] SW 3/SW 3-4 | SW 3-4 | SW 3-4/5 2/8 3/58 3) SSW 3/ SSW 2-3) 2°9 
} 3-4/5 3-45 4|SW 4|}SSW 4-5|)SSW 9 4-5/SW 4|SW 4-5 | SW 4-5| W 2-4) SW 4; W 2-4] 3:9 
| WNW 3\;NW 2-3|N 1-3} NW 2-4| WNW .3-4| NW 2-3| NNW 2-3|N 1|N 1} Calm 0} Calm 0|ESE 0-1) 24 
SE 3-4| 8 2-3/8 2-3/5 3/5 3-4/5 8-4'5 3-4/8 3/s 3)8 3 3/8 3) 24 
WwW 2-3 | W 2) W 21N 0-1 | W 2) W 2| NNW 1-2/|N 1/N 1|WNW 1-3| WNW 1-2| NW 1-2} 2:3 
Wy 1-3| WNW 1-3/}SW 2-4 | NW 1-2 | W 1-3 | NW 2-3 | NW 12| NE 1-2; Var. 1-2/E 0-2 | N 2-4| NE 2-4. 17 
NW 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0|S 0;s 0|W sig 1|WNW 2-3) W 3) W 2-3 | W Y\ 1:4 
| S 3-4| SW 3-4 | SW 2)SW 3/1SSW 2-3/SSW 2-3/SW 3-4/SSW 3-4|SW 3/58 3/SSW 2-4|SW 2-4 2'8 
| 
NW 1-3 | NW a) We 1-3| W 2-3 | W 1-2 | W 1-2 | W 1-3} WNW 2) W 1-2|NNW 1-3] NW 1-2 | W 1-2. 1°9 
| W 2-3 | W 0-1;8 2\8 1-2;)SSW 1-2|/SSW 2-3|/SW 2-3 | WSW 2 Wi 1-2 | SW 2-3 | SW 2-3 | W 1-2, 14 
| W 3-4; WNW 3-4| W 2-4 | NW 3-4| NW 2-3 | NW 3-4 | W 2-4| WNW 1-3) WNW 1-3) NW 1-3} WNW 1-4, W 1-3 | 3:4 
SW 5-6/SSW 6-8) SW 5-8 | SW 6-8 | SW 5-6| NNW 3-4|N 2-3 | NE 0-1|}ENE 1-3/E 0-2 | E 1-3 | Var. 1-2 |: 3-4 
| W 3-4 | NW 2-3 | W 2-4 | W 1-3 } W 1-2| W 3-4] WSW 2-3) WNW 1-2|NNW 2-3] W 1-3] N 1-2| NW 2-3 | 1:9 
HW O23 |W 8-8] W 2|SW 2-3/SW 23/SSW 3-4/S 3-5 | SW 4)/SW  46/WSW 3-5|SW 5-6|SW 5-7| 2:5 
} 
2°63 2°50 2°50 2°68 | 2°53 2°76 2°66 2°52 2°53 2°56 2°79 2°84 | -2°58 
22. NNE26. NE13. ENE1, E15, ESE15. SE33. SSE8. S76. SSW41, SW105. WSW33. W126. WNW38. NW6l. NNW11. Calm 20 
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164 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). 
eT | 
a ae | 2 8 i a 6 7 s | 2 
— | ——|—__—_|_-_—__-__—— —- mn 
| Dir'n. Force. Dir'n. Force. Dir’n. Force.| Dir’n. Force. Dir'n Force. |Dir'n. Force.|Dir'n. Force. pig c= n. Force. 
| | a 
‘sw 5-7| SW 5-8 SW 3-6) WSW 2-5) SW 4-6|SSW 4-6)SSW 4-5 SSW 3-5 SW 3-5 
: ty 6-7 / or 68 SSE 7-8|SSW 4-8|SW 3-6 | SW 4-5 SW. 3-5 | SW 3-5 SW 3-4 
3 Ss 3-5 | SW 3-4| W 2-5|WSW 3-5 SW 4-5|SSW 3-4/SSW_ 3-4/5 3-5/8 3-5 
4 NNW 2 NW 1-3| NW 1-2}; NW 1-2 | WNW 1|/WSW 1-2) WSW 1-2|SW 2-315 2-3 
5 WSW 4-7/SW 5-8 | SW 5-7|S 5-8 WSW 4-6/)SW 3-6| WSW 4-6|)SW 3-6 | SW 3-6 
sw .6/SSW 4-6]S 3-6|S 4-6/8 5-6|SW 3-5 | SW 4|sw  3-5'SW 3-5 
7 S. : 3 | 3/8 3-4/8 4/SW 3-4/SSW 3-4/SW 2-3/SSW 3-4/8 5 
8 |SW 2-4/8 3-5 | SW 1-3/5 3) SW 2-3 | SW 2-3) W 1-2 | SW 1-2 | SW 1-2 
9 |N 1-3] E 1-2|N 3|N 3-4|N 3-4| N 2-3|N 3-4 | N 3-4/N 12 
| 10 ESE 4-5 ESE’ 6-7| ESE 9| ESE 9\SE 8-9 | SE 7-8| SE 7-8|ESE 6-7 ESE 4-6 
2-6|NNW 3-4|N 2-4; NW 2-4| NW 1-3 | NW 1-2) NW 1-2 | NW 1-2 NW 2-3 
12 N 25 | NE 3-6|N 2-8 2-3 | N 2-4 | N 2-3|N 2-3|NNW 2-3 WNW 2-3 
13 WSW 3-4) NW 2-3| WNW 2-3; NW 23 WNW 2-3} WNW 3-4] WNW 2-3} WNW 3 W 2-3 
14 SSW 3) W 2-4) WSW 2-4| W 2-4 | W 3-4 | SW 2-3| SW 1-2 | SW 2-3 | SW 1-2 
15 |E 0-1! NW 0, Calm 0|;SSW 0-1/8 0-1|)5 0-1 | Calm 0} Calm 0,s 1 
166«~S 31SSW 3-4/SSW  3-4/SSW 3) SW 3|SW 3) SW 3|SW 3| WSW 3 
17 |N 0-1) N 1-2|N 1/N 1-2|N 2|N 2|N 2) Calm 0 | Calm 0 
18 |E 1| ESE 1/8 1-2/8 2\S 2;8 2-3/5S 31S 2-3/5 2-3 
19 +W 1-3} WSW 2-3) W 2-3| WNW 2-3] W 2-3 | WNW 3);WNW 1;W 1)SwW 12 
290 | N 1-3| N 2|ENE 1-2/ Var. 0-1|N 1| NNE 1|N 1|N 0-1} N 0-1 
21 NW 1|N  23/NE. 1-2|N 2|N 13,NE 1i2|NNE 0-1|NNE 0-1|NE 2 
22 |N 2-3|}NNW 2-3|)N 8-4|N 2-4|N 2-4) NE 0-1;NNE 1-2|)NE 0-1 ESE 0 
23 | NW 2-3|NW 2-4) SW 3-5 | W 1-3 | WSW 4) W 2-4 | NW 2\|W 0-1] WNW 4-5 
a Ww 1-3|NW 2-4|NW 2-4) WNW 3-4|NW 3-4} NNW 4-5| NNW 5| NNW 3-4] Var. 5 
25 | WNW 2-3|N 0-1] WNW 1-2| NW 1} WNW 1} WNW ON 0-1) N 0-1 | N 0-1 
2 | W 1-3 | W 2-4) SW 3-5 | W 2-5|WSW 4-6| W 4-5 | W 5-6 | W 6|WSW_ 6-7 
27 N 1-2|N 2|WNW 1-2|N 1-2} WNW 1-2} WNW 2-3| W 1-2 | W 0-1 | NW 5-6 
23 WNW 1-3] WNW 1-3/W 2-4| WNW 3-4]WNW 3-5| WNW 3-4! W 3-5 | W 2-5 | NW 1-2 
29 |W 2-3) W 2-3) W 2-3 | W 3\/W Ba ANG 2-3 | W 1-2 | W 0-2; WNW 1-3 
30 WSW 24/SW 3-4| SW 3-5| WSW 2-4|)SW 3-4 | Var. 3-4 | W 6| SW 5-6|SSW 45 
MEAN 2°87 3°13 3°15 3°10 3°20 2°93 2-78 Bebb 2°83 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Dir'n. Force. Dir'n. Force. Dir’n. Force.|Dir'n. Force. Dir'n. Force. | Dir’n. Force. Dir’n. Force.) Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
1 |SsSw 46/SSW 4-6|)SW 4-6/S 4-5|§ 4-6 § 4-5| 8 4-6|$ 6-7|/SE_ 6-7 
2 |8 3-5 |S 3-5 5 4-6/5 4-5 SSW 2-3 | S 3-5 |S 2-4) SW 4)}SSW 3-4 
3 | SW 2-3|N 2-3|N 1-2;NNW 1-2} NW 2-3| WNW 3-4| NW 3-4| NW 1-3 | NW 3-5 
4 )8 4-5/S 5-6 | SE 7\SE 8-9 | SSE 8-9 5 5-7|WSW 4-6/5 4-6|SSW 5-8 
5 |W 4-7| W 2-4) W 38-4) WSW 45|WSW 3-5; WSW 3-5/SSW  3-5!|SW 4-5 | SW 4-5 
6@ | WNW 2-3| W 2-4|WSW 2-4) WSW 2-3|}WNW = 2! W 2-4| WNW 2-3) W 3| WSW 3 
7 18 5-8 | W 4-6 SW 4-6 | SW 4-6 | SW 2-4, SW 2-4 | SSW 3/5 315 3 
8 |SSW 2-3;/;SSW 23/)SW 2-3| W 1-3) N 2-3 N 4|N 2-3) N 1-2)NNE 2-3 
9 |N 1-2| W 1-2 | Calm 0|SW 1|SW 1/8 1-2;SSW 1-2/S 2|SSE 2-3 
10 {8 4-5/5 3-5 | W 2-3) W 2-4| WNW 2-4| NW 3-4 | NW 3-4] N 2-4| NW 3-5 
11 | N 1-3 | NE 1-3|NE 1-2 | NE 2-3 | NE 2-3 | NE 2-3) NE 2-4) ENE 1-3] NE 2-4 
12 |W 8-4) WSW 3-4) W 2-3| W 2-3 | W 3-4 W 3; WSW 3-4] W 3-4] WSW 3-4 
13 | SW 3-4 SW 3-4 | SW 3-4| SW 3-4/SSW 3-5) SW 3-4; WSW 3-4|SW 3|WSW 2-4 
14 | NE 2-3| NE 2-3 | N 2-3 ; N 8) N 3\N 3,N 2-3| ENE 1|N 0-1 
15 |S 2,SW 1-2 SSW 2|SW 1-2 SW 2) SW 1-2; SW 1-2|SW 1'SW 1-2 
i6 |WNW 3 | NW 23|W 9-3|N 2|N 1/N 1|N 0-1/Calm 0 N 0-1 
17 | N 1|N 1|N 1-2|N 0-1) N 0-1) N 0-1 | Calm 0| Calm 0 SE 0 
1s | SW 2-3 | SW 1-2, SW 2)WSW 23) WSW 2-3 | SW 2-3 | SW 3) SSW 3\;SSW 2-3 
ly | W 1-2) WSW 1 WNW 1-2| NW 1\8 1|/NW 1/N 1| NW 0-1 N 2-3 
20 | NNE 0-1| NE 0-1. N 1-2|N 1-2; N 0-1: N 1)/NW NY: 2 WwW 2 
21. | Calm 0 Calm 0 ENE 2-3 1-3) ESE 0-1| ESE 0 | Calm O|E 0-1 N 2-3 
2 |NW 0\/Calm 0 NW 1| WNW 1-2| NW O|NW 12/N 1-2| Var 0-1|/W 1-2 
23 | Var. 2-3) N 2-3; NW 2-3) WNW 2-3| NW 5-68 0-1| WNW 2-3] W 2-3| WNW 2-4 
244 | WNW 2-3|N 2-3. N 1-3| Var. 0-1) NE 0-1|N 0-1/ Var. 0-1] NE 1 Calm 0 
25 | WNW 0-1|N 0-1, WNW 1-2) SW 2-3 | W 1-2 | W 1-2| W 1-2 | SW 2 WSW 2-3 
26 | WNW 5-6 Wwsw 4-5 N 3) NW 2-4; W 2-3 | W 1-2) W 2-3|WNW 2-3 NW 2-3 
re Wd 1-2| W 0-1 WNW 2,W 3) W 4-5 | W 0-1) W 5-6 | W 2-4 WNW 3-4 
232 iW 2-3) W 56-6 NW 1-3) WNW 3-4) WNW 2-3) NW 4-5| NW 2-3 | NW 3 WNW 3-4 
299 |W 2-3 | W 3-4 Var. 1-2| W 2-3 | WSW 2-3) W 2-3 | W 3-4'| SW 3\|SSW 2-3 
30 WSW 4-5|)SW 3-4 W 3-5 | SW 3-5| WSW 2-3); WSW 1-2|/SSW 4-51SW 4 W 4-5 
IM BAN| 2°77 | 2°62 2°60 2°75 | 2°67 2°37 2°58 2°42 | 2°83 | 
| 
N104. NNE11. NE 25. 


10 
Dir’n. Force. 
SW 4-6 
SW 3 
SSW 3-4 
3-4 
WSW_ 3-6 
WNW 3-4 
s 5-6 
SW 2 
N 1-2 
ESE 4-6 
NNW 1-2 
W 2-3 
W 2-3 
Calm 0 
S) 1 
WSW 2-3 
N 1 
s 2-3 
We 2-3 
Calm 0 
N 1-2 
ESE 0 
WSW 5 
Ww 3-4 
Ww 0-1 
W if 
N 3-4 
W 5-6 
Ww 1-2 
SW 3-4 
2°82 
22 
Dir’n. Force. 
SSE 6 
SW 3 
NW 2-4 
SW 5-7 
SW 4-6 
WSW 2-4 
Ss 3 
N 2 
SE 3 
NNW 3-6 
NNE 1-3 
SW 4 
WSW_ 2-4 
NE 0-1 
SW 2 
NW 0-1 
SSE 0-1 
Ww 2 
N 2-3 
Ww 2 
NNE 1-2 
WNW 2-3 
Ww 2-3 
N 0-1 
WNW 2-3 
WNW 2-3 
Ww 3-4 
Ww 2 
WSW 2-4 
SW 4-5 
2°75 


11 
Dir’n. Force. 
SW 5-6 
SSW 3-4 
SSW 46 
s 3-4 
WSW 3-6 
WwW 3-4 
SSW 4-5 
WSw 1-2 
E 1-2 
SE 4-5 
W 1-2 
Wi 3-4 
W 3-4 
N (12 
tS} 1-2 
WSW 3 
N 1 
s 3 
WwW 2 
N 0- 
NE il 
NE 0 
WNW 3-4 
N 3-4 
Ww 0-1 
WSW 7-8 
W 1-3 
Ww 5 
Ww 2-3 
SSW 6-7 
3°02 
23 
Dir'n. Force. 
SE ie 
5 3-5 
NW 2-4 
SW 4-8 
SW 4-6 
Var 0-2 
S) 3-4 
NE 1-2 
SE 3-4 
N 2-5 
NE 1-3 
W 2-3 
WSW 3 
NNE 0-1 
SSW 2-3 
0-1 
SE 0-1 
Ww 3 
NE 1-3 
NW 1-2 
N 1-3 
NW 2-8 
W 2-3 
WwW 1 
NW 1-2 
NE 1-3 
Ww 3-4 
WNW 2-3 
SSW 3-4 
Ww 3-4 
2°68 


Dir'n. Force. 


12 Max. : 
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RAY 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 165 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). DECEMBER 1899. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 
Dir'n. Force.) Div’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’p. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.| Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force. 
1 | NE 0-1|N 0-1) Var. 0-2) NW 0-2} Var. 1-2}NNW 1-2|}WNW 1-3/NNE 0-1) NNE 0-1/N 2-4/N 2-3 | NE 0-1 5 
2i4N 3-4) N 2-4|N 2-4|N 2-4|NNE 24/N 2-3 | NE 12|NE 0-1|N 1-2|N 1-2|N 0-1 | Calm 0 4 
3 |S 0-1/8 0-1/8 0-1/8 2-3/5 Ss 3-4/8 3-4/8 4-5|S 3-4|SW 2-4/SSE 3/8 4| 5 
4 | WNW 0-1| WNW 0-1! W 12|}WSW 1-2} WNW 1-2/W 0-1 | NW DN 1| NW 12|/N 1-2/ Var. 1-2)N 1-2 2 
5 0-1 | SW 0-1|WSW 0-1/WSW 0-1! W 0-1 | W 0-1 | W 1-2 | SW 1/ Sw 1|/SW 1|SW 2|SSw 2 4 
6 | SSE 3-4 | SSE 3-4/5 4/SSE 3-4 | SSE 3/S 2-3/S 1|SE 1-2/S 0-1/8 0-1/5 0-1/ SS 0-1 6 
7 |SE 4|SE 3|SE 3|SE 3| ESE 2|SE 1-2| SE 0-1 | SE 1-2| SE 1-2} ESE 1-2|E 0-1| ESE 1-2 5 
8 | ESE 5|ESE 4-5| ESE 4/ ESE 4/ESE 2-3/ESE 0-1|ESE 1-2] ESE 1-2; ESE 2-3/ ESE 3 | ESE 2-3|/ ESE 1-2 5 
9 0-1| N 0-1 | NE 1| NE 0-1/N 0-1) N 0-1 | Calm 0 | Calm 0| SE 0-1/ SE 0-1 | SE 0-1/SE 0-1 6 
10 | SE 5|SE 5|SE 5-6 | SE 4-5 | SE 4|SE 6| SE 3-4 | SE 4|SE 4|SE 3-4 | SE 4-5| SE 3 6 
ll |SE 6/SE 5-6 | SE 5!SE 4-5) SE 4|)SE 4-5/|SE 3-4| SE 3-4| SE 4-5 | SE 6-7 | SE 4-5|SE 5-6 8 
BR |s 3-5)/SSW 2-3/SW 0-1) W 0-1|N 1-2|N 1-2|N 2|N 2-3| N 0-1|N 0-1| N 0-1| N O-1| 5 
13 | SE 3| SE 3| SE 4|SE 4/SE 4|SE 2-3|/SE  3-4|SE 4|SE 4|SE 3-4| SE 2-3| SE 3-4] 5 
4 ESE 5-6|/SE 5-6 | SE 5| SE 5-6 | SE 5-6 | SE 2-3 | SE 3-4| SE 2-3 | SE 3-4 | SE 2-3| SE 2-3 | SE 2-3 6 
D SW 1-2) SW 12)WSW 1-2|/SSW 1-2/SSW  0-1/SW 0-1) SW 0-1 | SW 0-1 | SW 0-1/5 2-3/8 3-4/5 2-3 6 
16 s 3-5/8 4-6 | SW 3-5 | SW 3-5 | SW 3-5|S 5-6|S 5-6 | SSE 5-6 | SE 4-5|S 5-6|S 6-7 | SE 6-7 8 
17 | SE 7-8|SE 6-7 | SE 7-8 | SE 7|SE 6-7 | SE 6|SE 4-5|SE 3-4| SE 3-4 | SE 3-4 | SE 5-6| SE 4-5 8 
ig | SE 3-4 | SE 3-4 | SE 4|SE 3-4 | SE 3|SE 3-4 | SE 2-3 | SE 3-4 | SE 3/SE 3-4 | SE 4-5|SE 3-4 5 
19 |S 3/8 3|SSE 3 | SSE 4\SE 3-4 | SE 3-4 | SE 4-5 | SE 4/SE 4|SE 3-4 | SE 3-4 | SE 4-5 5 
20 | SE 2|SE 2-3'SE - 3/ SE 3-4 | SE 3-4 | SE 2-3 | SE 2-3 | SE 2-3 | SE 3| SE 3-4) SE 3-4 | SE 2-3 4 
NNE 0} NNE il] Nf 1;/NNE 0-1/5 1| ESE 1|SE 1-2|SE 2-3 | SE 2-3 | SE 2-3 | SE 1-2| SE 1-2 3 
Z 2| ESE 2\E 2)E 2| ESE 2-3 | SE 2-3| SE 12/SE 2-3|SE 2-3 | SE 1-2|SE 1-2|SE 0-1 3 
23 | SSE 2|)SSE 2-3 | SW 2|SSW 2|SW 2-3 | SW 1-2 | SW 1-2 | SW 1-2|SW 2/8 0-1/8 12/8 1-2 4 
NNW 0-1/N 0-1|N 0-1 | W 1-2 | W 1)}SW 0-1] WSW 0-1} WSW 0-1| WSW 2|WSW 1-2} WSW 0-1| WSW 1-2 3 
25 0-2|N 1-3| NE 1-3/N 0-2 | Var. 0-2 | NE 0-1 | Var. 0-1|/ENE 1-2) Var 0-1|NNE 0-1|)ENE 0-1/ENE 0-1 3 
26 | N 21N 2-3 | N 2-3|N 2-3 | N 2) NW 12|N 1-2) N 0-1|N 1-2);N 0-1|N 0-1|N 1-2 3 
27 | N 1-2| NE 1-2| NE 1-2/N 0| NE 1-2|N 0-1|N 0-1| N 0-1| N 1-2|N 0-1|N 0-1/N 0-1 4 
28 | N 2-4|N 2-4| NE 2-3 | N 0-2) N 0-2 | N 1-2| N 0-1 | N 0-1| N 0-1 | Calm 0|ESE 1-2|SE 2-3 8 
: SE 3-7|E 3-7| ESE 3-7|E 2-5 2-6| E 3-5 2-4 | NE 3-4 | NE 6-7 | NE 4-5 | NE 5-6 | E 4-5 if 
0 | Calm 0/E 0|E 0-1) ESE 2-3/ESE 3-4] ESE 3-4 | ESE 1-2; ESE 1-2| ESE 1-2| SE 1-2 | SE 1| ESE 2 4 
NNW 1-2|NW 1-2| W 1-2| NW 0-1 | W DW: 2-3) W 3-4 | W 3-4 | W 2-3 | W 3-4| W 2-3/}SSW 3-4 4 
2°65 2°63 2°66 2°55 2°56 2°31 2:08 2°15 2°31 2°29 2°32 2°29: 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
i eee es ee Sil sc | Leh i ig | a ea J me ae 
| Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 'Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Force. 
WNW 0-1/| NE 0-1| Var. 0-1/ NE 12/E 2-3) NE 2-3| NE 12|N 3-5 |N 38-5|NNE 2-3/)N 1-3| N 3-4] 1:7 
|N 0-1| NE 0-1| NE 1|/N 1| NE 1|N 1|N 1-2 | Calm 0/ NE 0-1 | Calm 0's 0/SE Des 
F 4-5/S 45/58 45/S 3-4/S 4|SSW 3-4/SW 3-4| WSW 1-2|}SW 1-2/8 2| SW 1-2 | SW 2-3} 2°9 
2)|WNW 0-1/N 1-2} NNW 1-2|N 0-1 | NW 1/WNW 1|NW 1)/NW  0-1|/W 0-1 | Calm 0| W 0-1] 1:0 
2|/Sw 2)Sw 2|Sw 0-1|SW 1} WSW 2\8 1/8 0-1/8 1-2/8 2-3/8 2-3/5 3-4] 1:4 
0-1 0-1 | SE 2-3 | SSE 3|SE 1-2/8 0-1 | SE 2-3 | SE 4|SE 4| ESE 4-5 | ESE 5| E 5-6 | 2°4 
3| ESE 2-3 | E 2-3 | ESE 3\E 0-1 | ESE 2-3 | ESE 3 | ESE 4|SE 4-5 | ESE 5|SE 5|SE 4-5] 2°6 
2-3/SE 0-1);SSW 0-1) W 1|N 0-1 0-1 0-1| N 12/N 0-1|N 0o|N 0|N 0-1| 1°7 
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L70 


CLOUD. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


Amount or CLouD (0-10). 


SEPTEMBER 1899. 
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a ee ee ee pr pe ee ee rey ale ela olel a) e. 4 
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pe SI = ES SS SS SS SS SS SS ee On ee 
1 a a Pat ds mt Waa YE Pe tsp te) = GalLOR onli 1 
15 5 9) 6) =) 2/7 = /=2/ =) =/=2/=/ = 72) =) =] =] =! =] 2/2/22 / 2/2 = 
WS lH ea] =e / = / = /=/=/=/=)] 9 fi ey wy) oe Sy Sao) ww 10). = 
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19 8S SS SS SS SS Sa Sa SSS | Sa Sa SS) SS | SS | SS | S| Sa Sl Se | ea = = 
20 Hl /HS/S/2/2/=/2/242/2=/ =2/=2/27=/ =/2=/=/2/2=/2=/=/2/=/=2 = 
21 — a a 2 2 2 a e222 2 = 
22 Se SS ES SES SE I EE SS SE SS SE DE EG | = = | =| 20 7] 10 | 10) 10 |) A= = 
3 7S] ) S/S) E2/=/ 2/42/22) 2/2/22 / 27 =/=/=/2=/=/2=/=/2=/=/2=/=. = 
24 =) =; =] =} =| 10/10/10] 10]10/10)10FHJ=H=l_=),=)=)=)/=)/=)/=)/=/= = 
23 SPS] KH SE] Ef ES ES SE SE BE BS BE EB BE ESE SE BE SE BE BE SE] ES = 
26 S/S) =)/2=/=/=/=/=/=/2/2/=)72/2/=/=/ 2/2/22) 2=/=/=/= = 
27 SPH] /2/ 2/2/72) 2) =) B=) BE] Ey Ee] BE SE BE ES SE] SE] 10) SP Sl = = 
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MEAN. | 8°8 | 9°3 | 9°3 | 9°7 | 9°5 | 10:0) 10:0} 9'8 | 9°8 | 9°9 | 9°8 | 9-6} 9'8 | 9°8 | 9:3 | 9°6 | 9°8 | 9-4 | 9°6 | 9°3| 9:1] 9:0) 9°6 | 91 
CLOUD. OCTOBER 1899. 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 7 


CLOUD. Amount or Coup (0-10). NOVEMBER 1899. 


DZS ea Geass moe LOM Za Saas 1S) LON 7 Wels lon ZO S21) 22) 23 au Mean. 
ght. 

u SS ff SS SS ES I ES ES ES ES SE SE FP ESE |] =] =] 10] 10) =] FE] ESE] ES] ES = = 10 
2 SPH lH /=/=/=/=/=/= =/|10)10/)/10) =|]10)=)]=]/=/=/=/=/= 10 10 
38} =]/=/=/10) =|/=/= =| = = =l/=|/=/= = 10 
4 SPH ljHSl l= /=/=/s= 5 6) =] 2) 27 =) =] =] HE] B=] EB] ES] SE] SE] 10s = = 10 
5 8/}10;10)=/|/=];,=/= 9/10} =|/= 97 =/=)/= 9/=/10/ 7/1l0/= 8 | 10 = 10 

6 9S) 2) =) =) =) =] =] B=] SES] SE SE SE SE Sf] SE BS S| BE SE] SS] 2S cS 10 | 
(a ee eee ee Se eS ee ee eee = 10 
8 SPH Hsy=)/=/=)/= 7) Se) 2/272) =] =/ =/=/2=/=/2=/=/=/=2 — 10 
9 SlHl =H=/=/=/= [a i 2 4) 83/=/=/= = 9 
10 SS] BE] BS BE BE ES ES BS ES ES EY SE SE ES BE ES ZS SE SE] SE] ES = 8 10 
11 Sl =/10)/=/=/=)/=/eze SPSHSy=]/) =) =]=/ =/ =) BE) BE] SE) SE] SES] ES = 10 
2) =f =] =] = ES EB EE ESE EE BS SE EJ SE SE = ET SE SE SE ] = EE = 10 
ee ee ee ee ee eee ee ee = 10 
WSJ SBS ES ES EE BE ES | SE ES SE ESE] EP SE | = |] =] =] 10] 10] 8] 1/ «OF OF} 0 0 8 
15 Oe eOn ee On meOn me OnincO) | MON 10) | "5h 4) S65) Gi 4 4a) Sh 8a 4s 2a 5) <9) 10) == = 4 
16 SPH _=]/=/=)/=)/= = = = SPS )/=)/=/=),=/=/= = 10 
1 re 2 i i 0/= = 10 
18 | =|= By) Sh ON al 2);= 56] 6/= = = SlHfH/=/=/= = 8 
19 — ee = SlPHl/=/=/=)/=/= = 10 
20 ae eee | 1 2 Sill 1 1 0 0 1)/10);/=/;=/e= = ff 
21 = ee i = 10 
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2S SS eS = =)/=) =] =/=/=/=/=/= =/=/ = 10 
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M Baw. | 9°6 | 9°7 | 9°5 | 9°4 | 9°3 | 9°4 | 9°3 | 9°0 | 9°5 | 9°7 | 9°6 | 9°61 9°G | 9°5 | 9°6 | 9'°6 | 9°8 | 9:4] 9:2 | 9°4 | 9°7 | 9°3) 9°7| 9°6 9°5 


CLOUD. DECEMBER 1899. 
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241/=/ 0} =/=/=/2/=/2/= = =/=/= =/=/= = 10 
2 Sf] =f] =] BE] S|] BE] SE] SE] EH SE EJ = = =l=|/=/=/=/=/=] = 10 
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MEAN. | 8°5 | 8:4, 9°1] 9°3 | 9:4 | 8-9 | 9°2 | 9:2 | 8-9 | 8°8| 8*8 | 9°2} 9-1 | 8°7 | 8-7 | 9-1 | 8-5 | 8°6 | 8:3 | 8-0] 8-1 | 8:7] 86} 8:5 88 
| 


| 
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172 FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. JANUARY 1899. 
i "Dem saratare On and Wet Bulbs. 2 Amount of Cloud, 0 to 10. 
wl? Bd 2 Max.| Min. ee ee ee 

gh i 10h ) 1Qh 14h 16h QIh 29h | “7 gh | 10h | J4hb | Q]n | Q9h 
~~ | Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. 

1 | 34:4 $3°9/37°3 35:1] - - |41°8 36°38) - — |40°0 36:2; 40°7 36:4] 41°9| 32:1] 486] 28°6 6 6 6 8 8 

2 | 39°5 35:8 | 38-4 35:9 | 40°0 36°9| 41:0 37:9} - — |85°7 34°7| 84:7 33°1] 41°3 | 33:5] 57:2) 30:8 7 U 8 1 1 

8 | 86-9 36°5| 38-4 37°4/ 41°1 38-4 | 42:4 37:2] 38°38 36:9 | 46-2 45:2 | 47:3 44°8] 46-0 | 23:0) 49-4] 29:0] 10 8 ye Ko) 8 

4 | 40°9 88°9| 89-8 38°9| 41:0 39°6 | 43:0 42:1 | 47-1 42:7 | 42°9 37:9) 43:5 37:8] 47°9 | 388-6] 48:0) 35°07 10} 10] 10 8 7 

5 |40°9 35:8 | 398 35°3 | 39°7 36-7 | 38:2 36-2 | 37-0 35-4 | 34-5 328 | 34-7 32-7] 43-6/ 33-0] 48-6] S21] 6| 3] 5] O| Oo 

6 | 885 36:3) 41-0 38-0 | 42°7 40:7 | 41°8 39:4 | 39:3 37:0] 36°7 35°5 | 87:7 36:4] 44:9 | 29-7] 48:3) 26-6] 10] 10 9 1 2 

7 | 80°3 29:5 | 29-3 31:9 | 31:0 30°0 | 34:9 32:0) - - |43°8 39°! | 44:0 89°9]43°9 | 28:0} 53:0} 24:6 4 4 2 ¢) 9 

8 | 44:9 40°8| 44-2 40-9] - - |446 41:9) - — |48:2 44:7) 49°6 45°91] 49-7 | 29:3] 52:6} 30°77 10] 10] 10}; 10] 10 

9 | 46:0 42°1| 46:3 41:9! 45:9 42°8 | 45°2 41-2 | 42-0 40-0 | 42:4 40-8 | 42°0 40°7]53°6 | 41:0] 57:9] 39-9 8 95 On Salo 9 

10 | 43°3 41°3 | 43°9 39-6 | 43°1 40°9 | 41:9 40:2 | 42°7 40°6 | 41:2 38:7) 41:0 38:1] 46°8 | 38-2} 51°7| 35-0 3 4] 10 5 3 

1 38:1 87:1 | 366 35°9 | 40:0 38°5 | 38-8 37-7 | 38:0 36:9) 37:9 36°8 | 38°3 37:3] 42:2 | 35:0} 50°9| 34°07 10] 10] 10}; 10] 10 

12 | 36°9 35:5 | 37-0 35°35 | 38°7 36°9 | 37:2 36:4 | 37:0 36:1 | 40°8 38:2 | 42-1 38°6] 42-0 | 85-6] 52:9] 32:0} 10; 10) 10) 10) 10 

13 | 89:0 36°3 | 40-0 37:0 | 38°6 36:9 40°7 37:7 | 40°7 37°6 | 42°38 38:7 | 42°1 38:5] 44-0 | 36:2] 46:8) 33:9 6} 10; 10 3 6 

14 | 40°1 38-0 | 39°8 38°5 | 42°3 40:0} 42°5 402) - — | 44:0 38:9 | 43°8 38°9]45°7 | 36:6] 50°8| 32:0} 10] 10 9 1 il 

15 | 36°8 35°4/ 36°8 35:0) - - |37:°7 361) - — |386°0 35°8 | 36°9 35:8] 44-2 | 32:1] 51:6) 31-6} 10} 10; 10) 10} 10 

16 | 48:0 41:0 | 34°3 33°5 | 35:0 33:8 | 33°8 32°1 | 33°9 31:9 | 32:8 30°8 | 31°6 30:2] 46:9 | 30:0] 49:6) 30:07 10) 10] 10 5 2 

17 | 34°9 32°3 | 34°7 31°8 | 85°6 32-0 | 86°8 33-0 | 33°8 31-9 | 30-2 28:9 | 80-9 [29-5]] 37-4 | 29:1] 53°6 |) 24:7 2 4 6 6 7 

| 18 | 38:0 26:9) 35:7 35:1] 37°8 37:2] 38°3 38:0 | 43°1 42:9 | 45-7 45:4 | 45-4 44:8] 47-9 | 29:6] 48:0) 276] 10; 10} 10) 10] 10 
|} 19 | 42°9 41:9} 41°8 40°4 | 42:0 40°7 | 42°9 40:2 | 41:1 39°7 | 43°5 42:0 | 44:9 42°19 45:7 | 88:9] 55°3) 32°1 8 | 10 ey 2 9 
| 20 | 41°7 38:9 | 42:0 39:0 | 43°5 40°38] 43-0 40-7 | 40°0 38:5] 39:9 37:9 | 39°7 37:8] 45:0 | 37-0] 61:0} 34:0 7 0 109) 0 8 
| 21 | 38:7 37°7|38°7 37°71 39°2 38:2} 40-4 39:0) - — |389°8 39:1| 40:9 39:9] 41:2) 37:0] 57°8| 86°37 10) 2 8 8} 10 

22 | 39:0 37°8| 39°6 37°38) - — |388°8 869] - - | 86°9 33:9 | 36°9 33:°2]421| 35-2] 56:7} 3667 10] 10; 10] 10 7 

| 23 | 32:0 29°9| 33:1 31:0 | 86°6 33:7 | 36°3 33°6 | 35°9 33-1 | 27°9 27:1 | 27:2 26:8] 40-2 | 27:3] 71:4] 271 3 4 2 0 0 | 

24 | 29°3 29°3 | 28:2 27:7 | 33:0 32:0 | 35:1 32°1 | 33:9 32:2 | 29:0 28:2 | 27-8 27:°3439°7 | 24:1] 71:8} 20-1 5 0 i 0 0 

25 | 26:0 25:2} 26°7 25°8 | 32:1 29°8 | 38°8 32:2 | 37:2 32-2 | 32:4 28°8 | 33:2 29°6 | 39-9 | 23°5 - 179 2 2 0 6 8 
| 26 | 37°9 32:9 | 37:5 33:2 | 88°8 33°7 | 38:2 34:7 | 37:1 33°8 | 32:2 30:2) 83°5 31-4] 39-1 | 30°8] 60°6| 24:9 6 7 7 $) ) 

27 | 24-9 24°6 | 25-9 25:0 | 80°8 28°8 | 33°6 31:6 | 31-2 29-7 | 26:2 25-2) 26-1 25:0] 35:2] 24-0] 52:0; 17:8] 10] 10 0 i 7 

28 | 24-9 23-7| 26-3 24-7 | 32:8 29-9] 34-8 32-1] - — |33°7 31:3 | 33°7 32:2] 34:8 | 21°8 = 16°77} 10} 10 6} 10] 10 

29 | 35°0 34:1) 35°7 34:7 | - - |42°4 393] - - [35:1 33°7 | 33:2 34:7] 42°5) 31:7] 64:7) 29-0 8 4 Ce Oe 1@ 

| 80 | 35°2 34:2 | 35:2 34:4 | 36°9 35:3 | 37:9 36:0 | 387°7 33:9 | 36:0 33°1 | 35-9 32°5938°8 | 33-6] 64:8; 29°0}] 10; 10} 10] 10} 10 
| 81 | 339 32:0 | 34-7 32:2 | 36°8 32°8 | 37°'8 34:2 | 36°6 35°0 | 35°5 34:7 | 34°9 34°2]38°8| 31:1] 45°6) 29:0} 10} 10; 10) 10 7 
ee 36°9 35°0|36°7 34:9) - - |389°4 3867] - - | 87-7 85:6) 37-9 35-7 | 43-0 | 32:5 a 29°34 7:8 | 7-7 | 7:5 7-0) 6r7 

STEVENSON SCREEN. FEBRUARY 1899. 

/ Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. 
} 1 | 81-1 29°9 |} 33°5 31°6| 37:0 33°6 | 38:0 33:9 | 37°38 34:7 | 84°7 32:2] 31°7 31:9] 38-9 | 29:0] 67:4] 28-4 4 6 3 2 2 

2 | 27-2 26°8 | 26°5 25:9) 32°7 30:1 | 34°8 31°7 | 35°8 32:2 | 32:2 30°7 | 31°9 30:6 | 38°6 | 24:9 - ig 1 1 7 8 8 

3 *| 82:9 31°9 | 33°3°32°2 | 35°38 32-9 | 37°9 33:0 | 37:0 32°7 | 35:2 31:9 | 35:1 31:6] 37:7 | 80°3] 46°8| 26-17 10] 10 9} 10] 10; 

4 | 25:9 25°1 | 27:9 26:0} 32°3 29°6 | 34:9 31°9| - — | 26°9 25°5 | 29:7 27-7 | 36:3 | 22°5 - 17-94) LOR) 20 7 0 9 

5 | 29°9 27°7| 3802 27:9) — - |34:7 31:0] - — | 34:2 31:8 | 33:8 29°71 37°7 | 27-6] 64:7 | 21-7 3 3 9 0 2 

6 | 36°3 32:1 | 36-2 32:2) 37°9 33:5 | 385 34:0 | 39-7 35:2 | 36-3 33-9 | 36-1 33:9] 40-2 [34-0] — 2217 10; 10] 10 6 6 | 

7 | 385 36°0| 89-2 36°2| 42°8 38°6 | 42-7 38-8 | 41°8 38°5| 41°6 39-7 | 41°5 39°6] 46-2] 31-0 70:0) 26:2] 10) 10 9 | 10) 10 

8 | 44°38 41:2] 45°1 42:1) 45:8 48°7 | 47-9 43:01 47-7 42°7 | 42-7 41:2 | 42-2 40-2] 49-0 | 37-4 - 30°67 10} 10 7} 10} 10 

9 |43°7 41°9 | 43-9 42:5) 47:0 43:9) 47-7 43°5 | 45:1 41:8 | 48-1 41°7 | 42-9 41-7] 47-9 | 39°8 - 36:9) 105) 10) | LO) Os ato 

10 | 42°9 41°6| 41-9 40-9] 41°9 41:1 | 42:1 41°7 | 42°3 41:8 | 46-0 44°8| 46-2 44:3] 47-2 | 39-0 - 82°21 10} 10; 10; 10] 10 

11 | 46°8 45:4) 46:9 45:2] 47-9 45°9|50°6 46:7) - - |49°9 45:6 | 48:5 44:3] 50°6 | 43°3 - 41:0} 10} 10 9] 10 9 

12 | 4471 42°9| 44-2 43°7) - - |44°6 42:9) - — | 48:3 42:2 | 431 41-2] 49:0} 41°7 - 40°83} 10] 10 9 7 9 

3 | 44:9 40°7| 45:9 41°2| 46°7 42-1 | 48°7 43-9 | 45-7 43-0 | 44-7 41:3 | 44:5 39-6 | 48:9 | 35°8 = 31:0 9 8 @) XO 3 

14 | 40°2 38°7 | 41-9 40°6 | 43°1 40°7 | 45:9 41:0 | 41-0 38:9 | 45:1 39-8 | 45-2 89-7] 47-1 | 39°0 - 3657 10} 10 9 9 9 

15 | 44°0 42°3)| 44°3 42-2] 44:8 42:3] 46:0 41°9 | 43°8 40°8 | 40°5 38:9 | 39:7 38:6] 46-9 | 38°7 = 39°47 10} 10 le 3 8 

16 44°2 39°1 | 44°7 40°8| 43:0 42-0 | 44:0 434 | 44°9 44°1 | 46:0 45°3 | 46:2 45-5] 46-7 | 38°8 - 34°6 9) 10>) LO) “TON to 

17 | 47°7 45°0| 47°7 45°3| 46°6 45°6 | 46°8 45°9 | 46°0 45°7 | 44:6 43°9 | 44:2 43°7 | 48°3 | 43-4 - 35°07 10; 10; 10} 10] 10} 

18 | 41°2 40°1}.41°2 39°7 | 40°7 38°8| 39°9 38:7) ~ — |39°5 38:0 | 37:9 36:9 | 44:3 | 37:0 - 39°33] 10}; 10] 10 9 2 

19 | 31'1 380°6 |[32°0]31-4]|_ - — |43°8 40°71; - — | 31:2 30°8 | 30-7 30°3] 49-1 | 29°6 - 27°0 0 0 2 0 0 

20 27°1 26:7 | 29°5 26°7 | 36°7 32°9 | 44:0 39°8| 45-9 38-0 | 42:7 36:1 | 40°6 35°6| 46°6 | 25-4 - 19°9 0 0 0 9 8) 

21 44:0 38:6 | 44°9 38°9| 46:0 39°9| 50°6 42:7 | 49°38 41°8 | 42:3 37:9] 37-6 35:0] 50°8 | 37:0 - 32:2] 10 9 7 6 5 

22 80°7 29°9| 86°7 33-9 | 43°8 37:9 | 46°0 39°0| 47-7 40°0 | 33:5 32-0 | 31-9 30:9] 48:0 | 29°5 - 24:2 0 0 0 0 5 

23° 80°9 29°8 | 85:1 32°7 | 42°9 38:9 | 46°3 40-0 | 47°1 39:9 | 40:2 36:1 | 37:0 33:8} 48-1 | 29:3 - 23°8 2 0 0 0 0 

24 | 80°3 293 | 34:2 31°6| 40°9 37°8 | 43-7 40°0| 45°7 41:8 | 34:1 33°3 | 34:2 32°9] 46°3 | 27°1 - 22:0 2 2 2 0 0 

25 | 82°5 31°6 | 35°8 34°2| 43°8 40°8| 501 431) - - | 34:0 32°2 | 31:9 31:0] 50°7 | 27:2 - 24°5 6 5 0 0 0 

26 | 27°9 27°1| 80°6 29:3) - - | 42°35 386) - — | 33°9 32:2 | 30°2 29:3] 43:9 | 25°6 - 19°9 0 0 0 0 0 

27 = 25°2 24°6 | 30°8 28:9 | 38°9 34:9 | 43-1 39-1 | 44:2 40:0| 40-8 37-9 | 40°6 38:2 | 44:9 | 23-0 = 176 0 0 0 2 5 

28 | 41°7 39°6| 41:9 40°0| 42:0 41°1 | 43°6 42:9 | 44:8 44:0] 47-6 47:2 | 48-2 47-2] 47:9 | 37-0 - 8417 10] 10}; 10; 10] 10 

MBAN. 86°7 34:9) 38-1 35°38) - - | 436 39°77; - - | 89:5 87-3|38-7 36:6] 45°6| 33-0] - | 28:7] 66 | 66] 62] 6:0] 61 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 173 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. MARCH 1899. 
Temperature—Dry and Wet Bulbs. — TBlack/Radn, | Amount of Cloud, 0 to 10. 

5 Max. |Min. |yarb,| Min eS 

gn 10h 12h 14h Jen =| 9 Qin 20h : “7 on | yon | 14h | 27h | Qan 
SS ee eet en ee ee ee eee ee | —— es eee ee = = So 

Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.! Dry. Wet.| Dry. Wet. Dry. Wet.) Dry. Wet. 

1 |47°7 46°6| 49°9 46:8] 49°4 46:0 49°6 45°6| 48°9 45:2) 49°0 45°3| 47°9 45-9] 53-1 | 43-1 - 446] 10 Se LO Pe) LO 
2 | 48:8 47:1| 48-5 46:8] - - {49:9 46:0} - —- | 45°9 44:7 | 46:2 45-1] 50-1 | 45-0 - 44:8] 10; 10} 10} 10) 10 
3 |45°5 41°6| 45:5 41-7 | 45-2 42:0] 46-9 42:3] 45°8 42:2 41:3 39-7 | 39-9 38-7] 47-3 | 40-0 - 39:0 8} J0 4] 10 7 
4 |33°7 31:9! 35:6 31-6| 37-9 33:3 | 39-6 33°3) - = | 34:2 32-7| 34:2 32-7] 42-0] 31:4 = | 29-1 5 6 5S jako) allo) 
5 |363 36:0) 36:9 363} - - |39°9 38:7] - - | 38°7 35:9] 39-1 36-2] 42-2] 31:8 - 313] 10 9; 10 6 7 
6 | 39°3 37:9] 40°6 39:2] 42:8 41-3] 41-8 39°8 | 42:0 39-9 | 40-9 39-7 | 41:3 39-7 | 43-1 | 37-4 - 35°} 10] 10] 10 By | ak) 
7 |41°0 39-1] 41-2 39-7] 40-8 39-4 | 40°6 39-0 | 43-9 39-9 39-2 38-2] 39-1 38-0] 43:0 | 38-0 - 35°1 i} il) |) UO 8] 10 
8 |37°7 37:1) 38-9 38:1] 41°8 39-9 | 42-2 39:9 | 42-9 39°6 40-7 37-0/| 39:9 36:9] 43°3 | 33°3 - 29:3} 10} 10] 10; 10] 10 
9 |36-9 36:1] 38:2 37:2] 40-2 38:9] 40:3 38°8| 40:8 38-7 | 41:7 39-9| 40-7 39:6] 42-0 | 34°8 - 34:3] 10; 10} 10) 10; 10 
10 | 42°5 40-9] 43:8 42:0] 45°3 42:0 | 43-8 42-7 | 45-8 45-0 | 50-0 47-6 | 48-2 47-7] 51-0 | 36:3 - SU] TO) TO |) a) aie) al) 
11 | 48-9 47:5 | 47-7 46°6| 47-6 46-7| 47-9 47-1| - - | 47-4 46-6/ 49°3 46-3] 49-6 | 45:0 ~ 39-2) 10} 10) 10) 10) 10 
12 | 45:1 40-7 | 45°8 41-4) - — |47:2 41:9] - - | 43:5 41-3] 43-7 42-0] 50-7 | 39:2 - 34°] 8 8 7 6 4 
13 | 45:0 44:5) 45-9 45°6| 48°7 47-9] 48:5 47-7 | 49°5 47-7 | 46°8 45:9 | 46:3 45-7] 49-6 | 42-0 - 39:0] 10] 10} 10} 10) 10 
14 | 46-7 45°7| 46°3 45:9] 47:8 46:9 | 48:0 47:7 | 49°3 47°8 46-2 45:1) 45:8 45-0] 49°6 | 45-0 - 44-8} 10) 10 9} 10 5 
15 | 45°6 44:7 | 45:9 44:9] 45-9 44°8 | 46-0 44°6 | 46-1 44:2 | 45-1 43:2} 45'1 43-2] 46-7 | 44:0 - 43°83] 10; 10} 10} 10}; 10 
16 | 36-9 35°4| 42°2 40°3| 49:9 46:0| 53:0 49:0 55°6 50:0 42:0 40:9] 40°8 39:3] 56-7 | 31:2 - 28:1 0 0 0 0 0 
17 | 35°9 34-9) 39:1 37-9] 51:9 46:9|53°8 49:0| 54-6 49°6 43-7 41:9] 44:0 41:8] 55-6 | 32-0 - 28-1 ne!) 0 i |) 20 
18 | 37-8 34:0} 38°5 33:3] 40°8 34:2] 40-4 34:3) - — | 34:1 31:2 | 34:8 30°9 | 44°3 | 33:3 - 30°3 7 6 9 5 7 
19 | 365 32°4| 38-1 32°99} — - |39°6 339| -— — |30°6 28-9] 30°77 28-2] 40-4 | 27:3 - 24:9 9 9 i 4 5 
20 |31°8 28:4) 34:9 30°4| 36°7 32:5 | 36:9 32-9 | 37:3 33-5 31-4 29-9 | 32:0 29-0] 3877 | 25:5 - 20:1 6 8 8 6 6 
21 | 34:2 30°1| 32:9 28-6 | 35°1 29-7 | 36:2 31:2) 33-8 31°5 | 30:2 28-3 | 28:7 26-6] 37-0 | 26:0 - 20°8 2 4 7 6 6 
22 |30°3 27:3 | 32:0 28:9] 34:8 30°4| 34:4 28-4 | 34-9 29°8 | 28-2 26:9 | 27-5 26:3} 34:9 | 21-9 - 16°7 Hi 4 1 1 
23 | 28°8 26°7 | 29°8 26°8| 87°5 32:1] 37:9 32:9 | 37-8 32-2) 28-5 27-3 | 28-2 26-1] 40-6 | 20-2 - 15:0 Tall ole D 0 0 
24 |28°7 26°2/31°5 28-9) 39°1 32:4) 37:2 35:1 | 33:3 32-2 29-7 29-0 | 28-4 28-0] 41-4 | 19-4 - 13°7 he 8} 10} 10 
25 |32°8 32:0| 33°5 32:2/ 385°3 32°9/35:4 34:5] - - | 34:8 33:9 | 34:3 33-0] 39-0 | 26-9 - 25:2] 10] 10) 10 8 9 
26 | 366 35:3] 38:6 366; - - |40:-4 38:4) - -—- | 37'8 87:2] 386°6 36:1] 41:2] 33:3 - 250) |e ON eel ON eel ON Os aelO) 
27 |42°7 41:9| 44:1 43:1] 46°5 45°6| 51:9 48-2] 47-2 45:5 | 47-3 45:7 | 47:0 46°8 | 52°7 | 35-1 - 37°07 10) 10 Si) 404) a 
28 | 47:0 45°5| 48:0 46:0] 50:9 46°5| 47-9 46°6 | 50:4 48-2 | 47-2 45°3| 47:1 46°14 54°6 | 45-0 - 42°38; 10. 10; 10) 10} 10 
29 |46°3 45:0] 47:4 45:2] 48°8 46:0 /51°9 46-7 | 52-4 47:1 | 48-0 44:9 | 47°3 45:1] 53-9 | 45-0 - 44:0} 10] 10 “| lt) 7 
30 | 39°7 36°6| 40°5 37-3 | 43°3 38-4] 45-8 39:9) 44:9 39-8 | 42°9 39:7 | 44:0 38-9] 48-4 | 36-2 - 33°9 9 dl 9}; 10} 10 
81 | 385 37-4] 38:3 37:5 | 40°0 39°5 | 41°8 40°6| 4171 40°6 | 44:1 43:7 | 45:0 44-4] 44-2! 36-0 = BO el On| LO PaLON SLO 0 
MEAN.| 39°5 37°6/40°6 38:4) -~ - |43:8 405) - - | 40-4 38-6] 40-1 38:4] 46-0} 34:9 - 382-4] 77 | 81) 80] 76) 79 

STEVENSON SCREEN. APRIL 1899. 

Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. 

1 | 50°4 49:3) 51:2 49°9| 51-8 50°1)51°9 50°55} - —- | 47-9 46°5| 47:2 46°3]53°6 | 44-1 - 44:0} 10/ 10]; 10 7 8 
2 |44°6 44:4/45:3 449) - —- |47:8 47-4] - —- | 48-9 48-4) 47-9 47:7] 49°8 | 43-0 - 43-5] 10] 1 LON On Lo 
3 | 48°9 47:9) 49:0 48:3) 50°7 49:9 | 50-9 48°3 | 50-1 46:5] 46°6 45°0| 46°6 45°37 51°6 | 46-0 - 45-4] 10] 10 Oy iy), 10) 
4 |50°5 48°7 | 50°5 47:7 | 50°5 46°5| 47:4 44:5 | 49:4 43-9] 47:1 42°6| 46°5 42:3] 52-0 | 44-0 - 459 On ee LON PON SO! | S10 
5 |46°9 42°71] 47°5 42:3] 44:8 48:1] 45-9 45:0] 46:9 43-2] 43-9 38:7] 43:5 38:3] 51:0 | 40:9 - 39°6 9 Selo 4 3 
6 |42°5 39:9| 41°9 39°7| 49-4 43-6 | 47-2 42:9| 44:1 42:0 | 42°9 39-4] 45°5 40:9] 50:0 | 38-1 - 34:0 8 9 9/ 10] 10 
7 | 40° 38-9 | 42°3 39°8| 42-9 40-1 | 42:3 39:9] 44:9 40:9} 39:3 37-9| 39-2 37-8] 45:9 | 37-0 - 369] 10} 10} 10 7 5 
8 | 39-4 36:9| 40°3 37°4- 44:3 38:5 | 45-4 389°9| - — | 41:9 38:9] 41:9 391] 47:1 | 33-0 - 295 7 7 6 3 3 
9 | 42°5 39:9) 44-4 41:2] - —- |45:4 41:7} - — | 42:9 40°9/ 41:9 40-0} 49:3 | 34-0 - 29:0 5 4 Se LON | ELO: 
10 | 42:9 39°5 | 43-4 39:9] 46-9 42-1 | 43°5 40:9] 45-9 41:4) 36°9 35°5| 38-4 35°87 49-0 | 35:7 = 355 7 8 7 2 1 
11 | 39°0 35:2) 41:4 36:0| 42:5 37-6 | 43-4 37-7] 44:9 39°3| 34:0 31:0] 33:9 30-9] 45:2 | 33:3] 108-0} 29-0 5 7 5 2 1 
12 |35°6 32°6| 36:3 35°3| 45:3 40°1| 47°8 41:7 | 46:9 40:2] 41:0 38-7 | 42°1 39°5] 50-3 | 28-2] 100-1] 23-3] 10] 10 8; 10] 10 
13 |43°9 39°4/ 448 40:3] 45-1 39-8] 46:1 40-9 | 45-9 40°9/ 44:4 39°8| 43:5 40:9] 481 | 41°0}100°0} 38-4 9 8/ 10} 10 9 
14 | 45-2 40°2/ 47-4 40°9| 49-4 42:4 | 45:4 40°38] 46:3 40°7| 38:9 36:1] 38°6 35°8] 52:4) 39:0] 110°1] 38-1 7 4 7} 10 7 
15 |39°8 36:3| 40°9 87:5 | 44:6 38:1] 44:5 37°38] - - | 37:9 34:6] 37:9 35:0] 46'9| 36:0] 106°8| 32:0 9 8 7 3 3 
16 | 41°5 35:9|423 35°8) - — |44°7 37:5) - 871 52:1} 34:0 29-9] 472 | 31:0} 112-2) 24-1 5 4 7 1 1 
17 | 37°3 33:3/89-5 33:9 | 42°3 35:9 | 43:1 35:5] 41°5 35:2] 35°8 32:9] 31-8 29:9] 44-7 | 29:5 7105°9 | 23:5 5 6 4 5 0 
18 | 365 32:4|39°9 35:4) 44:0 38°5| 43:1 38:2] 37:5 36:4 | 34°3 34-0] 34:9 34:4] 44:5] 25-6] 96:2] 19:7 2 6) 10)" 10) 0 
19 (43:1 399/405 381} - - |431 399] - - | 86-9 35:2] 36:2 34:8] 45:8] 33-9] 84:6] 23-9 8} 10} 10 7 6 
20 | 40°5 36:9 | 42°3 38:0) 45:4 39:3] 47-2 39:9] 48:2 39-7] 387°8 35:0] 36°8 34:°2]501/ 31:0]112°1] 25-6 4 6 5 0 0 
21 |39°3 35°3 | 42:9 38:9] 45-2 41-8 | 43-9 40:9 | 38°5 36-6 | 33-2 31:8] 32:7 305] 47:0 | 28:8] 106-0} 22:0 9 7 8 3 7 
22 | 34°3 322/361 31:5| 43-2 37°6| 469 40°83} - -—- | 42-9 406] 42:8 40:3] 48-0) 24:6]112°3] 17:9] 10 9 il if 7 
23 | 48°5 438:0/49°9 42:0; - - |509 43°) - —- | 465 42:2/46°9 42°8]53:4|-40:9]104:0] 39-0 7 ie i) | iG) ty Ifo) 
24 | 47-9 46:0 | 47:7 45:9 | 50:2 49°2/50°9 49°9 | 52-4 50°5/ 51-6 49:1 | 52-4 48-9] 54:0] 41-91 83:0] 41°5 9} 10) 10 9 9 
25 | 43°9 41:9 | 44:5 42°6 | 46°9 43°9| 47:7 44:5 | 47°5 44:3] 45-9 43-9] 45:9 43:5] 54:0| 43:0] 88:0] 41:1] 10/ 10] 10) 10] 10 
26 | 496 45°3/ 51-4 46:4/ 57-9 49°9| 61:0 49:9 | 60:3 50°5| 51-0 47:9] 48:9 46-9] 63-6 | 41:0} 1149 | 35:9 0 0 3 5 5 
27 | 481 47:0|50°9 47°5| 543 48°5| 53:0 48:9) 51:0 48:4] 47:7 46:8) 46-9 46:3] 55-4) 44-0] 92:8) 41°5 6 ye Ik) aKey || ale) 
28 | 51:2 50°3 | 52°3 50°9| 53-1 51°9| 52:0 51:4 | 52:4 51°8| 50°0 48:5] 48°6 46°8 | 56-9 | 45°9]7100°0| 45°97 10) 10] 10] 10} 10 
29 | 37°8 36°8| 38:2 37:5| 40:7 88:9|39°9 388:1| -— -—- | 38-0 35:5| 37:5 34:9] 48-9) 36-6] 78:2) 381] 10] 10] 10 4 4 
80 | 42°4 37°9| 45:3 37:9) - -—- |486 40-4) - —- | 40-9 37:0} 39:9 36:2] 50:3 | 30:0] 125-0) 24:0 5 i e 6 3 
/Mgan.| 48°2 40:2) 44:3 40°38) - - |47:0 426) - —- | 42-1 39-6} 41-7. 39-2) 50:2) 36-7 - 33°51 76 | 778/82 | 68) 6:4 
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STEVENSON SCREEN. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. 


MAY 1899. 


Amount of Cloud, 0 to 10. 


_ 
OUL WNW CHOMONIA Cre whtwre 
corer ero1 or1ro1o or 
OMe COL = 


at ed ed et 


See es £ ‘i 7 Black Radn. 
gh | 10h 12h 14h 160 21h a ae 10m | 14m | ai | 22h 
ry. Wet.| Dry Wet. Dry. We. Dry. Wet.| Dry. Wet. Wet. | 
37°9 37°0 | 394 38°3]40°5 39°8| 42°6 41-7] 4451 42-9 41:2 45:3 61:°3| 28:5] 10] 10] 10] 10] 10 
45° 42°3 | 47-3 43°3| 47-9 43-8] 48°6 43-1] 48-9 42:9 39°0 51:0 104-6} 39-1.) 9: | 88 [oo | Mae 
38°9 | 45°5 40°2| 49-9 41:8 | 50-2 42°9/ 59-1 43:7 37-0 53:9 118°9| 26-7) 3.) °5.|/* 06 | alee 
40°3 | 46°6 39-4 | 51:5 42°8| 54-6 45-1] 56:8 47-8 421 58:9 1266|| 22:0] 0 | 0]: 4 eg 
42°3 | 50-0 42°7 | 53-2 44:7 | 54-8 45°6|57°8 48-4 41:9 58-2 1123 36:9] “1, || 11) 92 RON 
41°9|50°5 44:4] 55:0 47:2;59°0 502/ - — 43:9 611 107-9) 25:14 (0'|) 0) | ay) Sa 
443/519 468| - - |57:°9 503| - - 42:9 590 1089] 27-41 ©}= 0] ~ 1) s0ne 
46°3 | 54-0 46°8 | 60-9 50°8| 63-5 52-1] 65-1 52°3 47°5 65°9|34:6]114-6| 26-77 0] O| O}] O}| O 
46°4 | 56-4 48:0|57°8 49-9 | 60°8 51-0] 62:5 51:7 45°9 63°5 123°9| 289) 7 | -8 |) (55) Stolle 
458 | 48-9 47:1]50-7 47°8| 49-9 47:0] 50-9 47-4 47-4 51-0 83:0| 44:0] 10] 10] 10] 10] 10] 
46°8 | 48'S 46-9] 51:9 48-6 | 52:7 48-2| 57-9 50-8 45:1 58°3 1082] 44:4] 10] 10] 10] 10] 10 
44°6 | 51-4 46-6 | 54°1 48°5 | 54°3 48-7 | 54-9 48-1 44-3 57°3 113°0| 39:0] 6] 6] 71} 10] 10 
43°3 | 45-9 43-91 47:8 455/491 46-8] — - 44°6 49°7 68-0 | 41:9 10 | 10) | 10n ano 
425/463 43:6] - - |47:3 450) - - 45:0 51-0 980} 49:2 10'|| 0) aa |e 
46°3 | 52-5 47°6 | 54-2 47-2/ 55:8 48-9/ 55-3 48-0 44:5 58-4 116°0| 2871 8 | WOO! ao E 
45°2] 479 44-9] 48°9 44-9] 45-9 43-8| 48-7 44-9 42:8 73°0| 42:1 10} 10] 10] 10 
44°9 | 49-1 46:0 | 48-9 44-7 | 53-0 46°1| 50-6 44-9 42:0 115:2| 40-7 10. | “7 aiah | ate 
44-6 | 48-0 44-9 | 45-3 43-4 | 42-9 41-2] 41-1 39-9 40°9 60°1) 361 10 | 10-1) Os) ee . 
45-9 | 519 47-6 | 519 46-6] 54-2 47:3] 51-9 47:5 44:1 1120} 36-9 5| 10) 10] 10 
45°8|47-4 45°5/47-1 449/466 443] — - 40-9 59°9| 42-6 10-|» 10. jester} Sto 
7 
40°9|45°9 40-9] - - |48-9 421] - - 39:9 121°4| 28-2 7 | 090 kOe ato 
40°1|501 41:9|50-7 42:0|50°9 427] - - 38-9 1130] 24:9 6] 97.) Ohh ae 
42°9 | 49-5 44-6 | 54-4 47-0] 55°6 47-5 | 55-7 47-9 42-7 1200} 25:0 5 | s5n hems | 
41-9 | 48-3 42-9 | 48-9 42°6| 49-9 43-2| 48-8 42-9 39:9 98:3 | 39-9 10: | 10: op) S10 ; 
39°9 45-9 40-0' 47-8 39-9| 49:0 40-6| 49-3 40-9 40°9 107:1| 29-6 8 | 10. aaron) ae ! 
43°8 49-9 42:7 53-9 45:7| 57-0 48-7 | 52:9 46:8 411 125:0| 23-0 4 | slams 
45°4 53° 46-9 56-5 484/589 503| - - 42-7 117-2] 21-2 1. sos a 
48°6 53°38 489 - - |566 51:7| - - 45:6 119-9} 22-1 6: | a7 ieee 
497 57-9 50:2 60°9 51:1] 63:8 54:9 | 63:0 53-7 47-0 1221] 26+5 ieee 20 
49°7 | 56°6 50°8 55-9 50-9] 56-2 51°2| 56-9 51:8 50:0 101-2] 38-5 9 |) 0: |patony) at 
49°7 ee 50°9 58-9 52-0 | 64-2 54:7 | 60-9 54-0 49°3 117:2| 42-7 9 le ee 
441 49°9 450) - - 534 47-0) -  - 43-2 98°3| 34:4 65 |_7-1 | 6-9 | 6 
STEVENSON SCREEN. JUNE 1899. 
ry. Wet. Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. bv. Wet, 
53°6 | 61°4 53-5 | 69°0 56-9 | 68°6 57-3 | 66-4 56-4 | 59°6 52°5 70°9 122-0| 27:2 91-8 eas 
52°9 53° 52-4) 57-9 54-8| 56-4 52-8|50-9 47:8 47-9 44-2 61:9 123°6| 37:0 9} 10| 8 
50°3 | 54-4 40°3| 55-0 49°5| 50-9 49-4] —  — 0 50-7 56:3 TS | 27) 9} 10] 10] 10 
52'1 | 528 52-4) - - | 56-4 54:9| - _ |53:3 51-9 56-9 801} 46:0 10} 10 [10]| [10] 
51-9 | 53°7 52°3| 58-2 54:91 55:3 53-0| 54-7 52-4| 53-7 51-9 59-0 1114] 46-1 10 | 10 | 48) 20 
52-2 | 55-9 53:3 | 61-2 55-7 | 62°5 57-4 | 63-6 57°8| 55-5 53-2 | 54: 64:7 1215) 45:6 10°} 7g 
52°9 | 59-8 56° | 62-9 58-7 | 648 60°3| 66-0 59°6 | 56-0 53-4 | 53-9 51-6] 67-6 122°0)| 423/116 | SG) Glee 
53°3 | 57°3 54:3 | 62°8 57-4 | 64-9 59-9) 65-0 59-9 | 59-7 56-7 | 56-5 67-9 1311| 43:8] 10} 10] 6| 2 
55°1 | 62-9 56°8 | 68-0 60-9] 70-9 62-2| 71-9 62-9|60°8 55-9 | 57-1 728 1239 33:5] 0] 0} 1) 0 
56°4 | 59-1 55:9 | 62:5 57-7| 62-4 57:4] — — | 55-8 52°8| 55-1 65°3 1244) 346) 71 4 | a5 Ona 
559) 58-0 55:0) — —- |66:9 60:3) - - | 58-2 55-4| 56-9 68°8 121°6| 456] 9) 5|* 2) a 
52°9 | 58:1 55°5 | 60-9 57-0 | 64-2 58-9 | 68-2 60-6 | 61:5 56-9 | 58-9 70°7 120-3) 865] 9 |) °2 ||) sags 
54°9 | 63°9 55°7 | 67-5 57-6 | 71:3 586 | 75:5 58-9 | 62°5 56-5 | 60-2 76°5 1281; 85:71 ©) 0) ea0 sem 
56°9 | 67°1 59°6 | 70°9 59-6 | 72:2 62°3| 69-5 61-0 | 63-2 58°3 | 63:3 73°5 125:9| 344] 0] O}] 3] 9 
cs ee 59°4| 70°5 58:1| 71-0 59-0| 68-9 60°5| 57:4 55-41 56-1 72°6 123-11 875) 0) “1 \OMOleS 
54°2 | 60°3 56°0 | 63°9 58-0| 68-0 61:3; 70-4 61:51 59:5 55°9157-5 54°51 73-1 123-2} 36-07 10} 10! 0} 0 
56°2 | 60°2 56°3|61°8 565/630 58-1) - - |58-2 54-9|58-7 55-2| 66-4 119-0] 41:3] 9] 8| 10] 10) 10 
55°4)57°0 So‘1] - -— | 57°6 568) - - | 52-7 49-7| 52-2 4951588 753| 475] 10| 10] 10) 10) 10 
50°9 52°6 51-0 | 553 52-6 | 56-1 52-1] 57-3 51°5| 53-1 49-4 47-9 | 58-0 98-9} 432] 10} 10] 10| 6 
51°9 | 56°9 52°6 | 59°3 535 | 57-8 53-4| 55:0 51°81 53-5 51:3 51'5 | 60-0 112-1} 88:0] 8) 5 |: Ov etonr amg 
59°6 | 66-9 60:3 | 68-9 60°6 | 69-5 60°9| 64:3 59-4 58:9 57-9] 70-0 127°9| 453] 9] 9] 8] 10] 10 
57°4 | 60'1 57°6 | 61°8 59°5| 63:3 60°3| 638 56:8 53:9 58:5 | 65-0 81:0| 44:1] 10} 10] 10] 10] 10 
55°3 | 616 55°5 | 63-4 56-5 | 59-4 55-0| 57-7 54-6 53-2 53-2 | 65:4 117°7| 473) 9) 9-10 Io eag 
ae 60°2 51:2 | 57-9 51-0) 58-4 Bl-4] -  - 50:0 47-9} 61-0 125°5| 482] 8] 7] 10) 7 
621/685 621) —~ = 1549 6397) 2 _ 54:9 54°6 | 57-0 72°3| 35:9] 10] 10] 10] 10] 10 
54-0 | 57°7 54-6 | 62-1 53°0| 63-7 54°3] 63-9 54-3 49°6 47°91 645 124°3| 479] 10‘. 81) see 
50°7 | 57-7 53°0| 61-9 55°7| 59-4 54:3] — — — 561 563 | 63°3 130-4| 314] 7| 7] 10] 10| 10 
577 | 63:0 57°5 | 63-5 58-0 | 63-8 57°3| 64-1 57-9 56'1 56:0 | 66-6 1009} 49:4] 10] 10] 9] 10] 10 
56°9 | 58°3 56-0 | 58°5 54-3 | 55°5 52-0| 59-2 52:5 49°5 21 62-2 1222] 475] 7| 9] 10| 9 
51°2 | 53-9 51°2|59°5 54:1) 57-5 53-4| 60-4 53-8 49°5 62:3 120°5| 38:8] 10] 10} 9] 10] 10 
54°1/58°9 548] - - 1622 566] - — 53:3 114:8| 40:5] 7:8 | 7:2} 69 | 6:9] 67 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 175 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. JULY 1899. 
| < . ‘loud, 0 to 10, 
Temperature—Dry and Wet Bulbs. © prot nwa Amount of Cloud, 0 to 
Max.| Min. Bulb. | Min 
gh 104 12h 14h 16h 21h 22h fa Peo 108 | 14 | 21h | 22k 
Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. | 
1 | 56°9 53:2 |56°8 53:°9|57-5 54°9/57°8 54:9] - — |54°7 538°8| 54°6 53°7158°0| 51:2] 81:0} 441} 10; 10) 10; 10] 10 
2 | 55°1 53°7| 56:0 53:7) —- - |57°9 54:2] - — |56°8 52:8] 56:71 52°7959:8|52:0f 95:0) 4547 10) 10) 10; 97] 10 
3 | 58-7 54°7 | 57-1 53°5| 59°8 54-9] 60-8 55:0 | 60-2 55:1] 56-2 52:8] 55-2 52-2] 61-4 | 54:1] 107-0] 46-0} 10| 10 Dy Gi 10) 
4 | 57-2 52-2 | 58-1 52°8| 60-1 54-0] 61:8 56°5| 63:7 56°5| 58:1 55-1 | 56-2 5291699 | 54011195] 46:31 10] 10 Sales 4 
5 | 63-1 57°9 | 64-9 59°5 | 638 59:1] 64:8 60:7 | 66°7 61:7 | 59°8 57°71 57-7 56-5 | 69-9 | 52:0] 128-9| 43-1 8 8 7 9} 10 
6 | 61:2 57-9| 61-7 57-7] 65:7 59-7 | 66-9 59-3| 65-7 59-0| 58-7 55°0/ 58-9 55-8] 67:8|55-9]1232| 400] 4] 4] 7 4] 5 
7 {57-7 57-3 | 58-7 58:0) 58:8 57-8] 59-1 58:2 | 59-8 58°9| 57-9 57-7 | 57-9 57-5] 605 | 56-1] 72:0] 44:8] 10] 10] 10) 10} 10 
8 | 55°6 53°6 | 58:3 55°0| 58-8 54:6) 61-6 54:3) - - | 52-7 48-8| 52-0 48-5] 626|51°6|116-0| 47-2] 10} 9| 10) 3] 5 
9 | 59-4 574/589 57-0) - - [59-9 58-0) - - | 55-1 541/547 53-6] 62-5 | 46-8] 948) 348] 10] 10] 10/ 10| 10 
10 | 57°7 53-7 | 59-9 54-9 | 629 56-2] 65-0 57-7 | 62-9 57-1| 56-1 51-9| 53:8 508] 66-0/461]135-0| 353] 8, 8| 6| 8] 9 
11 | 56:4 52-1 | 58-1 52-6 | 62:0 55:7 | 63°3 56:0| 61:3 56°5| 56°38 54:0| 55-8 54:0] 63-9 | 52-2] 1220] 42.6] 10] 10] 10! 10] 10 
12 | 55° 53°8 | 55-7 53°8| 55:5 54:0] 58-3 56:1 | 59:7 57°6| 55:9 55-5| 55-2 54-7] 61:2 | 54:0] 79:2] 52:9] 10} 10} 10] 10] 10 
13 | 57°0 53:7 | 59-2 54:3} 60:0 54:0| 64:7 56-0| 64:0 57-0] 56:2 53°9| 54-9 53-9] 65-1 | 52-8] 1223 | 52-1 3 4 6 SH ao) 
14 | 55°9 55:3 | 58-1 563 | 56-8 55-7 | 61:3 58-6 | 64:7 57:9] 57:1 531/561 52:6] 65-9 | 54-6] 126-0) 53:0] 10 9 7 7 8 
15 | 57°3 54:4) 586 55:3 | 62:1 56:9] 59:9 56:3] - - |54:7 52:2) 53°3 51°6 | 63°5 | 53:1] 123-0 | 49°6 | 10 9 7 2 6 
16 | 601 56:3/61:2 56:9] - - |57°5 55:4] - - |57:0 55:9) 56°2 55:2] 63-4 | 52°97] 122:0| 47-8 6 6}; 10) 10 9 
V7 | 55:5 54-6 | 57-2 56-2 | 60-7 57-9] 61:9 58-6] 60-7 57:8 | 58-1 56-7 | 58-1 56-3] 63°6 | 53-2] 97-3] 47-1] 10] 10} 10 8 9 
18 | 57°3 563 | 57-2 56°5| 59-5 57-9] 60-8 58:8 | 61:2 58°5 | 58-8 56:9| 57-9 56:8] 64:4 | 56-0] 110-4] 521] 10} 10 @)} a |} io) 
19 | 582 51°5 | 59-5 58:0 | 63°8 60°7 | 65-2 61:1] 61:0 60:0] 57:2 55-0| 55:9 53-9] 66-1|56-1]101°3| 53:3] 10) 10 gl 3) 9 
20 | 58:0 53:3 | 60-2 54-7 | 61-1 55-0] 61-7 55-1] 62:8 56-6 | 59-9 54:8] 59-5 54:5] 64-0 | 51-8] 102'5| 45:0] 10) 10 Oo eli, 9 
21 | 60°0 56:0 | 60:4 56:8 | 63-0 57:8] 66-0 58°8| 65:6 59-8] 61:1 58:1] 57-9 55-8] 69-1 | 54:8] 1820] 51:5] 10) 10 Oy 7 6 
22 | 621 57°8| 64:9 59:3] 68-9 60-9] 70°9 61:1] - - | 64:0 57:0| 6071 56:2} 72:1 | 49°7]129°8 | 43:4 3 6 Oa iG 5 
23 | 61:3 57:3 | 63:8 57:9] - - |62°9 57:9] - — | 58:9 55:°9| 57:3 55:1] 66:7 | 54:47116-4| 48-0 8 “|| Uo) 7 3 
24 | 58:4 54-7 | 57:2 54:1] 58-8 53-9] 60:0 53-8] 58-8 55°8| 55-8 51-9] 55:3 52-7] 62-1 | 55-2] 102-7 | 48:1 9] 10) 10 8 9 
25 | 56-9 56°6 | 58-0 57:7 | 59:0 58°7| 60-4 59°8/ 58-0 57-7| 56:9 56-7 | 57-8 57°5 | 60-5 |53‘1] 87:3] 49°38} 10} 10} 10; 10} 10 
26 | 56:2 51:0 | 59°8 52-7 | 59:0 52:1} 59-7 51:°9| 57-0 52:9| 53-9 50:9|53°6 50:8] 61-1| 52-1] 117-4| 47:8 6 8 9, 10 9 
ByeOr O08 211 57°2 53°83 | = - |60°7 54°99] - — |56°9 53:2) 56°6 52°6]64:0| 53:3] 127°3| 46°8 7| 10 8 9) 10 
28 | 62-2 55°7 | 63°5 562 /59:0 54:8]59°5 54:0] 55:9 53:1] 56-0 55°8| 57-6 56:9] 65-0 | 54:4] 120-0 | 50-7 9 1S (eee 0) ee C0 C0) 
29 |60°3 57°6 | 60°5 57:8|60°7 57-9] 63-5 59:6] — — |58°6 56:2) 58:1 56:2] 64:4) 56°9]105°4| 50°0] 10) 10 Si) @ 9 
380 |59°7 561)60-1 56:0} - -— |613 580] —- — |58°3 57°5|58°6 57:6] 65°3 | 52°7]124:0| 46:2} 10! 10 7 8 9 
81 | 61°7 59°3 | 62°8 60-2! 65-7 61-7 | 68-1 63-0 | 68-7 62:9] 61:7 58°8/ 61-0 58-2] 69°9 | 55-0] 122-1 51-0 9 8 TN a 7 
MEAN.) 58:4 55°1/59°5 55-9] - - | 62:0 57:2] - — |57°4 54°8|56°6 54:4] 64:5 | 538:2]111°7| 47:0] 8:7 | 89] 8-7 | 81] 84 
STEVENSON SCREEN. AUGUST 1899. 
Dry. Wet. Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. | | 
1 | 64°9 61°7| 65-1 61-6 6671 62°8| 67:2 63-6 | 64:0 61:0 |57°0 55°7 | 56°2 55:0] 691 561) 120-3) 51:2 cei et 0 ul 
2 | 59-2 55:2 | 60-8 56-7 | 65:9 59:9] 70-6 64:7 71:0 64:1] 61:9 58-7 | 60°8 57:6] 72°7 55°6| 1228] 48-3 8 8 il 3) 5 
3 | 632 58°8| 63-8 59°3| 66-7 60-7 | 69°8 62-0| 688 62°2/58°8 56-4 | 55:2 54:1] 72:9 55:1] 129-2| 48-0 8 9 8 4 3 
4 | 60:2 58:0 63-7 60°6 | 69-1 60-8| 73-0 64:0 73-9 64-8 | 61-4 57°6| 58-0 56-1) 74-1 52°0]124:5| 421] 6) 5| 3] 4] 8 
5 | 644 58:7| 65-9 59:6 68:0 60°77 | 72:1 63:7) — — |61°5 55°9|57°5 54:8] 75:1 49°8}125:2) 39-7 8 8 7 4 0 
6 | 62:0 56°9| 64:9 58:7| - 0927 018) — — | 57:4 538°9|56°6 53°3]71°9 52°0]124-2| 43:1 7 8 Delon O 
7 |54°9 50°9 | 57-7 52:7 | 63°8 56°8| 67-9 57-9 | 66:8 57-7 | 54°6 51-0 | 53-2 49:9] 70-4 63:0|133°4] 48:0] 10/| 10 7 2 1 
8 | 54:9 48°6| 57-7 50:0] 62:1 54:4] 65:9 55°8| 66-8 57-5 | 555 51°7| 54-7 49:9] 68:3 | 47°6 | 130°3 | 38°6 i 1 5 2 7 
9 | 97-1 52°7 | 58-4 53-7) 65-0 58-4] 66-9 59-0 | 66:2 57-9 | 54-9 53-8 | 53°8 51-8] 67-7 | 48-4] 125-1] 38-9 6 4 3 0 0 
10 | 57°7 54-7 | 59°7 55:9) 67-8 59:9] 69:6 61-3 | 67-8 59:9| 58-9 59:9) 57-8 55-71 70°3 | 42°81 120-2] 33-3 0 0 2 2 1 
1 | 59°8 572 | 64-8 60-0| 68-8 62-0| 70°8 63-0 | 70°5 63°8| 58-9 56°5|57°5 55-7] 72°6 | 48-7 | 123-3| 35-0 4 5 8 4 5) 
12 |57°8 55°6' 61-7 58:0] 68:9 62:7 /72°6 61:0} - — !58°7 55:9| 56:2 54°8] 73:2 | 47°5%125-8| 36-1 4 6 4 et fat 
IS |59°9 57:2 65°8 59:9| — — |73°0 61:7] - — | 61:9 57:°9| 57-9 55:6] 74:5 | 50°99121-4| 40:8 0 Oy ale, yy 
14 |59°2 57:0 63:7 60-0} 71-8 64:0) 77:9 66°5| 73:5 65-4 65:6 61:0| 64:6 60-8] 78-0 | 49:0] 121:9| 38:3 il iy) 83 | 4 6 
15 | 59:0 58:3 59-2 58-6 | 59-9 59:0| 60-1 59-1/ 63-0 58:0 | 55:3 51:9 | 56°0 50°8] 64:7 | 55°07 117-2} 52:3] 10) 10) 10 i 6 
16 | 568 52:9 | 57-7 53°3| 55:8 52-8 | 54:7 54:0 | 61-2 55°8| 55-6 51°8 | 56-2 52-6] 62-6 53°3]116-3) 462] 10} 10) 10 GN) 
17 | 56°8 51:3 | 58:0 51-9 | 58-8 52°9| 58°3 51-9] 58-7 52:0| 55-6 50°3| 55-8 51:0] 60-0 | 53-3] 108-5! 47-9 9 8 10 (ale 2) 
18 | 55:0 50-1 | 55-9 50°8| 60-7 54:2 | 62-9 56-1 | 62-9 56°8 55-5 53-4 | 54-8 52°8]64:0 50-0] 119-0! 43:9 9 Ge ED 6 8 
19 | 53:9 53-5 | 55°8 55:0 | §9°9 58°8| 60:2 59-7] - — | 58:9 58°6| 58:8 5851649 51:6] 905] 5071] 10} 10, 10} 10) 10 
20 | 60°8 6071 | 61:9 60:8} - = |/65'3' 625 || = — | 60-0 58-7 | 58°3 57:2]68°8 58:0}124-1| 54:8] 10 Uae ac 0 0 
21 | 61°4 59°8 64:0 61:4, 69:9 64:9 | 72:9 65-8 70:7 64:7 | 60°5 58°8 (59°9 58:2 73°9 | 53°6} 1380°3 | 43-5 9 Si @ 3 3 
22 | 59-4 58-4 67:0 63-0 | 65°1 62:0 | 68-9 63°7| 70-9 63-7 | 59°6 57-4| 56°6 55-8] 73'S | 52°6] 131-2] 41-2 2 6 7 0 0 
23 | 59°7 57°8 62-7 59-7 | 70°9 63-9 | 76-9 65°8| 79-0 66-1 66:2 62-9| 63-9 60°83] 81-0 | 47-9] 128-1 | 37-7 1 2 2 0 0 
24 | 75:1 62°8| 76-0 64:8 | 79-7 64:6| 81-0 64-7 | 80:8 64:3 66-7 58-8 | 64:2 57:8] 82°2 | 55:0] 125-9) 38-5 0 0 2 0 0 
25 | 66°5 61:5 66-8 61:0 | 74-9 62:3 | 72°8 63-9 | 66-2 61:0 | 61-9 58-9 | 60-9 58-1] 78:3 | 55-3] 122-3} 45-7 7 Ui 6 8 | 10 
26 | 62°8 58:9 | 64:0 60-0| 68-1 61-2/ 69-6 61:8) - - | 66-0 58-9] 64:7 57-7] 71°7| 57°31 128°8| 520] 5) 4) 5) 7] 7 
27 | 64:8 57:5 | 62°8 57:0} - - | 63°83 59:1) — — | 57:9 56°9| 57:9 56:9] 66°3 | 57-3] 93:7) —- LON SOR S10 7 6 
28 | 58-2 56:3 | 59°6 56-9) 64:1 58°8 | 63-3 58-9 65-4 58-8 | 53-2 50-9| 53-6 50-4]67°0| 50:5] 117-1) 42:1 8 ii 7 0 2 
29 | 59:0 56:0 | 62:2 56:2) - - | 62:8 57:7| - — | 601 56:9| 60:0 67:1] 67:1 | 45°0}126°3| 36:2 6 LOT OF STO) 
30 | 58°7 57-2 | 60°83 59-0| 63-6 58:9) 60-4 58-8 | 60:2 58-6 | 56-6 54:9| 56-7 54:1] 66-2| 56-0] 128-9] — 10 8/ 10} 10 9 
81 | 60-9 57°8| 63:7 58°8| 60°1 57°1| 59°9 55:5) — — | 55:1 54:0| 53-1 52:0] 64:1 | 53°2)125:6) —- 7 7 ai 5 3 
MEAN.| 60°1 56:5 62°3 57:9) - — | 67°7 60°38) — — | 591 56°1| 57:8 55:1] 70°6 | 52:0} 1220 | [43:3] 65 | 6:3 | 6:0 | 4:2 | 43 


176 FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. SEPTEMBER 1899. 
: TTemperature—Dry and Wet Bulbs. ES eee Black Radn, Amount of Cloud, 0 to 10. 
gh | 10h | Qh 14h 16h 91h 29h Bulb. | Min, gh | Joh | 14h | Q1b | gan 
Lem. aes A je aegis —_———— | ———— ——— |] _______.. |__| —____J_ _—<=——_— |] —_———_ | es 
Dry. Wet.| Dry. Wet.! Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. ere Dry. Wet. t,| Dry. Wet. ; 
1 | 55°7 53°8|57°5 55°2/58°9 55:9 | 57°3 55:9 54°9 54:1 | 546 53:8] 60-0] 43°6] 98-0 - 9 a 10 9 8 | 
2 | 55°4 5|56°9 54:9 55°9 54°7| 63:0 57°8|] - - 55:9 52:9 54:8 52°41] 64:0 | 52:0] 1259 - 9 10 6 | i 6 
3 155°8 54°8156°6 55:0) - —~ |58°7 57:2) —- — |57°9 56°9 | 58°3 57:4] 606] 52°2] 81:2; — 10) 10 |) LO) 105) S20 
4 |63°8 58°0| 62:8 58-8 64°7 59:2] 65:0 59:0] 64:8 59-6] 60°9 59°9 61:0 60:4] 669) 57371142) —- TOV) ao) |) alo) |) alt0) 3100) 
5 |57°7 54:9) 598 56-3 60° 55°8|59°3 54°6 | 63:0 55:3] 53°9 49-9 | 53-9 50-6] 64-2) 52-471195) - 6 4 6 4 3 | 
6 | 59:4 52°81] 61°8 53:9! 63:0 53°7| 62:9 54:9] 62°6 54:1) 57:0 58°7 57-0 53:8] 65:2 | 53°44123-2) —- 5 4 4 9 | 
7 |58°0 57°7|58°7 57°7|58°6 57:0} 60°1 57:9) 60:0 57°8| 56:9 52:0 ' 55-7 51:0]63°0| 55:0]7112°8; — 4 | 
8 |57°3 52-4| 58-7 51°9| 58°8 51:9) 57:4 50:9) 55-9 53:0 | 53:4 50:2! 54:2 49-9159-7 | 50571009) —- 10 on 
9 |55°6 51°8| 56°8 62°5 | 60:2 5071] 62°2 52°8) - — [531 48°8 526 48-3] 62:0] 51-97117-2)  - 9 4 0 
10 |53°2 49°0/55°7 492; -— -— | 568 505) - - |53°7 49°9  58°7 50°6157:4| 47:0] 92:3) - Tako al 10 | 
11 |59°6 58-5] 60°S 59:1 | 61°5 56°1| 65:9 58:5] 61-8 56:0| 53-1 51-1 | 53-7 51'7 | 65°9 | 49°7 | 1159 - 10 3 8 | 
12 | 546 53°9| 55°8 54:8 | 58°7 57:6) 60:0 58:0) 59:1 57-1 | 57:0 56°1 | 57-1 56°1]60°6 | 48:0] 85:2; —- O21 LO et 10 | 
138 | 57°8 54°5| 56°8 53°6 | 58°0 52°7 | 58°9 52°9] 59-9 51:5] 48:2 44:9 | 46-6 43-91 61°5 | 46:0] 117:0 - LN 
14 | 55:6 53°5/ 55:1 52°8)59°1 54:0 | 56°5 50°8| 57-9 50-5} 50:0 46° 9 46°9 44:5 62°2 | 45°31 116-2 - 2 
15 | 49°9 48:3] 50°7 48:9) 54:7 52°8| 55:1 54°3 | 57-4 53°9 | 52:8 48-8 50:9 49°'77585) 43:8} 80°8| - 0] 
16 | 54°8 51:1| 560 52°7 | 58°8 53°9| 62°8 54:8] - -— |54°6 51°5 | 54:4 52:0) 65°5 | 45°87120°3; - il 9 | 
17 | 56°9 52°7| 55:0 52:2) - = 56°! 49-9)" = — |48°1 44:7 / 49'°9 45:°9157:9| 46-0] 84:3 - 10 0 | 
18 | 514 47°5| 52:9 47-8 | 53:1 48:°7|50°8 48:0] 54:3 48-7 | 50°9 46:9) 48:0 46°8]55°0| 45:9]100°77; - 0} 
19 | 51°8 49°9|52°5 49°7 | 52°8 50°6 | 56°5. 51°7| 51:0 48-7 | 48:9 ‘ 8:9 45°3167:0| 46:7} 99:0 - 7 
20 | 50:8 47:0) 50°9 47°6 | 52°6 47-9] 52-7 48-3] 52-9 49-0] 49:9 9-8 46:3154:0) 46:2] 91:6) —- (i 
21 | 49:9 47:0} 52:0 47°7 | 52°4 48-0] 51:9 48-9] 51-7 48: 45-2 90°7 0 
22 | 47°70 42°9| 49°83 44°0 | 48°8 45°6| 50:0 45:9) 51:0 45: 42-7151:3/} 41°97 85-1 3 
23 | 45°5 43:0! 46°7 43:1 | 46°7 43°2} 48°S 44:3] 46-8 43-2] 47:0 43°8 (47 0 | 43° | 49:5 | 42:6] 93°6 il 9 i i 
24 |46°9 44:4) 48°5 45:4] - —- |44°9 43-4] - — | 50°8 47°6 | 512 47-9)51-7 |) 4191) 71-2 10 | 10 7 
25 | 513 49-7 | 51:3 49:9|50°8 50:1] 49:0 47-2] 48-9 47:7] 49°8 44%) 48:6 44:1154-0| 47-7} 72:0 ab 10 3 3 
26 | 45°2 43:0) 46°5 43-4) 49:0 46:1] 49°2 47:0] 515 47-2] 48-9 45-7 | 49-7 45:2]52'8|41-8]102°8| — 9 is 6 | 
27 | 48°6 44-9 | 49-0. 45°5 | 50-7 458/522 46-7 - - | 40-8 39-1| 40-1 38-9]55-2/ 391] 104-3| - 8 (Sa 
28 | 39°9 88-3 | 44-9 42-2/ 49-1 44-5 | 50-2 45-4] 50-4 45:5 | 43-9 43-0) 42-4 41-5]52-9) sip 89-3) - 9/ 10] 10 
29 | 41°7 4071 | 45°0 42°7|50°4 44°9| 50-9 45:5) 51:9 45:4] 45-4 42-4| 45-7 43-3]52°8)36°8]107°9| —- 9; 8 ) | 
30 | 48:2 44:6 | 48:3 45:1] 50:0 45°9|50°9 46-6) —- — |50°1 48:2) 51°5 4887516] 40:1] 68:0] — 10 10 4 eh 
MEAN.| 52°6 49°8 | 53°8 50°5] - — |55°9 51:3] - — |51:4 485 50°38 48°44758°2)/462] 99-4) - 8:8 | 8 8:3) 75 | 68 |} 


STEVENSON SCREEN. OCTOBER 1899. 
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|Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet. Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. 
1 | 53°6 49°4|52°5 49°5 54°1 49:7) —- — |471 43°9/ 486 45°3]51:0| 44°07 65:2) —- 1) a) |, NG, 2 6 | 
2 |48°9 44:2| 49-7 45-0 53°3 45: 5] 513 44:5 | 51:4 462] 50°6 49:4) 51:5 500] 55:0} 45:17101°6) - 9 8 8} Lon Lom 
3 | 58°8 52°9 | 55-2 53°8 | 55:0 52°2| 53-9 47-7 | 52:0 46:3 | 45:4 43-4] 47-9 44:-4]55-7 | 44-9] 62:9) — LO LOR LO 3 9 
4 | 47°3 43°6 | 49°2 45:1) 51-2 45°5| 51-9 45-9 | 49-4 45-4 | 43-0 40-2] 41:3 38°8) 54:0 | 40°7}108:3| — 6 | 10 i 4 3 
5 | 394 374 44°5 41:0) 47-9 41-7 | 48°8 42:2) 47-7 42°6 | 48-8 41-2] 42°9 41-3] 50-5 | 33:04103-2| — 8 1 8 6 9 3 
6 | 48:4 46-4 | 49°6 46°8 | 51-8 48°8 | 49-9 47°6 | 48-4 47-4] 45°8 44:7 | 46°9 45°5152:0/ 41-9) 73:0] - 10 C1) LOW, LOR EKO 
7 |49°5 49-0) 51-1 501 | 55-2 52:9) 54:7 52:3) - — |41°8 41-2) 39°9 39°7] 56:5 | 39:9} 104-8) - 10 8 7 0 0 
8 | 50°2 48:9) 49°7 48:3) - —- |51:0 488) - — | 51:0 47:8) 51:2 48°3]52°8| 378% 61:7) - q ato) eke) | 
9 | 52°2 49-4) 52°7 49°83) 51-7 49°8| 52:1 49-9 | 52-3 49-4) 52°0 51:0/52°6 51°54 53°0|49-4] 56:0) - 10), LOWS On On eG 
10 | 519 49°9| 54° 52°3 | 57-2 54-7 | 53°9 53-0 | 54:5 54:1) 55:6 55:0] 55'8 55-41 58-3) 47-6] 68:0) —- if GC LON LOR SLO 
11 | 53-9 53°5 | 540 53-7 | 55-0 54°77 | 560 55°7 | 55:9 55-5) 55:9 55:3 | 56:4 55:5 157-4) 53-2) 65-9) — 10)} LO LO) LOR ero 
12 | 48°9 45°5 | 48-9 45°6 | 48-9 44°9| 49°6 44:9 | 46-8 42-9) 44:3 39:9 | 43:9 39°7156-6! 43-1] 84:5] - oF 10 4 1 1} 
13 | 44°3 40°2 | 44°9 40-4 | 45-9 42°6 | 45-1 40-9 | 43-1 40°8| 39-1 37:5 | 39:0 36°81 45:°9| 38-4] 94:7] — 10 Wy 1 7 4 
14 | 40°0 36° | 42:3 39°3 |) 47-9 42:0] 47°6 42:5] -—  - | 35:9 34:9] 33-9 33°3]50:0|33-7] 88:6) - 0 0 1 0 4} 
15 | 44:3 40°1|46°5 41:5] - —- |50:2 44:5) - — |47°8 41°6 | 46:9 41:0} 52°3| 300} 84:8) - 5 6 3 6 3 | 
16 | 52-9 51°2 43°4 | 55°2 45°9| 55:9 47-7 | 55-5 49-0] 55-9 49°9| 56-0 50°5457-6| 42-4] 98°6| — 5 6 9 9 8} 
17 | 55°8 6 58°6 54°8 | 559 54°8| 56-2 55:0 | 56-3 55-5] 58-8 57°71] 61:5 58-5 462:°0| 51-7] 67:0] - 9 LOS 109) Stor ao 
18 | 575 & 58°0 56°0 | 59°5 56°5 | 59°8 56:3) 600 56:4 | 59°6 55-0 | 59-0 55:2]62°3| 56:8) 66°38) — LOD} 105) LON Lon elo) 
19 | 57° & 58°3 53°4 | 60-0 54°7 | 61°6 53°8 | 59:4 52:51 53-5 46-1 | 52-1 46°3]61°8 | 52-1] 905] — 4 il 5 0 0 
20 | 52:4 54:0 idee ces 50°3 | 56-0 51:0 | 54:9 50°9| 53-4 51:8 | 52-0 50:9] 56-6 | 46-0} 87:7| - 3 6 8 9 9 
21 45°5 53°8 49:4 | 55°3 50°5,57°9 49-8, - — |41°0 39°8 | 39:3 38:4)58°6|401) 91°76), —- 2 0 2 2 4 | 
22 | 37°3 & 43:2 41:3] - - |49°3 47°3| - - |50°3 47°8|505 46°84 50°4| 33:9] 63°6) - 7 7 | 10!) On| tom 
23 | 52°0 4 53°4 49°1| 54:9 49:4) 55:0 51°1| 53°8 51-9] 54:3 51-7 | 52°83 49-7] 55°5| 48:1] 64:0] - 10 9} 10 9 5 
24 | 42-4 44°1 41°9 | 49°0 44:4] 49-8 44:0 | 48:9 44-0 | 40°6 38:7 | 41:2 39:2152°9| 38-0] 91:7] - 5 5 8 8 8+} 
25 | 45°4 46°2 45°1 | 53°1 50°2| 52°9 50:6 | 51:9 50°83) 53°8 52:9|54:3 53°5]54:4| 401] 566] — 107) 10>)" 100 XOn OR 
26 | 50°9 51°5 49° | 51:0 49°8| 509 48-8 | 50-9 47-7 | 47-8 45°1 | 47-8 44:7155-9| 45-0] 58-0) - 10} 10] 10 5 4]. 
27 | 45-1 48°3 44-4 51°9 47-1] 51°8 46°9| 49-0 45°7 | 47-7 45:0) 47-2 45:°9153-7| 41:0] 91:8] —- 4 if a 7 
28 | 50-4 50°4 49°3 | 53°0 51°8| 52-8 48-8] - — |50°0 46-0 |[50-0][46-0]| 55:1] 46:2] 62°38] - 10} 10 9 7 7 
29 | 46°6 465 46:0) - - |545 53:2] - - |45°8 42°8| 45-7 42:1157:3| 44:1] 72:0) - 107) Lon, to) 5 5 | 
30 ee 43°5 41:1 | 44-4 41-9] 42°5 41:2 | 43-7 41-1} 42-3 39-9] 41:9 39:9].47:1/ 39:0] 72:9] — 8 TOM UO a 8 | 
3 41°5 44:0 41°1 | 47°1 44°4| 45°5 42:4 | 46-2 42°6] 50-1 48°5|50-2 49°3]50°3/ 37:9] 82:6] - 7 5 6 |) LON) eis 
Mean.) 48°6 45°8)50°0 47:0| - - | 523 48:3) - - | 485 46:0|48-4 45:9]54-6|42-7| 78:6] - 7:6) 7°2)\| 850 |) 1657 aio 


‘STEVENSON SCREEN. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. 


Temperature—Dry and Wet Bulbs. 


NOVEMBER 1899. 


Amount of Cloud, 0 to 10. 


| 


Max.| Min Black | Radn. 
gh 10h 12h 14h 16h 21h 29h Bulb.) Min. J on | yon | 14m | gin | gon 
Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet. | 
1 | 53°8 48:0 | 54:9 48-1] - — | 55-4 47°35) - — | 51:9 46:0] 53:4 46°8] 55-6 | 49:0} 70-1 - 9 9 9 8 7 
2 |54:0 49°6 | 51:9 50:3] 56°5 50°1 | 55-9 49°6 | 53°5 48:9) 52:9 45:°9| 49°8 46:°5]57-2 | 47-9] 63°8 - LOW LON Lo 4} 10 
3 |46°5 44:0; 50°0 47-0] 49°5 46°9 | 43°9 42:6 )45:3-42-5}48°9 42:9 | 46-5 42°5]51°5 | 42-8] 69°3 - LONE LO 105) 25 6 
4 | 44-4 41:4) 44-2 41°9) 50:7 45°2|51°3 45°6| - — | 58:9 51:9} 58-7 51°54 63°3 | 42:2} 85:0 - i TN 107 10 7 
}5 | 43°8 41°8 | 44-9 41°8| - - |477 43:1] - - | 49-1 42:9] 49:1 42:9]58°9 | 41-9] 72:2 - 10 7 8 6 4 
16 |46°6 44:0 | 44:0 41:8] 45°3 42°9| 47-9 41°8| 44:1 41°6| 45°6 42:9) 46:5 43-2] 50-7 | 41-5] 67-6 - 8} 10 i 6 
7 |51°9 48:0 | 52°8 49°6| - ee OO One) — — |51°5 49°2/ 41:7 48:9] 57°35 | 44:3] 68-2 - 10; 10}; 10 OF 10 
8 | 45-1 42:2) 45:4 43-7) - - | 489 45:9) - — |47°8 44:6] 48-1 44°3]53:5 | 43-7] 68:0 - 6 8} 10 Sal eeehO 
9 | 42°3 38°5 | 42°8 39°3 | 45°3 41°3 | 42°9 40-1 | 42-9 40°5 | 36-2 35:1] 36:4 35:4] 48°3 | 34-1] 767 = 7 9 6 4 4 
10 | 50°0 45°3| 49°9 46-2) 51-4 47:0) 51:0 49°2/50°6 49:1 | 45:4 42:9] 44-6 41:9] 53-4 | 35-0] 64'9 - LOD LOS LOS LOG elo 
ll | 43°9 39°7 | 44°5 40°3| 44:1 39°7 | 39°0 387-4) - —-— | 44:9 39-9] 45:1 40:0] 46°5| 38-2] 68:5 | - 7 ff |) 0) 5 9 
12 | 46°0 44°38 466 45:9) - - |50°5 496) —- — | 49:9 49-7 |50°9 50:1] 51:0 | 41:0} 57-2 - 10} 10} 10; 10) 10 
13 | 52°0 50-1 | 50°4 49°5 | 520 49°9 | 52°9 48-9) 51-9 47:9| 51:0 47-9] 52:3 48:5] 54:6 | 49-49 68-0 - 10) 10 9) 10) 10 
14 | 500 49°6 | 49-0 48°5 | 43°6 41°7 | 42:9°40°8 | 43:8 40°6| 40:4 38-9 | 38°6 36:9] 53°6 | 38-09 67°3 - 10; 10} 10 1 0 
}5 | 32°8 31°9 | 33:3 32°3| 38-7 36°6 | 40-0 37:9] 39:0 35-7 | 34:9 33-9] 37-2 35°81 41-6] 302] 65:9) - 5 6 | 8 9 
V6 | 475 45°3) 48:3 45:7 | 47-9 45-9 | 48-3 45:9] 48-4 46:0] 48°6 46:1] 48-4 46-4] 48-7 | 36-1] 49°8 - LON LO LO) Os: 
17 | 47-9 46°7 | 48-0 47-0 | 48-9 47-4 | 48-9 47-3) 47-9 46:5 | 45:2 44:9] 45-1 44:5} 49-0 | 44-4] 2-2 - 9 SP aly aly) Ko) 
}18 | 41°9 39°9| 45:0 42:0] 45°5 42:5 | 46-1 42-9] - — |46°8 44:1] 46:9 44:6] 47:1 | 39:0] 500 - 10 Sy) aay) ak 10 | 
19 | 49°9 48°6/49°5 48:5] - - |501 491} - — |50°9 49:9] 51:0 49:0] 52-0 | 46-0] 60-9 - LOD) SLOSS 0 9| 10 
0 | 435 42:3) 43-0 41-5 | 44-3 42-2! 44-4 42-0| 39-6 28-9] 40-5 39:5| 40-9 40-3] 52-0 | 36-6] 76-8 | - 61-25 | Gr 101!) “10 
BI | 49-4 47-9 | 49-9 48-9) 52-1 47-0] 51°8 47:2) 51-0 47:0] 50-0 47:3) 50-9 46-9] 53-4 | 40-0} 55-2 | 29:0} 10] 10 8 7 8 | 
B2 | 47° 45°41 47-3 45°1| 48-9 45°5 | 48:1 46:0) 47-5 45-4] 47:9 45°9| 47:5 46-4] 51:3 | 45-7] 65°8 | 38-9 9 9 9 i) 20) 
P3 | 52°0 50:8 52-5 50°9|53:1 51:9/ 53-8 50:9] 53-2 50:8 | 52°3 51:2} 53-0 50-°9]54°5 | 46-6] 61:4 | 45:9] 10] 10 DLO LO 
24 | 52°9 51°3 | 53-4 51°38 | 53-5 51:4] 51:9 50:9) 51:5 49°1 | 47:2 46-2) 47-1 46:1] 55°0| 46:4] 65:0 | 49-47 10) 10] 10 3 9 
25 |50°0 49°8 | 80-3 50:0 | 51-2 509/519 50-5] - — |51°6 50°71) 51-4 50°4] 52:2 | 44-9] 54:3 | 42-1] 10] 10 8} 10) 10 
R6 1503 48°9/50-4 49:3) - - |53:1 52°3] —- — |52°0 48:2) 52:3 48-8] 54:3 | 49-2] 68:9 | 48°5 LO UO vO) 6 4 
B7 | 510 48°0 | 49°8 48:2 | 52:2 49°8| 52-4 49-9] 53-1 50:1) 51:9 49°9)51°3 49-9] 54:2 | 48-9] 65:0 | 45-6 | 10] 10 SO 8 
BS | 52°0 51:0 | 51-9 50°9 | 52°1 51:0] 52:3 51:3 | 52-7 51:7 | 51-6 50:9/ 51:4 49:9] 54-6 | 49-9] 55:4 | 48:7} 10) 10] 10] 10] 10 
29 | 512 48-0} 51-4 479} 50:9 48°5| 50-7 48°5|50°5 47°8| 50-0 47-2) 50-0 46-5] 52-3 | 49-79 65:4 | 47:3] 10 Sy 2) Os 
BO | 48°9 46°6 | 48°9 46-4] 49°9 46:5] 49°5 46:8 | 49-4 45-8 | 48°5 47°6| 48:7 47:9] 50-4 | 47-0] 64°6 | 45°47 10) 10 8|/ 10] 10 
MAN.) 48°0 45°6 | 48:1 46:0) - —- |49°3 465} - —- | 48-1 45:4) 48-2 45°5152°6 | 43-0] 64:8) - 921) 9 85978) es 
STEVENSON SCREEN. DECEMBER 1899 
Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. 
1 | 45:3 41-9} 44:9 41°9 | 43-7 40°9| 42-0 39°5| 42°9 39°8| 45°5 41:8] 45°8 41:0] 505 | 40-9] 64:8 | 39-0 5 7 6 4 6 
|2 | 428 39°4| 40-9 38°6 | 43:9 39°1| 44:5 40-4] 41-8 40-8 | 31°8 30°8| 31:0 30:0] 46:0 | 31-0] 60°6 | 35:0 ia 6 7 0 0 
3 135°5 34:3 | 43:3 39-4] —- — |43°2 416) - -- | 47:9 475] 48:4 47:5] 48-6 | 28-7] 46°6 | 186} 10}; 10] 10] 10] 10 
4 |o17 508/523 51:0} - —- |51:9 506] 51-9 50-4] 45-0 43-9) 43-9 42:8] 546] 44:3] 53°38 | 466] 10] 10] 10] 10] 10 
5 |40°3 39-0) 40°4 38°9/ 41-2 39°8| 41:7 40:3] - — |40°9 40:4] 41:2 40°8]45°3|} 40-0] - SOLO LON LON S10), 1051) 10 
6 |45°0 44°7 | 45°5 44:9) 46°3 45-8] 47:3 46°5 | 48:3 47:1] 49°6 47:9| 49-7 48:1] 49:5] 40-0] 48°5 | 411] 10] 10] 10] 10] 10 
7 |49°9 46:9) 50:0 46°8| 49°5 45-8 | 48-4 44-4] 47:3 43:3] 45-9 41-8 | 46-2 41-9]51-°9| 45-0] 64:4 | 40:0 8 Cy AMO tO yal 
8 |389°9 37-0 | 40-2 36:2) 38:4 36:0) 37:5 35°6| 34°8 34°3 | 34:9 34:6 | 35:2 34:8] 46-5 | 33-0] 46°38 | 371] 10] 10) 10] 10] 10 
9 | 3862 34:9) 35°8 34°7| 35-5 34:4/ 35-3 34:3] - — |84:2 345 | 34:0 31:0] 36°5| 33-1] 38:4 | 33:0} 10] 10} 10 4 0 
0 1 387°0 327) 37°8 33:2} - —- |86°5 315} — —- | 36-0 30-2) 35:8 30:1] 38°6| 33-0] 52:7 | 28:3] 10 8 5 9 9 
1 | 86°9 32:1 | 37-4 32°2| 37-3 31:9 | 37-3 32:3 | 36-6 33-0 | 35°6 32:°9| 35-6 33:0] 37:7 | 34:4] 42:4 | 28-7 2) 1 SS Oy ao 
2 | 311 29°2) 31-7 29-7 | 33-5 31-9 | 32:3 30°9 | 29°5 28-6 | 26-3 25°6| 26-0 25°31 37-0 | 23-9] 47°5 | 25°6 4! 10 u 8] 10 
‘$8 | 362 32°2/36°7 31°5| 36-5 31-4 | 36°8 32:3 | 36-6 32-5 | 36-2 32-2] 37-2 33-1]37-5| 24-9] 51-77 | 25:0} 10] 10] lo] 10] 10 
4 | 34°9[33°0]) 33°8 29-5 | 35°8 30:0 | 34:5 29-6 | 32°5 29-5 | 32-2 29-8] 34-1 31:51 36°8| 28-7] 55:4 - 9 8 al LOT SO 
5 | 85°7 34:9) 37°7 34°7| 39-2 35°5| 37-4 343) - - | 39:5 37:5 | 39-2 37:8]42-7| 81-8] 47-4] - 9 | Oy) at) ale 
6 |49°0 45:4) 48-8 45-4] - - |49°3 45:9] - — |[(49:0][44-5]) 47-9 43-9] 51:2 | 57-6] 52°9 | 37°6 8 9 9}; 10} 10 
7 | 39°9 34°9/38°9 342] - - |37:9 333] - —- | 80-9 28-9] 29-3 27-9] 49-0) 28:9] 63-0 | 26-7 1 3 0 il 1 
8 | 35°2 337 | 35:7 33:9] 40°4 36:9] 41-5 37-4 | 40-8 36-9| 41-9 37-9 | 42-3 38-3] 42:4] 29-0] 42-4 | 19-4] 10] 10 ) |} 2) ilo) 
19 | 443 39°9)| 43:4 39-9 | 44:5 40°8| 44:4 41-1] 44:0 40-9 | 42°6 40-9] 41°8 40:9] 44:2] 38:8] 45:4 | 41:0} 10] 10] 10] 10] 10 
0 | 38-7 37°5 | 37-9 36-°9| 38-2 37:1] 38:6 37-5 | 37-9 36°8 | 36-4 35-1 | 36-9 386-1] 44-0 | 35-2] 41-4) 366] 10} 10} 10] 10] 10 
}1 | 369 35°9 | 37-8 36°5 | 39-3 37-9] 40°1 38-4] 41-7 38-6] 40°6 37:7 | 40:2 36-6] 42-3] 33-0] 54:0 | 29-0} 10} 10] 10} 10] 10 
32°9 31°8| 32:0 31:1 | 32°5 31-5 | 34:3 32°5 | 32-4 31:3] 31-7 30-1 |[31-5]/30-0]] 41°8 | 30°8] 35-6 | 28-0 7 5 4 0} (0) 
)}8 | 88°5 31:1 | 33-9 32°3| 36-1 34:9/35-1 34:5] - — |41°5 40°5| 41:2 40°29 42-1 | 29:0) 39:8 | 27:34 10; 10; 10] 10; 10 
| 4 | 403 39°'7|/41:0 403} - - | 409 393] - - |89-1 36-4] 36-9 35:5] 43-9] 34:9] 47-3 | 30°38] 10 9 9 i @) 
82°2 32°2| 35:0 32°55} - - |33°9 32:9] - - | 33-9 32-6 | 33-2 32:2] 38°8| 31-8] 46-4 | 31°6 8 8} 10/] 10] 10 
6 | 30°0 29:3} 31°8 30:9/ 31°5 31:3 | 32:2 31:2 | 30-9 29°9| 25-7 24-9] 28-3 27-4132-7| 22:3] - 21°9 a ul 8 0} 10 
27°9 26°6 | 27°8 26°6 | 274 26:8 | 26:4 25-4 | 28°9 27:4] 28-9 27:7] 25-7 24:9]30-2) 23-0] - 16:0 6 3 6 0 0 
8 | 175 17°3| 18-9 18:7 | 23:6 23:3 | 25:4 24:4 | 33°5 30-2 | 34-2 31:9] 35-2 32°2135°3)15-2] - 12°5 0 6 Oy) 1t@ 4) 3t@) 
PP | 365 35:2/37°7 35:1 | 88-4 36°3| 37°6 35-6] - — | 39°6 38-2 |[38-0][37:0]] 39°8 | 33-4] 49°0 | 32°38} 10] 10 BLO LON 
D | 39-2 38°9/39°6 38:9) - - |425 40:9} - —- | 38:2 37:2 |[40-0]/38-8] 44:0 | 35-4] 46°3 | 37°0} 10] 10] 10] 10) [10] 
1 |36°9 386/403 391] - - |393 382} - -—- | 41:1 39-2) 40-9 88-9] 41°3| 37:8] 56°0 | 38:0} 10] 10] 10 7 7 
MAN.| 37°8 35°8| 38:4 36:0} - - |38°9 365] - —- | 88-0 35:°9| 87-8 35:8] 42-7) 325] - = S72) S741 7875)|| 78! 11822 


Uf 


7 


MonruLy AND ANNUAL MgAN VALUES AT BEN NEVIS OBSERVATORY, 4407 FEET, AND AT 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


Fort-WILLIAM OBSERVATORY, 42 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


BAROMETER—BEN NEVIS. 


Jan. . 
Feb. . 
Mar. . 


Apr. 
May . 
June . 


July . 
Aug. . 
Sept. . 
Oct. . 
Nov. . 
Dec. . 


Year. 


"131 132 
3240 +321 
138] 13 
431] *42 
"572] “56 
14] “511 
614] “612 
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BAROMETER—FORT-WILLIAM. 
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Mar. . 


Apr. . 
May . 
June . 


July . 
Aug. . 
Sept. . 


Oct. 
Nov. . 
Dec. 


Year. 
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*728 
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“066 
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924 
“896 
“776 
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‘773 
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TEMPERATURE—BEN 
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9°652 | 9°650 | 9°643 | 9°687 | 9:630 
725 | °722| -722| -722| -726 
*949| +944] -941 | +945] -950 
“719| -716| -714! -718| -726 
0°016 | 07013 | 0-014 | 0-016 | 0:018 
060} -054! -053/ :053| 058 
9996 | 9:994 | 9:996 | 9:998| -005 
0°075 | 0-071 | 0-068 | 0-068 | +071 
9°717 | 9°708 | 9-703 | 9-698 | 9°700 
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"888 | °882] -875| ‘871] -872 
‘777 | “777| °776| +772) 772 
9°875 | 9°871 | 9°S69 | 9-869 | 9°871 

NEVIS. 
23°7 | 23°7 | 23'5 ( 23:5 ( 23-1 
25°8 | 25°5 | 25:3 | 25°5 | 25:6 
24°2 | 24°1 | 24:0 | 24-0 | 23-9 
25°4 | 25°4 | 25:3 | 25°2 | 25:3 
29'5 | 29°5 | 20-4 | 29:6 | 30°2 
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85°3 | 35°1 | 34:9 | 34:8 | 34:7 
33°6 | 33°4 | 33-2 | 32°8 | 32:8 
81°8 | 32°1 | 32-4 | 32°5 | 32-9 
23°7 | 23°7 | 23-5 | 23°5 | 23-4 
32°0 | 31°8 | 31°7 | 31°7 | 31:8 
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TEMPERATURE—FORT-WILLIAM. 
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Mar. . 
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May . 
June . 


July 
Allg. . 
sept. . 
UC. . 
Nov. 


Dec. . 


Year . 


87°5 | 87°5 
37:1 | 36°9 
38°6 | 38°4 
40°3 | 401 
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526 | 5271 
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BEN NEVIS OBSERVATORY 


MontTHiy AND ANNUAL MEAN VALUES AT BEN NEVIS OBSERVATORY, 4407 FEET, AND AT 
Fort-WILLIAM OBSERVATORY, 42 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


[ND}}ORCE—BEN NEVIS. 


179 


1899. 


Middl Mia- 
nicht i 2 -38 4 5 6 ii 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 night. Mean. 
} 2-93 f-98 | 2°98 | 2°92 | 2-98 | 3:11 | 2°90 | 2:50 | 2-66 | 2:77 | 2-61 | 2°81 | 255 | 2-44 | 2°31 | 2-56 | 2:69 | 263 | 2-82 | 2°66 | 2-98] 2:92 | 2:85 | 2-73] 2-90] 2-76 
3:05 98} 3°05 | 2°96 | 3°02 | 3°12 | 3°02 | 3°00 | 2°80 | 2°93 | 2°79 | 2°64 | 2°55 | 2°64 | 2°52 | 2°52 | 2°88 | 2°73 | 2°93 | 277 | 2:91 | 314] 3:05 | 3:09 | 3:04] 2°88 
19008 St | 174 | 216 | 2°06 | 2°23 | 210 |) 2:02 | 2°08 | 1°87 | 1°87 | 1°84 | 176 | 1°98 | 2°08 | 1-77 | 1°89 | 1°94 | 2°16 | 2:03 | 2°08 | 2°13 | 1:89 | 1:94) 192] 1°97 
27a “67 | 2°77 | 2°75 | 2°65 | 2°40 | 2°38 | 2°18 | 2°15 | 1°90 ; 2°02 | 2°13 | 2°12 g 2:15 | 2:32 | 2°50 | 2:60 | 2°37 | 2°27 | 2:28) 2°82) 2°60 | 2:90 | 2:97 | 282] 2°45 
1°Gie Gt) 1°71 | 1°85 | 1°68 | 1°69 | 1°40 | 1°39 | 1:35 | 1°35 | 1:32 | 1°40 | 1°53 1°48 | 1:23 | 1:39) 1:27 | 1:23 | 1°32 | 1:27 | 1°47 | 164 | 1°61} 1°58 |) 158] 1°47 
1 ape So) 197 | 2°10 | 2718 | 2°18 | 1:92 | 1-97 | 1:97 | 1°78 | 1:78 | 1:72 | 1:57 J 1:45 | 1°57 | 1°32) 1°53 | 1°55 | 1-45 | 1-48) 1°62} 1°52 | 1:43 | 1°58) 1:80] 1-71 
1GB P58 | 1-44 | 165 | 1:48} 1:53] 1°53 | 1°34] 1-27 | 116 | 1:16 | 1:26 | 1:23 | 1:27 115} 1°37 | 1:26 | 1°18 | 1:06 | 1°15 | 1:37 | 1:40 | 1:52 | 1:39 | 1559 1°35 
1690 71 | 189 | 1°85 | 1:84 | 1:94 | 1°74 | 1:60 | 1°65 | 148 | 1:52 | 1°31] 1°53 9 1°45] 1°44) 1°42 | 1°34 | 1°42 | 1°40) 1°45 | 1°45 | 1°58] 1°63 | 1°53 | 1°69 1°58 
1Gaee 92>) 190! 175 | 1°82 | 1:82 | 1°67 , 1°82 | 168 160 | 1-42 | 1:45 | 1°50 7 1°60, 1°60 | 1°90 , 1°88 , 1°67 | 1°82 ; 1:95 | 1°83 | 2°17 | 212! 210] 2125 1°78 
2HOe 65 | 247 | 2:50 | 2°52 | 2°45 | 255 | 2°55 | 2:47 | 2°60 | 2°48 | 2°56 | 2°56 | 2°63 | 2°50 | 2°50 | 2°68 | 2°53 | 2°76 | 2°66 | 2°52 | 2°53 | 2°56 | 2°79 | 2°84 9 2°58 
29a 87 | 313 | 315 | 310 | 3-20 | 2:93 | 2°78 - 2:55 | 2:83 | 2°82 | 3:02 | 2°87 | 2°77 | 2°62 | 2°60 | 2°75 | 2:57 | 2:37 | 2°58 | 2:42 | 2:83 | 2°75 | 2°68 | 2:83] 2°79 
200065 | 2°63 | 2°66 | 2°55 | 2°56 | 2°31 | 2:08 | 2°15 | 2°31 | 2°29 | 2:32 | 2:29] 2°35 | 1°98 | 2:48] 2°50 | 2°13 | 2°40 | 2°40 | 2°60 | 2°82) 2°77 | 2°76) 2829 2:44 
ps 28) 2°31 | 2°36 | 2°32 | 2°39 | 220 | 2°10 | 2°06 | 2:05 | 2:01 | 2:04 | 2°00 f 2°02 | 1:94 | 2°03 | 2°11 | 2°00 | 2°06 | 2°06 | 2°17 | 2:27 | 2°26 | 2°26] 2°33 § 2:15 
am! Jt, = 
5. i = 
ND pIRECTIONS—BEN NEVIS. 
January. | February. March. April. May June July August. | September.) October. | November,| December. Year. 
e if 123 58 159 93 73 159 150 146 277 141 115 126 1620 
he 60 26 88 139 79 21 37 34 76 + 26 33 39 658 
‘ 49 37 12 96 175 56 32 aly/ 22 23 16 58 593 
b| 140 161 49 80 129 102 ae 146 9 45 24 283 1239 
, 114 154 387 82 37 86 81 135 33 100 94 88 1041 
, 87 115 76 72 52 67 171 40 73 142 147 55 1097 
4 80 51 191 61 63 94 69 89 125 162 174 40 1199 
4 52 21 96 43 36 50 46 39 95 85 90 28 681 
Vara 39 49 36 54 100 85 87 98 10 20 27 27 632 
URSOF SUNSHINE—BEN NEVIS. 
5 Percentage 
4 5 6 | 8 9 a) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total. of Possible. 
P . - - = - - | 060} 320) 561 516 | 5°03} 5°66) 449} 2°95] 0:25 - - - - 32°95 14 
ny | - - - 3°45 8°58) 9:05] 944 | 8807 8839] 9°30] 889] 891] 3°82 - - - - 79°13 30 
: - - 058} 3°89 341) 3°38] 435] 565] 715) 7:07] 570} 4:97] 3:87 1:00 - - - 51°52 14 
r - - 218 | 451) 3:90, 443) 412) 3°84) 573] 518] 449] 495) 4:54] 406] 3:47] 1:04 - - 56°45 13 
‘ = 515 9°90 | 12°96 | 14°83 | 14:15 | 12°06 | 10°65 | 10°14 J 11°15 | 10°63 | 10°34 | 11-44 | 10°16 9°47 7°65 3°73 = 164-41 32 
-} 0°37 | 684 / 921 | 10°13) 10°13 | 10°93 | 9°38} 10°46 | 11:27 | 10°65 | 10°68 / 10°46 | 10°13 / 10°09} 9°68 / 7:37) 470; 0°32 | 15270 29 
- 0°25 | 2°78] 466) 484) 533] 4:19 440 | 316] 2°59) 432] 610] 4°81] 4:83] 3°36] 3:52); 1:25 60°39 11 
j - 168} 838 | 12°70 | 15°56 | 16°25 | 16°22 | 18°26 | 18°58 | 17°07 | 17°27 | 15°21 | 15°35 | 15°50 | 13°29 | 9°71 | 1°45 - 212-48 45 
er - - - - 0°07 | O81] O-94 E10, | O98 1, Aa E61) 1:99)" B:82°| 1:38 - S| - 12°40 3 
] | 
4 : - - - 146} 518 6°97 | 7:56 | 6:26} 7:04 | 5:22) 4°32) 4°76) 2:95 - | - - 51°72 16 
{ex F - = = = = 0°83 U5 Oily tt) | LeBO NT cO0N| ee2cO0Nle 22008 |e 130) - - = = - 12°44 5 
2Y 4 - - - - T00 | 1:25 || 1:85 | 2°54) 2:84) 217 - = = = - 11°65 6 
+} 0°87 | 13°92 |} 32°45 | 45°44 | 58°13 | 70°50 | 72°58 | 78:07 | 79°14 | 81:03 | 81:09 | 76°62 | 70°98 |} 56°91 | 40°27 | 29°29 | 11°13 | 0°32 | 898-24 20 
URSOF SUNSHINE—FORT-WILLIAM. 
‘ t - - - - - - - 3°54 { 676] G06 { 552) 3:61; 0°50 - - - - - 25°99 17 
Ta 5 ~ - - - - 1:36 | 6:96 | 10°66 | 10°13 | 11°04 | 12°24 | 11°67 | 615] 0°79 - = - - 71:00 35 
- - 3°38 | 816] 9°84} 9°88 7°67 | 863 | 10°64 | 7:26} 829] 666] 1:00 - - 83°41 27 
1 2 - - O78 | 546] 821} 9°81 | 11°35 | 10-49 | 11:27] 9:04] 8:65] 10:95] 9°62] 910] 6:37] 0-81 - 111°91 31 
BI ig - 2:23 | 10°51 | 15°19 | 18°31 | 16°33 | 16°35 | 16°32 | 14°08 | 16°37 | 12°57 | 12°84] 13°50 | 1165 | 11°53} 7:81] 1:07 - 196°66 44 
| aie - 420) 761] 8:05] 7:98) 840 | 10°57 | 13°67 | 13:92 | 12°30 | 12°02 | 12°92 | 12:93 | 12°72 | 13°06 | 12°02 | 5-32 16769 36 
, ‘ 0°46 | .1'46]} 1:16] 4:80) 676] 7°38) 5°61] 6:50] 5°77) 674 | 8:42] 9°31] 1032] 859] 4:59] 1:26 89°13 19 
: a - 0°08 | 4°26 | 12°19 | 16°85 | 17°70 | 17°12 | 19°67 | 19°40 | 21°14 | 20°31 | 18°84 | 19°76 | 18°54 | 18°00 | 6°90 - - 230°76 57 
er , - = 138 | 4°41) 5°04) 645) 7:37] 868} 913] 11°33) 9°95] 711] 2°25 - - 73°10 23 
fe 3 - - - 013 | 4:07 | 9°73 | 11°43 | 12°36] 9°04] 7:40] 693] 4:73] 3:18 - = - - 69-00 27 
r é = - - - = 013:| 1°89] 2°09] 3:17] 2°39] 1°34] 0°58 - - = - - 11°59 7 
lr - - - - = - 0:07 | 2°49] 3°29] 1:86] 0°40 - = = = - $11 7 
- 7°07 | 24°62 | 42:05 | 60°94 | 77:00 | 94°47 | 109-68 | 116704 | 114-53 | 109°47 ey 95°32 | 80°07 | 60°80 | 32°13 | 7:65 -  1138°35 31 
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BEN NEVIS OBSERVATORY.—LOG-BOOK, 1899 


Jan. 1.—At 19" observer’s lamp was blown out at the 
thermometer box, and the reading of the tower ther- 
mometer was taken instead of the usual reading outside 
for that hour. 

Jan. 2.—Thick fog till 14", clear thereafter, but sky 
cloudy or overcast. Part of solar halo and a “sun pillar” 
seen at 15", also a glory. Cold band very strong. Ther- 
mometer box changed after 16". Height not altered. 

Jan. 3.—Bright meteor seen about 1* 2™. Path from 
moon in a 8.8.W. direction. Glazed frost at 19%. 

Jan. 5.—Fog and showers of snow till 18%. Clear 
and almost cloudless thereafter. St Elmo’s Fire heard 
at 12h—heavy snow-hail falling at the time. Telephone 
bell disturbed by lightning or earth currents at 2 55™, 
34 16™, 62 OM, and 74 1™. At 95 5™ the reports of blast- 
ing on the Mallaig railway were heard. Thermometer 
box changed after 19". Height not altered. 

Jan. 6.—Sky overcast with cir.-s., but summit clear 
aud air dry till 7". Fog thereafter—the upper clouds 
gradually thickening and descending into stratus and fog, 
Strong §.E. gale till noon. From 8} till 11" inclusive no 
outside observation was made—the temperature readings 
being taken from the tower thermometer. Snow was 
apparently falling from 7 30™, but owing to the gale and 
snowdrift no raingauge observations could be made. 

Jan. 7.—Fog till 4" and after 13, Fine and clear in 
the interval; but detached fog on lower hills. The cirrus 
at 94 was lying E. and W., with cross-bands lying at right 
angles. At 11" the direction of motion was from the W. 
Thermometer box changed at 54 12™. Height not altered. 

Jan. 10.—Raven seen at 9". 

Jan. 11,—Fog till 235. Thereafter a wet mist, form- 
iug glazed frost, came on. The temperature remained low, 
being between 22° and 23° all afternoon. 

Jan. 13.—St Elmo’s Fire seen at 19%. Snow-hail 
falling then, At noon very small fine snow was falling. 

Jan. 14,—At 5 observer noted that the “fog feels 
like mist ”—the temperature at the time being 24°:3. The 
top joint of ladder-stand was found on surface at 174, 
having snapped off at the bolt holes—probably in a strong 
N. squall. 

Jan. 15,—Summit clear from 8» till noon inclusive— 
sky overcast with stratus and bits of fog low to westward. 
At 5" misty feel in air, temperature 22°°9. Thermometer 
box changed at 8" 30™, and raised one step on stand. 
Snow and fog changed after 20" to mist and drizzle, these 
latter conditions obtaining on summit at 21", when snow 
and sleet were falling at sea-level. St Elmo’s Fire seen 
very faintly on pencil tip at 234—large soft flakes of 
snow falling at time. 

Jan, 16.—Flashes of lightning seen at 2h 42™, 52 95m, 
and 5 35", A very heavy shower of hail fell after the 


first flash, the hailstones being round and formed of ice 
and snow. Rings on telephone bell at 35 48™, 3h oa 
and 17 ol and at above times when lightning wa 
seen, Glory seen at 16%, 

Jan. 17.—Summit clear except for thin fog at ‘imal 
Sky covered with cir.-s. in evening, on which a lunar halo 
was seen at 20 and 21", F 

Jan. 20.—Thermometer box changed at 155 15™, 
Height not altered. 

Jan. 21, —Heavy snow and drift with strong S.E, 
winds in early morning, The tower thermometer reading 
was taken with a correction of +°3 at 44, as the observer 
did not go to the thermometer box. 

Jan. 23.—Fog or overcast sky till 16%. Cloudless 
thereafter. Lunar corone at 45. Thermometer box 
changed at 132 10™. Height not altered. 

Jan. 24.—Sky cloudless overhead after 5", except at 
165, when there was a thin fog on summit. Air dry after 
104, lowest humidity being 38 at 234. Fog on hills all 
round most of the day. At 18" sky quite cloudless down 
to horizon, A lunar corona at 6", and a double fog-bow 
seen at 15% 20™. 

Jan, 25.—Sky cloudless or nearly so all day. Fog on 
hills to westward till 5", spreading round to §. and S.E. 
and apparently passing over summit about 9"; the air 
being saturated at that hour. With the exception of 
the air has been very dry all day, the humidity at 2 
being 15. A strong 8. to 8.S.E. wind has been blowing 
all day, and causing a good deal of surface drift, 
Thick haze in valleys all day. 

Jan, 26.—Sky somewhat cloudy and thick haze ir 
valleys all day, but air remarkably dry. Strong wind 
all day, veering from S, to S.W. in the afternoon. Luna 
halo seen at 235 and midnight. 

Jan. 27,—Air very dry ‘all day, the humidity ranging 
from 37 to 10 per cent. A little cir. and cir.-s. on sky 
all day, and a slight haze in valleys most of the day 
Light S.W. winds, veering to W. and N. in afternoor 
ae calm towards midnight. Lunar halo at 20" ant 
Die, 

Jan. 28.—Sky cloudy and at times overcast with cir 
and cir.-s. till 195, fog since. Air very clear in forenoor 
especially to westward, the Outer Hebrides being a 
Humidity low till 18, ranging between 61 and 19; 
saturated since, No fog on hills till 16%, when it hae 
to form to N.E., and spreading round to N. and | 
enveloped summit at 20%. Calm or light N. winds al 
day, becoming slightly gusty about midnight. Lunar halo 
seen at 1", 2) and 64, 

Jan, 29—Detached fog on hills round most of the day 
Thermometer box changed at 105 10™. Height above 
snow 45 inches. 
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Jan. 31.—Summit clear at 45 and till 65, but sky 
cloudy and fog all round to 4000 feet and passing over 
summit at 6". Summit again clear at 224 and midnight, 
and sky almost cloudless, but great banks of fog all round, 
rising higher than the hill-top and passing over the summit 
frequently. 

Feb, 1.—Sky cloudless at midnight, but thick fog all 
round, high up, and passing. Thermometer box changed 
at 12" 10™. Height above snow 44 inches, 

Feb. 2.—Summit clear from 2 till 11, except for 
some fog passing at times, and sky cloudless. Thin fog 
since 12", the sky overhead being seen frequently and 
apparently cloudless. Thermometers changed at 8 12™, 

Feb. 3.—Temperature low and showing fair range 
(22°°6 to 14°°0). Sky cloudless at midnight and ap- 
parently a good deal of fog all round. Light N. or 
NE. winds till 10. Calm since. 

Feb. 4.—Sky cloudless till 54, and almost cloudless 
again after 15". Detached fog on hills and passing over 
summit at intervals. Somewhat hazy below all round. 
Thermometer box changed at 0" 11™. 

Feb. 5.—Fog off and on summit all day and sky 
slightly cloudy in forenoon, but apparently cloudless from 
17 till 225. 

Feb, 9.—Thermometer box shifted at 15" 15™, 
above snow 42 inches. 

Feb. 10,—Thermometer 
Height not altered. 

Feb, 11.—Temperature at or slightly below 32° all 
day, with showers of snow, sleet, drizzle, and hail. 
Squally S.W. winds till 145, backing to S.E. and 
increasing to a gale in the evening. 

Feb. 12.—Summit clear at 174, but sky a little cloudy. 
Summit again clear at midnight and sky cloudless. Very 
bright aurora seen at midnight. 

Feb. 13.—Thermometer box changed at 0% 10™, and 
raised one step up. Thermometers changed only again at 
205. Height above snow 51 inches. 

feb. 14.—Strong earth currents on telephone between 
23" and midnight, and bell ringing occasionally. Lightning 
seen at midnight. 

Feb. 18.—Fog with slight showers of snow till 16, 
clear since, but sky somewhat cloudy with cir. and cir.-str. 
Detached fog on hills, rising higher than hilltop and 
passing over summit to EK. Lunar halo seen at 20, 214, 
235, and midnight. Thermometer box changed at 
17" 15™, Height above snow 47 inches. 

Feb, 19.—Sky cloudless or nearly soall day. Detached 
fog hanging about hills, but clearing away in afternoon ; 
by 18" no fog visible below. Air dry all day and very 
dry towards evening, ‘he air also has been remarkably 
clear, the Outer Hebrides being seen frequently during 
the day. 

Feb. 20.—Sky cloudless till 16%, cloudy with cir.-cum. 
and hard packed cir.-str. till 21", fog since. Fog over 
Caledonian Canal and hills to S. in forenoon, and on hills 
to EH. and 8.E. in afternoon. Air very clear and dry most 
of the day; lowest humidity 16 at 75. Top joint of 
thermometer ladder fixed up after 16. 

Feb. 21,—Continuous fog till 9%, Summit clear at 
times till 14", clear since, but sky cloudy with cir.-s., on 
which a lunar halo was observed at 19", 20", 215, and 
22, Haze all round below in afternoon. 
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Feb. 22.—Almost cloudless sky all day. No fog below, 
but some haze in valleys most of the day. Lunar halo 
seen at 22" aud 23%, 

Feb, 23.—A little cir. on sky almost all day, and thick 
haze all round below. ; 

Feb, 24.—Thick haze all round below. Heavy banks 
of fog on hills to W. at 25, advancing and spreading all 
round during the forenoon; at 21" it began to pass over 
summit, and at 23" had settled down on hilltop. 

Feb. 25.—Fog off and on summit till 134, sky cloudless 
since. Fog and thick haze on hills all round. Air very 
dry at midnight, the humidity being 19. Brown fog 
crystals forming in early morning. 

Feb. 26.—Cloudless all day down to horizon. Thick 
haze all round, but sinking during the day and thining 
to S. and E. in the evening. Air very dry all day. 
Humidity ranging between 22 and 48. 

Feb. 27.—Sky cloudless till 14", a little cloudy since. 
Fog on hills to W. all afternoon. Air very dry at times, 
lowest humidity 21 at 4%. 

Feb, 28.—Sky cloudy or overcast with cir.-c. moving 
rapidly from W. till 7%, Fog on hills in early morning 
to westward, which gradually spread all round and en- 
veloped summit at 8", 

March 4.—Thermometer 
Height not altered, 

March 6.—The hissing noise which accompanies St 
Elmo’s Fire was heard at 135. At 15" the depth of snow 
was 62 inches, an increase of 10 inches during the previous 
24%. The increase is chiefly due to drift, which has 
formed deep wreaths between tower and snow post. 

March 7.—Summit clear at 174, but sky cloudy with 
cir. and cir.-s., and fog lying in valleys and on hills all 
round to 4000 feet. Thermometer box changed at 
175 15™. Height not altered. 

March 10.—At 4 the stars were seen through the fog, 
and at 5" it was clear to N., and shifting streamers of the 
aurora were seen. 

March 15.—Very thin mist passing over hilltop at 74 
and 84, on which was seen a fog-bow. Summit again 
clear at 15", and sky almost cloudless since, but thick fog 
lying in valleys and on hills all round to 4000 feet. 
Thermometer box changed at 16" 10™. 

March 16.—Sky cloudless down to horizon all day. 
Fog and haze in valleys all round, but the former 
cleared away during the forenoon. Air very dry all day, 
the humidity ranging between 28 and 47. Aurora seen 
Pg OI ik eraae| 28 

March 17.—Cloudless till 19", fog since. Thick haze 
in valleys all round. Fog rising in Glen Nevis and also 
to westward in afternoon. 

March 18.—Thermometer box changed at 12? 10™. 
Height not altered. 


box changed 12 15™, 


March 20.—Lunar corone seen at midnight. Ther- 
mometer changed at 13" 10™. Height not altered. 

March 21.—Aurora seen at 20" and midnight. 

March 22.—Aurora seeu at 4, 

March 28.—St Elmo’s Fire seen at 212, 

March 30.—Clear at times between 6" and 16. Glazed 


frost at 12 and 2». Solar halo at 11" 15™, 12> and 145, 
The cirrus on which the halos were seen was lying 
W.N.W.-E.N.E. Snow-bunting seen at 18%. Ther- 
mometer box changed at 7" 10™, Height not altered. 
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morning. Very heavy 
The amount (melted) for 
The total fall for the 


April 4.—Heavy rain all 
showers of hail in afternoon. 
hour ending 15 was 0°820 inch. 
day was 3°974 inches. 

April 5.—Very heavy falls of snow and _ hail. 
Elmo’s Fire seen at 3). 

April 7.—Snow-bunting seen at 16%. 

April 8.—-Thermometer box changed 
Height not altered. 

April 9.—Except for passing fog at times the summit 
was clear from 4" till 16", but fog lay in detached sheets 
and masses on lower hills. Thermometer box changed 
after 74, Height not altered. Solar halo seen at 9%, 

April 12.—Solar halo seen at 14%, 

April 16.—Lunar coron seen at 22" and 23", Ther- 
mometer box changed after 10%. Snow-bunting seen at 
10%. 

April 17.—Fog most of the morning: clear in after- 
noon but sky cloudy with cumulus. This cumulus was 
quite near overhead and moving from N.W., though the 
wind on summit was E.N.E. and N.E. Lunar fog-bow 
seen at 1", and a lunar corona at midnight. 

April 18.—Solar halo seen at 7” and 11", 
shadow seen at 5", after sun got up. 

April 19.—Fog till 14", clear thereafter, but some cir. 
on sky, on which a solar halo was seen at 17" and 183, 
and lunar halos at 215, 22, 234, and midnight. Lunar 
corona at midnight. At midnight there was a distinct 
dark ring inside the halo, and the corona was seen on 
cirro-cumulus about the moon. 

April 20.—Cloudy with cir, till noon, and with cum. 
till 19", Cloudless thereafter. Lunar corona and part of 
halo on cir.-c. at 1". Snow-bunting heard singing at 104, 
and five ravens seen flying about cliff at 17>. 

April 21.—Solar corona seen at 184, and lunar corone 
at 22> and 23}. 

April 22.—Solar halo at noon. At 2» a filmy streak 
of faint grey light stretched across sky from N.W. to S.E., 
and about 15° W. of Zenith, perhaps cirrus. A peculiar 
bow was seen on some stratus (loose) to S.W. and W. 
at sunrise. Its radius per stephanome was 43°°37'. It 
was observed from 5" 5™ till 54 15™, Snow-bunting seen 
at 5", and a raven at noon. 

April 26.—Air dry, but thick haze below.  Ther- 
mometer box changed at 5" 10™. Height not altered. 

April 28.—Snow-bunting seen at 13%, 

May 2.—Aurora at 2—“faint and low to northward, 
with long faint streamers.” 

May 4.—Aurora, which began as a bright single arch 
without streamers at 23 last night. The arch, badly 
defined at midnight, but with some short streamers, At 
1" it was faint and low, and with only a few faint 
Sixoniaters, Solar coron: seen at 11". Buntings seen at 
i7%: 

May 5.—Fog on lower hills all morning, and on 
summit for several hours. Clear and almost cloudless all 
evening. Thick haze came on at night. Aurora at mid- 
night, as badly defined blotches low to N. and N.W. 

May 6. —Sky cloudless, except for some cumulus in 
evening. Very thick haze all round below, and some fog 
below in morning only. Aurora at 1" low and faint. 

May 7.—Thick haze all day, and some fog below in 
early morning a little cumulus about mid-day in sky. 


St 


at 45 10™, 
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May 8.—Two bright meteors seen in 8.S.W. sky at 
1» 20™ and 1" 24™, Haze in evening formed a belt above 
the S.E. hills, as if a layer of different air was pushing it 
up. Cuckoo heard from Buchan’s Well to-day. 

May 9.—The day began cloudless; but in forenoon 
cirrus types and cum.-s. gradually overspread sky. In 
the evening there were cir., cir.-s., cir.-c., and cum.-s., 
which at night formed into a dense nimbus from which 
some rain fell, Solar halo seen at 15". Warm dry puffs 
of air were felt at 3". A number of dead flies were seen 
on the hard frozen snow surface between Observatory and 
M‘Lean’s Steep after 4%. The cat caught a mouse (vole 
probably) in kitchen. Apparently there are several as 
they have been heard all spring. 

May 11.—Haze and fog below—chiefly to eastward 
and northward. The cat caught another vole to-day. 

May 12.—Solar halos seen from 6" till 15%. At 3" the 
thermometer box was lowered one step. Height above 
snow at 15" 41 inches. A snow-burting was seen at 14. _ 

May 15.—Fog on hills all round, and passing over 
summit occasionally. Fox tracks seen in snow at 3}, 

May 19.—Thermometer box changed and raised one 
step at 13%. Height above snow at 15" 51 inches. — 
Glazed frost at 22". Raven seen flying about summit at 
13% 

May 20.—Thermometer 
Height not altered. 

May 23.—Snow-buntings seen at 8}. 

May 24.—Two snow-buntings at door-way at 13). 

May 27,—Cloudless all day, except for a little cumulus — 
between 9! and 16". Air dry and very clear. Cuckoo 
heard faintly at 4}. 

May 28.—Fog below in morning ; rising in forenoon, 
Cloudy in afternoon, but clouds falling and vanishing in 
evening. 

_ May 29.—Sky partly covered with different kinds of 
cirrus—on which halos were seen at 54, 64, 85, and 19) 
thickening and lowering at night. Thick haze all round 
all day. 

May 31.—Solar halos seen at 9" and 15". 
haze around all day. 

June 1.—Very hazy to-day, not only below, but at and 
above the level of summit—the sky being rather hazy 
also. 

June 2.—In early morning the clouds gradually 
thickened and assumed heavy, threatening, thundery 
appearances. No thunder heard, but frequent and strong 
earth currents moving tongue of teleph~ne bell between 34 
and 64. Rain began at 55, and. mist came on at 9}, 

June 6.—Fog in valleys and on hills below most of 
the day, and at times passing over summit in forenoon. 
A very fine glory seen at 21" round the shadow of 
Observatory and Cairn to northward. i 

June 7,—Fog on summit from 8 to 164. Clear again, 
and sky cloudless after 21", Fog in valleys all round 
before 8" and again in the evening. Thermometer box 
lowered one step at 02 5™. Height above snow 43 inches, 

June 9,—Sky cloudless. Some fog in valleys in early 
morning, but after 8" no fog below. Slight haze in 
distance during the day, becoming thicker towards evening. 

June 10,—Haze all round to about 10° above horizon. 
Great banks of fog to W, in evening. A faint solar halo 
seen at 9", q 


box changed after 22°. 
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June 11.—Fog all round below in forenoon. No fog 
below since 13". Snow has now all thawed away from 
gauge, but there is still a considerable amount on summit, 
varying from 1 to 10 feet near the edge of the cliff at 
first and second gorges. 

June 12.—Air remarkably clear, the Outer Hebrides 
being seen most of the day. Fog over Locheil at 1, 
spreading round to N. and S., and in valleys all round at 
35, After 7" fog began to break up and disperse, and by 
14" there was no fog below. Thick haze at 7%. 

June 13.—Sky cloudless or nearly so all day. Some 
fog on hills from N. to E. in early morning. Slight haze 
all day extending to about 6° above horizon. 

June 15.—Thick haze in valleys all round. Sky 
almost cloudless till 16". Cloudy since. Low lying fog 
in distance between Eigg and Rum in the evening. 

June 16.—Cloudless or almost so till 214. Overcast 
or fog since. Fog in valleys all round till 104, dispersing 
at 11%. No fog below at 12%. Thick haze all round 
most of the day. 

June 17.—Solar halo seen at 16%, 

June 18.—Some visitors who came up this morning for 
sunrise, report having seen three or four flashes of 
lightning, but they heard only one peal of thunder, 
between 22> and midnight. No lightning seen on 
summit, but at 22 50™ strong earth currents on 
telephone. 

June 24.—Summit clear from 9» till 11", and again 
after 22, and sky almost cloudless. Detached fog on 
hills around and passing at times. Lunar corone seen 
at 235, 

June 25.—Sky cloudy with cir.-c, and cir.-s, at 1" and 
2», and detached fog on hills. Fog or mist since. A 
lunar halo seen at 1}. 

June 27,—¥og on hills from N.E. to E. and S.E., and 
passing occasionally over summit during the forenoon. 
Fog on summit since 134, at times very thin. Dew 
forming on roof of Observatory at 15, 

July 4.—Fog all round to level of summit in forenoon, 
and passing at times till 17». No fog below since. 

July 5.—Thick banks of fog around all day, rising to 
about 1000 feet above summit and passing frequently 
over hilltop during the day. Slight haze in distance to 
E. in forenoon. 

July 6.—Fog on hills all round to about 4000 feet, at 
times rising to level of summit and passing frequently 
over hilltop during the day. Solar halo seen at 15%, 

July 10.—Fog all round to about 4000 feet, breaking 
up at times in various directions into cumulus, but 
reforming again into fog. 

July 16.—The difference between dry and wet bulbs 
indicating air dry at 13" is very doubtful, mist at the 
time being decidedly wetting. 

July 22.—Sky cloudless or almost so till 6, fog off 
and on summit since, and sky apparently overcast. Thick 
haze all round in evening. Fog hanging about hills all 
day. Lunar corone seen at 1}. 

July 23.—Stratus fog in valleys in early morning, but 
rising during forenoon, and covering hills all round and 
passing frequently over summit. 

July 27.,—The cat caught a mouse (vole?) in the 
scullery this evening, 

July 30.—Fog on hills below all day, rising at times 
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and passing over summit. The cat caught a mouse in 
coal-cellar in afternoon. : 

July 31.—Sky cloudless till 4", but thin fog passing 
continually, on which were formed very fine lunar corone. 
Fog all round below during forenoon, dispersing in 
afternoon, but again forming in evening to westward, 
and enveloping summit at 23. 

Aug. 1.—Sky cloudless after 15%, but fog below all 
round. 

Aug. 2.—Clear and cloudless most of the day, with 
fog in valleys. Glory seen at 5, 

Aug. 3.—Clear and sunny in forenoon, with fog on 
hills and passing over summit in evening. 

Aug. 4.—Clear and sunny all day, with thick fog all 
round below, sinking into valleys and disappearing 
towards evening. 

Aug. 5.—Solar halos seen from 8" to 11*. 

Aug. 7.—Cloudy till 20", cloudless thereafter. 
hanging about surrounding hills all day. 

Aug. 8.—Clear and sunny all day. Thick fog all 
round below in forenoon, rising and dispersing towards 
mid-day. 

Aug. 11.—Cloudless or almost so all day. Fog over 
Caledonian Canal and Locheil in early morning, dispersing 
towards mid-day. Thin haze in valleys all day. Sparrow- 
hawk seen on summit after 10". 

Aug. 12.—Thin haze low in valleys all day, and a 
narrow band of cirro.-stratus. lay near the horizon all 
round. 

Aug. 13.—Cloudless most of the day, with thin haze 
in valleys in forenoon, getting more dense in evening. 

Aug. 14.—Thick haze all round during the day. 
Summit enveloped in fog at 235, and mist at midnight. 

Aug. 18.—Solar balo at 16", and a double rainbow at 5. 

Aug. 23.—Sky almost cloudless all day. Some patches 
of fog lay in valleys in early morning, but disappeared in 
forenoon, giving place to a thin haze which gradually got 
more dense in evening. 

Aug. 24—Thick haze all round all day. 

Aug. 25.—Thunder and lightning after 16". St 
Elmo’s Fire from 16" to 178. Two ravens and two hawks 
on and about summit at 5%. 

Sept. 1.—Sky cloudless till 4", with fog on hills and 
passing over summit at times, enveloping summit at 5}, 
clearing again at 11", and sky cloudy the rest of the day. 
A number of snow-buntings were seen about summit 
throughout the day. 

Sept. 13.—A solar fog-bow and glories were observed 
after 10%, 

Sept. 16.—Fog or mist till 10". Clear and sunny the 
rest of the day, with thick fog aJl round below, and passing 
over summit at times. Foe-bow and glory at 11). 

Sept, 17,—Thunder and lightning from 18" to 19. 

Sept. 18.— St Elmo’s Fire, thunder, and lightning were 
observed from 3} till 5%. The telephone bell kept ringing 
at intervals of 14™ to 15™ while thuuder-storm lasted. 

Sept. 19.—St Elmo’s Fire seen at 215 and between 
225 and 235, 

Sept. 20.—St Elmo’s Fire at 1" and 6%. 

Sept. 23.—St Elmo’s Fire heard on kitchen chimney 
and on roof of tower at 95. Fresh snow lying 9 inches 
deep at snow post, and wreaths round Observatory and 
Hotel varying from 1 to 3 feet deep. 
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Sept. 29.—Lunar corane seen at 3 and 4", and light- 
ning between 20" and 21", A flock of buntings seen at 18%. 

Oct. 7.—Mist and drizzle till 16°. Clear and almost 
saan till 23%, but cum.-fog below all round, fog at 
times passing it. 

Oct. 14.—Detached fog in various directions below the 
level of summit till 19. “Lunar corona seen at 224, 

Oct. 15.—Thick haze came on below level of summit 
after 9% An aurora, faint and low down, seen at 1 and 
oh 

Oct. 19.—Small amounts of cirrus on sky till 17% 
Cloudless thereafter. Pretty thick haze in the valleys all 
day. A raven was seen flying over summit about 15", 

Oct. 20.—Summit clear all day, except for thin fog 
passing about the middle of the day. After 18" there was 
continuous fog all round below to about 3000 feet. Thin 
fog at times passed overhead, on which lunar coronz were 
seen at 20" and 21", A lunar fos-bow was noted at 20", 

Oct. 21.—Detached fog below all morning, dispersing 
in afternoon, giving place to very thick haze which at 
night limited the “visibility” to 1. Various amounts of 
cirrus on sky all day, on which a lunar halo was seen at 
midnight, A lunar corona was seen at 1». 

Oct. 22.—Air clear and dry till 114, but thick haze all 
round below. Fog was observed forming and advanc- 
ing to westward of Ben at 8%. At noon it reached 
summit and remained thereon for the rest of the day. 
Lunar halos were seen at 2) and 3}, 

Oct. 23.,—Lunar corona and fog-bow seen at 23", 

Oct. 24.—Fog till 6". Mostly clear with some cirrus 
on sky till 18". Cloudless at 19" and 204. But at 21” 
a thick pall of stratus covered the sky and descended to 
summit, with a rise in temperature and some rain at 23% 
and midnight. Lunar corone seen at 1" and 2. 

Oct. 30.—Thunder was heard at 13" 45™, and at the 
same time there was a strong current on wire. Lightning 
was seen at 205, 21), 22>, and 22h 35™, St Elmo’s Fire 
was seen at 22" and 23"; and at midnight there was a 
strong ring on telephone bell. 

Nov. 4.—A glory was seen at 8}, 

Nov. 5.—Telephone bell frequently ringing by earth 
currents. 

Nov. 6.—St Elmo’s Fire was heard at 10, 

Nov, 7.—A few rings on telephone by earth currents 
during the day. 

Nov.8.—St Elmo’s Fire was seen at 64. 

Nov, 9.—Lunar halo seen at 204, 
at 154. 

Nov. 10.—Stormy all morning. From 3" till 7* in- 
clusive, the thermometer in tower was used. Readings 
corrected (—0°°3)—double readings being made till 13h, 
St Elmo’s Fire was seen at 22", 


Raven seen at 8, 
Snow-bunting seen 


Nov. 11.—St Elmo’s Fire was seen at 5, : 
Nov, 14,—Mist and rain in early morning. Fog and 
snow about mid-day, Clearing in evening, Cloudless 


and air dry at night. A watch was kept for the Leonid 
meteors to-night, “but none were seen. 

Nov. 15.—Cloudless till 8", and cloudy with cirrus till 
18". Thereafter a thick bank of high cumulus and haze 
came up from S.W. This thickened and fell to summit 
by 22", and formed thick fog or mist till midnight. The 
humidity at 24 and 3" was “98 and 29 per cent., but it 
quickly rose thereafter. 
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Nov. 17.—Fog all day, sinking at night, leaving the hill- 
top alone clear, and forming a continuous sheet all round, 
The air was dry at 22), but immediately after the obser- 
vation the top of the fog rose and was passing, and the air 
became saturated—the dry bulb at the same time falling 
to the temperature of the wet bulb. Bright lunar corone 
seen at 214, 22h, 235, and midnight. 

Nov. 18.—Summit clear most of the forenoon, but 
thick continuous fog on all hills below 4000 feet. Bright 
lunar corone seen on thin passing fog at 12 and 2, 
At 2 there were three sets of rings, the colours being 
very distinct, as follows: Moon, white, R.b.g.y, red (others 
only flashing at times)—measurement per stephanome of 
first red gave rad. 2° 36’. 

Nov. 20,—Snow- buntings seen at 17%. 

Nov. 23 to 28.—Mist, high temperature, and heaydl 
rain on these six days, On. the 26th, the daily total 
rainfall was 4°325 inches. The hourly falls at 13" and 
14” being respectively, 0°783 inch and 0:983 inch. The 
latter amount is the greatest measurement of rain (not 
snow) on record here. 

Dec, 2.—Three ravens were seen at 12}, 

Dec. 9.—Sunmit clear from 5" till 11", and fog below — 
all round. Lunar corone seen at 175, Winter ther- 
mometer box put out on ladder No. 2 at 85-15™. 

Dec. 10.—Summit clear after 144,*but fog below all 
round and at times passing over summit in afternoon. 
Haze in distance. Lunar corone seen at 194, and lunar 
halo at 205, 214, and 224, 

Dec. 12.—Fog till 84, clear since. Slight haze and fog 
in valleys most of the day. Lunar halo seen from 18? till 
midnight. 

Dec. 13.—Summit clear till 5", but almost continuous 
fog since. Lunar halo seen at 1", 2", and 35, 

Dec. 14.—Slight haze in valleys in forenoon. 
corone seen at 17}. 

Dec. 17.—Summit clear at times during the day, and 
sky epparently cloudless. Fog in valleys all round to 
fully 4000 feet, on which glories were seen at 14", Lunar 
corone seen at 17 and 19" 

Dec. 18.—Thermometer box changed at 11» 15™, 

Dec. 20.—Summit cleared after 13", Fog and haze in 
valleys all afternoon. Thermometer box changedat15"10™, 

Dec. 21.—Fog in valleys all morning, rising and 
enveloping summit at 6". 

Dec. 22.—Fog till 125, cloudless or almost so since. 
Fog in valleys all afternoon to about 3000 feet. Glories 
seen at 14, 

Dec, 23,—Lunar halo seen at 2", 

Dec. 24.—Sky cloudless at 25, but thick fog on hills 
all round. Fog during the rest of the day. Thermometer 
box changed at 2 10™, 

Dec. 26.—Summit clear frequently during the day, and 
sky cloudless. Fog in valleys all day. 
seen at 6" and 7", Thermometer box changed at 9 10™, 

Dec. 27,—Sky cloudless most of the day, but fog in 
valleys, which has been continually passing over hilltop all 
the afternoon. Glories seen at 14" and 15}. 

Dec. 28,—Although sky was cloudless most of the — 
forenoon, fog has been almost continually passing over 
summit, finally settling on hilltop after 13%, 

Dec. 30.—Thermometer box changed at 205 15™, and 
put up a step on the ladder. 
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BAROMETER. Repucep to 32°. 4407 reer ABOVE Sea LEVEL. First FIGURE omirrep. JANUARY 19 


| | . i 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TO} WL | 12 | TS | D4 Po G7) Sis eS 20s 2 ete Mid- M 
Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
1 | 5°160) 5°175) 5°208| 5-214) 5°229) 5-232) 5-246) 5-263) 5:276] 5:283) 5-289) 5-290) 5:295) 5-292) 5-299) 5-304) 5-307] 5:306| 5-304] 5-295) 5-267) 5-260) 5-241) 5 
2 | 5221) 5-210) 5-204) 5190, 5°194) 5-161) 5°153) 5°187) 5-183} 5-133) 5-117] 5-093) 5-061) 5-021] 5-028) 5-037) 5-012) 5-020) 4-979) 4-964) £956) 4-950) 4-949) 4 
3 | 4981) 4-920) 4-914] 4-904 4-880] 4-865) 4°857/ 4-853] 4°863] 4°877) 4-895] 4-935] 4-933] 4-955] 4:976) 5 005] 5-061) 5-068] 5°113} 5-065] 5-065] 5-097| 5-194} 5 
4 | 5197) 5°175) 5°149] 5°186) 5°205) 5-177) 5-207] 5-236] 5-249] 5-247 5-265] 5:285) 5-287) 5:290] 5-305] 5°321| 5350) 5:325] 5327] 5-341) 5:351] 5:353] 5362! 5 
5 5°375| 5°375) 5°374 5°366) 5°361| 5°344) 5:336) 5°336) 5°341) 5°339, 5°826) 5°321] 5295) 5283) 5:292) 5258) 5-260) 5-249) 5213) 5-199) 5188) 5-171) 5-161) 51]; 
6 — 5°077) 5°063) 5°041] 5034) 5:010) 5-007] 4-990) 4-997] 4-996] 4°986) 5-003) 5-005) 5-008) 5-011} 5-010) 5011) 5:0123) 5-010) 5-015) 5-015) 5:015) 5-012) 5-009} 5011 
7 | 5°013) 5°012) 5-028} 5:040) 5:054! 5:069 5:097| 5:123) 5-146) 5°173, 5°193| 5°201] 5°221) 5°235) 5:251) 5:275] 5-274) 5°270) 5°275) 5:263) 5:249) 5-245) 5-239) 5-298 
8 | 5195) 5°170! 5-201) 5°228) 5:239) 5-248) 5-266) 5:279! 5-293) 5:303 5°303] 5:2971 5-290} 5-260! 5:249) 5-211! 5-173) 5:120! 5°110} 5-072! 5-096) 5:1141 5-094) 5 09 
9 | 5°103) 5°106 5°106) 5°115 5°117| 5°120 5°110| 5:114] 5-123) 5-145] 5-157] 5:165] 5°178/ 5-191 5-185) 5°196/5-203 5-183, 5°194 5'227| 5°262| 5-269] 5-291) 5 
10 | 5°322) 5°348 5°378) 5°391 5:414) 5-433 5:459) 5-486) 5531) 5°548) 5°553) 5°577] 5°597| 5591) 5°622) 5:656) 5-662) 5-662) 5-676] 5°676) 5-686) 5-700) 5-698 
11 | 5°693) 5692 5-689) 5°679 5°668) 5659 5-662) 5-672) 5-674) 5-682] 5680| 5°672] 5-672| 5°663, 5-668] 5-654| 5-658) 5-663) 5°658| 5°658] 5-658) 5-660] 5:660 
12) | 5°631) 5°616 5°607) 5°89 5°581) 5°572 5°566) 5°562) 5°557) 5:557| 5°565) 5-576) 5°547| 5:553 5°558) 5:565| 5°55) 5-562) 5:565) 5°567| 5°565) 5-564) 5-546 
13 | 5°527) 5°502) 5-477) 5-444, 5418) 5-404 5:383) 5°361) 5°359] 5°325) 5°283) 5:275] 5-239] 5:248! 5-219) 5:221) 5-214) 5-213) 5:214) 5218) 5-224) 5-232) 5-243 
14 | 5°241) 5°247) 5+233) 5-227, 5-219) 5-209 5-188) 5-176] 5°164] 5:142) 5-120) 5-083} 5-044] 5-003! 4-967| 4-934) 4-882) 4-849] 4-841] 4°797| 4°764] 4-758] 4-745 
15 4°731) 4°721) 4°701) 4°684 4°671) 4°641 4°619) 4-617] 4-603) 4-613) 4-602) 4-604] 4-599) 4-611! 4°624| 4-632) 4-641] 4-644) 4-652) 4°652) 4-661) 4-660) 4-669 
16 | 4°669) 4-671) 4°671 4674 4°670) 4°678 4:683) 4°699) 4-703} 4-731) 4-749] 4°752] 4°762] 4-775, 4-798] 4-808] 4-820] 4°832] 4°844] 4°846] 4-849) 4-864] 4:868 
17 | 4°870) 4°S71) 4°860| 4°860) 4°846) 4-827, 4-826) 4-816) 4-805) 4°793]| 4°766] 4-749} 4-704] 4-675 4-686] 4-684] 4:648) 4:604] 4:556| 4°554) 4-577| 4-634) 4-707 
18 | 4789) 4°832) 4-878] 4-922) 4-937] 4973 5:011| 5-061) 5-089] 5-168) 5°198} 5-230} 5-254] 5:284 5-326) 5*341| 5°351| 5356] 5°358| 5-356) 5°351) 5328] 5-311 
19 | 5°235) 5°192) 5-174) 5-133) 5-087] 5-024) 4:990| 4-974) 4-914] 4-883] 4-872) 4-964] 4-936] 4-950 4-978) 4-971] 4-977| 4-992) 5-022] 5-040] 5-058] 5-077] 5108] 5 
20 | 5°166) 5°174) 5°184) 5-212) 5:224) 5-229, 5-244) 5:267| 5:301| 5:316] 5-333) 5:337] 5335 5347, 5°357| 5°379| 5°390| 5°394| 5:401) 5°417) 5°426) 5-425) 5-422) 5+ 
21 | 5°412/ 5°398 5°386) 5°364) 5-328) 5-297) 5-260) 5-242) 5-195] 5-158] 5-120] 5-089} 5-041] 5-080 5-045) 5-049] 5:069) 5068) 5-091] 5-092) 5°100, 5-118] 5-115] 5: 
22 | 5°116! 5:086) 5:059! 5:034) 5-012! 4-993 4-956! 4-953) 4-945! 4-977] 4-966! 4-980] 4-988! 4-996 5-015! 5-038) 5-041! 5-045] 5:080! 5-086 5-094! 5-084 5087! 5 
23 | 5°109 5110) 5134 5-137) 5-164 5172 5°176] 5-203) 5-209} 5-209] 5:219) 5-228} 5-250) 5-255, 5-269] 5-275) 5-275) 5-289] 5-291] 5:276| 5276 5-262) 5-241) 5 
24 | 5°197| 5°153) 5-124 5:094 5-072, 5041 5°018] 4-984) 4-958} 4-938) 4°906] 4°878] 4°875] 4-867) 4:894 4-931) 4-954] 4-955] 4-959) 4-970) 4-997) 5-025) 5-047) 5-098 
25 | 5°138) 5°143) 5192 5°230) 5°264) 5-295) 5°324| 5°340) 5-382] 5-419] 5-450) 5-463) 5-467] 5-477) 5:479| 5-495) 5:493) 5-473) 5-463] 5:445| 5-435) 5-419] 5-413] 5°38 
26 | 5°369) 5°344) 5°317 6-254) 5:208) 5°171) 5-085] 5023] 4-972] 4-889] 4-865] 4-968] 4-950] 4-980 4-974] 4-982) 4-999) 5-000} 5-010} 5:010) 4-997] 4-975] 4-949] 4 
27 | 4°909| 4°883) 4°864 4°827) 4°808] 4-785, 4-757] 4-757] 4-757] 4-746| 4°742| 4-745] 4°733| 4-739 4°739] 4-742| 4-746] 4-744] 4-733] 4-693] 4-738] 4°686] 4-651] 4" 
| 28 | 4°673) 4°696) 4-723 4-764] 4-789 4-821! 4-848] 4-894] 4-908] 4-924] 4-997] 50591 5-074] 5-090, 5140 5178) 5-209] 5°236] 5-287) 5-289) 5-301) 5315] 5°344) 5: 
| 29° | 5°341) 5°347| 5°348 5°341) 5339) 5:296 5°324] 5-337) 5°394| 5°376| 5°373| 5-383] 5:399] 5-390, 5°401| 5398) 5-396) 5:380]| 5:425] 5:424] 5-421) 5-413] 5°390 
| 30 | 5379) 5°374) 5°359 5:370) 5°357 | 5°354 5°347] 5°372| 5-345] 5°354| 5:359] 5°357) 5°345| 5°356, 5°347| 5-363] 5°350| 5-368) 5°375| 5°387| 5°389| 5:390] 5393 
31 | 5°399) 5-398) oa05 5°393) 5°392, 5°388 5:389) 5°382! 5°391| 5°380] 5°377| 5:371] 5364) 5°339. 5-340] 5°325] 5°312| 5:292| 5-281) 5-256) 5252) 5-242) 5-209) 5-21 
Mean. | 5°167| 5°162) ae 5°158) 5°153 5°145 5-141) 5°146) 5°148) 5°149) 5-150] 5-159) 5°153] 5°153 5°162) 5°169) 5°171| 5°167| 5171) 5166) 5170, 5171) 5173) 5171 
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Ins. Ins, Ins. Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, } Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
8 BI71 5°152 5°1338 5118 5099 5111) 5°120) 5-113, 5-115} 5-102} 5°117] 5-096) 5-084} 5-093] 5-094! 5-080} 5°111] 5°113] 5158) 5-164 5°168) 5°189 
236 5°202 5258 5°264 5'266 5°274 5°287| 5289 5:300) 5:09] 5°304] 5-302) 5:296| 5-313] 5:311| 5-300) 5°300] 5:320] 5-331) 5-325) 5:319) 5332 
306 5°303 5°299 5°298) 5°303) 5*299) 5:311) 5-320] 5:333| 5°308] 5:327| 5-329] 5-327] 5-314) 5-320) 5-325] 5-332] 5-335] 5-326) 5316] 5-309) 
58) 5°254 5°248} 5°233) 5:219 5°216) 5°204) 5-206] 5-196] 5°190) 5°186| 5-169] 5°161] 5°151| 5°155] 5:163| 5°159] 5°160| 5-153) 5:150/ 5-148 
15] 5°124) 5118) 5°115} 5-119] 5-122) 5:121) 5-133) 5-143) 5°1411 5-139) 5:134| 5-133] 5-135 5'137| 5148} 5°153} 5161] 5°168) 5°163) 5-180 


12) 5*208} 5-280) 5:229) 5-227 5°21) 5*250) 5-279) 5-282) 5-287] 5-320} 5-263] 5-264] 5-263) 5-264 5-259] 5*253] 5:248) 5-240] 5-223) 5-214 
4) 5-119) 5-009 5°097 5080 5087] 5:086) 5-082) 5-079) 5-079] 5:077| 5-075] 5-096] 5100] 5-114) 5116] 5-126) 5°159| 5-154) 5-172] 5-174 
0} 5184 5184) 5°173) 5176) 5°170) 5-184) 5-194] 5-200] 5190] 5-184) 5°178| 5-180] 5°182| 5°179] 5°177| 5°178) 5°187| 5:201| 5°197) 5-211 
vs 5°182 5°179| 5°162) 5°167| 5170 5°172) 5°170) 5°173) 5°172) 5:173} 5*148] 5°151| 5°150| 5°155] 5-154] 5-149 5-145] 5-141) 5-137] 5133 
4) 5066) 5-057) 5°039) 5-024) 5-020} 5007] 5-000} 4-999) 4-986] 4-972) 4-947] 4-928] 4-920] 4-905] 4-895] 4:890| 4:875]| 4-854) 4-840! 4-830 
: 4°768) 4°744| 4°744) 4°732) 4-721] 4-724) 4-726] 4-717] 4-712] 4-718) 4-710] 4-712] 4-707/ 4-701] 4-704] 4-709] 4°706] 4-703) 4-701] 4-699 
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4°673) 4°663) 4°657| 4-627) 4-634] 4-632) 4-628) 4-611 
699) 4°707| 4°718) 4°725| 4°732 4-752) 4-759! 4-760] 4-772 
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4: 
4: 
4: 
5° 
5 
5: 
5: 
4: 


a 
oc 


830) 4*839) 4*850} 4°857| 4°851] 4°837| 4°828} 4°808) 4-803) 4°782) 4-768) 4°7 
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FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


REDUCED To 32° AND SEA LEVEL. 


FIRST FIGURE OMITTED. 
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| Ss ee 


REDUCED TO 32° AND 


SEA 


LEVEL. 


Ins. 

9913 
9°587 
9-636 
0-005 
9°934 


9°848 
0°350 
0:296 
07144 
9-766 
9°518 
9169 
9°355 
9-200: 
9:964 


9°518] 9°5 


9-990 


9-568 
9°521 
9°834 
9-496 
0:085 
97599 
9°328 


9°829) 9°86 


0-076); 


0:022 
9-992 


9-767) § 


9:560 


ieee 
9-909 
9°545 


97131 9-754 


0-023) 


9-906) 


9-569 


7| 9°879 


97 


0:033 
9°893 
9°567 
9°877 
9:676 
9°880 
0°370 
0-276 


2) 0-151 


9°756 
9°393 


5] 9°19] 


9°393 


5) 9058 


9-988 
9-596 


3, 0°028 


9°651 


5) 9°581 
| 9°824 


9°543 
0:059 


5} 9°603 


9-288 
9-951 
07104 
0:054 
9:954 


9772 


Ins. 

9913 
9°545 
9-764 
0035 
9°886 
9-576 
9-869 
9°629 
9910 
0°374 
0-285 
0162 
9-762 
9-349 
9-194 
9-403 
9-040 
9-980 
9-614 
0:040 


9°688 
9-589 
9-812 
9563 
0-050 
9°595 


Ins. 
9-906 


9-692) 
9-568 
9°798 
9-611 
0-031 


9°585 


Ins. | I 
9°902) 
9- 515 


2| 9:800 


0-045) 


2| 9-831 


9°578) 
9°847 
9°681 
9°940 
0°396 


3} 0-279 


07160) 
9776 
9-283 
9-192 


9-413 


3} 9°178 


9-936 
9°676 
0-042 
9:708 
9°359 
9°788 
9°643 


0-009) 9-97 


9°567 
9-236 


0-003) 0° 


0°105 


5| 0°072 


9-903 
9776 


Ins. 
9-881 
9-487 
9°846 


2) 0-055 
7| 9°78 


9°583 
9-804 
9°715 
9-974 
0-392 
0:260 


5} 0°136 


‘9808 


7; 9°220 


9°187 


9-425 
9°316 
9-862 
9°722 
0:048 
9-692 
9°597 
9-736 
9°739 
9943 
9°527 
9°224 
0-029 
0-094 
0:078 


2| 9882 


9°775 


Ins. 
9°879 
9-670 
9-587 
9-963 
9-965 
9°594 
9-776 
9-791 
9°826 
0-248 
0°321 
0°163 
9-886 
9-593 
9-152 


9°303 
9°269 
9-788 
9589 
9-935 
9°767 
9-535 
9°758 
9°538 
9-999 
9-619 
9°329 
9-682 
0-061 
0:050 
0-019 


9°763 


First FIGURE OMIT!ED. 


Ins. 

9°779 
9°946 
9°995 
9:947 
9°802 
9°934 
9837 
9°879 
9°885 
9°79] 


9-289) 
| 9591) 

9-667, 
8-468 
8°756 
8935 
8750 
8-664 
9°319 


9-305 
9°352 
9:701 
9 976 
9°828 
07170 


9518 


9°432) 
9-293, 


9-206) 


Ins. 

9°763 
9°958 
9:997 
9-931 
9°803 
9°952 
9°830 
9-877 
9°886 
Si 
9-412 
9°284 
9°295 
9°617 
9°647 


8-496 
| 8-761 
8:937 
8-730 
8-702 


9°337 
9-193 
9-257 
9-388 
9°723 
9-976 
9-830 
07180 


9519 


Ins. 

9°763 
9-970 
0-007 
9°91] 
9°802 
9°962 
9-828 
9-879 
9-888 
9°757 
9-404 
9-270 
9°302 
9°641 
9°623 
8519 
8777 
8951 
8696 
8:742 
9°353 
9-180 
9'253 
9-408 
9°743 
9970 
9°834 
0200 


9°523 


Ins. 

9-769 
9:992 
0021 
9°915 
9:810 
9-972 
9°844 
9°895 
9:892 
9°745 
9:402 
9266 
9°325 
9°673 
9-603 
8:506 
8°793 
8969 
8664 
8774 
9°373) 
9184 
9-227 
9-442 
9-765 


9°976 
9°844 
0°220 


9-531 


Ins. 

9°769 
0:002 
0:029 
9:907 
9°814 
9-994 
9-842 
9:911 
9-898 
9°743 


9°402 
9:258 
9°327 
9°69] 
9°578 
8510 
8809 
8981 
8646 
8806 
9°385 
9-204 
9-200 
9:462 
9:788 
9:970 
9°852 
0°253: 


9°537 


Ins. 

9°769 
0:004 
0:039 
9-911 
9°816 


0-000 
9°844 
9-909 
9-902 
9731 


9°396 
9°238 
9°333 
9°719 
97543 
8°532 
8827 
8985 
8-620 
8°834) 
9-409 
9-214 
9°183 
9-474 
9°806 
9-966 
9864 
0°264 


9°540 


Ins. 

9°776 
0-011 
0:045 
9896 
9°820 
0:012 
9°84] 
9-920 
9904 
9-712 
9°407 
9:228) 
9°345 
9:731 
9°504 
8561 
8°825 
8-988 
8606 
8848 


9-421 
9:221 
9°163) 
9-480 
9-820 
9-956 
9°897 
0:271 


9543; 


Ins.} Ins. 
9-776} 9°760 
0:003} 9-993 
0°034] 0:035 
9-884] 9-864 
9-816} 9:808 
0-008} 0:006 
9°827] 9°3821 
9-912} 9:903 
9-901] 9-887 
9°706) 9°666 
9:397] 9°381 
92141 9-194 
9364] 9°376 
9-757] 9-761 
9453] 9°372 


8601] 8-629 
8-843} 8:853 
8-988] 8-983 
8587] 8567 
8871} 8:899 


9-423} 9-425 
9-221] 9:227 
9-169} 9-149 
9-486) 9-490 
9-846} 9°854 
9-950] 9-938 
9-914] 9-928 
0285} 0:288 


9:544) 9'538 


Ins. | Ins. 
9°756} 9°754 
9°988] 9:989 
0-010) 0:011 
9:842! 9°829 
9-796} 9-792 
9-988] 9-982 
9-803} 9°805 
$892] 9-890 
9: 877 9869 
36} 9°621 


SEO WwnatnNe 


9: 
9- 
oF 
a 
977: 
9:2 
86 
88 
8-9 
85 
892 
9-4: 


35) 9°443 
9-247] 9:263 
9°141) 9:113 
9-502) 9°512 
9-864] 9:864 
9-911} 9-902 
9-926] 9°946 
0°296} 0:280 


Ben 9°526 


Ins. 
9°767 
9999 
0-018 
9°833 
9-792 


9-990 
9°806 
9°898 


| 8527 
8-996 
9°445 
9°279 
9-090: 
9°524 
9°855: 
9-896 
9-962 
0-284 


9°527 


7| 9°353 
3] 9°381 


Tus. 
9:79 
9-999 
0°020 
9°836 
9°812 
9-992 
9°827 
9-892 
9°867 
9°583 


9-206 


9°781 
8994 


8745 
8874 
8936 
8535 
9:025 
9:439 
9°289 
9-081 
9-540 
9°S80. 
9°893 
9-970 
0-299 


9°530 


FEBRUARY 1900. 


Ins. 
9°786 
0-015 
0-023 
9°838 
9°824 


9988 
9833 
9°887 
9871 
9°574 
9°357 
9-224 
9-399 
9°795 
8874 
8°73 
8°887 
8-927 
8547 
9-061 
9-439 
9313 
9-085 
9-552 
9-914 
9896 
0-010 
0°319 


9°536 


Ins. 
9-794 
0:019 
0:033 
9-832 
9-840 
9-990 
9-839 
9-890 
9°875 
9°571 
9-349 
9-212 
9°410 
9°787 
8792 
8:783 
8-905 
8922 
8539 
9-108 
9:435 
9325 
9:092 
9°562 
9-928 
9°896 
0:030 
0°350 


9-539 


8543 


Ins. 
9-814 
0-023 
0°033 
9°832 
8842 
9-990 
9-861 
9-898 
9-873 
9-554 
9348 
9-212 
9-434 
9-782 
8726 


8-793 
8-917 
8-918 


9-139 


97422 
9°331 
97113) 
9°75 
9-936 
9-896 
0:054 
0°355 


Ins. 
9°826 
0-019 
0023 
9°830 
9-861 
9-978 
9°873 
9-906 
9-873 
9-542) 
9°349 
9198 
9°437 
9773 
8684 
8799 
8-921 
8911 
8553 
9159 
9405 
9°341 
9133 
9°582 
9°948 
9°886 
0:058 
0:351 


Ins. 
9°336 
0:019 
0:023 
9-830 
9°876 
9-967 
9-890 
9-906 
9°867 
9530: 
9°346 
97194 
9°456 
9771 
8616 
8°805 
8925 
8898 
8°565 
9-183 
9°378 
9°329 
9°155 
9-606 


9-962 
9°888 
0:034 
0°364 


9°543) 


9544 


9°545 


Ins. 
9°860 
0:017 
0011 
9°824 
9-864 
9:955 
9-893 
9-916 
9°87] 
9°516 
9°342 
9-190 
9°478 
9°762 
§:524 
8787 
8931 
8884 
8°591 
9-205 
9353 
9333 
97187 
9°622 
9°972 
9°878 
0-088 
07380 


9°544 


Ins. 
9-880 
0:018 
0-011 
9°819 
9-878 
9938 
9 913 
9-920 
9-866 
9-508 


9-346 
9198 
9°506 
9°757 
8-458 


8°77 
8 935 
8868 
8609 
9-231 
9°317 
9333 
9°219 
9646 
9-978 
9-884 
0:098 
0°384 


9°546 


Ins. 
9-796 
9-987 
0-018 
9-884 
9-821 
9-970 
9°849 
9-898 
9-884 
9°674 
9°39] 
9-288 
9-360 
9-704 
9°252 


8618 
8839 
8-940 
8636 
8902 
9°379 
9-261 
9193 
9474 
9°828 
9-934 
9-935 
0:263 


9-533 


188 


BAROMETER. 


| 
l 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


REDUCED TO 32°. 


4406 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


FIRST FIGURE OMITTED. 


4 


3 


9 


5 


6 


1 
2 
3 
- 


0 


MEAN. 


| Ins. 
5°640 
5781 


| 5596) 


| 5°609 


| 5639) 


|5°679 


| 5649) 5 


| 5594) 


5574) £ 
5598) 5 


5607) € 
5°695) 5° 


| 5712 
| 5942 
| 5604 


Ins. | Ins. | Ins. 
6643 5°661) 5°663 
| 5°765) 5°752 5743 
5°591) 5°572) 5°57 
5611 5°609 5°607 
5°639 5°633) 5°634 


5674 5°667) 5 
5°643. 56: 


5°D87 


5582 5° 
5°598) 5-602 
5°697 5°70] 
5) 5°734) 5-748 


00 


5 924) 5 “920 
5535) 5°498 


4°896} 4°903 
4912) 4°886 
4°821| 4°818 
4°819| 4°814 
5:006) 5030 
5 6'352| 5°345 
| 5°366) 5°370 
| 5457, 5°461 
| 5525 
5446 


5" ‘214 6 5°206 
133, 5-110 


“946 


305 


5420 


5°589 


5°418 & 410 


Ins. 
5669) 
57 7 38) 


*575) 5°E 


5616, 
5°632 
5°656) 
5°629 5 


77| 5 568 


B52) 5 


4°902 
4°883 
4°814 
4-815 
5°046 


5°335 
5°358 
5°465 
5°525 
5-433 
5*225 
5°097 
5°028 
5°207 
5°317 
5597 


5°410: 


Ins. 
5'678 
5: 740/ 5 


> 614)! 
5633) 5 
5653 
5631) £ 
5562! & 
5 H}5) 

5582 


5°602) 5 
5°715) 5 


5°785 


5°916} 5° 


5424 
4900 
4°882 
4822 
4°814 
5°056 
5°339 
5°370 
5°467 


5°524) 5 


5419 
5:208 


5077) & 


5°055 
5204 
5336 
5614 


5°411 


BAROMETER. 


)) 5576 
2) 5°587 


8 
Ths. 
5718 
5744 
5578 
5618 
5614 
5:666 
5633 


5°556 


5609 
5738 
5°821 
5-919 
5°345 


4°882 
4871 
4°834 
4'816 
5:078 
5°341 
5°363 
5*502 


7| 5520 


5°380 


7| 5°198 


5:051 
5°098 


9} 5208 


5°383 
5°628 


5416 


REDUCED TO 32°. 


Q 


by 


11 
Ins. 
5°744 
5:738 
5592 
5632 
5667 
5675 
5637 
5586 
5567 
5602 
5°613) 5620 
5°754! 5-760 
5'864| 5:887 
5'898) 5-905 
5°257| 5208 
4°886] 4:898 
4°873] 4:873 
4849) 4-848 
4°814) 4:802 
5:097] 5172 


5358 
5°378 
5°549 
5542 
5°346 


5:222 
4976 


Ins. 

5°728 
5'743) 
5590 
5627 
5°653 
5670 
5632 
5575 
5564 
5591 
5°612 
5748 
5844 
5915 
5:309) 
4°878 
4:870 
4°838 
4°826 
5085 
5348) 5°352 
5378) 5°380 
5°511) 5°535 
5°526) 5°535 
5'365} 5°345 
5210 5°224 
5:024| 5002 
5°118} 5°134! 5160 
5*208) 5°209] 5:212 
5399) 5°401] 5°424 
5'633] 5650} 5:646 


5°420) 5°422) 5:427 


12 | 13 
Ins, | Ins. 
5°79] 5°783 
5°724} 5°712 
5594] 5°597 
5635] 5633 
5°668] 5668 
5°679} 5°674| 5:660 
5°640] 5°641) 5°634 
5'586} 5580) 5°578 
55541 5:553] 5°553 
5606} 5:603} 5°599 
5'627] 5°630) 5°633 
5*755] 5°755) 5°753 
5901} 5:906} 5:927 
5'895} 5°853] 5832 
5160) 5°117| 5-097 
4°910] 4:912) 4-922 
4-873] 4°868} 4-861 
4860} 4°862] 4°858 
4-794] 4°770| 4°774 
5°190} 5:221) 5:234 
5°348} 5°348] 5:337 
5*390} 5°382} 5391 
5'544] 5:554| 5°557 
5542] 5°550] 5°549 
340} 5°318] 5°306 
8] 5:225) 5:219 
4-930) 4°899 
5°176} 5°191 
5224) 5:219 
5443) 5:456 
5) 5:663) 5°657 


*428) 5°424) 5-422 


14 
Ins. 
5°787 
5695 
5602 
5624 
5°668 


53 
5:21 

4-951) 
5175 
5218 
5:44] 
5°66: 

5:4 


15 


Ins. 

5°778 
5683 
5601 
5625 
5'667 
5660 
5614 
5571 
5550 
5600 
5636 
5692 
5927 
5799 
5040 


4919 
4°850: 
4°862 
4°762 
5°207 


57312 
5°382 
5-551 
5°548 
5:290 


5'215 
4°881 
5191 
5'219 
5482 
5°653 


5412 


is) | ley 


Ins. | Ins. 


5°783) 6°783] 5°793) 5°805) 5°801 


5°666} 5°652 
5°592) 5:609 
5°622) 5°626 
5°671) 5:670 
5°654) 5:647 
5°615] 5°614 
5°570| 5°570 
5°558) 5°562 
5°593) 5596 
5°632) 5°634 
5°694) 5-670 
5°925) 5-954 
5°783] 5°767 
4-995) 4-966 
4-922) 4-928 
4-848} 4°843 
4:855] 4°852 
4768] 4-792 
5-255) 5:282 
5°312) 5°315 
5°370| 5°373 
5°543) 5°535 
5°540| 5°538 
5:274| 5°287 


5*215| 5:215 
4-866) 4-862 
5-200) 5:197 
5'223| 5°228 
5°491| 5°505 
5°642) 5626 


5*409 


5°410 


ey |) as) 


Ins. | Ins. 

5641 
5*620) 
5'627 
5691 
5*660 
5613 
5575 
5583 
5612 


5°656 
5'691 
5970 
5°767| 5°752 
4-930] 4-914 
4°927| 4931 
4°846] 4°842 
4-860} 4°859 
4°814| 4°847 
5:285) 5°306 
57324] 5°340 
5°388) 5°390 
5°5385] 5°543 
5°536| 5°543 
5283) 5:241 
5°194| 5°208 
4°856| 4°864 
5:211| 5°228 
5:241| 5°249 
5'5387| 5°525 
5°621| 5°616 


5°648 
5°610 
5°624 
5'679 
5'648 
5°619 
5°573 
5572 
5'608 
5'652 
5°676 
5961 


5:413) 5°417 


20 


Ins. 


5°634 
5°614 
5°627 
5°688 


5°653 
5607 
5568 
5593 
5°619 


5°671 
5°689 
5'974 
5'723 
4-900 


4-930 
4848 
4°860 
4°865 
5°296 


5335 
5°405 
5538 
5541 
5275 
5214 
4-876 
5237 
5262 
5545) 
5618 


5420 


21 


Ins. 

5°790 
5'614 
5610 
5626 
5684 
5660 
5597 
5572 
5595 
5°620 
5679 
5°707 
5974 
5:709 
4-900 


4-920 
4844 
4°856 
4882 
5°318 
5°327 
5-420 
5°541 
5541 
5°263 


5:207 
4890 
5°235 
5'278 
5°558) 
5*606: 


5420 


MARCH 1900. 


22 


Ins. 

5°794 
5609 
5613 
5'636 
5:689 


5657 
5597 
5:572 
5'598 
5621 


5°694 
5716 
5974 
5°681 
4897 


4914 
4841 
4852 
4-909 
5°326 
5°315 
5°429 
5541 
5°541 
5:221 


5:197 
4-911 
5:285 
5°278 
5570 
5596 


5°420 


Mid- h 

2a night, 7 

Ins. | Ins, i 
5795] 5780} 
5: 599 DF “600| 


5°655| 5-649 
5°592| 5:59] 5 
5°578| 5-578 | 
5592 5-600 


5586] 5570 
5429) 5-40 


4406 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


FIRST FIGURE OMITTED. 


APRIL & 


laa Wy) 


4) 4°853 


5| 5°056) 5 


3] 5°623) 5 


Ins. | Ins. 
5521) 5°519 
5445] 5°444 
5°201| 5172 
4°656} 4°653 
4°850) 4°857 
5147 
4) 5°159 
7| 5°374 
5061 
4824 
4°671 
4878 
4°48] 


Ins. 

5532) 
5448 
5225 
4°670 
4°836 
5°166 
5144 
5°380) 5: 
5094 
4°824 
4°756 


4°472) 4° 
5177) 5° 


4°730} 4-702 
tp 348) 5 oO +340 


on 
ior) 
w 
— 


5545 
5°395 


5489) 


5°095 
5°15] 


5| 5582) 5°508! £ 


5°398) 5°414! 5° 

5°488) 5°465) 5°46 
5°067) 5°051) § 
5148) 5°14] 


6) 5065 
5) 4-970 


crs on over 


Ins. 

5°500 
5445 
5140 
4°656 
4°878 
5142 
5170 
5°356 
5051 
4838 
4673 
4878 
4°497 


4°796 
5°356 
635 
5843 
863 


ot a o 
a 
a 


ND 1 
G2 Goto 
AMNN Ngo oor 
KORE EB BAA OOS 


orb 


Ins. 

5485 
5442 
5120 
4°644 
4°S06 
5137 
5194 
5°361 
5054 
4872 


Reo ANOKA AOS 
BOOK HS INWr! ODN 
= 


ao 


| 5°023 


Ins. 

5-476 
5439 
5'095 
4659 
4910 
5180 
5220 
5340 
5042 
4°882 
4684 
4889 
4°640 


or 
o 
=] 
i 


Ins. | Ins. 
5°449) 5:477 
5°485) 5°431 
5009) 4-992 
4°675] 4°684 
4-978) 4-990 
2| 5°125) 5133 
5'271] 5:287 
5°383) 5331 
5'049) 5:042 
4-933) 4:940 


4-702) 4°663 
4°844) 4°819 
4-846] 4°881 
5°070) 5116 
4850} 4°824 
5073} 5102 
5'385| 5°408 
5°702) 5°718 
5°886] 5°904 
5'873] 5°874 
5°781) 5°788 
5°640) 5°635 
5°603) 5593 
5°518) 5°503 
5°518) 5°521 
5°464| 5°459 
5°484) 5°497 
5°403) 5°385 
5:047| 5:066 
5°182) 5°181 


5'275 


~ 
> COO 
i 


SNOwsD 
WNT pn 


af 
or 


NON NNN KN 
“I 
re) 


Pras BARR eon 
s~I 


in 
© 


5°267| 5271 


Ins. 

5472 
5411 
4°875 
4714 
5059 


5119 
5°313 
5:277 
5°028 
4975 
4-700 
4-698 
5:077 
5-140 
4-908 


5218 
5°468 
5737 
5°905 
30|.5°853 


5770 
5} 5641 
5°555 
7| 5°493 
5°554 


3| 5°417 
5°505 
5°331 
5:077 
5168 


5'282 


Ins. } Ins. 
5°460} 5:474 
5428) 5°409 
4°9494 4*909 
4°695] 4:705 
5:016) 5030 


5117] 5°126 
5:299] 5°312 
5*309] 5-294 
5°028} 5°029 
4953) 4°964 
4-691] 4°589 
4°77 4] 4°698 


69] 5°218 


NNN NN NN ANH NANT 
FPOWOF COA WOoOnrPe 
NBA SSOWA Now 


CO—1 00 DDD WON DOr 


rd 
I 
~ 


Ins. 

5463 
5414 
4853 
4718 
5:077 
5112 
5330 
5264 
5021 
4995 
4690 
4°715 
5101 
5149 
4°895 


5*286 
5*495 
5°758 
5"909 
5°843 
5°757 
5*640) 
5°569 
5°478 
5547 
5°398 
5514 
5°320 
5:085 
5°166 


5:285 


Ins. 

5°465 
5°38] 
4802 
4°747 
5103 


5:097 
5°341 
5°237 
4:995 
4:994 


4681 
4673 
5°164 
5*139 
4900 
5308 
5515 
5763 
5'901 
5°820 
5°756 
5'634 
5°564 
5°468 
5573 


5°355 
5503 
5273 
5-093 
5144 


5:280) 


Ins, 

5459 
5405 
4821 
4-730 
5:093 


5111 
5°340) 
5°250 
5'018 
4-990 


4°690 
4-713 
5'140 
5°140: 
4°884 


5°325 
5-498 
5769 
5909 
5°826 


5°755 
5°629 
5°558 
5°460 
5550 
5°362 
5'513 
5:294 
6101 
5154 


5'283 


Ins. 

5466 
5371 
4°756 
4-769 
5128 
5'127 
5379 
5183 
4:971 
4-981 


4-721 
4-656 
5189 
5181 
4889 


5°403 
5546 


Ins. 

5°453 
5°372 
4:779 
4°756 
5115 


5112 
5364 
5°216 
4-975 
4-994) 


4702 
4°667 
5175 
5°152 
4874 


5°387 
5°533 
5°788 
5°891 
5814 


5°738 
5625, 
5'563. 5550 
5*462 5:463 
5°567 5°559 
5°344. 5°350 
5°509 6497 
5°253 5°239 
5114 5:119 
5126 5°104 


5281 5281 


5°888 


5°786) 


5°812) 


5726 
5632 


Ins. 

5463 
5348 
4°737 
4°783 
5148 


5131 
5°386 
5177 
4-962 
4964 


4-750 
4°676 
5°203 
5177 
4°871 
5°422 
5°552 
5°805 
5'907 
5*808 


5-712 
5°627 
5°557 
5'463 
5°553 


5°349 
5:494 
5:215 
5119 
5'088 


5*282 


Ins. 

5473 
5335 
4:719 
4797 
5162 
5125 
5390 
5164 
4:949 
4:958 
4°72 
4:593 
5°209 
5170 
4858 


5°427 
5573 
5°797 
5°891 
5°814 
5717 
5'632 
5555 
5°461 
5°566 


5°356 
5°468 
5177 
5°127 
5:096 


5278 


Ins. 

5461 
5'319 
4-707 
4-809 
5162 


5137 
5°385 
5°150 
4-932 
4942 


4789 
4544 
5°211 
5179 
4°849 


5'421 
5°588 
5:800 
5901 
5°808 


5704 
5°632 
5556 
5473 
5°565 
5°362 
5491 
5175 


5°186 
5-089) 


oe 


Ins, 
5464 
5293; 
4°699 
4815 
5170 


57135 
5393 
5°146 
4917 
4-903 
4°823 
4530 
6217 
5168 


5692) 5°68: 
5°621! 56) 
5°552) 5°54 
5°456] 54 
5552] 5°54 
5373) 5°38 
5*472) 5a 
5'157| 511 
5°142) 5" 
5095) 5-08 


5268} 5°21 


— 


)393! 0°415) 0°415 


23 
240 
25 


26 


ott 
28 
29% 
30, 
31 


)269} 0°271) 0-261 


ROMETER. 


1 2 3 


{ns. | Ins. | Ins. 


)'532} 0525) 0°513 
)*300} 0°291) 0274 
)*311} 0°323) 0°320 
)-298) 0-293) 0-280 


)371| 0°371) 0-360 
)338) 0°336) 0:329 


)*252) 0-244) 0-231 
)-298) 0°294) 0-288 


)*259| 0°263) 0°247 
)*377| 0°385) 0°387 
468} 0°481) 0-491 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


FIRST FIGURE OMITTED. 


189 


MARCH 1900. 


4 
Tns. 
0°421 
0°498 
0°270 
0°319 
0°283) 


0°350 
0°326 
0°265 
0:233 
0-290 
0:243 
0°395 
0°515 


1689) 0°681) 0°673 
*256) 0°209) 0°170 


*530| 9°537) 9°553 
581) 9°585) 9°57 
488) 9:488) 9-483 
"468) 9-466) 9-464 
‘567| 9°599) 9°627 


)*994) 9-988) 9-990 


"014) 0:010) 0:017 
092) 0°105| 0-106 
‘231} 0°223) 0:219 
‘216 0°195 0-174 


"975| 9°968) 9:952 
*833| 9°811| 9°790 
584) 9°604| 9°620 
“896| 9°888) 9°886 
*937| 9°947| 9-952 
-276) 0°281) 0:282 


IAN. 100} 0-099) 0:095 


1 


a 
8 
9 
10 


oe 


26 
27 
28 
29 | 
30 


EA 


B F OMETER. 


6 ||790| 9°778 


}(:24| 0-110] 0-987 
#43) 9-748) 9°749 


ii 


0-660 
0°128 


9°561 
9-567 
9-478 
9°462 
9°639 


5 


Ins. 

0°433 
0°501 
0268 
0°317 
0°283 
0°340 
0°326 
0254 
0°222 
0294 
0°247 
0°394 
05381 
0°657 
0:074 
9°548 


9-482 
9-460 
9°663 


9-990 
0-014 
0-114 
0:215 
0°163 


9-948 
9°769) 
9°646 
9°882 
9°957 
0:294 


9-990 
0:012 
0°125 
0:225 
0-142 
9°936 
9°747 
9°674 
9880 
9976 
0302 


0:093 


0:092 


9°559) 9 


'1| 0-461 


7| 0°570 


7 


Ins. 


0°485 
0:262 
0°329 
0:293 


0°347 
0°325 
0:257 
0:233 
0°306 


0-250 
0-400 


0°638 
9°982 


9°506 


9:994 
0-019 
07141 
0°219 
0°121 
9°940 
9°727 


9-882 
9-997 
0:316 


0:094 


7| 9°683 


9710, 


9-456 


9-994 
0-016 
0:166 
0°225 
0:100 
9°936 
9°709 
9-740 
9°882 
0:017 
0°324 


0:096 


9°545) 9+ 
5] 9°551 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


Ins. | Ins. | Ins. 


210) 0-190, 0-176) 0-172} 0-162 
, 105} 0-095) 0-087 


9°785: 
i 9°175 
366) 9°374) 9°396 
9774 
\|744! 9°748) 9°748 
‘1996! 9-990) 9-986 
676} 9°640) 9°622 
440) 9°394) 9°412 
349 9} 9°291 9°243 
9°383 
8941 
9:716 
9°543 


9170 
0:015 
0:250 
0°471 
0°446 
0'330 
0:222 
07169 
{ 0°104 
124) 0-138) 07144 


214) 0204) 0-183 
)52| 0°052| 0-060 


§96| 9°564| 9535 


$55) 9°840) 9°831 


Ins. 


0-087 
9°753 
9163 
9-408 


9-770 
9-766 
9-988 
9-608 
9-416 


9°192 
9:393 
8953 
9°664 
9-497 


9:228 
9-984 
0°246 
0°468 
0-441 


0°330 
0:220 
07163 
0:094 
0°150 


0°186 
0-068 
0:078 
9°504 
9-751 


9°825 


Ins. 


0:081 
9°727 
97159 
9:424 


9°756 
9-780 
9-982 
9°596 
9:434 


9161 
9°395 
9-005 
9°624 
9°459 
9°332) 
9-958 
0°250 
0°471 
0:436 
0:326 
0°214 
0:161 
0:094 
0°160 


0-176 
0:072 
0:072 
9-492 
9-749 


9°824 


Ins. 

07154 
0:075 
9°697 
9°158 
9°448 
9°754 
9-808 
9°986 
9602 
9°442 
9139 
9°405 
9:085 
9582 
9°433 
9°416 
9°946 
0262 
0°473 
07434 


0°328 
0:222 
0163 
0-094 
0°172 


0°158 
0:098) 
0:054, 
9-500 
9-761 


9°828) 


| Ins. 


07146) 
0-081 
9-675 
9°159 
9-468 


9-754 
9°830 
9-970 
9-606 
97444 
97141 
9-403 
9°157 
9-559 
9-415 


9-486 
9-937 
0:272 
0-489 
0:434 


0°328 
0:222 
0°167 
0-094 
0-190 


07154 
07104 
0-042) 
9°510 
9°765 


9833 


10 


Ins. 


7! 0°502 


0:472 
0:284 
0°331 
0°316 
0°355 
0°326 


3) 0°271 


0:251 
0°328 


0:260 
0°419 
0-632 
0°609 


2) 9°854 


9°561 
9°539 
9-520 
9:447 
9743 
0:017 
0:030 
0°202 
0:221 
0-028 
9°924: 
9°619 
9°804 
9876 


0:049; 


0°324 


0°100 


i} 


Ins. 
0504 


0:285 


0°312 
0°359 
0°320 
0:271 
0°32) 

0:262 
0-434 
0°660 
0°610 
9°810 
9°565 
9540 
9521 
9:441 
9774 
0-014 
0-032 
0°207 
0:223 
0-018 
9:924 
9°598 
9°816 
9°863 
0-062 
0:316 


0°453) 
0°316; 


0°258) 


12 | 13 | 


Ins. } Ins, 

0'514] 0-498 
0°436] 0-416, 
0°285] 0:275} 
0302] 0:297 
0°324] 0°319 
0°360} 0°353 
0312] 0°301 
0°265} 0°255 
0°246] 0:237 
0°308} 0:292 
0°267] 0°257 
0°448} 0-434 
0°668] 0°686 
0°598} 0°571 
9°804] 9-754 
9°581} 9°581 
9:5 25] 9°512 
9°513} 9°501 
9-431] 9°415 
9-804] 9:838 


0-006} 0:002 
0-044} 0-042 
0-206] 0-205 
0°221] 0:223 
9-994] 9-985 


9-914 9-911 


0-100 


9 
a5 
9: 
0" 
0° 
0: 


097} 0-089 


14 


Ins. 

0509 
0°382 
0:273 
0°278 
0315 
0°340 
0°290 
0+250 
0:239 
0:276 
0°265 
0°414 
0°696 
0537 
9-730 
9°583 
9°485 
9°488 


9°847 
02938 
0:080 


Ins. 

0132 
0:079 
9°647 
9:165 
9-492 


9°752 
9°856 
9-960 
9-608 
9-462 


9-141 
9°387 
9:233 
9°562 
9-405 


9°550 
9°936 
0:294 
0°496 
0:442 
0°326 
0°222 
0°165 
0-030 
0-200 


07142 
0112 
0:026 
9°528 
9°76 


9°840 


Ins. 
0112 
0:071 
9611 
9:163 
9°516 


9-739 
9°866 
9°960 
9-618 
9°476 
9149 
9373 
9°307 
9547 
9°37 
9-596 
9°946 
0-298 
0°493 
0°440 


0°318 
0°222 
07159 
0:082 
0:205 


071380 
0-113 
0:010 
9°552 
9°767 


9°840 


RANS. ROY. SOC. EDIN.—VOL. XLIV. 


Ins. 
0:096 
0:066 
9°577 
9:172 
9°526 
9-730 
9°872 
9:943 
9°614 
9:498 
9°157 
9°347 
9°373 
9°572 
9°355 


9°654 
9:972 
0°308 
0°495 
0°482 
0°312 
0°220 
0-155 
0:078 
0:218 
0:108: 
0116 
9°982 
9°572 
9'768 


9°843 


Ins. 
0°093 
0°064 
9°539 
9°186 
95384 


9°715 
9-882 
9°917 
9-614 
9518 


9°157 
9°308 
9-432 
9593 
9330 


9-709 
9-980 
0°317 
0°502 
0°425 


0°304 
0°215 
0°146 
0-063 
0-218 


0:094 
0119 
9:956 
9592 
9°768 


9°843 


Ins. | Ins. 
0:081] 0:077 
0-048] 0:044 
9°501} 9°462 
9-196) 9201 
558] 9° aah 


9: 
3: 
9: 
9 


a5 “596 9: 610 9-622 9°624 


9-746} 9°750 
9°843] 9°847 


Ins. | 
0-069 


0°026 0° 


9-430 
9-213 


9°622) 9: 


9 “701 


ka 546 
| 9-145 
9°162 
9°630 
9-671 
9°466 
9°863 
0:064 
0°355 
0°492 
0°367 
0°272 
0°204 


0°130) 0° 
0°045, 0° 
0°202 0- 


0-010 
07103 
9:896 


9 745) 


9-847 9°844 


15 

Ins. 

0505 
0°356 
0°267 
0°264) 
0309 
0°325 
0282 
0239 
0°239 
0256 


0258 
0°409 
0°726 
0°521 
9°664 
9579 
9°476 
9-483 


0-091) 0-100; 


0:280, 


3] 9°383 


16 


Ins. 

0:508 
0°345 
0°279 
0263 
0°306 
0°320 
0:277 
0°243 
0°242 
0°243 


0°265 
0°388 
0°722 
0°499 
9-648 


9-587 
9-470 
9476 
9-890 
9976 
0°024 
0:207 
0°213 
9-956 
9°882 
9°448 
9°829 
9°847 
0110 
0:269 


0:071 


Ins. 
0:053 


9-980 
0-097 
9°872 


9-740 


5} 9°823 


/ 97144 


0:068 


Ins. 
0:049 
9:996 
9°379 
9:225 
9-676 
9690 
9-904 


9582 
9564 
9:131 


9°728 
9°691 
9-433 


9°939 
0°122 
0°369 
0:476 
0°335 


| 0°255 


7} 0:284 


Ins. 
0:053 
9-984 
9:337 
9°244 
9-700: 


9°687 
9-916 
9°817 
9566 
9-556 


9143 
9132 
9-748 
9°707 
9-436 
9-977 
0°132 
0°375 
0-460 
0°329) 


0°236 
0°189 
0°108 
0:031 
0:200) 
9:958 
0:099 
9°844 
9-643 
9°720 


9°843) 


0:222 
0°187 
07110 
0:029 
0-202 
9-940 
0-091 
9°825 
9-650 
9-708 


9°842 


0:249 


0°396 
0:744 
0°457 
9°588 
9-609 
9478 
9-483 
9°407 
9-934 
9-980 
0-022 
0:209 
0-239 
9-944. 


9°882 
9°427 
9-847 
9°861 
0°150 
0:253 


0:073 


19 

Ins. 

0°522 
0°314 
0°299 
0°275 
0329 


0°327 
0:268 
0°243 
0°262 
0:253 


0°306 
0°396 
0°746 
0:437 
9-582 
9°618 
9-485 
9°488 
9-423 
9-950 
9-978 
0-030 
0:217 
0:244 
9-968 
9880 
9-442 
9°867 
9873 
0:168 
0-254 


0:079 


Ins, 
0:067) 
9:970 
9-322) 
9:259 
9°722 


9°691 
9-944 
9°807 
9-560 
9°54) 


9°168 
9°112 
9°774) 
9-713 
9°422, 


| Ins. 

0081) 
9958 
9301 
9277, 
9-744 
9701 
9958 
9:79 
9:556 
9534 


9195 
9°100) 
9°792 
9-703 
9-414 


0°011, 
07152 
0°393 
0°448 
0°325 


0:218 
07183 
0-110 
0-039 
0:208 
9922 
0'100 
9800 
9°662 


9°696) 


9°845 


0-031 
0-162 
0°405 
0-489 
6°323 


0:222 
0°183 
07110 
0:031 
0:208 


9:916 
0°107 
9°776 
9-670 
9°676 


9°845 


Ins. 


20 
Ins. 
0540 
0312 
0295 
0282 
0342 


0°3380 
0:262 
0:249 
0-280 
0:269 


0°321 
0°394 
0:744 
0°413 
9°554 
9°617 
9-494 
9-491 
9°447 
9-966 
9983 
0:046 
0223 
0°250 
9-964 


9°882 
9-462 
9°884 
9-889 
07194 
0°260 


0:085 


FIRST FIGURE OMITTED. 


21 


Ins. 
0°529 
0°306 
0:297 
0285 
0340 


0°340 
0'265 
0°251 
0:279 
0:273 


22 
Ins. 
0532 
0312 
0:309 
0:293 
0°357 
0336 
0269 
0:257 
0:287 
0:276 
0343 
0°390 
0:709 
0°365 


2) 9°540 


9-603 
9-491 


3} 9°475 


4501 
9976 
‘9°984 
0-080 
0°225 
0-244 
9:986 
9°872 
9°504 
9-900 
9-915 
0:226 
0:240 


0:090 


93 | Mid- 


night. Wn. 


Ins. | Ins. } Ins. 
0532! 0°544 | 0-488 
0°306| 0:298 | 0-411 
0311] 0°313 | 0:286 
0289) 0:299 | 0-301 
0°360) 0°373 | 0°316 
0°340) 0:340 | 0-344 
0°262| 0°267 | 0:300 
0°259} 0°259 | 0°256 
0-290) 0°298 | 0:252 
0:277| 0°274 | 0-286 
0°354| 0°364 | 0:278 
0°416} 0°438 | 0-406 
0:719)| 0°702 | 0°643 
0327) 0:297 | 0:541 
9°530| 9°528 | 9:809 
9°597| 9°591 | 9°575 
9°490| 9°490 | 9-521 
9°472) 9°470 | 9-492 
9526) 9°553 | 9°448 
9976) 9°984 | 9-808 
9-988) 0°012 | 9-993 
0°077| 0:084 } 0-034 
0°234) 0239 | 0:185 
0°239) 0°237 | 0:228 
9984! 9982 | 0-038 


9°860) 9°844 ] 9:910 
9534) 9-562 | 9°594 
9:897| 9°897 | 9-788 
9:919| 9-927 | 9°879 
0°288) 0:258 | 0-083 
0°230) 0-225 | 0:283 


0:091| 0-095 | 0-089 


APRIL 1900. 


0:089 
9944 
9:278 
9:293 
9°756 


97138 
9-978 
9°763 
9-549 
9°525 
9°233 
9:067 
9°808 
9711 
9°418 


0-049 
0°186 
0:425 
0°451 
0°327 


0:236 
0191 
0-118 
0-043 
0:212 


9°934 
0:123 
9°746 
9-690 
9°656 


9°850 


Ins. 

0:089 
9:923 
9-263 
9°313 
9-760 


9°723 
9°982 
9°749 
9-524 
9506 


9-261 


| 9°654 


Ins, 
0:099 
9-902) 
9-250 
9°325 
9°768 


9°737 


9-980) 


9°73) 
9514 
9- 486 


9-288 


0°254 
9189 
0'116 
0:075 
0:220 
9°980 
0:129 
9°700 
9718 


Ins. | Ins. | Ins. 
0:097| 0°105 | 0'111 
9°885| 9°864 | 0:019 
9°235] 9°223 | 9-501 | 
9°337| 9°355 | 9°228 | 
9°782| 9°792 | 9:586 
9°742) 9°747 | 9°732 
9-988) 9-996 | 9°880 
9°721| 9691 | 9°877 
9-502) 9°478 | 9°584 
9-440) 9°406 | 9-486 


9°323| 9°336 | 9°200 | 
9-008} 8-969 | 9°228 | 
9°802/ 9:800 } 9°451 
9°683] 9°674 | 9-661 
9:328] 9°292 | 9-427 
0-061) 0-058 | 9-716 
0:223} 0°288 | 0-066 
0°445| 0°457 | 0°338 
0°462) 0°468 | 0-475 
0°336} 0°337 | 0°390 
0°240) 0°240 | 0°283 
0°183) 0-183 | 0-206 
0:118] 0-118 | 0-139 
0:107| 0°126 | 0-072 
0-218) 0:220 | 0°193 
0:012| 0°038 | 0-062 
0:123| 0133 | 0101 
9°670| 9°636 | 9:912 
9°728| 9°738 | 9:608 
9°656| 9-698 | 9-726 


9°851 


9-848) 9°847 | 9°842 


2B 


190 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


BAROMETER. Repucep to 32°. 4406 Fer ABOVE SEA LrvEL. FIRST FIGURE OMITTED. MAY 190( 


DB) Wal WG Ge Se eS ZO en a 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. |Ins. |Ins. |Ins. |Ins. |Ins, |Ins. |Ins. | Ins. | Ins. | Ins, ) 1 
1 5-060) 5°101! 5°120, 5-145, 5°149] 5-186 5+206) 5-231! § 5-261) 5-287} 5313) 5°329) 5°335 5'387| 5334) 5°312) 5°309 5*299| 5:277) 5-248 5-216, 5-189) 5°183) 5-090 5 
2 5-090 5°037! 4994 4-960] 4-966) 4-986] 5-001) 5-021 5-038, 5-056] 5:059| 5-065} 5102! 5:082) 5-080] 5:078) 5:077| 5:082) 5:090) 5-088 5-064 5'036) 5:000} 4:9; 

§ 4890) 4°859) 4°85] 4-791) 4-675) 4°651| 4°585| 4°545] 4°505| 4-483] 4-437] 4-469] 4-529) 4-527| 4:540) 4-541) 4-560) 4:564) 4-570 4575 4:737 4°787| 4°817| 4°841 
4 4-856 4-890) 4866. 4°855! 4°831] 4-819] 4°794! 4:805] 4:870) 4:881] 4-891] 4-938] 4-953] 4-960) 4-950) 4:962) 4-972) 4:933) 4-952) 4-945 4-947 4-979) 4-956) 4:96 
5 — 4°967) 4-980) 5-009) 5-006) 5-019) 4-999} 5-000) 5-000 5-002! 5:017| 5:037| 5:065} 5:091| 5:099) 5-114) 5109} 5-112) 5:°124) 5-122) 5-129) 5- 158, 5165 5°166] 5°175 | 5 
6 5176 5-156) 5°179 5°181) 5°186) 5°196| 5°193| 5°184) 5-206) 5-206] 5-192] 5:200) 5-200) 5°197) 5-205) 5-198) 5-177} 5-172) 5°162) 5-146, 5-120 5-120) 5-109) 5-088 | 5 
7 5°070) 5-044) 5-020 4-995 4961) 4°939] 4-949) 4-950) 4°940) 4-945] 4-955] 4:971] 4-972] 5:012) 5-014! 5-026) 5-030} 5-034) 5-051) 5:078) 5-096 5:105) 5-146] 5-158 

8 5"169 5177) £191) 5:203) 5-219) 5-223] 5:233| 5-240) 5-276) 5°279| 5-277| 5286} 5:294! 5-300) 5-300) 5°301! 5-297} 5:295| 5°294) 5-303) 5:297) 5-298) 5-300) 5:30015 
9 
0 


Co) oe Bel al Gu] Gel 2721) PS ea oma atone aay) te 
) | 


5298 5°30] 5°297) 5°289| 5:294) 5°314| 5°312) 5°322) 5-334) 5°353] 5-370) 5-392) 5-409) 5-411) 5-410) 5-418) 5-482) 5-447! 5458) 5-468) 5-484) 5-496) 5-486) 5-491 |) 
5-497 5°533 5543 5°551) 5°489) 5°497| 5:501)| 5-490] 5°490) 5-486] 5:508) 5°501) 5:523| 5-504) 5-509) 5°500) 5-498) 5-500) 5-490 5-488) 5-492 5-484) 5-494 a y 
1] | 5481) 5477) 5475) 5-468) 5-470) 5-474] 5-466) 5-474] 5:475) 5-469) 5:474) 5:471] 5-475) 5°47] 5°478) 5:478) 5-481) 5-481) 5-482) 5-483) 5-482 5-486 5°486 5: 


12 | 5463) 5-453) 5455) 5453) 5-465) 5°451) 5°472) 0:474) 5°487 5-481] 5:486| 5°487] 5:491| 5:490} 5°496) 5-488) 5-495) 5:501) 5°507) 5-510) 5°527| 5531 

18. 5°547) 5°552| 5°555, 5558] 5-561) 5°571| 5°596| 5-609) 5-619) 5°619] 5°635| 5-656} 5°661) 5-669) 5°680| 5°667) 5-668) 5-666) 5-670 5°670) 5-671) 5-672 

14 | 5°651) 5°638) 5°632, 5°631| 5-620) 5-620) 5°623| 5°617| 5°631) 5°633) 5-647] 5-643] 5°635) 5-642) 5-645) 5:639) 5-639] 5-623) 5°644) 5-643) 5-649) 5652 5-606 5 “659 | 
15 | 5°657| 5°654 ie 5°645) 5°654| 5°656| 5°665) 5°672) 4°677] 5°695) 5°710| 5:725) 5-739) 5-735) 5-736) 5°718) 5°693) 5-715] 5-723, 5-699) 5°689) 5710) 5:78) 5: Par 
16 | 5°682) 5°680| 5°680, 5°681| 5-680) 5°678] 5-678) 5:694) 5-707) 5-698) 5-723) 5-787] 5°731| 5-729) 5-735) 5-713) 5°713) 5-710) 6-700 5°695) 5-690 5-681) 5-669) 5-655 5: 
17, 5°6 42) 5°634) 5° 5°606) 5593) 5-586) 5:76] 5°574) 5-574) 5-576) 5:568) 5°563) 5°553) 5°554) 5°547) 5:544) 5:548) 5°542) 5538) 5-582) 5:529| :523) 5°522) 5517 5-515] 
18 | 5:491) 5°487| 5-490) 5-484) 5-482) 5-482 5-483) 5-487| 5-494) 5-483] 5-489] 5-479] 5-488) 5-476) 5-471) 5-460) 5:482) 5-475) 5:464) 5-473) 5:474 5-462) 5-452) 5 449 | ) 
19 | 5*445) 5437 5439) 5°437| 5°439) 5-446] 5-448) 5-460) 5°473| 5:474| 5-484! 5:490] 5-490) 5:492) 5-491) 5:493) 5:487| 5-486) 5°473 5-464) 5-457) 5-454) 5-446) 5-4) 9 | i 
20 | 5-428) 5-415) 5-404 it: 


5394) 5°380) 5°378 5375) 5°377| 5°379| 5°369) 5°373) 5°369] 5°375| 5°369) 5:371| 5:364| 5:361| 5:355| 5°350| 5:349| 5340 5-329] 5-328] 5:3 


21 | 5:291) 5:289) 5 5-273 5°252| 5-245) 5°225) 5:191| 5-159) 5-149) 5°122) 5-102) 5-057} 5037) 5-030) 5-000) 4°939) 4-924) 4-906) 4926 4-933) 4-940 4934) 4-923) 4-9 
22 | 4-900) 4-878 4-866) 4*842| 4-838] 4-838) 4-825| 4-820) 4-819] 4-809] 4-810] 4:809} 4-802] 4-801) 4-795] 4-789] 4-778] 4°770| 4:763 4-759 4760 4-754] 4°758| 4:7 
23 | 4°760| 4°763| 4-768, 4770) 4-780| 4-789) 4-787] 4:798| 4-802| 4-814] 4-825] 4-836] 4-856] 4-869| 4°892| 4-907] 4-920] 4-929) 4° 941) 4-963 4-975, 4-991) 5-006] 5:0 
24 | 5-009] 5-019] 5-025] 5:037| 5-046} 5-060) 5-078! 5-092) 5-109) 5°121| 5-129] 5-159] 5-169] 5-191) 5-215) 5-234) 5-221] 5-238 5251, 5'278) 5°287| 5306) 5318) 5-3 
25 | 5°348) 5°353 Field 5°368) 5418} 5°422] 5°427)| 5-424) 5-434) 5-444) 5°467| 5:481) 5°487| 5:494) 5-495) 5°504) 5°515] 5:523) 5°531, 5:548| 5:548) 5-544 5-544] 5 


26 | 5°545) 5°47) 5°44) 5°542) 5°538) 5°540) 5°547| 5°547| 5°552) 5-559) 5-569) 5°571] 5:573) 5°574) 5°577| 5°564) 5549! 5-550) 5550 5°560) 5°549) 5543) 5549 5° 
27 5°20) 5*517| 5°509, 5-499| 5-488] 5-468) 5458) 5°457| 5-461| 5-446] 5-441] 5:443) 5-439] 5-427) 5:437| 5-420] 5:417| 5°392| 5389 5:394| 5-382) 5°366| 5-366 


28 , 5°353) 5°344) 5°327) 5°315) 5°301) 5°286) 5-286) 5:312) 5°340 5:362) 5°406) 5°453} :5459) 5-494! 5-510) 5°523) 5-589) 5-549) 5575) 5-592! 5-603) 5-605) 5-630 0) 
29 | 5°652) 5°665) 5-671 5°672| 5°685) 5-702) 5-710) 5°719| 5*731! 5°750| 5-756) 5°73] 5°786| 5°789| 5-799) 5°795} 5°800) 5-803) 5-807, 5:810) 5-815) 5°825) 5°827| 5-824) 
30 — 5°821) 5°811) 5°796 5-800) 5-794! 5-786} 5°795) 5-797] 5-800) 5-809] 5:817| 5:823] 5-825) 5-818} 5:810) 5:807] 5°806) 5-798) 5-802 5-799) 5-800) 5°800) 5-799) 5-7 

81 5786) 5°777| 5°77) 5°777| 5°779| 5°79 5°77) 5°783} 5°787| 5°795| 5-803] 4-807] 5:811) 5°817) 5:827) 5:830) 5°826) 5-832) 5°839) 5-847) 5-850) 5°855) 5-855] 5°851] 


MEAN. 5°340) 5°338 cae 5°329| 5°324| 5°324) 5°324) 5:327) 5:336| 5°339| 5:347| 5°356] 5°364) 5°366| 5°370) 5°365| 5°365) 5°364| 5°367 5:370) 5°375) 5°377| 5°377| 5°37 7 


. 


BAROMETER. RepDucED To 32°, 4406 Fret ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JUNE 19 


Ins. | Ins. | Tus. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins.} Ins.]| Ins.| Ins.| Ins.) im 
1 5°851) 5°849| 5°851) 5°845) 5°845) 5°844! 5:856| 5:862, 5:864! 5°861| 5-864 5-858] 5°849| 5-847) 5-845] 5-839] 5-838] 5:835] 5:827! 5-822) 5-822! 4-823] 2-814! 5:80 
2 5°800) 5°800| 5798, 5°783) 5°777| 5°777| 5°782 5775) 5°778| 5°777| 5°782, 5781) 5°77) 5°771) 5°763) 5°757| 5°756| 5°752) 5-741) 5-739) 5°734) 5-733) 5°730) 5 
3 5719) 5715) 5°707 5°701) 5°697| 5:694| 5:697| 5°698) 5: 700 5°703| 5°712 5°702) 5:697| 5°701) 5°692) 5:678) 5:666) 5:665} 5°660) 5°653) 5°650| 5°660) 5°665 
4 | 5°656) 5°652) 5°638 5°631) 5°631) 5°633) 5°625) 5°639 5635) 5°636| 5°632, 5632) 5:644| 5°631) 5°633) 5°632| 5-620) 5°614| 5°614| 5621) 5-623) 5:616| 5:607| 5°6 
5 | 5°595) 5°589) 5-588 5°585) 5°580) 5:581) 5:580 5°578) 5*582) 5°574| 5°574) 5-572) 5568) 5:574| 5:566) 5°560) 5°560! 5°552) 5551 5:547) 5:549) 5546) 5°588) 5534 
6 5°532 5°14) 5-499 5°498) 5° 497) 5°483| 5476) 5:468) 5:468] 5:462) 5:452) 5-440] 5:435] 5-424! 5-424] 5-429] 5-392) 5°385| 5°375) 5°367| 5:361| 5:°348) 5°3382! 5-324 
vf 5°310| 5:297| 5: 284, 5°275) 5°272) 5:256) 5:250 5248 5*240} 5:240) 5°250) 5:245] 5°288) 5:238) 5239) 5238] 5:216) 4:214| 5-210) 5-218) 5227) 5-227) 5:221) 4:224 
8 5°219) 5°213) 5°208 5-205) 3-208 5210 5°220) 5225 5*221| 5231) 5°237| 5°243] 5°245) 5:247) 5:262) 5:272) 5°270) 5°266| 5:276) 5:274) 5272) 5:277| 5:275) 5 
9 5°267 5°255) 5°243: 5239 5241 5°234) 5°220) 5*210) 5-208) 5:204) 5°195) 5-185] 5-173) 5:195| 5-201) 5-201] 5:194| 5:207] 5:213) 5:235) 5°235] 5285) 5-287) 5 
10 | 5°240) 5-252) 5-252 5251] 5-261 5'277| 5°290) 5°294) 5:295 5287. 2°293) 5:285) 5285) 5°319) 5:310) 5:307| 5-306] 5°301| 5289] 5:283) 5:269] 5:283) 5:287 
11 5°300 5°306) 5°318 5'310) 5°12) 5°30) 5°344, 5356. 5 379) 5°396) 5°419) 5-439) 5:436) 5-440) 5°451) 5-462) 5°452) 5:442) 5-430, 5:425, 5:375) 5394) 5°396) 53) 
12 5396) 5°392) 5420 5°392| 5*392| 5-404] 5-433. 5:458) 5-480 5-492] 5-499) 5-505) 5-511 5518 5'527| 5°531) 5533) 5584) 5°535] 5:533) 5:527| 5°520) 5514 5°50 +. 
13 | 5-483 5°485 5'485 5:458) 5-432) 5-444) 5-406 5:412) 5:95) 5°381| 5°380| 5388) 5°392) 5-396] 5-394] 5-390 5-390] 5:381| 5-372) 5-386) 5390] 5-406] 5-396] 5° 
14 | 5°410) 5°413) 5°426 5°433) 5:444) 5-452) 5-458 5-476) 5-488) 5-494] 5°507| 5:516] 5:518) 5520] 5°22) 5-524] 5:524) 5-528) 5-525] 5-518) 5-518) 5-517] 5-509] 5: 500 
15 5°484) 5°473) 5°452 5:441) 5-431] 5-421 5411) 5°405) 5'405| 5-407] 5-405] 5-409] 5-408) 5-410) 5-407] 5-407] 5:404) 5-400] 5-402] 5-405] 5-409] 5-415] 5-419) 5-438 
16 | 5:426) 5-438 5°435 5°429) 5°433} 4-439) 5-443 5445) 5:451) 5*451) 5:454! 5-464] 5-468) 5:465| 5-475) 5:472| 5:466] 5°455] 5:451| 5:445| 5-439] 5-483] 5-423) 541g 
A |5 5 eae 5: ed pai | 5°37) 5°378) 5°390 5°396 | 5°408) 5°419} 5°430) 5°441) 5-450) 5°462) 5-471) 5:474| 5:474] 5-481) 5-489] 5:492) 5-504) 5509) 5:507| 5:520) 5°65 
‘ 5: ) 5° o vo D 


5524) 5°528) 5°34) 5°38, 5°543) 5-549] 5°548) 5°552| 5-555) 5-554] 5-548] 5+550) 5°544| 5:57) 5°530| 5°525| 5°510| 5-505] 5°495] 5°485] 5 
] *352| 5°336, 5°835! 5319) 5:302| 5-293] 5-291) 5-278) 5-274) 5-258) 5-248] 5:239) 5-213] 5-205] 5°190| 5°186] 5°184) 5°175| 5: 
20 | 5°166) 5:1: 52| 5 5°138 126) 5°131 5°129) 5°133) 5182) 5-137) 5-135) 5-134) 5-139) 5-148) 5-144] 5-147) 5-145] 5°147| 5°153) 5-162] 5°156| 5161) 5:1 


19 | 5-434 57409] 5°398 5 
5 
21 |5°164 5170) 5 5170 5°173) 5°171) 5173) 5°180 5187) 5-200 5°202) 5°198 
iw “ o! 5: i 
5 


SS 


Alin Ae | 5°202) 5*206) 5:208| 5-207) 5:210) 5-213) 5°204, 5:214| 5-219) 5-219] 5-221) 5-221 
| 22 5°222) 5 33) 5°237 5°287 5:239) 5:237| 5*241) 5-241) 5241) 5239} 5-236) 5-234) 5-237] 5-222] 5-231] 5-227| 5-229] 5-222) 5-228 
2 5°231) 5° 232) : 9) 52% 5°283 5°296 5°319) 5:334) 5:342) 5-352] 5-366) 5°373) 5°383] 5-401] 5-407| 5-413] 5-419] 5-419] 5-422) 5-419) 5°419 
se | 5-405 5°403 9°389) 5°367) 5°361) 5:3: 5°33] 5°319 5°311| 5°298) 5-286) 5-271) 5-256) 5-250) 5-223) 5-194) 5-182) 5-186] 5°176] 5:186) 5:198} 5:214) 5-212 
25 | 5°213) 5218) 5+ 218) 5: 5°225) 5°232) 5:24] 5255) 5:265) 5:270) 5°290) 5-298) 5:304) 5-307] 5°311| 5-320) 5°318] 5:320] 5-323) 5:328] 5:328] 5-329 
26 5°330 5°33) 5 ‘ 5338) 5° 342) 5*343) 5°348 5358) 5 5 372 5°376) 5°388) 5-406) 5-414) 5-421) 5°428) 5:435| 5-443] 5-454) 5-456] 5-461] 5-460) 5-472] 5:473] 5-477 
27 | 5°484) 5-481) 5 5 7484) 5 474) 5°478) 5-476) 5°485 5*490) 5:495) 5-498) 5°505) 5:507] 5°507| 5°513} 5-512) 5-513) 5°513| 5:510] 5-518) 5-520| 5-512! 5-508] 5-501 
25 5504 5°495) 5 5°48] 54 *478) 5482) 5-479) 5: a 5: 466 5°483) 5°469) 5-476) 5:475) 6°473) 5-466] 5:474) 5-464) 5:457| 5-455] 5-441) 5-487) 5-433] 5-417] 5:390 
29 “ 366) 5°348) 5: 339) { 5°324) 5°319) 5°297| 5:279 5°269) 5°254| 5-259) 5-245] 5-236] 5-229) 5-218] 5-208) 5-194] 5-169] 5°157) 5139] 5-135) 5°121| 5-111] 5-100 
3 5°072) 5°057| 5:05 oA 5°021) 5:000) 5-004) 5-000) 4:994) 4-996] 4-995] 4-996] 5-011] 5-008) 5-010] 5-016] 5-012! 5-014] 5-009] 5-000] 4-996) 4-998) 5-000] 4-994 
5 


403] 5-403) 5-405] 5-405] 5-403) 5:399| 5°395] 5°392] 5:392) 5-390] 5390] 5-386) 5°38 


| Man.| 5°406) 5°402| 5-398) 5392) 5-390] 5°391| 5:393| 5-394) 5:398] 5-398) 5-401 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. iE 


BROMETER. ReEpucED to 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. MAY 1900. 


Mid- 


night. MLO, 


2 3 4 5 6 7 8 OOM ie ae ets be Femi eT7 3 184) 19) 20!) 21 22 | 23 


Ins. | Is. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. 
1709 9°735] 9°753] 9:778] 9°799| 9-829] 9859] 9-885] 9-891] 9-905] 9-913] 9-919] 9-921) 9-927] 9-921) 9-901) 9-879] 9°853] 9°837| 9:795| 9°771 | 9°733 | 9°686] 9-655 | 9°827 

9621) 9°577| 9°529] 9-499] 9-493] 9-481] 9-495] 9-513] 9°541| 9-567] 9-569] 9-585} 9:599| 9°597| 9°595| 9°589) 9°57) 9°571| 9°555) 9°541| 9-519 | 9-489 | 9°457| 9-435 | 9-541 
403] 9-357| 9:293| 9-235] 9-171) 9-123] 9-073] 9:027| 8-989' 8-961] 8-954] 8-932} 8-958) 8-962] 8-964] 8-978] 9-008] 9:036] 9-084] 9-162] 9-220 | 9-280 | 9-336] 9°392 | 9-121 
9-398] 9-429) 9-424! 9-418] 9-404| 9-394] 9-359] 9-346] 9°366] 9-393] 9-431) 9-457] 9-471) 9°458) 9°445| 9-449] 9-453) 9:455] 9:455] 9-455) 9-459 | 9-461 | 9-465] 9-463 | 9-429 
iy 455 9-477| 9°496| 9°507| 9°511) 9°509] 9°501) 9°511) 9-529] 9-563] 9-586) 9-600} 9-602) 9°614) 9-614) 9°618] 9°634) 9-637) 9°648] 9-670) 8:674 | 9-682 | 9°698] 9°706 | 9°585 


)716 9°708] 9°706] 9-712] 9-718] 9-724| 9-726] 9-732) 9-734) 9-726] 9°722| 9-716] 9-700] 9°676) 9°670) 9°646| 9°639] 9°636) 9-642) 9°644] 9-620 | 9-616 | 9-587] 9-562 | 9-678 
4533} 9516] 9-476] 9-441] 9-402] 9-382] 9-384] 9-386) 9-386] 9-382] 9-402] 9-420] 9-434] 9-455] 9-472) 9°500| 9°514) 9-580] 9°540] 9-568] 9°593 | 9-612 | 9-632) 9-650 | 9-484 
‘ 668] 9°678] 9°691| 9-707| 9-716] 9-736] 9°738] 9°7.40| 9°754| 9-752) 9-739] 9-738} 9-734) 9-732) 9-732) 9-732) 9°735| 9°744) 9-758] 9-781) 9°78 | 9°74 | 9-780) 9°804 | 9-739 
*808| 9-818] 9-830] 9-840] 9-848] 9-860] 9-870] 9:880| 9-890) 9-904] 9-900) 9-929} 9-933] 9:947| 9-961) 9-969] 9-997] 0°015| 0-027} 0-053) 0-075 | 0-087 | 0-091) 0-103 | 9-943 
7 )107| 0-120] 0-118} 0-124] 0-126] 0-136] 0-128} 0-122) 0-124 0-118] 0-104] 0-094] 0-088} 0:090) 0:084) 0:086] 0:082| 0-084) 0-080) 0-089) 0-094 | 0-092 | 0-094) 0-088 | 0°103 


 ):089/ 0:089] 0-083] 0-077] 0:079] 0-081] 0-081} 0-087} 0-083} 0-079] 0-062) 0-066} 0-062) 0-060) 0:056) 0-056] 0-052) 0-056) 0-060] 0-067] 0-080 | 0-090 | 0:090] 0-092 | 0-074 
| 093) 0-097] 0-097) 0-098} 0-111) 0-111] 0-115] 0-121) 0-117 0:127] 0-133] 0-129} 0-129] 0-129] 0°125) 0:129| 0°115) 0°125| 0°139] 0-163] 0-183 | 0-203 | 0-211) 0-232 | 0-135 
)*238} 0-250] 0-254} 0-268] 0-284] 0-286) 0-294] 0-294) 0-306} 0-322] 0°326] 0-329] 0°332) 0°330) 0°330| 0°324| 0-324) 0°326) 0°332) 0-345] 0°360 | 0°360 | 0°364) 0°358 | 0-314 
| 358} 0°340} 0°333) 0-334] 0327 0-319] 0-310] 0-304! 0-298] 0-288) 0-273) 0-261} 0-249) 0-237| 0-231) 0-231] 0-223) 0-225) 0-233) 0-245) 0-259 | 0-261 | 0-271) 0°271 | 0-278 
)-267| 0-261] 0-261) 0-249] 0-259] 0-263) 0-265] 0-271| 0-267] 0-263] 0-255) 0-244] 0-236] 0-226) 0:214| 0-216} 0:216) 0-216} 0-225) 0-238) 0-252 | 0-256 | 0-278} 0-274 | 0-249 


5 )°276| 0282) 0-284! 0-288) 0-293) 0-290) 0-299} 0-291) 0-292] 0-288] 0:277| 0:261} 0-239] 0-229) 0:213) 0°199) 0-208] 0-191) 0-193] 0-205} 0-205 | 0-209 | 0-211) 0-211 | 0:247 
7 205} 0°197| 0°185) 0-177] 0°174) 0-177] 0°177| 0-171) 0-169] 0:163] 0-152) 0-151} 0-139! 0-132) 0-128) 0124] 0-118} 0°110 0-114) 0-122) 0-134 | 0-140 | 0-138} 0-188 | 0-151 
3 )134) 0-124] 0-119} 0-110} 0-116) 0-122) 0-126] 0-126) 0-120} 0-120] 0-109] 0-101} 0-099} 0:091) 0-089) 0-093} 0-083) 0-087] 0-101) 0-105|[0°108] (0:120]} 0-099) 0-105 | 0-109 
7101) 0-101] 0-093} 0-099} 0-099) 0-105} 0-101] 0-103) 0-099} 0:097| 0-083] 0-079} 0-072! 0-073) 0-067| 0-063} 0-061) 0-059) 0-059] 0-055] 0-043 | 0-085 | 0-018} 0-005 | 0-074 


1 


sl 


SO 001 > TTS 


— 


¥-993) 9-977] 9-963] 9-949] 9:939| 9-935] 9:935| 9-937) 9-931] 9-925] 9-934) 9-930] 9-930) 9:930| 9-926] 9-926] 9-913) 9-916) 9-907] 9°898| 9-886 | 9-874 | 9-864] 9-852 | 9-924 

)-830) 9:814| 9°794| 9-772] 9°756| 9-742] 9:720| 9-702| 9-684] 9°654| 9-620) 9-582] 9°558) 9-522| 9-470, 9-434) 9-402] 9:380| 9°880| 9-380) 9-382 | 9-872 | 9-362] 9-356 | 9-570 

22° )347| 9-327] 9-305] 9:279| 9-273] 9-271] 9-265] 9-265) 9:265| 9-251] 9-264] 9-256] 9-242 9-238| 2-242 9-222] 9-196) 9-184] 9-178) 9-184] 9-186 | 9-176 | 9-180] 9-190 | 9-241 
~ 23° $-195| 9-213] 9-227| 9-241] 9-249) 9-249] 9:247| 9-261 9-265] 9-289| 9-280] 9-298] 9-322) 9-336) 9-358] 9-367] 9-382| 9-400] 9-420] 9-444] 9-466 | 9-484 | 9-496] 9-502 | 9-333 
24 }-508| 9523] 9:532| 9:546| 9-560) 9°584| 9-601] 9-618] 9°628| 9-638) 9-652| 9-666] 9-681 9°690| 9-698 9-708| 9-732) 9-754 9-766) 9-789] 9-816 | 9-838 | 9°838] 9-866 | 9-676 
25 )-873| 9-894] 9-911| 9-928] 9-948) 9-966] 9-982] 9-996] 0-002] 0-012) 0-019] 0-018] 0-022) 0-023) 0-021) 0-043] 0-049) 0-051] 0-061| 0-071] 0-081 | 0-089 | 0-091) 0-098 J 0-010 
26 }-099] 0-105] 0-105) 0-113] 0-119] 0-119] 0-121] 0-119) 0113] 0-107] 0-100} 0-089} 0-088) 0-086) 0-078) 0-078] 0-068) 0-078| 0-074] 0-064] 0-068 | 0-062 | 0-054) 0-036 | 0-089 
27 )-624| 0-014] 0-000) 9:98 9-976] 9-968] 9-960] 9-960) 9:952| 9-932] 9-935] 9-933} 9-939) 9-927] 9-919) 9-907| 9-902) 9°883| 9-872| 9-871] 9-875 | 9-865 | 9-878] 9-883 | 9-932 
28 }:877| 9°867| 9-849| 9-841] 9831] 9-809| 9-809] 9-827) 9-852] 9-889 9-936] 9-986] 0-023| 0-059] 0:070| 0-103| 0-126] 0-148} 0-168) 0-193) 0-204 | 0-214 | 0-230] 0-240 | 0-006 
29  )-253] 0-269] 0-279| 0-287] 0-293) 0-315] 0°321| 0-331) 0333] 0°347| 0-370] 0-369] 0-370) 0370) 0-357| 0:359| 0-354] 0°354| 0-362] 0-376] 0-395 | 9-408 | 0-412| 0-408 | 0-346 
30 )-407/ 0-411| 0-409) 0-409] 0-405) 0-409] 0-411] 0-407) 0°398| 0-389] 0382] 0-379} 0-366] 0-352] 0-340] 0-318) 0-306] 0°310| 0324] 0-330] 0-340 | 0-354 | 0-358] 0-362 | 0-370 
31 ):364] 0-369] 0-369] 0-379] 0-387) 0-399] 0°397| 0-402 0-397] 0-394| 0-370| 0-360} 0°358| 0-351) 0-344] 0-350] 0-356] 0-370] 0387] 0-406] 0-408 | 0-421 | 0-428] 0-444 | 0-384 

9: 


MBAW.)"902) 9-901} 9°896) 9°893] 9:892| 9°893} 9-892] 9-895) 9-896] 9:898] 9°898] 9°899} 9-900) 9-898] 9:895| 9-894] 9-894} 9-896) 9-903] 9-913] 9°920 | 9-924 | 9-226; 9-928 | 9-902 


BAROMETER. REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JUNE 1900. 


450) 0°447| 0°447) 0°445) 0-441] 0-443} 0°443) 0°453) 0°437| 0°423 0-405] 0°385) 0-371) 0°357/ 0°344 0°331| 0°327| 0:329 0°331] 0°837, 0°341 | 0°351 | 0°354 0°357 | 0'390 
*855) 0°355) 0°343) 0°335 0°331| 0°30] 0°321] 0-317] 0300) 0-281 0272] 0-250) 0:240) 0-220) 0°207 0-198) 0-186) 0°186) 0:183] 0-188 0°196 | 0-212 | 0-213 0-218 | 0-260 
*213} 0°211) 0°207) 0-203) 0-195] 0-194! 0-183) 0-179} 0°162! 0°155, 0-152) 0-138] 0-120 0-106) 0-096 0-088) 0-080) 0:084| 0:087| 0-094 0-099 | 0-112 | 0-116) 0-123 | 0-142 
131] 0-123) 0-124] 0-124) 0-124] 0-132) 0-129] 0-124] 0:110| 0:094 0-070] 0-068} 0-060) 0-052} 0 040 0-036] 0-032) 0-028] 0-035] 0-046) 0-056 | 0-054 | 0:052| 0-052 | 0-079 
050} 0046) 0:050) 0:048) 0:050) 0-046) 0-044) 0:034/ 0-016) 9- 998 9-999} 9°991] 0-977) 9-972) 9- 963, 9957 9:953] 9°949] 9-955) 9-957, 9:961 | 9-966 | 9-965) 9-965 | 9-996 


*963) 9°955! 9°949) 9945) 9-937] 9°929) 9-923! 9-911] 9°895| 9°877, 9:861| 9:845} 9°835| 9-837) 9°843, 9839} 9°826} 9°815} 9°815| 9°793| 9°797 | 9°783 | 9777, 9-767 | 9°8638 
798) 9°748} 9°738) 9°738) 9°740) 9-742) 9-736) 9-734] 9-732) 9-730 9:720 
694) 9°704| 9°694| 9-704) 9-703) 9°710} 9-708) 9:716] 9°710) 9°710, 9-729 
*740| 9°729) 9-721) 9°717| 9°709) 9°705} 9-699) 9-703) 9-688) 9-686) 9-684 
*693) 9°699) 9°701| 9°699| 9°715) 9-727] 9-734) 9-741] 9°747| 9°757| 9°734 


geet 9°745) 9°747| 9-751) 9°761) 9°783} 9°803} 9°815] 9°827| 9:845) 9°856 
7802 9-850} 9°836) 9-834) 9°834) 9°842| 9°856) 9-879) 9°877| 9-384) 9°884 

3 | 880) 9°874) 9874) 9-852) 9-828) 9-805} 9°778] 9°782| 9°760) 9°757| 9°756 
72) 9°890) 9°888| 9°897| 9:912, 9°926) 9°934) 9-945] 9-954) 9-967) 9-971 

967| 9°953| 9-936! 9-927) 9-919, 9-909) 9:893 9°875] 9°851' 9:839) 9°841 


869] 9°876| 9:875| 9-883 9:887| 9°898] 9-901] 9-907] 9-913] 9-917] 9-910 
a6 9-839, 9°830/ 9°828 9°833) 9844! 9°850| 9864! 9-882! 9-900) 9-911 
he 9) 0:031 0°035 0-040) 0-043} 0-053) 0:049) 0-047) 0:045) 0-045) 0-039 
+918) 9°901| 9:877) 9°857) 9°839) 9-831) 9°822) 9°815| 9-801) 9-790} 9°785 
a 9°597 9-585 9:577| 9:575| 9°575) 9°575) 9°583) 9°577| 9°581) 9576 
612) 9°616) 9°618} 9-624) 9°626) 9-638) 9°646) 9°656) 9°658) 9:654) 9°648 

2) 692) 9-692) 9°694| 9-699) 9-703) 9-713} 9-715) 9-715) 9-703) 9°709] 9°724 
239-709) 9°721) 9-725) 9:735| 9:753] 9:771| 9°776 9°785| 9°791) 9°797| 9°791 

L | $894) 9°890} 9-876] 9°856) 9°852| 9-833] 9°814| 9-792) 9-770) 9°754| 9°754 
25 ) 708) 9°718} 9:728) 9-740) 9:747| 9-766) 9°772| 9-780) 9:77) 9:784| 9-786 
26 7/859) 9°863] 9°862| 9°869| 9°869| 9:881| 9°890| 9-899) 9-901) 9-908) 9-913 
27 4/012) 0-012) 0-018) 0:017| 0-019) 0-024) 0-028) 0-030) 0-028) 0-030) 0-034 
28 § 032) 0-032] 0:020| 0-014] 0-018) 0-016] 0-014| 0-012) 9:996| 9-999] 9-994 
29 ¥}853) 9-835) 9°820} 9°799) 9°774| 9-754] 9°742) 9°732| 9-724) 9-710) 9°696 
30 7/510) 9°499) 9-479] 9-466) 9:449| 9-446) 9°434) 9-436) 9°437| 9°434) 9-437 


| 
MEAD | 881) 9°882) 9°877| 9:874| 9°873] 9°876| 9°874 9°875| 9°870 9°867| 9°864 


“714 9°702) 9°700 9°688 9682) 9:678} 9-676) 9°678) 9-684) 9°686 | 9°694 | 9°688) 6-692 | 9-712 
“7 24} 9°725) 9°723) 9°721) 9°715| 9°719| 9°714) 9-713} 9-718) 9°725 | 9°735 9°742| 9-740 | 9-717 
80} 9°664 9°660| 9-655) 9°652) 9°659) 9-660) 9°665] 9-669) 9-678 | 9-685 | 9-681) $688 | 9°687 
*720] 9°715) 9°701) 9°681 9-668] 9:670) 9-671) 9-671] 9°677| 9°703 | 6-689 | 9:699) 9-699 | 9-705 


*856] 9°853}| 9:854) 9860, 9°860] 9°848) 9°836} 9°824) 9°812| 9°817 | 9°827 | 9819) 9°817 | 9-814 
94] 9-888] 9:904) 9-910 9:904| 9-907] 9-907] 9-903] 9-903) 9-924 | 9-896 | 9-900 9-886 | 9:879 
44] 9°745) 9°732) 9°734 9-726) 9°748| 9-756} 9°778) 9°803) 9°808 | 9-834 | 9°844) 9-860 | 9-794 
81} 9°981| 9:979| 9°971 9-969] 9-971) 9-968] 9-965] 9:967| 9°966 | 9-971 | 9-969) 9-969 | 9:949 
*830] 9°825 9:811 9°807 9:809, 8-809) 9-809) 9°812) 9°825' 9-831 | 9:843 | 9:851| 9-869 1 9°860 


917] 9°916, 9-910) 9:908 9-901) 9:894) 9-886] 9°884) 9°880, 9-876 | 9°874 | 9:875) 9:862 | 9°892 
2819°941 9-946) 9°957 9-961] 9:968' 9:977| 9:983! 0-001) 0:005 , 0°015 | 0-025 0-028 | 9-923 
9] 0:037| 0-035} 0-029} 0-021) 0-011 9:999) 9°997| 9-995) 9-983 | 9:972 | $-959) 9-937 | 0-020 
5] 9°758) 9°741] 9:723| 9°707) 9°695 9-675) 9°667| 9°645| 9-639 | 9-633 | 9-621) 9-611 | 9°755 
4] 9°564| 9°562/ 9:576) 9°578| 9°582 9:592) 9:591) 9:595) 9-604 | 9-604 | 9:606} 9°614 | 9-585 
6] 9°646} 9°650) 9:642) 9:642) 9°640 9-649) 9:668) 9-676) 9-686 | 9:680 | 9:679| 9-689 | 9-650 
0} 9°720) 9-715) 9°708) 9-706] 9°704, 9:696} 9-692) 9-686} 9-690 | 9:690 | 9°696| 9-702 | 9-703 
9] 9:809| 9:815| 9-829| 8-845] 9-859 9-867] 9-875| 9-890| 9-889 | 9-897 | 9-895] 9-899 | 9-813 
3} 9°730) 9711) 9-703] 9°678} 9°671| 9:668) 9°670| 9:676) 9°674 | 9°678 | 9°684) 9-692 | 9-753 
8 
7 
| 
0 


i 
4 
Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. , Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins. | Ins. ; Ins. | Ins. 


Or i 


DDE eee 


9796} 9°800) 9-800} 9°806) 9-812) 9°819) 9-822) 9-830) 9°838 | 9°848 | 9:850} 9-860 | 9-791 
9-917] 9:921| 9-925) 9:933] 9-945) 9:953; 9-961) 9°967| 9°981 | 9-987 | 9°992) 0-001 | 9°922 
0-026) 0°026) 0:022) 0-026) 0-026) 0-028) 0:034) 0-040) 0-083 | 0-028 | 0:023} 0-035 | 0-026 
9-992) 9-988) 9°974) 9°966) 9-950) 9:935) 9-926) 9°918) 9-911 | 9-898 | 9°891) 9-881 | 9-974 
4] 9-669) 9°656) 9°634| 9°605) 9°578) 9°582, 9°562| 9°565) 9°562 | 9°546 | 9°529] 9-505 | 9-672 
*439] 9:433) 9439] 9°439) 9-431] 9-431| 9-429 9-427) 9-427) 9°425 | 9-424 | 9-419] 9-418 | 9°442 


*861] 9°855) 9°851) 9°846) 9:841)| 9:839 9°838, 9°839 9°842, 9°846 | 9°848 | 9:847) 9°848 | 9-859 
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192 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
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BAROMETER. RteDUCED To 32°. 4406 Frer ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JULY 1 
2 5 
ME ey pote |e Oy P 7 | 8 | 9 | 2 1) U2 WS 14s) Rom ae a rats 19) 20] 21 | 22) 230m 

Ins. | Ins. | Ins. | Ins.| Ins, | Ins. | Ins.| Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. |Ins. | Ins. | Ins. | Ins. L 

1 | 4-989) 4-981 4-981 4980 4-980 4-984) 4-985 5-000] 5-007 5-010) 5-022] 5-036] 5-034) 5-038) 5-044) 5°044] 5-044) 5-040) 5-041) 5-042) 5-044) 5-048) 5-052| 5-055. 

2 | §:061] 5:080) 5:057 5-061] 5-066] 5-074) 5-082, 5-097] 5110 5-114) 5-124) 5-132} 5-137) 5°16) 6:154) 5158) 5°162 5-166) 5-171) 5"175) 5-187) 5-191) 5-193) 5-198 

3 | 5203) 5:209) 5:206 5-216) 5-232) 5-248 5:263) 5*282| 5:306 5:341) 5°354| 5°387) 5°395, 5:415] 5-437) 5°445) 5463) 5°473) 5:483) 5°494) 5-504) 5:11) 5514 5516 

4 | S18! 5°20! 5°520 5-524) 5°19] 5°515| 5-509) 5°503] 5:518) 5°529) 5-517] 5°06] 5°508| 5°507| 5°486] 5-469] 5:459) 5-443] 5-418] 5-403) 5°373) 5°362! 5-360] 5- 

5 | 5°861| 5°351| 5347 5342] 5°340) 5°34] 5°354 5°357| 5°360 5°356) 5°368) 5-380] 5-382 5380) 5°384| 5-868) 5:352] 5-330] 5°324) 5'314| 5:309) 5-208) 5-298 

6 | 5-289 5.258] 5°265 5*270) 5°274) 5-280) 5-290, 5-307| 5:329| 5-342) 5360| 5-375) 5°399| 5-411) 5-487| 5-502) 6-529] 5-518] 5°24) 5546] 5-558) 5-573) 5-587 

7 | 5°602) 5°610) 5°606) 5-602! 5°608) 5*622/ 5°629) 5:642] 5:658) 5:664) 5°670| 5677] 5°685| 5:693) 5-700) 5-697) 5-701) 5-699) 5°702) 5°699) 5-710) 5:7 15) 5-717 

8 | §°695) 5°687) 5681 5-677) 5°681| 5°670) 5°677| 5°675| 5°67) 5-672) 5°681| 5°673} 5°671) 5-666) 5657) 5-655] 5°646) 5°652) 5°648) 5°656) 5°648) 5°650) 5651 

Q | 5°645) 5°629) 5618 5°608) 5-600) 5°599) 5°594) 5:594| 5593) 5-588] 5°580| 5°578] 5°568) 5:560) 5°56) 5-588) 5:530) 5°42) 5°534) 5:582) 5°536) 5°537| 5528 

10 | 5510) 5-496) 5494) 5:487) 5:475] 5-473] 5-472! 5-482) 5-490) 5-492) 5-486] 5-494] 5°491| 5°489] 5-481) 5:469} 5-467] 5-448) 5-422) 5-432) 5-428) 5-414) 5-401 

11 | 5358) 5366) 5-344 5-342] 5346) 5-354] 5372) 5-368] 5°380, 5-374] 5-398] 5-412] 5-423) 5-411] 5-407) 5-405) 5-403] 5-407| 5-403) 5-403) 5-403) 5-403] 5:395 

12 | 5:377| 5°366 5 5°337) 5°340) 5°332| 5°338) 5:337| 5°334) 5:335] 5:325] 5323] 5°329} 5°337| 5:330) 5°322) 5°329) 5°324) 5°325] 5°330) 5:330) 5°322) 5325 

13 | 5°312) 5312 6 5°307) 5°307) 5°306) 5°310) 5-310} 5°314) 5-324! 5:309| 5°320} 5°326] 5°332) 5°323) 5°332) 5°331) 5°326) 5°328) 5°318) 5-288) 5°281) 5275 

14 | 5°258) 5-258 3 5'264) 5°268) 5-283] 5-280) 5-288) 5°307| 5:313] 5°326) 5°333] 5°344| 5°351| 5°857| 5-363) 5°367| 5°371| 5°378| 5°389) 5-408) 5-416) 5-424 

15 | 5-441) 5-446) 5-450, 5-460) 5-468) 5-481) 5-495) 5-508] 5°527| 5545] 5:49] 5:565} 5°57 4] 5590) 5:595 5-596) 5-599] 5°597| 5°597| 5°596) 5-609) 5-607] 5-579 

16 | 5:572) 5°550) 5°523, 5-526) 5°530) 5:588) 5-525) 5-516] 5-524) 5-513] 5-512! 5:507# 5507] 5506} 5-506) 5-494) 5°502| 5:492/ 5:500) 5:516) 5:581) 5°537| 5550 

17 5°564) 5°64) 5°566 5°573| 5-578) 5°595) 5-595) 5-602) 5°601) 5:616] 5-628) 5-638] 5°641) 5:640/ 5:648) 5°643) 5 648) 5°643) 5°648) 5°656) 5-658) 5°659) 5°655 

18 | 5°642| 5-620) 5-606) 5-608) 5:603) 5-599) 5:587| 5-569] 5°575| 5-566] 5°558) 5-556) 5°556) 5°552) 5-588) 5:540) 5-526) 5°528) 5°539] 5°548) 5:554) 5-559) 5566 

19 | 5°555) 5:452) 5541 5-538) 5-542) 5-542) 5-546) 5-546) 5:548) 5-560] 5-565] 5°572] 5°576) 5-576) 5588 5:592) 5-596) 5°607] 5°615) 5°629) 5-638) 5:644) 5°645 

20 | 5°646) 5°648/ 5°650 5°645) 5-648) 5648) 5°656) 5-656) 5-657) 5-680) 5°674) 5-684) 5-675) 5°677| 5676 5-676) 5°683) 5°675) 5°666) 5°671) 5-674) 5°684) 5685 

21 | 5°682) 5°678) 5°662 5°642) 5-636) 5°623) 5-632) 5°611| 5-612, 5-612) 5-622) 5-604} 5-614) 5-609) 5:597| 5-609] 5:609) 5°595) 5611) 5°613) 5-609) 5-613) 5°619 

22 | 5°622) 5°611) 5°612 5-611) 5°611) 5°621| 5-627) 5°627| 5°629| 5-630) 5°632) 5-632} 5-634) 5-648) 5°640 5-639) 5:648) 5:642) 5:638) 5°629) 5-641) 5-639) 5:643 

23 | 5°629) 5-619) 5°607| 5-600) 5:588) 5°582| 5:578) 5-572) 5-564) 5°566) 5°561| 5°551f 5°547| 5:530| 5-502) 5-491) 5-488) 5-478) 5-484) 5-480) 5-481) 5-474) 5-470 

24 | 5-465) 5-458) 5-456 5:446) 5-446) 5:442] 5:450| 5-452) 5-450) 5:454) 5-458) 5-468] 5:456) 5-463) 5-448) 5-460) 5-444) 5-476) 5-473) 5-443) 5-421| 5-419) 5-417 

25 | 5407) 5-401 5391) 5°386| 5°388) 5-391) 5°392) 5:397| 5-405) 5-431) 5°420) 5-436) 5-441 sera 5444) 5-440) 5:442| 5°450) 5-444) 5-444) 5-457) 5:455] 5-456 

26 | 5°453) 5°453) 5-458 5-459) 5-470) 5-478) 5°481) 5°490) 5-512) 5-524) 5°522) 5-540) 5°558) 5°563, 5-563) 5°59) 5-559) 5°57 4) 5°566) 5°582) 5:88) 5°592) 5°94 

27 | 5°580) 5°86) 581) 5:579) 5°576) 5-581) 5-586) 5°594) 5-600) 5-594] 5-618) 5-608} 5-600) 5°604 5°588) 5°584' 5-561) 5°567| 5°75) 9°07) 5-549) 0545) 5°537 

28 | 5509) 5-486) 5-482) 5-463) 5-436) 5-428) 5-424) 5-406] 5:372) 5-339] 5°342| 5°325) 5°313) 5°285, 5-270) 5°250) 9-288) 5-220) 5-225) 5:234) 5-246) 5°22) 5-227 
29 | 5-223) 5-216) 5-208) 5°196| 5-194) 5°187| 5-181| 5-179] 5-175) 5°180| 5-170} 5-165) 5-156) 5°153| 5-150) 5°154] 5-145) 5-144) 5-153] 5-149) 5-181) 5-170) 5-168 
80 | 5°185) 5°191) 5-223) 5:217| 5°223) 5-248) 5-231) 5-225) 5:243) 5-261) 5-295] 5-299} 5-319) 5°335) 5°357| 5°361) 5°375) 5:393) 5-415) 5-427 5°443) 5-451) 5-461 
31 | 5:451) 5:441 5459) 5*451| 5446) 5°450) 5°441) 5-434] 5-424] 5-418] 5392] 5-388] 5°371| 5362! 5-344] 5-337] 5-299] 5-299] 5-295] 5-267] 5-259] 5:247| 5-231 
MEAN, | 5°445| 5°489 5°486 5:433) 5-483) 5436) 5-438) 5°440) 5-445] 5-450) 5-453] 5-457] 5°459) 5-461) 5-459) 5:455) 5:453) 5-455) 5-456) 5:457 eae 5459] 5:459 


BAROMETER. Repucep To 32°.. 4406 Fret apove SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. AUGUST 9 


| Ins. | Ins. | Ins. | {ns, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. ; Ins. Ins. 
1 | 5°209) 5°157 5°145) 5°133) 5-117) 5:083) 5-093) 5059 5:057| 5-037) 5-022) 5-021} 5:004) 4:994! 4-984) 4-987] 4-987] 4-978) 4-966) 4-971] 4-949] 4-937] 4-933) 4-919 16 
2 | 4°892) 4°872 4°862) 4-856! 4854) 4°865) 4:883) 4-904 4-940) 4°957| 5:000) 5015} 5-044) 5:075) 5-081] 5-069) 5-101) 5-118] 5-124 5-120) 5-120} 5:128) 5128 { 
3 | 5126) 5°114 5-111) 5-098) 5-093] 5:091) 5-086) 5:094 5-085) 5-085] 5-095) 5:077] 5103) 5°117| 5-128) 5:135) 5-133) 5°136) 5°158) 5-167] 5°174| 5184) 5-197) 5-200) 
4 | 5-208) 5°203 5:201) 5-209) 5-212! 5-222) 5-239) 5-245) 5-261) 5-263 5°274) 5:287] 5°288 5'288) 5:290] 5293) 5:294) 5:274) 5°270| 5:266] 5:262| 5:251] 5-240} 5+ 
5 | 5°212) 5204 5°191) 5-176) 5°169} 5150) 5°147) 5°142) 5-133) 5126 one) 5*116} 5°108) 5:096| 5-086} 5-076) 5-078) 5:080|{5:091) 5-091) 5-093) 5-094} 5-093) 5° | 
6 | 5°074) 5:071 5-066) 5-054! 5046) 5-030, 5-028) 5-028 5:025| 5-018} 5-016) 5-006] 4-982) 4-972) 4-962) 4-937] 4-948) 4-950 4-952) 4-952) 4-948) 4-944) 4-929) 4-92! | 
7 | 4908) 4°917 4+936) 4-948) 4-954! 4-997) 5-021! 5-034! 5:032) 5-034] 5076) 5:079} 5-122! 5-137) 5:151| 5:169) 5°189) 5-192) 5:197| 5:227| 5-246) 5-255] 5:261| 5:281 
8 | 5°285) 5°305 5°809) 5:315) 5°328) 5°347) 5-370) 5385) 5-402] 5378] 5-432) 5-448] 5-452) 5-466) 5-464] 5:465) 5-470) 5-463] 5-470) 5:471| 5-461] 5-450) 5:435) 5:424 7 
9 | 5-417) 5°390 5°382) 5-368 5°356) 5°346) 5829) 5:325) 5:322| 5°308] 5306 5-299] 5-293) 5:288) 5-287] 5-288) 5-280} 5:283) 5:283) 5298) 5°309] 5°316) 5°321| 5-340] 
10 | 5°332) 5°355 5°863) 5°374) 5:401| 5-418) 5-433) 5-463) 5-493) 5°527| 5°588) 5-565] 5-584) 5-594) 5-609) 5°625) 5:640) 5:646) 5-654) 5°673) 5:693] 5-704] 5699) 5-693] 
11 | 5°706 5°707 5°717 5°724) 5°782| 5°732, 5-729] 5°728) 5°724) 5-721) 5-716) 5-702} 5-680| 5°673} 5°647| 5-634) 5-620] 5-577] 5°591| 5-589] 5°597) 5599] 5-599) 604} 
12 5°603) 5°617 5°626 5°636) 5°641) 5°664) 5:657| 5°670) 5-693) 5°711| 5°722! 5-732) 5-737| 5°748) 5:758) 5-750) 5753] 5-751] 5°754| 5-755) 5°756| 5°747| 5-763) 5°759 | 
13 | 5°764) 5°766 5-757 5764) 5°72 5°75) 5°796| 5-793) 5°801) 5°817| 5°821| 5-823} 5-841] 5-845) 5°845) 5°847| 5-848) 5°856) 5°855) 5-858] 5-876) 5-874 5865) 5°879 
14 | 5°869 5°869 5°871 5°868) 5870) 5°872, 5-880} 5*880) 5-884) 5-895] 5-900] 5-906] 5-905] 5-902) 5-902! 5-896) 5-898] 5-896] 5-904] 5-893) 5:898) 5-898) 5°882 6 
15 | 5°862) 5°855 5*851 5840) 5:842 pceb OInEE 5°828) 5:826| 6°826] 5°823) 5821} 5-818) 5°794| 5°804) 5-791) 5:788) 5-772) 5:763) 5:762) 5:754) 5-753) 5°735) 5°7387 
16 5°705) 5°707 5°706 5*693) 5-696] 5*694| 5-696) 5°703) 5-703] 5-705] 5-708] 5-708} 5-706] 5-706) 5°702| 5:698} 5°692) 5-676) 5-674] 5°674| 5-681] 5°672| 5-653) 5-631 | 
17 | 5°628 5°599 5°596) 5°586) 5°582) 5°567 5-564) 5-560) 5-565) 5°559| 5°554/5°552] 5-553] 5555) 5-558) 5°552) 5°545] 5°550| 5°557| 5°555] 5-557] 5:548] 5-561) 5-557 | 
18 5°542) 5°546, 5°534) 5°533) 5:528) 5°533| 5-534) 5-545) 5-557| 5-559] 5-565] 5°57) 5-576) 5:574| 5-578) 5581) 5-584] 5-579] 5-583) 5584) 5°587) 5-586] 5:585| 5582) 
19 5°975) 5°579 5°572 5°551) 5°549) 5°567) 5-565) 5:564) 5-564] 5558] 5°561| 5-550) 5:547| 5:541| 5540] 5-524) 5-526] 5-514] 5°520| 5-507] 5°501| 5-498) 5-476) 5468) 
20 | 5°518) 5-446) 5-429) 5-423) 5-401] 6-389) 5-385] 5-389) 5°385| 5:376| 5:373 5361] 5°349) 5°343) 5°334) 5°322) 5°32) 5-298) 5*293) 5:300) 5:299, 5°287| 5-277) 5°255 
21 | 5°249 5°243 5225 5°215) 5*206) 5°205| 5-174) 5°188 5°184) 5°182| 5-164) 5:166] 5-154 5°152) 5°154| 5146) 5°139) 5-122) 5122) 5*120| 5-110 5-106] 5-092 5-085} 
22 5070 5°057 5°044 5°080) 5-028) 5-004) 5-028) 5024 5-055] 5:044| 5-052) 5-042] 5-040} 5-037) 5-029) 5-022) 5-027) 4-996} 4-992] 5-006] 5:022 5-029 5-036 5054] 
23 5043 5°043) 5:055, 5066) 5:072) 5-082) 5-095] 5°112| 5-122) 5-126) 5118) 5°145) 5-156] 5-164) 5:170) 5179) 5-185] 5-192] 5-210] 5°239) 5-257) 5-265) 5-282 6-290) 
24 5°304 5°312 5312 5°21) 5°341) 5°361| 5°366) 5°387| 5°391) 5-406) 5:414| 5-432] 5-432) 5-444) 5-448) 5455) 5°466| 5-471) 5-486) 5-485] 5506, 5:517 5528) 5°535 | 
29 9°36) 5°536) 5°39) 5°551) 5°556) 5°554) 5-563) 5573) 5°574] 5°582| 5-598] 5-609) 5-614] 5°614) 5°617| 5°627| 5-623] 5°621| 5:631| 5642) 5648 5-661 5°659, 5 +660 
26 5°648) 5°6.49) 5-664) 5°672) 5-680) 5-686) 5-692} 5°705| 5-711] 5°719| 5°724| 5°727| 5-724) 5*732| 5°734) 5-744] 5-734 5°736, 5°726| 5°742 5°747 
27 5°7.29) 5°75) 5°752) 5°757| 5°756) 5°750) 5°758) 5°71) 5-778) 5°79] 5°782) 5°787| 5°785| 5-779] 5°75) 5°783| 5°793] 5:813) 5-806] 5808 5-811 
28 5°799) 5°804| 5°809) 5°821) 5°820| 5*829| 5*831| 5°835| 5°844] 5-846] 5°849] 5°850| 5°850] 5°843) 5-847| 5°848] 5:848) 5:843] 5-848 5*850, 5847 
-~ 5°825) 5°818) 5°822) 5°824) 5°837) 5°832) 5-848) 5°842) 5°841| 5834) 5833) 5-832) 5-830) 5°824) 5-823] 5:826) 5-834] 5836) 5:833 5°822 5814) 
30 9°81) 5°806) 5°7 5°789) 5°782| 5°781] 5°783) 5°783) 5°7883) 5°781| 5-769) 5°779] 5°77 2| 5°768] 5-759] 5°747| 5-723) 5°712| 5-709] 5-705) 5685) 5°665| 5652) 5: 
31 ie 5°587| 5°564 5°54) 5°40) 5°524) 5-494) 5-474) 5-460] 5°442) 4-444) 5:436) 5-432! 5-435] 5:422) 5-416] 5-429] 5-446] 5-454) 5-460] 5-463] 5-476] 5476] 54791 
=e bras 5°445 = 5°441| 5°443) 5°447| 5°451) 5:455| 5:456) 5°462! 5-465] 5-467] 5:468| 5:468) 5-465) 5-466) 5-462) 5-467] 5-470] 5:474) 5-473 ie! | 5469] 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 193 


ER. REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JULY 1900. 


| | S 
eee cg | 7 | 8 | 9 | 10.) the) wigs | ie |a5 ) 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | -28 pane Mean. 


dD 


Siaeeieinses| ins, | Ins, | Ins. | Ins. | Ins.-| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ims. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
9°41 9-415 | 9°417 | 9°425 | 9-429 | 9-437 | 9-439 9-439 | 9-441 | 9-449 ] 9-449 | 9-453 | 9°453 | 9°463 | 9°465 | 9°463 | 9°469 | 9°477 | 9:479 | 9-485 | 9-493 9°501 9°449 
*905 | 9°51] | 9°515 | 9-528 | 9539 | 9-549 | 9-553 | 9°553 | 9°547 | 9-549 | 9-555 |[9-571]|[9 573] [9°575]]9 592]|[9 609](9°626][9 636] |[9- celts bed ae Cater! 9°573 
Pee: Berea ee OILS 772119 726)9" 810] [9°821]|[9:829] [9-846] 9°860 | 9-882 | 9-906 | 9-930 | 9-956 | 9-976 | 9-986 | 0-014 | 0-032 | 0-041 | 0-048 | 0-052 | 9-869 
10°068 | 0-076 | 0:068 | 0:069 | 0-070 | 0-064 | 0-066 | 0-060 | 0-041 | 0:039 | 0-021 | 0-028 | 9:999 | 9-991 | 9-979 | 9-954 | 9-935 | 9-914 | 9-889 Bees 9°842 | 9°835 | 9:999 
2814 | 9°820 | 9-814 | 9-821 | 9-826 | 9-830 | 9-832 | 9-843 O85 9-852 | 9859 | 9:870 | 9861 | 9°851 | 9°837 | 9°829 | 9-816 | 9°815 | 9°812 | 9-816 | 9°815 | 9°820 | 9°831 
ip 796 | 9°798 | 9-792 | 9-802 | 9826 |.9-856 | 9°877 | 9°898 | 9-915 | 9'927 | 9-943 | 9-965 | 9-985 | 0-007 | 0-023 | 0-041 | 0-067 | 0-101 | 0:117 | 0-144 | 0159 | 0-170 | 9-950 
W201 | 0°214 | 0:219 | 0:228 | 0-234 | 0-241 | 0-247 | 0-249 | 0-243 | 0:244 | 0-241 | 0-246 | 0-238 | 0-288 | 0:244 | 0-248 | 0-262 | 0:268 | 0:282 | 0-293 | 0:286 | 0-282 | 0-248 
*272))°263 | 0°268 | 0°264 | 0-252 | 0-251 | 0:244 | 0-244 | 0-244 | 0-244 | 0-239 | 0-226 | 0-221 | 0°206 | 0-185 | 0:180 | 0°173 | 0:164 | 0°162 | 0:156 | 0:160 | 0-163 | 0-150 | 0:217 
(101 | 0-095 | 0-085 | 0:087 | 0:079 | 0-084 | 0-076 | 0:068 | 0-064 | 0-066 | 0-056 | 0:055 | 0-038 | 0:024 | 0:016 | 0-017 | 0-018 | 0:018 | 0-018 | 0-019 | 0-008 | 9-990 | 0-056 
19962 | 9-948 | 9-942 | 9-940 | 9-952 | 9-956 | 9-958 | 9-948 | 9-933 | 9-924 | 9-916 | 9-904 | 9°878 | 9°861 | 9-840 | 9°824 | 9°808 | 9°819 | 9:810 | 9°814 | 9°810 | 9-791 | 9°895 
619°770 | 9°71 | 9°76 | 9-778 | 9:793 | 9-810 | 9-828 | 9°846 | 9-865 | 9-866 | 9-862 | 9:557 | 9°839 | 9-839 | 9-845 | 9°851 | 9°851 | 9°848 | 9-855 | 9-856 | 9°841 | 9-845 | 9826 
9820 | 9-781 | 9°788 | 9:783 | 9-798 | 9-795 | 9°799 | 9-799 ! 9-779 | 9-788 | 9-782 | 9-792 | 9-784 | 9-777 | 9-784 | 9°775 | 9°774 | 9°777 | 9°778 | 9°773 | 9°776 | 9:779 1 9-790 
9°78 | 9°778 | 9-779 | 9°780 | 9°775 | 9°778 | 9°772 | 9-780 | 9°758 | 9°755 | 9:748 | 9°744 | 9°788 | 9°725 | 9-730 | 9°786 | 9°728 | 9°736 | 9-730 | 9°719 | 9°718 | 9°722 | 9-753 
28°702 | 9-705 | 9-706 | 9-710 | 9°714 | 9:724 | 9°727 | 9-736 | 9-738 | 9°742 [[9-745]|[9-750] 9°756 | 9-768 | 9°73 | 9°784 | 9-800 | 9-816 | 9°848 | 9-856 | 9-870 | 9-889 | 9-762 
59°928 | 9-944 | 9-960 | 9-976 | 9-988 | 0010 | 0-018 | 0-030 | 0:030 | 0-034 | 0-048 | 0-048 | 0-045 | 0-039 | 0-036 | 0-048 | 0:049 | 0-054 | 0-068 | 0:066 | 0-064 | 0:058 | 0-015 


31 })*012 | 9-996 | 9-986 | 9-994 | 9-980 | 9-978 | 9-966 | 9-957 | 9-950 | 9:948 | 9-948 | 9-938 | 9-941 | 9-924 | 9-927 | 9-941 | 9-944 | 9-958 | 9-985 | 0-002 | 0-010 | 0-026 | 9:974 
)) 034 | 0-038 | 0-047 | 0-069 | 0:078 | 0-084 | 0106 | 0-124 | 0-135 | 0°144 | 0-140 | 0-140 | 0145 | 0°186 | 0°136 | 0-126 | 0:115 | 0108 | 0-104 | 0-104 | 0-110 | 0-102 } 0-099 
91) 046 | 0-045 | 0-032 | 0-030 | 0-026 | 0-011 | 0:008 [0-008] 0-012 | 0-007 | 9-991 | 9-981 | 9:971 | 9°973 | 9-961 | 9-973 | 9-981 | 9-993 | 0-005 | 0-008 | 0-009 | 0-007 | 0:009 

9989 | 9 986 | 9-986 | 9-989 | 9-997 | 9-995 | 9-999 | 0-009 | 0-035 | 0-044] 0-049 | 0-045 | 0-053 | 0-053 | 0-059 | 0-064 | 0-065 | 0-085 | 0-093 | 0-106 | 0-121 | 0-121 | 0-039 

9127 | 0°123 | 0-130 | 0:131 |[0°135}/[0-139] [0-143]| 0-156 | 0-158 | 0-156 | 0-149 | 0129 | 0-118 | 0-118 | 0-110 | 0:106 | 0-100 | 0-102 | 0°210 | 0-132 | 0-134 | 0-132 | 0-129 

114 | 0-098 | 0-093 | 0-104 | 0-098 | 0-106 | 0-106 | 0-086 | 0:089 | 0-087 | 0:098 [0-086] 0-079 | 0-089 | 0-082 | 0-083 | 0-089 | 0-077 | 0-076 | 0-092 | 0-099 | 0'105 | 0-095, 
)084 | 0-087 | 0-092 | 0:101 | 0-099 | 0-101 | 0-093 | 0-076 | 0-083 | 0-079 | 0-079 | 0-085 | 0-078 | 0-067 | 0-067 | 0-067 | 0-069 | 0-073 | 0-080 | 0-075 | 0-077 | 0-081 | 0-083 
D071 |[0-065)[0-065]|[0-055}}[0-055)(0-:045]|[0-039]| 0-035 | 0-022 | 0-015 | 0-015 | 9-995 | 9-965 | 9-939 | 9-919 | 9-917 | 9-903 | 9-905 | 9-905 | 9-906 | 9905 | 9-901 } 9-991 
D897 | 9°892 | 9-901 | 9-907 | 9:919 | 9-928 | 9-929 | 9-934 | 9-941 | 9-989 ] 9-935 | 9-925 | 9-921 | 9-915 | 9-917 | 9:909 | 9-896 | 9-901 | 9-888 | 9:81 | 9°869 | 9°864 | 9-909 
D°844 | 9°835 | 9-833 | 9-839 | 9-837 | 9°842 | 9-846 | 9-854 | 9-852 | 9-850 | 9°857 | 9°856 | 9°853 | 9°857 | 9-860 | 9-866 | 9-872 | 9°880 | 9-904 | 9-914 | 9-926 | 9-926 | 9-863 


D°940 | 9-944 | 9-952 | 9958 | 9-966 | 9978 | 9:984 |[9°995]| 0-007 | 0-022 | 0-032 | 0:037 | 0-038 | 0-042 | 0-046 | 0-052 | 0-063 | 0-074 | 0-085 | 0-096 | 0-107 | 0-110} 0-016 
)*108 | 0-108 | 0-108 | 0:117 | 0-118 | 0:118 | 0-108 | 0:100 | 0-097 | 0-088 | 0-079 | 0:073 | 0-058 | 0-039 | 0-025 | 0-019 | 0-021 | 0-010 | 0-009 | 0-001 | 9-989 | 9-986 | 0-066 
8 P°929 | 9°917 | 9°97 | 9°883 | 9-871 | 9-868 | 9°857 | 9°841 | 9'832 | 9-818 | 9-794 | 9-768 | 9-756 | 9-732 | 9-706 | 9-684 | 9-674 | 9°669 | 9-680 | 9-656 | 9:642 | 9-636 | 9-793 
)*605 | 9°603 | 9-606 | 9-602 | 9-588 | 9-584 | 9-584 | 9-584 | 9-579 | 9°579 | 9-565 | 9-566 | 9°565 | 9°563 | 9°565 | 4-569 | 9°575 | 9-585 | 2-595 | 9-605 | 9-611 | 9-611 | 9-589 
)°663 | 9°683 | 9-691 | 9-695 | 9-711 | 9-733 | 9-787 | 9-751 | 9-750 | 9°759 | 9-779 | 9-801 | 9-805 | 9-820 | 9-885 | 9-858 | 9-887 | 9-906 | 9-918 | 9-989 | 9-945 | 9-955 | 9-787 
WP '954 | 9-944 | 9-938 | 9-946 | 9-934 | 9-926 | 9-900 | 9-888 | 9-861 | 9:848 | 9-880 | 9-798 | 9-784 | 9°756 | 9-716 | 9-702 | 9°718 | 9°720 | 9-696 | 9-684 | 9-673 | 9-660 | 9-824 


)911 | 9°910 | 9-910 | 9914 | 9-918 | 9-923 | 9-924 | 9-926 | 9-925 | 9-926 | 9-924 | 9-923 | 9-917 | 9-913 | 9-911 | 9-912 | 9°914 | 9-919 | 9-924 | 9-927 | 9-929 | 9-929 | 9-919 
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3 REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. AUGUST 1900. 


Ins) ims, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. ne Ins. | Ins. | Ins. | Ins. } Ins. 
9- 61] “B91 | 9°571 | 9°559 | 9-545 | 9-527 | 9-512 | 9-497 | 9-483 | 9:463 | 9:445 | 9-431 | 9-419 | 9-407 | 9-400 | 9-381 | 9-379 | 9-375 | 9°374 | 9:364 | 9°351 | 9-327 | 9-316 } 9-457 
| 9°205 }-240 | 9-227 | 9-227 | 9-257 | 9-289 | 9-329 | 9-369 | 9-401 | 9-422 | 9-444 | 9-460 | 9-478 | 9-488 | 9506 | 9-510 | 9-524 | 9-542 9: 552 | 9°546 | 4°547 | 9:549 | 9:546 | 9-416 
“043 | 9°539 | 9-531 | 9°537 | 9-537 | 9-543 | 9-543 | 9-542 | 9-542 | 9-536 | 9°550 | 9°565 | 9-577 | 9:582 | 9-589 | 9-613 | 9-630 | 9-658 | 9-676 | 9°690 | 9-702 | 9-713 | 9-585 
9°739 | 9°745 | 9-757 | 9-762 | 9-772 | 9:780 | 9-782 | 9:780 | 9-780 | 9:774 | 9°768 | 9:764 | 9-768 | 9-776 | 9-744 | 9-744 | 9°750 | 9°742 | 9-736 | 9:720 | 9-712] 9:753 
9°654 | 9-643 | 9-625 | 9°615 | 9-607 | 9°583 | 9.568 | 9°551 | 9°544 | 9-539 | 9°521 | 9:510 | 9-493 | 9-493 | 9-497 | 9°507 | 9-511 | 9°518 | 9°525 | 9-516 | 9-504 | 9°565 
9-476 | 9°465 | 9-453 | 9-445 | 9-439 | 9-424 | 9-414 | 9-396 | 9:372 ] 9-350 | 9:357 | 9°340 | 9°339 | 9°328 | 9-328 | 9-328 | $-344 | 9:346 | 9-350 | 9-358 | 9-356 | 9°396 
9-412 | 9-437 | 9-473 | 9-493 | 9-514 | 9-513 | 9-535 | 9-559 | 9-571 | 9:583 | 9-601 | 9-614 | 9-629 | 9-643 | 9-664 | 9-679 | 9:707 | 9-729 | 9:753 | 9-771 | 9:785 | 9°576 
9°838 | 9-854 | 9-874 | 9-892 | 9-910 | 9-922 | 9-941 | 9-939 | 9-944 | 9-946 | 9-952 | 9:944 | 9-944 | 9-941 | 9-938 | 9-946 | 9-950] 9-950 | 9-950 | 9-938 | 9-934 | 9-912 
9°881 | 9-860 | 9°847 | 9-829 | 9-815 | 9°797 | 9-777 | 9:761 | 9:759 | 9°747 | 9°745 | 9:741 | 9°733 | 9°731 | 9-732 | 9-739 | 9:761 | 9°71 | 9°788 | 9:804 | 9-815 | 9°798 
9°878 | 9-902 | 9-930 | 9-952 | 9-980 | 9-998 | 0-008 | 0-020 | 0-032 } 0:044 | 0-060 | 0:074 | 0-097 | 0-116 | 0-134 | 0-162 | 0-188 | 0:194 | 0-213 | 0-224 | 0-238 | 0-040 
0-263 | 0°263 | 0-266 | 0-265 | 0-269 | 0-264 | 0-259 | 0-258 | 9-230 | 0-218 | 0-210 | 0-182 | 0-169 | 0-138 | 0-104 | 0-106 | 0-085 | 0-078 | 0-074 | 0-064 | 0-061 | 0-190 
0-093 | 0°107 | 0-117 | 0-135 | 0-151 | 0-163 | 0:175 | 0:186 | 0-201 } 0-218 | 0-232 | 0-228 | 0-236 | 0-232 | 0-232 | 0-239 | 0-248 | 0-256 | 0-268 | 0-282 | 0-282 | 0-188 
0°289 | 0-297 | 0303 | 0-317 | 0:317 | 0°329 | 0:336 | 0:345 | 0343 | 0-349 | 0-349 | 0°349 | 0°351 | 0°359 | 0-365 | 0°369 | 0-373 | 0°387 | 0-391 | 0:385 | 0-392 | 0-340 
0°385 | 0°383 | 3-381 | 0-381 | 0-385 | 0-389 | 0:387 | 0°381 | 0-377 | 0:373 | 0-364 | 0°355 | 0-344 | 0°335 | 0-335 | 0-343 | 0°343 | 0-345 | 0-345 | 0°343 | 0-341 | 0-365 
0°312 | 0:304 | 0:296 | 0-282 | 0:276 | 0-266 | 0-248 | 0:236 _ 0218 | 0208 | 0194 | 0-180 | 0-172 | 0157 | 0-141 | 0-134 | 0-134 | 0-140 | 0-140 | 0-134 | 0-124 | 0-219 


0-110 | 0-114 | 0-120 | 0-126 | 0132 | 0-128 | 0-126 | 0°108 0-094 | 0-090 | 0-094 | 0-100 | 0-104 | 0094 | 0-090 | 0:088 | 0-080 | 0-080 | 0-074 | 0-066 | 0-048 } 0-100 
0016 | 0-022 | 0-000 | 0-010 | 0-014 | 0014 | 0-012 | 0-001 | 9-997 } 9-993 | 9-999 | 0-008 | 9-997 | 9-999 | 0-005 | 0:009 | 0-015 | 0-018 | 0-016 | 0-025 | 0-027 | 0-011 
0-027 | 0-031 | 0-045 | 0-041 | 0-051 | 0-065 | 0:067 | 0-052 | 0-054 | 0-050 | 0:048 | 0:040 | 0-038 | 0:038 | 0:038 | 0-050 | 0-058 | 0-062 | 0-063 | 0-066 | 0-064 | 0-046 
| 0034 | 0-032 | 0-084 | 0-040 | 0-038 | 0-038 | 0-032 | 0-027 | 0-023 | 0-019 | 0-025 | 0-015 | 0-014 | 0-021 | 0-019 | 0-017 | 0-013 | 0:001 | 9-993 | 9-985 | 9-975 | 0-024 
9°921 } 9°913 | 9-903 ! 9-839 | 9°883 | 9-871 | 9-851 | 9-843 | 9-829 19-824 | 9-811 |! 9-799 | 9°785 | 9-769 | 9°755 | 9°757 | 9-761 | 9-755 | 9-747 | 9-735 | 9-725 | 9-832 
9°663 | 9655 | 9-645 | 9-637 | 9-631 | 9-630 | 9-619 9-606 9:595 | 9-586 | 9-576 | 9-562 | 9-550 | 9°534 | 9-524 | 9-528 | 9-528 | 9-524 | 9-514 | 9-508 | 9-490 9°591 
9°445 | 9-435 | 9-431 | 9-431 | 9-443 | 9-449 | 9-459 | 9-461 | 9-463 | 9-459 | 9-467 | 9-466 | 9-468 | 9-465 | 9-465 | 9-467 | 9-467 | 9-467 | 9-459 | 9-459 | 9:467 | 9-458 
9-470 | 9-476 | 9-498 | 9-510 | 9°524 | 9:534 | 9-548 | 9-565 | 9-583 | 9-583 | 9-593 | 9-598 | 9-597 | 9-606 | 9-627 | 9-659 | 9-667 | 9-697 | 9-715 | 9°725 | 9-741 | 9°579 
9°781 | 9°805 | 9829 | 9:846 | 9°855 | 9861 | 9-865 | 9-873 9-871 } 9-869 | 9-865 | 9-875 | 9°879 | 9-891 | 9-918 | 9-921 | 9-956 | 9-978 | 9-987 | 0-001 | 0-017 | 9°875 
0:048 | 0-064 | 0-065 | 0-080 | 0-096 | 0-108 | 0-120 | 0-120 | 0-144 | 0-144 | 0-150 | 0-160 | 0-168 | 0-170 | 0-180 | 0-196 | 0-214 | 0-282 | 0-250 | 0-248 | 0-250 | 0-139 
#1)}252 | 0°260 | 0-268 | 0-279 | 0-282 | 0:293'| 0-296 | 0-290 | 0-287 | 0-279 | 0-275 | 0-275 | 0-269 | 0-266 | 0-269 | 0-279 | 0-282 | 0-297 | 0-313 | 0-317 | 0-333 | 0:343 | 0-284 
99 }356 | 0°350 | 0-354 | 0-372 | 0-381 | 0-378 | 0-372 | 0366 | 0°352 | 0-348 | 0-336 | 0-328 | 0-322 | 0:316 | 0-312 | 0:316 | 0332 | 0°358 | 0:372 | 0°390 | 0-393 | 0-404 | 0-354 
1398 | 0-404 | 0-402 | 0-416 | 0-422 | 0-424 | 0°430 | 0-426 | 0-426 | 0-421 | 0-416 | 0-416 | 0-410 | 0-406 | 0-396 | 0-398 | 0-414 | 0-422 | 0-416 | 0-426 | 0-424 | 0-426 | 0-414 
21/419 | 0-410 | 0-404 | 0-408 | 0-414 | 0-420 | 0-419 | 0-420 | 0-417 | 0-409] 0-407 | 0-403 | 0-393 | 0-383 | 0-379 | 0°378 | 0°37 | 0-389 | 0-391 | 0-393 | 0-389 | 0-383 | 0-402 
0°355 | 0°347 | 0°345 | 0349 | 0°349 | 0:339 | 0°323 | 0-301 | 0-295 | 0-279 | 0-255 | 0-247 | 0-227 | 0-217 | 0-199 | 0-187 | 0-177 | 0-167 | 0-141 | 0-121 | 0-108 | 0-268 
0:005 | 9-983 | 9-953 | 9-921 | 9-907 | 9°889 | 9°867 | 9-863 | 9-841 | 9-867 | 9-885 | 9°883 | 9-889 | 9-891 | 9-908 | 9-921 | 9-933 | 9-931 | 9-437 | 9-951 | 9-953 | 9:930 


9936 loge 9931 | 9:932 | 9:936 | 9939 | 9-944 | 9°945 | 9-943 | 9-940 | 9-937 | 9-985 | 9-936 | 9-932 | 9-931 | 9-928 | 9-929 | 9-937 | 9-946 | 9-950 | 9-953 | 9-953 | 9-953 | 9-939 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 


194 
BAROMETER. ReEpvucED TO 32°. 
1 Ye a a he a Ut WP 8 

Ins. Ins. ns. Ins. Tn. ae Ins. | Ins. 
1 | 5468) 5472 5°463) 5-449] 5:444) 5°434] 5°425] 5-425 
2 [5-4 37| 5440 5458) 5 *467) 5° 478) 5°06! 5°544| 5°557 
3 | 5°798| 5°769| 5-796} 5°792) 5°798 5794) 5801) 5801 
4 | 5791) 5772 5-766 5°768) 5°762| 5°765| 5°763) 5°761 
5 | 5°602| 5°648 5°644/5 5629) 5 5*627| 5°620} 5°620) 5°022 
6 | 5560) 5°551 5°549] 5°564) 5°68] 5°566] 5°577| 5572) 
7 | 5°520| 5°504 5°491] 5-478) 5-475) 5-466) 5°467 5459) 
8 | 5489] 5-478 5486] 5°476) 5:471| 5:478] 5°484] 5-482 
9 | 5-454) 5-446 5-448) 5449] 5-446) 5:456] 5-465) 5-465! 
10 | 5:438) 5433. 5°424] 5:432) 5-437] 5:454| 5-472] 5-487! 
11 | 5:795| 5°805 5°812| 5-817) 5:821] 5836] 5°851) 5°866, 
12 | 5°916| 5-926 5-923 5-918) 5-924] 5-935] 5-945) 5:948) 
13 | 5°975| 5°972 5-972] 5:965| 5-962! 5:967| 5-962] 5-968 
14 | 5*907) 5-900 5-894] 5°889) 5-892) 5-888] 5-893] 5883 
15 | 5756] 5:743, 5°728| 5°713} 5-693] 5°697| 5-698 5695, 
16 | 5°587| 5°576, 5°578| 5564) 5-561] 5°566} 5°569 5°563 
17 | 5°612) 5°606 5°589) 5°588] 5°578] 5-570) 5°575| 5-572! 
18 | 5°353) 5*348) 5331) 5°311| 5:301| 5-288] 5-295] 5-303) 
12 | 5:383] 5°377| 5°378] 5:371| 5°397| 5-413] 5-440] 5:459) 
20 | 5°593) 5°97) 5°575| 5°557| 5°507| 5°539| 5°521| 5°533) 
21 | 5603) 5-616) 5-646] 5°615| 5°614) 5-609) 5°14) 5-588. 
22 | 5°506| 5513) 5:514) 5°515| 5°524| 5582) 5°555] 5555, 
23 | 5:509] 5-496) 5:466| 5:457| 5:435] 5-415] 5°407| 5-422) 
24 | 4-871) 4°864) 4-902] 4°897| 4-918] 4-939) 4:977/ 4-963) 
25 | 5213) 5-216] 5-215) 5°225] 5-210] 5-223] 5:217 5-219) 
26 | 5214] 5-231) 5*250} 5:273] 5:285| 5-297] 5:313] 5-301 
27 | 4°742| 4-698] 4°681] 4671] 4°689| 4-707] 4729] 4:743 
28 | 5-064] 5-084] 5-094] 5-094) 5-118] 5°146] 5:154| 5166 
29 | 5*159] 5°150} 5°140] 5°115) 5°112| 5-108) 5°111) 5124 
30 | 4-897] 4-897] 4-901] 4°884| 4-884] 4-884! 4-890] 4-892 
Mran,| 5°476} 5°471] 5:470] 5°465) 5°464| 5-470] 5:478] 5-480 


BAROMETER. ReEpDucED To 32°. 


9 


Ins. 
5425 
5593 
5806 
5°762 
5623 
5572 
5455 
5483 
5472 
5508 
5886 
5°961 
5969 
5880 
5694 


5°576 
5580 
5°304 
5488 
5523 


5599 
5°567 
5°365 
4986 
5:217 


5315 
4-745 
5171 
5120 


4906 
5485 


| 10 


Ins. 

5423 
5°622 
5800 
5'767 
5614 
5587 
5455 
5482 
5483 
5530 
5'891 
5°960 
5966 
5891 
5695 


5'585 
5°557 
5°308 
5494 
5°500 
5°602 
5573 
5°355 
5:000 
5:222 
5'284 
4°757 
5171 
51123 
4-915 


5°487 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


Ins. | Ins. | Ins. 
5*415] 5-406] 5"408 
5645) 5661] 5°660 
5*810} 5815} 5822 
5*762) 5°754} 5°749 
5°607| 5°611] 5591 
5*592| 5:592] 5:593 
5454] 5454] 5°452 
5*486| 5-487] 5:484 
5'484] 5:490} 5:490 
5'561] 5580} 5593 


5°901) 5-909} 5-909 
5'972) 5:971) 5973 
5°972| 5-970} 5-965 
5°895| 5°890] 5:883 
5°693] 5°688] 5°679 
5°588| 5°88] 5°615 
5549] 5°531] 5°534 
5°31] 5°310} 5°304 
5489] 5-508} 5-540 
5°476] 5:485) 5-483 
5°57 1] 5°572] 5°570 
5:587| 5:597] 5598 
5°319) 5:314] 5:266 
5006} 5:019] 5:061 
5°213] 5:209] 5-216 
5:258) 5:228] 5:179 
4°76] 4°7961 4-819 
5°185} 5°182] 5-194 
5°110) 5-084] 5-084 
4933] 4:944] 4-961 


5°488) 5-488] 5489 


14 
Ins. 
5399 
5692 
5813 
5749 
5°573 
5580 
5455 
5480 
5485 
5'620 
5917 
5:975 
5958 
5°875| 5°863 
5'673) 5°659 
5*591] 5°590 
5532) 5°477 
5'322] 5330 
5:559} 5:566 
5:479] 5488 


5°555} 5°25 
5°595) 5°594. 
5-261] 5*230 
5070) 5:091 
5208] 5°166 
5127) 5-026 
4°846) 4-853 
5200) 5°189 
5:072) 5-066 
4971] 4-980 


5°488) 5-479 


Ins. 

5388 
5'718) 5 
5808 
5°735 
5568 


5583 
5°446 
5473 
5491 
5°639 
5910: 
5°964 
5950 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


16 

Ins. 
5388 

721 
5802 
5:724 
5575 
5°573 
5448 
5466 
§:493 
5°656 
5'909 
5:972 
594i 
5851 
5°648 
5590, 
5°465) 
5*329, 
5°602 
5493, 
55138 
5593 
5196 
5105 
5'118 


4-924 
4875 
5:169 
5-016 
4992 


5-472 


17 
Ins. 
5383 
5°738 
5807 
5*708 
5'573 


5°571 
5'461 
5°463 
5494 
5°675 


5°905 
5958 
5:940 
5°844 
5645 


5594 
| 5450 
5°352 
5°084 
5501 


5513 
5584 
5°189 
5113 
5'074 


4851 
4-902 
5183 
4-995 
4997 


5468 


FIRST FIGURE OMITTED. 


Ins, 


| Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
1 (04d 5040) 5-031) 5-030] 5-028} 5-036) 5-038) 5-042 
2 | 5100) 5-091) 5-097] 5-086] 5-078] 5-093] 5-094| 5"110 
3 | 5°119) 5°127) 5°141 5-149) 5°16] 5°181| 5°195| 5-228 
4 | 5:324) 5°314] 5-288) 5239! 5-234] 5+153) 5106] 5-081 
5 | 4°838) 4°838| 4°835) 4-842] 4-848) 4-850) 4-858) 4-882 
6 | 4966) 4-988) 4-990! 5-000] 5-016] 5-027] 5-044) 5-048 
7 | 5°264 5°288] 5-281) 5-285] 5-279) 5-258) 5-248) 5-221 
8 | 5298) 5°329) 5-322! 5°304] 5:279] 5°311| 5-329) 5-338 
9 | 5°457| 5°466) 5°447| 5-434] 5-429] 5-449! 5-449! 5-446 
10 | 5°451) 5°449| 5-445) 5-438] 5-430) 5:435| 5-461) 5°482 
11 | 5475) 5°457| 5-432 5-406] 5374] 5-372) 5-355] 4-344| 
12 | 5°284! 5-289) 5-290| 5-288) 5-288) 5-295) 5-297| 5-300 
13 | 5°028 4:982) 4-954 4-921) 4-878] 4-819] 4-844! 4-850 
14 | 4862 4-874] 4-888) 4-898] 4-993 4-934] 4-937/ 4-951 
15 5°079 5086) 5099) 5100 5°097| 5 103} 5°127| 5°131 
16 | 5°240 5236) 5233) 5-231] 5229) 5-229] 5-242] 5-249 
17 | 5165 5°163) 5-164) 5-164] 5°158) 5-156) 5-148] 5-148 
18 | 5279 5:291| 5-299) 5-325! 5:339] 5-363] 5384) 5-414 
19 | 5:63] 5-634) 5°636, 5-634) 5°634' 5°637| 6°650| 6-656 
20 | 5°685 5°680! 5°674) 5°678 5°678. 5-666! 5°670| 5°682 
21 | 5°695 5°696) 5*702} 5-704) 5714! 5-733 5:750| 5784/5 
22 | 5'896 5°897) 5°884) 5:879| 5869! 5*862| 5-866| 5:870) 5 
23 | 5°802 5°807| 5°800| 5794) 5°789| 5790) 5*784| 5°766 
24 | 5°670. 5°660) 5°660) 5°626| 5°602) 5°585 5-581] 5573 
25 | 5°232 5190) 5*153) 5°125/ 5-079] 5-060. 5-049] 5-029 
26 | 4°786 4°721| 4-713) 4-702) 4-692! 4°687, 4-701 4-694 
27 | 4°803, 4°81) 4823, 4-842 4-870) 4°877 4-893) 4-913 
28 —5°016 5°013 5-002! 5-010) 5-002! 5-006 5-015] 5-019 
29  4°874 4°872| 4-866) 4°859) 4-863) 4-863) 4-867] 4-876 
30 | 5053) 5072! 5-086) 5-100) 5-101) 5°114. 5-139) 5-152 
31 | 5°306) 5296) 5-284) 5+270| 5-262) 5:269| 5-259] 5-254 

Mean.) 5°247) 5°247 sy 5°287] 5233 6-232 5°238| 5°243 


Ins. 

5'051 
5114 
5238 


4842) 


4°961 


5156 
5245, 


5°157) 


5*435 
5°644 
owe 


or 


TOU CURE OTe 


ou 
to 
~ 
o 


Ins. 

5°052 
5113 
5268 
5033 
4:890 
5:066 
5'216 
5343 
5451 


| 5°14 


5*329 
5282 
4°845 
4984 
5162 
5251 
5157: 
5444 
5663 
5°677 
5814 
5854 
5'760 
5'566 
5006 
4°726 
4938 


| 5038 
j| 4888 


5°188 
5:258 


5'251 


Ins. 
5084 
5°094 
*829 
‘: 817 
| 4894 


5:067 
5304 
5369 
5445 
5523 
5263 
5°249 
4°792 
5:007 
5: a5 


5°082 
5-084 
5°343 
4878 
4:898 
5°065 
5°307 
5°380 
5445 


5" 243 9 
“794 


229) 


5°861 
5°826 
5°752 
5°517 
4900 
4°728 
4-984 
5:028 
4:923 
5:238 


4: “863 


4° 731 
4-982) 
5°01] 


Ins, | Ins. } Ins. 
5°076) 5:062} 5:082 
5*112} 5°106} 5°096 
§:284| 5:304] 5321) 5 
4:977| 4°873} 4°783) 
4°882] 4895} 4*892 
5:065) 5:072) 5:083 
5*252| 5305] 5-298 
5°354| 5:373] 5°366 
5:455| 5:454] 5*443 
5'521] 5°528} 5°5380 
5°314! 5:303} 5281 
5'282| 5:2711 5 259 
4'826] 4:826] 4:808 
4985] 5°007} 5-007 
5°184) 5°190} 5196 
5251) 5249} 5-239 
5°157| 5°157) 5°161 
5*486) 5°487] 5-497 
5671) 5°683] 5°677 
5'682) 5:684! 5°674 
5*824| 5:837] 5°857 
5851) 5841] 5833 
5°762| 5°759) 5°760 
5°562| 5°5419 5:522 
4°982) 4-962) 4-928 
4°732) 4°741] 4°735 
4°955) 4:964] 4°973 
5088) 5:0421 5-032 
4°896} 4°9121 4-915 
5205) 5218} 5-228 
5'253) 5:251 5-939 
5'254!| 5:255] 5°249 


5218 
5'248 


Ins. | Ins. 


5518 


| 4:996] 5-009 


162 5 5+169| 5°178 


| 5°678] 5°687 
| 5671! 5668 
| 5'872| 5°878 


Ins. 
5'079] 5082 
5:072| 5073 
5*352| 5°364 
4°839] 4°822 
4:901| 4-910 
5:067| 5:055 
5*291] 5309 
5:377| 5°389 
5°438) 5°446 
5*520| 5512 


5 "260 5° "260 
4°785] 4°801 


5208] 5:209 
§:214| 5:211 


5388] 5°559 


5815] 5°818 


4:933) 
5°253) 5:259| 5°268 
5220} 5-199] 5°211 


5246) 5:243) 5°246 


5°733) 5°727 
, 5478) 5454 
4852) 4°849 


4°737| 4°743 
4982) 4:984 
4995) 4°994 
4-939) 4°947 


18 


Ins. 

5°3738 
5'748 
5:799 
5:703 
5568 
5°556 
5467 
5458 
5489 
5689 


5*902 
5°962 
5°935 
5°834 
5°641 


5598 
5°449 
5358 
5610 
5531 


5504 
5*584 
5191 
5133 
0:072 
4838 
4-925 
5°187 
4:987 
5:015 


5467 


5°612 
5°420 
5:362 
5°621 
5°543 


5°509 
5°580 
5°142 
5139 
5076 


4-812 
4-94] 
5'189 
4-970 
5-020 


FIRST FIGURE OMITTED. SEPTEMBER 19 


21 


ens 
5410 
5-791 
5°798 
5695 
5:560 


5546 
5*482 
5°456 
5472 
5742 
5-912 
5'966 
5°932 
5°813 
5°626] 5°620 


5*628) 5°621 
5416] 5°408 
5°372| 5°366 
5°622/ 5°625 
5566] 5°576 
5°512!) 5°500 
5°567| 5°560 
5:096| 5°043 
5°158} 5°173 
5081] 5-083 


4:765) 4°814 
4-979} 4°988 
5193] 1176 
4-051} 4:937 
5-028) 5-029 


5°469 


Ins. 

5091 
5068 
5°370) 
4°858 
4:918 


5-076 
5310 
5°398 
5449 
5511 
5270 
5°204 
4804 
5010 
5:212 
5:209 
5186 
5564 
5°690 
5°682 


5'877 
581] 
5737 
5441 
4°847 


4°748 
4994 
4973 
4:956 
5280 
5214 


5:471) 5°470 


OCTOBER 1 


22 


Ins. 

5411 
5°787 
5°8028 
5694 
5571 


5°547 
5487 
5-465 
5460 
5°761 


5-910 
5973 
5:927 
5-804) 5 
5°617 
5°615 
5-403 
5373 
5°612 
5'585 
5°503 
5546 
4987 
5177 
5111 


4819 
4-994 
5191 
4901 
5034 


5:469) 5:470| 5467 


Ins. 

5096 
5°080 
5372 
4849 
4:926 


5106 
5'320 
5°420 
5-455 
5514 
5274 
5'186 
4-814 


5:020, 


5:215 


5204 
5205 
5570 
5°687 
5°682 
5°893 
5817 
5°735 
5°420 
4°835 
4-764 
4:996 
4-955 
4-970 
5'288 
5200) 


5250) 5:254) 5*254 


Ins. | Ins. 
5:100} 5:096 
5:078) 5:100 
5382) 5°369 
4°840| 4°827 
4920) 4:924 
5:129| 5167 
5294) 5:278 
5°438) 5°417 
5°455| 5°473 
5°514) 5514 
5°267| 5°264 
5'173} 5°157 
4°831| 4°834 
5:025] 5:029 
5219) 5223 


5°198] 5°187 
5207] 5°231 
5'585] 5°595. 
5°694) 5-692 
5°680! 5°680 


5891 
5'817 
5°728 
5°387 
4814 
4-770 
4:997 
4-939 
4:993 
5°305 
5°191 


| 


5:254 


Ind 
5:10! 
5: Ot 


Ins. | Ins. 
5'104| 5°107 
5°101} 59102 
5'364] 5°355 
4°826] 4°831 
4:928] 4°939 


5°212] 5°225 
5°313} 5°294 
5°441] 5°455 
5-456] 5°475 
5°512) 5-500 
5°278) 5°275 
5120} 5:088 
4841 
5:057 
§:238 


5°180 
5'239 
5°610 


5 
5689! 5°693 


5*887| 5°897| 6 
5826] 5°802} 5 


5° 
4 
4: 
5" 
4: 
5" 
5: 
5° 
5: 


255) 5252 52 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


195 


BARMMETER. REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. SEPTEMBER 1900. 

Nl Mid- 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 LS L2S See 4s eb) |) 6 17 18 TOR 20 M222 23 night. Mean. 
|Z sition. Ins. men fim) Tae Tass im Tha Ins. ae ine ion Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
1 | G86] 9-949) 9-944) 9-941) 9-941) 9-935) 9-933] 9-943) 9-929 9-927 | 9-916) 9-912} 9-910) 9-904) 9:902) 9-908 9-896 | 9:900 | 9-908) 9-924) 9-938) 9-960} 9-974] 9°992 | 9-931 
2 | Oalz| 0-027) 0-045! 0:057| 0-065] 0-099] 0-129] 0:157| 0-185. 0-213 | 0-222] 0-244] 0-250] 0-262] 0-274] 0-284] 0-294 | 0-308 | 0°330} 0:359| 0°380| 0°388] 0-392! 0-397 | 0:224 
3 1 i 0-401) 0-399) 0-401| 0:403| 0:409| 0:424| 0:431] 0-434 0-435 | 0:482| 0-428] 0430] 0°417] 0°414] 0-406] 0-402 | 0-394 | 0394) 0-392) 0°399) 0°388) 0:384| 0°374 | 0-408 
4 | O83] 0-351) 0°341) 0-339) 0-333] 0-327] 0-329] 0-323) 0-317, 0°315 | 0:313] 0:299] 0°301| 0:299] 0:283] 0-277] 0:271 | 0:251 | 0-251) 0-249) 0-248) 0:239) 0:231| 0:213 | 0-294 
5 | G6] 0191) 0-180) 0-164) 0-156] 0°153} 0:156} 0°162) 0-150 0-138 | 0-129] 0-117] 0°105} 0-079) 0-063} 0-047) 0-043 | 0-047 | 0-051) 0-049) 0055) 0-059) 0-065) 0-065 | 0-110 
6 | OH1| 0-059! 0-061) 0-063) 0-065] 0:069| 0:077| 0-087 0:083 0085 | 0-083] 0-085} 0-082) 0:077| 0-077] 0:075| 0-067 | 0-059 | 0-063) 0-065) 0:061| 0-063) 0:051) 0-031 | 0-069 
7 (0| 0-006) 9-994) 9:980) 9-970} 9-962] 9-956} 9-950) 9:952 9-944 | 9-943] 9-943] 9-943] 9-938] 9-931] 9-937] 9-942 | 9:945 | 9-957) 9°965) 9°967) 9:971] 9:975| 9°975 | 9-961 
8 {9| 9-982) 9-980) 9-978) 9-978] 9-982) 9-986] 9-990) 9-988 9-987 | 9:984| 9-980} 9-970] 9-960} 9:954| 9-950) 9:938 | 9-938 | 9°940) 9-940) 9:937| 9°950} 9-958) 9-962 | 9-967 
9 rs 9961 9-965. 9-969! 9-967) 9:979| 9-987] 9:987| 9-993 9-992 | 9-987] 9-987] 9-985] 9°985] 9-985] 9°987} 9-985 | 9:983 | 9°985) 9:985] 9-975) 9-975) 9-973) 9°953 | 9-979 
LO WS) 9-928! 9-912, 9°918 9933 9-952 e200 0-022) 0:042 0°078 | 0:097| 0°127! 0-141] 0°157! 07181) 0°201) 0°219 | 0-235 | 0°257) 0:275) 0:291) 0°317) 0°335) 0°351 | 0:121 
11 8| 0-384) 0°386| 0°408) 6:418 0°432! 0:446 0-462! 0-462 0-466 | 0:461] 0-461} 0°467| 0°465| 0°469] 0°471| 0°479 | 0°483 | 0°485) 0°489) 0-491) 0°493) 0-494] 0:497 | 0°456 
12 0°499| 0:495] 0:499] 0-501, 0°11) 0°525) 0-530) 0-527) 0-530 | 0°535] 0-531) 0°525| 0-519] 0°513) 0°511| 9°509 | 0-509 | 0:507) 0°507) 0-509) 0°513} 0°519) 0-519 | 0-514 
13 40| 0°516) 0°512) 0°508 0:508 0°509} 0°508 0°507| 0:496) 0:482 | 0:475] 0:463] 0-443] 0-431) 0°421] 0-413] 0°407 | 0-407 | 0:410) 0°415) 0-416) 0°411) 0-414) 0:413 | 0:459 
14 415| 0°397) 0°385) 0°386 0'389, 0°397| 0°392| 0°389 0°387| 0°385 0°369] 0°357] 0°339] 0°323] 0°303] 0°281] 0267 | 0-261 | 0:261) 0°263) 0:265) 0:255) 0:253) 0:237 | 0°331 
15 181 0-208) 0-196] 0°176) 0°166 0°164] 0°158| 0°158) 0:150| 0°136 | 0°120] 0-104] 0-086} 0-066] 0-052] 0-038) 0-036 | 0-032 | 0-032) 0-034) 0-029} 0-034] 0-033] 0-030] 0-102 
16 ; 0:021) 0-009) 0:013. 0°017) 0-023] 0-033! 0-033) 0-037) 0:049 | 0:059} 0:07 1 0:066} 0-065) 0-049) 0:045| 0-051 | 0-064 | 0-068) 0-079} 0:079| 0-075) 0:079) 0:089 | 0:050 
17 | O43) 0-079) 0-067) 0:061) 0-047) 0-049] 0:055) 0:046 0-031) 0-011 | 9:973] 9:943} 9°923) 9-893] 9°869) 9-865] 9°859 | 9-843 | 9°845) 9-847) 9°841| 9:837)| 9:819) 9:801 | 9:945 
18 | 9'9| 9°767 9°746| 9-739, 9-714! 9:727| 9°735| 9°73) 9-787) 9°784 | 9°780| 9°788} 9°792) 9801) 9°811) 9-822) 9-839 | 9-855 | 9°866| 9-878) 9-884) 9-887} 9°894) 9-899 | 9:806 
19 | 945} 9°897) 9-905) 9909, 9-925, 9:941) 9-963 9-983) 9:999| 0-016 | 0:024] 0:042] 0:054| 0:086) 0-094] 0-114) 0°127 | 0°153 | 0°156| 0:182] 0:174| 0-166] 0-°166) 0:166 }| 0-047 
20 12/ 0-149. 0°120) 0:093 0-080) 0:061! 0-036) 0:036' 0-020) 0-004 ' 9:991! 9:973} 9:957; 9-950) 9951! 9-952) 9-976 | 0-017 | 0:051) 0:085) 0-110} 0°136] 0°151} 0:169 | 0-051 
21 1| 0:179) 0°181] 0:179| 0°177, 0°181] 0-179] 0-183] 0°173 0-158 0132) 0°125} 0°111| 07101) 0-067) 0-058) 0-038 | 0-029 | 0:014) 0-009) 9-993) 9-993) 9°980) 9°982 | 0-100 
22 | 9-10! 0:001| 0-025} 0-040) 0-054, 0-073} 0-093} 0:105} 0-111) 0-132 0-129] 0:121} 0:131] 0°125] 0:131) 0°128)[0:122},[0-115}) 0-109) 0-108} 0-099} 0:085) 0-069) 0-069 | 0-090 
22 | 019} 0-023] 9:996| 9-981) 9-954! 9-934) 9-925] 9-902] 9:889| 9-878 9-827] 9-799] 9°769] 0°7.47| 9°699| 9°657| 9°618 | 9°602 | 9°559) 9501) 9-431] 9°371) 9°343| 9°301 | 9-739 
94 | 9+10| 9248] 9-264) 9°329| 9-344 9-375] 9-419] 9-453] 9-472) 9-493 9-519] 9°535] 9°554| 9°584| 9°597| 9-629) 9-639 | 9:662 | 9:675| 9°691) 9-705} 9°726] 9°737| 9°750 | 9°528 
25 | 9-13] 9°770| 9°764| 9°769| 9°775 9-783] 9-775] 9°784| 9-765) 9:773 9-750] 9°748] 9°756| 9°750} 9°714) 9:636) 9-580 | 9°589 | 9-603) 9°632) 9-638) 9°658) 9°684| 9°736 | 9°716 
26 #9 9-824] 9°852| 9°872| 9:878 9:892/ 9-900) 9:893} 9°891| 9°864 9°828} 9°783) 9734) 9°654) 9°536) 9°450| 9°356 | 9-264 | 9:234) 9-170) 9:194/ 9:186| 9-164) 9:140 | 9-597 
27 9] 9-113} 9:089] 9-082! 9:087 9-095] 9121] 9°143] 9°149| 9-166 9-197) 9:207] 9:243] 9:259| 9-275) 9°301) 9°321 | 9-347 | 9:376| 9:416} 9-441) 9-471) 9°505) 9-538 | 9-253 
28 | 9-)2| 9°583) 9°591) 9:604| 9-618 9-641) 9-658) 9°677| 9°695| 9:697 9-678] 9°682) 9-680) 9-680) 9°67) 9°674| 9:676 | 9-682 | 9°676) 9°672| 9-664) 9:670) 9-664) 9-666 | 9°657 
29 | 9-14) 9-638] 9°621| 9-598] 9-579 9-570} 9-571) 9°579) 9°578) 9°579 9:575) 9°549) 9°536) 9°521| 9-492) 9-469) 9-435 | 9-405 | 9-390) 9:367| 9:339| 9-309) 9-293] 9-295 | $-498 
30 | 9-41) 9°289) 9-293) 9°301 ad 9°349] 9:359! 9383] 9:399| 9°417 9-409] 9-425] 9°421| 9°440) 9°445} 9°467| 9-485 | 9-504 | 9°518) 9°527| 9:529) 9-537] 9:545| 9:551 | 9-424 
EAN.| 941! 9°981] 9°977] 9:979 eare 9-986} 9°994! 0-002) 0:003) 0:004 9-998 9-994} 9-990} 9°985) 9:974| 9-968) 9-963 | 9:963 | 9-966) 9-969} 9-969] 9-971) 9-971] 9-972 | 9-981 
BARMETER. REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. OCTOBER 1900. 

Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 

1 i 19) 9:549| 9-582) 9°538| 9°531| 9°540| 9549] 9-560] 9-559] 9-565 | 9:571) 9°575] 9578] 9-592) 9°585) 9-591] 9-591 | 9-600 | 6°609| 9°617| 9°619 9°623| 9-623) 9-633 | 9-578 

2 (8) 9-625] 9°617| 9°616} 9:607| 9-607) 9°615) 9°628] 9°631| 9-631 | 9°624] 9°615] 9°612| 9°604) 9:598) 9:596) 9-603 | 9-611 | 9:620) 9°631| 9°643 9°652) 9-656] 9-670 | 9:623 

3 1| 9°695) 9°704| 9-726) 9-738] 9°760} 9°788] 9-821) 9-839] 9:861 | 9°872) 9:879} 9°888]| 9°897| 9-910} 9:919) 9:926 | 9-937 | 9-949] 9:967| 9:968 9:964) 9-958) 9-935 | 9°858 

4 5} 9°905; 9863 9°826| 9°807| 9°769] 9°737| 9°709| 9°675) 9631 9°516] 9°453) 9°419] 9°346) 9°330) 9294 | 9-273 | 9°264) 9°260| 9°251 9-260} 9:252| 9:250 | 9-524 

5 is " 9-258] 9:266] 9°280) 9:287| 9°298] 9-322! 9°349] 9°356] 9°368 9°362, 9°365] 9°364) 9°382! 9°382) 9°390) 9°390 | 9:398 | 9:410} 9°420/ 9-431 9:442) 9:450) 9:466 | 9°363 

6 1% 48) 9°502) 9-504) 9°522) 9532 9-542) 9°554| 9°574) 9-580) 9°594 9579, 9°579} 9°581| 9563] 9:552) 9°563) 9°561 | 9°598 | 9°621] 9°661) 9°689 9-732) 9-759) 9:777 | 9:592 

7 | Bi7| 9°825| 9°821) 9°816] 9°S05| 9-812) 9-795) 9°767| 9°761) 9-753 9°767; 9°73] 9°747| 9°753| 9°753| 9°742| 4-753 | 9°764 | 9:767| 9-753] 9°741 9773] 9°765| 9-765 | 9-774 

8 | 95) 9°763) 9-769) 9°776| 9°777| 9°785) 9°811) 9-835) 9-847) 9-847 | 9°858, 9-880] 9-870) 9-878) 9°880| 9°881| 9-896 | 9-914 | 9-931] 9°945| 9-946 9-962) 9-964) 9-968 | 9-865 

9 | 92) 9-977) 9°974| 9-964) 9-966) 9-964} 9-966] 9978] 9-976] 9:968 | 9-976] 9-982} 9-972) 9-982) 9-966) 9-966] 9-971 | 9-974 | 9-981] 9°996] 0-000 9-998) 0:004| 0-013 | 9-979 

10 . 0010! 0-002) 0-009) 0-014} 0-028} 0-048! 0-078) 0-103] 0°116 | 0116) 0-120] 0-116) 0:117| 0:112) 0-113) 0°104 | 0°104 | 0-110] 0°103]| 0°101 0-086} 0:065) 0-062 | 0:077 
2) 0°022) 9:980| 9°952) 9-928] 9-918] 9-903, 9890] 9:871) 9°854 | 9°846} 9835] 9:807| 9803) 9:774| 9°791| 9°808 | 9°818 | 9°835] 9°852) 9-851 9-860] 9:872) 9-881 | 9*874 

9} 9°882) 9°867] 9°878) 8-870) 9°879)| 9-866] 9°862| 9°844) 9-824 | 9°831| 9-837] 9°818) 9-791} 9°783) 9°765| 9-750 | 9-737 | 9°721] 9°707| 9°677 9°637| 9°611) 9°571 | 9°787 

7| 9-489) 9-436) 9:393) 9-343) 9-293] 9-330! 9°324) 9:331) 9°347 | 9°377| 9°345] 9°349) 9338) 9°352)| 9°357| 9°379 | 9°364 | 9°381| 9°399) 9°399 9-415] 9°417| 9°435 | 9-380 

9-459} 9°483} 9°501| 9°526] 9°551] 9°549) 9:566) 9°581! 9:621 | 9°624! 9-633] 9-611) 9°613) 9°636) 9:635) 9°632 | 9°632 | 9°630| 9-627) 9°631 9°651) 9°653) 9°673 | 9-590 

B 9-679) 9°683) 9°695} 9-705) 9-721) 9-721} 9:739] 9-740) 9°749 aries 9°768] 9°766) 9°781| 9°784) 9°794| 9-794 | 9:804 | 9°812) 9°824/ 9°824 9-839) 9°844) 9-850 | 9°765 

#4| 9°859]| 9-858] 9°853] 9:852| 9:852| 9-856] 9-863] 9:850[9°856] 9:835, 9-819) 9-789 9°77, 9°757| 9°745) 9°735 | 9°725 | 9°717| 9°706| 9°697 9°681 9-676) 9-661 | 9-786 

5| 9°653) 9:643} 9-637) 9-641) 9°632| 9-635) 9°633] 9°636| 9°644 | 9°637, 9-633] 9°643, 9-643) 9°649) 9:659| 9-678 |! 9-696 | 9-711) 9°723) 9°737, 9°753 (9767) 9°787 | 9:672 

{| 9°821| 9°831| 9°853| 9-879] 9:901| 9-925) 9-959] 9:987| 0-005 | 0:027| 0-043] 0-051] 0-067) 0-075] 0-093] 0105 | 0-125 | 0-144! 0-159} 0-173 0-191 0°201| 0:217 } 0:027 

8} 0-234) 0-242) 0:246) 0-252| 0258] 0:271| 0:284] 0-290) 0-284 | 0°285] 0-282] 0-278) 0-265) 0:265] 0-273] 0-282 | 0294 | 0-290 0-298) 0-297] 0:297 0-299, 0-301 | 0:275 

Ord 0°304 0°297| 0:298) 0-298) 0:292) 0:304| 0°317] 0322) 0:322 | 0:°322| 0:322} 0-315] 0-318] 0°314/ 0:324) 0°322 | 0°338 | 0°347) 0369] 0:379! 0378) 0386 0°386 | 0°328 

3| 0-416) 0-409] 0-414! 0-431/ 0-428] 0-446) 0-478] 0-491) 0-504 | 0°518| 0:525] 0-536) 0-537) 0°531| 0-535] 0-543 | 0-567 | 0-581) 0-583) 0-591] 0-584) 0°591 0-605 | 0-510 

0°574| 0°547| 0°561) 0°53) 0-531) 0°533) 0°532| 0°514! 0-502 | 0°484) 0:47.2] 0-454) 0-438) 0°412) 0-414) 0-412 | 0-400 | 0:398) 0:392) 0°392| 0:399) 0399 0°394 | 0:470 

i WL| 0°396) 0-381) 0° 372| 0°360] 0°356) 0°344/ 0°348 0°338) 0°338 | 0349] 0-329} 0:323) 0:317! 0:296) 0:287| 0-278 | 0:283 | 0:279) 0-269} 0-265) 0°251| 0-229 0-221 | 0317 
24 | 08 25) 0°200) 0°196} 0°170; 0°146) 0-114) 0-098) 0-084 0°083) 0°076 | 0:071) 0-051} 0-057) 0-053) 0:033) 0-029) 0-011 | 9-996 | 9:969) 9°943} 9-921] 9-879) 9°839 9-803 | 0:043 
#25 i 9°717| 9°669) 9°623) 9°587| 9°591) 9:597| 9°571 9°556) 9°587 | 9°511| 9-484] 9-449] 9-427) 9°397| 9°397| 9°395 | 9-395 | 9°384) 9°356| 9°337| 9°315| 9°294 9-278 | 9-484 
"26 | G5] 9-254) 9-246] 9-236) 9-234] 9-238] 9-245) 9-252 9-270] 9-272 | 9-288] 9-287] 9-272] 9-272] 9-262! 9:272| 9-278 | 9-293 | 9-304) 9-309] 9-320] 9-332] 9-328 9-337 | 9-278 
27 | WH) 9°50} 9:357| 9°373] 9°383) 9:404) 9-435) 9-452 9-459) 9-477 | 9:492) 9-508] 9-514) 9-530) 9-538) 9:552| 9-558 | 9'571 | 9:580) 9:588) 9-588] 9-591| 9-596 9-602 | 9-494 
28 | WEB) 9°597| 9-602) 9-591) 9°590) 9°592/ 9-595) 9-600 9-607| 9-602 | 9°81) 9°575] 9-565) 9-551 9537) 9-524) 9-507 | 9-495 | 9-479) 9-460) 9-447) 9-428) 9-418 9-407 | 9540 

2 : 2 9°389) 9-379) 9°371| 9°369| 9°369| 9-373) 9°382 9°387| 9-387 | 9°402) 9-404} 9-402) 9-412) 9-410) 9-430) 9-434 | 9-466 | 9-483) 9-506) 9-516] 9:544) 9-546, 9-570 | 9-430 
30 | 983} 9°610) 9-623) 9-640] 9-648) 9°668) 9-685! 9°716 9-734) 9°752 | 9:764| 9°776} 9°782) 9-795] 9°812) 9°822) 9°834 | 9-846 | 9°864) 9°874] 9-892] 9-891) 9886) 9-886 | 9-766 

; 99] 9-868) 9-852) 9-831] 9-806| 9-802) 9-800 ares 9°777| 9°772 | 9°758| 9:744] 9-730) 9°712) 9°681) 9°670| 9°670 | 9-672 | 9°666 9°645} 9°636] 9°632) 9-628) 9°618 | 9-735 

ian. 9 ; 3] 9°802) 9°795] 9-792) 9°788) 6°790) 9°797 9-804 9806) 9°808 | 9°809} 9-805} 9°797| 9-794) 9°787| 9°789] 9°790 | 9°796 | 9°801) 9-805) 9-805] 9-808) 9-806] 9807 | 9-799 
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BAROMETER. ReEpvuceED TO 32°. 


A 


oas! 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


4407 Feet ABOVE SEA LEVEL. 


Tns. 
| 5168 5'1 


5289 


5054 


| 4°894 


5066 
4731 
4°652 
4-976 

5101 
4784 
4°884 
4812 
4713 
5°316 
‘720 
0; 


65: 


oO 


“ 


oreo 


« 


bo we 


“ 


| BAROMETER. ReEpuceED To 32°. 


— 
OFWNK COVONSD CIP CON 


Ped peed peed feed ped 


él 


MraN,| 5°119 


Cle OU He OV Oren or 
CrC1c ee eA 
NDT Nea 


a 138 | { (in Peay é lS) 
Ins .| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
50) 5146 5*157| 5°164! 5°172| 5°185] 5°199) 
22) 5515. 5°518) 5°522, 5*530| 5548) 5°558) 
507) 5-499) 5-492} 5-494) 
i 5°431] 5-428) 5423] 5:420) 5-416] 
5-278) 5272 5°261/ £ 5°253) 5:236| 5232! 5-230 
5°045) 5028 5:020) 5-015 5| 5:017) 5:018} 5022 
4-884) 4877 4°880] 4884) 4:894) 4-908) 4-912 
5:057| 5:040 5:006| 4-985) 4-948) 4-906) 4-834) 
4°722| 4713 4-715) 4°726) 4°727| 4-741) 4748 
4633) 4°622 4622) 4-617] 4°619] 4-653] 4°667 
4°982| 5-002 5-015) 5-034) 5°040) 5-042) 5-071 
5-098] 5087 5-076) 5-066) 5°052) 5°042! 5-038 
4°767| 4769 4-769) 4-765) 4-747) 4°747| 4-755 
4-902| 4:927 4-962) 4-988) 5-002) 5-048) 5-060 
4°724| 4-636, 4589] 4-610) 4-617] 4606] 4-618 
4°747| 4:78) 4:807 4-848) 4-872 4:901! 4:946 
5°347| 5°355 5:349) 5:370) 5:385) 5-424) 5-438 
5°739| 5°748 5°746| 5-772) 5*778| 5795] 5-813 
5°787| 5783 5°766) 5-755, 5°739 5°75) 5 5°736 
5643) 5°631 5°619| 5613, 5°607| 5-602) 5-597 
5°326| 5313 5°307| 5-312) 5°300| 5-300, 5-279 
5'273| 5°266 5°261| 5°260) 5-257 5254 5274 
5*102] 5-099 5:091) 5-097) 5-091) 5-099 5-085 
5°107| 5°094 5:087| 5-082! 5-069] 5-073 5-060 
4°843] 4849 4:855] 4-863) 4-876) 4-936) 4-940 
5:080} 5:075 5-059] 5-042) 5-051] 5:053, 5-058 
4°755| 4°761, 4°757| 4-761) 4°782| 4°788) 4:805 
4°844| 4°838 4-812] 4:815]| 4-797] 4-801! 4:813 
4-924) 4-937, 4-960| 4:980| 5-001) 5-060 5-093} 5 
co 5°199 5:204) 5:201) 5-213] 5-205) 5215 
5°115| 5°111 5*107| 5°111) 5-111 al 5'126 


l 
| 11 

| 

Ins | Ins, 
5248) 5°259) 5 
5'574) 5580 
5°501) 5°501 
5418) 5-404 
D 218) 5:21 1) 6 


9 7) 10 


Ins. 
5225 
5566 
5500 
5412 
5226 
5024 
4:922 
4°790 
4°754 
4686 
5074 
5024 
4°752 
5092 
4°623 
4971 
5455 
5°819 
5'736 
5588 


5:265 
5-279 
5'095 
5051 
4-965 
5-059) 4:997 
4°831) 4-841 
4°835 4°852 
5°065, 5-073 
5212) 5-228 


as, 5130) 5: 


Od 
SS 


W OP ONTO ep 


WODmDDMS GOHENH AIDES AE 
WAR AD NOHO WHwoOG Ho 


4407 Fret ABOVE SEA LEVEL. 


15 

Ins. 
5325 
5566 
5498 
5°347) 5348 
5) 5156) 5142 
4974) 4:969 
4:978)| 4:988 
4698) 4°695 
4724) 4-702 
4:70) 4°790 
5°088, 5094 
4:907, 4°897 
4°760) 4°758 
5126) 5°129 
4590) 4588 


5°123) 5155 
5581) 5592 
5:842) 5-851 
5°676) 5°681 
5-461) 5:449 
§:249| 5:253 
5°225| 5:211 
5108) 5115 
4-920) 4-908 
5000} 5-011 
4-909) 4:873 
4866] 4:862 
4-836) 4838 
5*085) 5-070 
5*232) 5215 


5121] 5°119 


16 
fia 
5346 
5°571 
5:475 


4-932 
4-866 
4:828 
5:078 
5:221 


5121 


| Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. : Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
5°199 5°194) 5°191| 5°192| 5°184) 5-201| 5-206) 5-196) 5-205) 5-198) 5:203) 5-207) 5-193 5'205] 5°195) 5198 
| 5°193 5°195) 5:194) 5°177| 5°187| 5°193) 5°222) 5-224) 5-234) 5-233) 5-247) 5-246] 5-236] 5-239) 5-237] 5239 
5°167 5161) 5°147| 5129) 5°106) 5-097) 5-098) 5:078| 5-077) 5:066) 5-065) 5-049] 4-994] 5-001) 4:982) 4-939 
4802 4°798) 4°810) 4°814) 4°829 4°840) 4-886] 4881] 4899] 4-913) 4-926) 4-918] 4-929] 4-919) 4-922! 4-905 
4916 4°915| 4°922) 4:916) 4:909) 4°908) 4-917] 4:915) 4-936] 4-941] 4-939) 4-938} 4-928] 4-898] 4-886] 4:887 
| 4869) 4°876 4-379} 4°874| 4°873) 4°870) 4-863] 4°857| 4°867| 4°868] 4873) 4°871] 4:870] 4:861] 4-874) 4-889 
5°093) 5°127| 5°146) 5°171) 5:191| 5°228) 5-239) 5°243] 5-256] 5:277) 5-297) 5-288) 5:281] 5-291) 5-300) 5:307 
5°169 5°165) 5°123) 5-087) 5-108) 5:106) 5-108) 5:110} 5-092) 5-104) 5:076) 5:034] 5-006] 4-980) 4-989) 5-010 
4-989 4-984) 5:049) 5-059) 5-013) 5:011) 5-021) 5:021) 5-070) 5-072) 5:097! 5:0521 5-078] 5-095) 5-095) 5121 
5335) | 5°374) 5°370) 5°377| 5°412) 5°415) 5:432) 5°441] 5-459) 5-441] 5-445) 5:4159 5°401] 5:387) 5366) 5:321 
5-075 5°084) 5°091) 5081) 5079 5:077| 5:087| 5-094] 5-098) 5-082) 5-088) 5-080} 5:090) 5:062! 5069) 5:063 
5°042) 5°071) 5°097| 5:114) 5149) 5°165) 5-186] 5°186} 5-215} 5-210] 5-218) 51971 5°195] 5°191] 5°146] 5102 
4-990) 4°972) 4°953) 4-929) 4°887) 4°895) 4-932) 4:931] 4-915] 4-944) 4-953) 4:9771 4-995] 5-024] 5-047) 5-069 
5°225 5°234) 5°235) 5°211) 5:199) 5°196} 5-189) 5°202] 5-194) 5-215) 5-252) 5-246] 5:279] 5:273! 5-271) 5251 
,5°173) 5°163) 5°132) 5:082) 5-081) 5-080) 5-088} 5:060) 5-078) 5-086) 5-086, 5-060} 5-066] 5:064) 5:041| 5:059 
| 5°447) 5°455) 5°471) 5°484) 5°490) 5°516) 5°517| 5°5380) 5-521) 6:'534) 5-526) 5-512) 5-497] 5:478] 5-487 5-482 
| 5432) 5°399) 5°385) 5°343) 5°315! 5-282! 5-290] 5-294 5-284) 5-249] 5:217| 5-202) 5-183) 5-137) 5-128) 5149 
6118) 5°116) 5°125) 5°122) 5°147| 5°156) 5°155] 5°159| 5181) 5-211] 5:237) 5-259] 5-255] 5:264| 5-265] 5:258 
5°209, 5°184) 5°176) 5°178) 5°156, 5-162) 5-175) 5°182| 5-200, 5-228) 5-234) 5-236] 5-216) 5-204] 5°189, 5176 
4°819) 4°812| 4°781) 4°77) 4°748) 4°751) 4-752 4°730| 4-726 4°696) 4°692) 4-631] 4°565) 4-490) 4:396] 4-345 
4049) 4-119) 4:200) 4°260 4°313) 4°306] 4-396) 4-478] 4-534| 4-618] 4-689] 4:756} 4-810] 4+870] 4-900] 4:946 
5°145) 5151) 5° 160! 5°162 5°174| 5°180} 5:186) 5°195) 5°209) 5:202] 5-204] 5-209] 5-207] 5-205] 5-200] 5°184 
5*220) 5°214| 5215) 5°215 5°218) 5°211) 5:212) 5205] 5:201) 5:201} 5-196) 5199] 5-197) 5-163] 5-109] 5-086 
5°194) 5°198) 5°199) 5°207| 5°203) 5:212) 5:207) 5°195) 5-194) 5-193] 5-169] 5-142] 5-117] 5-077) 5-039] 5:020 
5013} 4° 987| 4°97) 4-990 4°968) 4948) 4:945) 4-951) 4°950) 4945] 4-908) 4-902] 4-899] 4-875] 4-851] 4*853 
4895) 4909 4-911| 4-894. 4°901)| 4°914) 4°926, 4°927| 4-927] 4-945) 4-948) 4-958] 4-957] 4:969] 4-965] 4-980 
5°007| 4993) 4-985) 4-976, 4-966) 4:947) 4-931) 4-915] 4-899) 4-877) 4-852] 4-828] 4-787] 4-764| 4-735] 4°700 
4°302 1276 4°244) 4223 4239) 4°263) 4°282) 4:14] 4-347] 4°360] 4-401] 4-413] 4:444! 4°467] 4-573] 4°568 
4°840) 4°872) 4°884) 4-890 4°912| 4-920) 4-935) 4-952) 4-973] 4-994) 5-010) 5-022} 5-029] 5-019] 5-020] 5-048 
4°940 4°929) 4°882, 4°861) 4-855) 4°852) 4-842! 4-841] 4-850] 4-855] 4-868) 4-867] 4-867] 4:885] 4:889] 4-906 
5094 5132) 5°142) 5°178) 5°203] 5+229] 5-236] 5-246 5'270} 5*270) 5-285) 5-285) 5-280] 5:284] 5-257] 5:271 
| | 
5031 5°034) 5°035) 5°031/ 5:033) 5036 sa | 5°050) 5060) 5-065) 5-071) 5-064} 5-059) 5-053] 5-044] 5-043 


\(M EAN. 


17 | 18 


Ins. | Ins. 
5'385] 5°391 
5'572! 5°578 
5°487| 5:484 
5°351! 5354 
5138} 5137 


4-970] 4:963 
5-012) 5-020 
4-704 4°732 
4°720) 4-717 
4828) 4°850 
5°103) 5°107 
4-890} 4:883 
4-760) 4°785 
5*120| 5-095 
4591) 4°604 
57184) 5:227 
5592) 5:603 
5°857| 5°855 
5°694) 5-678 
5°447| 5-439 


5-254) 5:266 
5173} 5184 
5°126) 5143 
4-909) 4°879 
5046} 5-055 
4:858} 4:838 
4:87) 4:894 
4826) 4:867 
5°125] 5-110 
5220} 5:217 


19 


Ins. 

5'425 
5579 
5489 
5343 
5137 
4:959 
5046 
4-756 
4°708 
4°863 


5117 
4871 
4-795 
5074 
4-608 


5250 
5:629 
5'858 
5°685 
5°425 


5'271 
5198 
5155 
4-880. 
5:048 


4779 
4877 
4°823) 
5°139 
5219 


5°127| 5°1382 


Ins. 
5194 
5244 
4°891 
4-908 
4°881 
4903: 
5:279 
4:985 
5'217 
5:211 
5044 
5042 
5043 
5:249 
5185 
5461 
5145 
5247 
5144 
4234 
5:007 
5181 
5:091 
5044 
4°869 
4:995 
4°630 
4°642 
5:050) 5°041 
4°927| 4:942 
5'248} 5206 


5°044| 5:037 


Ins. 

5212 
5238 
4-922 
4899 
4:878 
4*893 
5306 
4:999 
5182 
5288 
5048 
5:087 
5:061 
5257 
5125 
5481 
5138 
5260 
5'166 
4°330 


4966 
5°187 
5:070 
5:022 
4863 
4995 
4°659 
4601 


5184) 5°182| 5-129 


Ins. 

5195 
5243 
4°856 
4-900 
4-881 


4908 
5'265 
4975 
5:238 
5146 


5:022 
5030: 
5:066 
5:251 
5180 
5-466 
5121 
5:256 
5066 
4197 
5:039 
5179 
5-098 
5036 
4°854 


5:002 
4-598 
4-696 
5:027 
4970 
5184 


5030 


FIRST FIGURE OMITTED. 


20 


Ins. 

5445 
5:574 
5480 
5329 
5107 


4-945 
5046 
4769 
4706 
4892) 


5116 
4°857 
4802 
5:033 
4620 
5:271 
5664 
5846 
5°686 
5:407 
5277 
5:152 
5151 
4:881 
5074 


4:752 
4-890 
4:847 
5151 
§:202 


FIRST FIGURE OMITTED. 


Ins. 

5189 
5:24] 
4'834 
4:897 
4°861 


4-949 
5:259 
4:989 
5°264 
5183 


4:982 
5:064 
51145 
5'252 
5'266 


5463 
5119 
5240: 
5:050 
4115 


5'055 
5194 
5°126 
5021 
4°849 
5:016 
4556 
4723 
5021 
4-964 
5°162 


5:032 


NOVEMBER 1 


21 


Ins. 

5°467 
5:575 
5-480 
5323) 
5-091 


4-931 


5:054) 5: 


4-759 
4-702 
4-906 


5121 
4-853 
4808 
5001 
4626 
5:267 
5674 
5°834 
5677 
5°386 


5-279 


5°158) 5 


5141 
4864 
5079 
4-740 
4:875 
4871 
5142 
5°192 


Ins. 

5'187 
5:217 
4814 
4893 
4:848 


4974 
5'539 
4-996 
5:2738 
5:095 
4:944 
5:058 
5172 
5:225 
5299 
5:467 
5'113 
5:238 
5:010 
4:073 


5°082 
5°202 
5°142 
5020 
4842 
5019 
4510 
4751 
5:027 
4-989 
5113 


5:027 


57194 
5127 


DECEMBER 1 


Ins. 
5192 
5202 
4:798 
4891 
4°859 


5°001 
5:224 
4988 
5'282 
5-087 


4-944 
5052 
5195, 
5-219 
5°327 


5:457 
5109 
5:225 
4974 
4-009 
5:097 
5199 
5169 
5:007 
4°847 
5025 
4476 
4-768 
4-989 
5:031 
5-089 


5024 


: | | 
a ee Ee 


4-914] 4-904 | 
5-072| 5-075, 


4:947| 4956 | 
5112 5-102 | 


5195) 5°20 
5°127) 5° 


Ins. | Ins 
5°197| 5: 
5'194] 5: 
4:794] 4° 
4-902) 4-91 
4°859) 4:86 


5-054] 5:0 
5-022} 5-028 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. Ley 


3ARO VETER, REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. NOVEMBER 1900. 
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Ins | ns. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
_ | 9°608)-600} 9°600) 9-600) 9-608 | 9-613 | 9-626 | 9- 646 9 "660 9694 | 9°708 | 9°721 | 9°735) 9°755) 9°77) 9803) 9°841) 9°871) 9:898) 9-927] 9-945) 9:967| 9-976] 0-002 | 9-757 
0:017)-030) 0°028} 0-027] 0-042 | 0-064 0-103 | 0-105 | 0-112 | 0°105) 0-099 0-094) 0-101) 0-095) 0:095} 0-108} 0-105} 0-093) 0-092} 0:077| 0-065 | 0-080 
0°053)°048} 0°042) 1-030} 0-005 | 0-007 0:012 | 0-001 | 9-993 | 9-995) 0-000) 0-003} 0-005) 0-009} 0-002} 0-017] 0:015} 0:017| 0-010} 0-010) 0-005 | 0-013 


oo 
coo 
Soo 
oe 
i) 
Jo) 
ie) 
ee 
i) 
T=) 
ae) 
OO 


™ww tw’ 


0008}-003) 9°987/ 9-969] 9-971 | 9:975 9-975 | 9°965 | 9-967 | 9-969 | 9-959 | 9-943 | 9-911) 9-397] 9°883} 9°875| 9-871] 0-869] 9°863} 9°855| 9°849| 9-837] 9-825] 9-819 | 9-918 
» | 9*SO%-797| 9°787| 9-773] 9-759 | 9-749 | 9-747 | 9-747 | 9-741 | 9-733 | 9-714 | 9-701 } 9-678] 9-673) 9-653] 9°641| 9-633] 9-634] 9-623] 9-607] 9-593) 9°583] 9°569| 9-561 | 9-688 
| Ona . 531) 9°507| 9-489) 9-479 | 9°475 | 8:473 | 9-479 | 9°477 | 9°479 | 9:468 | 9-462 | 9-444) 9-447) 9-434) 9:436) 9°424) 9-424) 9-416} 9-418) 9-406) 9-394) 9°377| 9°370 | 9-452 
9°362}-361| 9355] 9°360| 9-365 | 9-373 | 9°389 | 9-412 | 9-423 | 9-436 | 9-450 | 9-467 | 9-470] 9:490| 9-510] 9:538) 9-572| 9-572] 9:98] 9°616| 9-619] 9°630| 9-639] 9-641 | 9-485 
9°638}°629) 9°592) 9°552: 9°520 | 9:489 | 9-414 | 9°374 | 9°314 | 9°262 | 9-202 | 9°192 | 9-152) 9-142) 9-150} 9:170) 9-191) 9-223) 9:242) 9-248) 9-232) 9-252) 9-226] 9-226 | 9-318 
9°219}-221) 9°219) 9:230} 9-228 | 9:219 | 9-257 | 9-268 | 9-261 | 9:275 | 9-280 | 9:268 | 9°256) 9-262) 9-243) 9-230) 9-228) 9-240) 9:242) 9-224) 9-234) 9-224 9-210) 9-204 | 9-241 
9°162)145; 9-138) 9137} 9-116 | 9°134 | 9°138 | 9-162} 9:184 | 9-204 | 9°226 | 9:256 | 9-268) 9:278) 9-288) 9-322) 9-346) 9-398) 9-412) 9-433) 9-466) 9:496] 9°508) 9540 | 9-282 
9°561}589) 9°607| 9°625| 9-643 | 9:652 | 9°667 | 9°677 | 9°695 | 9-701 | 9°676 | 9691 | 9°697/ 9:680) 9°684| 9°690) 9-708] 9-702) 9°704| 9-706) 9°706] 9-709] 9°698) 9-690 | 9-673 


9°688}-687| 9:677/ 9°668] 9-649 | 9-340 | 9-632 | 9-604 | 9-585 | 9-576 | 9-552 9°526 | 9-491! 9-466) 9-436) 9-431] 9-414! 9-406] 9-386) 9376] 9-350! 9-338] 9°312) 9-284 | 9-507 
9:247|-241| 9°229| 9°217| 9-227 9-236 | 9 242 | 9-252 | 9:227| 9-238) 9-249] 9-241) 9-250) 9-264) 9-274| 9-276] 9-294] 9-308] 9-322] 9-350 | 9-253 
9°879}-418| 9-447| 9-494) 9-527 9. 9-681 | 9-675 | 9-684 | 9°679| 9-685) 9-680 9°679) 9°667| 9-645) 9-616, 9°582) 9-549] 9-497| 9-449] 9-401 | 9-579 
9°343}-278] 9-230| 9°174| 9-130 | 9-099 | 9-067 | 9-058 | 9-068 | 9-070 | 9-064 | 9-062 | 9-043] 9-038) 9-036) 9-037] 9-040] 9-040) 9-054] 9-068 9-086] 9-106] 9-126] 9-153 | 9-103 
9-187 223] 9-247| 9-291] 9-319 | 9-365 | 9-411 | 9-455 | 9-495 | 9-533 | 9-557 | 9-604 | 9-640] 9°662/ 9-704] 9-738] 9-779] 9-818, 9-852] 9-890 9-906] 9-929] 9-952] 9-966 | 9-605 
9977979! 0-003] 0-023! 0-051 | 0-072 | 0-093 | 0-119 | 0-135 | 0-161 | 0-169 | 0-168 | 0-199] 0-218! 0-237| 0-268) 0-287] 0-301! 0332 0-355 0-381| 0-401! 0-417] 0-415 | 0-198 
0-41}-433| 0-433, 0-443] 0-463 | 0-489 | 0-505 | 0523 | 0-527 | 0-540 | 0-530 | 0-532 | 0536) 0-334] 0-528] 0-534] 0-538) 0542 0-540) 0°532| 0518] 0°512| 0-504] 0-501 | 0-507 
(480/480) 0-462) 0-446] 0-438 | 0-424 | 0-412 | 0-416 | 0-414 | 0-412 | 0-404 | 0-392 | 0-380] 0-361] 0-358) 0-350] 0354) 0-348| 0-354] 0-353, 0344] 0-332| 0-332| 0-333 | 0-391 
0°329}}322) 0°312| 0-201) 0-300 | 0-289 | 0-292 | 0-292 | 0-290 | 0-281 | 0-257 | 0-229 | 0-200] 0-173] 0-149) 0-135] 0-128) 0-129) 0-114) 0-096, 0-071) 0-049] 0-029] 0-017 | 0-199 


vs 981) 9°949) 9-930} 9-923 | 9-913 | 9-902 | 9:893 | 9°884 | 9°875 | 9-872 | 9-862 | 9-860) 9°852) 9-851) 9°842] 9-838) 9°846) 9-852) 9-859) 9-870] 9°882| 9-886] 9-886 |] 9-888 
6 
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9 886) 9°852| 9-881) 9-884 | 9-885 | 9°885 | 9-888 | 9°890 | 9°883 | 9°878 | 9°871 | 9°852) 9:844) 9-834) 9-820] 9-802) 9-792) 9-772) 9-758) 9-746] 9°724| 9:714] 9-691 | 9°831 
9 652) 9°644) 9°631| 9°623 | 9°619 | 9°623 | 9-627 | 9°629 | 9:638 | 9-646 | 9°638 } 9-624) 9-633) 9°631| 9-642) 9-649) 9°656) 9°667| 9-666) 9:662) 9°667| 9-658) 9°649 | 9-643 
9°645}}645) 9°636) 9628) 9-623 | 9-614 | 9-611 | 9 597 | 9-586 | 9570 | 9°550 | 9°531 | 9°505) 9-471) 9:455) 9-443) 9-427) 9- 413, 9404) 9-395) 9-391! 9°391) 9°385} 9°383 | 9512 
9°375 371) 9°365) 9°369| 9°377 | 9°395 | 9-405 | 9-429 | 9-444 | 9-461 | 9°477 | 9°486 } 9-497] 9°501) 9°523) 9-544 9-561 9°579 9°588) 9:595 9-605) 2°609) 9°621) 9-614 | 9°492 
oo 605| 9°599) 9°585) 9°565 | 9°563 | 9-549 | 9-548 | 9-529 | 9°517 | 9°512 | 9°488 | 9-472) 9-438] 9-400] 9°370] 9°360| 9°338) 9°324] 9-302) 9-272) 9-246) 9:236] 9:232 | 9-444 
9 
9 
9 


9°236)|246  9°262) 9-262) 9-268 | 9-284 | 9-296 | 9-318 | 9-332 | 9:342 | 9-366 | 9-378 | 9°378] 9:376] 9:384] 9-392 9398 9:408) 9°410) 9404 9-392 9392) 9-393} 9-386 | 9°346 
*B92)|378) 9°364, 9°364) 9°352 | 9-350 | 9-362 | 9-380 | 9°384 | 9°391 | 9-364 | ¥°351 | 9°355) 9°365] 9°373} 9375] 9°387| 9-405 9-417 9-422 9°415| 9°425) 9-459) 9°457 | 9°387 
*477)|479 9°483) 9°495| 9-517 | 9°549 | 9°559 | 9-587 | 9-605 | 9-621 | 9-626 | 9-628 | 9-636) 9-642] 9-650) 9-656) 9-660 9°670 9°694) 9-722) 9-746] 9-736, 9°728] 9-736 | 9-621 
751) \769| 9°766) 9°765| 9°775 | 9°785 | 9-789 | 9-790 | 9°805 | 9-821 | 9-827 | 9°831 | 9°833) 9°$30| 9°821) 9°S25] 9°831) 9-831) 9°827 9-821) 9:805| 9-803| 9°809] 9-809 | 9-805 


} 
9°66 5 — 9°662) 9°659| 9°653 | 9-663 | 9-666 | 9-673 | 9°678 | 9-683 | 9-679 | 9°677 } 9671] 9:668] 9°667| 9°671| 9°676 9-682, 9°687| 9-688) 9°65] 9-685, 9682) 9-680 | 9674 


gh RO j TER. REDUCED To 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. DECEMBER 1900. 


. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. } Ins. 
“| 9809) 305) 9-803) 9-793) 9-789 | 9°785 | 9:787 | 9:789 | 9-790 | 9-799 | 9-792 | 9-796 | 9°780 9-776! 9-768] 9:764| 9:770 9-774) 9-776] 9-776] 9-778] 9:784] 9-786; 9-792 | 9:786 
~ | 9790) $87) 9°781| 9°775| 9-771 | 9°777 | 9°788 | 9-788 | 9-801 | 9:807 | 9-805 | 9-809 | 9:805! 9-801| 9-797] 9-801} 9:807| 9-809) 9-811} 9-798] 9°785| 9-779] 9°771) 9-765 | 9:792 
"| 9°781) $38) 9°721) 9-699) 9-676 | 9-659 | 9-645 | 9-638 | 9-627 | 9-625 | 9-614 | 9-592 | 9-565! 9-539] 9-501] 9-469] 9-445] 9-409] 9-383] 9-359] 9:329] 9-315] 9°311| 9-321 | 9-539 
30} $37) 9°352) 9°370) 9°390 | 9-402 | 9-428 | 9-452 | 9-476 | 9-482 | 9-490 | 9-492 | 9-484! 9-470) 9-457] 9450] 9-443] 9-436] 9449] 9-436] 9-483] 9-430] 9-442) 9-445 | 9-482 
, 43) 9-437) 9°431| 9°429 | 9-427 | 9°433 | 9-429 | 9-451 | 9-453 | 9-457 | 9 447 | 9-434) 9-409] 9-391] 9-389] 9-389] 9:387| 9-383] 9:381| 9-389] 9-395] 9-401} 9-409 | 9-418 


The 
“i “t 9 3 
_ $415] $15] 9-419) 9-419) 9-421 | 9-421 | 9-414 | 9-413 | 9-429 | 9-429 | 9-432 | 9-428 | 9-429 9-492) 9-492] 9:430| 9-436] 9-455) 9-467] 9°508| 9537] 9-569] 9-598) 9-646 | 9-457 
" 9°670) $10} 9-736} 9°73] 9-791 | 9-842 | 9-848 | 9-866 | 9-889 | 9-939 | 9-938 | 9-932 | 9-934] 9-932| 9-908] 9-916] 9-896] 9-870) 9854) 9-844] 9-810] 9-775] 9-748) 9-722 | 9-839 
© 9-690) $66) 9°638) 9°605| 9°596 | 9-588 | 9:595 | 9-574 | 9-556 | 9-532 | 9-508 | 9-480 | 9-446] 9-449] 9-450] 9-456] 9-444] 9-428] 9-430] 9-468] 9-484) 9-484] 9-482) 9-490 | 9-522 
© 9-494)690] 9°506| 9°516) 9°516 | 9538 | 9-557 | 9-572 | 9-602 | 9-622 | 9-629 | 9-619 | 9-629] 9-611] 9°635| 9-685] 9-727| 9:775| 9-801] 9°833] 9-857| 9-883] 9-903) 9-929 | 9-664 
© 9*991)/877| 9-979) 9-997|[0-006][0-016}[0 021} [0-031 }[0-045 ][0-049][0-026] [0-012}} 9-489| 9:969| 9-953] 9-911] 9°81] 9-839] 9°77] 9-719] 9-679] 9-637] 9-617| 9-598 | 9-903 
8)967| 9°581| 9°583| 9-579 | 9-583 | 9-581 | 9-585 | 9-585 | 9-581 | 9-584 | 9-570 | 9-562) 9-548) 9°546| 9-525] 9-530] 9502! 9-478] 9-430] 9-406] 9-401] 9-402! 9-404 | 9-528 


9-660 | 9°662 | 9-694 | 9-716 | 9-733 | 9-740 ! 9-736 | 9-715 1 9-703) 9-689) 9661] 9°617| 9:567] 9-527] 9-573] 9-564] 9°563| 9-572] 9-553! 9-543 | 9-626 
9-437 | 9:433 | 9-397 | 9-423 | 9-439 | 9-467 | 9-481 | 9-493 | 9-515] 9556 9-609 9-633] 9°6571 9-671] 9-718) 9-745] 9767) 9°785] 9°797, 9-807 | 9°574 
9-729 | 9-735 | 9-729 | 9-727 | 9-731 | 9741 | 9-767 | 9-755 | 9-784) 9-803 9-809| 9-801| 9°790| 9°790) 9-782] 9773) 9-763] 9-751] 9-735] 9-723 | 9-767 
9-612 | 9-602 | 9-605 | 9-579 | 9-609 | 9-621 | 9-620 | 9-604 ] 9-600) 9-584) 9-642] 9-658] 9°694| 9°756) 9809) 9-866) 9-916] 9-940] 9-996) 0-040 | 9-708 
0-090 | 0-100 | 0:102 | 0-107 | 0-105 | 0-108 | 0-115 | 0-099 | 0-077) 0-061/ 0-051] 0-051] 0-047] 0-042) 0-035] 0-031 0-027| 0-022] 0-007| 9-999 | 0-065 
9-887 | 9°853 | 9-831 | 9:825 | 9-815 | 9-813 | 9-810 | 9-785 J 9-752] 9-720 9-701] 9-700] 9°682| 9-676) 9-666] 9-652] 9-646] 9°638| 9°634| 9-654 | 9-773 
9°728 | 9736 | 9-750 | 9:76 | 9-804 | 9-826 | 9-843 | 9-843 ] 9-851] 9-849] 9-851] 9°859) 9°856] 9-851] 9°51] 9-843] 9:834] 9-815] 9808) 9-811 | 9-798 
9°750 | 9761 | 9°759 | 9-782 | 9-791 | 9°812 | 9-820 | 9-812 | 9-800] 9-778) 9-72] 9-748] 9°730| 9-708] 9 667| 9-610) 9-563) 9536] 9-488) 9-424 | 9-717 
9-191 | 9166 | 9-136 | 9-122 | 9-093 | 9-075 | 9-053 | 8-971 | 8-917| 8-847] 8-751) 8:710] 8°673| 8°657| 8-609] 8:523) 8-455) 8369] 8-316 8-330 | 8-882 
851) 8575) 8°805 | 8-890 | 8-959 9-029 | 9-121 | 9:216 | 9.286 | 9-343 | 9-389) 9-443) 9-491] 9:523] 9:572| 9°589| 9°619| 9-658] 9°669| 9-701] 9-709] 9-729 | 9-243 
von : 0-762! 9-766] 9-768 9-778 | 9-789 | 9°790 | 9-792 | 9-802 9-793 | 9-790] 9776 9756] 9764) 9770] 64) 9-762 9776] 9-778] 9776] 9781] 9-784) 9-778 | 9-774 
#9782) 979) 9°782| 9°782| 9°77 | 9-775 | 9-770 | 9-769 | 9-766 | 9-764 | 9-758 | 9-744 | 9734] 9-688] 9:663| 9-627] 9-628} 9-646] 9°648| 9°672] 9-702] 9-724] 9-728) 9-740 | 9-727 

+758) 952) 9-758 9764) 9-766 | 9-768 | 9-770 | 9-764 | 9-758 | 9-750 | 9-740 | 9-702 | 9-674) 9-626] 9:596] 9:577| 9-548) 9°536| 9°540) 9°520| 9-511] 9°512| 9-486) 9-488 | 9-653 


19496) 936) 9-476 9-456 9-426 9-418 | 9-404 | 9-396 | 9-398 | 9-404 | 9-407 | 9-383] 9:361| 9325] 9'313] 9'316 9:323| 9:33] 9'328] 9-321] 9315/9319] 9361] 9:397 | 9°332 
1406 j 127 | 9°442| 9-420) 9-424 | 9-452 | 9-462 | 9-477 | 9-478 | 9-499 | 9-507 | 9-503 | 9-515] 9-519] 9-541] 9-555) 9°567| 9°573) 9°577| 9°583] 9-587] 9°593} 9-585] 9-583] 9:511 
)y572) D6] 9°550) 9°534) 9-510 | 9-488 | 9-462 | 9-454 | 9-442 | 9-481 | 9-419 | 9-381 | 9:332] 9-287] 9-239] 9-213] 9-165] 9-120] 9-079] 9-029] 8-997] 8-952) 8-889] 8-832 | 9-289 
3763) i29| 8°691) 8°677) 8-673 | 8-671 | 8691 | 8-725 | 8-763 | 8-801 | 8-826 | 8-864 | 8-890] 8-936] 8-978] 9-043] 9-116] 9-188} 9°245] 9-292) 9°316] 9°344| 9-367] 9-394 | 8-957 
412) 87 9°459) 9°473) 9-479 | 9-499 | 9-513 | 9°527 | 9°550 | 9°573 | 9-604 | 9-605 | 9-603] 9-598] 9-607| 9-619] 9-630] 9-625] 9°619) 9-617] 9°609) 9-590] 9-589) 9-564 | 9-557 
543) 35 9°513 9°483) 9-459 | 9°450 | 9-445 | 9-433 | 9-433 | 9-437 | 9-429 | 9-419 | 9-419) 9-434] 9-445) 9-464) 9-491] 9°517] 9°49) 9°567| 9°601) 9°616) 9°651) 9-655 | 9-500 
701 5 9°760) 9°803) 9°817 | 9°855 | 9-861 | 9°877 | 9-907 | 9-919 | 9-925 | 9-907 | 9-899] 9-891] 9-865] 9-873] 9°849| 9°823) 9-815) 9°767| 9-751] 9-735) 9-691] 9-643 | 9-819 
9573 ih 9°581) 9°580) 9°579 | 9°585 | 9-588 | 9-595 | 9-606 | 9-616 | 9-620 | 9°610 } 9-601] 9-591] 9:586] 9-586] 9-584) 9-583] 9-584) 9-579] 9:576] 9°572| 9:569| 9°570 | 9-587 
1 AG 


ANS, ROY. SOC. EDIN.—VOL. XLIV. 2c 


198 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
TEMPERATURE. Dry anp Wer Butss. JANUARY 19¢ 
| 1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 
Dry. Wet. |Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. 
/ 1 | 24:3 23-9 | 24-1 23-9 | 24-1 24-1 | 24-1 241 | 23-9 23-9| 23-8 23-8] 23-0 23:5 | 24°0 24-0] 24-0 24-0 | 24-0 24:0] 26°5 26:5 | 25°0 
2 | 24-0 [24-0] 2a-2 [24-2] 24-2 24-2 24-3 [24:3] 24-9 24-9] 23-3 233] 24-5 24-5 | 25-5 25-5 | 26-0 26-0 | 26-0 26-0 | 26-0 26-0] 25° : 
3 | 26°0 25°8 | 25-2 25-2] 25-8 25-8 | 25-2 25-2] 25-0 25-0| 25-0 25-0] 24-0 24:0 | 24-0 24:0 | 23:3 23-3 | 23-0 23-0 | 23-0 23-0 | 23:0 
4 | 20-9 [20-9] 20-2 20-2 | 20-4 [20-4] 20-0 20-0 | 20-0 20:0] 19:8 19°8] 19-8 19-8] 19-8 19-8] 19-8 19-8 | 20-0 20-0 | 20-0 20-0 | 20-0 
5 | 17-2 17:0| 17-2 17-2] 16-7 16-9| 16-2 16-2] 16-0 16-0] 15:5 15-8] 15-2 15-1] 15-2 15-1] 15:0 15-0| 16-2 16-2| 16-7 16-7 | 16-7 
6 | 20-2 20-2| 21-0 20-9] 21-5 21:5 | 22-9 22-9 | 23-7 23-7] 24-1 24-1] 24:3 24-3 | 24-9 24-9] 25-0 25-0 | 25-1 25-1 | 25-1 25-1 | 25:0 
7 |23'8 28-8 | 23-8 23°8| 23-3 23-3 | 22-8 22-8 | 22-3 22:3] 29+] 22-1/ 22-1 22-1 | 22+1 22-1] 29:4 22-4 | 93-4 23-4) 24-1 24-1 | 24-6 
8 | 28-8 28-8 | 28-0 28-0 | 27-0 27:0 | 27-7 27-7 | 27-4 27-4 | 26-9 26-9] 25-9 25-9 | 25-9 25-9| 25-6 25°6 | 25-1 25+1| 25-4 25-4 | 25:8 
9 | 20-1 20-1 | 19-9 19-9 | 20-2 20-1} 19-9 20-0} 19-8 19-9] 20-2 20-1] 19-2 19:1] 19-2 19-1] 19:2 19-1 | 19-2 19-1] 20-7 20-6 | 21-7 
10 | 20°7 20-8 | 20°6 20°6 | 21-2 21-2 | 20-4 20°4] 20-4 20-4] 21-5 21:5] 21-6 21-6 | 21:5 21-5 | 22:0 22-0 | 22-3 22-3 | 23-0 23-0 | 23-1 
11 | 27°0 26°8 | 27-2 27-1 | 26-7 26-4 | 26-8 26-7 | 27-3 27-1] 27-5 27-2] 28:3 28-3 | 28-9 28-9] 28-3 28-3 | 29-0 29-0 | 29-8 29-8 | 30-0 
12 | 32:9 32-9| 33:8 33°8 | 33-7 33-7 | 33-1 33-1 | 33:0 33-0] 33-3 33-3] 33-0 33-0 | 32°S 32-8] 32°8 32-8/ 33-0 33:0 | 33-0 33:0] 31:8 
13 | 29-9 29-9 | 29°8 29-8 | 28-3 28-4 | 28-0 28:0 | 28-9 28-9| 27-3 27-3 | 26-6 26°6 | 27-0 27-0| 27:0 27-0| 27-0 27-0 | 26-9 26-9) 27°5 275 
14 | 28°8 28-9 27-0 27-0 | 27:2 27:2 | 27-0 27-0 | 27-0 27-0] 26-9 26-9| 25-9 25-9) 24-9 24-9] 24-9 24:9 | 24+] 24-1 24-1 24-6 | 24-1 
15 | 29°3 29-2 | 30-0 300 | 29-1 29-1 | 28-0 28-0 | 28-5 28:5 | 27-3 27:3) 27-0 27-0 | 26-1 26-1] 25:4 25-4 | 23-1 23-1] 22-1 22-1) 21-2 21-2 
| 16 | 21-0 21-0] 20°S 20-8 | 21-1 21-1 | 21-0 21:0) 21-1 21-1] 21-5 21-5] 21-2 21-2] 21-2 21:2] 21-9 21-9 | 22-2 22-3 | 22-2 22:3 | 23-1 23-1) 2a 
17 | 22-1 22-1 | 221 22-1 | 22-0 22:0 | 22-1 22-1 | 22-1 22-2| 22-5 22-5 | 22-1 22-1 | 22-0 22:0 | 22-0 29-0] 22°1 22-1 | 22-1 22+1 | 228 928 
| 18 | 20°8 20-9] 20-2 20-2] 19-1 19+] | 19-2 19:2] 19-2 19-2] 19-2 19-2] 19-7 19-7 | 20-0 20:0| 20-2 20-2) 20-7 20-7 | 21-2 21-2) 21-7 21% 
| 19 | 28°0 27-9] 28-0 28:0 | 29:0 29-0 | 27-9 27-9 | 28°8 28-§ | 29-7 29-6] 31-7 31-6 | 32-0 31:8 | 32-0 32-0 | 31-9 31-7 | 31-9 31-9 | 26-0 260 
| 20 | 250 24-8] 24-0 24-0 | 24:3 24-2 | 23-8 23-5 | 23-8 23:5 | 23-7 23-4] 23-8 23-5 | 24-0 23-9 | 24-0 23-9] 24-5 24-5 | 24-4 24-9 | 24°6 25-21 
| 21 | 26-1 26-1 | 26-0 25-9 | 26-1 26-0 | 25:4 25°3| 24:8 24-8] 24-1 24-1] 23-1 23-1 | 23-0 23-0] 24-1 24-1] 24-6 24-6 | 25°6 25-6 | 26-1 26-1 
| 22 | 24°6 24°6 | 25-4 25-4 | 26-1 26-1 | 26-2 26-2) 26-4 26-4| 27-8 27-8] 29-0 29-0] 31-7 31-7 | 32:0 32°0| 33-0 33:0 | 33-8 33°8| 34-9 34-9 
| 23 | 35°0 35:0 | 34°8 34°8 | 34-9 34-9 | 84-7 34-7 | 34-7 34-7 | 33-0 33-0] 32-0 32-0] 31-3 31:3! 31-0 31-0] 31-0 31-0! 31-0 31-0| 30-0 30-0 
24 | 32°7 32°7 | 32°8 32-8 | 32:0 32-0 | 31:2 32-0 | 30-0 30-0| 28-2 28-2] 30-0 30-0 | 30-1 30-1 | 31-8 31°8| 31-8 31-8 | 31-8 31-8/ 31-0 31-0 
25 | 22:2 22-2 | 23-1 23-1 | 22-8 22-9 | 23-1 23-1 | 23-9 23-9| 24-4 24-4] 25-1 25-1] 25-1 25-1 | 26-1 26-1 | 27-2 27-2 | 28-2 28-2] 29-9 29:9 
26 | 32-0 320 | 32-1 32:0 | 32:0 32.0 | 32-0 32-0 | 32:0 32-0) 31:9 32-0] 31-8 32-0 | 32-0 32-0| 31-6 31-6] 31-9 31-9 | 31-2 31-5 | 26-3 26-6) 32 
27 | 20°2 20-2) 19°7 19-7 | 20°0 20-0 | 19-2 19:2] 19-2 19-2) 19-0 19-0] 18-4 18-4] 18-2 18-2| 19-0 19:0| 19-0 19-1 | 19-5 19-6 | 20-0 20-7 
28 | 20°0 21:0) 20°8 20°8 | 19-2 19-3 | 18-6 18°6 | 18-7 18-7] 18:6 18:6] 18-7 18*7| 18-6 18-7 | 18-4 18-4] 17-8 17-°8| 205 20°3| 21-0 209 
29 | 20:9 20-9) 21-0 21°0| 21-2 21-2 | 22-2 22:2 | 22-4 22-4) 21-1 21-0| 21-2 21-1] 21-6 21-5 | 23-0 22-9| 22-0 21-9 | 20-8 20-7 | 20-0 19-7] 234 
30 | 18-1 18*1 | 183 18-2) 17-8 17-9| 18-0 18-2 | 17-6 17-7 | 18-4 18-3] 13-2 18-1] 19-2 19-0 | 201 20-1 | 20-2 20-2 | 20-9 20-8 | 21-7 21:5) 21" 
BL p17 W77 | 107 177 | 176 17-6 | 176 17-6 | 17-4 17-4] 17-6 17-6] 17-2 17-1] 17-6 17-6 | 17-6 17-6| 18-9 19-1 | 20°5 20-5 | 21-6 21-7 
Mean. | 24°5 24:5 | 24-5 245 | 24-3 24-3) 24-1 24-2 | 24-2 24-2] 24-0 24-0] 24-0 24-0] 24-2 24-2] 24-4 24-4 | 24-5 24-5 | 24-9 24-9] 24-7 24-7 | OF: 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 29 23 ‘| Midnight.] 1 
Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry, 
1 | 26°0 26-0 | 27°5 27°5| 27-1 27-0| 26°8 26-5 | 25-5 25:3 26° 263/263 26:3| 26-0 26-0| 24-0 24-0) 23'9 23-9 | 234 [231] 23°3 
2 | 24°8 24°8 | 25-0 25-0 | 25-0 25-0 | 25-0 25-0) 25-0 24-9 | 25-0 25-0 | 25-0 25-0 | 25-0 25:0 | 25-0 25:0 | 25-0 25-0] 25-2 25-2 | 25:8 
3 | 23° 235 | 23° 23° | 23°6 23-4 | 23-4 23-3 | 23-2 23-1 | 23-0 23-0 | 22-8 29:8 | 22-0 22-0| 21-0 21:0] 19-9 19-9] 20-7 20-7 | 20-2 
4 [20:0 20°0 | 21-8 21-3) 21-0 21-0 | 20-4 20-4 | 20-9 20-8 | 21-0 21-0 | 205 20-5 | 20-0 20-0] 19-2 19:2] 18-7 18-7}18-2 18-2] 17-7 
5 | 167 167 | 16-2 16:2) 16-6 167 | 16-7 16-4 | 17-7 17-7| 18-0 18-0] 17-7 17-6 | 17-2 17-1| 17-9 17-9| 18-3 18-3] 18-2 18-2 | 19-2 
6 | 25-1 25-1 | 25-0 25-0 | 24-1 241 | 24-2 24-3 | 24-1 24-1 | 24-6 24-6] 24-8 24-8] 24-1 24-1 | 24-5 24-5 | 24-1 24-1 | 23-9 23-9 | 24-5 
(| 24°6 24°6 | 241 24-1 | 23-9 23-9 | 23-8 23:8 | 24-1 24-1 | 25-0 25-0 | 25-0 25-0| 25-0 25-0| 25-2 25-2|. 96-5 26-5 | 26-4 26-5 | 27°6 
8 | 26-0 26-0 | 26°6 26-6 | 26-1 26-1 | 25-8 25-8 | 25-8 258 | 26-1 26-1 | 26-9 26-9) 27:8 27°8| 25-9 25-9! 23-9 24-0 | 22-2 29-2 | 20-3 
7 ae zi 221 221 | 221 22-1 | 22-1 22-1 | 22-4 22-4 | 22-5 22-5 | 22-9 29:9| 22-0 29:0 | 20-3 20-4 | 20-3 20-3 | 202 20-2 | 20-2 
23-1 23-1 | 228 22°8 | 21-6 21-6 | 20°3 20:3 | 21-0 21:0] 21-0 21:0| 21-5 21-7 | 22-9 22-0) 29-9 22-9 | 24-0 26-1 | 26-2 
11 | 820 82:0 | 31-1 31°3 | 32-0 32:0 | 32:0 320 | 33-7 33-7 | 34-0 34-0| 38-8 33-8 | 32-7 32:7| 33:0 33-0] 32-8 32:8| 335 33:5 | 32°8 
a3 31°8 | 32:0 32°0 | 32°7 327 | 32-2 32-2) 31:8 31-9] 81-0 31-0] 30-8 30°8 302 30-2 | 30°3 30-3 | 30-0 30-0 | 29-4 29-4 | 30-0 
28° 28° | 28°5 28° | 30°3 80-2 | 31-0 31-0 | 31-2 31-2| 31-0 31-0] 31-0 31-0| 31-0 31-0 | 31-2 31-2/ 31-3 31-3| 29°8 29-8 | 29-9 
- ps ip 23°9 23-9 | 228 22'8 | 22-6 22-7 | 23-1 23-2 | 23-8 23-8] 24-1 24-1] 24-9 24-9 | 25:3 25-3 | 26-1 26-1 | 26-6 26-6 | 27°8 
21-2) 21°0 21-0 | 20°6 20°8 | 20:2 20-2] 19-2 19-2| 19-2 19-2] 19-2 19-2| 20-0 20-0] 20-1 20-1|19-7 19-9] 20-1 20-1 | 19-9 
16 | 281 25-1 | 23°1 23-1 | 22-9 23-0 | 22-0 22-1) 29-2 22-2 22-0 22-0] 22-0 22-0| 22-0 22:0} 29-1 22-1 | 22-2 22-2| 22-1 22-1 | 29:8 
i a ie ae 23°9 23°9 | 23-1 23-1 | 22-7 22-7 | 22-1 22-1 | 23-1 23-1 | 24-1 24-1/25°3 25:3 | 23-2 23-2|22°8 22:8 | 21-9 
19 126-5 28-1] de) soy | oob Sock | 21-7 21:8 | 23-8 23-8 | 24-6 24:4) 25-0 24-9 | 25-4 25:5 | 26:6 26-4 | 28-0 27-8 | 28°3 28-1 | 283 
99 | 04-8 25-1 | ony 30.8 | 22:0 25:0 | 24-1 24-1 | 22-8 22-6 | 23-0 23-0) 22-8 22-8/ 23-0 23-0 | 23-5 23-5 | 242 24-1 | 24-0 23-8 | 24-9 
BS 20°} | 20°L 26°2) 24-9 25-0 | 25-1 25-1 | 25-1 25-1 | 25-0 25-0] 25-2 25-2] 25-1 25-1 | 25-1 25-1) 25-1 25-1] 25-5 25-5 | 255 
21 | 28°6 26°6 | 27-7 27-7 | 28-9 28-9 | 29-8 29-8 | 27-0 27-0| 25-9 25-9] 95-2 25-2| 23-9 23-9] 23-1 23-1| 23-1 23-1] 23°3 23:3) 24-1 
a oa roa 2 35°2 35°2 | 35°1 85°] 134-8 34°8 | 34°8 34°8 | 34-8 34-8 | 34-8 34:8] 35-3 35-3] 35-8 35°8| 35-1 35-1 | 34-9 
24 131-0 31-0 199-9 99-9 | coe coe | 29.2 29:9 | 80°7 80-7 | 81-7 31-7 | 32-0 32-0 | 33-0 33-0 | 33'S 33:8] 33-1 38-1 | 32-9 32-9 | 328 
25 130-0 30-0 ane rae 26°8 26-9 | 241 24-1 | 23-9 23-9 | 23:0 23-0 | 23-9 23-9] 23-9 23-9] 22-4 22-4] 21-2 21-2/ 21-4 21-4 | 224 
. 39:0 | 3 29°38 29°8 | 29°8 29°8 | 29-2 29:2 | 30-0 30-0 | 30:3 303 | 30-7 30°7| 81-1 81-1| 31-2 31:2] 31-4 31-4 | 32-0 
26 | 24°1 24°] | 226 22-9 | 20-4 20:8 | 20-2 20:3 | 20:2 20-1 | 20-2 20-2] 19-3 19°3 | 20- ‘0 20-9 | 20+: 
ah ae malar no 18°7 18-7 | 187 18°6| 19:0 19:0 | 18-2 19-0 | 18:8 19-0 19:5 20.0 20°3 20-0 21-1 a1 21-0 21-0 187 
99 | 90-8 90-7119-7 19-7 |and seg | roe oer | 227 22-7 | 22-4 22-4/ 21-5 21-5) 22-0 220 | 21-8 21-8] 20-9 20-9| 22:8 22:3 | 226 
30 }21°5 21-4 {91-2 21-0 spo 1oo | too 19:5 | 19:2 19:2 | 18-0 190 | 20-0 20-0 | 21-6 21-6 | 19:9 20-0| 19:0 19-0] 18-2 18-2 | 181 
81 | 23-1 23-2] 99-9 99:8 | ope ben | sod 19:1 | 17-9 18-0) 18-4 18:8 | 18°5 18-5 18-2 18-2] 18-0 18-0/ 17-8 17-8| 17-9 17-9) 177 
Ore | 209 22°S) 21°) 21°5 | 19°8 19°8 | 18-2 18-2| 17-6 17°6| 16-9 16-9] 16-6 16°6| 16-7 16:7] 16-8 16°8| 16-7 16:7 | 17°7 
Mran.| 24-9 24°9| 24-9 24:9] 94-7 94-7] 94-4 94: 5 16 
TRAN.) 24°9 24-9 | 24-9 249 | 24-7 24-7 | 24-3 24-3| 24-1 24-1 24-1 24-2] 24-9 24-2 | 24-3 24-3] 24-2 24-2] 24-1 24-1] 24-0 23-9] 24-9 24-2} 2 


' 


ts 
For Day. 


AHA HE SPAM ATGOD MM AGM DAMIK~ A OL-OMHH _ BOMDOHA AHWOR HOMAN TANDOS WAWOGA OMUNPOH HW 

SAOsen BASS BSG an Gas oS etsmeecsesos os 5 GOD OED ED GEDA SDAA DOORS BRRAA GRAHSS B 
. a o 

Op cae eS eR ee treme ae an PM eres i Saco atoe Sy aoc polo CRU aaa eae OST 
HAHAH HHAAAH Hatta OH Tow Hooded wW QOH eI ONG COCO M HOD CO HWA COCCI HH HHHHH soca co SH 


JANUARY 1900. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


Peon? Sees eo eeeer ewes | | 4 esse aisae cas oe eeee coe ee 

a CDADCD CDAD CDODMHODOD COM HHO CDODCD HOD COMMA WED CD OD CD OD oD 2 CO OD CD OD OD CO -HODODCD SHH MH HOD CDCDOHOD SH COHHODS CDODADMGDGD) «Of3 

TT 1 EP SSHOA SHODA WAAMOW WM ANDP SOOTY HONENS BD el) fap Ree SUN ee eee ee Sires eas ds sla OD a) GRO epGMg tS) 

ASSSRR8 SSRSH SSSRS SASSS ASSIA FSRAHS SF BS [Awww onaowdea eee SSIGH SSESS SASBSS GF 

BRAM SCOADH SOHHSS POM SHM AH HNPOY WMAOMN O SETPOS DT SOPPH SOHH@MD DOHODAOG WOANS ONWDAD OS 

ig BSS8R SSLES SSISH SSSSH GAIVA FSSRRR 8 ~~ BOD CD ONG GOASDGdGd AA Hes emis SRR BABVBA BV 

T | sHOENos HANES HHO ARMAGH ENOROY HOOMSH N | sPMEMS MSSSOA OASAN PANSH COOYN CAHOKIA 

ABSYESS SSEISA SSSRAS SRSGS ABIGSH FHSHAB S ARB BOD 3 ASS 83 GIII5 SSRIGS SSSAS SSSSRS S 

Bee ee opens ee es See ssl sas S SESSSH HARSH GoaRs Seuss BSSke ERASER F 

Oo CO HODODOD CDODCDODOD CD SH HOD OD COODOD HOD TOWHAH Heddon oD 0D inn) nN OD ODED CDAD GICDODOICD HH HODOD MOI MCDOD COW HOD 09000060 00 00 ion) 

TF 1 ENOM OH HAMS 18MM AROMS RONDE OOSSHS Q SN | sQOEr oo ASOHH OFAN GPNOT SmBHE THOMYOOS @ 

SSRSRS5 SASSS SBISASZ RRSSS GSARS ASSRRS S AnSHBos FIGS ASSES SSIs ASSSS SVSsss B 

of See OOS Oe Sete moseeim an o Soe e aoe Sue ee eee eee tere aos 

CD ODOD ODED ODODODOD GD COSHH MH CODCOD CD HOD GOH HHH HOD OD OD 6D OD inn) =<] CD ODOD ED CD GOH HODGD TH HOD COCOHODOD COMA HH acd cD cD OD CO oO 

ENSSAL SOPISD> HPDOD WSSSOG SONVDH SOOMOHHA A N | sPOSND> OOONA YAAOM OADSS OHSSH ONAYAN | 

5SISRS GSGSS BSISGS SSHSS SSSR GASSSS G AGSSSSS SFIS WESSS BaSsGs GSSSS3 SBasss GF 

EE POPO SONS MHSHD1G APASH SO'MMS WHASHO O BULNOBVS POAOSS AAV OHOMGH MOM AVROND 

Mees aad GoVESGsOD GA MAM Mesao aes AAA Aesarvercsas oo 5 GOODS. GOD Mora. HAHosay Boreserse BAR Hssaare 8 

a LOOSE DOVSH WODHH OQRONH SONOND AOSOMDY N | seNeOre SOFSD GASBO SHONAD HOKAN AMOMOHW ow 

[aa] gto Ney fool wale) DHOmwRs HOIBHNAN WeOdtH AODHAH ODHOE-D So RISA) Atco esos SOSO1D ABOHDS Om16OnH OFFS MreH for} 

Ss A oO Ho 09 CD CO OD SH OD SH COSHH SH CODCOD CO SHH SHH HHH HOD 00 00 00 OD HH as OO SASH HOD CO OD HH HID HHH 090909 0000 00 oD 

=) BOrPHSD PONSA SAASHS SOFHDS FODHWR MOMMWDM BENOSO AFSOOH SOMES SHHOS SOARS THOMAMO N 

pa BRosad Ga Aosss GRAHAM Cora ed GIANG osarcDases Go as Gd GdSd GorwHora HR esay arn RAAT Bwaoaae 

5 SHPNON SOAVYDS PIGQOMIG O1SSOMOHR 19S HAH AAOMHS | SOE AON POLAT GBOVPVAD AAWMS ONASS ATIPHH & 

= ASGSSS SBSSA SIGS SSSRSG GIBBS SSRBSES G ASSH58 SIGNS SRSAS SSBSH GISSRS SSSSSS SF 

a Peeese RUSSk Soaes cheese Sees ee ose oe See eek CONS Game ee eee une ee oe 

CD OD IDCD GD GDOD HOD OD COM HHH MOC HOD MHA MO BoE cDGD GD oD co OD OD OD OD OD COODHODOD COM HODOD CDODCDODOD HA HHACD SH 09000000 00 00 inn) 

4 EOCHAS SOOANS PSONON GIES SASHWM WOMOMA A T | sPHOHOD ANNHHD HOHAD ADIOM HOONN EHASSO O 

b AOFSSS SSSSA SSRI SSSR FRBIG GSRSSSSR SG AnrGnoe snaae SESIR SRSSH ISSIR SSS888B & 

= SaeeeE Bocce Gucen Coen. ape aeee [Seow esc o os See ee Sir ar peer Soe 

CODON OD ASOD CO ODMH OD OD COM SHAH COODOD HOD COM H HOD HOD OD OD OD OD oO} ~ FAO ODD MOOD HODGD GOH MONOD CD00 7200 SH HH HOD SH 09 00 0000 60 OD oO 

PEASE Sagoo Hane a Gores Sa eee eenemek 5 | Bete te tae) Sd ee en emg oy lene ere eal ater en 

QCMHODCDOD COO HODH COMMA MH COODOI HH HMO H SH WOO OD 0D 00 OD — QD 99 SH OD O03 oD OO OD SH SHOD HHH HOD ODOD OD CO SH SHIM SHH SH 09 09 09 0D 09 0D s 

Se ooo Gunes Sooke Seas sone omen oe Rone SeMe ee Ree ce eed Soe nne = 

FH OOD OD CD OD ADCO HODCD COM H HH COCDCD HOD HHH HOD HOD 0D 00 CD cD oD © OD OD OD ODED CDODHODOD ODMH HODCD CDODOD CD GD SHH HOD SH 090000 69 09 OD on) 

PoERSS Bngee Soke Glace cents eee cee . | SEE Se orl oy pseeha a aga ary sea apart sas 

6 169 69 0 CDOD SH HOD COOH HHH COCO AH HMigaH sosaoacada dH Ao s09 09 09 o9 09 Ht HOD BSASIAS Boss tH aaAaas BB Bes cscs Sg 

BOOCPAN Shoat ASLSS SSOPEN SPSOOSHH SOnHSN SOSHALD OVSOAAN OAS AMHR PAASA APH AAD OD 

SRR BAAO BAAN Hora aes AHAAes Resorarcse = Ses eDGdad Ges meacs GIMaHcoss SoMa S GAMA oscsasases oF 

PO Raab Ramee raenDe Gee a ecemonens sls ilies shee eee Peo er SFE re scenes 2 

DOMME OCD CD COOD SH ODED CD SH SH SH <H ODO CD SH SH SH HAG SH SH HOD 09 0D OD OD sH COMO CD OD COOD SH HH COSHH HOD CDCD OD SNH SiS SHH HON OD OD OD OD s 

ii BOONDM ONOGOSOH HHORSO WAAGI~ SAHSOH NHROGAN PRs SOSSH SOALF SPSOOAH ARWDWVSHA ANWDORS DP 

a SRBRSS BHA BHAA Hoos HaaHe Goaaces 8 ~ |ESRSRn SHBG SARSS SSSGS SSIRSSSSSSB B 

=) EP HDOMmMI~ ROMWH OQONOH WASDO OBAHAD ObrMHMA TT | SODEAM GrEMHO ONS SOONS MNMOMID OmMOSomE 

aH ASBISSS SRRR88 SIISS SS5SS3 GISSA FSSSSAB G Ante oAaowm omnes Sas SEES SBSSBR x 

<q EHOAPL DOA ONPHPO BDOMHS ASH AO AVS SAN w 5 |sfores PIFSLO AMOSS SOHMRMO ANION SOmOoWAID 

eB Wee Heese SIFAY SSRIS 4HSSS FASSAS B co | SORES Bae Nae GRAS Boses SAIIS S8S8SS B 

ie SEONPGO OHHSOHD AOHKSA NROSO POeSOFA mPOrSH A Tt | SPOPVS CONOMN OHSOD BOANGS HOHSS TONYHA A 
bed J ECO A IOI OIG OND ONHMID Si-O ASS ee ets a — : 

a eee Se ATE lel ed Gl GTCT ATEN Gt met eat eas es & | LS Aan AAA AMAA AN RS 3 

= 


— . x aoa we Be ON 


200 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. FEBRUARY 19¢ 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dry. Ww et. Dry. Wet. Dry. Wet..Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet 

1 | 186 18°6 | 184 18:4 | 18-4 18°4/ 18-0 18:0} 18:8 18:8) 17:7 17:7) 18:3 18°3} 17:0 16:9) 17:0 17:6 | 154 15:3 | 15-0 14°8 | 15°6 15°54: 
2 |16°2 16°2)15°7 15°7 | 15:0 15:0) 14°4 14:4] 13-2 13°2|16°9 15-8) 16:0 15°9/16°8 16:5) 16:9 16:4) 17:7 16°8) 17-8 16:9 | 18-9 17:8 
3 | 1671 16°71 | 15°5 15°5 | 16-9 16°9| 17-4 17:4} 16:9 16.9] 17-3 17°3| 17-0 16°9| 15-7 16:0) 16°6 16°6 | 16°4 16°4| 16°8 16°9|17°5 17-4 
4 [17-4 15-4) 16 14° | 17-0 15-0) 17-2 151) 16€ 15°8) 16-6 166] 168 16°38) 175 17-5) 17-1 17-1) 18:0 18:0) 17-5 17-5} 17-0 17-0 
5 | 148 14°8 | 14-4 144) 15°0 15°0/ 15:0 15:0} 15:0 15:0] 15:5 15°5| 16-4 16:4] 16:7 16:7) 17°6 17°6 | 19°0 19:1 | 19-0 19:0 | 19:9 19:9 
6 | 144 14:4) 14:1 14°2)18°4 18°4]13°3 13:3} 13:0 13:0 | 18°3 13:3] 13°5 13°5 | 12°38 12:3) 12:0 12°0) 12°5 12°5|12:°3 12:3) 13:0 13:0 
7 | 314 11-4) 104 10°4/ 10°38 10°S | 11-4 11°4]11°0 11:0} 11:2 11:2] 9-4 9:4] 8&5 85) 6:7 67| 65 65) 6:0 6:0) 7:83 81 
8 | 11:2 10°7} 11:7 10°5 | 18:2 10°7;18°0 10°1}12°7 9-8) 12:0 9°8)10°8 8:6/10°8 8:6}11°3 9:3) 11-8 10°3] 12:3 12°3/14°3 14:3 
9 | 11-4 1l-4, 12°6 126 | 18°3 13:3) 18-7 13°7 | 13:9 13-9) 13°6 13:6 | 13°8 13°8 | 13-2 13:2] 13°3 13:3 | 13°4 13:4) 12°8 12:8] 13:3 13:3 
10 |10°% 88; 9° 83) 91 86) 86 86) 9:6 91) 9:7 97) 9-8 9:8) 10-1 101 10-4 104) 101 1-1) 12:5 19 | 12s 
11 | 98 98) 98 91) 93 85) 82 8:2) 9:0 9:0) 93 9:3) 98 9:8) 9:5 9:5) 10°38 10:3) 11 11-1) 115 11-5 | 11-8 ies 
12 (| 115 87) 114 8:5) 11-6 11:6) 12-4 12:4) 11:9 11:9] 12°8 12-8] 13-3 18:3) 14:1 14:1) 14-9 14:9] 15-3 15°3| 161 161/163 163 
13 | 184 184) 18°1 18:1} 18°5 18°5| 18:2 18:2] 18-2 18:2] 19-0 19:0] 19:1 19:1 | 19-2 19-2} 19-7 19-7 | 20:2 20:2} 21-0 21:0 | 21°3 21:3 
14 | 185 18-5] 18-2 18-2| 19-1 19°1| 19:4 19:4] 19-5 19-5] 19°9 19:9] 20:1 20-1 | 20°1 20:1 | 20:2 20:2 | 21:2 21:2 | 21-3 21:3 | 22:2 29:9 
15 | 21°3 21:3) 21-2 21:2] 21-2 21-2] 21-4 21-4 | 21-8 21-8 | 21-7 21-7 | 22-0 22:0 | 22-1 22-1 | 21-7 21-7 | 22-1 22-1 | 22-1 22-1 | 21:5 21-5 
16 | 22:0 22°0 | 22° 22°5 | 22:9 22-9 | 22-1 22:0 | 20°3 20:3 | 20-7 20-7 | 20:6 20:6 | 23-1 23-1 | 24*1 241 | 24-1 24-1 | 24-1 241 | 23-6 23°6 
V7 | 22°38 22°3| 21°8 21-8 | 22-1 22-1 | 22-1 22-1 | 22-1 22-0 | 21-2 21-2 | 21-4 21-4 | 22-1 22-1 | 22-7 29-7 | 24-1 24-1 | 24-6 24-6 | 25-1 25-1 

18 | 22-4 22-4 | 22-1 22-1 | 22-1 22-1 | 229 22:9 | 24-2 24:2| 23-6 23:6 | 24-2 24:2 | 24-3 24:3) 25-1 25-1 | 261 26-1] 26-7 26-7 | 27-6 27-64 
19 | 22-1 22°] | 22:4 22°4/ 22-1 22-1 | 22-9 22:9 | 22-6 22-6 | 23-1 23:1 | 22-9 22-9/ 24-1 24-1 | 23-8 23°8 | 23:8 23°8 | 23°8 23:8 | 23-8 23°8 
20 | 167 167 | 17-7 17-7 | 17-7 17-7) 17°8 17:8} 17-9 17-9] 17-9 17:9] 16°6 16°6| 17:0 17:0] 17:1 17:1] 17°5 17:5 | 18°3 18-2 | 188 18'8 
21 | 13°3 13°3| 13°38 13:3) 14:0 13:9] 14:5 14°5] 14-5 14-5] 14:2 14:2| 13-3 13:3) 18-7 13°7/14°3 14:3] 14:7 14:8) 151 15:1 | 15-7 15:7 
22 | 145 14:2) 14-2 13-9] 14°6 146] 15:5 15°5 | 16-2 16-2| 16-7 16:7 | 18:2 18-2] 18-2 18:2) 18°7 18:7] 19-7 19:7] 21:0 21:0) 21°5 21+5 

23 | 24:2 242] 24-4 24-4 | 24-5 24-5 | 25-1 25-1 | 25-6 25-6 | 25-6 25-6 | 25-8 25-8] 25-1 25-1 | 251 25-1 | 25-1 25-1 | 25-6 25-6 | 28-7 28-7} 
24 | 29D 29°5 | 29°5 29-5 | 29-2 29-2] 28-7 28-7 | 28-2 28-2 | 28-0 28-0) 27°6 27:6 | 27°3 27°31 27:5 27°5 | 28-5 28°5 | 29:0 29:0] 29-7 29-7 
25 | 29-1 29'1| 28:9 28-9 | 286 28-6 | 29-0 29:0 | 29-0 29-0 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0 | 29-1 29°1] 29°5 29-5| 30-6 30-0 | 31:2 31:2] 31:4 31-4 
26 | 27°38 23°3 | 27°0 23°0 | 28°4 23:0 | 28°6 23°6 | 25°8 25-8 | 26-8 26-8 | 26-1 26+1| 26°6 26-6 | 27-0 27-0 | 26-3 26-3 | 28:9 26-7 | 28-8 26°6 

27 | 2571 2571 | 2o-l 25-1 | 24:5 24-5 | 24-2 24-2 | 24-9 24-9] 24-1 24-1] 24-1 24:1] 24-0 24-0] 24-3 24-3] 24:3 24:3} 24-1 24-1] 24-2 24:9 51 
2S | 224 224 | 22°3 22°3 | 20°3 203 | 20-2 202] 29-1 201 | 20-0 20-0 19°5 19:5] 20°1 20°1| 20-4 20-4] 21:3 21:3} 20:4 20-4] 21-7 21-7 (22'4 

MkaN.| 18°3 17°9| 18:2 17:7 | 18°3 17:9] 18-4 18:0} 18:3 18-2] 18:5 18:4|18-4 18:3] 18-5 crs 18-7 | 19°2 19:1] 19°5 19°4| 20-1 200 


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry, 
1 | 15°6 155 | 16-0 15°8 | 14:2 14-2) 14-2 14:2] 15:0 15-0| 16-2 16:3] 16°5 16°6| 166 16°6|16°7 16°7|17°1 17°2|17-7 17-7 | 168 16°8) 16° 
2 | 20°3 20°2/19°8 19-9 20°4 20°4|19°8 19°8| 19-3 19-4] 18-9 18-9]17°7 17:6] 17-8 17:8] 17-4 17:4] 16-9 16-9] 16-8 16:8] 16-4 16:4 
3 | 18°0 18:0) 185 18:5 V5 175/177 17-7 | 168 16-8) 14-7 14:8] 14-5 14:6] 15-4 15-0) 17-0 15-5} 17-0 14-7] 17-3 16:1) 17-8 15-4 
4) 175 17°5| 17-0 17-0) 17-0 17:1] 16-3 16-3 | 158 15-8) 15°38 15:3} 15-3 15-3] 15-2 15:2] 15-4 15-4] 15-4 15-4] 15-5 15°5| 15-1 151 
5 | 20°3 20°3) 190 19:0 | 185 185) 17-4 17:4) 16-7 16:7| 17-0 17:0|18-0 18:0] 16-6 16°6| 16-3 16:3) 15-8 15:8| 15-2 15-2| 14-7 147 
6 |12°8 12:8/13°0 13-0 130 13°] | 13-2 18-2 | 12:8 128] 12:0 12:0] 11:0 11:0] 10-2 10-2] 10-9 11:0] 11°9 11:9] 11-9 11-9| 11:3 11°3 
7 1976) 9:6)//19:2 12°2 | 127 12-7} 11-2 11:2} 12-1 12-1] 11-8 11-8 | 10°6 10°7| 10-5 10:5] 10-2 10:0] 9:9 9:9] 9:9 9-9} 10-7 107 
8 [14-1 14:1) 12-4 12-4) 12-9 12-9] 14-2 14-2] 13-8 13°38] 14-1 14:1]14:3 14°1| 14-2 142 13°7 13°7 | 12°3 12°38) 138°1 13°1|11°6 116 
/ 9 13:1 131 | 128 12°8| 13-1 13-1] 12-9 12-9/ 11-8 118/123 11:9}11°3 11:3]11:4 8-7]10°3 80] 9:7 85] 93 7:9110:2 9-0 
| 10 | 133 12-4) 133 11-6) 11-5 10-6) 11-3 105/113 105] 98 9-8) 9-4 95] 93 91] 98 87/101 9:2)101 87] 89 85 
11 |10°3 10:3 10°3 10°3 | 10-7 10°7| 10-9 10-6} 10-1 10-1| 10-3 10°83] 10°5 10°5| 11-7 10°1/11°9 10°0/123 89/129 92/127 9:5 
12 16°3 16°3 16°2 16°2|} 16:9 16:9 16°9 16°9} 16°3 16°3| 16:2 16°2|15-6 15°6| 15-9 15:9) 15:5 15°5| 16:8 16°8/18-2 18-2| 18-2 18-2 
| 13 21°3 21° 21°38 21°9 | 21°8 21-8 | 20-2 20-2] 20-0 20-0] 19-2 19-2]19-1 19:1] 19-1 19-1] 18:7 18-7] 18-2 18:2] 18-4 18:4] 18-5 185 
14 | 22-2 222 22°83 22°3 | 21-7 21-7 | 20°7 20°7 | 20-2 20-2] 19-2 19-2] 18-8 18°8| 19-4 19:4] 20-4 20-4 | 21-2 21-2] 21:3 21:3] 211 211 
15 | 21-2 21-2) 20-2 201 | 20-5 20:5| 20-1 20-1] 19-3 19-3] 19-0 19-0] 19-0 19:0] 18-7 18*7| 185 18°5| 18:3 18-3| 19-2 19:2| 20-6 20-7 
8 23°6 me 23°6 23°6 | 23°7 23-7 | 23°5 23°5 | 23-9 23-9 | 23-3 23-3] 23:9 23-9] 24-0 24:0| 24-2 24-3| 23-7 23-7 | 23-5 23-5 | 23-1 23-1 
14 25°4 ordi 25°4 25°4 20°2 20 °2 24°2 24°3| 23°4 23-4 | 23:3 23°3| 23-1 23-1 | 23°] 23-1] 28-5 23-5] 23°6 23-7 | 22-8 22-9 | 24:0 24:0 
a8 | 26°1 261 26°6 26°6 27°6 27°5 | 25-4 25-4 | 24-1 24-1 1 23-1 23-1 | 22-8 22-8 | 22-8 22-8 | 23-0 23-01 22:3 22:3) 22-1 22-1 | 22-3 298 
19 | 22°6 226 | 23°6 23°6 | 23-7 23°7 | 23°9 23°8 | 23-0 23-0 | 22-2 22-2] 22-9 22-9] 20-7 20:6] 19-4 19:4| 18-0 180/161 16:1] 16:0 16-0 
200 (977 177 17-2 V2) 177 17-7) 17-7 17-7 | 17-2 17-2] 16-3 16-3] 15-1 15-1 | 14-4 14-4] 14-0 14:0| 13-2 13°2| 13-2 13-2] 13-4 13-4 
os ma ie ane 16°2 | 1871 16° | 18°0 16°5| 14:7 14-7 | 15°6 18°5| 15-0 15-0] 15:4 15-4] 145 14:5]14°9 14:5] 14:7 145 | 145 143 
93 |99+4 at 22°] 22°] eae 22°3 | 22°] 22°1 | 23-9 23-9 | 24:2 24-2] 23-5 23-5 | 23-5 23-5 | 23-9 23-9 | 23-6 23-6 | 24-0 24:0] 24-1 241 
4 | 304 “fe 29°1 29 I /29°1 29°1 | 29°6 29°6 | 29-5 29-5 | 29-6 29-6 | 30:0 30-0 | 29:0 29-0 | 29:2 29-2 | 29°5 29-5 | 29-8 29:8] 29-8 29:8 
95 Kee Hi 81°3 81°3 | 31°38 31°3 | 81-1 31-1 | 30-9 30-9| 30-5 30-5 | 30°6 30-6 | 30-7 30-7 | 30°5 30-5 | 30:0 30-0| 29:8 29-8] 29-5 29: 
a Lee 30°5 | 31-0 31-0 | 30°5 30°7 | 29°4 29-4 | 28-0 28-0 | 27-0 27-0] 26-3 263 | 25:9 25:8] 25:7 25-4| 25:5 25-5 | 25°6 25°6| 25-1 25-1) 
re pe, cle 30°6 25°6 | 27°6 25°3 | 27-3 25-1 | 26-6 25-0 | 25:1 25:0| 25-0 24-9 | 26-2 25-9] 26-1 26°1| 26:0 26:0] 26:5 26-5 | 25-6 25°6 
el ony ney 24° 24°8 | 24°9 24°9 | 25-1 25-1 | 25:0 25-0 | 24-9 24-9 | 24-9 24-9 | 23-1 23-1 | 22-9 22:9] 21-7 21-6 | 221 22-1 | 23:3 23:3 
(ah/ | 22°71 22-1 | 22°2 22-2 | 22-1 22-1 | 21-9 21-9 | 20-2 20:2] 19-2°19-2| 19-1 19-1] 18-7 18-7] 18-3 18-3] 18-0 18-0| 19-1 1971 
MuaN.| 2071 20-1 ee 2071 ese 20°1 | 19°9 19°7 | 19-4 19°3]19°0 18-9] 18-7 18-7] 18-6 18-4] 185 18°3|18°3 18:0] 18-4 18-1| 18-4 18-1} 184 
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TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. MARCH 1900 
1 2 3 heal 5 6 7 8 9 
| | 
Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet. 
1 | 191 19:1] 18°5 18°5| 18:2 18-2} 19:0 19:0} 18°3 18-3] 18°6 18°6| 18:3 18:3 | 19:0 19-0 | 20:0 20-0 
2 | 22°3 21-9] 22°5 22°5 | 20°2 20°2| 20°7 20-7 | 21°6 21°6 | 22:1 22:1 | 22°8 22°8 | 22:3 22°3 | 23:5 23°6 
3 | 19-2 19°2| 19-7 19°7| 19:7 19°7|19°8 19°8|19°5 19-4) 20-4 20-2] 21-2 21-2) 21:2 21-2] 22-0 22-0 
4 | 265 19°7 | 23°6 19°4 | 23°4 19:0 | 23°1 19°0| 24:1 19°3 | 24:0 19°2 | 26:1 20°6 | 27°8 21:9} 32°0 24:6 
5 | 32-4 31:4] 33-0 31°6 | 336 31-9 | 34:2 31-9 | 32:7 31:9 | 33:1 32:0 | 33:1 32°0 | 35:0 32°8 | 37:0 33:2 | 37:0 32:0 | 36°5 30:5] 36:0 30°8 
6 | 32-0 22:5} 31-9 23-0 | 32°5 24:3 | 32°8 25:1 | 33°4 2671 | 33°5 22-7 | 33:1 23:0 | 35°7 24:9] 36°5 25°6 | 36:0 28:0) 86-0 27:5] 36°8 28:2 
7 | 80-4 22°7 | 29:2 22°7 | 29°5 22:9] 29°5 23-4 | 30°0 24:2) 30°0 24°6 | 30°7 25°1 | 82:8 22°1| 31:1 23:3 | 31°5 25:1 | 30°0 26:3) 30:0 28-0 
8 | 22-4 22°4| 22-4 22-4 | 215 21°5| 20°6 20°6 | 20°8 20°8 | 20°2 20:2) 19:2 19:2] 20:2 20:2) 22:1 22:1 | 21:7 21-7 | 24:2 24-2) 25:2 25:2 
Q | 22°] 22°1 | 22°] 22:1 | 22°1 22:1 | 22°5 22°5 | 22°8 22°8 | 22-1 22:1) 21:0 21:0 | 20:7 20°7 | 20°7 20°7 | 21:2 21:2) 20-7 20°7 | 20°3 20:3 
10 | 193 19°3} 181 181) 17°8 17°8| 18°1 18:1} 180 18:0) 17-9 18:0] 17°6 17°6 | 22:4 22-4 | 20:2 20:2 | 21:2 21:2) 20-4 20°4] 21:7 21°7 
11 | 26°3 26°3 | 26:7 26°7 | 26°5 26°5 | 27:0 27:0 | 27°1 27-1 | 26°3 26°3 | 26:4 26°4 | 26°3 26:3 | 26:4 26-4 | 28°0 28:0 | 28:4 28:4) 28°4 28-4 
12 | 25-0 25:0 | 24:3 24°3 | 24°9 24:9] 25°7 25-7 | 26°3 26°3 | 26:9 26:9 | 27:5 27:5 | 23:0 28:0} 28°5 28°5 | 28:5 28°5 | 29:0 29-0) 29-1 29:1 
138 | 25:0 25:0} 23°9 23:9 | 22°7 22°7 | 22°1 22-1 | 22°1 22°11 21:2 21:2 | 21°7 21°7 | 21-2 21-2) 21:0 21:0 | 21:2 21-2 | 21-1 21-1 | 21-2) 212 
14 | 20 29°0 | 29°0 29:0 | 291 29-1 | 29:0 29-0 | 29:0 29-0 | 29:0 29-0 | 29:0 29:0 | 28:4 28-4 | 28°7 28-7 | 28°6 28°6 | 28-9 28°9/ 30:0 30-0 
15 !27°8 27°8| 28:0 28:0 | 28°5 28:5 | 28-5 28°5 | 27:8 27:8 | 28:0 28:0 | 29:0 29-0} 30:0 30°0| 30:4 30:4 | 29:0 29:0 | 27:4 27-4] 25°7 25-7 
16 14% 14° 14:4 14-4 14:5 14°5] 14:1 14:1] 13°1 13:1) 11-7 11:7 | 12°38 12°3) 13:3 13:3] 13°3 18:3] 18°38 13:3) 14°38 14°38) 15-1 15-1 
17 | 11°9 11°9 11°38 11°3| 10°7 10°7| 10-3 10°3/} 10°3 10:3] 10:0 10:0) 9:3 9:3] 10-0 10:0} 10°8 10°8| 11:1 11:1) 11:5 11:5) 15:2 13-1 
18 | 105 10°5| 105 10°5| 10°9 10-9} 11-0 11:0} 10:5 10°5) 9-7 9-7] 9:5 9:5| 10-3 10:3] 11:8 11:8] 12°8 12:8) 14:1 14-1] 14-4 14-4 
19 | 135 13°3) 14:2 13:4) 15:0 13°7| 14:5 13°5| 13-0 12:2) 14:3 12°9) 14:3 1271] 14-7 18:4} 15:0 14:71] 15:2 14:6) 15-2 15:2) 15:2 15:2 
20 | 184 184 | 18-2 18-2] 19-1 19-1] 205 19°1 | 20°3 181 | 21:7 21°1 | 23-1 23-1 | 23°6 23°6 | 24:1 24:1 | 28°8 23°8 | 22°6 22:6 | 23:1 23:1 
21 | 22:9 22-9} 23-0 23:0 | 23:0 23°0 | 22:4 22°4 | 22:2 22-2 | 21:2 21-2] 21-1 21-1] 21-1 21-1) 21:2 21:2) 21:7 21-7 | 21-2 21:2) 21-2 21-2 
22 | 21°83 21°3 | 21-4 21-4 | 22°3 22-4 | 23-2 23-2 | 23-3 23-3 | 23-1 231 | 22°9 22-9 | 23-0 23:0| 23:3 23°3 | 24-1 24-1 | 24-1 24°1) 24-1 24-7 
23 | 24°3 24°3 | 23-9 23:9 | 23:4 23:4 | 23-1 23°1 | 22-4 22°5 | 22-1 22-1 | 21-2 21-2) 21-5 21-5] 24-1 24:1) 24:2 24:2] 24-1 23:6 | 24:6 23:6 
24 | 19°0 19°0/ 19-3 19°3| 19-1 19-1} 18-4 18-4] 18-4 18-4] 19-0 19-0] 19-5 19-5 | 20°3 20:3 | 22-2 22:2 | 23:2 22°6 | 24-2 22-9) 21:3 21:3 
25 | 21°8 17°8 | 17°3 17°3| 18-2 18-2] 18:4 18:4 | 18-2 18°1) 18:2 18:2} 19-2 19-2) 20:7 20°7| 21:2 21:2] 21-4 21-4] 20:2 20:2} 20-2 20:2 
/ 26 | 145 14°5 | 14-4 14-4} 13-9 13°9| 14:1 14:1 | 14:1 14:71] 14:5 14:5] 14:1 14:1) 15-1 15-1] 15-1 15:1) 156 15°6| 16-2 16:2) 18-1 181 
27 =| 162 16°2 | 16°1 16°1| 161 16:1 | 15°6 15°6 | 16:0 16:0} 16:0 16-0]17:0 17.0] 17-0 17-0] 21:0 21:0} 21:1 21:1121:2 21:2) 21-1 21-142 
28 | 15°5 15°5/ 18-4 18-4] 18-3 18°3| 18-2 18-2) 18-2 182) 17:4 17:4] 15:7 15-7} 15-6 15-6) 15-2 143) 16-1 16-1| 21-2 18:1] 18-2 18-2 
29 | 16°6 16°6 | 16-7 16°3| 168 16°5| 17:1 17:0| 16:8 17:0] 16°2 16:2] 15-7 15-1] 17-0 15-9] 18-7 18-1] 20:2 20-2} 19-2 19-2] 20-1 20-1 
30 | 21°3 21°3 | 20°6 20°6 | 21-1 21:1} 21:0 21-0 | 20-4 20-4 | 20:3 20-3] 21-1 20-6 | 22-2 20-7 | 22:0 21:0 | 23-3 22-0 | 25-0 23°2| 25:6 24°6 
31 | 24°] 23-4 | 24-1 23:1 | 23-7 28:1 | 28°1 22:4 | 23-1 22-2 | 28-1 22:6 | 23-4 23-0 | 24-1 23°6 | 25-3 24:3 | 26-1 25-1 | 26-6 26:0] 27-0 26-4 
| MEAN.) 21°5 20°5 | 21°2 20°4 | 21°2 20°4| 21:2 20°5 | 21:1 20°4| 21:0 20-2] 21-2 20:3 | 22:0 20-9 | 22:7 21:6 | 23-1 22-1 | 23-5 22-4 | 23-7 22:8 


ae: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Midnight. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.'Dry. Wet.|Dry. Wet.'Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet. 
1 oe 24°3 | 25:9 25°1 | 27°0 24°6 | 28°5 24-1 297 25:6 | 27 TF 24:2} 264 93-1] 986 25-1 | 26-4 241/264 21-1 | 241 20-1 | 2-7 19°9 
2 | 23-9 23°9 | 23°9 23-9 | 24-8 24-8 / 24-8 24:8'95-1 25-1) 24:3 24-3 | 23-9 23-9 23-6 23-6 | 22-7 22-7 21-7 21:7| 20-7 20-7| 195 195 
3 | 248 24-5 | 24-9 24:5 | 24-5 24-4 | 24-1 24-1 | 21-9 21-9] 21-2 21-6 20-2 20-2| 20-2 20:2) 20-6 20°6| 20:2 20-2) 19°7 19-7] 21-1 19°6 
4 | 34°8 27-2 | 36-1 30-2) 85°5 28-0 | 35-4 28-4 | 34-3 25-0 | 31-5 25-9| 32:5 81-5 | 32-1 31:6| 31°6 30-9] 31-1 30-2| 31-6 30°9| 31-6 30-9 
6 | 347 287 (84-0 28°5 | 34°6 28°5 | 34-4 25:5 | 85°8 25-1 | 34-0 25-6 | 35-0 25-0 | 33-5 24-8] 33-9 23-2 | 33-3 23°6| 33-0 22-7 | 32-5 B27 
6 | 368 28-0| 34-0 28-0 35°5 31°3 | 34-0 31-5 | 32-4 29-7 | 33-0 29-8! 33-0 29-9| 33-6 28-8 | 32°6 26-1| 32:5 24-5 | 31-2 23-1| 31-2 23-1 
7 | 30°0 28°0| 28-0 27°5| 27-1 27-1 | 26-7 26:7 | 25-0 25-0| 25-0 25-0 | 24-6 24-6 | 24-8 24-8| 24-0 24-0| 24-4 24-4 | 23-2 93-2| 99-3 29:3 
8 25-4 250 25-1 24°6 | 24-1 24-1 | 26-7 26-7 | 21-0 21-0| 20-4 20-4 | 20-4 20-4 | 20-4 20:4] 205 20°5 | 20°8 20-8) 21-4 21-4] 22-1 22-1 
9 | 20°7 20°7 | 20°9 20-9 | 20°8 20-8 | 20°8 20:8 | 21-0 21-0 | 20°3 20°3| 20:3 20°3|20°6 20°6| 19°7 19°7| 19°8 19-8] 19:2 19:3| 19-7 19-7 
10 | 23° 23-1 | 24°0 24-0 | 24-9 24-9 | 25-2 25-2 | 25-3 25-3 | 25-3 25-3 | 27-0 27-0| 26-6 26-6 | 26-3 26°3| 26-7 26-7 | 26-4 26-4| 263 26-4 
11 | 28°8 28-8 | 28:0 28-0 | 28-6 26°6 | 28-2 28-2 | 28-4 28-4 | 27-2 27-2| 26-3 26-3 25°6 25:6 | 28-0 28-0| 29:2 29-2] 27-2 27-3] 26-2 26-2 
12 | 29°3 29°3 | 29°] 29-1 | 29-4 29-4 | 29-9 29-9 | 28-2 28-2 | 29-5 29-5 | 29-0 29-0} 29-1 29:1 29-9 29-9| 28-5 28-5} 27-7 27-7| 26-0 26-0 
130 22-1 22-1 | 21-7 21-3 | 22-1 22-1 | 22-1 22-1 | 23-1 23-1] 25-1 25-1 | 26-1 26-1 | 28-0 28-0 | 29-0 29:0 | 29-1 291 | 29-0 29-0 | 28-8 28:8 
14° | 28-0 28-0 | 28-0 28°0 | 27-5 27°5 | 27-0 27-0| 27°5 27°5 | 27-7 27-7 | 28-1 28-1 | 28-9 28-9 | 28:8 28:8 | 28-0 28-0 | 27-8 27°8| 27-0 27-0 
15 | 25°1 25°] | 248 24-8 | 226 22-6 | 21-7 21-7] 19-4 19-4] 18-2 18-2] 16-2 16-2| 15-0 15:0] 15-2 15-2| 14-3 14°3| 150 15-0] 14:3 14:3) 284 
16 | 15°2 15-2) 15-2 15°2| 14-1 14-1] 13-9 13-9] 13-3 13-3 11-6 11-6 | 11-3 11-3] 11-2 11-2] 11-0 11-0] 11°38 11:3] 11-6 11°6| 12-0 12-0] 18 
17 12°8 12°B | 15-2 134/192 17-1 | 143 13-4) 12-6 12°6 | 12-1 12-1] 10°38 10°3| 9-8 10-0] 10-1 10-1| 11-0 10-4] 10-4 10-4| 11-8 114 
18 | 16°4 16-4 117° 17°5 | 18-1 18-1 | 16-2 16-2/ 14-3 14°38] 141 14-1 | 13-8 133 | 13-1 13-1 |19-7 12-7 | 18-1 13-1| 183 13°3| 18-7 182 
5 fone Jog | 38:7 16:7 | 18-0 18:0) 19:3 193) 20-2 20-2 | 20-2 20-2 / 20-4 20-4| 21-2 21-2 | 21-2 21-2|20-4 20-4| 20-2 20-2| 191 191 
20 | 22°6 22°6 229 22-9 | 22°6 22°6| 22-2 22-2) 20:3 20°3| 19-0 19:0/ 19-0 19-0] 19-0 19-0 | 21:2 20:3) 21-5 21-8 | 22-7 22-7] 231 23-1 
rs 21° 21:5 | 20°F 20-7 | 20-4 20-4 | 20°3 20-3 | 20-2 20-2 | 21-2 21-2] 21-9 21-9| 22:5 29-5 | 22-6 22°6| 22-3 22:3| 22-3 22:3] 22-8 22°38 
22 | BAT 241 | 24°9 24°9 | 25-2 25-2) 25-4 25-4 | 25-5 25-5 | 26-1 26-1 | 25-1 25-1 | 26-1 26-1 | 26-2 26-2/ 25-1 25-1] 25-1 25-1] 24-7 24-9 
23 | 24°6 23°6 | 25°] 24°6 | 243 24-3) 23°8 23-8) 23-1 28-1 | 92-8 22-8) 22-4 22-4 | 91-7 21-7 | 21-5 21-5 | 21-1 21-1| 20-9 20-9| 20-4 204 
24) 222 22°] | 21-9 21-4 | 23-0 22-1 | 21-2 21-1 | 21-2 195] 19-2 19°6| 18-3 18-3] 20-8 16-6| 21-7 16°6| 21-0 16:6 | 21-2 16-9| 21-2 16:8 
25 | 192 19°1| 196 19°6 | 18°6 186 | 18-2 18-2] 18-9 18-9| 19-2 19-2] 18-2 18-2|17-7 17-°7|16°3 163/159 15°9|14°7 14:7] 14:5 145 
26: 18°2 18-2 | 18-2 18-2) 19:0 19-0| 18-2 18-2] 16-9 16-9] 16°83 16-3| 16-2 16-2| 16-2 16-2|16-4 16-4|16-2 16-2| 16-2 162| 161 161 
27 a 2b7 | 22-0 22°0 | 22°8 22°8 | 22-1 221 | 24-4 24-4 | 23-1 23-9 | 91-2 21-2| 20-2 20-2| 20-0 200 | 19-2 19:2] 19-2 19-2| 19:0 190 
29 1010 206) ood peo | 2b 2 203/198 19:3] 19°8 19-3 | 19-2 18°8| 19-1 19-1 (19-2 19:2] 19-2 19-2) 19-0 19-0] 18:3 18:3) 17-4 174 
30 | 26-8 ohn aed ZiT | 20-7 20-1 | 20°2 20-1/ 201 20-1] 19°6 19°3/19-1 19-1 | 20-2 20:2| 21-2 21-2 | 20-3 20-3| 20-4 20-4| 21-1 21 
BL ae oh oe 239 | 26-4 251) 25-7 24-1 | 268 245 | 25-1 23-1 | 24-4 24-0 | 24-2 23-1 | 24-1 23-4 | 24-1 23-1 | 24-1 23-4 | 94-2 98-4 
7 9 | 27°2 26-9) 27-2 26-4 | 27-0 26:3 | 27-0 26°6 | 26-4 26-0 | 26-1 25:0 | 25-3 24-1 | 25-0 234 | 25-0 24:0] 25-0 24-0 | 25:0 24-0 
MBAN.| 24-0 23-0 24:0 23-1 | 24-2 23-3] 23:8 22-9| 23-3 22:3] 99-8 22:0] 92-4 21-8| 22°5 21°8| 226 21°6| 223 21-4| 22-0 21°1| 21-8 209 
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204 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. 
2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 
Dry. Wet. Dry.; Wet.| Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. 
1 | 24-3 23-2} 24-0 22-7 | 24-0 22-4] 24:4 22-9 | 24-6 23-0 | 23-6 22°1| 24:0 23-0 | 25-0 23-3 | 26°3 25-0 
2 | 23°6 21°6 | 24:1 24:1 | 24°1 24:1 | 24:2 24-2) 25:1 25:1 | 28-2 28:0 | 27:9 27:9 | 27°8 27-8 | 28:5 28°5 
3 | 27:0 27:0 | 26°3 26°3 | 25-1 25:1 | 24:7 24°7 | 24:2 24:2 | 23°6 23-6 | 24°6 24°6 | 24-1 24:1 | 24°7 24-7 
4 | 22:4 22°4| 22-5 22:5 | 23°1 23-1 | 23:0 23:0 | 22°9 22°9 | 22:6 22°6 | 22°5 22:5 | 24:3 24:3 | 26-0 26-0 
5 | 24:2 24:2] 24:1 24:1) 24-1 24:1 | 24-1 24°1 | 23°9 23-9 | 24-1 24:1 | 24°6 24°6 | 25:9 25:9 | 32-0 32:0 
| 6 |21°4 21:4/19°9 19-2] 21-8 21°8 | 21°5 21°5 | 21:3 21:3] 19°9 19:°9| 195 19:4} 19-7 19°4 | 29°6 20-8 
| 7 |238°0 23:0} 22-7 22°7 | 22:3 22:3 | 22:2 22:2 | 22:3 22:3 | 22-2 22-2 | 24-1 24:1 | 24°9 24°9/ 26:8 26:4 
8 | 25:1 25:1] 25:0 25:0 | 24:5 24:5 | 24:0 24:0 | 23°5 23°5 | 22°7 22:7 | 22:8 22°8 | 25°1 25:1] 25:1 24-8 
9 | 25°8 25:8 | 26-1 26-1 | 26:4 26-4 | 27:0 27:0 | 27-2 27-2] 27°6 27°6 | 25°8 25°8 | 24:1 24:1 | 24:5 24:5 
10 | 23°4 22°4/ 23:0 23:0 | 22°7 22-7 | 22°7 22:7 | 22:4 22:4 | 23:4 23:4 | 24-1 24:1 | 23°9 23:9 | 25:1 25-1 
1] | 24°7 24:7 | 24°8 24:8) 25:1 25:1) 27°3 27:3} 29:4 29-4] 30°5 30°5| 80°5 30°5 | 29°8 29-7 | 29:4 29-7 
| 12 | 29-0 29-0} 29:0 29:0] 29:0 29:0} 29-0 29:0] 29:0 29:0] 29:0 29:0} 29:5 29) 3800 30:0] 31:2 31:4 
13 | 25°3 25:3 | 25°7 25°7 | 26:0 26:0 | 26:1 26:1 | 26:1 261) 30:0 30:0 | 32°0 32:0} 27:3 27:3 | 28:0 28-0 
14 | 26:2 26:2| 26°9 26:9] 27:0 27:0 | 29°5 29-5 | 31:0 31:0 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0] 32:8 32°8 
15 | 319 31°9/ 32:0 82-0 | 33:0 33-0 | 33°7 33:7 | 33-0 33:0 | 32°3 32:3 | 30:0 30:0 | 30:0 300) 31-1 31:1 
16 | 26°6 26°6 | 26°6 26°6 | 27-1 2771 | 26°1 26:1 | 25-1 25-1 | 25°6 25°6 | 26°3 26:3 | 26:2 26-2 | 27-1 27-1 
17 | 25°3 25°3 | 25:8 25°8 | 25°5 25-5 | 26-3 26-3 | 27-0 27:0 | 29:0 29-0 | 29:9 29-9 | 29°9 29-9 | 32:1 32-1 
18 | 28°9 28-9) 29:0 29:0 | 31°8 31°8 | 32-0 32:0) 33:5 33°5 | 34*1 34:1 | 34°9 34:9 | 385-0 35:0 | 34°8 34:8 
19 | 34:0 34:0| 39:0 40°8| 41:4 41°6 | 42:0 42:0} 41-7 42:0] 42-1 42:0] 41:6 41°6 | 42°9 42°8 | 43-2 43-2 
| 20 | 39°6 39°6| 39°5 39°5| 40-0 40:0) 40-0 40:0} 39:7 39-7 | 39°9 39:9 | 39°9 39-9} 38°38 38:3 | 38:0 37°8 
21 | 39°5 39:5 | 39:9 39°9/| 40:0 40:0 | 39:2 39:2| 39-0 39:0 | 40°4 39-8 | 39°8 39-1] 40°6 39°8| 41:0 40:0 
| 22 | 87°0 36:0] 37:2 37:2) 38:0 38:0 | 37:5 37°5| 86:0 36:0 | 36:2 36:2 | 37:2 37:2] 37:1 37:1] 37°8 37:8 
| 23 | 86:0 36:0 | 35°6 35°6 | 35°1 35:1 | 36:0 36:0] 36:0 36:0 | 37-0 87-0 | 36-4 36:4 | 35:8 35:8 | 36-0 36:0 
24 | 33°2 33-2| 33:0 33:0 | 33:0 33:0 | 33:0 33:0 | 33:0 33-0 | 32°8 32°8 | 382°8 32°8 | 32°7 32:7 | 33-2 33-2 
25 | 23:0 23-0} 20°3 20°3| 18:4 18-4) 17-2 17:1 | 16:2 16°1/ 17:0 169] 17:2 17-1] 17-2 171) 18-7 18°6 
26 | 21°9 21°5| 21:9 21°8 | 21:9 21-5 | 21-2 21°1 | 21-2 21:1 | 22°0 21:9) 23-1 23-1 | 20°3 20°2| 24:1 24:1 
27 | 22-8 22-8 | 22:1 221 | 22°1 22-1 | 22-1 22:1 | 21-4 21°4/ 22:1 22°6 | 24:6 24-6 | 26°3 26°3 | 28-0 28:0 
28 | 32-2 32-2| 28:0 29:0 | 31:3 32:0 | 32°0 32.0 | 28:5 28-5 | 29:2 29-2 | 30:0 30°5 | 30°2 30:4] 30°5 31-0 
29 | 31°7 31:7 | 32:0 32:0 | 32:0 32:5 | 32:2 32°5 | 33:0 33-0 | 33:0 33:0/ 33:0 33:0] 31°8 31:8 | 82:0 32:0 
80 | 21°6 21°5 | 21°6 21°5 | 22-1 22:1 | 22°8 22°8 | 22°7 22°7 | 23-1 23-1 | 24°6 24:6 | 25:1 25:1] 25:1 25:1 
MEAN,| 27°7 27°5 | 27°6 27°6| 27:9 27°9 | 28-1 28:1 | 28:0 27:9 | 28°5 28:4 | 28°8 28°8 | 28°8 28-7 | 29:8 29-7 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 28% 27:0 | 28:7 26°8 | 28-4 26:4 | 28-7 25:3 | 27:5 25°] | 26:9 25:3 | 25°3 24-6 | 25°1 23-9] 24:6 228 
2 | 28:8 28°8 | 29:0 29:0] 29:3 29°3 | 29°3 29:3 | 29-3 29:°3/ 27-8 27-8 | 28°8 28-8 | 28-3 28°3| 28:4 28-4 
3 | 25°1 25:1 | 24-1 24°1 | 24:0 24:0 | 23°2 23:2] 22-9 22-9 | 22:1 22-1 | 22-5 22-5 | 22:9 22-9) 22-4 22:4 
4 | 30:8 30°8 | 31-2 31°2| 31°3 31:3] 29°6 29°6 | 27:0 27:0} 26°6 26°6 | 26-1 26-1 | 26°2 26-2] 26-2 26-2 
5 | 31:0 31-0 | 28°2 28-2 | 26:2 26-2} 25-1 25-1 | 24:3 24:3 | 23°6 23-6 | 23-3 23°38 | 22°3 22:3) 21:8 21:3} 2 
§ | 241 24-1 | 23°1 23:1) 25-0 25:0} 25:1 24-8 | 24-1 24:1] 24-1 241 | 23-1 23-1 | 22°2 22-1 | 22-7 22-7 
7 | 27-0 25°6 | 27:0 27-0 | 29:0 27:9 | 28-0 27:0 | 27:9 27-0 | 26°5 26:5 | 26-4 26-4 | 26°3 26°3| 26:2 26-2 
8 | 26°6 26°6 | 2671 26-1 | 26:0 26:0] 26°5 26-2 | 26-1 26-1] 25:9 25:9 | 25:8 25:8 | 25:5 25°5| 25:5 25-5 
9 | 27-9 27-9 | 27°4 27:2) 27°83 27-8] 25:9 26:0 | 25:2 25:2) 24:6 24-6 | 22-9 23:0 | 22:2 22:2 | 22:5 22:5 
10 | 249 24°9| 25°6 25°6| 26:1 26-1 | 26°1 26-1 | 26-0 26-0 | 24-3 24:3| 24-1 24-1 | 24-1 24-1] 24-1 24-1 
11 | 305 30:9] 299 30-0 | 31:0 31-0] 30:2 30:2] 28-5 28-5 | 29-5 29-5 | 28:0 28-0 | 28°7 28-7 | 28:3 28:3 
12 | 3171 31-1} 381-9 32-2] 33-0 33-0 | 32:1 32-1] 31-9 31-9] 80-2 30-2] 29-7 29-7 | 28°8 28-8 | 26:2 26:2 
13 | 28°5 28° | 29:0 29-0 | 28-2 28-2] 27-9 27-9 | 27-1 27:1 | 24:7 24-7 | 25-1 25:1 | 24:9 24-9] 24:6 24:6 
14 | 82°0 32-0] 31:5 31:5 | 31:0 31:0} 30°5 30-5 | 30:0 30:0| 80-4 30-4 | 30-0 30-0} 31°3 31:3] 31-0 31:0 
15 | 28°9 23°9 | 24:2 24-2 | 25°5 25°5| 26°5 26:5 | 25°6 25°6| 25-4 25-4 | 26-2 26-2| 25-6 25:6 | 25-7 25:7 | 2 
16 | 26°9 26°9) 25-9 25-9 | 25°6 25:6 | 26°1 25°5 | 25:5 25:5 | 24-9 24:9| 24-8 24:3) 25:5 25:5] 26-1 26:1 
17 32°6 32°6 | 82°1 82-1 | 29-1 29:1 | 29:0 29-0] 30:0 30:0 | 29:8 29-8 | 29-2 29-2 | 29°0 29:0] 29:0 29-0 
18 | 35:0 35:0} 35:0 35°0 | 34°5 34°5 | 34°8 34:8] 84:9 84:9] 34:9 34:9 | 34:6 34:6 | 34:0 34:0 | 34:2 34-2 
19 | 43°6 88-4| 41:0 37:0| 40:0 40-0 | 42:0 42:5] 41°6 37:8] 42:7 37-8 | 41:0 82:8 | 41-0 41:0] 40:2 38-8 
20 | 41°2 40°0/} 41:8 39°2| 42:0 40-2; 42:0 41:0] 41°8 40:0/ 41-0 40:0| 41:0 40:0/ 40-0 39°5| 39:0 39:0 
21 | 44:0 44°83 | 45:2 45:0) 44:0 45-0 | 44:0 44:0) 44-0 43°8 | 43-0 42°8 | 42-2 42:0] 41-0 41:0] 40°5 40°6 
22 | 37°4 37°4| 38-0 38-0 | 38-0 38-0 | 38-0 38-0 | 37:0 37:0] 87:0 37-0] 87:0 37:0 | 36°5 36:5 | 36-2 36:2, 
23 | 36°0 36-0 | 36°83 36°8 | 35:0 35-0 | 34:8 34:8] 35:0 35:0] 34:0 34-0 | 83:8 33-8 | 33-4 33:4] 36-0 36:0 
24 337 33°7 | 33°9 33-9 | 33-0 33-0 | 32°0 32-0 | 31:8 81:8] 31-1 31:1} 30-1 30-1] 30:0 30:0} 30:0 30:0 
25 | 25°1 26°2| 24-1 25°71 | 24°1 24°5 | 26-1 26°1 | 25:1 25-1 | 27-2 26-9 | 24-1 23-1 | 23:1 22-1 | 22:9 22:1 
| 26 | 28-0 280 | 30:0 80:0 | 30:0 30:0 | 80°5 30:5 | 30:0 30-0] 29°8 29-8 | 29:7 29-7 | 29:9 29-9] 28-0 28-0 
| 27 | 30°8 81° | 33-9 34-1 | 32°3 31:3 | 80:5 30°5| 30:0 30-0 | 28-0 28-4 | 26-8 25-3] 29-2 25-1) 29:0 27:1 | 
28 | 31'1 31°6 | 31:0 31-5 | 30°9 31-4 | 31:0 31-0] 31-0 31:0] 31-0 31:0} 31:0 31:0| 31:0 31:0] 31:0 31:0 
29 28°0 28°0 29°0 29°0 | 28°0 28-0 | 26°8 26°6| 26°6 266 | 2671 26:1 | 25°1 25:1 | 25-1 25°1| 23°6 28°6 | 3 
80 | 25°6 25°6 | 25-1 25-1 | 26-1 26-1] 26-4 26°4| 26-1 26-1] 26-1 26:1 | 25°8 25°8| 27-0 27:0| 28-2 28-2 
| | 
|MEAN,| 30°7 sl 80°4 | 30°5 30°3 | 30°3 30-1 | 29°8 29°5| 29-3 29-1 | 28°8 28-4| 28-7 28-4] 28:5 28:3 


Dry. 


25°0 
32:0 
25:1 
28-0 
29:0 
23°8 
32°0 
26-1 
25:0 
24:1 
29°8 
31°9 
29-0 
32°8 
29:7 
28:0 
32°'8 
34°8 
43°8 
38:2 
41:0 
377 
86°4 
331 
20:2 
25:1 
32°2 
31:9 
30:0 
25°6 


30°4 


Wet. 
BRI) 
32°0 
25:1 
28:0 
29:0 
23°0 
30:0 
25°8 
25:0 
24°71 
29°38 
31°9 
29°0 
32'8 
29°7 
28°0 
32°8 
34°8 
44-0 
382 
40:0 
377 
36°4 
33°1 
20°1 
25:1 
32°2 
32°0 
30°0 
25°6 


30°3 | 80°5 30°4 | 30°6 30°5 


A 


moms sR 


32:5 25:3 


Midnight. 


Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. 
22°7 | 24:2 22°9| 24:1 22°1 
28°0 | 27°9 27:9 | 27°3 27:3 
22°2 | 22°2 22:2 | 22:2 22:212 
25°1 | 25°1 25:1 | 25:1 25:1 
20°9 | 20°4 20:4) 22:3 22:3 
22°8 | 22°9 22:9 | 23:0 23:0 
24°9 | 24°3 23°8 | 25:0 24°6 
25°7 | 25°8 25°8| 25:5 25°5 
22°9 | 22°2 22°2| 22:2 22:2 
23'8 | 24:1 24:1] 24:3 24°3 
28°8 | 28°8 28-8) 29-1 29-1 
25°6 | 25°1 2571 | 25:2 25-2 
25°1 | 26-2 26°3 | 26-1 26-1 
31:0 | 30°8 30°8| 31:6 31°6 
24°2 | 25:9 25°9| 26:6 26°6 
24°6 | 24°3 24:3 | 25-1 25-1 
29:0 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0 
32°'8 | 34:2 34:2] 36:0 36:0 
38'5 | 39°7 39:0] 40:0 40:0 
88:5 | 39:0 39:0 | 39°6 39°6 
39°0 | 38:2 38:2 | 88:2 38-2 
35'8 | 35°6 35°6 | 35°6 35°6 
33°2 | 33:0 33:0 | 33:0 33:0 
28°0 | 25°8 25°8 | 24:3 24:3 
21:1 | 2271 22-1 | 22:0 21:3 
26°1 | 24°1 24:1 | 23:1 23:1 
30°1 | 27°1 27-1 | 27:0 27:0 
31'2 | 31°5 31:5 | 31:5 31°5 
22:1 | 22°1 22°] | 22:1 22:1 
28°2 | 26°3 26°3 | 24:1 24:1 


27°7 | 27°6 27°5 | 27:7 27°6 
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MEAN.) 31°1 30°7 | 30°9 30°7 | 30°6 30°2 | 30:3 30:0 | 30°38 29°6 | 30-6 s0-2| so 30°2 | 31°5 30:7 | 82°0 31°1 | 32°6 31°8 | 33°5 32°6 | 33 


20 


32-4 32:1] 32°1 31°8| 32:0 31°8| 31:7 31:6] 324 8 


84°6 33:7 | 33°9 33:1 | 33°7 33:1 | 33:4 82:9 | 32-7 32°3 


34°4 33°5 
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TEMPERATURE. Dry AND Wet BULBS. MAY 1900. 


. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. 
44-1 39°2| 43°3 387°3 | 42°7 37:0 | 42:0 36-6 | 41-2 36°6| 41-4 36°7 | 42°5 37-2] 48°3 87-4] 44°8 39-3] 46-0 39°5| 47°6 41°6 | 48-4 41-5 
50'S 45:2|50-4 44:9/ 47:3 44-8] 48-1 45:3 | 46-8 45-7 | 49-2 47-3 | 47-2 46°8| 49-0 48°2| 49-1 48-2) 48°6 47-7 | 49-4 48°3 | 49°3 48-2 
52:0 47:0/ 51-4 46°3|51°5 47-4 | 52-9 48-7 | 54-0 49-7] 53-1 50:0] 54-2 49-9] 54-1 49:8 | 54:0 49°3 | 52°3 48-3) 51°5 47:8 | 50°8 48-0 
42:1 : 40:5 | 44-0 40-7 | 42-7 40°8| 42:8 40-9] 45:0 42:2] 47-1 44°8| 52:3 48°5| 53-2 48-7 | 52:5 47-8) 51-1 46°7 
46°8 | 46-7 46°3| 46°3 46-2| 46-4 46°3| 46-1 45-9] 46-0 45:6 | 46-7 46:1] 46-0 44°3 | 49-0 47:2] 50-7 46-7 
42°9| 48-0 43:4] 48-0 48-7 | 49:7 44:3| 49:9 45-1] 52°5 46°5|53-2 47:0] 54-9 47-7 | 55:1 47-9) 555 47°8 
47°3| 47:2 46:4] 47:9 46°5 | 48:3 47-1 | 48:3 47°3| 48-3 47:4] 49°3 48:3] 49-2 48:1) 51:0 49°6) 50:1 49-2 
41°6 | 41-9 40:8] 40:1 39°9| 41-0 40:4] 45:9 44°6| 48-7 46-9 | 52°0 49°2/ 54-9 50°5 | 56-0 51:4) 58-0 51-4 
42°9 | 44-3 42:6! 44-0 42-1] 43-7 41-6! 44:0 41°6| 44-9 42:0! 45°3 42°4| 46-7 43-0! 47°6 42°9| 47°3 42°6 
40-0 | 42-0 39-6 | 41-9 39:6 | 41-9 39-9 | 42-2 40°1] 43:3 40-5 | 45-1 41°6 | 47°6 43°1| 49-3 44:0 | 49°3 44-0 41°6 
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51-3 49-2 | 49-0 48-2 
45-9 42-0| 47-0 41°6 
48-4 46° 

42-4 49-0 | 41-9 41-1 
43-0 41:0] 42-1 40-0 
41-9 38-9 | 41-4 38-9 
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38-9 | 41:2 38-9] 41-9 39:3 | 42-4 39-9| 43-4 40°3| 44-4 40-9] 45-8 42-0] 47°S 43-1] 51-1 45°5| 507 45-0 
39-1 | 40°7 39-4| 41-0 39°5| 41-0 39°6 | 41-9 39-5 | 42-2[39-5]] 42-4 39°8| 43-4 40-5 | 44-2 41°5| 45-0 41°6 
37°5 | 38-0 37-0| 38°5 37-0| 40-0 37°8| 41-9 38°8| 44-1 89-8 | 45-1 39°3| 45-3 39-4| 46-1 40:3] 48-2 41-4 
424] 51°4 44-6 | 51-2 44-4 
48-5 | 54:8 49-7 | 55-4 50-0 
47*4| 56-0 48-0 | 58-6 48-9 
49-0 | 54:0 49-3 | 54-0 48-4 
42°1| 49:7 42-1 | 49°6 41-7 
42-5 |50°6 44-4 | 52-2 46-1 
47-4 | 52-4 47°5 | 53-3 48-0 
541 49:0! 54:2 49:5 
48-4|47°7 45-4| 50-0 48-0 
47°1| 49-9 47:9 | 50°3 48:3 
47°3 [pl TAT 8) 52-0 48-2 
48-0 |53°5 48-4|56°7 50-2 


50°5 ie 0 51:2} 59-2 51°5 
52°2| 54:0 53°0|55°0 54:1 
50°7 | 52°5 50°2|52°7 50-4 
551 48°6|56°6 50:0] 56:5 49°3 
57:0 50:2 | 60:2 50°6 | 60°9 51°3 
55:2 49°5|56°6 50°7 | 59°5 51:0 


50°8 46°6 | 52:1 47°3|52°8 47:5 


35°5 
46°2 43°5 


i 36°6 | 39°5 36°6 | 40°8 37:4 | 41-9 37°83 | 43:1 39°3| 44:5 39°7 | 46-7 41°4 
44-2 40°3 | 4 

4g 
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43°1 | 45-9 43:0 | 45-9 43:4) 47-0 44:0 | 48-4 45°1| 50°5 46°5 | 51-9 47°9 
38-4 | 40°3 38°0 | 40°1 37°5 | 42-4 39°1 | 48°3 42°9| 50°5 44-9] 51-4 46-9 
47°8 | 50°0 46°7| 49°6 45:6 | 50:0 46:0| 50°8 46°6| 51:9 47°0| 52°0 47°6 
42:0 | 45°38 42°0|45°6 42:0 | 46-0 41:0 | 46:4 40°5| 47-4 41°6| 48°6 42°5 
35°7 | 400 36°7 | 41:0 38°0 | 41:0 37-7 | 44:4 40°5| 46°4 40°6 | 46°7 41:3 
47-0 45°0 | 46°6 45:1/46°7 45°9| 463 45:1] 46°7 45°3| 46-9 45:5] 47°9 46:1) 50°1 46°9) 51°5 48-0 
48°0 46°5 48-0 
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[54-0] 37 7 
54°6 46-0 
546 47-0 
53:6 46:3 
52:0 [45°5] 
[56-5] 439 
586 46-4 
59-9 42:5 
55-0 50:0 
55-0 49-4 
63:1 47°5 
67°3 42-2 
62:9 44-0 


561 43:3 
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6:4 | 47:0 46°01 47-0 46-2] 47:0 46:0 | 47°5 46-0] 53-0 48:31 53:0 48°1| 53-0 48-1 
7°9| 47-9 47-°0| 47-4 46-7| 47-4 46-5 | 48-0 46°9| 49-0 47°6 | 49°5 48°3| 50-5 
6-4 [47-0] 45°9 [46-0] 45°3| 45:5 44-4 | 48-0 46°3| 48-0 46-6 | 48:0 46-0 | 48-0 
3°9| 45-2 43°3/ 45-0 42°9| 45-9 43-5| 46-9 44:5 | 47-4 45-4 | 48:5 46-5 | 50-0 
49°1 46-0 | 49-1 45-5 | 48-2 45-0| 47-7 44°5| 47-7 44°6| 48-0 44:8 | 49-2 45-6 | 50-5 46°5 | 51-4 
51 
9°5 
8-4 
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470 45°5 | 46-5 4 44-4 43-0 | 42°6 41°5 | 42°9 41:9) 45°5 44:1] 48-6 46°3| 51:5 47°6 | 54:9 
50°9 0 49°5|51°3 49°5 | 51'0 49°5| 50-9 49°6 | 51-4 50-1 | 52°2 51-5 | 53°4 52-4 | 52°8 
501 48:4 | 50°1 48:4 | 49°9 44:4) 49°5 48:4) 49°6 48°4 | 50-3 48°7 | 49°5 48:9 | 50-7 49-9 | 51:3 
50°9 46° 4 50:0 45°6 | 500 45:9) 50:4 45°8 | 50°4 46-2] 511 46:5 | 53:2 47°5| 55°5 
45°1 43°5 | 45°5 43°5 | 43°9 42:3) 42°4 41°3| 42-4 41:0 | 44:5 42°6 | 47°5 45-3 | 52°0 48:0 | 54°6 

47°3 45°3 | 46°6 44:4| 45-2 43:4) 44-1 42:4] 45:4 43:4] 48-9 45:2] 50°5 46:0] 51:0 46°6 | 53:0 
.| 461 43°6 | 45°9 43°3/ 45°5 43:0 | 45:1 42°8 | 45:1 42:9) 46-0 48°5| 47-4 44:5 | 48°7 45°3 | 50-0 
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16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.]| Mean. 

|Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet.JDry. Wet. 
49-0 42°8 | 48-1 42-9 | 48-2 42-0| 48-1 41:9 | 49°0 42-9] 483 42°6| 47:9 43-1 | 49°1 43°6 | 49-2 44-1 | 49°0 44-6 | 49°2 44-7 | 50°3 45-3 | 46-4 40°9 
50°3 48:8 | 51-1 49°6| 52-0 50:0 | 55°3 52°5| 53-0 50°5| 52-4 50°0|51°6 49:5 | 51-0 49:0] 51°1 49°2| 50-4 48°7 | 51:0 48:5 | 52°8 47°9] 50°3 48-1 
47-1 45°8 | 49-0 47°6 | 48-9 46°5 | 47-2 46:0] 48:0 45-7 | 46-2 44-4 | 46°6 45-0 | 44:0 41:8] 44-9 43:0] 45°6 42:8 | 44:0 40°8 | 44:0 41-4 49°5 46°4 
48-4 47°5| 48:5 48-1) 52-1 49°9| 53:3 50-2] 526 49°9| 54-0 49-8 | 53-4 49-3 | 53-4 48°7| 53-4 48-4 | 53-4 48-4 | 53°5 48-5 | 52-2 49°2]49°5 46°3 

| |}51°3 46-7 | 53:3 47-3 | 55°2 48-5 | 57-0 49°2/ 55:1 47°6| 55-0 47-6 |53°0 45°6| 51-7 44-9) 50°8 44-8 | 50°0 44°7 | 50°1 44:4 | 50:1 44:2)50°2 46:4 
| |57*1 49-7 | 57-5 49-3 57-9 49°3| 59:0 50:0] 58-6 49-8] 55-7 50:0|52:7 49-6 | 50-4 48:7 | 50°9 48-3] 50:0 47:4] 49°6 46°9 | 50°0 47-0} 52-4 46:9 
|50°3 49°8| 503 49-6 | 49-1 48-5 | 49°5 48-9] 48:9 48-4| 49:9 49:0 |49°6 48:3 | 48:2 47:2] 47-1 46°3| 47-0 45°6| 45-1 44-2 43°7 43:0] 48°5 47°5 
| |59°8 53-1 63-0 54:0 61°8 54:5 59-8 52-3] 6071 54:2|57°3 53-4 | 55-9 52°3| 53°6 505 | 53-0 49-4 | 53°7 49°0| 51-0 48°9 | 48-1 46-6] 51°38 48:3 
47-9 43°0 48:0 43:1 | 481 430 47-7 42°5 | 47-0 42°4' 46-1 42:0 | 44:9 41-4 | 43-3 40°5 | 43-0 405 42:9 40°6| 43:0 41:1! 43:2 41:4] 45:4 42:2 
9°0 43°6 | 49°1 44:4 | 50:2 44°9 | 48-1 43-2 46-5 42°3| 45-1 41-1] 44:1 40-5 | 44-0 40°0| 43-2 40°1 | 43-0 39°8| 42-5 39-2) 42-1 38:9] 44:9 41:3 

1 | 52-0 45°5 | 526 46:2| 51-9 46-2 50:2 45-0 | 50-0 45°6| 49-8 45:1 | 48-9 43-3] 46-3 41-1] 45-0 40-4 | 44:0 39:8] 43-2 39°6 | 42°6 39:0) 46:2 42-0 
[45-9 42°6| 47-2 42-8 | 47-2 42-9 | 46-0 43-0 | 48-1 42-8| 47-6 41°5| 46-7 41-2| 44-4 39°6| 43-1 38-9| 40°5 37-9 | 39°7 37°0 | 38°7 36°0] 43-4 40-2 
1/481 41-7| 49:5 42-4 | 49-3 42-4 | 50-4 43°6| 49°1 42°5| 48-8 42-4| 46-9 41-4| 45-3 41-0| 44°4 39°5 | 42°5 38°6 | 40-0 36°83 | 38:7 36-1] 44-1 397 
§ 1527 45-2| 54-6 47°8| 55-0 47-9| 53-7 46°7 | 55-0 47-4/ 52-9 45°8/53-1 46-1) 50-0 44-2] 47°5 42-7 | 47:0 43:4 | 46-7 42°5 | 46-0 42-4] 47-4 42-2 
5) 57-7 61°3| 59-5 52°5| 61-0 51-1 | 60-4 50-7 | 61-4 53-1] 61°0 52°9|59-3 51-6 | 55-0 48-9| 53:8 47°0 | 50°8 45-1] 485 44°3| 46°6 42°6]52'8 47° 
5| 60°4 50-0 | 62:9 51:2| 64:6 53-1 | 65°5 53-9 | 64:3 53°6 | 63:4 53-9] 61-3 530/576 52°6| 54:5 50:0 | 51°5 48:5 | 50:0 48:0] 48-4 46-4 53°2 46:9 
1) 53°5 48°9| 54-5 48-8) 56:6 47°8|56°9 49-0 | 54:6 48°2| 55-0 47:5] 54:6 47-0| 51-2 44:2| 49°3 43-6 | 47:1 42°5| 463 42:0 47°6 42:9] 51:7 46°7 
§| 50-0 42-1 | 49-9 42-0| 49-1 41-1 | 48-4 40:5 | 50-3 42-1| 49-0 41-0 | 48-0 41-0 [47-0] 40°0 [44-1] 39-1 [44°5][38°8] 43°0 39:0 | 41-0 37-0) 47-1 41-1 
2°77] 45°6 [53-0] 46°4 [53-0] 48-2 [51-0] 45:0 [49-5] 44-9 |[49°5] 45-0 | 50°0 45°6 | 49-0 45-0 | 47°6 44-4 47:2 44:1 47-0 44-0 47:0 44:6] 46°9 42-4 
D536 47-6 | 51-0 47-9) 52-9 48-5 | 51-5 49:0 51-1 48°3| 50:5 48-3 | 49-5 48-0 | 48-6 47-5| 48°7 47:0 | 48°3 46°6 | 48-5 47-4 | 47°8 46:9} 49-5 47-0 
B22 49-5 | 52-2 49-0 | 52-0 [49-0]| 51-3 [47°8] 49-5 47°6 | 49-0 47-8 | 49°5 48-2] 50-0 49:0 49°38 49-0 | 49°0 48:6! 48°8 48°3 49°0 48°4150°3 47:9 
| 52°8 49-0 | 49-1 46°5 | 49-0 a oa May: s) 51:7 47°8| 52-4 48-3| 51-0 48:2| 50-0 47°9| 49:0 47:6 | 47-7 40:1 | 47°3 45°5 46°4 45°3] 49°3 47:4 
| 48-9 46-8 | 50-7 48:0| 50:8 48-5 | 50-7 48-1 | 49-4 47-0| 50:3 46-5 | 50-6 468 | 49-4 46-1 | 48-0 45-4| 47°1 45°6 | 46-7 44°5 | 46°3 44-7) 48-4 46° 
} 52-9 [48-8] 53-6 [49-4] 51-8 [48-5] 49-3 [47-8] 49-6 [47:6] 49-9 [47-3] 50-5 [46-8] 51-0 [47-0] 51-4 47-3 | 51-0 47-3 | 50-0 46-5 | 49-0 46-0] 49°4 465 
55°9 50°0|56°8 51°2|58°5 51:5 | 56-3 50°7|55°6 50°1| 54-6 49°5 | 56-5 501 | 53-2 49°0| 51:3 48-3 | 50-0 47°1 | 48-0 46°0 | 46°6 44-7 [52-0 47°7 
59-0 52°6| 58-7 52:1| 58-4 53-0| 58-1 52-2] 57-0 50°8| 54:5 49-0| 54:8 48:4| 53-0 49:5 | 51-7 49°3 | 51-0 49:2 51:0 49:2) 51-0 49:3] 52°3 48-4 
58°4 52-7 | 53-2 52-41 53-6 52°6| 53-2 52-3 | 53-6 52°6| 54:4 52-7 |54:5 53-0| 54:1 52°4|53°0 51-6 |52-4 51:0 | 50°38 49°6 | 50:1 49:0] 52°6 od 

3) 53-2 49°0|52°6 49°4/ 54-4 49:3] 54:5 48-8 | 53-1 48-4| 53-2 48-0/53-0 47°8|52-4 46:8 | 521 47:3 | 51:5 47°3 | 51:1 47°0|51°0 47-0 517 48°6 
1 57°5 50-4| 588 51-1| 60-0 51-2] 62:3 52:8 | 63-0 53°2| 61-6 53-1| 60:4 52°3| 50-6 50°4|53°6 49-0510 47°3 | 50-0 47°0|) 47°5 45°2] 54-7 48:8 
63°5 54:9 65°6 53-4 | 66-0 54:7 | 66°5 54°5| 67-0 56-4| 67-0 56°3| 59-2 52°9| 58-3 51°5| 56-0 50°5|53°6 49-4 | 52-4 48°5 | 50°1 47-1) 55-1 49-1 
58°6 52-5 | 60-7 53-9 | 62:0 55-0| 61°5 55-4| 62-0 55:4] 57-4 52°7 | 56-2 51:4| 55:1 50°6 | 54-0 50°5 | 53:5 501 | 52:4 49-4) 51-7 49:4] 53-7 49°3 
531 48-0 | 53-7 48-4 | 54:2 48-6 | 54:1 48°5| 53-7 48:4 | 53-0 47°9| 5291 47-4|50°5 46:4 | 49°5 45°9| 486 45-4 | 47°38 44°8) 47-1 44-4] 49-7 45°9 
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210 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. JULY 1900. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 4 For Day, 


—| 


Dry. “Wet. Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet, Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet. wet.! Max. Min. 
36°0 36°0 | 85:4 35°4 | 35°0 35°0 | 35:0 35:0 | 84°9 34:9 | 85:0 35:0 | 36°0 36:0 | 35°8 35°38 | 36:1 36:1 | 39°9 39-9 | 39°8 39°5| 40:1 39:9] 41:0 34:9 
36°2 36°2 | 35:9 35°9 | 36:1 36°1 | 86:0 86:0 | 36:0 36:0 | 36°38 36°3 | 37:2 87:2] 37:0 37:0| 39:1 39°1 | 38°9 38:9] 40:1 40-1] 41:0 40°8] 42:5 35:9 

37°0 37°0 | 38771 37:1 | 37-0 37-0 | 34°8 34°8 | 35:6 35°6 | 36:0 386-0 | 36:0 36°0| 85°8 35:8 | 36°9 36:9 | 37:8 37-8] 38-0 38:0] 40:0 389°5 | 421 34:8 

35°0 35:0 | 35:0 35:0 | 34:9 34:9 | 34:0 34:0 | 34°3 34-3 | 35:0 35:0 | 35:1 35:1] 86:8 36:8 | 36°8 36°8 | 37°9 37-9] 38°8 38:9 | 39:8 39-1 | 40-1 340 | 
41:0 41°0/ 41°L 41:1 | 40°3 40°3 | 40:0 40-0 | 39-1 39-1 | 39-2 39:2 | 389°5 39:5 | 39:1 39-1 | 39-4 39-4 | 89°8 39°8| 38:9 38:9 | 39-0 39:0] 41-1 34:3) 

2 84°6 34°6 | 34°77 34:7 | 34:9 34°9 | 35°8 35°8 | 85:2 35°2| 34°8 34°8 | 33:0 33:0] 33:2 33:2 | 34:1 34°1 | 35:0 35:0 | 36:0 36:0] 86'°9 31 9 
30°9 31°0 | 30°7 30°7 | 30°4 30°4 | 30°8 80°8 | 31:0 31-0] 30°9 30-9 | 81:1 31°1] 31-8 31°8 | 32°5 32:0) 82:5 32:5 | 33:0 33:0 | 34:0 34:0] 86-2 304 

33°2 33°0 | 33°3 33:3 | 33°1 33-1 | 83:1 33-1 | 33-6 33:0] 84:0 33-2 | 34:3 33:9 | 35-9 35:9 | 35°8 35°2/| 36:1 36:1 | 37-0 37:0 | 37°8 37°8 | 43-1 33:1) 
43°38 43°8 | 44-0 44:0 | 44:2 44:2] 44:1 44-1 | 43-3 43-3] 43-7 43-7 | 44:0 44°0 | 43-9 43-9 | 43-8 43°8 | 43°8 43:8 | 43:0 48:0 | 42:9 42:9] 44:2 42-9 
42° 42°90 | 42:2 42°2 | 42-4 42-4 | 42-7 42:7 | 42-7 42°71 42-9 42:9 | 42:5 42:5] 41-8 41-8] 41-5 39-9 | 44-9 39:9] 47-0 44:8 | 49°5 43:0] 54-0 41-5) 
11 | 45°7 42°2| 44:0 42-0] 48:4 43:4 | 44:0 44:0] 44:0 44:0] 43:0 43:0 | 43:0 43-0] 43:9 43-9 | 44:0 44:0] 43:9 43:9 | 44°5 44°5 | 45:0 44:8]50°8 43:0 | 
12 | 42°5 42°5 | 42°3 42:3 | 43:0 43-0 | 42:9 42:9 | 43-0 43:0] 43-0 43-0 | 42-7 42°7 | 42-2 42-2| 42-9 42-9 | 43-0 43-0 | 48-0 438-0] 44:0 44-0] 44:0 40-0! 
13 | 40°1 38°3 | 39°1 36:2 | 38°8 37-0 | 38:0 36-1 | 88-2 37-1 | 39:2 38-0 | 40:0 39:3] 40:4 40:0 | 40°8 40°5| 40:5 40°5/ 40-2 40:2] 43-8 42:0] 46-0 38:0 
14 | 40:9 40:9) 41:3 41:3] 41°9 41:9 | 42°3 42-3] 43-0 43-0] 43:3 43°3| 44:0 44:0] 45:0 45:0] 45°8 45:8 | 46:0 46-0] 46-2 46-2] 47-0 47-0] 48:0 40:9] 
15 | 42°3 42°3 | 41-2 41:2 | 39:9 39-9 | 39:0 38-0 | 40:0 37:0| 40:0 38-7 40°6 38-5] 41-1 40-0 | 42-0 41:5 | 43:0 42-1] 43-9 42-9) 46:0 44:8 | 48-2 390 | 
16 | 45°8 43°38) 44:2 44:2] 45-1 45-1] 45-0 45:0] 45:4 45:4] 45-1 45°1|45-0 45-0 | 44-2 44-2] 44-8 44-8 | 44:0 44:0] 44:8 44:8] 44:1 44:1 145-4 43:9) 
17 | 438°4 43-4 | 43-4 43-4] 43-9 43-9 | 43-9 43-9] 43-0 43-0 | 42°9 42°9/ 42°8 42:8] 42-5 42-5] 42-0 42°0| 41:0 41:0] 42:0 42-0 | 42:0 42:0] 48-4 41:0] 
18 | 48°0 48-0 | 48-1 48:1] 49-0 49-0 | 49-0 49:0 | 49-0 49:0 | 49-1 49:1] 49-0 49:0] 49:2 49:2] 50:0 50:0 | 49-2 49:2] 49:8 49:8] 49°8 49°8]50°0 46:0} 
19 | 46°38 46°8| 46°6 46:6 | 46°5 46-5 | 46-1 46:1] 45:8 45:8 | 46:0 46:0| 46:0 46:0| 46:0 46:0 | 46:2 46:2 | 46:8 46°8| 47-0 47:0| 46:9 46-9 | 49:8 45:0 | 
20 | 46°2 46:2, 45°9 45:9] 46:0 46:0! 45:0 45:0 | 44:7 44:71 44:0 44:0 | 44:0 44-0] 44:0 44:0 | 43°3 43°3 | 48-0 43-0| 44-8 44:8) 46:2 46-2] 48-1 al 


21 | 440 44:0 | 44:0 44-0 | 43-3 43-3 | 42:1 42-1 | 43-0 43-0 | 43-0 43-0 | 44:3 44:3] 44:9 44-9] 45:8 45-8] 41-5 40-9 | 42:9 41:3] 44:3 40-8] 43-7 42 
22 | 47-4 47-4 / 46-0 46:0] 46-1 46°1 | 46°5 46°5 | 46-7 46-7 | 47:0 47-0} 48:0 47:8] 48-2 48-1 | 50-0 49°7 | 51-8 50°3| 58:0 51:3 | 52°8 51:3] 53:0 
23 | 49°0 49:0 | 47:9 47:9] 47-2 47:2] 46-0 46-0 | 44:0 44:0 | 42:0 89:°9| 47-0 39:4] 47:6 45:2| 48-4 48-4 | 48°3 48°3/ 48:1 48-1] 483 48:3] 49°5 
24 | 47-0 47:0| 465 46°5 | 46-2 46:2] 45-1 45-1 | 44-0 44-0] 44-0 44:0] 43-4 43-4 | 43-0 43-0/ 43:0 43-0] 42:5 42°5 | 43-0 43:0] 48-0 43-0] 47-0 
25 | 42-0 41°0 | 43°3 43:3) 44:0 44:0 | 44°9 44-9 | 45-1 45-1 | 45°5 45-5 | 46-0 46:0] 46:8 46:8 | 47-0 47:0 | 47-5 47-5| 48-5 48:5 | 48-0 48-0] 48:9 
26 | 40°8 40°8 | 40-5 40°5 | 40:0 40:0 | 40-0 40:0 | 40:5 40:5 | 40:0 40-0 | 40°8 40°8] 41:8 41:8 | 41:0 41-0 | 40°5 40-5} 41-0 41-0] 41-0 41-0] 41:8 
27 | 37:0 87-0 | 37-0 37:0| 36:0 36:0 | 36-0 36-0 | 37:0 37-0 | 37°5 37°5 | 88°5 38°5| 40:0 39:0] 41-9 40-9 | 44:0 41-9 | 48-2 42-0] 44-9 43-2] 46-5 
28 | 40°7 40°7 | 39:0 39:0] 39:0 39-0 | 39-0 39-0 | 39-0 39-0 | 39:0 39-0| 39°6 39-6 | 4C-0 40-0] 41-0 41-0] 42:0 42:0 | 42:2 42:2) 42:0 42-0] 42-9 
29 | 45°0 43:0 | 42°8 42-8] 42:3 42:3] 43-0 43-0) 43-0 43-0 | 43:0 43-0 | 43:0 43-0 | 43-0 43-0] 43:0 43-0 | 42:9 42:9] 43:0 48-0] 48-4 43-4] 45:0 
30 | 44°8 44°8 | 41-0 41:0] 39:0 89:0 | 37-9 37-9] 38:0 38-0] 39:0 39:0 | 89-0 39-0| 39:0 39-0 | 38-0 38:0 | 39°8 39°8| 41:0 41:0 | 41:9 41-9] 44:8 
31 | 39°0 38:0 | 40°5 39:0 | 38-2 36°5| 38-8 37-7/| 40:0 38°5| 40-0 38-0| 41°5 38-5 | 42:0 39-5 | 43:1 41:5 | 43-0 42:5 | 44:2 43-9] 44:0 44-0] 46-9 


Mean, 41°4 41:2) 41-1 40:9} 40-9 40°8| 40°6 40°5| 40-7 40°6| 40-8 40-5 | 41:2 40°8| 41°5 41:2] 41-9 41-7 | 42°38 41-9 | 42:8 42:5 | 43:5 42:9] 45:5 


— 
SCOOND OF WN 
co 
rae 
w 
— 
two 


13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 22 23 Midnight.] Mean, 


Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. 
41:0 40°9| 40-1 40:0 | 39:2 39-0 | 39-8 39-8) 39°8 39-8 | 39:0 39-0] 38°1 38-1 | 37°5 37°5|86'3 36°3| 86°6 36°6| 36°8 36:8 | 36:9 36:9] 37°5 37 
40°8 40°5 | 40:0 39°9 | 42:5 41-8 41-5 41-2] 41-0 40:8 | 41:3 41-2] 39-0 38-8 | 38:6 38:0] 88:2 38-2 | 38-0 38-0 | 37-4 37:0] 37°8 37:8] 38°6 38° 
41°5 40°8| 42-1 41:9] 41:0 40-9 | 38:8 38-8] 39-2 39:2] 38:0 38:0] 38:0 38:0| 38:5 38°5|37°6 87°6| 37:0 37:0| 36°8 36°8| 36-0 36:0] 37°8 
38°1 38°1 | 38-0 37-9 | 37:9 37-9 | 37:0 37-0 | 36-2 36-2| 36-0 36:0] 36-0 36-0| 36:4 36:4 | 37-3 37:3 | 38-0 38-0 | 39°5 39:5 | 40-1 40°11 36°8 
: *9 | 37°5 37:5 | 37:0 37:0 | 37:0 37:0] 36:8 36:8 | 37:1 37-1 ‘0 37:0 | 86:0 86:0 | 36:0 86:0 | 35°5 35°5 | 35°0 35:0 | 34°3 34°3] 38-1 
36°8 36°83 | 36-9 36:9] 36°8 36:8 | 36°8 36:8 | 36-2 36:2] 35:9 35:9 35°5 | 84°9 34:9 | 83°5 83°5 | 32:2 32°2| 31:9 31°9 | 82:0 32:01 34:8 
34°8 34°8 | 36:0 35°5 | 35-2 34:9 | 35°8 35-2) 35-8 35-2/ 36-0 35:2 35°9 | 34:0 33°9 | 33:9 33°8 | 33:4 33°3 33°3 331 | 331 32°8 | 33°2 
37°5 37°5 | 37-0 37:0| 39:0 39-0 | 40-0 40-0) 40-9 40-9 | 41:2 41-2 “ ; : ; 43:0 43:0 | 48:1 43-1] 387°8 
42°9 42°9 | 42°8 42°8 | 42-8 42-8 | 42:8 42°8| 42-5 42-5 | 42-2 42-2 5 42°6 | 42°7 42-7 | 42°7 42°7 | 42°8 49-8 42°7 42°7 | 42°5 42:5 | 43:2 

10 | 51:0 44:2) 51:7 44:0] 53-0 45:0] 54:0 44-5] 52-0 43:11] 51°6 42:9 40°8 | 49°8 39:9 | 49:0 42°7 | 48:0 43:3) 47:0 42°4| 46:1 42:1] 46-9 
11 | 47°8 46:0| 49-0 47:0| 50-5 47:2 50:8 47-5] 48-5 46-°2| 46-5 45-0 ‘9 44:8 | 45:0 44:0] 44°8 43°9 | 43-8 43:2] 44:9 43:0 | 43:0 43:0] 45-4 
12 | 44:0 44:0 | 42°8 42:8 | 42-8 42-8 | 43-0 43-0| 41-5 41°5| 41°8 41-8] 41-3 41-3| 42:2 41:8] 41:3 40-0| 40-1 38-0/ 41°0 38°8| 40-0 38:8] 42:3 
13 | 45°8 43:8 | 42°8 39:2] 45:0 44:1 | 46-0 44-0| 45-0 43-5 | 44-2 43-9] 43-2 41:1 | 42-2 41:0] 42-0 41-0] 41-1 41:0| 40°3 40-1] 39-9 39-9] 415 
14 | 47°8 47°83 | 48-0 48:0 | 48:0 48-0 | 47-2 47-2| 47-0 47:0| 46-0 46:0] 4671 46:1] 45:5 45°5| 45-0 45:0| 44-5 44-5 | 44:0 44:0| 43-0 43-0] 45-0 
15 | 47°9 45-0 | 48-2 45°8 | 48-2 45-2| 48-0 45°0| 47:8 45-0| 46-0 44-0 | 45:9 44-2] 44-2 43-2] 43-6 43-6 | 43°7 43-7 | 43-1 43-1 | 43-0 43-0] 43°7 
16 | 44°8 44°8 | 45-0 45°0/ 45-0 45-0/ 45-0 45-0] 45-0 45:6 | 44-9 44:9] 45-0 45:0/ 45°1 45:1 | 44:5 44°5 | 44-1 44-1 | 43-4 43-4] 43-2 43-2] 44°6 
V7 | 431 43-1 | 45-0 45-0 | 44-2 44:2] 44-8 44:8) 45-8 45°8| 46-2 46-2| 46-9 46-9| 47-2 47-2] 47:3 47°3| 47:4 47-4| 48-0 48-0 | 48-4 48-4] 445 
18 | 49°8 49°8 | 49-9 49-9 | 49-9 49°9| 49-1 49-1 | 48-0 48-0| 46-8 46°8| 46-0 46-0| 46-0 46-0] 46-1 46-1 | 46-2 46-2| 46-4 46-4 | 46:8 46-8] 48°3 
19 | 46°9 46°9 | 47-0 47:0 | 48-0 48-0) 49:8 49-8 | 49-0 49°0| 49°8 48-8] 48-0 46-9]47-0 45-0] 46-0 44:2| 45-0 44:0 | 46-0 46:0 | 46:8 46:8] 46-9 4 
20 lee 45°5 | 47-0 47°0| 45:0 45:0 | 46°8 46°38! 46-7 46:7 | 48-1 48-1! 46:9 46-9] 46:1 46:1) 45-9 45-9| 45-8 45:8! 45-0 45-0 | 44-6 44-6] 45-4 45 
21 | 420 40°0 | 42:0 37°1 | 42°5 37-0 | 46-1 44-9 | 43-1 40-9| 42-4 41°3| 39-3 38-7] 42-0 41°8 45°9 45°9/ 47-0 47-0| 47-0 47:0| 47:2 47-2] 43-7 ro 
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22 52°83 51°3 | 52°5 511] 518 50-8 | 51-7 50-2! 50-6 50-2| 50-6 50:4 | 50-0 50°0| 49°6 49-6 | 50:0 50:0 | 50:0 50:0 | 49-8 49°8 | 49-6 49-6] 49-7 
23 | 48-0 48°0 | 46-9 46:9 | 48-1 48-1 | 49-0 49-0 | 49-5 49-5 | 49-0 49-0| 489 48-9 | 48:8 48°8 | 48-9 48°9| 48-0 48-0| 47:9 47-9 | 47-8 47-8] 47-7 
24 | 44-0 44°0 | 44-5 44:5 | 44-0 44-0 | 42°5 42°5| 44-5 44-5] 46:3 46°3| 46-0 46-0] 45-2 45°2| 46°6 46°6 | 46°3 46°3| 44:2 44-2] 42-2 42-0] 44-5 4 
25 | 48:0 48:0 | 48-9 48-9 | 48-2 48°2| 48-0 48-0 | 48-0 48-0] 47:0 47-0] 45-5 45-5 | 44-0 44:0 | 43-4 43-4 | 42-0 42-0] 41°8 41°8| 41-5 41-5] 45°6 456 
26 )41°0 41-0 | 41-8 41°8| 41-5 41°5| 41:0 41:0] 41-0 41-0] 41:0 41:0] 40-9 40-9] 41-0 41-0] 40:0 40:0] 39-0 39:0| 37-8 37:8 | 87°5 37°54 405 405 
27 /45°5 44°5 | 46:0 44°8 | 46°5 45-9 | 45-2 44-0) 45-5 43-9] 45-2 43-8] 44-5 43-1] 43°7 42°9| 43-0 43-0 | 420 4201 40-5 40-5 | 40-0 40-0] 41°7 
28 | 42-0 42-0 / 41-0 41:0 | 40-2 40-2] 41-0 41-0 | 40:5 40°5| 41-0 41°0| 41-0 41-0 | 41-2 41°2| 41-5 41°5 | 42-0 420] 42°5 42:5 | 42-9 492-9] 40°8 
29 3°9 43-9) 44°5 44*5 | 44-8 44:8 | 45-0 45-0 | 45-0 45:0] 44-2 44-2 | 44-4 44-4| 42-9 42-9 | 43-9 43-9 | 43-0 43-0 | 42-9 42-9 | 42-4 49-4] 48-4 4 


4 
4 
30 42*1 42-1 | 41-1 41-1 | 42-0 42-0 | 42-0 42-0 | 42:0 42°0| 40:5 40:5 | 40-2 40-2| 39:9 39-9 | 39°5 39-5 | 39-0 39-0] 38-7 38:7 | 37-5 37:5 | 40-1 40'1) 
31 | 44°9 44°9/ 45-9 45°9| 45-5 45+5 | 46-5 46°5 | 46°1 46:1] 46°9 46-9] 43-9 43-9] 41°5 41°5| 41:0 41°0]41°5 41°5| 405 40:5 | 40°1 40:1] 42-4 41°7] 


MEAN.) 43°9 43:3 | 43-9 43-2) 44-1 43:3] 44-3 43-5 | 43-9 48-2/ 43°6 43-1 | 43-0 42°5| 426 42-0 42-5 42-1 | 42-1 41°8/ 41-9 41-6 | 41-6 41-4] 42-3 419] 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 
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TEMPERATURE. Dry AND Wert BuLss. JULY 1900. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 For Day. 
‘ Dry. Wet./Dry. Wet.)Dry. Wet.'Dry. Wet.|Dry. Wet.!Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.JMax. Min. 
| 1 |51°7 50°6 | 50°6 50-0 | 51°1 50:2] 51:0 50:2) 51:4 50°5| 52:4 51-1 | 53-4 51°6| 54:0 52:0] 55°5 52:9) 57-4 53:3) 57°3 53°2| 585 54:4] 60°5 50-4 
| 2 |52°0 51:0} 51°5 50°6 | 52:0 51:4) 51:5 50°8 | 52-9 52:0) 53:3 52°3/53°5 52°4| 54-0 53:0] 55°4 54:0] 568 54:2] 586 55:3} 60°8 56:4 164-0] 51:4 
8 [53:2] - ee 2] — |[53°2] -— |[52:9] - [52:3] - |(52°3) - |[52-4] - [63-1] - |[55-0][51 4 Or TYs2 a (58°9] - |[60°0][55-8]] 63-4 50-3 
| 4 | 49-4 47°5|50-°0 47°6 | 49°6 47-2] 49°1 47:0 | 48°9 46:0 | 50:2 46°5/ 52:0 47°3|53°3 48:4 | 54:5 49°3 0 50°0| 57:0 51:4] 57°6 52:7] 58-4 48:5 
5 |53°0 52°5| 53:9 53°4| 55:1 53:4/ 55:0 53:2| 55:5 52°6/ 54°8 53:0| 55°6 53:4) 57°5 54:5] 58-7 54:8 Bre 55:1 | 59°5 53°8| 59°2 53°41 63°3 51:5 
| 6 |50°9 49°0/ 53:0 48°38) 51:9 49:0 | 53:1 49°4/ 53:9 49:9] 53-6 50:0] 52:7 49:9 | 53:4 48:2) 53°6 48:3] 54:0 49°1| 54°5 50°0/ 56-0 50°37 58-9 49°6 
| 7 {48-1 44:0) 47-1 43°8 | 46:0 42°6 | 45°6 42:9] 48-8 45:0] 49°8 46:0] 51-6 47°3| 52°9 47°5| 53°5 48-0] 55:4 48-4] 57:0 49:0] 57-4 48-8] 62:1 45°6 
fe 8 | 520 48°6 | 49:0 46-0 | 47°3 45°6 | 46:2 44°5 | 46°6 45:1] 48°5 47:1] 50°8 48°5 | 53°3 50°2/ 53:9 50°4|53°5 51°6| 529 51°6| 53-1 52:1]756°6 46:0 
9 54:9 54:6) 55:2 55°0 | 55:4 55:1) 55-2 55:0! 56°2 55°5| 55°8 55-1] 56-2 55:6] 56-0 55:5 | 57°2 56:5) 57-4 56:4) 57°4 561] 56°7 55°5457°6 54:6 
10 | 549 54:1 | 55:4 54:4 | 55:0 54:1 | 55:3 54:1 | 55-7 54:3] 56:0 54:5] 56°0 54:7 | 58°6 56:5 | 59°3 56°6| 60°0 56:4 | 62°6 56°6 | 62°7 57:0]'72°0 54:6 
| Tl | 62-2 54°0| 64:0 55°5/| 61:1 55°5| 60:0 55:7 | 59-0 55°7| 59-0 56:1] 59°5 56°8| 59-5 57-0] 60°5 58°0| 59-2 56°9| 61:0 57-9] 61:5 581] 66:2 57-0 
| 12 | 56-4 55:0) 56-0 55:0 | 55:4 55:0 | 55:4 54:7 | 55°6 55:0] 56:0 55°3| 561 55°5 | 56-9 56:4] 57:2 56-4] 57-1 56:5) 57:5 56-7 | 58°5 57:0] 59-9 51-2 
ly WS | 49°6 48°81 50:2 49-4) 50°8 50-0) 51:0 50°4 | 52:9 52:1] 52°8 51-9] 53°6 52°7 | 55:0 53°6 | 56°6 54°5 | 57:0 54:7 | 58:1 56:0} 61-9 55:9] 66-4 49-0 
| 14 era 53°1 [95°8] 53°3 [56-0] 53:9 [55-9] 53°8 |[56-1] 54-6 [56-0] 54°7 [56:5] 55-7 |[56-7] 55:9 |[57-7] 56-6 oe 57°3 |[58°9] 57:9 feo 2] 60:0 }[65°1][53-9 
15 [57-7] 55-0 [57-1] 54-4 [55-0] 53-0 |[54-41[51-0] [53-5 [52-0] [54-5 [53-0]|[57-9].54-0] [57 -9][55-0][59°6] 55-8 [59-5] 56-2 |[59+7| 55-0 |[60-7] 56-0 68-1 ][51-9 
miG }57-4 - (574 - |565 - |571 - [569 - [575 - |584 - [592 - |61°5 - |61-4 - |64:2 - |63:3 - [67:5 565 
| 17 b68 -— |569 - |563 - |563 - |56°8 - |564 - |57:1 -— |584 - |589 - |58°8 - |59:0 - |582 — [60-0 55:6 
| ‘18 O89 — (57°77 - (583 - |589 - |595 - |595 - |58:0 -—- |585 - |592 - |586 - |[60°0] - |[61'5] -— 64:4 55:0 
megioo9 = 1567 - 156-7 - 1562 -—|565 - |566 —- |56:2 - |563 - |56-7 - |57:0 - [57-4 - 156-7 —- 1665 56:1 
Zopos — (55°38 - |563 - |56:0 - |566 - |569 - |58:7 - |592 - |59°3 - |61:2 - |62°8. - |629 - 70:8 55:3 
p2l |68°2 - |638°4 - |62'4 - |625 - |62:7 - |584 - |59°9 - |61:°2 - |624 - |62:9 - | 64:3 66°7 - [6771 55:3 
e2 - |560 = |55% - |54:7 - |55:4 - |560 - |57-4 - |582 - |60-4 - |61:7 - |63° - |64:0 - | 67-0 54:2 
' a — 58 — | 58:2 - | 57-2 -— 156-77 - |566 - [564 - |575 - | 584 - |580 - | 58-0 585 - |59°6 56°3 
: = |968 - |572 - |576 —- |57-4 —- |57:00 - |57:0 - |59'4 - |58°9 - |614 - |623 - |625 —- | 63:9 55-0 
2 = |5d — | 54°99 - | 54:6 - |54:6 —- | 54:9 — | 55:2 —- | 55:3 56:0 - |579 - |59:0 - |59'4 - 463-4 546 
2 = |563 —- |561 — |55°3 - |561 - | 57:2 - |566 - |585 -— |60°3 - |622 - |62:3 .- | 62:4 - [67:0 52:5 
Seol-2  — (50° = |49-5 = |/50:0 -- | 52:0 — |55:°0 = |564 = |581 -— |59%6 - |61°7 - | 63-7 — [65:2 49:5 
= |576 — |59°0 = |58'4 - |56:7 - |566 —- |59° - |59:°9 - 1580 - |57:2 - |57 - |56°9 - |60°4 56:0 
— |574 - |57:°0 - |56 - |563 - |560 - |580 - |585 - |584 - |594 - |596 - |59°5 —- [61:4 55:8 
— |965 —- |562 - |561 - 560 - |566 - 1568 - |572 - 1569 - |565 - |566 - |600 - 1645 546 
— |}499 - |485 - |48:2 - |465 - |47:0 - |52:0 - |544 - |565 - |583 - |579 - |57°7 —- [59:4 46:3 
= |55°0 - |547 - |544 - |546 - |548 - [553 - |568 - |57°77 - |584 - |593 - |60:0 - [68:6 52-7 

14 15 16 il7/ 18 19 20 21 22 23 Midnight.} Mean. 
Dry. Wet.'Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.!Dry. Wet.|Dry. Wet.!Dry. Wet. 
54°6 | 58°9 54°5 | 60°5 55°6 | 58°5 54:0] 57-0 53:1) 57:0 53°6| 55-7 53°4]53°5 52-2] 58:0 52-1 | 52°6 51-6 | 53-2 52:0] 52:9 51-7] 54°8 52-4 

564 | 61-2 55:4 |[62°6][56-0](64-0][56°6]|[62:2] - [62-2] - [58-2] - [55-2] - |[54-8)[52-8] [54-4].53-0] ee 2] - (53:7) - [565] - 

55°9 | 57°5 55:0 | 57:4 55:0 | 58°3 54:9] 56-0 53-5 | 55-4 53-1] 55-0 53:0] 53-4 51°5] 52-1 49-8 | 52:0 49°5/51-0 48-4/50°3 48-0]54-°8  - 
51°6 | 56:0 50°2| 54-9 49°9| 54-4 48-9] 51-4 48°3| 52:5 49-4] 50:9 49°5/51:0 49:6] 51-1 50:0| 51°38 50°3 | 52-4 51:5] 52°6 52:1152-6 49°3 
B°1 | 59°0 52°4| 59:0 52:7] 59-0 52:9 | 62°6 55:1] 63:0 55°7| 566 52°6) 54°8 51:5] 54-1 51:4 | 53-4 50-0] 51:9 49°6 | 53:8 48-9567 52-9 
52°0 | 58°0 51°6 | 58:0 51-3 | 57°11 50°9 | 58-6 51:7 |57°1 50-0} 57-6 50°5| 54:6 49-6 | 52-8 48°6| 51-0 47:9| 51-0 47-0] 49°6 46:4] 54:3 49-6 

50°0 | 59°0 49°6 | 61:0 51°5/ 61:0 51-6 | 61-7 51°6| 61:9 51°4| 57-7 49:9] 55-9 49:1] 54:9 49-0/ 54-3 49°3/ 54:0 49°1]52-4 48-4] 54-4 48-1 

52°9 | 54°8 52°8| 54:7 53:0] 53-4 52°5 | 53°6 53:0] 53-9 53:5] 54:0 53°61 54:8 54:1] 56-0 51:9] 56°6 55:0] 55°9 54°8| 55:0 54°69 52°7 51-1 
55°6 | 56°8 55°4|56°9 55°6| 56-4 55°6/ 55-5 55:0] 56:0 54:5] 551 54:6] 54:8 54:3] 55°1 54:5 | 55-0 54:6] 54-9 54:5] 54:7 54°3]55°9 55-2 
57°9 | 67:0 57°7 | 69:0 58°3| 70-4 59-1] 71-7 59:7 | 72-0 58°6| 71-6 59-2] 65:0 56:0] 63-2 54:6 | 61-9 54:3 | 59-3 53-1 | 58-1 52-4] 61-9 56-0 
57°8 | 63°4 58°3 | 65:0 59:4 | 64-7 59-0 | 62°3 56-7 | 60°5 56-6 | 60°4 56°71] 59:4 56°3| 59:2 55:9|58-4 55°1| 57-4 55:3] 57-0 55:0] 60-7 56:6 
57°1 | 59°3 56:0 | 58:3 55°8| 59-0 55:8] 59°7 56-4) 59°5 56-4] 58-7 56-0] 58:1 55:4] 55°6 53:5 | 53-5 51:6] 53-0 51:4] 51-2 50-0]56-°8 55-2 

8 57°2| 63-0 57°6 | 64:1 58:4/ 63-0 58-5 | 63°6 59°5 | 63-0 58-0] 61-9 57-4] 61-0 55°8 | 59-3 55-0 |[59-4] 54-6 |[58-6] 54:0 138-01 53°8]57°9 54:6 
lee 7] 617 |[64-7] 59°6 |[63-2] 60-4 |[61-7] 60-1 [59-6] 58°5 [59-7] 58-4 |[58-7] 57-5 |[58-1] 57-4 |[58-0)[57-3][58-3|[56-8][58-0][55-7 [58-0] 55°6 | 58-7 56-9 

60-5] 56-1 |[63-0} 56-9 [65-0] 58-6 |[67-4] 58-6 |[66-5] 58-3 |[63-4] 57-0 |[62°3] 55-7 |[61-3] 56-6 [59-2] 56-3 [58-6] - | 57-3 - [57-0 - J59°5 - 

63-4 = |}648 - |66:°0 - |66:0 - |63:°9 - |61-4 - |595 - |593 - |584 — |584 - |57°3 - [56:7 - [603 - 

amo — 080) — 583 = 157-7 — 157-5 —- | 581 — 158:0 — J57-7 — | 57-6 = | 57:9 = | 58:4 = F577 - 

— |[64°8] - [64-7] - |[64:6] - [62-0] - |[60°0] - |[(58°5] - |[57:7] - [56-9] - [57-0] - (57-0) - {[57-2) - [59-7 - 

eo Oo GON =) "68:55 — 65:0) — 65:7 — 603) = |58:5 — |o7l = 1556 = |bb = 1582 

See Ofc —mnGO;00 == 68's) — 670) — 67-4 = 65-0 651 -— |64:0 - |[63°0] - |63°3 - |61°9 - [619 - 

Seo eee O4:7 — 634 — 163-5 — 64:0) = 62:0) = 61-9 = |60°9 = |554 = 1560 — |553 — [elo = 

— |65:9 — |67:0 -— |655 - |65:0 - |633 - |68:1 — |626 - |610 - |605 - |603 - |595 - }|607 - 

eC Cm Oc ieee oie os) = ory — (582 = 1591 = 59:5 = | 58:5 = 157-6 = 1 58:3 = Pores = 

See Os Om mnGA e608 581 = 56-20 = 562 = 1 55:8 = 1558 = | 550 — | 55:8 = 55:3! — f/585  — 

SOL Ome O3;0l—(60°9) — 16270) = 61c7 = 61:0) = 600) = 1592 — 1582 — 157-7 — |byt = P58 = 

Seaepeme—mio2 one) 64°08 = 162°8 = 166 = | 65 = 1603 — |59°0i — | 567 —- | 550i — [52:5 — [59:3 — 

een OSs oaD 63°65) — | 64:9 = 1686 = 63:2 — 616 = |60:2 — |59% = | 587 = 158:5  — [58:5 — 

Boece Ses 56. — 565 '— | 575) = 15799 = 157-99 = 57:9 = 1584 -— 1579 = | b7:9 — [57-9 — 

pO Ome oo ee 58:80 — 57-91 = 1580) = 158i = 15773 = (57:0 — | 56 = 1571 = | 57 — [581 — 

SeoccCme— eae 8 61-6 = -626 = 161-0 = 59:5 — 158: = |56°0 -— 564 — | 55:2 — 7552 — fib7-9 = 

Sole ons 576 — 59 = 1576 = 570 — 155° — 55 — | 550 = 554 — 1555 — 64:5 = 

Mean.) 60:7 - | 61:0 615 612 - |60° - |60°3 - |593 - |581 - |573 - | 566 561 Oe = Ni — 
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FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 213 
TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. AUGUST 1900. 
; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 For Day. 
; aioe es eee egestas a a as [aaa | 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.JMax. Min. 
Meerep a — (550 - |547 - |54:2 - [543 - [543 - [566 - |57°6 - [597 - [59:7 - [57-4 - | 504 - | 61-1 54-2 
Webs — [555 - (554 -'|55:0 - |5h2 - [550 - [565 - [566 - [57:0 - 1573 - [587 - |59°6 - | 63:3 54-4 
ee S41 — [585° -/ 530 - [582 - |529 - |b48 - |543 - [571 - [57-5 - |57-9 - | 60:0 - [60-2 48-4 
Pease — | 48:1 - [491 - | 49 - |49:7 - |49°3 - |52:0 - [541 - [552 - [55-4 - [57:3 - [57-9 - | 62:5 47-7 
menaog — (481 - (492 - | 48:3 - 1490 - |482 - |51:2 - |530 - (55:4 - [575 - [57-6 - |59°0 - | 62°8 48-0 
ne — 1546 - [547 - [54:0 - [540 - [547 - 1569 - [581 - [585 - |59%5 - |59°0 - |60°7 - | 62-4 53-7 
M \541 - (535 - (53-4 - [530 - |524 - [521 - |521 - [52:5 - [53:5 - |53-7 - |541 - [545 - [580 51-1 
y509 - (504 - |506 - |503 - |500 - |499 - |52:0 - |53-4 - |563 - |57:0 - |580 - [57:9 - [64:1 47:3 
WO 455 - |460 - |463 - (443 - |45:0 - [45:0 - |48:3 - |526 - |561 - {589 - |588 - |59°5 - | 60-7 435 
eto }493 - (495 - [48:9 - |482 - |476 - |48:0 - |49°5 - [513 - [55:3 - [57-1 - |59-4 - |60:2 - | 65-0 475 
Me j528 - |512 - |49-7 - |505 - [529 - 1539 - |549 - |55:2 - |55:7 - [558 - [561 - |57°5 - [58:0 495 
B78 - |582 - ,582 - |59:0 - |604 - |606 - |60:3 - |61:0 - |611 - |60°0 - |60:8 - |63-4 - | 66-4 56-7 
B70 - |562 - |556 - |560 - [56-2 - |555 - [553 - [560 - |565 - [573 - [57-4 - [57-1 - [64-6 55:3 
Smee \ore - |575 - [573 - |571 - |566 = | 59-4 - |59-4 - |60:3 - [621 - [63:3 - |65°0 - | 71:2 54-4 
B40 - |53°9 - |530 - |516 - |506 - |509 - |53:2 - |55°6 - |59:9 - |61:1 - |66-4 - |670 - ]75°0 49°5 
O20 - |617 - |e1r9 - |622 - |60-4 - |603 - |612 - | 619 63:8 - |640 - | 67-0 68-9 63:8] 69:9 57-5 
§8°0 57:1 | 58-0 57-2| 58-1 57-1| 59-0 57°6 | 58-2 57-0| 57-0 561| 58-0 56-6|57-6 56-0| 57-7 566 | 573 56-3| 58-9 58-2) 59-5 58-2) 60°8 562 
563 542/561 54:0] 54-9 52:2| 53-1 504/520 49-2! 51-5 49°3/ 54:3 51-0| 55-1 51°6| 58-3 537 | 58-3 53-0 | 61-3 [55°3]] 61-5 [56-0]] 67-7 51-2 
B52 63°2|55°1 52°4| 54-3 52-2 54-2 52°21 54-0 52°0| 55:1 53:1] 55°6 53°6| 57:4 54:3 | 60-0 55°1| 61-0 55:7 | 62-1 56-0 | 61-2 53-6] 62-1 52:9 
53-2 51:3] 63-1 51°0| 53-2 50-9 | 52-1 50-3} 51-9 50°0| 52°0 50:1] 52-7 50:6] 54:0 51:2| 55-7 52°9/ 57-9 54:0] 58-2 54-1] 58-1 54:3] 59-6 513 
54-2 53°0| 54-1 53-0 | 54:0 52-7 | 54-0 52-4] 54:0 52°3/ 53-7 52-4| 54-0 52:5 | 54-9 53-2] 55-4 53°6| 56-6 54:1] 58-0 55°3/57°8 55°1461-1 53:5 
546 52°3| 55-0 52°8| 54-1 52°4| 53-7 52°6| 54:0 52:2 | 54-4 52-4| 54-0 52°3| 55:0 52°4| 54-6 52°7|53°5 52-7 | 54-0 52°8| 54-6 53:0] 55-9 52-2 
551 53°2| 54:1 53-2] 54-0 53-0 | 63-9 52-2] 53-1 52:0 | 53:4 52°3| 55-0 53°5|56°8 55°0| 59-5 56°7| 58-0 55°5| 55-0 53°9| 54:0 52:3] 59-9 51-5 
52°2 51°1| 51:3 50-4 | 50-4 49-6 | 49-9 48-9] 50-0 49-0| 50-0 48-9) 51-5 50-0] 54:0 51°6| 57-3 54-0] 60:0 56-2| 61:3 56-2| 62°8 57:1] 66-2 49-9 
63°7 51:8 | 54-0 51°8| 53-0 50:9 | 52-0 49°5 | 52-9 50-9 | 52-1 50-3) 53-4 50-7 | 53-4 51-1] 55-0 51:0] 55°3 51-2] 56-2 51°8| 55-7 51-0] 597 45:1 
45-5 42°7 | 44-6 42-1] 44:3 41-7 | 44-2 42-0] 44-9 42-2] 45:8 43°5| 47-6 45-1] 51-0 47°0| 51-8 46:2] 53-8 46-9] 55-2 48-4 | 56-4 49:3] 60-0 43-9 
47-4 44°4| 46-9 44:3] 47-2 44-2 | 46-2 43-8] 46-3 43-9| 45-7 43°3| 46-4 43-3 | 48-1 45:2] 51-0 46-9 | 52°5 47°5| 55-4 48:3 | 56-7 49-5] 62°38 45°6 
0°3 47°5| 49-9 47°4| 47-8 46:0 46-0 44:4 | 46-4 44°7| 46-3 44-7|47°5 45°4| 49-8 47°6| 53-2 49-2] 54:0 49-3| 56-0 51-1 | 56-4 51:2]61-7 45°6 
522 50°7 | 51:9 50-3] 51-7 50-1) 51-5 50-0] 51-1 50:0| 51:3 50°1| 517 50-4| 52-9 51:1 | 55-0 52:2/55°3 52°6| 57-3 52-7 | 588 51:5] 62°38 48-0 
46°3 44°9| 46°6 45-0| 45:8 44:4 45-2 44-1| 44-8 43-7 | 46-0 44:4| 47-5 46-2 | 49-3 47-0| 51:3 48-7 | 54*9 50-8 | 58-2 52°8|59°5 54:2]65°8 44:7 
58-4 55°9| 58:3 56°6| 58-9 57°4| 57-8 57°3|57°9 57-6 | 58-5 58:1 | 58-9 58-4 | 59-1 58-7 | 59-5 59°1|59°8 59-4] 59-6 59-1|59°5 59-0] 601 55-4 
bes -— |580 - [524 - [523 ~ |522 - |52:3 - |586 - 1549 - [56-7 - |57°5 - [586 - [59-4 - [62:9 505 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Midnight. Mean. 
DS WDry. wet.|Dry. wet.|Dry. Wet.{Dry. Wet.|Dry. Wet.[Dry. Wet.|Dry. Wet.Dry. Wet.|Dry. Wet.|[Dry. Wet.{Dry. Wet.|Dry. Wet.[Dry. Wet. 
Meer - (596 - |600 - [595 - [585 - 581 - [570 - |569 - |55-4 - [548 - [55:0 - | 550 - 7569 - 
eae) — (620 — [595 — | 61-0 - |60:0 - |585 - |576 - |570 - [56:6 - |564 - |55°3 - [577 - 
eo (56 = 1567 — | 57-4 - 1545 -— | 550 — | 54-0 - [525 — [51-9 - | 49:7 - [484 - [548 - 
Beare = |Gl:0 — |60:8 -+/59-7 = |59-6 — |584 —- 1572 - |543 - [542 - [581 - [526 - 7549 - 
mae — 160-6 — (598 - | 600 - |589 -— |584 - |571 - |566 - [556 - |554 - [551 - J551 - 
Bpmas — |68 — (584 - |584 - |576 = |575 = |566 - |56-4 = |551 - [545 - [543 - [570 - 
Sepgome = 576. — 575 — |566.— |be4 = [555 - (540 - | 585 - [52:7 - [51-4 - | 515 - pb4l - 
Meera = 1633 — (618 -— |622 — |6s3 — |623 - |565 - |525 - 1520 - 499 - |47-4 - [553 - 
meena = (504 °= 1599 — | 595 - 1588 - [575 - |5e5 - |55:0 - [520 - |510 - [494 - |536 - 
meee — 6351 = 1680 — |62:2 - 1633 — |61:3 - [595 - |54:7 - [532 - [549 - [588 - [558 - 
S [565 - |564 - |560 - |552 - [562 - |556 - [542 - [54:9 - [551 - [557 - |56-7 - [548 - 
peers = 616 — |Gb-4 - 621 - |61'8 = |6l-7 -— [591 - {580 - [58:0 - [57-1 - [57:0 - [603 - 
Berg — |623 — |624 - |62:0 — |62:5 = |61:4 - |59°5 - [588 - [576 - [583 - |57°5 - p58s - 
pelegO) = 693 - |702 — |70°9 - |69:9 - |666 - |62:9 - |61:5 - |583 - |560 - |54-4 - J620 - 
eee 726 = | 785 | 17386 = | 73:1 = |701 - |673 = |673 - |640 - [66 - |57°6 - [625 - 
68°6 63°5| 66-7 62-0| 65-9 61-7 | 64-4 61:3 | 65-1 61:3 | 64-5 61:0] 64-1 60-9 | 63-2 60:3] 61-7 59-5 | 60-7 59-0 | 60-0 58-1] 58°6 57-6} 63:3 
60°4 58-0 | 60-2 58-0 | 60-0 58:2] 59-1 58-0| 58-7 57-6] 58-4 57-4] 58:3 57-2] 57-9 57°0| 57-3 56°6 | 57:4 56-7 | 57-4 56-2| 562 54-2] 58:3 57-0 
62°3 [56-4]| 64-5 [56-9]| 66-0 57-0 | 66-2 57-9| 67-4 57-9] 64-1 563] 61-2 54:4| 58-1 54:0 | 57-0 53-2] 56-4 53-0) 56:4 538-0] 56-1 53:1) 58-7 53:9 
59-9 54-0 | 60-1 53-2| 59-1 53°8| 58-3 53°6| 56-0 53°6| 54-6 52°9]54:3 53-2| 53-9 52°6/ 53-4 52°0| 53-2 51-7 | 53-1 51-7) 53-1 51-4) 56-4 53-2 
55°2| 59-1 54-4| 59-1 54°5| 59-1 55-2] 59-1 55:0| 58-4 55:0|57°3 55-°0/ 66:5 54°2| 55:5 58:4] 55°1 53:2] 54°6 53-1] 543 5301558 53:0 
56°1 | 58:3 55-9| 59-4 56-3 | 60-2 56-6 | 60°8 57:2| 60-0 56-4] 58°0 55-4] 56-2 54-0 | 55:3 53-1] 55:1 52-9 | 55-0 52°3 | 55-2 52:3) 56-4 541 
53°6 | 54-6 52-9 |53-6 52-0 | 53-2 51°7| 53-0 51-0 | 52-3 50°6|52°6 51-1] 52-4 51-1 | 52-4 51-1| 53-4 52°0| 54:5 52-0 | 54-4 52°97 53-9 52-2 
52*7 | 55:2 53°6 | 58-5 55°3| 58-2 53-9] 58-4 54°8| 57-2 55°3| 54-9 53-2| 54-3 53-0| 54°5 531] 538-1 51°9| 52-1 51-0] 51°5 50-4) 55:2 53-4 
57-6 | 65:4 58-4 | 65-0 58-2 | 63-2 58-0 | 63:0 57:9| 60:5 57°0| 59-0 56:0] 57:3 55°0| 55:7 53°8| 55-2 53:2 | 54-6 52:7 | 54:0 51-8) 57-0 53-9 
513 |57°3 50-1 |57-5 50°6| 56°6 49°5| 56-4 49-4 | 55-3 48°3| 52-2 46-7] 50:3 45°9| 47-4 44:3] 465 43°6 | 46-0 43-4 | 45-1 42°6] 53-1 49:1 
50-7 | 58-8 51-4 | 60-0 51-7 | 59-3 51-3 | 58-6 51-4 | 56-7 50°5| 53-5 48-3] 50-7. 46-5 | 49-2 45°3 | 48-7 44-9 | 47°3 44°6 | 47°2 44-5] 51-4 46°6 
51°3 | 59°8 52:3 | 61-7 527 | 628 53-9| 60-4 52°9| 57-7 51°8| 55-6 50-4| 52-9 49-1] 52-8 49-1] 51-1 48-0) 50-7 47-4 | 50°6 47:5] 527 48-0 
BIS |57°5 52-2|61-3 52-7 | 60:3 54-2] 61-7 54-0| 60-5 53°9|55°8 51-8| 54:2 51°0| 52-7 50-0 | 53-2 50°3 | 53:2 50°3 | 52°8 50°83] 53'S -49°6 
53°0 | 58-7 52-2 | 60-9 53-4 | 61:2 53-0 | 60-7 43:3 | 60°8 53°6|55°6 50-7 | 52-4 48-4 50°5 46-8 | 49-6 46-4 | 48-9 46:9 | 48°2 46-9] 54-5 50-7 
55°3 | 62°8 56°1| 64-7 57-0 | 65-1 57-4| 62-6 56-7| 61-0 55°8| 60-6 55-0 | 60-1 55:2 | 59-3 55-5 | 600 55°3 | 59°8 55°6 | 57°6 55:6] 55-4 515 
| 56°6 | 57:2 56-0 | 59-7 58-0 | 58-4 57-6 | 58-1 57:7 | 58:3 57°4|57°3 57-0| 57-0 566 | 56°6 56-2 | 56:3 56-1] 56-2 56°0| 55°7 55-4) 58-1 56-4 
| 
eam] 600 - |60-4 - 612 - |61-0 - |606 - |59°8 - |583 - [567 - |55°5 - [547 - [542 - [5384 - [563 - 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBs. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.!Dry. Wet.|Dry. Wet.'Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. 
1 | 41:7 41°7 | 41°6 41°6| 40-0 40°0| 40°1 40°1 | 38°6 38°6 | 38:9 38:9] 38:0 38:0} 38°9 38-9 
2 | 82:9 32:9) 32-8 32°8| 32:5 32:5 | 32:0 32:0) 31-4 31°4/ 31°5 31°6| 31°7 31:8) 31:9 319 
8 | 37-7 28°1| 36°5 28-2 | 38:1 28°3 | 39-2 28°5 | 38°9 28:3] 38°6 28:3] 38-7 28:1] 39:0 28:0 
4 | 87:1 37°1|387°5 37°5| 37° 37°5 | 87°7 37-7 | 87°6 37°6 | 37:9 37:9 | 88°0 38:0] 38:4 38-4 
5 | 37°3 37:3 | 387°0 37-0 | 37°3 37°3| 38:0 38:0 | 38:0 38:0} 38:2 38:2] 38:4 38:4] 38:0 38-0 
6 | 42:°9 42:9] 42-9 42°9| 42:7 42-7 | 42°7 42°7 | 42°7 42-7) 41°8 41:8 | 42°3 42:3] 41°8 41:8 
7 | 86:4 36°4| 387-1 37:1] 37:9 37:9 | 87°8 37°8 | 37°8 37°8 | 38:4 38:4] 38:4 38:4] 39:0 39-0 
8 | 88-9 38:9] 38-0 38:0} 38:0 38:1 | 387°9 37:9 | 37°5 37:5 | 37:7 37:7 | 38:0 38:0 | 38°4 38:4 
9 |87°5 37°5 | 86°2 36:2|] 361 36:1 | 85°8 35°8| 36:0 36:0) 35:8 35°8| 36:0 36:0 | 35°8 35°8 
10 | 388°6 38°6 | 39:0 39°0 | 40°2 40:2 | 40°8 40°8| 40:3 40°3| 38:0 38:1] 35°9 85:9 | 85-7 35-7 
11 | 87:1 87:1] 87:2 37:2 | 386°7 36°7 | 36:1 36:1 | 37°5 35°7 | 37°3 31:7 | 41:0 30°7 | 41°9 32:3 
12 | 48:4 37°7| 49°5 37:9 | 49:4 38°7 | 48°7 41°8 | 50:1 41:2 | 50:0 42°6| 5071 42:9] 51°8 43:9 
13 | 51°7 44:0 | 52°3 45:0 | 53:3 45:9 | 54:0 46°6 | 54°4 46:5 | 53-2 46°2| 52°6 45:5) 52:9 45:7 
14 | 48°6 37-0/47°8 36:9) 48-1 36:9 | 49°3 37:2 | 47°6 36°4| 48-0 36-7 | 48°3 38:1] 50:8 391 
15 | 49°9 40°7 | 49°7 40°8| 49:3 40:0 | 49:0 39°7 | 51°7 37:1] 52:7 38:1] 53:9 39-3] 54:0 40:2 
16 | 48:0 44:0 | 48°3 44:1] 48-2 44:0 | 47:0 43°6 | 46°2 48°8| 44:7 43:1] 45°3 45°83 | 45°5 45:5 
17 | 46°5 44:8 | 45:9 44:4) 46°8 45°1 | 46°8 45:2 | 46°0 45°6| 46°7 45:0] 45:0 45:0] 46°8 45:8 
18 | 45:3 45°3 | 45°3 45°38] 45-7 45°7 | 45:2 45:2) 45-0 45:0] 44:3 44:3] 44:0 44:0] 41:2 41:2 
19 | 84:7 34:7 | 84:7 34:7 | 84:7 84:7 | 34:7 34:7 | 84°8 34:8) 34:1 34:1 | 34:1 34-1] 35:0 35:0 
20 | 85°3 35°3 | 35°7 35°7 | 85°7 35:7 | 385°6 35°6 | 36°1 36:1 | 37:0 37:0] 38:0 37:8] 39:9 39°9 
21 | 33:3 33°3| 33°0 33:0 | 32:4 32°4/ 33°8 33°8 | 33°3 33°3 | 83°2 33:2 | 32°8 32-8} 33:0 33:0 
22 |41°6 41°6| 41°3 41°3| 37:2 37:2 | 36°2 36:2 | 34°7 34:7 | 34°6 34°6 | 33:2 33-2] 34:1 34:1 
23 | 34:3 84:3 | 34:9 34:9] 34°8 84°8| 85:1 35:1 | 84:9 34°9 | 34°7 34:7 | 84°1 34:1] 83:1 33-71 
24 45:5 45°5| 45:7 45°7 | 48°7 43:7 | 39°3 39°3 | 36°8 36°8| 37:0 37-0 | 86°8 36:8 | 33-2 33:2 
25 30°0 30:0) 80°1 30:1 | 29:2 29:2 | 29:8 29°8 | 29:5 29°5 | 29:9 29:9} 29°5 29-5 | 30:0 30:0 
26 | 27:9 27:9) 25-4 25-4] 25:0 25:0 | 25:0 25:0} 25:0 25:0 | 24:8 24:8) 25:0 25:0 | 25:5 25:2 
27 | 36°8 36°8| 36:0 36:0} 36°0 86:0 | 35°5 35:5 | 385°8 385°8 | 34°8 34°8 | 35-5 35:5 | 86°2 36:2 
28 | 33:4 33°4 | 33:0 33°0 | 32°8 32°8 | 82:1 32:1 | 32:0 32:0, 32:4 32:4] 32:2 32-2, 32:0 32:0 
29 | 35°8 35°8 | 34°8 34:8 | 35:0 35:0 | 36:4 36:4 | 36:9 36:9 | 37:7 37-7 | 37:9 37:9 | 87°9 37°9 
30 | 42-4 42-4 | 41:2 41:2] 40°1 40-1 | 38:0 38-0} 35°8 35°8 | 33°6 33:6 | 32°0 32:0 | 31:5 31°5 
MEAN, 89°6 37°8 | 39°3 37°6 | 89°8 37°83 | 39°0 37°3 | 38°8 36°8 | 38°6 36°6 | 38°6 36°6 | 38:8 36:7 

13 14 15 16 7 18 19 20 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 39-4 39-4 | 38-0 38:0 | 38:7 38°7 | 37:0 37:0] 36°5 36:5 | 36:2 36°2| 36°8 36°8| 36:9 36:9 
2 | 33:7 33°3 | 34°7 34°5 | 35-2 34°8 | 361 35:2 | 35:9 35°2| 35:2 34:3 | 34:2 32°8 | 35°7 31°3 
3 | 34:2 34:1 | 34:0 34:0 | 34:2 34:2 | 34°3 34:3 | 34:1 34°1 | 34°38 34:3 | 35:0 35:0] 35:7 35°7 
4 | 40:0 40°0| 40°0 40:0 | 89:2 39:2] 39°4 39°4| 38°8 38°8| 87°5 87°5 | 37:1 37:1 | 38771 37°1 
5 | 41-1 41-1 | 42°1 42+1 | 48-7 43°7 | 44:0 44-0 | 43°7 43-7 | 48-2 43-2 43°2 43:2) 43-7 43:7 
6 | 39:0 39:0 | 38:9 38:9] 38:0 38:0 | 38°8 38°8| 38:7 38°7 | 38-1 38-1 | 37-4 37:4 | 37:2 37-2 
7 |4071 401 | 40-1 40:1 | 40°3 40°3 | 41°2 41:2] 40-5 40:5 | 40-1 40-1 | 40:0 40-0] 40°0 40:0 
8 | 41° 41°5 | 42-2 42:2] 41°8 41°8| 41°7 41:7] 41:0 41:0| 41:0 41:0 | 41:0 41:0] 41:0 41:0 
9 | 38:3 38°3 | 87°7 37°7 | 88:0 38:0 | 37°5 37°5| 38:0 38:0 | 38°3 38°83 | 37:8 37°8 | 36:2 36:2 
10 | 37°8 37°8| 37°8 37:8} 38°0 88:0 | 37:1 37:1] 387°9 37°9| 38:0 38-0 | 38°6 38°6 | 38:2 38:2 
11 | 45°3 38-2| 42°0 411] 41:0 40°3 | 40°5 40:3 | 41:2 38-9 | 38-4 38-4 | 42°1 37-8] 47°8 36:9 
12 | 55:2 46°3 | 56:4 46°6 | 55°9 45°8 | 55:3 45:7 | 53:3 45:2 | 51°7 43°3 | 50°8 42°9|50°8 42°7 
13 | 59:4 42°8 | 58°3 42:2) 58:3 41°4| 58:1 41:2] 57-1 40°8| 55:0 39°5 | 52°3 39:7] 51:3 39:0 
14 |57°8 44:7 | 57:7 45:3) 57:9 45°7| 579 47:1) 55-9 46°7 | 54-2 46:9 | 53:1, 44:9 | 52:2 44:4 
15 | 591 46°9| 57:9 47°8| 57°9 50°3| 57:1 49°2| 55°38 47:8) 54-0 46°7 | 52°2 47:0| 50°8 47-0 
16 | 52:1 48:0) 50:0 46°9| 51°3 47°7| 50:0 47:0] 48°8 47:0] 46:0 45°8 | 46°0 45°5| 46°7 45:3 
17 | 51°2 50°0 | 52:2 50:0 | 500 49:0 | 49:5 48°8 | 49-1 48:0} 47°8 46°2 | 46:0 46-0] 45:0 45:0 
18 | 38°5 38°5 | 37:8 37°8| 37'8 37°8 | 37°8 37°8| 36°38 36°8| 36:1 36:1 | 35:8 35°8 | 35:2 35:2 
19 | 37°8 37°8| 87°8 37°8 | 37:0 37:0 | 87°1 37:1 | 37:8 37°8 | 37:0 37-0 | 37:0 37:0 | 85:2 35:2 
20 |45°1 45:1) 45°1 45°1| 45°6 45°6 | 46°0 46:0 | 43°3 43-3 | 41°8 41°8 | 39°8 39°8| 39°6 39:6 
21 135°5 35°5 | 35°2 35°2 | 36:4 36°4 | 36:0 36:0 | 37:2 37°2| 37:8 37°8 | 38°5 38°5 | 39°4 39-4 
22 | 35'1 35°1 | 35°8 35°8 | 34:4 34-4 | 34:1 34:1 | 34°8 34°8| 34:0 34:0 | 34°8 34°8 | 35°6 35°6 
23 | 88°4 38°4| 40°8 40°8| 42:5 425 | 39:0 39:0 | 40°8 40°8| 46:1 46:1 | 45:8 45:8 | 47-0 47:0 
24 | 32:0 32°0 | 32:4 32-4 | 30°3 30°23 | 30-7 30°7 | 31:1 31:1 | 80:5 30°5| 31:0 31:0] 30:7 307 
25 | 29°0 29:0 | 29°5 29°5 | 29°1 29-1 | 30°1 30°1 | 32:0 42:0 | 32-0 32:0 | 29:8 29°8 | 29:0 29-0 
26 | 27:0 27:0} 27:0 27-0 | 27:8 27°8| 29°9 29-9 | 31:3 31°3 | 31°8 31°8 | 32:2 32:2 | 33:0 33°0 
27 | 36°0 36°0 | 36°5 36°5 | 36°8 36°8| 36°7 36°7| 37:0 37:0] 35°5 35°5 | 36:0 36:0 | 36:1 36:1 
28 | 35°0 35°0 | 35:2 35°2| 35°1 35:1] 35°1 35:1] 35:0 35°0| 85:0 35:0 | 35°38 35:3 | 36:0 36:0 
29 | 39°3 39°3 | 40°0 40°0 | 89°5 89°5| 39°5 39°5| 40° 40°5| 41°] 41:1 | 41°7 41°7 | 41:7 41°7 
30 | 32°0 32°0| 314 31°4| 32°0 32-0} 31:4 31:4 | 31°4 31:4] 31°6 31°6 | 80:0 30°0| 30-0 30:0 
MEAN.| 40°9 38°7 | 40°8 39-0 | 40°8 38-7 | 40°6 39-0 | 40:5 38-9] 40:0 38°6 | 39°7 38-4 | 39°8 38:2 
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382 
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51°8 
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49-6 
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44-1 
356 
348 
378 
40-0 
35°6 
47-2 
30°6 
28:2 
39:1 
36°1 
37°0 
42:0 
30°0 


39°9 
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29'8 
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369 
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55°2 
48-1 
392 
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51-2 
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43°9 
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52°6 
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56°6 
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43-0 
45°6 
48°7 
49°3 
50°6 
61:6 
50°3 
52:5 
49-0 
55°0 
53°3 
57:0 
46:0 
43°4 
515 
476 
50°9 
55:0 


51:3 


54:0 


58:3 
57°8 


56-3 [51:1] 


58-0 
56-2 
61-0 
54:3 
58:3 
58-2 
58:1 
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61:7 
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64:3 
64-0 
59-4 
66-0 
58-0 
56:9 
57-0 
53-0 
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53°8 
46-0 
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54:5 


55:0 
51°6 


57:1 
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51:0 47:9 | 51°5 


7 | 39:0 38°0 | 38-0 


53°0 51:2 | 52:2 
53°5 51:7 | 54:0 
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51°2 | 52:7 
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51°6 | 54°6 
41:1 | 42-0 
43°6 | 43-9 
46°7 } 47-1 
49-0 | 52:1 
48°9 | 48-2 
57:0 | 60-1 
48°6 | 50°6 
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48°3 46:0 | 50:0 
50°3 | 52°8 
50:0 | 53-2 
55°0 | 54:4 
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57°4 53°8 | 56°7 
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61:0 54:0 | 58:3 
54°7 53:9 | 55:9 
58°4 55°6 | 58-2 
58°4 53°5 | 58°3 
60°2 54:6 | 59-1 


54°5 | 62°3 55°0 | 61°6 
59°7 | 61°3 56:0 | 61:0 
56°4 | 64°2 58:0 | 65°6 
57°6 | 66°4 58:9  66°3 
58°9| 65:2 60°0 64:7 
56°3 | 60:0 57:0 | 62°0 
61-0 | 68:2 61°3 | 65:3 
54:0 | 57:2 53-2 | 56-4 


51-4 
56°7 
49:9 
51:1 


46°6 
44°6 
43°3 
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47°6 
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59°9 ee 60°0 | 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 
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49°9 
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50°9 
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48°3 
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Wet.|Dry. 
55°3 61:4] 54°6 51:1 
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53°0 
56°6 
53°1 
54:6 
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53°6 
54-1 
54:0 
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59-2 
59°0 
57°7 
58°7 
51°8 
52:0 
565 
51:0 
50:2 
55:5 
47:0 
470 
45-4 
54°1 
49°7 
53°9 
47:0 


53°2 


55°0 
57°7 
55°3 
55°7 
56°6 
57°0 
577 
58°7 
58°4 
62:2 
63°2 
61°1 
59°6 
61°1 
54°8 
54:7 
57°3 
52°9 
54°4 
566 
49:0 
49°] 
51°5 
53°0 
50°1 
57:2 
48°5 


55°9 


52-2 
56°3 
52:3 
54-1 
547 
54-0 
52°9 
52°6 
53'1 
56°5 
57°3 
57°38 
56°3 
57°6 
50°7 
51-0 
54° 
51:6 
48°6 
56-4 
45°5 
46°6 
47° 
51:3 
49°8 
54°6 
45-2 


§2°5 


55:0 
57°4 
54°7 
54:2 
5671 
55°9 
571 
570 
56°0 
57:2 
59:2 
59°6 
58°7 
60'1 
52:1 
53°5 
55°0 
53°0 
538 
57°71 
48°8 
49°8 
50°5 
51°0 
50°0 
57:0 
48:0 


54°6 
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52°2 
53-2 
§4°7 
52°2 
52°9 
52:1 
52°3 
53°3 
55:1 
56°3 
55'9 
56°5 
48°7 
50°7 
52:1 
51:9 
50°7 
56:9 
45°6 
44-6 
48-0 
50-0 


49°5 
54:9 
44°2 


51°8 


64:1 
57:2 
54-1 
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216 _ BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. OCTOBER 1900. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ra 12 | For Day. | 


Dry. Wet.!Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. 
29°3 29'3 | 30°0 30:0 | 29°8 29-8 | 30:4 30:4 | 30:4 30-4 | 30°3 30-3 | 30°0 30°0| 30:0 30°0| 305 30°5 | 31-2 31:2] 31-5 31:5 | 81°8 31:8 
29°2 29°2 | 29°5 29°5 | 29°5 29:5 | 29°3 29°3 | 80:2 30°2 | 29:5 29°5 | 29°9 29:9 | 30:0 30:0 | 30:2 30:2} 30°8 30°8/ 31:0 31:°0| 31°5 315 
26°0 26:0 | 26-0 26:0 | 26:0 26:0] 25°5 25:5 | 25:5 25°5 | 25°5 25°5 | 26-0 26°0| 27:0 27-0 | 26-0 26:0 | 28:0 28-0 | 28:9 28-9] 30-0 30:0 
26°1 26:1 | 25°6 25°6 | 25-9 25°9| 25-6 25°6 | 25°9 25:9 | 26:1 26:1 | 25°3 25°3 | 26:0 26:0 | 25°1 25:1) 27:0 27:0 | 28:0 28:0 | 29:2 29-2 
32°0 32:0 | 33°5 33°5 | 33:0 33:0 | 33:0 33-0 | 32°0 32:0 32:2 32°2| 31°8 31°8| 31:0 31:0) 31:0 31:0 | 30°2 30:2] 315 31°5| 31-9 31°9 
28°5 28°5 | 28°0 28:0 | 28:5 28:5 | 28°8 28°8| 290. 29:0 | 29:5 29°5 | 29°5 29:5 | 30:2 30:2] 30:0 30:0) 30°0 30:0} 31°5 31°5| 31-5 31° 
30°0 30°0 | 30°8 30°8 | 31:0 31:0| 31:0 31:0} 30-9 30°9 30:3 30°3| 30:0 30-0 | 31°5 31°5 | 325 32°5 | 34:0 34:0] 42°0 42-0) 42°5 42:5 
43°0 43°0 | 48°2 43-2 | 43:0 43-0 | 42°9 42-9 | 42°8 42°8 | 42:5 42°5 42-2 42:2) 41:5 41:5 | 40-0 40°0| 40-0 40:0 | 40-0 40-0 | 88°7 38:7 
38°0 38°0 | 38°2 38-2 | 36:0 36:0 | 35:0 35-0 | 26°0 36:0 | 37:0 37:0 39°8 39°8| 35°3 35°3 | 36°0 36:0 | 35°2 35:2) 35:3 353] 35:0 35:0 
314 381°4/ 31°38 31:3 | 31:0 31:0} 31°8 31°8 | 31°5 31:5 | 81-2 31:2) 31:0 31:0 | 30°5 30°5 | 30°9 30:9 | 31:0 31:0] 30:0 300] 29°7 29:7 
11 | 30°9 30°9 | 30:8 30°8 | 30°5 30:5 | 30°8 30:8 | 31°0 31:0 | 32°0 32:0 | 31:9 31:9] 31:°9 31:9] 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0) 82:0 32:0 
12 | 28°0 28:0 | 28°0 28-0 | 28:0 28:0 | 28:4 28°4 | 26°8 26°8 | 28:0 28-0 | 28°5 28°5 | 29:0 29:0 | 29°8 29°8 | 30°3 30°3 | 300 300] 29:8 29:8 
13 | 31°0 31°0| 31:0 31:0 | 31:2 31:2] 31°5 31:5 | 31°6 31°6 | 31-9 31:9) 31:0 31:0 | 29°9 29°9| 28°8 28°8| 28-0 28:0 | 26:7 26°7 | 26-0 26:0 
14 | 22:2 22-2) 21-4 21:4 | 21-7 21°7 | 21:2 21:2 | 21-0 21:0| 20:4 20-4 | 20:2 20:2|/ 19-9 19:9 |20°7 20°7 | 20°7 20°7 |-21°7 21-7 | 22:1 22-1 
15 | 251 25-1 | 25-1 25-1 | 25-1 25-1 | 24:9 24-9 | 25-1 25-1 | 25:3 25°3 | 25-1 25-1 | 25°6 25-6 | 25-6 25-6 | 26-0 26°0| 26:1 26:1 | 27-1 2771 
16 | 21°0 21:0} 21°5 20°8 | 21:0 19:8] 21°5 20-0} 21:0 19°8 | 25-2 22:0 | 23:7 22:2) 24:5 22:0 | 24:2 22:8 | 25:2 23:3 | 27:2 23°8 | 28:0 24°6 
17 | 833 33°3 | 35°2 35:2 | 87-5 37-5 | 88:0 38-0 | 36:0 36:0 | 36-0 36:0 34:0 84:0 | 34:2 34:2 | 35-0 25:0 | 34:2 34:2] 35° 35°5 | 85°0 35:0 
18 | 83°2 33:2 | 33:0 33:0 | 33°1 33:1 | 83:8 33-8 | 34:0 34:0| 34:0 34:0 33-8 33°8| 34:0 34:0 | 34:0 34:0 | 34:5 34°5 | 34:0 34:0] 35°0 35:0 
19 | 81°0 31-0 | 29°8 29-8 | 29-7 29°5 | 29-2 29-0 | 29:1 29:0 | 28-2 28:2 | 29:2 29:0 | 30:5 29°5 | 32:0 31°5 | 32:0 31:0] 33:0 32:0] 33:0 32-0 
20 | 30°5 80°0) 80°5 30:0 | 31:0 305] 31°0 31:0 | 30-2 30-2 | 80-2 80:2 | 29°35 29-5 | 30-0 30-0 | 30-0 30:0 | 29°5 29°5)| 31:0 295} 80:0 29:0 
21 | 23°8 23°8 | 24:0 24:0 | 25-0 25:0 | 24:0 24:0 | 24:0 24:0 | 23-7 23-7 | 24:0 24:0 | 26:0 26-0 | 26°5 26°5 | 28-0 28°0 | 29°8 28-2 | 30:5 30:0 
22 | 33°0 32°0/ 32:0 32:0 | 34:0 33°8| 31:0 31:0 | 34:0 32:0] 32°8 32:8 | 33:0 33:0 | 33°7 33°7 | 38:7 33-7 | 35-7 35:7 | 35:0 35:0 36:0 360 
23 | 39°0 87-0, 40-0 40-0 | 41-0 41:0 | 40°5 40°5| 41-0 41:0! 40-7 40:7 40-0 40-0 40-0 40:0 | 89°5 39:5 | 39-0 39-0 | 39°5 39°5 | 39:0 39-0 
24 | 40°6 40°6 | 39:0 39:0 | 38:0 38:0} 38:0 38:0 | 39:0 39:0 | 39-9 39:9 | 89:0 39:0| 40:0 40:0 | 40°5 40°5| 40-7 40°77 | 40:0 40-0] 39°8 39°8 
25 | 32°0 82°0 | 82°0 32:0 | 32:0 32:0 | 82:0 82:0 | 32:0 82:0| 28-7 28-7 | 27:0 27-0| 27:0 27:0 | 27°5 27:5 | 28-0 28-0 | 28:0 28:0) 280 28-0 
26 | 23:1 23°] | 23°2 23-2 | 22-5 22°5 | 22:0 22-0 | 21:2 21:2] 21-0 21:0 | 21:0 21-0] 21-7 21°7 | 22°5 22°5 | 23°5 28:5) 24:5 24:5 | 23°8 23°8 
27 | 27:0 27°0 | 27-0 27:0 | 27-0 27:0 | 27-0 27-0 | 27-2 27-2) 27°5 27:5 | 27-5 27°5 | 27°5 27-5 | 27:0 27-0 | 27°5 27:5 | 27-5 27-5) 28-5 285 
28 | 23°3 23°83 | 23-2 23-2 | 24:2 24:2 | 24-2 24-2 | 23-3 23-3) 23-9 23-9| 24:5 24-5 | 25:0 25-0 | 26-0 26-0 | 26-0 26-0} 26-5 26:5) 27:0 27-0 
29 | 26-1 26:1 | 26:0 26:0 | 26-1 26°1 | 26-2 26-2 | 26-8 26-8) 27-0 27-0) 27:0 27-0 | 28-0 28:0 | 29:0 29-0 | 29°8 25-8 | 30:9 30°9| 31-4 31-4 
30 | 28:3 28°3 | 28:0 28-0 | 27°8 27:8 | 28-0 28-0 | 27-8 27-8| 28-0 28-0 | 28:2 28-2 | 28-9 28-9 | 29:0 29:0 | 29-8 29:3 | 29°5 29°5| 30:0 30°0 
31 | 80°0 25°3 | 27°8 261 | 26:3 26-4 | 27°1 27-1 | 27-6 27-6 | 28-2 28-2) 30-2 30-2 | 30-8 30°8 | 31:0 31-0} 31:9 31:9 | 33-4 33:4} 35-0 35-0 


Agan,| 29-9 29°6 | 29°8 29-7 | 29-9 29-8 | 29:8 29-7 | 29°8 29-7 | 29-9 29-9 | 29-8 29-7 | 30-0 29°9 | 30-2 30-1] 30°6 30-5 (81°3 311) 3816 314] 33° 


ro 
COOMA OPO 


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 


j|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. 
31°8 31°8 | 31:2 31:2! 31:0 31:0] 31-0 31:0! 30°5 30:5 | 30:2 30:2) 30°8 30°8 | 31°0 31:0 | 30:0 30:0 | 27°8 27:8 | 29-0 29-0 | 29°0 29-0 
319 31°9 | 32°0 32:0 | 31:5 32°0 | 30:2 30:4} 29-6 29-8 | 28-2 28:4] 28-5 28-5 | 28-0 28-0 | 28-2 28-2] 27-5 27:5) 27-4 27-4 | 26-5 265 
31°0 31:0} 30:0 30°0| 29:2 29 2] 29-0 29-0 | 29:2 28-8} 26-9 26:9] 26-9 269] 26:9 26:9 | 26-9 26:9) 26-9 26:9] 26:7 26:7 | 259 25°9 
29°5 29°5 | 30:0 30°0| 31:2 31:2| 32:0 32-0| 32:0 32:0 | 32:9 32:9 | 33-2 33:2| 34:0 34:0 | 34:2 34:2] 33°8 33:8 | 34:0 34:0| 33-0 33-0 
81°0 31°0 | 31-9 31:9 | 29°8 29-8 | 30:2 30:2) 29:9 29-9 | 28-5 28:5 | 30-0 30°0| 29:0 29:0 | 27°8 27°8| 28-2 28-2| 28-8 28°8 | 28°5 28:5 
30°9 30°9 | 30-7 30-7 | 31:5 31:5] 80-5 30°5 | 30:0 30:0] 29-2 29-2 | 29:9 29:9] 29:5 29-5 | 30°! 30:1] 30:0 30:0 | 30-4 30:4 | 30°6 30°6 
430 430 44:0 44:0 | 44:0 44:0 | 43°5 43°5 | 44:0 44:0] 43°5 43°5 | 43-5 43°5| 43-0 43-0 | 43°3 43:3] 43-0 43:0] 43-1 43-1 | 43:0 43-0 
36°5 86°5 | 38°8 33°8 | 39-0 39:0 | 43-1 43:1 | 37-9 37-9 | 87:0 37-0 | 37-5 37°5| 38:0 38:0 | 38:0 38:0] 36-5 36°5 | 87°5 37:5 | 37:0 37:0 
35°D 35°5 | 36-0 36-0 | 35:0 35:0 | 34:3 34:3 | 34:0 34-0 | 34:0 34:0| 34-0 34:0] 33:5 33:5 | 32°5 32:5 | 32:3 32:8] 32:0 32:0) 31:9 31:9 
10 | 80°3 30°3 | 30:0 30-0 | 30:5 80:5 | 29-9 29-9 | 29-5 29°5| 28-5 28-5 | 28-9 28-9] 28-9 28:9] 30-0 30:0] 30:2 30:2] 29°8 29:8 | 30:9 30-9 
11 | 32:0 32-0 | 82°5 32:5 | 33:7 33°7| 33-5 33:5 | 31:5 31:5 | 30:0 30:0] 29:0 29-0 | 29:0 29-0 | 28-9 28-9] 285 28-5 | 28-2 28-2] 27-0 27°0 
12 | 29:8 29°8 | 29°6 29°6 | 29-8 29-8} 30:0 30-0 | 30:5 30:5 | 29:7 29°7| 30°8 30:8 | 30:5 30°5 | 30:0 30-0| 30-4 30-4| 30-4 30-4] 31:0 310 
13 | 26°1 26°1 | 25°6 25°6 | 24°6 24:6 | 23-6 23-6 | 22:1 22°1 | 21-7 21:7 | 21:4 21-4] 21-7 21:7 | 21-7 21-7 | 22-1 22-1 | 22-1 92-1 | 22-1 22-1 


Of whe 


Conca 


14 | 22-1 22°1 | 221 22-1 | 21°5 21:5 | 21-2 21-2) 21:2 21-2| 21-7 21-7 | 21-7 21-7 | 23-1 23-1 | 24-1 24-1 | 24-2 24-2 | 24-9 24:9 | 25:1 25-1 
15 | 27°5 27°5 | 28-0 28:0 | 27-0 27:0} 26:9 26-9 | 25-5 25°5 | 24-6 24:6 | 24:1 24-1 | 24-1 24-1 | 23-1 23-1 | 28-1 23-1 | 21-2 21:2] 19-4 19-4]2 
16 | 27-0 25°1 | 27:0 2571 | 27:0 25:1 | 26-1 25-1 | 26:9 25:9| 27-0 27:0] 27°5 27°5| 29:0 29:0] 80:0 30-0] 32-0 32-0 | 33:2 33:2] 33:0 33:0 
17 | 85-0 35°0 | 35:3 35°3 | 85-0 35:0] 84:6 34-6 | 34:8 34:8| 34-4 34:4] 33-9 33-9] 34-0 34:0] 33:2 33:2) 33°5 33-5 | 33-5 33-5 | 33:0 33-0 
18 | 34°5 34°5 | 35-0 35-0 | 34-0 34:0 | 84-7 34-7 | 33-5 33-5 | 33-0 33:0 | 32-7 32:7 | 321 32:1] 31-9 31-9] 31:5 31°5| 31-1 311] 31-0 310 
19 | 33°0 32:5 | 82°8 32°8 | 32:8 32-4 | 32-5 32:3 | 32-0 32:0/ 31-5 31°5| 31-0 31:0| 30:8 30-4 | 30:0 30-0] 30:3 30:3 | 30-6 30-6 | 30:0 30°0 
20 | 28°8 28'S | 29:0 29-0 | 28-8 28-8 | 27-8 27:8 | 26-0 26-0 | 26-0 26-0] 25-0 25:0| 26-0 26:0] 25:0 25:0] 25:0 25:0| 25-0 25:0 | 25:5 26:5 
21 | 30°0 30:0 | 30-0 29:0 | 30-8 30-0 | 29-2 29-2 | 27:7 27-7 | 27-0 27-0| 27:0 27:0] 27-0 26:0 | 28-0 27-0 | 32:0 30-5 | 32-2 31:0) 31-2 308 
22 | 35°6 35°6 | 36-0 36:0 | 36°5 36:5 | 37-0 37:0 | 37-0 37:0| 37:0 37:0| 38-8 38-8 | 39:2 39-2] 38'8 38°8| 38-0 38:0 | 36-5 36-5 | 36:2 36:2 
23 | 39°7 39°7 | 40°6 40°6 | 40:0 40-0 | 42-0 42-0 | 42-2 42:2| 41-5 41°5 | 43-0 43-0 | 42-2 42-2] 42-8 42-8) 41°83 41-8] 41-0 41-0) 41:0 41°0 
24 | 88°0 38:0 | 36:0 36-0 | 36:0 36:0 | 34:0 34:0 | 82-0 32-0 | 32-0 320 | 32:0 32-0] 31:8 31°8| 30°5 30-5 | 31-0 81-0 | 31°5 31-5] 31°0 310 
25 | 27°4 27:4 | 27-0 27:0 | 27:0 27-0} 25:9 25:9 | 24:9 24:9 | 24-0 24:0] 23:9 23-9 | 23-6 23-6 | 23-6 23°6 | 23:0 23-0 | 23:5 23-5 | 22°8 22°8 
26 | 24:0 24-0 | 24°6 24-6 | 24:3 24°3 | 24-4 24-4 24-0 24:0 | 24-0 24-0| 24-0 24-0 | 24:0 24:0] 24:1 24-1 | 24:8 24°8| 25-1 25:1] 26-0 26-0 
27 | 27°2 27°2 | 27:0 27-0 | 26°7 26-7 | 25-7 25-7 | 25:5 25-5 | 24-9 24:9] 24-8 24:8] 24-2 24:2] 229 22-9 | 22-8 22:8/ 22-1 22:1] 23:1 23-1 
28 | 27°6 27°6 | 28-0 28-0 | 27:2 27-2 | 26-2 26-2| 26-0 26:0! 25:3 25:3 | 25-7 25-7 | 25°8 25:8 | 26-2 26-2 | 26-2 26-2 | 26-0 26-0 | 25°8 25°8 
29 | 82-0 32°0) 31°5 31°5 | 31-8 31-8 | 31-6 31-6 | 31-2 31+2| 31-0 31-0 | 31-3 31:3! 30-0 30-0 | 30-0 30°0| 29-0 29:0 | 29-2 29:2 | 29-2 29-2 
30 | 30-0 30°0 | 29°5 29°5 | 30-0 30-0 | 27-0 27-0 | 26:1 25-6 | 28-7 26°1| 30°83 26-4 | 28:1 26-1 | 26-2 26:2| 26-9 26-0] 26-4 26-1] 26-4 26-1 

| 31 | 36° 36°5 | 87°7 387°7 | 87°8 37°8 | 39:1 39-1 | 88:5 38°5| 38-9 38:91 39-0 39-0 | 39:0 39:0] 38°6 38°6 | 39°3 39°3| 38-7 38:7 | 38-1 38-2 

|MBAN, 31°5 81:4 | 31°6 31°5 | 31:5 31-4 | 31-2 31-1 | 30°5 30:5] 30-1 30-0 | 303 30-2| 30-2 30-1] 30°0 30-0| 30-1 30:0| 30:0 30-:0| 298 29°8 


TEMPERATURE. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


Dry AND WET BuLBs. 
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45:3 
44°7 
45°9 
56:4 
52-1 
51°7 
45-4 
48°5 
45°6 
40°3 
376 
41-7 
41-0 
47:4 
49°6 
47-0 
43°7 
44°] 
48°9 
53°5 
49°7 
42:0 
40:0 
41:4 
42:3 
46°6 
434 
52:3 


46-0 


Dry. 


46°6 
46:4 


49°3 
50°1 
46°6 
45°5 
48-4 
52°9 
52°0 
47-2 
48°6 


42°7 
44:7 


56°6 
48°5 


Wet. 


45°6 
44-4 
45:0 
45:0 
56:1 
51°9 
45°7 
48°8 
37°4 
41°8 
41:0 
47°3 
44-1 
44°6 
50°0 
414 
39°4 
41°3 
46:0 
52°5 
45°8 


Dry. 


46°5 
50°0 
46°6 
46:0 


48°5 
49°5 
39-2 
45°5 
48°1 


45°9 
45°0 


42-1 
43°5 
44°5 
44:2 
56°9 
47°9 


301 [29:5] 


46:1 
472 
39°1 
43-0 
38'1 
44-4 
51:2 
52°1 
45°5 
36°9 
45-0 
43°0 
42°5 
41°5 
45-1 


44-4 


45°0 
46°5 
33°0 
41°6 
37°0 | 37°6 
42°9 
51-0 
51°6 | ¢ 
43°4 
36°2 
41°4 
38°5 
41:1 
39°6 
42-1 
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Wet. 
45° 5 


45:0 
44°6 


45:0 
47:0 


379 
41°5 
41-2 
49-1 
45-0 
430 
41°5 
52°9 
46°4 
40-1 
39°4 


40°7 
52°5 


45:2 
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Wye Wet.. Dry. 


5 45:0 


44-8 47-0 
44-4 45-6 
41°5 | 42-0 
47-1 50°3 
43-6 45-0 
44-3 45-0 
560 56°9 
52:0 52-9 
48°1 | 48-1 
43-5 465 
44-4 | 47-0 
435 | 45-4 
87°7 | 415 
37°5 | 415 
39°5 | 40-4 
42°3 | 47-6 
47°5 | 48-0 
48:5 49°5 
47-0 
43-0 
40°6 
51'8 
53°6 
47-9 
40-9 
38:9 
43°5 
42-7 
466 
39°5 
58'1 


46°3 


41-7 
40:0 
50°5 
62°8 
465 
39°7 
384 
40°2 
40°5 
45°4 
39°6 
52°4 


44-5 
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Wet. 
44-5 
44°] 
39°5 
475 
43-4 
43°6 
56:0 
52-0 
47:0 
43°4 
43°9 
44:8 
387°4 
37:9 
88°5 
43°3 
474 
47-7 
45°0 
40:7 
38°6 
51:0 
52:9 
45:4 
39°0 
36°9 
40:0 
39°9 
44°5 
38°1 
52°8 


44-1 
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43°6 
48-4 
48°6 
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48-3 
46°5 
40-1 
45-0 
36-8 
46-6 
50°6 
41‘9 
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47-4 
52'9 
551 
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37-0 
45°6 
43°0 
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43° 
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Wet. 
46°4 
46°5 
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42°0 
45°8 
44°4 
45°7 
50°9 
51°5 
45°4 
47°5 
46°3 
42°4 
36°6 
41:0 
32°4 
46°4 
48-4 
40°4 
44:0) 
39°0 
46°6 
521 
54°1 
43:0 
36°0 
421 
40°4 
43°5 
41°7 
45°5 


44°2 
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50°4 
49°5 
47-2 
49°6 
49-0 
47°0 
46°6 
51:9 


46°6 
47°3 
44°4 
43°5 
47°5 
45°5 
46°7 
51:3 
51°6 
45-9 


7 48:2 


45°5 
41°6 
370 
40°6 
3671 
46-9 
49°5 
42°3 
44°6 
41°7 
46°6 
52°4 
54°0 
42°8 
37°5 
7 42:4 


5 41°5 


44°6 
43°3 
47°5 


451 


50°6 

48°9 

492 

50°5 

475 

485 

472 
52:1 

52°1 

49°6 

51°8 
469 
46°3 
39°4 
45-4 
42°6 
47°3 
52°2 
46°6 
48-6 
46°5 
478 
53°9 
55°4 
46°5 
41°4 
47°9 
46:1 
46°7 
47°4 
52°1 


48:2 


Wet. 
47°1 
47°5 
44°6 
44°4 
46°5 
46-0 
47:2 
51:1 
51:0 
46°1 
476 
45:0 
42:0 
37°6 
41°71 
38°6 
46°9 
49°9 
44:4 
44:0 
42°3 
47°3 
53:1 
53:5 
43°3 
38°5 
42°2 
42°3 
45°6 
44-4 
485 


45°5 
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51°5 
50°9 
50°3 
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62°7 
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53°7 
50°9 
§2°7 
48°7 


Min. 
44:4 
42-2 
361 
36°4 
43°3 
42°7 
42°3 
51:0 
44°3 
44°9 
43°9 
43°4 
39°2 
35°8 
35°9 
30°1 
45:7 
45°6 
38°4 
38°5 
36°4 
37°6 
50°4 
47:4 
374 
34°5 
89°5 
38°9 
40°7 
35°8 
36°4 


40°6 


ine) 
(Sc) 


Midnight. 


aso 


ee eo 
SUNS BINSA SASSKS 


RPE SE SLUDS 
4 COO 


WNWON ONNOK 


iy) 
Ne} 


oo 
Ve} 


ages 
wermmoow Ss 


mNOOW “I 


WRENS wR PP 
SIOUN rs 
S aAnmeonw 


os 
OV 


377 


Wir RRO DROW RR 
GANS ONIWMT SOND 
WIGS AOBRAMH GaAwWNE 


- oO 
oOo m 
So OS 


oo 
DWHAAM AIO 


WR PPR oo 
DOBAARD HANMOAn Honor Shows 


Nos OOF NONmre oa 


COW PR OOtOt CH orto 


~ 
(JX) 
~S 


: Dry. 


OO 
OD ie 
oR ORS 


i 
res 
“I 


43°5 


we on on 
on G9 Go 
yee 


475 
45:0 


Ce 
Weyer) 
wo 


i 
SCH OMonanea Or 


“NI 


MO WERE Co 
NO Swans 


OW 2B poo 
AIS) & Scie os S 


51°60 


Sd Hew ISS 


: Wet. 
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TEMPERATURE. 
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| 


1 
2 
3 
A 
5 


‘Megan, 28°6 28:0 | 28°6 28°1| 28-8 28-6 | 28:9 28:2] 28-7 28-2 28-7 28:2| 28-7 28:3 


| 


ANAANNN 


sc a 29°1 | 29°3 28-9 | 28-8 28°6 | 28°6 28°3| 28-6 28°3 | 28°5 28°3| 28-3 28-0 | 28°3 28-0 | 28-2 27-9| 28-2 27-9 28-1 27°7 | 27:9 27°5 


. 
| 1 


TEMPERA 


Dry. Wet. 
52°5 
52°3 
51°6 
47°7 
46°4 
45°6 
44°5 
36:0 
41:0 
37°6 
38'0 
36°6 
45-9 
43°5 
40°6 
38°6 
38°8 
35'4 
27°6 
34°4 
36°1 
33°4 
39°1 
40°5 
41°1 
40°'3 
43°5 
33°5 
40-2 
41°6 


40°8 


TURE. 
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FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


Dry AND WET BuLBS. 
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NOVEMBER 1900. 


3 


8 


10 


Mil 


1 


For Day. 


Dry. Wet. 
53°7 52:3 
52°8 52-2 
546 51°5 
4$°7 45°6 
47°3 46-2 
46-1 45-4 
46:0 44:5 
388°6 37 0 
42:9 40-7 
38'3 37:0 
40°3 37°6 
37°4 36°6 
47-7 45°5 
43°6 43-0 
45°4 40° 
40°4 38°6 
419 394 
361 34°5' 
28°5 27°6 
35°6 34:2 
39°8 35°9 
83°4 32°4 
40°3 39°4 
42:0 41°4 
44-9 41°1 
41:0 40°4 
44:0 43-0 
38°3 34:0 
45:2 40:2 
44-2 40°5 


42°6 40°6 


Dry. Wet.| 
53°2 52:0 
52°2 52-0 
54'7 51-2 
46°3 45-4 
47-6 47:0 
46°4 45-7 
46°1 45:0 
40°3 38:0 
41:3 39+4 
39°5 38-4 
40°5 37°3 
37°0 3674 
47°4 45°4 
43°0 42°5 
45:0 40:1 
43°4 41°5 | 
41°3 39°5 
36°0 33°6 
27°7 [27:0] 
35°9 34:4 
40:2 35:9 
32°1 31:4 
40°2 39°4 
40°9 40°3 
44°6 41:2 
39°5 39'1 
42-7 42:0 
38°4 35:0 
44:4 406 
43°1 40:0 


42°4 40°6 


51°6 
51°6 
51°5 
44°8 
7 48-0 
46-0 
44°6 
40°5 
38'3 
38°3 
350 
35°6 
44-9 
42°0 
40°6 
42-0 
38°2 
31°5 
27°9 
7 33°3 
385°4 
30°6 
39°0 
40°4 
40°9 
39°4 
40°5 
36°0 
41°6 
38°7 


40°3 


y. Wet. 


'y.- Wet. 
51:0 
51°5 
51°8 
7 43°6 
46°4 
46°6 
44:0 
41:0 
38:3 
39°4 
36°9 
36:0 
43°6 
41°4 
7 40:0 
43°2 
37-2 
29°7 
28:2 
31°6 
35°5 
30°5 
39:0 
40°3 
5 40:0 
39°5 
40-4 
40°3 
40°4 
38°0 


40:2 


14 


.|Dry. Wet. 


54°5 
54°3 
54°7 
476 
51°5 
47-5 
46°2 
48°9 
420 
42°0 


535 
52°5 
53°7 
46°3 
48°8 
46:9 
44°] 
45°6 
40-0 
40°5 


.| 44 


39°4 
42-2 
43°6 
46:2 
44°8 
474 
43°3 
37-7 
42:6 
37-7 
44-9 
38°4 
44°6 
46°0 
42°7 
46°8 
43°7 
46°5 
45:1 
45:0 


45:3 


38°1 
39°8 
41°9 
42°9 
41:2 
44+} 
39°6 
35°4 
39°2 
34°7 
40°8 
36°8 
43°6 
40°4 
42-2 
43°3 
40:9 
40-9 
42-0 
40°0 


42°7 


15 


Wet. 
54:0 
52°9 
53°0 
46:3 
47°6 
46°5 
44:0 
44°6 
39°5 
39:0 
382 
40-0 
42°0 
42-1 


Dry. 
55°3 
54:2 
53°9 
47°6 
50°0 
47°3 
46°3 
48-0 
41:1 
40°5 
39°4 
42-9 
44:0 
45°6 
44°8 41-0 
46°4 43°2 
44°4 [40-4] 


87°5 3574 
42°3 384 
38°5 34:8 
44°6 40°6 
39°2 37°6 
44°6 43°5 
460 41:0 
43°0 42:2 
46°5 43°5 
43°2 40:2 


462 40°4 


45°1 41:8 
44°6 39:1 


45-1 42-4 
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.|Dry. Wet. 
53:1 52:7 
54:4 52:9 
52°4 51:0 
473 464 
48:2 46°5 
47-0 45:5 
46°1 42°6 
46:0 44°4 
40°8 38°8 
40:0 38:3 
39°5 38:0 
416 39°9 
44:2 42°6 
44:1 42:0 
40°5 38°8 
45°4 42°6 
425 38°6 
84°5 33°2 
401 387°5 
38°0 33°5 
44:2 40:0 
39'6 38:3 
44*4 43°5 
45°5 42:0 
42-3 41:8 
46:1 43:2 
40°5 38°8 
45:2 40-0 
45:1 41°5 
44°9 39°7 


441 41°8 


18 


Dry. Wet. 
53°3 52:9 
55°0 [53:0] 
51°8 50:1 
47-7 46°5 
48:0 45:4 
46°6 45-4 
45-4 41°6 
46:3 43:0 
38°6 37:0 
40°6 39-0 
36°6 35°6 
40°9 40-0 
44°3 42:9 
43°4 41-6 
41°4 39°6 
45°0 
40-2 
32:4 
39°6 
38-0 
42°2 
39°8 
43:0 


46°9 
42:0 
46-4 
37°7 
44:0 
45-2 
44°6 


43°6 
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Dry. Wet. 
53°5 52:9 
54°6 [53:0] 
51:1 50-0 
47°3 46°7 
48-9 45:5 
46°5 45:4 
45:0 41°6 
46:1 43:0 
38°7 3774 
39°3 38:0 
37'0 35:7 
40°5 39:9 
44°8 43-6 
43:0 41°5 
418 39°6 
45:1 41°3 
40°6 38-0 
31'1 30°0 
401 37-0 
35°4 32°6 
41:0 38:3 
38°9 37°8 
43:1 42°5 


46°2 42°4 
AL] 411 
46:3 43:0 
35°9 35:0 
43°3 38°7 
45°0 41:1 
43°5 39-0 


43°2 41:1 


Dry. Wet. 
51°1 51:0 
52°5 51°5 
52°7 52:0 
43°7 43-1 
48-1 46°6 
47°5 46°7 
45°5 44:4 
47-4 41°9 
40°3 39°1 
42°0 40°0 
36°9 35°5 
36°5 35°9 
46°2 43°5 
43°5 41:0 
44-7 40°4 
45°6 43°3 
37°3 35°0 
3174 30°0 
29-1 28°3 
33°5 32:0 
39°9 36°5 
31'3 30°8 


40°5 40-0 
41:1 41:0 
411 39°9 
40°0 398 
40-7 39:1 
42°9 41-0 
43°0 40°3 
400 37°4 


41°9 40:2 


Dry. Wet. 
53°6 53:0 
56° re [92°7 7 


486 
46-0 
44°6 
46°1 
38°6 
36°2 
40°5 


45°8 
45:0 
43°1 
37:2 
35°0 


41 0 
43°4 


39-4 
41:0 
29°5 
36°6 
32°6 
380 


30°4 
35°1 
41:0 


41:2 
46'4 


40°6 
43:0 
34:3 
42°6 
42°9 


38°5 
40°8 


Wet. 
51:0 

51°4 

52°4 
43°5 
46°1 

47:1 

44:3 

43°0 
39°3 
40-0 
36°4 
36°4 
44:0 
41°5 
40°0 
43°0 
35°1 

30°0 
29-4 
31°4 
37°3 
29°0 
40°2 
40°3 


39°9 
41:0 
39:2 
42°8 
40°9 
88:2 


40°5- 
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Dry. Wet. 
53°5 52:9 
55:0 [52°4] 
50°3 49:4 
47°8 47°3 
48°7 46:0 
46:0 45:0 
44-4 41:0 
46:0 42:1 
38:0 35°7 
40:9 38:7 
36°6 35°7 
405 40:1 
451 44:3 
41°6 40-1 
38°8 37°5 
42°6 40-0 
41:0 38°5 
30°5 29-4 
39°6 36°5 
366 33°6 
39:0 36°5 
39°8 38°5 
43°6 43:0 
46:2 42:0 
411 40°6 
46°5 43°1 
36:0 34:4 
44°3 39°6 
43°3 40°4 
41°3 38:3 


42°8 40°8 


Dry. Wet. 
51*1 507 
53°1 51°6 
53°38 52:7 
461 45-0 
48°3 47:0 
48°0 47°5 
46°3 43°6 
47°5 44-7 
41°3 395 
42:3 39°5 
37°5 364 
39°0 37°5 
45°6 43-6 
44-4 41-9 
44:0 39°8 
46°8 44:5 
39°5 37°'1 
32'1 30°6 
31°6 30°5 
315 30°3 
41:2 38:1 
32'3 318 
41:2 40°8 
41°5 41+1 
42-2 40°4 
41°6 41-0 
40:0 38°5 
44-7 40:0 
43:0 41:0 
415 37°7 


42°6 40°8 


22 
Dry. Wet. 
53°0 52°4 
55°2 52°5 
50°4 49:4 
47-1 46°6 
47-7 45°8 
45°8 44:7 
42°5 40°0 
45:3 42°5 
39°1 36:5 
42:0 38°5 
37'7 36:9 
40°6 40:2 
45°6 44:0 
41:0 40:0 


38°6 37°4 
42:0 39-4 
39°7 37°8 
28°8 28:0 
38°6 36°3 
38°3 34-7 
87°7 35°9 
39°6 38°4 
43°8 43:1 
45°5 42-0 
409 40°4 
46°5 43-2 
35°6 34:0 
43°3 38°8 
45°5 41°3 
41°7 38-3 


42°6 40°6 


Dry. Wet. 
52°2 51°8 
53°7 52°0 
53°5 53-2 
46:2 45:2 
49°5 48-4 
48-0 47°7 
46°3 44:4 
47°5 46:3 
39°5 38:2 
42°6 40:7 
37°5 367 
38°4 37°8 
46-7 43:9 
45°3 42-4 
44:0 39°9 
48:0 44:1 
417 38°6 
82°9 31°5 
33°8 32:1 
33°4 31°6 
42°2 39:1 
34°3 33°5 
41-4 40°8 
41°9 41°5 
42-1 41:1 
43°8 42°5 
42°4 40-0 
45-4 40°3 
44-2 41:3 
40:4 37°5 


43°3 41:5 


Dry. Wet. 
531 52°6 
53°7 
53°9 
47°6 
50°6 
47°9 
45°8 
48:0 
40°3 
40°5 
380 
39:0 
44-1 
46:0 
44°5 
48°4 
42°8 
35:0 
35°6 
85°3 
43°4 
36°3 
42-0 
42°5 
42:9 
46°6 
44°4 
45-4 
44-7 
40°4 


44:0 
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41:9 


Max. 
56°4 
57°4 
57°5 
49°5 
51°6 
48-1 
47-0 
49°6 
43°5 
42°8 
41°3 
45:0 
48°5 
46°7 
46:0 
48°6 
44:4 
40-1 
43°4 
39°6 
44:9 
40°6 
44-9 
47:3 
45°4 
48:1 
46°3 
46°6 
46°7 
45°8 


46°8 


Min, 
50°4 
51:9 
49°6 
43°6 
46°6 
45°5 
39°3 
37 °1 
375 
38°3 
35°6 
36:0 
43-1 
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Dry. Wet. 
52°5 52:1 
57:0 52:1 
49-8 48:7 
47°4 47:0 
47-1 45:9 
45:6 44:6 
40°5 38:3 
43:0 40°6 
40°3 37:2 
42:0 38°4 
37'7 36°6 
41:0 40°6 
44:9 44:5 
42°5 40°4 
39°6 384 
42:0 39°6 
39°5 37°6 
28°5 27-7 
36:2 34:9 
39°0 35°5 
36°5 35:0 
39°7 38°6 
41°7 41:0 


44°7 41°8 
41-6 41-1 
46°3 43-1 
35°8 34:0 
44:2 39°8 
45:0 41-4 
44-2 39°8 


42°5 40°5 


Midnight. 


Dry. Wet. 
52°3 51:9 
56°4 51°6 
49°6 48:4 
46:9 46°5 
47:4 45°5 
46:0 44:5 
39°3 37:0 
43:0 40°9 
3971 37:2 
41-1 38:1 
87°4 365 
44-4 43°6 
45°1 44°4 
44°4 40°6 
40°6 38°6 
41°6 39°5 
41:0 38:1 
29°3 28°1 
36°0 34°6 
39°2 35°6 
35°4 34:0 
40°0 38°9 
41°3 40-7 
45:0 41:4 
41°6 41-2 
46°6 43:0 
36°2 33°9 
45°2 40-2 
45°0 41:1 
43:0 40°0 


42°6 405 


220 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
TEMPERATURE. Dry AND Wer BuLss. DECEMBER 1900, 
1 2 3 4 5 6 ii 8 9 10 ill 12 4 For Dai | 
Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet.] Max. Min 
1 | 25°7 25:7 | 25°7 25°7 | 260 25:9 | 25°7 25°7| 25°7 25:7 | 26:8 26-8 | 26-8 26°8 | 26°5 26°5 | 26°1 26:1] 26°8 26°8 | 27°1 27:1 | 27°8 27:8} 281 257 
2 | 26°6 26°5 | 26°7 26°6 | 26°7 26°7 | 26°8 26°8 | 27:0 27-0 | 27:0 27:0 | 27°5 27:5 | 28:0 28:0 | 27°8 27:8 | 28:0 28:0 | 28°1 28:1 | 28:0 28:0} 28:1 26:5) 
3 | 265 26°5 | 26:0 26:0 | 26°2 26°2 | 26°3 26°3 | 26°5 26°5 | 26:0 26-0 | 26:0 26:0 | 26°5 26:5 | 26-0 26:0 | 26°5 26°5 | 26°7 26-7 | 27:0 27:0] 27°3 24-1) 
4 | 24:8 24:1 | 24:3 23-9} 23°8 23°8 | 23°8 22:8 | 22:2 22-2 | 23:3 21:9 | 24:7 22°1 | 24-2 22:3) 25:1 23:1 | 25°3 23°5 | 24°1 24:1 | 25-1 25:1} 28-0 22:9 
5 | 29-2 29-2| 29-2 29-2| 29-2 29-2| 29-9 29-9/ 30°2 30-2] 30:5 305 | 31-0 31-0| 31-0 31-0/ 30-0 30°0/ 31-0 31:0| 31-0 31-0] 31:5 315] 31-5 250 
6 | 25:1 2571 | 24:9 25:0 | 24°9 24:9 | 24:6 24:7 | 24:4 24°6 | 25°] 25-1 | 25°1 25:1 | 25:1 25:1 | 251 25:1 | 24:9 24:9 | 25°1 251 | 25°38 25°83 4 
7 12571 25:1) 25°3 25°3| 25°3 25°38 | 25:4 25°4| 25:4 25:4 | 25:3 25:3 | 24:9 24:9 | 22°0 21:9 | 23°5 23°5 | 25:0 24:9 | 24:0 23°8 | 23°8 23°8 uy : 
8 | 34:8 34°8 | 34-7 34°7 | 85°3 35°3 | 36°3 36°3 | 86:4 36°4 | 38-2 38-2 | 38:1 38-1 | 38:0 38:0 | 38:0 38:0} 38-9 38:9 | 39:0 39:0 | 39:1 391 0 32+ 
9 | 31:2 31:2) 31-7 31°7 | 31°5 31:5 | 30°7 30°6 | 30:1 30:1 | 30:2 30-2 | 30:0 30:0 | 29°5 29°5'| 29°5 29°5 | 29:5 29°5 | 28°5 285 | 28:2 28:2 68 
10 | 27:2 27:2) 27°8 27°6 | 27-1 271 | 26:9 26-9 | 27°2 27-2| 26:3 26°3 | 26:0 26:0 | 26:0 26:0 , 28:0 28-0) 30:0 30:0 , 31:0 31:0) 31-1 311, 32-1 264 
| 11 | 82-8 32°5| 33-2 33-1 | 32-0 32:0] 31:2 31-2] 31:8 31°8 | 32:5 32°5| 33:0 33:0 | 32:0 32°0| 33-0 33-0 | 23:5 33°5| 34:1 34-1] 34-1 34:1] 38: 2 
| 12 | 86°8 36°8 | 35°5 35°5 | 34°3 34°38 | 34:0 34:0 | 83-4 33-4 | 35-0 35:0] 84:0 34:0 | 34:0 34:0 | 31:0 31:0 | 32°4 382-4] 33°5 33:5) 34:0 34:0 8 28 
13 | 28:2 28:2 | 29-1 29:0 | 29:0 29:0 | 27°7 27°7 | 27:2 27:2 | 265 26°5 | 27:0 27-0 | 28:0 28:0} 29°5 29:5 | 29°8 29-8 | 30:1 30-1 | 29°9 29:9] 30° j 
14 | 27°9 27°8) 29:0 29:0 | 29:°2 29:2] 31:0 30°9 | 32°0 32:0 | 32:1 32:0 | 33:0 33:0 | 33°5 33-5 | 34:0 34:0 | 35:1 35:1 | 36°0 36-0 | 36°8 36°8 | 36° ! 
15 | 28°8 28°8 | 29:7 29-7 | 30°3 30°38 | 31°8 31:7 | 31:0 31:0 | 28:7 28°7 | 29°5 29:5 | 29°5 29°5| 27:5 27:5 | 28°0 28:0) 28:0 28:0} 28:1 28-1] 31: 
16 | 29°7 29°6 | 28-8 28°8 | 29:2 29:1 | 31:5 31:3] 31:0 31:0] 32:0 32:0] 82:2 32:2 | 33:0 33:0} 33:0 33:0 | 32:0 32:0 | 32°5 32:5 | 33:0 33:0] 358 28 
17 | 34°9 35°0 | 34°3 34:3 | 33°8 33-8 | 32°8 32°8 | 32-4 32:4 | 32:5 32°5 | 33:0 33:0 | 33:0 33:0] 32:0 32:0 | 31:0 31:0 | 31°5 31°5 | 32:0 32:0} ¢ 
18 | 29°3 29°3 | 265 26:5 | 24:0 24:0 | 25:0 25:0 | 25:2 25:1 | 26:0 26:0 | 26°5 26:5 | 26:0 26:0 | 24:0 24:0] 25:0 25:0 | 27°8 27:8 | 27°8 27:3 | 29: 
19 | 26°71 2671 | 25°9 25°9 | 26-2 26-1 | 25°8 25°8 | 26:2 26:1 | 26°3 26:3] 25:0 25:0} 26:0 26:0 | 26:2 26:2 | 25:2 25:2) 25:0 25-0 | 26:0 26:0} 29: 
20 | 29:0 29-0 | 30°9 30:9 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 34:3 34:3 | 36:1 36:0] 34:0 34:0 | 85:0 35:0] 37:5 37:5 | 39:2 39:2 | 88°8 38°8 | 38°8 38:8 y 
21 | 32:2 32-2] 31:2 31-4 | 28:0 28-0 { 27:0 27:0 | 26:0 26:0 | 24:8 24:8} 24:0 24:0 { 24:0 24-0 | 24-5 24:5 | 23:0 23°0 | 23:0 23-0 | 22:0 22:0] 32° 
22 | 24°7 24°7 | 24:3 24°38 | 24:9 24:8] 24°7 24:7 | 25:0 25:0 | 25:0 25:0] 24:8 24°8 | 25-0 25:0 | 27:0 27:0 | 25-5 25°5 | 26-0 26:0 | 26:2 26:2] 27: 
23 | 27°7 27°6 | 27-5 27°5 | 27-9 27-9 | 28°3 28°3 | 28:0 28:0 | 28-8 28°8| 28:0 28°0| 27:0 27:0 | 27°5 27:5 | 25:5 25:5 | 25°4 25:4 | 25:0 25:0 | 28" 
24 | 26°7 26°7 | 27:5 27-4 | 27-9 27:8 | 28:1 28:0 | 28°8 28°8 | 29-3 29-3 | 28:2 28:2 | 28-8 28:8 | 28°6 28°6 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0 | 29:2 29-2) 37: 
25 | 37°8 37°8| 38°1 381 | 388°4 38:4 | 38-5 38:5 | 38:2 38:2 | 38°7 38:7] 38:8 38°8| 39:0 39:0} 39°0 39:0 | 88°8 38°8 | 38°2 38:2 | 37°9 37:9] 39°0 28 
26 | 28:3 28:3 | 28:3 28°3 | 28:0 28:0 | 27:1 27:1} 27:0 27:0 | 26-8 26:8 | 27-2 27:2} 26:2 26-2 | 26-4 26-4 | 26-5 26°5 | 26:2 26:2 | 26:2 26:2 
27 | 24:0 24:0 | 22-4 22-4 | 23°8 23:8 | 23:9 23°9|25°4 25:4 | 24:7 24-7 | 25°2 25:2] 25:9 25-9 | 25°3 25°3 | 25:1 25:1 | 25°8 25°8 | 26:3 26-3] 28° 
28 | 26:9 26°9| 26°9 26°9 | 26-4 26:4 | 26:4 26-4 | 27:0 27:0 | 27°3 27:3 | 27°8 27-8 | 28:4 28°4 | 28:0 28:0 | 27:7 27°7 | 27°5 27:5 | 27:2 27-2} 28: 
29 | 22-1 2271 | 22:0 22:0 | 23:0 22:9] 21°7 21-7 | 22:0 22:0 | 22°1 22:1 | 22-1 22°1/] 21-9 21:9] 21:6 21°6 | 22:4 22:4 | 23:'1 23:1 | 24:9 24°9 c 
30 | 21°2 21:2| 20°6 20°6 | 20:4 20:4] 20:8 20°8 | 20°6 20°6 | 21-2 21:1 | 21-4 21°3 | 22:1 22:1 | 22:1 22:1 | 23:1 23:1] 23°6 23°6 | 25:3 25°3 
81 | 24:9 24-9 | 24°3 24°3 | 23-2 23°2) 221 22:1 | 21:7 21:7 | 21-7 21:7 | 21-2 21:2} 21:9 21-6 | 22-5 22:3 | 234 23-4 | 24-1 24:1 | 24:0 24:0) 25" 
MEAN, | 28°3 28:2 | 28°1 28°1 | 28:0 28°0| 28:0 27:9] 28:0 28:0 | 28°3 28:2 | 28°3 28-2 | 28:3 28:2] 28:4 28°3 | 28°6 28:5 | 28°8 28-8 | 29°1 29:1] 31: 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. 
1 | 28:0 28:0} 28:0 28:0 27:3 27:3 | 27°3 27-3 | 28°1 28:1 | 28:0 28-0 | 28:0 28:0 | 27:8 27:8 | 27:2 27:2) 26:9 26°9 | 26°9 26:9} 26°7 26°7 1% 
2 | 280 28:0} 28:0 28:0 | 27°7 27-7 | 27-5 27:5 | 28-0 28:0} 28°0 28:0 | 27:5 27:5 | 26:4 26:4 | 26:3 26°3 | 26°5 26°5 | 26°7 26°7 | 26°7 26:7 
3 | 26°38 26°8 | 26:9 26:9 | 27°3 27:3 | 24-1 24°1| 25°6 25:2) 24°1 24:1 | 25-1 25:1 | 25:4 25:4] 25:1 25:1 | 25°1 25:1) 25°1 25:1 | 25:1 24°6 
4 | 24:3 24°3) 24°1 24:1 | 23.1 23:1 | 24-1 24°17 | 25:1 24:9 | 25-2 24°8 | 25:1 25:0] 24:9 24:6 | 27:2 27-2) 26°7 26:7 | 27:3 27:3 | 28:0 28:0 
5 | 31:0 31:0] 20°2 30°2| 30:0 30:0} 28:0 28-0 | 29:0 29-0 | 28-0 28-0 | 27:8 27:8 | 26:2 26:2] 25°5 25:6 | 25°3 25:4 | 25:0 25:1] 25-1 25:1 
6 | 251 25:1) 24°7 24-7 | 24-2 24:2] 24:4 24:4] 24:9 24-9] 24-9 24-9 | 25-3 25-3 | 24:9 25:0} 24:°9 24:9 | 24:8 24°8 | 24:9 24:9] 24-9 24:9 
7 | 246 24:5 | 24:2 24:2 | 23-0 23-0 | 24:0 24:0 | 25°9 25:9 | 27:7 27-7 | 80:0 29-9 | 80:8 30-8 | 31-9 31:9} 32:2 32:2) 338°5 33°38] 34:0 34:0 
8 | 400 40°0| 40:0 40:0 | 39-7 39°7 | 38°8 38°8 | 39:0 390] 38°5 38:5 | 88-0 38:0} 84:2 34:2 | 32:0 32:0| 32:0 32:0 | 32-0 32:0} 32:0 32:0 
9 | 28:9 28-9) 29-1 29-1 | 29:9 29:9 | 29:7 29°7 | 29:0 29:0] 28:0 28:0 | 28:4 28-4) 28:2 28:2] 27°8 27:8 | 27°7 27:7 | 26°8 26:8 | 27°8 27-7 
10 | 301 30:1) 300 20-0 | 29°5 29°5 | 29:0 29:0 | 28:2 28-2} 29:0 29:0 | 28-7 28-7 | 29°9 29:9] 81°6 31°5| 31:9 31°9| 32°0 32:0} 82-1 3271 
11 | 34:8 34°8 | 84°8 34°8 | 35°3 35°3 | 35°8 35:8 | 36:0 36:0] 37:0 37:0 | 38:0 38:0 | 37:1 37:1] 38:0 38:0} 38°1 38:1 | 38:2 38:2] 37-8 37°8 
12 | 33:8 33°8| 33:0 33-0 | 33:0 33-0 | 34:7 34°7| 85:1 35:1 | 36-2 36:2 | 36°5 36°5 | 33°8 33-8] 32:0 32:0/ 31°1 31:1 | 30°3 30°3| 28:8 28°68 
13 | 29°7 29-7 | 29°1 29°1| 26°8 26:8 | 25:7 25°7 | 24:8 24:8] 25:1 25-1 | 24-0 24:0 | 24:8 24°8 | 25°0 25:0 | 24:9 24:9 | 26-1 26:1) 27:0 27°0 
14 | 35°5 85° | 32°8 32°8 | 32:0 32:0] 31:9 31:9 | 32:2 32:2 | 32:0 32-°0|32:1 32:1} 31-8 31:8] 30°83 30°8| 31:2 31-2] 31°3 31:3] 31°2 31:2 
15 | 28:0 28:0} 29:0 29-0 | 28-0 280 | 28:3 28:3 | 28°7 28°7 | 27°7 27-7 | 27:9 27:9 | 27-2 27-2 | 28:3 28°3| 28:0 28:0 | 27-7 27°7 | 29-0 29-0 
16 | 32-2 32°2 | 32°8 32°83 | 82:7 32°5 | 33-2 33°] | 34°5 34:5] 35-0 35:0 | 35°8 35:8 | 35-0 85:0 | 85°1 35:1] 85°5 85°4| 35:4 35°4/ 35:1 351 
17 | 32:0 52-0 | 32:2 32:2 | 32:0 32-0 | 32-0 32:0 | 82:2 32-2] 33-5 33-5 | 33-5 33-5 | 33-0 33:0 | 33:0 33-0 | 32-1 32:1| 32:0 32:0) 31-4 314 
18 | 26°0 26:0 | 26°8 26°8 | 25°2 95:2] 25:0 25:0 | 25-2 25:2] 26:0 26-0 | 26:2 26:2 | 25°8 25°8 | 25:0 25:0 | 25°8 25°8| 26:0 26:0] 25:8 25:8 
19 | 27°0 27:0 | 27:0 27-0 | 27:0 27:0 | 27:4 27-4 | 28-0 28:0] 28-0 28-0 | 29:0 29-0 | 28°8 28:8 | 29:3 29:3 | 29:0 29:0| 29:0 29-0} 29:0 29:0 
20 | 88°5 38°5 | 38°2 38-2 | 88:0 38:0 | 36:0 36:0 | 34:0 34:0 | 33-0 33-0 | 31:0 31:0 | 80°8 30°8 | 30°2 30-2 | 29°8 29°8 | 29:3 29:3] 380°5 80°5 
21 | 22:0 22°0 | 21-0 21°0 | 22:0 22:0 | 21°8 21:8 | 23-0 23:0 | 23:0 23:0] 24:0 24:0 | 23°0 23:0 | 22°8 22-8 | 23°3 23:3 | 24:3 24°3 | 24:9 24:8 
22 | 26°4 26°4| 27-0 27°0 | 26° 26°5 | 26°2 26:2 | 26°3 26:3 | 26:8 26°8| 27-0 27-:0| 26°7 26:7 | 26-7 26°7 | 26°8 26°8| 27:0 27:0 | 27:0 27:0 
23 | 25:0 25:0 | 26°8 26°8 | 26:7 26-7 | 27-2 27:2 | 28-0 28:0| 28:0 28:0 | 28°8 28-8 | 28-4 28-4] 28:1 28°1 | 27-9 27:9) 27°5 27:5) 27°6 27°6 
24 | 29°5 29°5 | 30:2 30°2 | 32°0 32:0] 31'7 31:7 | 82:0 32:0 | 82-7 32-7 | 33°8 33-8 | 34:2 34:2] 34°9 34:9 | 35:3 35°3| 36-2 36:2] 37:1 3771 
25 | 37°5 87° | 37°8 387°8 | 38:0 37-9 | 37°8 37°8 | 37:0 37:0 | 33-7 33-7 | 32:0 32:0] 31-8 31-8 | 31:2 31:2} 30-4 30:4} 30°2 80:2] 28:2 28-2 
26 | 26°0 26:0} 25°0 25-0 | 24:4 24-4 | 25:0 25:0 | 24°5 24°5| 25-0 25:0 | 24:3 24:3/ 25-0 25:0 | 24°3 24:3] 24°6 24:6] 24:4 24:4) 24:0 24:0 
27 | 26°6 26°6 | 27:0 27°0 | 27:0 27:0 | 27°5 27°5 | 27-4 27°4| 28-0 28:0] 27°8 27:8| 27-6 27:6 | 26:9 26:9 | 26:8 26'8| 26:9 26:9 | 26°9 26°9 
28 | 27:0 27:0) 27:2 27:2 | 27°7 27°7 | 27:4 27°4| 26°6 26°6 | 251 25-1 | 24:0 24-0 | 22:8 22:8} 21-9 21:9] 21:0 21°0| 21-8 21:8} 21°8 21°8 
/ 29 | 25°38 25°3 | 24°5 24°5 | 23-9 23:9 | 22:4 22-4 | 21-2 20°8| 19°7 19°1|18:5 18:0} 20:0 20:0 | 20:4 20-4 | 20°6 20:4] 20:7 20-7 | 21:0 21°0 
| 30 | 25°5 25°6 | 25:9 25°9 | 25-5 25:5 | 25°3 25:3 | 25:5 25°5 | 25-7 25-7 | 25-9 25:9 | 25-1 25:1 | 25:3 25:3 | 25:2 25:2) 24:8 24:8) 24-4 Dded 
/ 31 | 24:0 24°0 | 24:0 24:0 | 25°7 25°6 | 23:4 28:4 | 23-5 23-5] 22-7 22-7 | 22-5 22:5] 22-0 22:0 | 22:0 22:0] 23:7 23°6| 24:3 24:3 | 23°9 23:9 
| MEAN. | 29°0 29°0 | 28°9 28°9 | 28-7 287 | 28°5 28:5 | 28-7 28°6 | 28°6 28°5/|28'6 28°6 | 28:3 28:3 | 28°1 28-1 | 28-1 28-1] 28-2 28-2 | 28:2 28:2 
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=-=}-= | - | - | = | 2:63) 7:53) 8-22 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


SUNSHINE. _ Hours—ror Hour, LocaL Mean TIME, ENDING— NOVEMBER 1900. 
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SUNSHINE. DECEMBER 1900. 
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FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 245 
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to 
al 


_ TRANS. ROY. SOC, EDIN.—VOL, XLIV, 


WIND. 
1 
Dir'n. Force. 
1 |) WNW FP 1 
2 | ESE 6-8 
3 |E 2-4 
4 |NNE 2-6 
6b IN 1-3 
6 IS 3-5 
7 | NE 0-2 
8 |SW 2-4 
9 |NNW 1-4 
10 |N 1-6 
1 NW 
12 |SW 1-2 
18 | SSW % 
14) 1 WE 0-1 
15 |WSW 1-4 
16 |NW_ 0-2 
17 | WSW_ 0-1 
18 | NE 1-4 
19 |SW 3-6 
20 | WSW 1-3 
2a Sy 1-3 
DD IN: 2-4 
23 | NNW 2-5 
24 | WSW 1-3 
25 | ENE 1-5 
26 | SW 3-5 
27 |SW 0-3 
28 |N 0-1 
29 |N 3-4 
30 | E 5 
31 | ESE 1-2 
MEAN 2:55 
13 
Div’n. Force. 
1 |SE 3-4 
2 |ESE 5-6 
3 | NE 5-6 
4 |N 2-7 
6 18 2-3 
6 | Calm 0 
fe Nei 0-1 
8 |W 1-2 
9 |E 1-3 
10 |N 2-3 
11 | Calm 0 
12 |SW 0 
13 | SE 6 
1461/8 6-7 
15 | Calm 0 
16 | NNW 1-2 
17 SE 3-4 
18 | Calm 0 
19 WwW 4-5 
20 |W 2-3 
21 |SSW) 4-5 
22 | WNW 2-6 
23 N 2-6 
24 W 1-3 
25 | NNW 0-1 
26 | NW 2-3 
27 N 0-1 
28 | NE 2-7 
29 ENE 0-3 
30 NNE 1-3 
31 | Calm 0 
(MEAN 2°5 
N 150. NNE 24. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


DIRECTION AND Force (0 to 12). 


2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Div’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force. |Dir'n. Force |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
Wy 1|W 0|}SSW  0-t| SSW 0.8 0-1 | ESE 0|ESE 2-3|/ESE 2-3/ESE 1-2 
E 6-8|ESE 7-8|E 7-8|)E 5-8 SE 5-6 | SE 6/SE 7|SE 7-8| ESE 5-6 
ENE 1-3|NE 2-4) NE 2-4| NE 2-5 |N 5-6| N 6|N 5-6 | NNE 6| NE 6 
N 4-8|N 5-9 | N 2-7| NE 3-7 | N 4-6|N 4-7|N 14/N 2-5 | N 2-4 
Calm 0|SE 1-2|SE 2-3)ESE 2-3) ESH 2-3/ESH 2-3/ESE 2-3/SE 1-2 | SE 1-2 
SSE 4-6|SSE 5-6 | SE 3-5 | SSE 4-5 | SE 3-5|SSE 46] SSE 2-4 | SSE 46|SSE 2-5 
N 1-3/N 1-3|}NNE 1-3|N 1-3 N 1-2|N 0-1) N 0-1] N 0-1/ N 0-1 
SW 3-6 | W 2-4) Var. 0-1/N 0-2 | NE 1-2 | SSE O|N 0-1 | Calm 0 | Calm 0 
N 1-5|N 0-3 | NE 14|)N 1-3|N 8-5 | N 4-6|E 1-2/E 3-4| SE 1-3 
N 3-5 | NE 1-4) N 3-5 | N 3-4! NE 1-4|N 1-6| N 2-3| N 2-3| N 2-3 
W 1) W 1) WSW 1|SW 2| Sw 1-2 | WSW 0| WSW 0, WSW 0| WSW 9 
SW 2-3 | SW 1-3} SW 3/58 2-3/5 2-3|SSW 1-3/8 2-3}SSW 2-3]/S 2-3 
s 2-3 | SSW 3/58 2 3| SSE 3| SSE 3-5/8 3-4 | SE 3-4 | SE 3-5 
NW 1|NW 1|W 1| WNW 0-1 0) SW 0-1 | SW 1-2/8 2-3/5 4-5 
SW 1-5 | SW 2-4) SW 2-4 | SW 1-3)}SSW 1-2/SSW_ 0-1|SW 1-4] W 1-3)}NW 0-1 
WwW 1-2| W 1-2 | W 0-1 | SW 1-2} NW 1} NW 1-4] Calm O|NW 1-3) W 1-2 
SW 12|}SSW 1-2}SW 1-2 | SSW 218 2/8 1-2/5 1-2/8 0-1 | SE 2-3 
N 2-4| NE 1-4|N 2-5|NNE 3-6|N 1-5 | N 1-3 | N 3-4 | N 1-3|N 0-2 
SW 2-7 | SW 3-7 | SW 3-6 | SW 2-7) SW 4-7| SW 2-6|SW 1-6 | SW 2-7| SW 6-8 
WwW 1-2} WSW 0-2) W 1-3 | W 0-2 | W 1-4|NW 2-3) W 1-3 | NW 2|WNW 0-1 
SW 1-4| SW 2-4| SW 2-4| SW 2-4) SW 2-5/8 2-5|8 3-4/8 5-7(S8 2-5 
Ww 1-5 | W 2-41 W 2-5 | W 3-5 | W 1-6 | W 2-4 | W 3-6] WSW 2-3) W 3-5 
W 1-5|N 1-5| WNW 2-4|NNW 2-5|}NW 2-6|/NNW 1-2}NNW 1-3|N 2-5| N 1-2 
SW 2-3/8 2-3|S 3-4/8 3| SSW 218 2-3)8 2-3/5 2|S 1-2 
NE 3-7 | NE 1-6|ENE 1-4| NE 1-5| E 1-4|NNW 1-3/NE 0-3|NNE 1-2) NNE 2 
SW 2-4 9-5 | SW 2-5/S 5-7|S 5-7|SSW 5-7|SSW 5-6|SSW_~ 6-8/8 8-9 
W 0-1; WSW 1-6] WSW 0-3} W 0-2 | WSW 0| W 0 | Calm O|NW 1-2) W 1-2 
N 4|N 4|N 4|N 5|N 5|N 8-5 5|N 5-6| N 5-7 
NNE 2-4|N 1-3|N 3-6 | N 3-6 | N 3-6|NNE 5-7|NNE 3-6|N 2-4 | N 1-3 
5 4-5 | E 4|5 4/5 5|E 1-4) E 1-4 2-3] E 2-3] E 2-4 
ESE 2-3|)E 2\|ESE 2-3|/ESE 23|)ESE 1-2/ESE 1-2] ESE 1) Calm O/|E 1-2 

2°90 2°87 2°85 3°05 2°90 2°77 2°61 2°87 2°74 4 

14 15 16 ulyg 18 19 20 21 22 
Dir’n. Force.) Dir’n. Yorce. | Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir'n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Yorce. | Dir’n. Force.| Dir’n, Force. 
SE 4-5| SSE 3|SE 2| ESE 3|SE 4-5|SE 38-4| ESE 5-6] ESE 6| ESE 6 
ESE 6-7|E 4-8|ENE 1-4} ENE 2-5/ ESE 8|E 6-7 | E 7-8|E 3-6 | E 2-6 
NE 6-7 | N 4-7|NNE 4-7|NNE 3-6|N 5-6 | N 2-6| N 6-7| NNE 7-10| N 4-9 
N 3-4| N 3-5 | N 1-4|NNE 2-5|N 2-3 | Calm 0|E 1-2} NE 2-4|Var. 0-2 
SSE 4-5|S 3-4/5 3-4/8 4-5/5S 5| SE 4-6 | SE 3-4 | SSE 3-4 | SSE 4-5 
W o|W 1|}NW 0-1) WSW 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0| WSW 0| W 0-1 
Calm 0| WNW 0-2| W 1-2); WSW 1-2/8 1-2 | SW 1-4/8 0-1/8 1-4|SW 1-3 
WwW 0-1)/SSW 1-3/8 24/58 2-4/8 38-5 | SW 3-6)5 3-6 | W 0-1 | SW 2-3 
E 3-4| N 1-4|N 1-4| NE 4-6| ESE 1-5|/ESE 1-3}ENE 1-6| NE 1-4|N 3-5 
N 0-1)/ENE 1-2/|N 0-1);ENE 1-2|N 1-2 | Calm 0} Calm O|N 1-2|N 1-2 
SW 0|W 1]WSW 1-2)SW 2)SW 1-2 | SSW 0|SW 1-2 | SW 1-2| SW 1 
W 2-3 | W 1-2 Yi 12) W 1-2| W 0| W 0| WSW 1|SW 1-2 
S 3-5/S 2-3 | 5 1-3/8 3/SSW 1-3|SSW 1-3/5 1-4/SSW 1-3/8 1-3 
Ss 5-6 | SSE 5-6 | SSE 3-6/8 -7 | SSE 6-7 | SE 4-7|SE 7-8/8 6-8 |S 4-6 
8 0-1| WNW 1-2)}NW 0-1] WNW 0-2] NW 0| Calm 0| W 2-4; WNW 1/|WNW 1-3 
NNW 1-2);NNW 0-1|N 1-3} WNW 1-3|NW- 1-2|WNW  0/ Calm 0| W 0-2 | W 1-3 
SE 4-5/8 2)WSW 1-3]S 2-315 5-6| 5S 6/5 3-4 | W 1-3 | NE 1-4 
N 0-1| N 0-2| N 0-2| NNW 0| W 2-3 | SW 2-3 | SW 0-2)SSW 1-4|SW 1-4 
NW 1-4) W 1-4 | W 2-5 | W 2-4) NW 1-5) W 1-3| W 2-5 | W 1-3|NW 0-2 
N 0-1) W 0-1 | W 1-2] W 1-3) WNW 2-3] W 2-8} WSW 1-2] W 1-3 | W 0-1 
WSW 1-3/ W 1-4] NNW 0-2) NNW 1-3|N 0-2 0O|N 0O|N 0; NW 1-3 
W 2-4) N 2-5 | NW 1-5| N 1-6|N 3-6| WNW 2-4|N 5-6 | N 2-5|N 1-5 
NNW 3-4|NNW 1-3/N 1-3| N 0-1|WSW 0-2] WSW 2-3) WSW 1-2/}SW 0-2 | W 1-2 
NNW 3-4/N 1-4] NE 1-3| N 1-4| NNW 0-5|/NNW 0-3} NNW 2-4] NE 2-4|NNE 1-3 
NW 1-4) NW 1-3; NW ~ 1-2|NW = 1-4) N 3-5} WSW 4-5) W 5-6 | W 2-5 | W 1-3 
W 0-2 | W 1-2| W 0); W 0-1] NNW 1-3| WNW 1-2} NNW 1-3] W 1-4) W 2-5 
N 1-3| N 4-5|N 4|N 3|N 3-4|N 3| NNW 2-3/SSW 3-4/8 3 
SE 2-5|NNE 2-5|N 2-6| N 3-5 | N 4-5 | NE 8-5|NNE 3-5|/NNE 3-6|NNE_ 3-5 
ENE 0-2|} ENE 4/5 2-4) E 3-4 | E 6|N 0-2 | E 0-3 | E 1-2| ENE 2 
NNE 3| ENE 3|NE 2)ENE 0-3/SSE 1-3 | E 1-2/5 2| ESE 3) E 2 
Calm 0} Calm 0|N 1|E 0-1/0 0-1| N 0-1 | N 1-2|N 1-2| N if 

2°48 2°50 2°16 2°50 3 02 2°31 2°77 2°65 2°53 
NE31. ENE16. E43. ESE 33. SE 84. SSE23. S67. SSW29. SW 66. WSW 28. W 96. 


JANUARY 1900, 


11 
Dir’n, Force. 
SE 3-4 
E 5-6 
NNE 6-7 
E 2-6 
S 1-2 
SSW 1-3 
N 0 
W 1-2 
Calm 0 
2-3 
Calm 0 
SW 1-2 
SE 5-6 
s 3-5 
NW 1-4 
NNW 1-2 
SE 2-3 
N 2-3 
SW 7-8 
N 0 
SSW 1-4 
WwW 2- 
N 1-3 
Ss 4-5 
NNW 1-2 
SW 6-7 
N 2 
N 5-7 
N 0-2 
i 2-3 
E 1-2 
2°81 
23 
Dir'n. Force. 
B 6-7 
E 2-6 
N 2-4 
NNE 23 
SE 4-5 
0-1 
SW 1-3 
WwW 1-3 
N 2-5 
N 1 
SW 1-2 
WSW 1 
0-1 
3-5 
WNW 1-3 
WSW 0-1 
NNE 0-2 
SSW 1-4 
WNW 1-2 
1-2 
. 
N 1-2 
N 2-6 
W 1-2 
NE 0-2 
W 2-4 
Ww 1-3 
SSE 4 
N 2-4 
ENE 2 
ESE 1-2 
N 1-2 
227 


WNW 18. NW 34. NNW 24. 


Dir’n. Force. |E 


12 


Dir’n. Force. } 


Midnight. | 


ESE 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 247 


DIRECTION AND Force (0 to 12). FEBRUARY 1900. 
2 3 4 5 | 6 i 8 9 10 11 12 Max. 
Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 

NNE ZN 2-3] N 2-4|N 2-4|N 2-3 | NE 0-2) NE 0-2 | NE 0-2 | NE 1-2| NE 0-2 | ENE 1 4 
ESE 2-3) E 1/NE 0-1 | Calm 0|NE 0-1/ N 0-2 | N 0-2 | N 0-1| NE 0-1| NE 0-2 | NE 0-2 3 
NNE 2-3/N 1-2|N 0-2; N 1| NE 1-3, NE 0-1/E 2-3) E 2|E 3/E 3; E 3 4 
N 2-3|NNE 2-4|N 3-4) N 2-3| N 1-2| NNW 2) NNW 1|NNW 14/N 2-5|NNW 2-3|/NNW 1-2 5 
2-3|N 2-3 | N 1-2|N 2-4|N 2\N 1-2|N 3-4| N 4|N 1-2|N 1-2|N 1-2 b) 
2-4|N 3-4|N 2-3 | N 2|N 2-3|N 3-4] N 45|N 2-3) N 2-3) N 0-1 | Calm 0 5 
2-41|N 3-4 | N 0-2 | N 2-3 | N 2-4 | N 1-4|N 1-2|}NNE O1/N 1-5|NNW 3-4|/N 2-3 5 

0] NW 1|N 0-1} NW 1-2) Calm 0| SW 0-1 | Calm 0; SW 0-1/SSW 0-1/SSW 1-2/5 3-4 4 

3/SE 2|SE 2|SE 2)ESE 3-4|)B 2-3 | E 2)\E 3-4| EB 4/E 3-4|E 2-3 4 

DEN 1|N 0-1| N 1|)N il |] Nt 2-3/N 0-1 | NE O| N 12|N 0-1|} N 0-1 3 

1-2|N 1-2|N 12|)N 2\)N 2a Ne 0-1|NNW 1-2|N. 1-2 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 2 
1/SwW 2/SSW 1-2/)SW 1-2/S 2-3/5 1-2/5 2-3)5 3 2-3|8 2-3/5S 2-3 6 

2-3 | W 2|WSW 2-3|)SW 2|NW 2-3) S 1-3/8 3-4/5 4|SSE 3/SSE 3-4/8 1-2 4 

1-2| SW 1|W 1|/SW 1-2|SW 1-2 |SW 2|W 0|SW 0|}WSW 1-2/8 2|1SW 2 3 
3/SSE 2-3/8 3/SSW 3-4/SSE 3-4)SE 4|SE 4|SE 6-7 | 5h 6-7 | SE 7-8|SE 9-10} 11 

4 s 2 3-4;|NW 2-3) W 2-4 | W 2-4) WSW 4| WSW 6|W 3-4 | W 4-5 | W 5-6 8 

3,8 12} WNW 0-1|WNW 1/|WSW o0-1| W 0-1] V 0-1 | W 0| W 0|/ SW 0-1 | SW 12 4 

4:SE 4-5 3-4 2-3 | WSW 21 W 2-3 | WSW 3|/W 1-2} W 1-2|SW 2-3 | W 1 7 

4| ESE 4-5 | ESE 3-4 | ESE 38-4 | SE 2-3 | SE - 3|SE 3-4 | SE 3-6 | ESE 4-7 | ESE 4-5 | ESE 1-4 8 

2-8) N 3-8 1-7 2-9| N 6-8 | N 8-11|N 3-7 | NE 3-7 3-6} NNE 2-6 3-5| 11 

2-3) ENE 4) NE 3-4] NE 2-4) NE 3-4| NE 2-3 | NE 2-3 | NE 3-4 | NE 2|N 2-3|NNE 1-2 8 
7-8|SE 7-8 | SE 7|SE 7|SE 8 | SE 7-8 | SE 5-6 | SE -8 | SE 8|SE 7-8 |SE 7-8| 10 

6| SE 5-6 | SE 5| SE 6-7 | SE 8|SE 9| SE 9-10|SE  9-10|SE 6| SE 5|SE 3-4] 10 

3-6| WSW 4-6) W 3-5| WSW 2-4] W 1-2} W 3| SW 2-31SSW 2-3) SW. 2-4 | W 2-3 | SW 2 6 

1-2) W 1,W 0-1 | W 0-1 | Calm 0) W 0; Calm 0| Calm 0| W 0, SW 0 | Calm 0 2: 

0/E 0| ESE 0|/ESE 1-2/SE 2-3 | SE 2-3 | SE 3| SE 4 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 5 

3-7 1N 3-7|N 3-8 | N 6-10 | N 4-8} Var. 3-7|N 3-5 | N 2-3 3 3-6 | N 3-4] 10 
1-4|N 3) N 3/N 3|/N 4|N 2-4|N 4|N 1-3|N 2B il Ni 3-4 | N 3-4 Wf 

2°89 2°84 2°46 2°73 2°82 2°80 2°71 2°88 2°66 2°70 2°45 

14 f 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Worce.|Dir'n. Force.| Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n.Force | Dir’n.Force.| Force. 
ENE 1-2/N 2-4|N 2-3] EB 0-2 | E 2-4 | B 3-4)/ENE 2-3/E 3|E 3| ESE 3|/ESE 3-4] 2°2 
Bien 2-3|)N 2|N 1-2|N 1-2| NE Das ONi 1-2|N 2|N 2-3| NNE 2|N 1-2|N 2-3) 1°5 
2-3] E 2-3, ESE 2-3/SE 3-4; ESE 2-3) 12;ENE 0-1| NE 1-2} NE 1-2) NNE 2|NNE 1-2; 1:9 
1-4|NNE 2| NE 1-2|NNW 1-2) NNW 2-3/N 3-4|N 12|N 1-2|N 2-3|N 1-2/N 2-3 | 2°2 

0-1] NNE 2|N 1-2|N 3-4 | N 3-5 | Ni 1-3|NNE 3-4] W 2-4| N 3-4| N 3-4| N 3-4] 2-4 

0-1 | Calm 0| N 0-1 | Calm 0O|NNE 0-1|NNE 0-1|NNW 1-2/N 2\N 2|N 2) N 3| 18 

3-4 | N 1-2|N 1-2)N 0-1|N 0-1| NNW 2-3] N 1-2|N 2| NNW 1|N 1-2 | NNW Wl BAO) 

1-3 |SW 2-3 | SSW 2\8 2-315 3-4| SSE 0-1/8 1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0] 11 

2-3 | E 3/ESE 2-3|E 0-1 | Calm O|N O|N 1|/NE 1 i 1|/N 1-2] 271 

O|N 1-3) N 1-2|N 2-3 | N 1-2|N 0-1| N 0-1} NE 1/ NE 1| NE 0-1] N a | 310) 

0|N 1-2|NNE 1-2|]NNE 0-1 0-1 | N 0-1 | N 1-2|N 1-2|N 1|NW 1) WNW 1] 1:0 

4|SW 3} WSW 2-3 ; 3/SSW 2-3/5 3| SSE 2| SSW 3) SW 4/8 4-6/S 4-6 | 2°7 

2-3 | SSW 2)8 218 1-2/8 is) 0-1 | SW 0-1} WSW 1-2] SSW 1/Ss 1-2/8 1-2} 2°0 
2)}SW 1-2 | SW 2|S8 3/8 3 | SSE 2-3 | SSW 3/5 2-3 | SSE 3/8 2-3/5 PAN as} 

SE 10-11] SE 11| SE 8-10 | SE 11|SE 10-11|SE 11|SE 9-11}SE 10-11|/SE 10-11|SE 9-10 | SE 8-9} 74 
5) WNW 3-4| N 3-4 | W 4) W 4-5 | NW 5-8; NNW 3-5/SSW 24|NW 2-4 | W 3-5/S 4) 41 

2-3 | W 1-2} W 2);SSwW 1-2/8 0-1/SSW 0-1/SSW 1-2/8 3-4 | SW 0-2 |S 2|SW Qi ee: 
1-2|SW 2-3|S 2-3] 8S 2-3] SE 5| SE 6-7 | SE 6-7 | ESE 4| SE 5| SE 4-5|SE 4| 3°2 

3-4| Var. 1-2|SE 0-1| E 2|ENE 0-3|N 0-3 | N 2-6| N 3-6 | N 4-8|N 6-8 | N 2-7| 3°6 

2-3) N 2-3 | NE 1-2 | NE 2-4|N 2-4|N 0-1) N 2-4 | NE 3-4|N 2-4) N 2-3 | NE 3-4] 4°0 

0| Calm 0| Calm 0| SE 2-3) SE 3|SE 3|SE 4/SE 5-6 | SE 6| SE 6-8 | SE 7-8 | 3°0 

6-7 | SE 7|s8 8/SE 8| SE 8| SE 7-8 | SE 7|SE 7-8 | SE 8-9| SE 7-8/Sk 9-10) 774 

8-9| SE 6-7 | SE 10| SE 5-6|/SSE 6-7|SW 5-7 | SW 5-7/8 6-7 |S 7|SW 7-8 | SW 3-4 | 6°7 
2)SW 3/5 3/58 3|SW 1-2| SW 1-2|W 0-1) W 0-1) WSW 1-2|)SW 3-4 | SW 2| 2°6 

0; Calm 0| NW tL) WwW 0-1 | Calm 0' Calm 0 | Calm 0 | Calm O,N 0| Var. 0-1) Calm 0} 03 

0 | Calm 0| Calm O|E 0-1 | Calm 0 | Calm O|N 0-1 | Calm O|N 3-4|N 1-3 | N 1-5} 1:0 

3-4| NE 5-6 | NE 5-7| N 4-5|N 2-3 4-8| N 5-6 | N 6| NE 4-5|N 2-5|N 3-5 | 4:7 

3|N 4-5|N 1-4|N 6-7| N 6-7|N T7\N 6|N 7\|N 5-6 | N 3-5 | N 4| 41 

2°70 2°77 2°68 2°86 2°88 2°86 2°89 3°14 3°27 3°27 3:20 | 2°82 


7, NE43. ENE6. B28. ESE23. SE92. SSE. $52. SSW17. SW45. WSW17. W41. WNW5. NW9. NNW15. Calm or Var. 43. 


MARCH 1900. 
alt 12 

Dir’n.Forcé.|Dir’n. Force. 
Calm 0 | Calm 
N 1-2|N 2-3 
Calm 0\E 0 
NE 0| NE ‘ 
ENE 0-1\E 0-1 | 
NW 1|W 1-2 
N 2-3 |N 
N 0O|E 0-1 
iS) 0-1)8 i 
SE 3-4|SSE 3-4] 
SW 0-1 | SW 
N 0-2 | N 
NE 3) NE 
N 14|N 
N 1-3|NE 
N 1-2|N 
Calm 0| Calm 
SE 3-4 | SE 
N 3-5 | N 
ESE 6-8] ESE 
NNE 0-2|N 
E 2-3 | E 
E 1-2|E 
E 1-2|E 
N 2|N 
N 1-3/N 
SW 2|SW 
N LIN 
SSW 1)/SW 
WwW 1|W 
iS) 2|SE 

1°68 1:92 | 

23 ~—«'| Midnight, |M 


Dir’n. Force.|Dir’n, Force. F 


248 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). 
1 2 3 4 5 6 a 8 9 10 
Dir’n,. Force, | Dir'n. Force.) Dir'n. Force.| Dir'n. Force.| Dir’n. Force.| Dir'n. Force.| Dit’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
1 |N 2-5|N 1-3|N 3-5| Var. 1-3|/N 1-3| N 3-6 | N 3-5 | N 1-3| Var. 0-3|N 0-2 
2 iN 4|N 4-5|N 2-3 | N 2-3|N 2-3 | N 2|N 2-3 | NE 2\N 12\N 2-3 
3 |NNE 1-2|N 2|N 1-2|N 1-2|)N 1-2|N 0-1|N 3|N 0|N O|N 0-1 
4 |N 1-2 | Calm 0| NE 0|NE 0-1) NE 1| NE 0-1 | Calm 0| Calm 0|NE 0-1 NE 0 
5 |E 1-2|)E 1|E 1\E 0-1 | Calm 0|NNE v-1| NNE 2 1-2| N 1|N 0-1 
4 f 
6 |NNW 1-2|N 1|N 1-2|N 1|N 1-2)| N 0-1| N 0| NNW 1|/ NNW 0-1/N 0-1 
7 |N 2|N 2-3| N 2|N 12|)N 2|N 2-3|N 2|N 3|N 2-3 | N 1-2 
8 O|N 0-1| N 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0|N 1-2 
9 | WNW 0-1| W 0-1 | Calm 0| NW 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 
10 | SSW 1| SSW 2|SW 2|SW 2) SSW 2|SSW 2|SSW 2-3] SE 2| SE 3-4| SE 2 
11 |SW 1-2| SW 27) W: 1-2) W 1-2} WSW 1-2|/SW 1|SW 0-1 | SW 1|)SW 2|SW 2-3 
12) SN 0-2 | Calm O|NNW 0-2|N 1| NNE 2|N 2|N 1-2|)N 1|N 1-2|N 2 
13 |N 4-6| N 3-6| N 3-6 | NE 3-5| NE 3-5 | N 3-5|N 46|E 3-7 | NE 3-5 | NE 3-4 
14 |N 4-7|N 1-5|N 1-5|N 1-3] N 0-2 | N 0-3 | N 1-3|) N 2|N 2|N 2-4 
15 |N 0-5 | N 2-5|N 1-3|N 2-3;NW 1-3] W 1-3)NW  1-4| NE 1-3|N 2-3 | N 1-3 
16 | NE 1-2|N 1-3 | NE 1-3] NE 1-2] NE 1-2|N 2-4| NNW 0-2/N 1-5|NNW 0-2|N 2-4 
D7 oan 0-1| NE 1| NE 1-2|N 1-2| NE 1-2)N 1-2|N 2|N O|N 2| Calm 0 
18 | SE 2|)SE 3|SE 3|SE 3| SE 3-4] SE 2-5 | SE 3|SE 4|SE 4-5|SE 6-7 
19 | NE 0-1 | Calm O|N 1| NNE 1|NE 0-1|NNE 0-1|NE 0-1 | NE 1|ENE 0-1/NNE 13 
20 | ESE 3| ESE 4| ESE 4/ESE 2-3/N 1-3 | NE 2-3 | NE 2-5|ENE 4-8| ESE 8-9] ESE 9 
21 | NE 23|)ENE 2-3] NE 1-3|E 1-2|ESE 12) Calm 0|E 0-1|E 1-2|E 2)ESE 2-3 
22 |E 5|E 5|NNE 2-3|N 1-3| NE 2-4| NE 1-3)ESE 23/5 2-3 | NE 0-2 | NE 2-3 
23 | NE 4-7|NE 2-6| E 2-6|E 2-6|ENE 2-5|E 2-4) 3-5 | E 2-4| E 3-5 | E 2-5 
24 |N 0| NE 0-1|NNE 0-1} NE 1|ENKE 1-2|NE 1-3| N 1-3|)ENE 1-3|ESE 2-3|E 0-1 
25 |N 0-1) N 1|N 1-2|N 12|NNE 1-3/N 1-2|N 2)/WNW 2/|NE 2) NE 2 
26 |N 3-7|N 3-6 | NE 2-4| N 2-4| N 2-4|N 2-4|)N 2-4|N 1-3 | NE 3-4| NE 2-4 
27 | NE 0-1|NNE 0-1|NE 0-1| N 0-1| NE 0-1| N 0-1| N 1| NW 1|WNW- 1/SW 1 
28 | NE 0-1) N 1-2| NE 0-1| N 0-1| N 0-1| N 0-1/N 12|NE 12|N 12);N * 12 
29 |N O|N Oo|N 0O|N 0| SW -0| W 1|W 0-1 | SW 0-1 | SW 0-1 | SW 0-1 
30 | SW 0-1| WSW 1|W 1) WSW 1-2| W 2) W 2) WNW 2) W 2) W 1|W 1 
31 | SSE 2|SSE 2-3|SSE 3|SSE 3/5 3/8 3/8 3/S 1-2/8 218 2 
MEAN 2°00 2°00 1°84 1°60 1°69 inal 1°92 1°81 1:95 2°05 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Dir’n. Force.|Dir'n. Force.| Dir'n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n, Force.|Dir’n. Force. 
1 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0|NE 0-1 | Calm 0 | Calm 0|N 3-4|N 2|N 2|N 1-2 
2 |N 3/N 3|N 2|N 1| Var. 0-1|N 0-1| NNE 2|NNE 3|N 1| NE 1-2 
3 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| Calm O|N 0-1 | Calm 0 | Calm O|N 1|N 1-2|N 1-2 
4 |NE O|E 1|E 1-2|E 1\E 0-1) E 2|E 0|ESE 23|)ESE 2-3/5 3 
5 |E O|E 0-1 | ESE 1/ESE 0-1/E 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 
6 |W 0-1 | NW 2|N 1|N 2|N 12;NW 23|)N 2 Ni 2\|N 1-2|N 2 
tL Nail 3-4 | N 2|N 2|N 1-2|)N 1-2|N 1|N O|N 1|NNW 1-2| NNW 1 
8 | Calm O|E 0 | Calm 0|SE 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0| Var. 0 | Calm 0| NNW 0 
91S 0-1 | Calm 0|WSW_ 0-1| W 0-1|NW 0-1] W 0 | Calm 0o|W 0-1) W 0-1 | WSW 0 
10 |S 2-3/8 3|SW 2-3|S 1-2 | SSW 2|SW 1-2 | SW 1-2|5 2-3 | SSW. 2| WSW 2 
11 | SW 1|W 1-2| W 1-2} WSW 1-2) W 1]/WNW 2/WNW 2/W o-1;/NW 12|/NW 1 
12 | N 3|N 2\N 1-3 | NE 2-4| NE 3-5 | N 3-6 | N 2-7| N 4-6|N 6|N 3-7 
13 | NE 2-3 | NE 1-3| NE 3-4 | N 2-5|N 3-5] N 3-6 | N 1-4|N 2-6 | N 1-5|N 2-4 
14 |N 0-2|N 2-5|N 3-6 | N 2-7|N 1-4|N 1-3|N 2-3 | N 2-3| N 1-3|}NNE 1-3 
15 | NE 2-3 | NE 2-4) N 1-4|N 2-5| N 2-3 | B 1-3 | SE 2-4) N 1-4| N 5-6 | N 2-4 
16 |N 2|N U-1|NNE 1-3) NE 0-2|NNE 0-2|N O|N O|N 1-2|N 1-3 | N 13 
17 ‘| Calm 0 | Calm O|N 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0|S 0-1/5 0-1 | Calm 0| SSE 0 
18 | ESE 3 | ESE 2| ESE 3/5 0-1| E 2\E 0-1 | Calm 0 | Calm 0|N 0-1} NE 0 
19. HN 8-6] N 3-7 | NE 3-5 | NE 3-5 |N 3-5 | N 24|NNE 1-3| NE 1| NE 0-1 | ESE 2 
20 |ESE 4-7|ESE 3-5|E 56-6|NNE 1-2\E 2-3 | EB 3/ ESE 3| ESE 4|ESE 5-6|ENE 2-4 
21 |N 0-1| N 0-2 | N 2-4 | NE 2-4) N 2-3 | ENE 3| NE 2|}ENE 2-4|ENE 3-4/2 4-5 
22 |E 1-4|E 2-5|ENE 2-4|/ENE 2-5|E 3) 2E 2-3|E 3-6 | E 3-6] E 3-7| E 3-6 
23 | K 2\)E 1-2| NE 0-2| E 1-2) NE 0-2| NE 1-2| NE 1-2| NE 1-2| NE 0-2; NE 0-1 
24 | NE 0-2) Var. C-1)| Calm 0| NE 0-1 | N 1|N 1|/N 1)/N 1| NE 1-2| NE 1-2 
26 |N 1-3|N 1-3 0-1|N 2-4|N 1-4| N 2-4) N 4-7|N 3-6 | N 2-5 | N 2-4 
26 |N 2-3|N 1) Calm O|N 0-2; NNW 0-1|N 2|N 1-2| NE 1-2| NE 1-2| N 0-1 
27 | SW 2-3 | SW 2-3|SSE 1-2!|SSE 1| SSE 0| SSE 1| Calm 0|SE 0| SE 0|5E 0-1 
28 |N 1|N 0-1) NE 0-1| NE 0-1 | NE 0-1|N 0-1 | Calm 0 | Calm O|N 1|N 0-1 
29 |SW 1|SW 1-2} SW 0-1; SW 0-1 | SW 0-1] WSW 0-1/SW 0-1 | SW 0-1| SW 0-1 | SW 0-1 
380 | W 1 Win 'f 0-1 | SW 0-1 | SW 0-1) SW 0-1 | Calm 0| SW 0-1 | SS) 0-1)58 0-1/8 0-1 
31 | SE 2\8 81S 2;8 3/58 2-3|5S 3| SSE 3! SSE 3| SSE 4| SSE 4 
MEAN 171 1°69 1°66 1°60 1°45 1°55 1°58 1°81 1°65 1°74 
N 267. NNE2l. NEO. ENE. E67. ESE 30, SE24. S9E15. $29. SSW9, SW42, WSW10. W238. WNW6. NW10. 


5 


1|N 0-1 | 
0-1} Calm 0} 


o|N 0-4) 07 
0-1] WSW_ 0-1| 05 
0-1/8 "9 


4-5 | SSE 
1°87 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 249 
WIND. DrRECTION AND Force (0 to 12). APRIL 1900. 
il 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 
Dir’n. Force.|Dir’n. Force. | Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n, Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n, Force. 
Pee (SE 5-6 | SSE 6|SSE 5-6|S 6/5 5-6/5 5-6|5 5/8 5|S 5-6/8 By |S) 4/8 5 6 
2 18 _ 2)8 3/8 2-3 | SSW 1| WSW 1| WSW 1| WSW 1;WSW 1-2|N 1-2) N 1-2 | NW 2| NW 2 3 
pes | N 0-1| N 0| W 0-1|SW 0 | SW 0|SW 0 | SW 01S 1/8 1|SW 1)S8 3/58 3 if 
4 | HSE 6|ESE 5-6|}ESE 5-6| ESE 4/ ESE 3| ESE 2| ESE 2| ESE 1, ESE 1| ESE 1| Calm O|N 0-1 6 
ao | N o| N 0-1|N 0-1| N 0-1} Calm 0| W 0-1 | Caim 0 | Calm 0 | Calin 0|W 0-1 0-1 | Calm 0 3 
’ 6 | Calm 0| SW 0-1 | SW 1/8 1/8 1-2/8 12|SE 2|SE 2|SE 2\5 1-2 2-3 |S 3 6 
ce ESE 5-6| ESE 5-6|ESE 45] ESE 3|ESE 3-4] ESE 1/ ESE 0-1] Calm 0 | Calm 0 | Calm 0] Calm 0} Calm 0 6 
8 | Calm 0} Calm 0| WSW 1| WSW 1| WSW 1} WSW 0-1] Calm O's 0-1| SE 0-1/8 0-1 2/8 1 5 
SSE 5|SE 5-6 | SSE 5-6 | SW 3-4 | W 2-3 | W 0-1] E 2|W 0-1 | Calm 0| W 0-1] WSW 0-1| E 2-3 6 
SW 1-3 | NW 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3|ENE 3-4] ENE 4) ENE 3\/ENE 3-4|E 3-4|ENE 3-4) ENE 3-4 5 
SSE 3/SE 3-4|SSE 4-5) SSW 6|WNW 2-4|NW  0-1|NNW 3-4) NW 3|WSW 3-4) W 2-3 | WSW 3| WNW 2-3 6 
NW 0-2; WSW 1-2|SW 1-3 | SW 1-2| NW 1-2 | W 1-2} WNW 1-2| W 1-2 | W 3-4 | W 4-5/5 2-5 | W 3-6 6 
Ww 1-3 | W 1-3 | NW 1-3; NNW 0-2| N 0-3 | N 1-4|N 1-3|N 1-4|N 2-5) N 1-3] E 1-3|N 2-4 D 
WwW 1-3 | W 1-3 | W 2-4 | W 3-6 | W 2-4 | W 2-4) W 4| W 1-3 | W 2-3 | NW 1-3 | NW 1-3 | W 2-3 6 
WwW 1-3 | W 2-4 | W 3-6 | W 3-6; 5SW 46|SSW 46!W 4-5) W 3-4 | W 3-4 | W 4-5 | W 4-5) W 2-4 6 
Ww 2-3 | W 1-2| W 1-2) W 0-1) E 0-1/ E 1-3 | E 1-2|E 4-5| E 1-3| E 5-6 | E 4-5| 4-5 6 
iS) 0-1| W 1-2 | W 1-2) W 12) W 0-2 | W 1-2 | W 2-3 | NE 1-2/N 0-1| N 2-3| NE 12|NE 0-1 3 
Ww 1-2) W 1-2 | W 1-2 | W 1-2| W 0-1 | W 1-2| W 2-3| WNW 0-1| WNW 0-1] WNW 1-2) WNW 2-3] WNW 2-3 4 
W 2-3 | W 1-2 | W 2-4 | W 2-4 | W 1-2 | W 2-3 | W 2-3 | W 2-3 | W 2-3 | W 2-3 | W 1-2 | W 1-2 4 
WwW 1-2 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 1-2} W 1-2} W 1-2| W 2-3 | W 1-2 | W 2-3 | W 2-3 3 
Ww 0-1 | W 0-1) W 0-1 | W 0-1| W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 2 
Ss 0-1| SW 0-1 | SW 0-1 | W 0-1|N 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | Calm 0 1 
WwW 0-1| N 0-1| N 0-1 | N 0-1} N C1) N 0-1| N 0-1|NNE 0-1|/NNE 0-1/NNE 0-1/N 0-1 | Calm 0 1 
ESE 0-1/S 0 | Calm 0 | Calm 0) Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0|z 0-1 2 
E 0-1| E 0-1] E 0-1| N 0-1) Calm 0/5 0-1 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0|zE 1-2/E 0-1 | Calm 0 2 
SW 0-1} W 1|W 1-3 | W 1-3 | W 0-1} WNW 0-1} WNW 2-3} WNW 3-4) WNW 4-5| WNW 3-4) WNW 0-1|E 2-3 5 
N 1-3 | N 1-2|N 1-2|N 0-1 | Calm 9 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0|S 0-1 3 
N 1-3|N 0-1| N 0-1 | W 1-2 | NW 1 |-wW 0-1) W 0-2; WNW 0-1} NNW 0-1| W 1) Calm 0 | Calm 0 4 
W 2-3 | W 2-3 | W 1-2 | W 1-2 | W 0-1}SSW 1-2/N 1-2|N 12)N 1-2| N 1-2 1-3|N 1-3 3 
Calm 0| Calm 0 | Calm 0/5 0-1 | Calm 0|Ss 0-1) 5 0-1 | Calm 0| SW 0-1 | SW 0-1 | SW 0-1 | SW 1 4 
1°82 1:82 2°00 1°82 1:37 1°42 1°65 1°40 1°60 1°78 1°68 1°82 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
Dir’n. Force. |Dix’n. Force.|Dir’n. ¥orce.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dit’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. 
SE 4|SE 3|SE 5|S 5/8 5/8 5|S 4/S 4/8 4/8 5/S 3-4/8 2| 4:7 
NW 1-2|N 2\N 0-1| N 1|N 1) NW 1/N 1\/N CN 1|N 0-1|N 0-1| N O-1 || 13 
SE 4|SE 5-6 | SE 5-6 | ESE 6|ESE 5-6|ESE 5-6/ESE 5-6| ESE 7| ESE 7|/ESE 6-7) ESE 6| ESE 6| 3:3 
N 1|/N 0-1 | Calm © | Calm 0 | Calm O|N 1-2 | Calm O|N O|N 0-1] N 0-1| N 0 0-1} 1:5 
We L|N 1| NNE 1|/NNW 0-1] N 2-3 | N 2-3|N 3/N 1-2|N 1-2|N TREN 1-2| NW 0-1} 0-9 
ESE 2-3|SE 3| SE 3|SE 3-4|SE 3/E 2| ESE 3|SE 4|SE 4-5 | ESE 5 | ESE 5|ESE 5-6] 2-6 
N 0-1 | Calm O|N 0| Var. 0-1/E 0|E 0-1 | Calm 0| NE 0-1| N U-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm |) La 
iS) 2|S 2/8 1/8 12/8 2-3/8 2-3/8 4|SE 5|SE 5 | SSE 5| SSE 5| SSE 5] 2°0 
Calm 0| NE 1-2|N 0-1) Var. 0-1| NE 0-2) NE 0-2 | NE 1-2}NW_ 1-2)NE 0-2 | NE 0-2) N 0-2 | NE 0-2} 1:7 
ENE 34|/ENE 4-5|NE 1-2| NE 0-2)/NW 1-3] NE 2-3|NW 0-1] WNW 0-1|NW _ 0-1| WSW 0-1) WSW 1-2/SSW 2-3] 2:3 
WSW 1-2/WSw 2-3] W 0-1 | W 0-1} W 0-1)/NW O-1|ENE 1-2/NE 0-2)/ENE 1-3|/ENE 0-1/NW_ 0-1|)SW 0-2} 21 
| SW 3-6 | W 3-5|NW 2-5| WNW 2-5|NW~ 1-2| W 1-2 | W 1-3|NW 24|NW 2-4) W 1-4| W 2-5) WSW 2-5) 2:7 
W 2-4| NE 1-3| N 2-4|N 1-3] NE 1-2|N 2-4) N 1-3 | NE 12|)N 1-2 | W 1-2|N 0-1 | W 0-1] 2:0 
Ww 3-4) W 2-4| W 2-4 | W 0-2 | W 2-3 | W 2-3 | W 1-3) Wo 1-2 | W 1-3 | W 1-2| W 1-2 | W 1-3| 274 
Ww 3-4) W 2-3 | W 1-2 | W 1-2; W 4-5 | W 4-5! W 2=3) Wi 1-2| W 1-2; W 1-2 | W 2-3 | W 2-4) 3°3 
E 3-4|E 5-6 | E 3-4] E 1-2 | ESE 3-4] E 3-4 | E 0-1| E 3-4 | NE 0-1| NE 0-1) N 0-1) N O-1| 2:4 
E 2-3 | EH 0-1 | E 0-1/E 0-1] E 2-3| 2-3/E 2-3| EH 0-1 | E 0-1] E 0-1|E 0-1/ E 0-1) 1:3 
WNW 1-2) WNW 1-2] Calm 0) W 0-1 | W 1-2 | W 1-2} W 1-2 | W 0-1 | W 1-3 | W 1-3 | W 2) W 2-4) 1°5 
WSW 1-2) W 12| W 0-1 | W 0-1 | W 1-2} W 1-2| W 0-1 | W 0-1 | W 0-1) W Wi 0-1 | W 0-1} 1°5 
WswW 1-2) Ww 1-2| W 1-2 | W 0-1 | W 2-3 | W iit |) NAY 1-2) W 1-2) W 1-2| W 21 WwW 1| W 0-1} 1:4 
WwW 0-1} WSW 0-1] W 0-1/5 0-1) WSW 1] W 0-1/8 0-1/8 0-1/58 1-2/8 0-1/5 0-1)S 12! 06 
Ww 0-1)Calm 0|W 0-1} W 0-1} W 0-1| N 0-1| N 0-1 | Calm 0| W 0-1) W 0-1 | W 0-1| N 0-1} 0-4 
Calm 0} Calm O|N 0-1|N vU-1| N 0-1) N 0-1 | Calm 0| Calm 0} Calm 0} Calm 0|E 0-1 | Calm 0} 03 
Calm 0} Calm O|E 0-1) E 0-1) E 0-1 | & 0-1 0-1 | E 1-2/5 1-2/E 1-2|E 0-1 | Calm 0; 0-4 
0-1) E 0-1 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|s 0-1| SW 0-1} 0:3 
E 2-3| E 2-3 | N 1-3| N 1-3 | NE 2-3 | N 1-2| NE 2-3 | Calm O|N 2-3 | N 1-3|N 1-3} N 1-3] 2-0 
Calm 0|W 0-1 | Calm 0| Calm 0| Calm 0 | Calm O|N 0-1 0-1/N 0-1 | Calm 0|N 0-1 | Calm 0| 0-4 
Var. 0-2|W 0-3 | W 0-2| N 0-1) N 0-1] N 1-3 | NW 1-3| WNW 1-3! W 1-3 | W 1-3 | W 2-4] W 1-3] 1:2 
12\|N 1-2|N 1-2| N 0-1/ NE 0-1|N 0-1| N 0-1|N 0-1 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0} Calm 0} 1:2 
SW 1-2| SW 1-2 | W 1-2| W 2-3 | W 2-3 | W 2-3 | W 1-3 | W 1-3 | W 1-4 | W 1-2 | W 1-3 E 1-3] 1:2 
1:82 2:03 1:45 1:30 1:67 1:83 1:58 1°57 1-72 1°55 1:57 157| 1°66 
N07. NNE4. NEQ7. ENE11. E56. ESE33. SE21. SSE9. $58. SSW6. SW23. WSW21. W203. WNW 20. NW 25. NNW 4. Calm or Var. 92. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


WIND. DirEcTION AND Force (0 to 12). MAY 1900. 
| | 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41 12 
Dir'n. Force.|Dir'n. Force. Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.) Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir'n, Force. Dir’n. Force. 
1 |E 1-3|N 1-3 | E 1-3|N 1-2|N 0-1| NE 0-1|N 0-1|N 1-2|N 0-1 | NW 1} Calm 0| W 
2 {|S 5/5 4-7|5 4-7/5 4-7|S 3-5/5 4-5/5 4|SSW 3-4|/SSW  3-4|SW 2-3 | SW 2-3 | SW 
8 {8S 4-7/S 6/5 4-5 | E 4-5|E 5-7| ESE 5-7] ESE 5-7 | ESE 6-8 | ESE 6-8 | SE 6-8 | SW 8|SE 
CANA 2-3/5S 3/S 1-3/8 4-6/5 8/58 7-8/8 7-8|5 4-5|SSW 5-6|/SSW 5-6}SSW 3-4| SSW 
5 |SSW 47/SSW 45/SSW 3-5|/SSW 2-4/S 2-3)5S 1-3/5 2-3/5 12/SSW 2-3/8 1-2/SSW 1-3/SSW 
6 |S 1-2/8 2-3/8 2-3|S 12/8 1-2/8 1-2)58 1-2)58 0-1/8 0-1/5 2)SSE 2/8 
7 |E 1-2|E 1-3 | E 1-3): 0-1 | E 12/E 2-3|E 0-1|E 2-3 | E 2-3) SE 2|SE 1/SE 
8 |S 0-1/5 0-1/8 0-1/5 0-1/5 0-1|5 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0} Calm (ONS) 
9 |NNE 1-2|NE 1-2| NE 2|NE 1-2|E 0-1|E 0-1) I 0-1|E 0-1/5 1-3] E 1-2/5 0-1| E 
| LO | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0/S 0-1 | SE 0-1 | E 0-1] E 1-2|E i/E 1/E 1-2|SE 1-2/E 
' 11 | Calm 0} Calm 0| Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0} Calm O|N 0-1 | Calm 0} Calm 0} Calm 
{ 12 | Calm 0 | Calm G | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| NE 0-1 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 
13 |N 0-1 | Calm 0O|/NNE 1-2|]NNE 3|NNE 3/NNE 3)N 0-1| N 1-2|N 1-2) WSW 0-2 | N 
| 14 |NNE 3/NNE 0-1|NNE 2-3/N 2-3/N 2|N a\caim O|NNW. DIN oct Gaim 0-1| Calm 
15 |N 1|N 1-2|N 1-2] NE 1-2| NE 1|N 0-1| N 0-1 | N 0-1|N 0-1 0-1 | Calm 
16 | N 2-3|N 3|N a2) N 2-2) N 2-4 | N 3-5 | N 2-4 | N 2-4 | W 2-4|N 1-2|N 
7 | 3/N 0-1|N 1-2 | Calm 0|N 12|)NNE 1-2/N 1-3 | N 1-3 | N 13)N 2-3| N 
18 | NE 2-3 | NE 2-3 | NE 2-3 | N 1-3|/NNE 12|NE 2-3 | NE 0-1| NE 0-1|NW  0-1|NE 0-1 | NE 
19 | NE 2| NE 12| NE 1-2 | NE 2/NNE 1-2/NE 0-1] N 1|N 0-1| N 1-2|N o|N 
20 | Calm Oo|N 0| NNW O|N O|N 0-1| N O|N 0-1 | NW 0-1| N 0-1) N 12/NW 
21'S 2-3/5 2-3/8 0-3) 8 2-3/5 1-2|/SSE 2-3|SE 3|SE 3-4 | SE 2-3 | SE 5| SE 
22 |SW 0-1| SW 1;/;SSW~ 0-1] Calm 0|SSW 0| SSW 0;/SSW 0-1/8 0-1 | SW 2-3 | SW 0-1) 5 
23 | Calm 0| NW 0-1} Calm 0;SSW 0O1/SSW 01/S 2-3 | SW 2-4 | SW 2-3/SSW 1-3|SW 0-1 | SW 
24 |W 0-1 | Calm Oo|N 0|NNE O|N 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0| 5 0| E 0|N 
2 |N 0O|N 0|N o|N O|N 0 | Calm 0 | Calm o| NNW O/;}NNW 0-1| Calm 0| Cajm 
4 
26 |S 2-3/8 3/58 TUS) 2-3/S 2/8 1-2|SE 2) SE 2-3/8 0-1/S 01s 
a Ss 5|S 4-6|8 5-6/5 4-5/5 4/8 3 | SSE 3-4/SSE 1-3 | SE 2-3/8 4/8 
28 | NW 1-4| W 1-4|SW 1-4 | SW 1-4)/SSW 1-6/SSW 1-4/SSW_ 1-3| W 1-2 | SW 1-2| NNW 2-3| N 
29 |N 1-2|N 1-3) N 1-3|NNE 2-3|N 1-2 | NE 1-2|N 0-1|NNE 0-1|NE 1-2|/N 0-1| N 
30 | W O|N 0-1] N 0-1| NE 0-1| NE 0-1| NE 1|NNE 0| NNE O|N 0-1} NNE 0| Calm 
* 
31 |E 0-1 | Calm O| N 0-1|N 0-1) N 0-1|N 1|N 0-1| N 0-1 | Calm 0 | Calm 0| SE 
MEAN 1-79 1°74 1°65 1-73 183 1°81 1°53 1°48 1°58 1°35 1°26 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Meat 
Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n, Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force. |Dir’n, Force.|Dir’n. Force. |Ko ’ 
1 |SwW_ 12/SsSWw 218 0-1/8 12/8 1-3/8 1-3/5 12/S 2-418 2-4|§ 3-4|S 45/8 
2 |SSWw  3/SW 23/SSW 3/SSW 3/SSW 283|/SSW 23/SSW 2-3/SSW 2/8 1-3|$ 13/S 1-3/S 
3 |SSW 12/8 1-2/8 0-3/5 0-2/5 1-2/8 1-2 | SW 1|/SW 1-2 | W 1-2| W 1-2} W 1-3 | WSW 
4 |SSW 46/SSW 46/S 26)5 5-7| 5 2-5|S 7-8/5 6-8|S 7-8 | SSW 8/|SSW 46/SSW 5-7/SSW 
5 | SSW 1)SSW 1-2|SSW 1-2/8 1-2 |S 2-3/5 3-4/5 4|8 4/SSW 3-5 2-3/5 0-1)8 
6 | SSE 1-2/|SSE 1| SSE 12)SSW 1-2|SE 1-2 | SE 1|SE 1|SE 2-4 | SSE 2-3 | E 2-3] E 2-4 | 
7 |SE 1|s 0-1 | SE 1-2 | SSE 1|SSE 1/s 1-2/5 2-3/8 0-1/8 o/s 0-1 | SW 0-1|8 
8 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|NE 1| NNE 1)/NNE 1-2|N 1-2|)N 1|/NNE 2-4|NNE 3-4/N 1-2|N 
9 |E 1-2\/E 12/)E 0-1) E 0-1|NNE 0-1) W 0-1 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0|z 0-1) E 0-1 | Calm 
10 | Calm 0|E 0-1/E 0-1|SE 0-1 | SE 1|SE 1-2 | SE 1-2 | SE 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 
11 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0| Calm 0} Calm 0} Calm 0 | Calm 
12 | Calm 0} Calm 0} Calm 0 0-1) N 0-1/N 0-1|NNE 0-1|NNE 0-1|NNE 0-1| NNE 1| NNE 1| NNE 
13 0-1| N 0-1 0-1) NE 0-1| N 0-1| N 1-2|N 0-1| N 2\|N 2-3|N 2|NNE 2-3|N 
14 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm O|N 0-1 | Calm 0 | Calm O|N 1|N 0-1 1|N 
15 | Calm O|N 1-2 0-1) N 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm O|N 0-1|N 0-1| N 0-1} NNW 2-3|N 
16 | Calm 0 | Calm O|N 0-1) N 0 | Calm O|N 0-1| N 0| W 0-1) N 1-2|N 1|N 1|N 
17 |NNE 1-2 2-3| NNE 2|N 2|N 1-2|N 1-3| N 0-1] NNE 1|N 1-2) N 1-2|N 1-2| NNE 
18 | NE C|NE 1-2| NE 1-2| NE 2 | Calm 0|NE 1-2| ENE 1/NE 1-2| NE 1-2| NE 2|NE 0-2 
19 | Calm 0|NE 1-2 | Calm 0| NE 1|E 0-1 | N 0-1) N 0-1} NNW 1-2|}NNW 0-1}/NNW 0-1/N 0-1 | NW 
20 |NW 0-1|N 0-1| NNW 0-1] Calm O|N 0-1| WNW 0-1} Calm 0| W 0-1 | W 0-1)5 1-2)5 2-3/5 
21 |SE 3-6 | SE 5-6 | SSE 5| SSE 4-5 | SSE 3-5 | SSE 2-3/5 2-3/SSW 1-3/8 1-2/SSW 1-2/S 1-2} SW 
22 |SW 2-4| W 0-1/5 1) SSE 1/8 2-3)5 1-2/8 0-1/5 0-1 | Calm 9| Calm 0 | Calm 0 | Calm 
23 |SW 1-2| W 1-2} W 0-1 | W 0-1 | W 1-2); W 1-2) W 1-2| NW 0| NW 0} W 0} Calm 0} W 
24 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|E 0-1| N 0-1| N 0-1 0| E 1-2| NE 0 0O|N 
25 |WNW 0|W 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0) Calm 0} Calm 0| SSE 0|s 0|SSE 0-1] SSE 
26 |S 0-1|58 0-1 | SE 1/8 3|SE 1-3/SE 4-6 | SE 8-4)5 3/8 4/8 4|S 3/5 
27 | SSE 0-1/5 1-3/5 1-2/8 1-3|}SSW 0-1|SW 1-3}; WSW 1-4|S 1-3]5 3/5 3/SSW 1-4| NW 
23 |N 2-3|N 0-1);ENE 2-3| ENE 2|NE 3|/ENE 1-3|E 1-3 | N 0-1) N 1-3|N 1-3/N 2-3 | NNE 
29 | NNE O|N 0 | Calm 0 | Calm O|N 0-1| N 1-2|N 1-2|N 2| Calm G| Calm 0} Calm 0| W 
30 | Calm O|N O|N 0-1 | Calm 0; Calm 0|E 1| Calm 0|NNE 0-1) Calm 0 0-1 1-2} NW 
31 | SE 0| SE 0|}ESE 0-1} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0} Calm 0} Calm 0 | Calm 0| Calm 
MEAN 1°00 11 1°05 1°19 113 1°55 1:29 1°34 1°48 1°39 1:47 1°63 | 


N151. NNE37. NE42. ENE 4. E47. 


ES# 5. SE 38. SSE20. S133. SSW 48. SW 24. 


WSW 3. W256. WNW2. NW 17. 


NNW 12. Calm or Var. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


Zo 


DIRECTION AND Force (0 to 12). JUNE 1900. 
’ | 
me 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 
= —. ——— | —___— —___ __ - EE _ | es | 
_ |Dir'n. Force.|Dir'n, Force.| Dir'n. Force. |Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir'n. Force. | Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.) Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir'n. Force. 

Calm 0|Calm 0/N o-1/N 0-1|N 12/N 1|N o|N 0|NNE 0-1|N o/Calm 0|Calm o| 2 
a 0-1 | Calm 0| NE ‘1/E 1|E 1| ESE 1|SE 0-1 | Calm G|E O|E 0-1|E 1-2| E 1-2 2 
alm 0 | Calm O|NW  0-1|N 1|N 1-2|/N 0-1; N 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|E 0-1|E 0-1 3 
0|SW 0-1 | SW 0-1 | SW Tu PW" 1|W 1| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0|/E 0| Calm C 1 

0} Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| Calm O|N 0-1 | Calm 0|E 0} Calm 0 2 
1|N 0o|NNW  0/|Calm 0| NNW 0-1| W 0-1 | W Oo|NW_ 0-1|SW 0} Calm 0} Calm 0|SW 0-1 3 
1-2/8 1/8 1-2/8 0-1/8 0} Calm 0 | Calm 0| NW 0| W 2)|NW~ 0-1/N 0-1} Calm 0 2 

0| NNW Bet aN alae 0|N EN 0-1 | Calm O|N 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0| NNE 0 2 
3/SE 3/SW 4|SW 4|SW 3/SW 4) SW 4|SW 5|SE 4-5|SE 3-5 | SE 4-5| SE 4 6 
46|S 3-4/8 2-3/8 2-3|S 2-3|NW 0-1! Calm 0 | Calm 0|SE 1-3)|SE 2-4|SE 6-7| SE ai 8 
5-6|SE 3-4]58 2-4/8 3/8 3/8 2\8 1-2/5 0;S 0-1 | SE 1-2| SE 0-1/8 0-1 8 
4-6/SSE 6-8|SSE 6|/SSE 7-8|SSE 8/58 7-8|SSE 5-6|/SSE 4-5|SE 1|SE 1) SE 1-2; SE 3 8 
6/SE 3-4| E 4-5 | SE 5-6 | SSE 6-8; ESE 6-7|/ ESE  6-8|SE 6|ESE 6-7|}ESE  6-7| ESE 7\|ESE 6-7 8 

2-3 | SW 1-2 | W 0-1) W 1-2}SW 0-1);SSW 23/SW 1-2)SW 0-1 | Calm 0|SW 1|SSW 1] SSE 1 3 
2|SE 3/SE 31S 2-3| SE 2| SE 4|SE 2-3 | SE 5| SE 4|SE 4/SE 4| SSE 0-1 5 

“0 SSE 1-2] Calm 0] Calm 0| Calm 0| SSE 0|S 0|S 0-1/S 0-1)S 1/SE 1| SSE i 5 
45|SSE 45/SSE 3-4/SE 2-3 | SSE 3/8 2-3 | SSW 1|SW 0-1 | W 1-2)WNW 1-2/}NW 0-1) NW 1 iB 
2-3| W 2-3 | W 0;/SW 1-2| SW 0-1 | SW 1|Sw 1-2|SW 1|/SW 1/SSW 1/8 1/s 1 4 
5-6 | SE 6-7 | SSE 6|/SSE 6-7/SSE 7|SSE 6-7/SSE 3-4/SSE 4|SE 4-5 | SE 2-3 | SSE 3| SSE 2 7 
2-3/5 1-2/SSE 8/SSE 1-2/8 1-2|S 0-1/5 0-1) SSE 1-2 | SSE 0|SSE 0-1)/SW 1| SW 0-1 3 
0-1) W 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|}WNW 0-1/NW_ 0-1] Calm 0| WSW 0 | Calm 0| WSW_ 0-1) Calm 0 1 

= (0) W 0| WNW 0-1/ W 2-3| W 2) Calm 0| W 0| W 1|/W 0-1 0-1| W 1-2} WSW 1 3 
0} Calm 0| NNW O|N 0-1| N O|N 0 | Calm 0} Calm O|N 0 | Calm 0O|zE 0 | Calm 0 1 

0-1 | SSE 1/Ss 1-2}8 2\8 1-2|)SSE  2-3|SE 3| ESE 4| BSE 5| SE 4|ESE 3-4| ESE 4 i 
1-3 | NE 1-4|NNE 4-6|NNE 4-6|NNE 2-3] NNE 3-6|N 5-6| N 4-5|N 4-5|NNE 3-4|N 5-6| NNW 2-3 6 
5-6 | N 5-6|NNE 4-5| NE 1-2| NE 0-2] NE 1-2| NE 1-3|N 2-3 | N 1-3|N 1-2|N AEN a 6 

1| Calm O|NNW 0-1|N 1} Calm O|N 1-2|N 1-2|N 2|N 12|N 0 | Calm 0| Calm 0 2 

0 | Calm 0| NW 2| NW 2| NNW 1|NNW 1-2} Calm 0| WwW 1-2 | Calm 0|SW 1| WSW 1|Sw 0-1 2 

1-2 | SSW 2\8 1-2/SSW 2-3) SSW 4/8 4-5/8 6| SSE 4-5| SSE 5-6 |S 4-5/5 4-5/S 3-4 6 
1-2] W 1|W 1-2} WSW 1-3} WSW 24/WSW 1-3/8 2-3/SSW 2-3/SW 2-3 | SSW 2)}SSW 2-4] W- 0-2 4 

197 1:87 1:93 2:05 1:98 2:02 1°68 1:72 1:68 1:52 1:82 1:47 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
in. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force. |Dir'u. Force.|Dir'n. Force.| Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. |Dir’n. Force.|Dir'n. Force. |Dir'n. Force. | Dir’n. Force. Force. 
O|E 0-1| NE 0-1 | W 0-1 | Calm O|N 0-1 | N 1-2|N 1-2)N 1-2|N 4—25) Ni 0-1|N 0-1] 0°5 
0-1|E 0-1/SE 1|SE 1/SSE 1| SE 1} Calm 0 | Calm 0| SE 0-1 | Calm OES} 0-1|5 0-1| 06 

0| Calm 0| SE 0-1|/NNE 1-2|]NE 12|N 1-2| NNW 1-3| NE 1-3 | E 2-3 | SE 0-1/ E 0|E 0-1] 0°7 

0-1 0 | Calm 0|E 0-1] E O|N 1|N 0-1 | Calm O|N 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} 03 
0|/NNE 0-1/E 0-1 | Calm 0) WNW 1-2| W 1-2| W 0-1)}NW 0-1}; NNW DU NONGWineeeoal ONY 0| 0-4 

2-3)/SSE 0-1/SSE 0-1/S 1-2|S 1-2/8 2-3|S 1-2|SSE 2/SSE 2-3/8 2-315 2) 09 

0-1|N O|N 0|NW 9-1) Calm 0|/ NW 0-1] Calm 0 | Calm O|N 0 NNW 0| NNW 0} 04 

0-1| WSW 1-2| WSW 1/8 0-1 | Calm 0 | SW 0-1 | SSW. 1|8 l/s. 1-2 8 2/8 1] 06 

5-6 | SE 4/SSE 3-4/8 3| SE 3-4| SE 1-4 3|SSE 3|SSE 3/5 1-3|S 5 3°38 

5-6|S 4| SSE 4|SE 7| SE 6| SE 7|SE 6-7 | SE 6-7|SSE 7-8|SSE 6-8/SSE 6-7) 46 

0-1/SSE 0-1/SE 1/5 12/SE 45/SE  4-5/SE 3-4| SE 7|SE  7-8|SSE 8|SSE 6-7] 2-9 

1-2/8 1-3/SSE 12/SE 2| ESE 2| ESE 1|E 1-2|SE 2-4| SE 2-4\/SSE 3-4/SE 5| 36 

4/ESE 45|SE 5| SE 4-5 | ESE 4|SE 4| ESE 3|SE 2\S 0-1 Ss. 1-2|}SSW 2-3] 4:7 

0-1 1-2 | SSE 1|SSE 0-1] SSE 0 | Calm 0|SE 0 | Calm 0 | Calm 0 | ESE 1|SE 1] 08 

3-4 | WSW 1/E 0-1/SE 0-1; ESE 0-1 1| SSE 1/SE 1| SSE 1/8 0-1/5 1-2} 21 

1-2/8 21S 2/8 2-3 | SSE 1|SE 1-2 | SSE 2|SE 2|SE 3/SE 3-4 | SSE 5} 14 

0-1| NW 1|/SW 1|NW 1] WNW 0-1)/NNW 0-1/NW 0-1|/NW _ 3-4) W PA NBN al WNW Baa 17, 

TS 1-2/S 1|s 1|s 1/S 1/8 1-2|S 3-4/8 2|SSE 3-4 / SSE 4] 15 

2|SSE 21s 1-2| SSE 2|SE 3-4 | SE 3-4 | SE 4|SE 4) SE 3-4|SSE 4-5/SSE 2-3] 3:8 

0-1 | W 2-3] WSW 1-2|SW 1|W 1] Calm o|/NW 0-1/NW-) 12/ WNW 0-1) Calm 0 | Calm 0| 1:0 

0) Calm 0 | Calm 0} Calm O|N O|N 0 | Calm 0} Calm O|N O|N 0-1 | Calm 0) o1 

0} WSW 0-1] WSW 0-1/SW 0-1] WSW~ 1} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 05 

0|NE 0-1] NE 0-1 | Calm 0| NE 0-1) NE: 0-1} Calm 0 | Calm 0|SSE 0-1/SSE_ 0-1) SSE 1 0-2 

3-5|ESE 3-5|/ESE 4-6/KSE 6-7|ESE 3-G/ESE 3-6/ESE 3-5/E 4|5B 3-4 | END 1-3 ENE 2-3 3°4 

1-2} NE 0-1] N 0| NE 0| NE 1| NE 1|/N 0-1] NE 1-2| NE 1-2| N 3-4] N 2-3} 2°6 

0-1|N 0O|N 0o|N 1-2|N 1|/N 1|N 1|/N 1-2} N 1|N O|N 1/16 

0 | Calm O|E 0-1) N O|N 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| SE 0 | Calm 0} 0-4 

0| Calm 0|N 0 | Calm 0 | Calm 0/S O/s o/s 1 2| SSE 1/SSE 12 0-7 

3-4/8 218 1-2)/SSW 12/SSW 1-2/SSW  0-1/SW 1/SW 2-3 | SSW 2 WSW 1-2 | WSW 1} 2°8 

2-3 | SW 1-2| W 1-2) WSW 1-2/SW 0-1/SSW 1-2|)SW 0-2| WSW 1-2| W 0-1 | SW 0|SW 0} 16 

1°43 1°33 1:28 1°43 1°48 1°48 oi 1:90 1°75 1°75 1°87 | 1°67 
| 

$94. SSW20. SW46. WSW19. W35. WNW9. NW 22. NNW14, Calm or Var. 122, 


+, 


NNE10. NE20, ENE2. £29. ESE29, SE89, SSE79. 


252 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). JULY 1900. — 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max, 
Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir'n. Force. Dir'n. Force.! Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
1 | Calm 0; SW 0-1 | SW 0-1 | Calm O|N 0) Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0| W 0-1 | W 2 
2 iW 0-1 | W 1-2 | Calm 0|WSW 0-1| W 0-1; WSW 1-2) W 0| W 0) W 0| W 0-1 | W 1-2| WSW 0-1 2 
3 |N 1-2 | Calm 0| Calm O|N 1-2|N 1-2| N 1-2|N 1-2|N 2|N 2-3| N 1-2|N Oo|N 0-1 3 
4 |W 0| Calm 0|SW 0-1| WSW 0-1| WSW 0-1/SW 0-1! SW 1-2/8 1-2|8 2\58 2\8 2-3)5 1-2 4 
5b |W 1-2); WSW 1-2| WSW 1-2} NW 0-2 1-2|N 1-3);NNW 0-1|}NNW 0-1| NW 1-2 | NW 2-3 | W 1-2 | NW 2-3 3 | 
6 | NW 0-2|N 2-4) NE 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3|N 1-3) NE 1-3 | N 3-4 | N 4-5|N 4-5|/N 5-6|NNH 45 6 
EN 1|/N 0-1; N 1|NE 0-1] NE 0-2 | N 1-2|N 0-2 | N 0-1| N 02! N 0-1 | N 2)N 0-1 2 
8 IN 1-2|N 1-2|N 2-3|N 2-3 | N 3|N 1-2|N 2-3 | N 0-1| N 0-1| N 2-3 | Calm 0; NNW 0-1 4 
9 |NNE 0-1|N 0-1| N 0-1|N 0-1) WNW 1-2| NW 1-2|NNW 0-1} NNW 0-2| WNW 2-3] W 3-4| NNW 2-3} NW 1-3 4 | 
10 |SW 1|SW 2|SW 2)|SwW 2|SW 2-3 | SW 12|WSW 121W 1-3 | SW 2-3 | W 2-3 | W 2-3 | SW 2-3 4 | 
q 
TS 4-518 2-3 | SW 2-3| WSW 1-2|/SSW 2-3/8 2-3) WSW 1-2/}SSW 2-3/SSW 0-1/SSW 0-1|/SSW 0-2/SSW 0-1] 5 
12 |SSW 1|/SSW_ 0-1/|SSE 1-2} SSE 1/8 0-1/5 0-1 | SW 0-1] 8 1-2/8 O|Ss 0-1|S 1-2 0-1 28 
13 | WSW 1) WSW 1| WSW 1|WSW 0-1); WSW 0-1|SW 0-1/5 1'S 1-2/8 12/8 2-3/8 2-3/8 2-3 6 | 
14 |S 5-6/5 4-5 | SSE 4| SSE 4| SSE 4/8 2-3)8 1-2 | SSW 1\8 1-2/8 1-2/8 1-2| SSE 2-3 6 | 
15 | Calm O|N O|N 0-1 | W 1|W 1-2| W AWE 0-1 | WSW - 0-1} Calm 0|Ss 0-1)58 0-1/8 1 4] 
16 |SE 45/SE 4-5/SE 6|SSE 5-6/8 0-1/SSW 1-2/SSE 0-2/SSE 12 12\/sw 12/s v-3/ssw 23] 6 | 
17 | NW 1-2} NW 0-1) WNW 1-2| W 1-2 | W 2|WNW 2/)|WNW 0-2) NW 2-3} WSW 2-4) W 2-3) SW 2-3 | SW 1-2 4 
1s |SW 2-3| W 1-3 | SW 2-4) WSW 2-4)/SW 1-3 | SW 1-3 ) SW 2-4 | SW 2-3 | SW 2-4 | SW 2-3 | SW 3-4| WSW 1-4 | 
19 |W 0-2} WSW 1-3) W 0-2] WNW 0-1}/ WSW 1-2| WSW 1-2} WSW 0-1] W 0-1 | W 0-1 | SW 0-1 | Calm 0| W 1-2): 339 
20 | SE 1-2|SE 2|SE 2|SE 1-2 | SE 1-2 | ESE 3| SE 3|SE 3| SE 3-4| SE 2-3 | SE 2-3 | SE 3| (6am 
21 |ESE 5-6|SE 6| SE 7|SE 7| ESE 6-7|ESE 6-7|;ESE 6-7) ESE 6-7/ESE_ 6-7 | ESE 7|ESE 4-5/SE 4-5 Hh 
22 |WSW 0-1) SW 1| WSW 1; WSW 1| WSW 1 | Calm 0| WSW 0) WSW 0-1) WSW 0 | Calm 0| SSW 0| SSW 0 3a 
PRY NAYS 1-2} WSW 0-1 1); WSW 0-1/8 1-2 | SW 2) WSW 2} WSW 1-2) WSW 2-3/} WSW 1-2/)SW 2-3| WSW 1-2 4 | 
24 |W 0-1; WSW 0-1} WSW 0-1) NW 0-1| WNW 0-1, WNW 0-1| WNW 0-1} WNW 1-2! NW 0-1 | NW 0-1} W 0-1 0-1 4] 
25 |WSW 1-2} WSW 1-2|}SW 1-2| SW 1-2} WSW 1-2} WSW 1|/SW 1|/SW 0-1|WSW 0-1|)SW 0-1 | SW 0-1 | SW 0-1} 2 | 
26 | Calm 0| NNE 1|N 0-1|N 0-1 | Calm 0} Calm O|N 12|)N 0-1|N 0-1| N 0-1 | Calm oN 0-1 24 
27 | NW 0-1 | NW 0-1 | NW 1-3| N 1|NNE 2) Calm 0| Calm 0 | Calm 0 | Cilm 0 | Calm 0} Calm 0| Calm 0 3 
28 |E 3| ESE 2-3 | SE 4|S5E 3| SE 4|)SE 2|SE 1-3 |SE 4|SE 3-4|SE 3-4|ESE 4-5|ESE 5-6 9 
29 | SE 2|SSE 3| SSE 2|SSE 3| SSE 3-4 | SSE 2|SSE 3/5 2) SSE 1-2 | SSE 0-1 | SSE 0-1| SSE 0-1 4 | 
30 |ENE 2-3|ENE 2-3}NNE 3-4|NNE 3-4 1-2|N 3-4 3-4| N 3-4 | NE 1-2|/NNE 1-2)NE 2-3| NE 2-3 4 7 
31 | Calm 0} Calm 0| NNW 0-1/8 0-1/8 0-1/8 0-1/8 0-1|S 1-2/8 2-3/8 23/}SSW 2-3/SSW 2-3 4 | 
MEAN 1°58 1°60 1°84 171 171 1°56 1°45 1°63 1:66 171 1°73 1:69 
13 14 15 16 aly 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean 
Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.'Dir'n. Force. 
1 | Calm 0| NW 1-2} W 1-2) W 1-2} W 1-2}WSW 1-2) WSW 0-1] W 0-1 | SW 1| WSW 1] WSW 0-1} W 0-1 
2 |W 0-1;WNW~ 1/Calm 0} Calm 0| Calm 0 | Calm O;/NW 0-1) N 0-1 | Calm O|N 0 | Calm O|N 0-1 
3 IN 1-2|N 0-1 | Calm O|N 2|N 2|NNW 1|/N 1|/N 1-2| N 0-1| N 0-1 | Calm O|N 1 
4 |S 2-3|S 1-2/8 2-3 | SSE 2-3/5 1-2 | SSE 2| SSE 2/SSE 3| SSE 3-4/8 3-4/SSW 2-3} WSW 2-3 
5 | WNW 1-2) W 2-3) WNW 1-2} WSW 1-2) W 0O-1}/NW 1-2}/WNW 1-3;/NW 1-3/NW  1-3/N 1-3| NE 1-3 | NE 1-3 
6 |N 3-4|N 0-3 | N 14| NE 2-3| Var. 0-3|NNE 1-3/ Var. 0-2/Var. 0-1] NE 0-2)NNE 0-1|N 0-1| N 0-1 
0 HON 0-1|N 0-1| N 0-1| N aN 0 | Calm 0 | Calm 0| NE O|N 1| NE 0-1) N 1-2| N 1-2 
8 | NW 1-2 | NW 2-3 | W 4| NW 0-2| WNW 1-2 0-2) W 1-2|N 1-2|N 1-2|)N 1-2|N 0-1) N 0-1 
‘De GN: 2-3|NNW 2-3] W 2-4 | W 1-2) W 0-3} WNW 1-2) W 1-2} WNW 0-2} WNW 1-2] W 2-3 | WNW 2|WSW 12 
10 |SW 2-3|SSW 2-3|SSW 2-31 W 1-2/8 1-2/8 3/SSW 2-3/SSW 2-3/8 4|S 4/|SSW 1-3|S 2-4 | 
11 |SSW 0-1/SSW_ 1-3 1-2/8 2-3/8 2-3|5 2-3/8 1-2/5 1-2| SSE 2-3/5 2-3 2/8 2 
12 | Calm 0|}SSW 0-1} Calm 0} Calm 0} NNW 0-1|NW 0-1}NW 0-1/|N 0 | Calm 0| W 1-2) WSW 1-2) W 2 
13 |8 2-315 2-3|58 2-3/5 1-2/5 O|SSW 1-2/8 2-3/5 3-5 | SSE 5-6'S 4-5| SSE 51S 5-6 
14 | Calm O|S 1-2/8 0-1 | Calm O;Ss 0-1 | Calm 0 | W 0-1 | Calm 0| W 0-1 | W 0-1 | Calm 0| W 0 
15 1-2/8 1-2/8 0-1/8 1-2/8 0|8 2-3/8 2-3/5 218 1-2 SSE 1-2|SE 4|/SE 4 
16 SW 0-2) W 1-2 |SW 1-2} WSW 1-2) W 2-3} WSW 2-3|WNW 0-2} WNW 1-2] W 1-2 | W 1-2 | NW iN 1-2 
17 |SW 0-3 | SW 2-41 SW 2-4) SW 3-4 | SW 3-4) SW 2-4) SW 2-3| SW 2|WSW 2-3)SSW 0-2] W 1-3; WSW 1-3 
18 | SW 4-5 | SW 1-4] WSW 2-4] W 2-4| W 1-3 | W 2-4| W 0-2 | W 1-2; WSW 1-2|)SW 2-3 | SW 1-2|SW 1-2 
19 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|WNW 0-1) NW 1|NW O|N 0 | Calm 0|SE 1|SE 1-2 
20 | SSE 3| SSE 2|SSE 4| SE 5|SE 6|/SSE 5-6/SE 5 | ESE 5|SE 5-6 | SE 6| SH 6| ESE 6 
21 | ESE 5-6 | SE 3-4 | SE 3-4 | ESE 6-7 | ESE 5-6| ESE 6-7/E 3-4 | ESE 3| SE 2| Calm 0| WSW 1| WSW 1 
22 | SW 0-1|SW 0-1| SW 0-1 | SW 0-1|SW 1|SW 1-2)SW 2-3 | SW 1-2| SW 0-1/;SSW 0-1} WSW 1|SW 0 
23 WSW 0-1/SSW 0-2|SW 2-3 | SW 2-3 | SW 3-4] W 2-3} WNW 1-2} NW 0-1); WSW 1-2/SW 0-1} WSW 1-2} WSW 1 
24 NW 0-1 | W 0-1 | SW 1-2|SwW 0-1); SW 1-2; SW 2-3. SW 3-4 | SW 1-2 | SW 2);SSW 1-2}SW 1-2.| SW 2-3 
25 |W 0-1 | Calm 0 | Calm 0|SW 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} WSW 0 | Calm 0 | Calm 0| WSW_ 0-1 
26 |W 0-1|SW 1-2| WNW 1-2/ Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|}WSW 1-2) WNW 0-1| W 0-1 | W 1-2 | W 1-2)|NW 0-1 
27 ~+| Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm Uv | Calm 0|ESE 0-1) ESE 2|ESE 0-1] ESE 8/ESE 2-3 
28 | ESE 8-9| ESE 8-9| ESE 9| ESE 9| ESE 9|ESE 7-8| ESE 8 | ESE 7-8 | ESE 7 | ESE 5-6 | ESE 3-4] ESE 4 
29 | Calm 0|SSE 0-1 | SSE 0-1 | Calm 0| SSE 0-1 | Calm 0} Calm 0|SE 0-1 | Calm 0 | Calm 0|ENE 1-2|/ENE 2-3 
30 | NW 2-3| NNW 3-4|NNW 3-4| NNW 1-2} NNW 1-2| NE 1-2 | ESE 0-1 | SE 0-1} NE 0-1 | NE 0-1} Calm 0 | Calm 0 
31 |SSW 23/SSW 2-3!/SSW 2-3/SW 2-3 | SW 2-3 | SW 3-4 | SW 2-3 | SW 1-2) SW 1-2 | SW 2-3 | SW 3-4 | SW 3-4 
MEAN 1°69 1°79 1°92 1°85 171 1°95 1°74 1°55 1°76 1°63 1°73 1°8 
N91. NNE9, NES. ENE4. E2. ESE37. SE42, SSE35. 383. SSW32. SW90. WSW68. W75. WNW 25. NW 34. NNW13, Calm or Var. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 253 


ND. DIRECTION AND ForcE (0 to 12). AUGUST 1900. 

1 2 a Ai8) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 
Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. 

1 |SW 3-4|SW 2-3 | SW 3-4 | SW 2-3 | SW 38-4 | SW 3-4 | SW 4-5 | SW 2-3 | SW 3-4 | SW 3-4 | SW 3-4) SW 3-4 5 
Ss 3/SSW 2-3|SSW 2|SSW 2-3/SSW  12/N 1-2|N 1-2; NNW 1-2|}NNW 12|NNE 1-2/NNE 1-2| NE 1 3 
O|N 0-1| N 0-1 | Calm 0} NNW 0-1|/NNW 0-1| NNW 2| NNW 1-2} NNW 2-3|NNW 2-3/NNE 1-2} NNE 2-3 3 

2-3) N 0-2 | NE 1-3|NNE 1-3) NE 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3} NNE 12)|NE 12|/ENE 0-1/5 2\E 0-1 3 
1);WNW 1/|SW 0-1);SSW 1-2|SW 1-2)S 1-2/5 1\8 0-1/5 2\8 2|SSE 2)SE 0-1 3 

2-3 | SE 3|ESE 2-3]/SE 3| SE 4| ESE 3|ESE 2-3|ESE 1-2|ESE 2-3]/ESE 1-2| ESE 0|\E 0 6 

3-6 | N 2-5|N 3-6| N 3-6 | N 4-7|NNE 2-4|N 3-5 | N 3-4 5-6 | N 6-7| N 6-7 | N 7 7 

0 | Calm 0|NW 2-3 | N 4-5 | NE 4-5|N 3) N 1-2|N 0-1| N 0-1 | Calm 0|SE 0-1|SE 0-1 5 

3| SE 3-4|SSE 2-3)SSE 3-4 | Calm 0| SE 3-4| SE 3|SE 2-3 | SE 4|SE 3-4| ESE 3-4| ESE 3 4 

2-3| NE 1|/N 2|N 1|N 1-2 | Calm 0| Calm 0|\zE 2|E 0-1|N 0-1} 0-1/N 0-1 3 
WNW 1-2;);NNW 0-1'NNW 1/NW~ 1-2!W 0-1 | W 1! Calm 0 | Calm 0|SSW 2-3|SW 2-3 | SW 3| SW 3-4 7 
0-2| N 0-2 | N 0-2] NE 0-2 | N 12|)NE 2-3 | N 2-3|NNE 1-2|NNE 2-3|N 3-4| NNE 3 3 4 
1|W 1|W 1| W 1|WSW 0-1| W 1| WSW 3-4|SW 1-2 | SW 0-1 | W 2-3 | SW 1-2 | W 1-2 4 

1|W 1|W 1|W 4|W 4|WSW 4/]W 3-4 | W 2-3|NW 0-3] W 2-3 | W 2-3 | Calm 0 4 

3/8 3-4/5 4\S 3-4/8 3|SE 4|\SE 4-5 | SE 3-4 | SE 2-3 | SE 3|SE 2-3 | SE 2-3 5 

4/8 4/S 4/S 3-4/8 4|SE 3-4 | SE 2-3| SE 2-3 | SE 1-2| SE 0-1/SSE 0-1/SSE 0-1 4 

1\8 1/8 1/8 2|SSE 3-4 | & 2-3/5S 3-4/8 3-4/8 3-4/5 2-3/8 4 12 4 
0;/SSE 0-1/8 1} WSW 0-1) WNW 0-1] WSW 0-1) NW 1-2} NNW 0-1/NNW 0-1/E 0-1/SSE 0-1 1-2 3 

2|SE 1-2|ESE 23)/SE 3/SE 4|SE 3-4 | SE 1-2|SE 1-2| SE 4|SSE 3-4/ESE 23)/ESE 3-4 5 

4|SE 5|SE 5) SE 5|SE 4-5|SE 4-5|ESE 3-4; ESE 0-1|ESE 0-1] Calm 0| ESE 0| SE 0-1 5 

1| Calm o|s 1)Ss 0|s 0|Ss 0|S 0-1/SSE 0-1/SSE 0-1/S 0-1)S 0|/SSW_ 0-1 5 

2-5|E 2-5 | E 3-5| E 3-6 | E 0-5|)ESE 0-3/K 0-2 | E 0-3 | E 0-1|E 1-2|ENE 0-2) NE 0-2 6 
2-3|N 1| NE 0-2 | E 1\E 1|NE 0-1| NNE 1)/ENE 1-2|NE 0-1|E U-1| E, 0 | Calm 0 3 
2)\E 1/E 1\E 1 1|E 0-1| ESE 0-1|E 0|\E 0|E 0-1|E 0 0 2 

2) ESE 1} Calm 0|NE 0-1 | ENE Oo|N 1| NNE O|N O|N 0| Calm O|N 0-1| N 0-1 2 

0|/ NNW 1/WNW = 1|ENE 1| ENE 0| ESE 1| ENE 1| SE 1| ESE 1\E 0-1/5 1-2| SE 1-2 3 

1|N 2|N 1|N 3/N 2-3|N 1-2| NE 1|/BESE 12/ESE 0-1/ESE 0-1] ESE 1|E 0 3 

im 0| Calm O|N 1|N 1-2 | NNW 2|N aN 1| NE 0-1|/NNE 0-1|ESE 0-1] Calm 0|SE 0-1 2 
0|SE 0|SE 0-1 | Calm 0| Calm 0| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 0-1 | SSE 0-1 2 

12/8 1-2/8 1-2} SW 1-2| SSW 2|SW 2-3|SSW 1-2|}SW 3-4 | SSW 4/SW 2-3 | SSW 3 2-3 5 

5| SW 5-7 | SW 5-7 | SW 4-6| WSW 4-5| SW. 3-5 | SW 3-5 | SW 3-5 | SW 2-5 | W 1-4} WSW 1-4} W 1-3 7 

1:92 1:76 2°00 2°21 2°13 1:96 1°94 1°58 1°76 1:69 1°66 1:49 

13 14 15 16 | 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
ir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force. | Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. | Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Force. 
3-4 | SSW 3| SW 2-3/SSW 2-3|}SSW 2-3/SSW 2-3|SW 3-4|1SSW 1-2/SSW 2-3/SSW 3-4|/SSW 1-2/SW 3) 30 

Calm 0 | Calm O|NW_ 1-2|NNE 0-1|NNE_ 0-1} Calm 0) Calm 0| N 0-1|N 0-1|N 0-1|N 0-1 |} Calm |) aat 
1-3/N 1-3 | N 1-2|N 1-2/N 0-1/N 2-3] N 0-1/NNE 0-1| NE 0-2| NE 1-3 | NE 0-1|}ENE 12/ 13 

2\E 0-1|N 2-3| NE 1-3} NNE 2|NE 0-1| N 2-3| N 1-2) N 1-2|N 0-1 | Calm 0|NNW 0-1] 1°5 

2-3 | SE 1-2 | SE 0-2|}ESE 23/2 2\/ESE 0-1/5 1-2 | SE 1| ESE 2| SE 2|ESE 1-2/ ESE 2) 155 

3-4) E 2|iE 3-4 | ESE 3-5 | E 3| HE 1-3 | Calm 0| NE 2-3} N 0-3 | NE 2-4|NNE 3-5|N 3-6 | 2°5 
3-4|N 2-3/N 2-3/8 0-1/5 0-1|N 1-3|/N 4-5|N 5-7|N 4|N 34|N 3|N 0; 38 

0-1) SE 1|/SSW- 1-2} Calm 0| W 0-1/8 0-1/SSE 0-1) SSW 1|/ ESE 0-2] ESE 3| ESE 3-4/SE 3-4] 14 
2-3|E 2) Calm O|E 3/E 0-1| E 0-1/5 1/E 0-1 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm OH eo 
0-1/ESE 0-1|/N 0-1 | Calm 0| Calm 0| NE 1-2 | Calm O|N 2|N 2|WNW 12|N 1| NW 1! 0-9 
12|SW 3| WSW 5! SSW 5| SSW 5| SSW 6-7| SSW 6!SW 3-4 | SW 4-5 | SW 4-5| WNW 0-2!NW_ 0-2} 2:7 

SW 23} WSW 2-3|/SW 1|W 3| SW 2) SW 3/SSW 2-3] W 2|WNW 2/SW 2|SW 1-2} WSW 1| 2-0 
2-3 | W 2) W 2) W PAARL 1-2 | W 0-1 | W 1-2 | W 2) W 1|W TARY 1|/W 1} 1-4 
2|/SW 2-3|WSW 1/|SW 1|SW 0-1} SW 0-1 | Calm 0| SSE 1/s 0-1 | Calm (Ons) 1|s By] aller 
2-3|SE 3-4|SSE 3-4|SSE 3| SE 3|SE 3-4 | SE 2-3 | SSE 4|SSE 3-4 3/5 3-4/5 3-4] 3:3 
2-3|SE 2-3/8 1/s 1|/SSE 23)]SE 2-3/SSE 3-4/SSW 0-1 1|8 1/8 1/8 i pil 

2-3 | SW 2-3/5 1/s 0-1) SW 2-3 | Calm 0|/NNW 2-3/N 0| NNW 1|N 1);N 1 | Calm Onedes 
1-2);ESE 23/ESE 0-1|/SW 0-1/ EB 0} Calm 0|E 1-2 | ESE 1|\5 0-1 | ESE 1|ESE 1-2 ESE 1| 0:8 
45|ESE 2-4] ESE 5|ESE 384/ESE 3-4] ESE 4/|ESE 2-4/SE 3|SE 4|SE 4|SE 4/SE 4| 3:3 
0|SE 0-1 ; Calm 0 | Calm 0; Calm 0}; NW Oo; N 0-1 | Calm 0; Calm 0} Calm 0, SE 0-1|/SSE 0-1] 15 

0-1/8 0-1/5 0-1/8 1/SSE 1/SSE 0-1|SE 1-2) SE 1-2 | ESE 2\/ESE 1-2|E 3/E 4-5| 0:9 

0-3 | N 0-3 | NE 4-6|N 4-6| N 4-6] N 4-6] N 4-6|NNE 4-6|N 4-6|N 4-6] N 1-4; N_ 1-3 | 3-1 

0|E 0-1) E 1|E C-1/ESE 0-1/ESE 12/ESE 0-1/E 1| ESE 2 | BSE 3| ESE 2| ESE 1] 1:0 

0-1) 5 0-1) E 1|/ENE 0-1| ENE 1/E 1|E 1|SE 2) 1/E 1)/ESE 12|N 1-2 | 0°8 

0-1| N 0-1 | N 0-1 | Calm 0 | Calm O| N 0|N 0| WwW 0| W 0| W 0| W 1] W 1} 0°4 

1-2| SE 1-2 | SE 0-1] ESE 1| ESE 1| SE 1-2/5 2-3 | SE 2|SE 1| Calm 0 | Calm O|N a4) al) 
0-1|ESE 0-1/SE 1/SE 1/ Calm 0 | Calm O|N 0| NE 0 | Calm 0 | Calm O|N 0} Calm 0| 08 

1 1-2 | SSE 0 | Calm O|N 0| Calm 0| NE 0-1| NE 0-1 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0} Calm 0} 05 

0-1 | Calm 0/SE 0;S 0} Calm 0| Calm 0| W 0 | Calm 0|W 1/SE 0/S 0-1/S 1-2] 0°2 

2\5 3/8 1-3/8 3/S 4|S 4/8 3/SSW 2-3/5 4-5/5 4|S 5|S8 5| 2°9 

W 2/NW 1-2] WSW 2)/NW 12|NW 0-1|NW 0O-1L|NW~ 0-1) W 2| NW 1/NW 0-1!1WNW 1!W 0-1} 2°6 
al 1°65 1°63 1°60 1°47 1°52 1°68 1°63 1°66 1°68 1°56 1°61 | 1°73 | 


: | N107. NNEi9. NE30. ENE. Eos, ESE6G, SES. SSE26. $80, SSW31. SW53, WSW13. W43. WNW9. NW16. NNW17. Calmor Var. 75. 
a 
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254 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


WIND. DIRECTION AND-ForcE (0 to 12). SEPTEMBER 1900. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Dir’n. Foree.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n, Force.|Dir’n. Force. | Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force.) Dir’n. force.) Dir’n. Force.|Dir’n. Korce., 
1 1| WNW 1|}/ WNW O|NW 0-1 | NW 0-1] W 0-2 | W 0-2| N 0-2 | N 0-2) Var. 0-1/N 0-2|NW 0-2] | 
2 |NE 2-4) NE 5| NE 3-5 | E 3-5 | SE 2-3 | SE 0-1} Var. 0-1! Var. 0-1|N 0-2 | W 0-2 | Var. 0-1| Var. 0-1! § 
3 IN 1|N 1) NW 1| WNW 2| WNW 2 W 3| W 4) W 5| NNW 5) NW 5 | W 4) W 
4 |N 1-2) N 1|W 1-2|N 2) Calm 0} Var. 0| NW 0-1} NNW 0-1/N 0-2 | N 1-2|N 0-2 | NNW 
5 |W o|W 2-3)}WNW 1)W 0-2|NW 1-2}NW-~ 1-2|}NNW 1-2)}NW~ 1-2) WNW 23/N 1-2 | W 2-3 | NW 
6 IN 3] Var. 1-2| Var. 0-2) Calm 0|E 0-2 | SE 0-1|NNE 1-2|N 23/Var. 1-2|N 1-2 | Var. 0| WSW 
|e 2)SSW 2) SSW 2)}SW 2/8 2)SSW 2|}SSW 0-1|)SW 1-2)SSW 1-2/S 1-2 | SSW ans 
8 | Calm 0|SW 1| SSW Tg 1|/Sw 1|SwW 0} WSW 2| WSW 0) Wi 0-1 | SW 2) W 0-1 | WSW 
9 | NW 1)/NW_ 0-2| NE 1/N 1-2|N 1|N 0-1| N 1|N 2|N 1| Calm 0| Var. 0| NNE 
10 |SW 3-4) SSW 3] WSW 1-2| WSW 2|NE 0-2 | Calm O|N 2\N 2)U 12 3|N 2|N 
pa af 0-1| N aT LIN’ 3| NNW 3|NE 3-4| NNE 4| NW 3 2-3 1-3 2|N 2|NW 
12 | NW b| NW 5| NW 3-4 2-4) W 3-5 | W 4-5| WNW 4|/WNW- 3] WNW 2-3) WNW 3] WNW 3| WNW 
13 | WNW 1-2] WNW 2| WNW 2) WNW 1-2| W it HIAKYE ay! ail 1| W 1|SW 1| SSW 1| SSW 
14 |S 2-3) SSW 2)}SW 0-1 | SW 1|SW 1} Calm 0|S 1) SSW 1) SW 1|SW 2/SSW  1-2| SSW 
15 |S 3| ESE 3|SE 3| SE 3|SE 4/SE 4/18 4 2-3 1-2/8 2-3/5 1-2| SSE 
16 |S 3|S 2|8 2-3/5 2'8 3/8 1-2/8 1-3/5 13/SSW 2-3)SW 1-2/8 1-2/8 
17:=|S8 1/8 1/8 1-2/8 2|8 2-3/5 3/8 2-3 2-3/5 2-3/8 2-3/8 2-3/8 
18 |S 2-3)5 2/8 0-3/5 1-3 | SW 1-2/8 1-3 | W 2-3) WSW 2-3] W 1-2] W 1-2 | W 1) W 
19 |W 0-1 | W 1 0-1 | W 1-2| W 0-1 | W 1 Wi BL Wi 1-2| W 1-2} W 1-2 | W 1-2 |W 
20 |S 2-3 | SW 2-3 | SSW 4)/SSW 2-4/8 8-5/5 2-5/5 3-4 | SW 3-4 | W 4-5 | W 4-5 | W 6-7 | W 
21 | NE 0-1 | W 0-1| N 0-1 | W WAYS LW 2 W 1-3 | W 1-2 |SW 2) W 2-3 | W 2-3 | W 
22 We 0] W 0-2) NW 1 | Calm 0| W 0| WNW 0-1| N 2-3 | W DW. 1-2 | W 1-2 | W 0-1 | W 
23 | W 0-2 | W 1-3 | SW 3 | SW 21 SW 2|SSW i1-2|W 1-3 | W 2-3 | W 2-3 | W 4-5 | W 4-5 | W 
24 |SSW 4-8|SW 8-3|SSW 0-4/8 0-1 | W 0|/NNE 0-2|N 0-1] WNW 0-1} WNW 0-1! W 0|WNW 0-1| WNW 
257 Ni 0-1 | Calm 0|\S 0-1 | N 0-2 | NW 0-1 | SW 0-1/N 2-3 | NW 1-2 | NW 1-2| NE 1-2|N 1|N 
26 | ENE 1-3|/ENE 1-3/5 1-2|E 0-1| E 13)|K 1-2 | Calm 0|z 12)\E 1-2| ESE 1-3 | ESE 2) ESE 
27 1 We 2-4) W 1-3 | W 2-5 | W 2-5 | W 3-4 | W 3-5! W 2-4 | SW 0-1 | SW 1-3 | SW 1-2 |SW 2-4] SW 
28 |E 0-1| E 0-1 | Calm 0 | Calm 0; 5 0-1) E 0-1| E 1-2|E 13/ESE 12/E 0-1|E 0-1] E 
29 |SW 1-2| W 0-1 | W 0-1 1-2 | W 1-2} W 1-2 |SW 2-5|SW 1-2 | SW 2-4 | SW 1-2 | SW 1-3 | SW 
80 |WSW 2-4| WSW 1-3|SW 1| Calm 0| NW 1|/ NE 0-1)/NW 1-2|NNW 2-3;NW_) 1-2/|N 1-2) N 0-1 | N 
MEAN 1°87 1°95 1°63 1°60 165) 1°58 1°93 1°85 1°82 1°88 172 1 52) 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight, |] 
Din’n. Force. | Dir’n. Force.|Dir’n. Force.) Dir’n. Force. |Dir’n. Force.| Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n, Force.|Dir’n, Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. Dir’n. Fore 
1 Var. 0-2) WNW 1-2] Var. 0-1 | N 0-2| N 0-2 | W 1-3 | N 0-2} Var. 0-2 | N 2-4/ENE 3-4| NE 2-4|N 
2 | N 4-5|NE 4|N 3 0-2 | N 2|N 1-2|N 2)|NNW O/|N LN 1 We 0-1) N 
3 1N 0-2| Var. 0-2) NW 2| NNW 1-2/N 0-2|N 1)N 1|N 0-1) N 0| WNW 1|NW 2|N 
4 | NW 0-2 | NW 1-3} NW 0-2) W INI: 12| NW 1-2 | W 1-2 | NW Bu WIN WLU NIE 0-1| NW AE 
5 | WNW 2-3| NW 2-3} WNW 1-2| NW 3) W 1-3} WNW 01/N 1-2|)N 1-3 | N 3/N 0-3 | Var 0-3 | Var. 
6 |SSW_ 0-1] Var. 0| W 0-1|N 0-1 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| W 1|N ob |e 1|W 
7 \|38 2/8 0-1)5S 2) Calm 0} WNW 2\N 1|N 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0| Calm _ 
8 |SSW 0-1|SW 0-1)5 1-2 | SW 1-2 | WSW 1|SW 1) W 0 1} WSW 1|N 1} Cahn 0| NE 
9 |N O|N 0-1 | Calm 0| WNW 1/|WSW Wi 1|/SW 1) SSW 2) SW 2 | SW" 3)SW 3| SW 
10 |NNE 1-2/|N 1-2|N 1-3 | NE 2-4 2-3|NNE 2-3|N 4|N 0-3 | N 0-2 | N 2|N 1-3 | N 
he pW 4|NNW 1|;WNW 1-2| WNW 2-3; WNW 3-4] W 2-4|WNW 5;WNW-  6/]WNW 5 | W 6| WNW 4-5 | WNW 
12 | WNW 2) WNW 2)WNW 2-3|WNW 2| WNW 1-2} NW 0-1}; NNW 0-1] NW 3/N 3| NNW 3| NNW 2-3] NW 
13 |SW 1)SSW 1) SSW 1;SW 1-2} SW 0-1| SW 1|SW 0-1 | WSW 1|/SW 1|)SW 2/8 2\8 
14 |S 1|8 1\8 0-1/5 1/SSE 1/8 1/8 1/8 1-2/8 2| SSE 2-3/8 3/5 
15 |S 2\|S 2)8 23/5 2) SSE 2) SE 2-3 | SE 2) SSE 3| SSE 2\8 1-2|58 2\S8 
16 |S 2-3 | SW 2-3) WSW 2-3) W 0-1 | W 0-1 | W 1-2 | W 0-1} SW 0-1/5 1/|8 1/8 1/Ss 
17 |S 1-2/8 0-2 | § 2-3/5 3-4 |5 2-3/5 3/8 3/5 1-3/8 2-3)S 3/5 2-3/S 
18) 1-2} W 0-1| WSW 1-2) W 1-2 | W 0-1| WNW 1-2) W 1-2 | W 1-2 | NW 0-1 | WSW 1|NW 1| WSW 
19 |W 1-2 | W 1-2| W 0-1 | W 1-2| W 1-2; W 1-2) W 1-2| W 2) WSW 1-2)SW 2|SW 3| SSW 
20 |W 3-4 | W 3-4 | W 1-3 | W 3-4 | W 1-2| W 1-3 | NE 1-2 | NW 0-1) N 1|N 1-2|E 0| NNE 
Ses Ny: 1-2} W 1-2 | W 3-4) W 1-2| W 1-2 | W 1-2) W 1-3/8 1) SW 2)|SwW Davi Eve 
2 IW 0-1 | W 1-2} WNW 0-2] W 0| W 1-2 | W 1-2 | W 12) WSW 1)/W 2|W 1/SSW 0-2) W 
23 |SW 2-3) W 3-4 | SSW 4|W 3-4| W 4-5 | W 5-6 | W 6-7 | SW 4-6/5 8-7|S 3-6/SW. 3-7|SSW 
24 N 0-1) N 0-1|NNW 0-1|N 0-1 | W 0-1} NNW 1-2|N 0-1| N 1-2 | W 1-2|SE 2-3 | E 0-1 | ENE 
25 |N 1-3|N 1-4| W 1-2| W 2-3 | SW 3-5 | W 2-4|/ENE 1-2/5 3-4 | NE 0-1} NE 0-3 | NE 1-3 | NE 
26 | ESE 0-1|)ESE 2-5|/ ESE 4-6 | ESE 5-7| SE 6-8 | SE 5-7 | SE 4-6 | ESE 7-8|SE 3-5 | W 1-3 | W 2-3 | W 
27 | SW 0-1 | SW 0-1|SW 0-1) SW 0 | Calm 0) Calm 0) Calm 0| EH 0-1| NE 0-1) NE 0-1| NE 0-1) NE 
28 | E 0-1) SS 2-3 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | SW 1-3 | SW 0-1 | W 0-1 | W 0-1) W 0-1 | SW 
29 |SW 2-3 |SW 3-5 | SW 0-2|SW 0-1 | SW 2-4| SW 2-5 | SW 2-4 | SW 3-5 | SW 3-5|SSW 3-6] WSW 3-5|SW z 
30 | Calm O|N 0-1) NE 1-2| NE 1-2| NE 1-2;N 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1|N 1-2 | NW 1-3 | NW 1-2| NNW | 
MEAN 1°53 1°52 1°67 1°65 vy ir 4 1-77 73 1°87 1°80 1°95 1°80 2°05 


N99. NNE7. NE2, ENE5, B24, ESE10. SE14. SSE7. $87. SSW30. SW 78. WSW20. W168. WNW 44. NW47. NNW 15. CalmorY 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 


DIRECTION AND ForcE (0 to 12). 


255 


OCTOBER 1900. 


a 
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 
| .|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.) Dir’n, Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Div’n. Force.| Dir’n. Force. 
1-3|N 1-3 | NW 1-3 | NW 1-3} N 2-4) W 1-3 | W 1-3 | W 0-1 | W 13 |W 0-1 | W 1-2| W 2-4 4 
0-2 | SW 2-3 | W 0-2 | SW 0-2 | SW 0-1 | SW 1-3} SW 1-3 | SW 1-2 | SW 0-1 | SW 0-1}SSW 0-1;/SSW 1-2 3 
0-1| NE 0-1| NE 0-1] NE 0-1|/NNE 0-1|N 1-2| N 0-1}/ENE 0-1] NE 0-2 | NE 0-1 | Calm 0} Calm 0 4 
8-4/SSE 3-4/SE 3-4| SE 4-5| EB 45|ESE 4-6) SE 4-5|SE 5-6 | SE 5-6 | SE 6-8 |S 7-8 | SE 7-9| 9 
0-1 | W 0-1} WNW 1-2} WNW 0-1] WNW 1-3] W 2-3 | SW 1:3 | W 0-1 | SW 1-3 | SW 1-2} SW 0-1} SW 0-1 5 
12|)SW 2-3 | SW 2-3 | SW 1-2|/SW 1-2 | SW 1-3/SSW 14|S 2-4|SSW 2-4)SW 0-1/SSW_ 1-3 4 
0-1/8 0-1 | SW 0-1/5 1-2| SE 2-4| SE 2-4 | SE 3-5 | SSE 5-7 | SSE 38-5/SSW 1-4| SW 1-3 7 
1-4|SW 1-4] SW 1-3)SSW 1-4|SW 24|)SW 1-3} WSW 1-2) WSW 1-3| W 1-4] SW 0-1 | W 0-2 4 
1-2|SW 1-2| SW 0-1 | SW 1-2| SW 1-2| W 0-1| SW 0-1/ SW 0-1| SW 2|SW 1|SW 0-1 3 
0| W 0-1| E 0-1 | Calm O|N 0-1| N 0-1] N 1-2| N 0-1| N 1-2|N 0-1|/NNW 0 3 
0-1 | SW 1-2,SW 1-2| SW 1-2; SW 1-2} WSW 0-1} WSW 2-3|SW 1-3 ; SW 1-3} WSW 0-2) WSW 1-2 4 
1-3| N 1-2| SW 1-2|N 1-3 | SW 1-3} WNW 1-4| SW 0-1} SW 2-3 | W 1-2} WSW 12/SSW_ 1-3 4 
2-4|WSW 2-5} WSW 2-4|SW 2-4) SW 2-4| NE 1-4| NW 12) WNW PAN) NET 0-2 | ESE 2-4) SW 1-3 5 
1-3 | NE 0-2 | NE 1-3|N 12|}NNE 0-2|NE 2-4) NE g-3|NNK 1-4)}ENE 24)N 3-5 | N 3-6 6 
2-4|/NNE 1-2|N 1-3] N 1-3/NNE 3-5|N 2-4) N 1-4 1-3 | W 1-2 | W 1-2| NW 0-1 By) 
0|E 0-1 | Calm 0|SE 0-1|SE 2-3 | SE 2-3| ESE 1-2 | ESE 0-2 | SE 0-1/ SE 0-1 | SE 1-2 6 
0-1/5 2-3 0-1/SSE 1-2/SSE 1-3/SSE  3-4|SH 2-5|SE 1-3 | SE 2-3/SSE 0-2|SW 1-2 5 
0-1|N 1-2;/NNW 1-2)}NNW 1-3|N 1-3} NNW 0-1|N 0-1 | NE 2-3|NNE 1-2}NNE 1-3] Calm 0 3 
0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0] Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|SE 0-1 | Calm 0|SE 0-1 1 
1-2 12/NE 1-2);E 1 0-1 0-1 0-1; E 0-1/ E 0-1 | Calm 0} Calm 0 3 
2-3 | N 2-3| N 13/N 1-3 | NE 0-1 | N 0-1/NNE ¢@-1/NNE 0-1/ NE 0-1 | Calm 0 | Calm 0 3 
12;NW 23|)/NW 2-3/}NW- 2-4|WNW 2-5} WNW 2-3] W 2-3 | W 1-3|NW 0-1|N 2-3} WNW 1-3 5 
2-4] WNW 3-4] WNW 2-3] WNW 3-5|N 12/N 1-3|N 3-5 | N 1-4| N 0-1] NNW 1-4|NNW 1-2 5 
1-3 | W 0-1} WNW 0-1) WNW 0-1| WNW 2-4|NW- 2-3] W 1-3} WNW 1-4|NW_ 0-2} WNW 1-3] NW 2 4 
1-3} SW 1-3 | SW 2-3 | SW 2-3 | W 1-4; NW 1-2) Calm Oo|NW 12/NNW 1-2] Calm 0|W 0-1 4 
0| Calm O|N 0-1] N 1|/N 0-1} NNW 1-3/N 2|/NW 1-2/N 0-1| N 1-3/N 2 Bi 
2-4|N 2-4 | Var 0-3| Var. 0-3|NNE 0-2|NNE 1-3|NNE 0-1/ NE 1-3|)ENE 0-1| ENE 2|E 2 4 
0|E 0-1} N 0-1) E 0-2|}ENE C-2\E 0-3|NNE 0-3|NNE_ 0-2} Calm 0 | Calm O|N 1-3 3 
OWEN SE INW = Of IN 0-1|NNW 1-2} NNW 1-3| WNW 0-2| W 1-4| W 0-1 | WSW 2) WSW 1 4 
0-1) N 0-1| N 0-1 | N 1-2 | NNW 2|N 0-2 | NNW 1,N 0-1/NW 0-1) WNW 0-1| W 0-1 2 
2|SE 3|SE 3/SE 4-5 | SE 3-4 | SE 4|SE 4-5| SE 2-4| SE 1-3 | SE 4-5|SSE 3-5 7 
1°44 1°63 144 1°74 1°98 1°90 1°73 1°92 1°47 1°53 1°61 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
.|Dir’n, Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Div’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force |Dir’n. Force. Force. 
0-1 | SW 0-2 | W 1-2| W 0-1 || W 0-1 | SW 0-1 | W 2-3 | SW 1-2| W 0-1 | W 0-1 | W 0-1) 174 
0 | Calm 0| NW 0-1 | N 12|N 1-3|N 0-1/N 0-2|/ENE 0-1/ 5H 1-2| NE 0-1| NE 0-1! 1:0 
0-1} NNW 0-1} Calm 0 | Calm 0|SE 0-1| SE 2-3 | SE 1-3/SE . 3-4/SE 2-3 | SE 3-4/SSE 3-4] 11 
6-8 | SE 5-8 | SE 5-7 | SE 4-6| SE 3-4 | SE 1-2 | SSE 0-1/SSW 2-3/SSW_ 1-2/SW 132) MY 0-1} 474 
3-5) WSW 2-4|SW 2-3 | SW 1-3 | SW 2-4) SW 0-3 | SW 0-2 | SW 2-3} WSW 1-2} WSW 1-3|}SW 1-3| 17 
0-2/SSW 1-2/SSW 1-2/SSW  0-1/SW 0-1) NW 0-1}/NW~ 0-1| W 0-1 | SW 0-l1;}NW  0-1/SSW_ 0-1} 1°4 
2-4|/SSW 12/SSW 2-3/SSW 3-4/SSW 1-4/SSW 14/SW 3-4|/SSW, 1-4) SW 1-4|SSW 1-4] W 1-4] 2:5 
1-2| SW 0-1 | SW 0-1| SW 1-2 | SW 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | SW 0-1 | SW 1-2| SW 1-2)| 1:5 
1-3 | W 0-1} NW 0-1} Calm 0} NW 0-1} Calm O|N 0-1 | Calm 0| W 0-1 | Calm 0 | Calm 0} 0-4 
0-1 | NW 0-2 | N 0-1 1-3 | N 0-1 | W 0-3|NNW 0-2} NNW 0-1/N 0-1 ar. O-1|NNW 1-2] 0°7 
1-3 | SW 2-3| Var. 1-2; N 2-3 | SW 1-3} WSW 0-2/N 0-1] N 1-2} Var. O-l1|NNE 1-2'N 0-3 | 15 
1-3) WSW 1-2] W 1-2} WSW 1-3} WSW 1-2) W 1-3 | W 0=1 | W 1-3] WSW 1-3} WSW 2-3|}WSW 2-4) 1'8 
1-3| WNW 1-3] WNW 1-3|N 1-3) NNW 2-3} Calm N 0-1| N 1-3 0-2| N 0-1|N 1-8} 271 
0-3 | N 1-3|/N 2-3|/NNE 1-4|/N 3-6 | N 3-5 | N 2-4|/N Pee aN 1-3|N 1-3|N 2-4| 26 
2-4|NNW 1-3|)N 2-3|NNE 1-2/N 2-4| N 0-2 | Calm 0} Calm 0|NNW 0-1|N 0-1| N 0-1] 1:8 
1-3 | SE 2-3|SE 2-3 | SE 3-5 | SE 3-6 3-4 |S 3-4| SE 3-4 | SE 3-4 | SSE 3-4 | SSE 3-4 | 21 
1-2 | SW 0-1] WSW 1|]NNW 0-1}; NNW 1-2/NNW 0-2/}NNW 0-1/N 1-2) N =o NI 0-1|N 1-2} 15 
0-1 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 0-1 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0/ 08 
0-1 0-1/8 0-1; NW 0-1)/NW _ 0-1} Calm 0 | Calm 0} Calm 0|WNW 0-1/NNW 0-1}/NNW 0-1} 072 
0 | Calm o| N 0-1| N 0-1/N 0-1 0-1|NNE 0-1/N 1-2|N 1-3| N 13) 1-3} 0°8 
0 | Calm 0] Calm 0! WNW 0-1] WNW 0-1! WNW 0-1|NNW 0-1/NNW 0-1/NNW 23)/NW 2-3|}NNW 2-3] 0:9 
1-2 | NW 12| NW 1-2;/;NNW 1-3/N 0-1 0-1 | NW 1-3 | NW 0-1 | NW 1-2| NW 2-3 | NW 1-3] 1°9 
1-3 | NW 1-3| NW 1-3 | NW 1-4| NNW 0-2|/NNW 0-2|NNW 1-2|}NNW 1-2|NNW 0-1 WNW 1-3} WNW 1-3] 2°1 
0|W 0-1 | W O0-1;NW 1-3|}NW~ 1-3) WSW 1-4; W 0-1 | SW 0-2] WSW_ 0-1] WSW 1-2|SW 2-3] 1:4 
1-4|N 0-1} N 0-2 | N 1-3 | Calm 0} Calm 0} Calm 0| NW 1|/WNW 1/W 1| Calm (0)3)) ales 
3|N 1-2|N 1-2|N 2|NNE 2-3|/NNE 13)|N 2-3 | N 2|NNE 1-2|}NNE 1-3|NNE 1-3} 1°5 
0-1) N 2|N 3-4|E 1-3| N 0-2 | NE 0-2 | N 2)N 3/N 3-4 2|NNE 0-1] 18 
0-2| N 0-1/WSW 0-1/8 0-1)/SSW 0-2) WSW 0-2) NW 2|N 21N 0-1|NNE 0-1 0-1) 0°8 
3 | Calm O0|}NNE 0-2|NNE 0-1] NE 0-2)/NNE 0-1/N 0-2/ Var. 0-1) E 0-1 | Calm 0O|/NNE 0-1] 1°0 
0 | Calm O|N 0-1;/NW  0-1/NNW 0-1] WNW 0-1/SE 0|SE 1| SE 1|SSE 2|\SE 2] 0:8 
5-7|S 3-5/5 _ 5-7 |S 2-4) WSW 1-3/SSE 2-5/S 3-4 | SE 4-5|SE 5| SSE 4|SE 4| 3:8 
1°76 1°35 1°56 1°61 1°50 1°23 1:23 1°52 1°40 1'50 1°58 | 1°58 


38. NE20. ENE6. Eis, 


ESE4. SH60. SSH 23. S14. SSW 29. SW 96. 


WSW 33. W64. WNW 30. NW 49. NNW 44, Calm or Var. 77. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


WIND. DirEcrion AND Force (0 to 12). NOVEMBER 1900. 
1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 it 12 May 
Dir’n. Force.|Dir'n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force. | Dir'n. Yorce.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Din. Vorce. Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dirn, Force. 
1 |SE 3-4| SE 3|SE 2-3/5 2) SSE 2\8 2-4/5 2|)SSE 0-2 SSE 0-2 | SSE 0-1/8 O;S 
2/8 1/8 2)S8 1/8 1/8 1/S 2/8 2/8 2)\58 3/58 0-2)SSW 0-3 | SSW 
3 18 2-3/8 2-3 | SW 1-3/S 0-3/5 2-4/8 0-3 | SW 1-3 | SSW 3 | SW. 0-2 | WSW 2|WSW 0-1) SW 1-3 
4 | Calm 0| W 0-1 | Calm 0} Calm 0 | SSW 0|SSW 0-1/SSW_ 0-1/8 0-1 | SSE 0-1 | SSE 0-2/5 2) SSW 
5 | SSW 1|/SW 0|SW 0-1 | SW 0|SW 0-1/5 1|;WSW 0-1/SW 1)S8 1;8 0-1/8 1/58 0-1 
6 | SSE 2|SSE 2158 218 2|SSE 2/\8 1-2 | SSE 1-3|S 1, SSE 0-2/5 0-1/8 0-1)5 - 0-2 
7 =| Var. 0-1) E 0-1|N 0-1| N 0-1| N 1|N 0-1| N 2|N 0-2 | N | Ni 0-1 | N ZN, 
8 Ww 1| SSW 1) SSW 1| SSW 1| SSW 2|SW 2-4/8 5-6 | 8 2-6|S8SW 3-5;SW 2-4/8 4-7)5 3-5 
9 |SW 0-1| W 0-1) Var. 0-2 1) Calm O|N 0-1 | N 2|N 2|NNW 1-2}NNW 1-3}WNW 2|W 
10 | SW 1-3 | SSW 3/SW 0-2 | SW 38-4) WSW 3-4| WNW 0-3|} WNW 2|W 1|SW 12/SSW 1-3|NW 1-3| WNW 06-2 
11 |N 1-2)N 1-2|N 2|N 2-3 | Calm o| N 0-i| N 1-3 | N 0-1| N 1-2| N 2|N SANE 
12 {WNW oOj/N 0-1) SW 0-1/5 US O;S 1| SSE 1-2/ SSE 1) SSE 1-3 | SE 2-3 | SE 2-3 | SE 
13 | SW 1-4)}SSW 2-4|SW 1-3 | W 1-2| W 0-3 | WSW 0-2| SW 1-2 | WSW 1) WSW 2|SW 2-3;SSW 13)SSW 
14 | NNW 1\E 0-1) N 0-2 | NW 0-1; E 0-1) NE 0-1| NE 0-1 | E 1) SSE 1-2 | SSE 1-2) SSE 0-1 | SSE 
15 |SE 5) SE 6; SE 6-8 | SE 7-8 ,SE 5-7 | SE 6-7 | SE 6-8 | SE 6-7 | SE 5-7 | ESE 3-5) ESE 3-4, ESE 
16 |E 2|E 0-1/ E 13/N 0-3 | N 0-3 | N 1-4|N 3-5 2-5 | N 6-8 | N 6-7 |N 5-7 | N 
17 |) Var 0-2|N 1-2| N 0-1|/N 1-5|N 2-5| N 4-6 | N 2-4| ENE 1-4|ENE 1-2/N 4-6| N 2-5 | ENE 
TS) AEN: 0-1| N 2|N 1/N 1| NE 0-1) N 0 | Calm O|N 0-1 | Calm 0/Calm +0] Calm 0 | Calm 
19 |S 2/8 2)8 1/Ss 218 2/35) 2-3/5 2-415 2-3/8 2-3/8 2-3 | SSE 2\8 
20 |S 2|SSE 2) SSE 2\8 1/8 1/ SSE 1| SSE 0-1 | SSE 1) SSE 0-1 | SSE 0-1|SE 1-2|SE 
21 |SE 3|SE 3| SE 2) SSE 2|SSE 2\ SSE 1-2| SSE 1-2 | SSE 2|SE 2-3 | SE 1-2 | SE 2-3 | ESE 
22 | Calm 0} Var. O-1}/NNE 0-1] Var. 0-2|SE 0-1/N 2|N 1-2 | N 1-4| NE 1-2| NE 1-2 | NNE 1|/N 
23 | Var. 0-1/E 0-1) E 1/E 1|E 1-2} KE 12/5 1-2|N 1-2 | NE 1-2) NE 0-1) E 0-1|N 
24 |E 1/8 1|SE 1|SE 1| SSE 2|SH 1-2/SE 2-3 | ESE 2-3 | SSE 2-3 | SSE 2-3)5 2-3 | SSE 
25 |SE 2-4 | ESE 4/ESE 3-4|SE 2-3 | SE 2|SE 2-3 | SE 2-3 | SE 1-2) SE 2-3 | SE 2-3] SE 2-3| SE 
26 | SE 1| SE 1| ESE 1| SE 1] ESE 2|ESE 2-3|/ESE 223)|ESE 12] ESE 2) ESE 1|ESE 23] ESE 
27 |SE 3\S 2) W 1| NW 0-1] N 0-1) N 0-1|N 0-1| N 0-1|/N 0-1 | NE 0-1| NE 0-1 | NE 
28 | SE 4|SE 4|SE 3| SE 4/SE 4|SE° 4\S 3-4 | SE 4-5|SE 4-5 | SE 2-3 | SE 3-4 | ESE 
29 |SE 1-6 | SE 6-9| ESE 36]SE 4-7 | E 5-7 | SE 2-4| SE 2-4 | SE 2-4|SSE 2-4/SE 2-4|SE 2-4 | ESE 
30 | E 5|E 4|SE 3-4|ESE 46]/E 5|E 4\E 4\E 2-4) SE 3-5 | SH 3-4| SE 2-3 | SE 3 
MEAN 1°85 2°07 lye) 1°92 1:90 1°95 2°22 1:97 2°15 1:97 2°02 “i 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |M 
Dir'n. Force.|Dir'n. Force. | Dir’n. Force. |Dir'n. Force.|Dir'n. Force. | Dir'n. Force. |Dir'n. Force. |Dir’n. Force. Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force. Dir’n. Force. Ke 
1 | Calm 0 | Calm 0.8 0-1/8 0-1/5 0/S 0|/SSE 0-1] Calm 0 | Calm 0|SSE 0|SSE 1-2/8 1-2, 
2 |SSW = 2-3; SSW 3) SW 2);SSW~ 1-2|/SW 2-3)}SSW 0-2|SSW 1-2|SSW = 2-3 3;SSW  1-2| SSW 2\S8 2) 
3 |SW 0-1 | SW 2\| SW 0-1 | SW 0-1|SSW 0-2|}SSW 1-2|)SSW 0-2|}SW 1| SSW 1\S 0|SW 0|W at 
4 |SW 1-2| SW U-1 | W 0| W 0| WSW 0|/SSW  0-1/SSW 2|SW 0| SW 0-1/8 0-1) WSW 0-1|SSW 0-1 | 
5 |S 0-1/)S 0\S 1|E 1|E 0-2 | E 1\/E 0|SE 1| SE 1|SE 1-2| SE 2|SE al’ 
6 |S 1 | Calm 0| ESE 1| SE 1|ESE 1\/ESE 0-1|/ESE 0-1/E 12/E 2\|ESE 0-2|N 0-1| E o/s 
IN 0-1|N 0-1|N 0-1) N 0-2 | N 0-1 | N 0-1} NNW 0-1) N 0-1| N 0-1| N 1;/NNE 0-1|/NNW-— 1] 
8 |SW 4|SW 3-5 | W 0-2 | NW 2|WSW 1-2) W 1-3 1-3/SSW 0-3) Var. 0-1) WNW = 2} Calm 0 | WSW Al 
9 |W 2-3|WSW 2-4) W 1-2;SSW_ 1-2|/SW 2)SW 1-2|WSW 2-3| NNW a AY ave 2|SW 2|/Sw 0-3 | 
10 | NW 0-1 | NW aU TAN} 0-2 | NNW 1|N 0-1|NNW 1-3|NNW 0-1| NW 0-1|NNW 0-1|N 0-1 | Calm O|N y 
ll | NE 2-3) NE 2|Var. O0-1|NNW 0-1/N 0-1| NNW 0-1) NNW 1| NW 0-1|WNW 0 0-1) N 0 | Calm 0 
12 |SE 2-4 | SE 3-4 | SE 3; SSH 2|SSE 2-3 | SSE 2-3 | SSE 1-2/8 3|SW 1-3 | SSW 2|SW 2-3/5 ! 
13 ;WSW 1-2|SSW 2-3|SSW  1-2|SW 2|SSW 1-2/SSW 1-3/SSW  0-1/S 2|SW LS} 2)SSW 1|/NW 
14 |NNE 0-1! Calm 0) Calm 0} Calm 0| Calm 0| SE 0-1| SE 2-3) SE 2) SH 2-3 | SE 3|SE 3| SE 
15 |SE 1-2! SSE 1'SE 1'SE 1; ESE 1-2) Calm 0|ESE 0-1/| ESE 1/E 1\E 1/5 1|E 
1 |N 47|N 36 s5|N 25|N 56IN 46|\N  34|N oO8/N  O8|NE 1L8IN 2|N 
TN 3-4 | N 2-3 | NNE 16N 1-2|N 1-2|N 3-4|NNW 1-3] N 0-1|/NNW 1-2|NNE 0-1|N 2\|N 
18 | Calm 0 | Calm 0 Calm 0 SW 0} Calm 0;SSW 0-1/SSW~ 0-1| SSW 1| SSW 1/ SSW 1|8 1/58 
19 |S 3/8 2 2\8 2\8 1/8 218 1-2|5 2\58 2\S8 2)8 2/38 
20 | SE 2-3 | SE 2|SE 2\SE 2|)SE 2-4| SE 1-4 | ESE 2-3 | SE 3] ESE 3) SE 3/ SE 3|SE 
21 |SE 2-3|ESE 2-3| SE 2| SE 2|ESE 1-2) ESE 1-2) Calm 0| 5E 0-1 | SE 0-1 | WNW 1| NW 0 
2 iN 0-2|N 1|N 0-1! N 1-2}NNW 1-2| NE 1-2|NE 12|N 12|N 2) Var. 0-1 | NW 1| Calm 
23 |NNE 0-1|NE  0-1/N 0 Calm U| E 0 | Calm 0| NE 0-1 | Calm 0|E 1|/E 1\B 1\E 
24 | SSE 3-5 | SSE 3-5 | SSE 5 SSE 4|SSE 5-6 | SSE 5-6 | SSE 5-6 | SE 4|SE 3|SE 5 | ESE 5|SE - 
25 | SE 0-1 | SE 1| ESE 2\SE 2|)ESE 0-1|SE 1| ESE 1| ESE 1| ESE 1| ESE 1|SE 1|SE 
26 | SE 0-1 | SE 0-1 | SE 2 SE 3| ESE 8|ESE 6-7|FSE  5-6/SE 6-7 | SE 6|SE 6/SE 5-6 | SE 
27 | NE 0-1) NE 0-1 | SSW 1: SSW 1|NE 1) NE 0-1 | NE 0-1 | SSE 1|SE 1|SE 2|SE 3|)SE 
28 | ESE 3-4 SSE 3-4 | SE 5-6 SE 4-6|SE 7-8 | SE 6-8 | SE 5-8 | SE 8|ESE 48/E 4-8|E 8\/E 
29 | SE 2-4/ SE 3-5 | E 4-7 | SE 3-5 | SE 2-4|E 4-6|SE 2-4|SE 4-6 | ESE 6|E 4-6| B 5-6 | E 
30 | SE 2-3 | SE 3/SE 1-2 | SE 3-4 | SE 2-3) E 1-2|SE 2-3 | SE 3/5 3 | SE 4| ESE 4| ESE 
MEAN 1°85 1°80 1°60 | 1°70 a aT 1°98 1°78 1:93 1°83 1°95 2°02 
N104. NNE7. NE23. ENE3. E48. ESE 48. SE142, SSE53. S90. SSW49. SW44. WSW14. W18. WNW8. NW1l. NNW16. Calmo 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 257 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). DECEMBER 1900. 
1 2 “8 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 Max. 
Dir’n. Force.| Dir’. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir'n, Force.| Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force. | Dir'n. Force.|Dir’n. Force. 
3| SE 3|SE 3| SE 3|SE 3| SE 3|SE 1-2|SE 1-2 | SE 1-2|SE 2-3 | SE 2|SE 3 4 
3| ESE 4|SE 3|SE 3|SE 3/SE 3-4 | SE 2-3 | SE 3|SE 2-3 | SE 0-1 | SE 0-1) SE 1 4 
1| SSW 1| SSW 2/8 1-2/8 1-2/8 2/s 1-2/8 0-1/8 0-1/5 0-1/8 0-1)5S 0-1 3 
1|SE 0-1| Var. 0-1|N 1-2) N 1-2|NE 0-1] Calm 0| Var. 1/8 1/8 1| SW 0-1 | SE 0-1 2 
1| WSW 1 1| SW 1|SW 1| W 0-1 | W 0-1 | SW 0-1| SW 0-1 | Calm 0|SW 0-1 | SE 0-1 3 
2| ESE 2|SE 2) ESE 2| ESE 2-3 | SE 2|SE 1-2 Ss 12|S 1-2|)SE 3 2-3|E 3 4 
1\s8 o/s 0| SSW 1} SSW 1| Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0|S 0-1 | SSE 0-1}S 1-2 5 
SSW 3-6|/SSW 3-6/S 3-6|SSW 4-7|SW 1-6| SW 2-6 | SW 3-5 | SW 1-7| Var. 1-5|SW 2-5| Var. 1-7|S 1-6 7 
2-3|Var. 1-4|)SW 1-3} WSW 0-3} WSW 2-4) W 1-4} Var. 1-4) W 1-5 | SW 1-4 | W 1-4| W 1-4 | W 1-5 6 
‘NNW 0-3|/WSW 0-3] W 0-2 | W 0-2} WNW 1-2}SSW 1-2}SW 1|SW 1-2 | SW 0-1) SW 1-2| W 1-4|SW 1-3 8 
2-5 | SW 3-4) W 2-4) W 0-4) W 0-3 | W 1-3 | SW 1-3;NW 1-3/NW 1-3|NW 1-4,NW  1-5|NW- 1-4 6 
1-6|NW 2-5 WNW 1-4|SW 2-6/ Var. 0-3] Var. 0-5] Var. 1-3] Var 1-3] N 1-3 | N 1-3 | W 1-4 1-3 7 
SSW 26/SSW 1-5 SW 1-7|}SSW 2-6|/SSW 2-6) W 1-6|NW 1-7|NW 1-5|/NW 1-6|}|NW 1-5/NW 16/NW 1-6 7 
12)/SSW 1-2, W 1-4] W 3-5/SSW 2-6/S 3-6|NW 1-5| W 1-4] W 1-3 | W 1-4| W 1-3 | W 1-4 6 
0-2);SSW 0-4|WSW 2-4|/SSW _ 3-5 1-6| Var. 0-2] Var. 0-2) W 2-3 | W 1-2 | Var. 1-3 | W 1-3 | Var 1-4 6 
0-3 | N 0-3 | N 0-3 | W 0-2 | W 1-4| W 1-3 | Var. 1-3| W 1-3 | W 1-4| W 1-2|W 1-2] W 1-4 6 
3-6 | SW 3-6 | SW 2-6|SSW 0-6|/SSW 2-6/ Var. 2-6|/SW 17| NW 2-7| Var. 2-7] Var 1-5| Var. 1-4) W 1-6 7 
0-1|N 0-1; N 0-2| N 0-1 | N 1] NW 1|W 1-2 | W 1| W TNE a AWi 1-2| W 1 3 
2-3| SW 2-3/8 3-4 |SW 1-4/8 2-4 | W 2-4) W 1-3 | W 1-2) W DAW 1-2) Var. 1-2) W 1-2 6 
2-6 | SW 1-7|SSW  3-6/;SW 1-6|SSW 4-7,S 5-6/S 4-5 | W 2-6 | W 2-4 | SW 2-5 | SW 1-4 | SW 1-4 8 
1-3 | W 0-5 | W 1-6 W 1-6| Var. 0-7| Var. 1-9|Var. 2-8|SW 2-8 | W 2-8| E 2-8 | E 2-7| Var. 2-4 9 
0-3 | W 0-1 1-2| W 0-2| N 1-2] W 1-2} WSW 1-2) NW 12| NW 1-2 | NW 1);/NNW 0-3|N 0-1 3 
0-1 | WSW 1;WNW 1/|SW 2|SW 1/8 1-2 | SSE 1-2|SE 12/58 1/8 2-4|SE 3-4)S 2-3 5 
W 0-1/WSW 1 1|W 1-2| SW 1-3 | SW 0-1|}SSW 1-2) SSW 1|SW 1-2) SW 2|SW 2-3|}SSW 4-5 7 
1-6 | SW 3-6 | SW 3-6|SSW 4-6/SSW 1-6|SW 0-6 | SW 0-6 | SW 1-6|}SSW 1-5|SW 2-7|5 3-7|SSW 3-8 8 
1|W 2| Ww 0-2/8 2-5/SSW 0-5|/SW 1-5 | W 1-2| SW 2-5 | W 1-3 | W 1-2 | W 1-3 | Var. 1 5 
21S 2|S 2-3/8 2|SSE 3 |.BE 2| ESE 2|SE 2|SSE 2-3)|SE 3|SE 3\/SSE 3-4 6 
5-6 | ESE 6 | ESE 6|ESE 6-7|E 5-6|E 3-4 | ESE 3| ESE 2 | Calm 0| NE 0 | Calm 0| NE 0-2 7 
1-4|N 0-3] N 3-4 3-4| N 2-3| N 2-3 | N 2-3 2-3 | Calm 0| SE 0-1| N 0-1 | Calm 0 4 
2-3/5 3) E E 5|E 5|E 5|E 3-4| E 3-4 2-3/SSE 1-2) ESE 2|SE 2-3 6 
0-3 | N 2-3|N 0-3 | N 1-2|N 1-3|NNE 0-2|)N 0-1] E 0-2 | SE 2-3 | SE 2-3 |SE 3|SE 45 16 
2°26 2°35 2°53 2°73 271 2°48 paallss 2°05 1:90 2°00 2°10 2°28 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
-Force.|/Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir'n. Force.|Dir'n. Force. | Dir’n. Force. Dir’n. Force. |Dir'n. Force.|Force, 
2-4 | SE 2-3|E 2|E 3| SE 3|SE 3| SE 3|SE 2| ESE 4|SEH 3|SE 3/E 4) 2-7 
0-1) E 0-1) SSE 2|SSE 2|8 0-1|SE 0-1/8 0) SSE 1-2|SSE 1-2| SE 2\SE 2|SE ie] ales} 
0-1/8 0-1/8 1\S8 1|SW 0-1| SW 0-1| SE 0-1 | ESE 3|ESE 2-3|E 2| NNE O|N 0| 1:0 
0-1 | SW 0-1 | W 0-1 | NW 0-1 | W 0-1 | Calm 0| Calm o|N 0|SW 0-1/5 0-1|S 0; SW 0} 075 
0-1|S 0-1 | Calm 0|;SSE 0-1/S 0-1 | Calm 0| Calm 0| ESE 1|SE 2|SE 2| ESE 3|SE 2] 0°8 
2|E 2-3 | SE 2| SE 21S 2|SSE 3|E 3-4 | ESE 2| ESE 2| ESE 2 | ESE 2|ESE 1-2] 2-2 
12)SSE 2-3]SE 2-3/|SSW 2-3/5S 2-3/S 3/8 2-3/8 4 3-4|SSW 2-4|/SSW 2-5|/SSW_ 1-4] 16 
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14 | 40-1 39-7| 41:2 4071) - - | 43:8 88°5| -  - |39°5 38-0| 40°3 38-8] 46-2 | 38-4] 63:5| 36°} 8| 10) 10; 10) 10 
15 | 41-8 40-2| 39-2 37:3] 37-5 36:3 | 39°6 35:7 | 36°5 35:0| 36:9 35-1| 36:5 34:6] 46-2| 32:3] 562) 383} 10) 10) 8| 10) 10 
16 | 38:0 36:8 | 37:0 36:0/| 39-9 37:7 | 38:3 36:8 | 36:3 85:2 | 39-0 36-°9| 39:2 37°71] 40°5| 31:3] 55:0; 813] 10) 10) 4) 10 
17 | 36:9 35:7 | 37:0 35:8 | 42:8 37-8 | 40:3 37-9| 36-4 35°5| 41-8 40-4) 40°6 38-2] 43-5 | 35:2] 49°3| 31°37 10] 10| 10}; 10) 10 
18 | 38:0 35:9| 38-2 36:3 | 40:3 36-7 | 42-7 39:0| 37:9 35:8 | 41:1 40-2| 43-1 41-6] 43°3|35-8] 56°38) 305] 4) 7) 8] 10) 10) 
19 | 46:9 45:1] 47-0 45-2] 42:5 40°1| 45:0 40-3] 42:4 39-1| 42-7 38-2| 41:2 38-9] 46-0| 36-9] 50:0} 41:0} 10| 10) 6) 10) 10 
20 | 41-1 38:1] 40:5 88-7 | 41:0 39:3| 42-4 40:0] - - | 41-2 39:6) 41:2 39-2] 42-7/37:8] 52:3) 351] 10) 9] 9| 4 
21 | 43-7 39°6|43°6 40:2; - - | 40:2 39:2| - — | 49:8 386] 41:1 38-0] 45:3/ 38:8] 58-4] 36:3] 10) 10] 10; 3 ‘| 
22 | 49:3 47°3|50°5 48-4) 51:9 49:3 | 52-3 49-5 | 52-1 49-0] 50°9 49:2| 50-8 49:1] 52-2) 35-8] 52-4| 38-7] 10| 10) 10} 10) 10} 
23 | 48:2 45°5| 48°1 44:9] 47:3 44-2) 47-2 44-4| 47-3 44:0| 46-2 46°0| 45°S 45°6] 52°3| 44-2] 67-0| 45°38] 10| 10; 9} 10) 10 
24 | 43-9 43-0| 43-9 43°2|44-9 44-1 | 45-5 42-9 | 44-0 39-4] 38-9 37-0| 40:5 36:9] 47:1| 38-0] 64:7| 400] 10) 10| 10} 10) 10) 
25 | 44:9 40-9] 45:3 41:9) 44:0 43:5] 48-3 44°3| 47-9 44°4| 45-9 44-9] 45-8 44-9] 48-4| 37-9] 56-4} 34:7] 8] 10) 9) 10) 10 
26 | 46°83 44-9] 48-8 46-1 | 43-2 40°8 | 39-9 37:5 | 38:5 36°3| 38-4 35-8 |[38-2//36-2] 49:7 | 35°61) 64:7] 436] 10} 10; 3] 10) 10° 
27 | 34:8 33-9 | 34-8 33-9) 34-9 34:4|33°8 323] - —- | 33-7 32-2) 83-1 32-4]38-0| 30-8] 64:6| 82°07 10]; 10) 4) 7 | 10) 
28 | 33-9 322/366 33°7| - - |36°8 35:4| - - | 37:8 35-7| 36-9 34:8]39°%/29-4] - | 3007 8) 7| 9) 8 
29 | 40-0 31-2] 38-0 36:8| 39:2 38-4 | 39:4 35:9) 37°9 35:2] 35:8 32°9| 35:8 33:2] 41:0| 33-2] 66:7) 29°6] 10 3) 4 | 
30 | 36-9 33-9 | 36-7 34:2 | 87°4 34:8 | 38:4 36-9 | 38-9 37-2] 37-0 34:5 | 35:9 33°7]39°6| 33-1] 45-1; 296] 7| 7) 9) 10 | 
31 | 32:9 31-4| 32-8 30°9 | 37-2 34-5 | 39°1 34:9 | 38-4 35-1] 34-9 32-9) 34-8 32°5]40-9| 31:9] 647| 2597 3] 4) 9] 10) 10) 
Mgan,| 404 38°0|40°5 88°4| - - |41-4 88:8] -— — | 40-4 38-2| 40-1 38-0] 44-0 | 35-4 [54-1]] [84:0] 8°6 | 8:7 | 79 | 82) 8 | 
tf 
| 
STEVENSON SCREEN. FEBRUARY 1900. | 
Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 83°3 82:1] 34°9 32-7] 35:0 32°0| 35:2 32-1] 34-4 31-4 | 33-9 32°9| 32:6 31:1]36:6/30-0] 66-4] 255) 7) 6| 3) 8 
2 |27-1 26-4| 29:4 28-7 | 35:1 31:8 | 36°1 33:1| 35-6 33-4 | 32-7 31°9 | 32:2 32:0]37:2/25°3] 76:7] 190} 2] | 6| 4 
3 | 326 30°9 | 32:1 30°7 | 38:8 33-7| 37-7 33°6| -— — | 29-6 27-5 | 268 25-7] 40-°3| 26-0] 73:3) 250] 7) 4) 4] 0 
4 | 26-9 261] 27:9 26:9} - - | 35:9 32:2| —- —- | 30-6 29:2|30-4 28:9]35:8|22-7] 71°8| 167] 8) 9| 8]| 38 
5 | 27-2 26:4| 29-2 27-9| 32:0 300/348 31:5] -  —- | 34-9 32°3/34-1 32:2]35-7/23-6] 75°6| 180] 8, 9| 9| 4 
6 | 28°38 27:9|28°7 26°6| 35-9 31-7 | 84-2 29°8| 33-9 381-2] 27-1 25-1 | 28-3 26-1|36:3|25:5] 75°:0| 182] 2) 1) 4) 6 
7 | 23-2 [23-0]] 23-9 22:9] 31:9 26:9] 29:9 29:0| - -— | 24-9 23-9| 23-9 22:9133-3/22-1] 68:0] 186] 0] 6| 10| 7@ 
8 | 18-9 18-5| 20-9 20-2| 26-8 24:9) 28-9 26:9) - - | 27-9 26-9|25-9 25-0] 28-0|17-0] 45:5] 10-7] 7| 8| 9| 10 
9 | 26-7 24-9| 28-9 26-2| 29:3 266|30°0 26:5| -  - |19°8 16°9|18°6 17:°51303|15°3] - | lo7} 8| 8| 6] 1 
10 | 13°3 [18-0]] 15:3 12-7 | 22-9 21-9] 23-9 22:9] - —- | 14:7 13°1|14:7 14:0]25-7|10°0] - 4:8) (0) |) = 0) On no 
11 | 12:9 129/140 14:2] - — /21:9 215) - -— |17*7 17:6 16-0 16:0) 26:4) 106) — 4-9) 9 | 10) 1h 
12 | 18-0 17:0} 20°8 19-9] 25°6 24:8| 34:9 31-9|35+1 327 | 32-6 30-1 [34-2 31°3]35°0|10-0] 70:0} 48] 10} 10) 10) 9 
13 | 37°2 34:6 | 37-9 35:2] 88:8 35°3| 38-9 35-5 | 37-9 34:9 | 36-5 33-3 | 34-2 31°6]40°3|33-0] 86-4| 29-7] 8] 7) 8) 9 | 
14 | 33+1 $2-2|33°8 32-2| 36:0 35°3| 37-7 36°3| 37:8 35°9| 37-9 34:4| 38-7 35°6]37°5|30°3] 57°8| 25:6] 10; 10) 8) 9) 8 
15 | 39-0 36-0| 39-1 36-2| 39:9 36:7| 38:2 35°6| -  - | 84-4 33:5 (34-0]33-0]] 39°3| 30-2] 666) - | 10| 10; 10) 10) —@ 
16 | 38-1 37:4] 39-3 38:2| 40-1 38-2| 420 39°3| -  - |39°0 38:4|39-5 37-4] 48-0| 32-7] 66:7| 30:0] 10} 10) 10) 10) 10) 
17 | 35:2 34-2| 39-0 37-0] 40-9 38:8| 41-9 39-0] — — |37°6 37+1| 39:9 38:1 44°3| 33:5] 72:3] 32:0] 8) 9) 7) 10) 10) 
18 | 34-2 33-9|34-9 34-4] — - | 43-2 40-7| —  — | 37-9 36%6|366 35:6] 44-9| 30-9] 73-0| 32:3] 10] 10) 8| 10| 10) 
19 | 38-8 36°7 | 39°6 37:2| 40-9 38-:1| 40-9 37-3; - - | 36-2 34°6|35-7 34-7] 41:4| 34-0] 503] 8237 10; 9) 8) 10) Wt 
20 | 37-4 32-6 | 35°3 33°5| 35:9 33-9| 38-8 34-9 | 32-9 32°6| 31-0 29-21 34-3 30°6]38°9| 30-4] 53°6| 348] 10; 10) 7| 0 
21 | 82-1 29-4 | 87-2 81:8} 37-9 33-3 | 39:2 33:9 | 88-2 33-6 | 31-0 27-0 | 82-2 28:8] 42-7 | 27-4] 86-9) 235] 2 0 2} 10 
22 | 88-1 34-2 | 38-3 34:8 | 40-7 36-8 | 41-9 37:5 | 43-9 38-9 | 42-9 38-6 | 42-9 38-4] 44-6 [31-0] — | 25°97 10 10 | 8) ae 
23 | 43°5 39°8| 43-0 39°5| 46°6 41-6 | 48-1 42-9| 45-9 43-7 | 46-7 43-9 | 47-9 44-61 48-9| 41-0] 80°6| 37-9] 10| 10| 10) 10 
| 24 | 43:8 41-4| 45:3 42-7) 46-1 43-1] 44-4 43°9| - - | 45:0 44:0| 43:3 42:5] 49°5 | 425] 90°6| 400} 10) 10) 10 10 
2% | 41-9 41:1] 42-0 413| - - | 44-2 42:9 - - |37-3 36-9|36-7 36:3] 49-4|35°9] 70°7| 366] 10| 10} 10) 6 
26 | 82-9 82-6 | 85-1 34°3| 40-7 38-9| 45-2 41-9 | 44-9 40°6 | 41-3 39-0] 41-2 39-0] 47-9 | 28-9] 84:7] 240] 8| 9) 7) 7) MB 
27 | 42-0 39-2] 42-7 39:9| 42°5 39-5 | 45-4 40:6 | 43-0 40-2 | 39-9 38-5 [[39-5][38-0]] 45-7 | 39°38] 80-2) 37-6] 10) 10) 7 10 | a 
| 28 | 38-2 36:2| 38-2 36-3] 40-4 38-0| 415 37-9 | 43-7 38-8 | 37-9 35°6 | 38-2 34-8) 44-0| 35:8] 93°0| 33:0) 8) 6) 10 9 | ae 
‘Muan.| 819 80-4 / 33-1 312) ~  - | 87-7 B4-7| -  - | 83° 31-7 | 883 81-5} 89-4) 27°7 | [72°3] [24-2] 76| 75) 71 | 67 |(64)) 


STEVENSON SCREEN. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. 
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MARCH 1900. 


Temperature—Dry and Wet Bulbs, Max, (Min, | Black |Radn Raton of Gena! 0 to 10. 
gh 108 12h 14h yen =| ab 22h Bulb.) Min. Yon | rom | 14» | ain | o2n 
i Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet. Dry. y. Wet. : Dry. Wet.| Dry. Wet. | 
1 | 88:2 34:9) 39°2 35°38} - —- | 42:5 87:5 — | 345 32°4| 346 32:3] 44:0 | 33:3] 93:1) 33:0 9 9 tl 0 2 

2 1349 33:1) 35°7 33:9) 41:9 38°6 | 45:8 41:0 451 40°5 39°9 38°7| 39:0 37:2] 46°8 | 32:2] 95°7| 27-7 8 8 7 4 8 
8 |36°1 34°9| 39°8 36°8| 42°3 38°8| 45:8 39:7| —- - ; 882 36:1 | 38:1 35:2] 47°6 | 33-8] 91:1) 30°6 8 6 t 9 8 
: 4 |30°9 29:1! 33:9 31:3] —- - |43°9 388) - — | 84:4 33:2] 34:0 32:9] 44-4 | 27:8] 86:0) 21°8 1 1 0 0 0 
|} ® |347 32°9/ 39:9 36:9| 42-6 39:0 | 44:2 39°9 | 45:2 405 33:5 32:0] 32:9 31:6] 45°8 | 30:9] 97:7] 25°8 3 5 1 8 8 
6 |86°1 24-6 | 37:9 35°4| 39-8 37-0| 42°3 38-7 | 43:0 39-0 | 40-3 38-2| 39-9 37-9] 43-7 | 32-0] 57°0| 381-4] 10] 10] 10] 10] 10 
| 7 |34:9 33°5 | 35°9 33°9| 44-2 39°4/45°5 41:9 | 446 41°6 | 41°1 39-9 | 39-9 38:8] 48-1 | 30:6| 96-0! 26-0 1, 20 9 9 i 
8 |387°9 3677 | 39:0 37°7| 44:9 33°9 | 44-2 38°8| 43:6 38-1 39°6 36°0| 39°6 36°6] 45:0 | 34-0] 65-4) 29-4] 10) 10] 10 10 | 10 
| 9 |389°7 36:1 | 40-4 36:1) 423 36°7| 41:9 36°6 | 41:9 37:2 | 89:2 36:2) 38:4 35:6] 43:0 38-0} 56°7| 34:9] 10, 10} 10] 10} 10 
} 10 |819 29-9] 33-4 30-9] 41-9 369] 45:3 389| - — | 36-4 34°6 | 85°8 33°9]47°3| 27-0] 75:6) 190] 10) 7 7 8 8 
Ju 411 38°3|44°9 406) - - |47-2 483} — - | 48-7 40-91 43-5 41:7| 50-0) 33-4] 77-6| - Sle wGale G9" leet?) 10 
| 8 43°4| 46-4 42°9| 47°3 43°9|51°6 45°9| 48-4 437 48:0 44:2 [47:0][44-°0]} 52°0 | 40:2] 91-0 10! 10 7 | 10 9 
7 36°95 | 43°4 37°4| 44:8 37:7 | 44°9 38:8 | 43-9 38-4 | 41°8 40°7| 44:9 43:0] 48:0 | 39°4] 92:0 - (3) 2 Zhe 0) |) S10 
6 718 8] 47:4 44:3] 47°9 44:4] 48-9 43:9 | 47-2 43-4 | 45:9 43°5 | 46-9 42°83] 49°5 | 43°6] 84:7 - 10 9 9 10 7 
6 44°5 | 46:4 43-4) 43-7 39°9 | 41-4 38:9 | 40-4 37-4 35:3 32°3 | 34:3 32:2] 48-9 | 35:4] 85°5 - LON 8) | 0 5 1 
* 82°4 | 32°8 32-2 | 32°9 31°9|36°9 31°7 | 35:9 32:5 | 29:4 28°6 | 30:0 28:1] 36°5| 25:0] 80°5 = 10 | 10 9 4 2 
B1-8 30°7 | 33:2 32-4| 34-9 34-4 | 36-4 31-9| 35-2 32-9 | 27-4 27-3| 26-1 25:9] 415/245] 961; - | 3] 6] 3] 0] O 
03°4 32°77 | 35°3 84:9} - - |37:1 32°) - -—- | 29°8 28:0/ 27:7 26:3] 41:5 | 23:9] 97:0 = 4 6 6 0 0 
81° 29°3| 31°7 29°1 | 32°8 31:2 | 34:9 32:4 | 35-9 34:1 | 36:1 34:7 | 34:7 33:7] 37:1) 23-0] 50°8; - 10} 10} 10 2 2 
38°4 36°9 | 89°7 37-7 | 40-4 37:9 | 43°2 38-7 | 42-1 37-2 | 85-9 34:1 | 86°9 34:7 | 43°2| 30-4] 68-0 - TON LON 0 0 0 
88°9 36:2) 38°7 36°7 | 42°4 38°4 | 40-4 36°9| 38:4 36:4 | 388-7 36:9 | 39'2 37:1] 42°38) 85-7] 71:3) - 10} 10) 10 5 7 
40°3 37°9| 42:0 37°7| 41°9 38°4 | 39°8 37-9) 41°9 38-4 | 40°9 37:7 | 40°5 37:5] 43-0 | 85°3] 57-3 - 10; 10}; 10 8 6 
41-1 36°3 | 43°3 37°9| 46-0 3971 | 46-9 40-4 | 42:9 39-7 | 40-1 87-4 | 39:7 37:3] 48:0 | 37-0] 92:0) - || 7 3 8] 10 
89°1 36°8 | 42°2 38:4) 42°7 38:9 | 44:9 38:2 | 44-4 87-9  33°6 3077 | 32°8 29:9] 48-0 | 32-0] 968 - 3 6 8 0 0 
861 33°9| 38°5 35°38} - —- |42°8 360) - = | 37°4 36°2| 34:2 32°51] 44-9 | 29-2]104:0) —- 10 8 8 | 1 
35°8 33'2| 37°] 32:1] 39°7 34:1) 41:4 34:4 | 39-9 34-4 | 35°6 32°6 | 34:2 32:2] 42:0 | 30°8 | 103-4 - 7 a 5 7 8 
37°0 33°5 | 36-7 34°6 | 86°6 35°8 | 37°6 36-4 | 36:9 36°8| 85-9 35:1 | 34-9 34:2] 381) 291] 54:0 10 10 | 20 6 8 
37°9 33°1| 38°9 33°9| 41:1 35:4 | 421 35°6 | 42-9 36:1 | 35:2 34-7 | 35:0 34:4) 44-4 | 32°51 1007 - 2 2 6 7 5 
33°77 31°4| 369 33°5| 44:9 38°9| 44:2 37:2 | 43-1 36:8 | 38-5 35°6 | 37°9 35:2) 47°9| 27°3] 101-3) = - 8 5 Shi 10) 8 
361 34:9] 43°6 39°8 | 46°9 41°6 | 45:9 41:1) 46°9 40°9 | 85°7 34°7 | 36:1 34:9] 49-1 | 28-0] 105°3; = - 4 3] 10 1 0 
83°9 31°7 | 38°9 37:0) 44:2 39°9| 49°5 43-4) - - | 389°3 35:7] 43°9 38°5]52°0| 265] 99:0) - 0 2 8 3 9 
AN.| 87°38 34°9/ 39:1 86-2} - —- | 43:2 38:3) —- —- | 87:5 35°5 | 37:2 35:1] 45:3 | 31-7] 84:6 - | 70} 67 | 7:3) 5°83} 5:9 
| STEVENSON SCREEN. APRIL 1900. 
Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.] Dry. Wet. 
mel | 48°6 39-7 486 30°77) = = 153:7 42:7) = = | 42-0 37-0)/389°0 35:51 54:0) 853) 99:0) — 10} 10] 10 0 0 
| 2 | 871 35°7| 38:9 37-9 | 42°5 41-1] 42°9 41:4] 43-9 42-4) 42°8 41:9] 414 40-4] 44:8] 33:5] 58:2 - 10; 10); 10 9 6 
SB | 421 40:9| 43-2 41:4) 47-6 41°7 | 45-4 41:2] 43-4 39:4] 41-9 38:1] 41°7 37°51 48:0| 375] 75-4 - 9} 10) 10 6 8 
| 4 |40°9 38:8) 41°6 39:8] 41°9 39:8) 42:9 40°7) - —- | 41:7 40:7] 41:7 40:0] 45:6] 37-0] 79:0] - 10} 10 7 9 9 
| 5 | 42:7 40:9| 44-9 41:9) - —- | 40-7 38:7|36-4 35-7| 37:0 36:0/ 36-7 35°5]48°0| 34:0]1000| - 9 8] 10 7 7 
) 6 |401 37:9) 44:5 38-7 | 45-7 39°9| 46-9 40:1] 45-4 40-7] 37°9 34:9] 35:9 33:9] 49-7 | 33-87 116-0|) — 6 2 9 0 3 
‘7 |88°9 36:4) 42-4 38-7] 47-2 41:°2/49°9 42:8| - -— | 41:2 38°6| 38°7 36:°9]53-4| 32-7] 93:3) — 5 0 4 4 0 
3 87°9 364/409 38:7} - - |46:9 41:9) - - | 41:9 89:7] 44:4 40:1] 48°8| 82:51 93:8 - 6 8 9 9 8 
9 | 44:7 40-1 | 46:9 40°9| 44-0 41:0 | 48-1 43-7 | 44-7 40-4| 41-9 37-9] 36:9 36:1] 51°5 | 39-0] 103-0 - LON 7, 5 5} 10 
‘TO | 45-4 40-9) 45°5 41-0| 45:1 40-7) 445 41:4) - —- | 42°8 39°9/ 421 39°67 47:1) 36-1] 96-1 = 5 9 4 5] 9 
) 11 | 47-4 43-1] 46-9 43-7 | 48-2 44:6| 49:9 44:2/51°9 45:5] 46-4 43:6] 45:9 43:3] 54:0 | 36-2] 1060 - 9 9 6] 10 9 
| 12 |44-9 44-7 | 46-4 45-4] 46-9 44-7| 45-9 45-4] 49-9 46°9] 45:9 41-1] 43-9 40°8]50°5| 43-4] 62:0 - 10) | -21@ }| vo) 9] 10 
13 | 47-4 43:7 | 47:9 44:9] 48-7 43-7 | 47-5 43°8| 45-7 41-9 | 42°9 39-9 | 43-0 40°5] 51-8 | 40:0 | 107-0 - 8 Bi alto 8] 10 
47°9 47°2| 48:9 47:7 |50°4 46°4|49°8 46°35) - — |47:°9 45:1] 46°9 44:9] 51:0] 41:9] 77:9 - 10} 10; 10 7 8 
46°7 44:°9/ 45:9 44-4] — — | 41:2 39°38] - — | 42:9 40:4] 41-4 38:9] 50°0| 38-2} 107-0 - 10} 10; 10} 10 10 
45:0 41:3 | 45-7 42:5) 45-0 41-9] 48-9 41:9] 48-7 41-6] 43-9 41:3} 42°9 39-9 | 50°5 | 39:0] 1140 - 9 8 5 2 2 
45°3 44:9] 47-4 46:9| 52:7 47:°2/52°9 46:0] 50-1 44:7] 46:6 43-9] 45-9 43-4 [55-0 | 39:5] 110°5 10 9 8 7 6 
46°9 46:7 | 49:6 48-4] 48-9 47-8 | 48°6 47°8| 48-9 48-2| 47:4 46:9] 46°8 46:°2751:0/ 43:5] 62:2) —- LON LON 10) 10) 10 
489 46-7 | 51:0 48-7|54°6 49:9] 57-7 51:9| 56-0 51-9] 52°9 49°9| 50°9 48:9} 58-0) 44:0] 111-0 - 9 6 6 1 0 
52°7 49:9 | 56°9 52-7 | 58-9 52:9) 63°7 54:9| 63-9 55°9/54:°9 51°7| 52:7 51:1] 65:1) 451]1094) - 0 0 0 0 2 
52°4 48:9| 56-4 51-4) 63-7 53°7| 63-9 511] - — | 48-2 46:0) 48-7 45:9] 67°5 | 405] 11471 - 0 0 1 4 0 
478 46:7 | 48°3 47-1] —- — |48:°9 47:9) - — |48-0 47:9] 481 48:0] 49-1 | 44:0] 61-8 - Jo} 10} 10) 10} 10 
50°2 49:8 |51-4 50:2) 53:7 51-6 | 54:6 51-6 | 54°6 48-9] 48-5 46°1/45°S 44:7 | 56-2 | 45-9] 108-4 - 10; 10 9 5 2 
50°3 47°8| 536 49-2| 53-4 48-9] 52:8 47-9] 51°S 46:9] 45:5 43-6 | 43°4 41:0] 56-21 42-0] 98-0 = 9 @ 8 6 4 
41-4 34:9) 41:4 35:6 | 44:8 37:4] 48:2 39:6 | 48-4 39-9] 39-4 34:6 | 35°1 32°2] 49°5 | 34:1] 106°5 - 4 4 2 0 0 
42-2, 38:9 | 42-6 39-6 | 42°6 40°8| 46-1 44:5 | 47-8 45-7| 43-4 42:2) 43-7 40-4] 47°55] 302] 585) - SF 10) eo 9 6 
44:9 40°2|46°6 41:6/ 50:2 42-8] 53-9 46:0| 49-6 44-7] 40-2 37:3] 39°7 36:9] 54:8 | 36-0 | 113-0 - 3 3 3 0 0 
43°9 43°2| 44-9 44:5| 48°9 45:7|49°0 46:2] - - | 46°8 45-4] 46°8 45°6]51:2) 34-4] 793 = - HMO WO MO) uo 
50°5 46°3/50°6 45°0| - - {51:9 45:0| - — | 41-7 88-7] 41:2 37°38] 53-8 | 39°7]1172) - 7 6 6 7 5 
46-4 41°9| 46:0 42:0] 47-9 42°6| 47-6 42°7| 45-9 42:9] 44:8 43:6] 44-9 42:9] 491] 31:9]107°2, - 4] 10 i) TO) |) ao) 
»| 45°4 42°6 | 46-9 43:7] - - | 49:5 44-6] - —- | 44:3 41°8| 43-2 41:0]52-1 | 38-0] 94°8 ~ 176] 7:4) 74) 60) 5:8 


266 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. MAY 1900. 
Temperature—Dry and Wet Bulbs. Slatin Amount of Cloud, 0 to 10, 
gh 108 12h 14h | 16% 21h Man tian | 10» | 14" | 21m | 22m 
Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry pat % | =i 
1 | 44:9 39°1 | 47:9 40°4 50°7 42°6/ 48:1 42:4] - - | 49°8 - 7 8 6 9 
2 |48:°9 47:8 |48°7 47°5 49:5 47:9] 50°9 48:9 | 54:9 51:7 | 51-0 - 10°) LO!) LO") Os to 
3 |53°7 48:9) 51:9 47°9 500 47:6] 48:9 47:5 | 46:9 45:5 | 45-1 = 10) 10°) 10") 10) to 
4 |52°7 48-4 |53:9 48:8 50:7 46°5| 48:4 47°7 | 53°3 49:9 | 53:7 - OH Oy) ako) 1) 
5 |46:2 45°7|45°8 44:1 |51°5 46°7| 54:9 47:7) - -—- | 50:9 - 10}; 10 5 8 
6 | 55:1 47°5 | 56-4 47°99); - —- | 596 50:3; - - | 507 : - 6 6 7 8 
7 |49°5 47:9] 49°4 48:1 | 49-9 48:9 | 50°6 49°3 | 49:3 48:6 | 46:7 : - 9 9/ 10 5 
8 |53:4 49°7|57°5 50:9 | 61:4 53°7 | 63°7 54:7} 59-9 51:2) 53:2 4 - 6 6 8} 10] 10 
9 |45°5 42:2 | 46:9 42:7 | 47:9 42°9/ 47:9 42°83; - - | 42:9 HE - 5 4 4 2 
10 | 45:2 41:2 | 47°9 42°7 | 49:2 43°5 | 49°S 44:2] 47:9 42-9 | 43°3 : - 9 |- 10°) 20") LOF | eatG 
11 | 45°9 41°6 | 47-8 42:2 | 52:8 45:9) 53°8 47:0} 49:9 44:9 | 44-7 : - 10} 10 8) |) LON ag 
12 | 42:4 39:9 | 43°7 40°6 | 44:9 41:3] 46:7 42:7) - - | 42:9 : - 107) 205) ko 9 3 
13 | 45°2 39'°2|45°6 394] - - |49°9 42-7) - - | 43:9 : - | PLO 9 6 3]. 
14 | 46:7 40:9] 47-9 41°8 |52:5 45-0) 54°7 47°5 | 53:9 46:1 | 4771 : - 8 if 6 9} 10 
15 | 54:1 48:9 | 56-9 50:7 | 58-9 52:5) 62°9 54:9} - —- | 525 ; - 1 1 1 0 0 
16 | 51°9 46-9 | 55:3 48:5 | 63:1 52:1) 66:1 53-4) 649 53°7 | 53:9 : - 0 0 0 1 1 
17 | 51°9 47°8 | 52°9 48:9 | 55:4 49:1 | 53:9 48:1] 57:4 48:1 | 47:7 : - 10 9 8 2 0 
18 | 49:6 43:7 | 47:7 41:4 | 49:9 42:9] 50:9 48:4 | 47°7 40:4 | 44:7 2° = 5 6 4 2 8 
19 | 46:4 40°9 | 50:5 44°6|55°7 46:7) 53°5 47-7) - - | 47-4 0] 12 - 8 4 9 9 9 
20 |51°6 47°7|51°9 48:4 | 53-4 47:°9]51:°9 48:2) - - | 483 : - 7 6 8} 10] 10 
21 | 53:4 48:2 |53°3 47-8 |53°7 49°2| 52:7 48°8 | 50°9 48°8 | 48:9 : - 9} 10] 10] 10] 10} 
22 |50°5 48:5 | 502 48:4)49°8 47°7| 48:9 46:7 | 52°9 48-9 | 48-4 is - 107) 105 || lo 9 7 
23 | 48:0 47:0 | 48°7 47:0 | 50-0 47:8) 505 47:7; - - | 47:9 : - 10) 10 9) | £0) | kG 
24 |50°4 47°4| 52:4 48:4 |52°9 48:8] 50-0 49-4 | 48-9 47-9} 50:9 3° - 97) x0 8 9 9 
25 [519 48°3 53:2 48°2/59°8 525] 589 53°6| 57-1 51°8 | 50°6 : - 10 9 5 9 (ei 
26 |55°] 49°9/ 58:2 53:4/59°9 51:°9| 58:9 52-4) - - | 51:4 : - 9 8} 10} 10] 10 
27 \52°9) 52:2) 52:8 52:0) = = 52:9" 52:2) = © = 1 15289 ¢ - 10} 10) 10°)” (95) eto 
28 151:4 49°9| 51°6 50°5| 52:9 50°5|52°9 49°7 | 54:4 48°5 | 51°6 : - 1} io] 1G) 8 6 
29 | 56°3 504) 556 49:1) 58:1 50°9/ 59-9 51:9) 61:6 52°6 | 52:4 : - 5 7 d 0 0} 
30 | 540 493 575 49°9) 61:9 52:2) 66°9 54:9| 665 54:1) 55°6 " - 2 3 7 9 8] 
31 | 51:9 47:4) 54:5 49:1] 60°4 51°9| 62°9 55°5| 63:1 56:0 | 53:1 2 - 2 il 4{ 10) 10 
Mwan.| 50°2 46°3/ 51:4 46:8) = —- |54:3 488} - —- | 49:2 2" = [75 | 75) 74) Co om 
STEVENSON SCREEN. JUNE 1900. 
Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.' Dry. Wet.| Dry. Wet. : 
1 | 56°9 52°2| 56-9 53:1) 63°4 55°7| 66:4 55:9) - - | 54:7 49-1 |[52°0][47°5}) 70°6 | 43:5 | 124-8 - 4 3 3 1 0 
2 |54°9 50°7| 58-9 53-0 | 66°4 55:1| 68:1 57:9} - — | 58:2 52°9/54:0 51:3] 706) 42571235] - 0 0 0 0 0} 
3 |59°5 55°4163°9 58:2) - - |73°5 613} - —- | 58:9 51:3} 55°6 50°9] 74°8 | 44:0] 129-1 - 4 1 3 8 6} 
4 |56°3 51°3|59°9 53°6| 64:2 56°3| 68:1 58-9) 67:4 58°3 | 53-0 50°6} 511 49:1] 70-4 | 46-0}132:0) - 2 5 6 6 3 
5 | 56:9 53°1|59°9 55°6 | 67°5 60°3) 70°9 60°9 | 67:5 57°5| 56:9 52°7) 56-0 51:9] 715) 44-541310}; —- 3 3 4 2 9! 
6 |58°3 55:1)65°2 591) - —- |63°4 57:7) - -—- | 52:9 51°9| 51:4 50°3]67:0| 48°64108:0} — 6 2 9/10 10 | 
7 | 60-9 49°9|51°3 49:9| 53:3 50°9 | 55:2 51°9| 56-1 52°5|49°6 47:1 | 47°9 45:9] 58:0] 47211225) —- TON x0 g 8 4 | 
8 | 51:0 47°9| 525 48:9] 55:1 50°9| 56:7 53°4| 60-1 55:1 | 49°7 46:4) 49-1 45:°9]61°3] 46:17125-:0) - 10} 10} 10 1 re! 
9 | 54:9 49°9|55°5 50:1) 55-1 509/564 525) - —- | 53:9 53:4] 53:3 53:'1]57:0| 460} 68:0} - 10} 10} 10) 10; tonR 
10 |59°0 54°8|59:°9 54:9) - - |72°3 60°5| 68°9 61:5 | 58:2 54:4) 55:9 52:3] 73:0 | 52:2] 133-0 - 9 8 5} 10!) S16 
1 | 60°4 55°9 | 61°5 55:9] 66:1 59-0 | 67-3 58:9] 68-9 59:9 | 67°5 59:3) 66°9 59°41] 70°0/ 53371280) —- 8 5 9/ 10! 10 
12 | 69°8 62°7 | 68-9 62°9| 68°6 62°9 | 67:1 61°9| 67-7 61:4/| 61-4 57°9| 58°38 57-9} 73:0 | 58°0}128:0| —- 8 7 9 | 10!) S03 
13 | 76°3 65°9| 76°8 66:9) 77:9 67:0 | 781 67:0 | 75°1 64:9 | 58-6 55:9; 58°9 56°9] 79°90 | 50°071385°0; - 7 8 5 9 9} 
14 | 59-9 57°4| 60:1 57°4| 63-4 584 | 64:6 58°6 | 64°7 58°6 | 56°9 51:9 | 54:9 51:9] 71:0 | 51071250) = - 5 4 3 3 0} 
15 | 63-1 55°9|67°7 57:9| 68-7 58°2| 69-9 58:9 | 66:9 58-4 | 57-9 55:9) 56:9 54:9] 70-0 | 46:0} 130°6 - 2 4 8 5 *) 
16 | 55°. 54:9] 6071 57°41 59-9 56°9| 61-4 59-4, - - |58°7 55:4) 58°3 54:9168:1/53°9)181'5) - 10 9 5 9 | 1a 
17 |55°5 54°9/55°9 55:4] - - |604 55:3) * -— | 52:4 48-9] 50:2 47:7 | 62°8 | 49-27 1065 - 10 | 10 9 0 0} 
18 | 58°5 54:9] 60:0 54°6|63°5 55°9| 61°6 55°9| 64-4 57°5/57°1 53°9| 55:0 53:0] 65:9 | 41°77 129°0) —- 8 5 | 10 9 10 | 
19 | 55:2 52°9| 54:7 52°9 | 56°7 52°9 | 56°9 52°91 57:6 54:31 53:7 53°1 | 58:4 529158:0|525)157°0) — 10 | 10) 107} ZO") SiGm 
20 |53°9 52°6 | 56°2 54:1 | 57:9 54:9) 59°9 55°6 | 56-4 54°7 (52:6 52:0 | 52:1 51:8] 61°5 | 51-14 122:0 = 10; 10 9 8 8 | 
21 |54°9 53°9|58°6 54°8|60:0 54:2) 61°7 55:2 | 62°5 54:6 | 52°2 51:6 | 52:2 51°51] 64:8 | 51:57 1335 - 9 8 6} 10] 10} 
22 |56°9 54:°9|59°7 55:9 | 58°9 53:1) 55:0 53-9 | 546 53°7| 51:4 49:8 | 49-9 48-0] 61-0 | 48-2] 124-2 - 3 6} 10 2] “Om; 
23 | 57:1 52°9| 60°3 54:2|62°6 54:9) 64:4 54:9) - —- |55:1 51°6|51:9 50-9] 66:0 | 43°3] 125-5 - 5 5 4 2 au 
24 |57°9 53°6|61'4 585) - - |59°9 537) - - |53°8 51-:1|53°9 50°91 62:5] 43:9]104:0) - 10} 10 8} 10 9 | 
25 | 53°7 49°6| 54:9 49°9| 56-4 52°9| 56:9 52°9| 58°9 54:9 | 53:4 49°6| 53-0 49°5158:0] 49:5] 84:2) —- 10 9 | LOR | 
26 | 54:8 50°6 | 55°5 51:2 | 56-9 51:9) 56-9 51:4 | 56°8 52°6|55°0 511] 54:9 50:0] 59-5 | 51:2] 1003 ~ 1 10; 10} 10 10 | 
27 | 54:9 50°9| 55:0 51:1) 5774 52:9) 57°2 52:4 | 56°9 52°9| 53-9 50:9] 51:4 48°1]58:0| 51:3] 79:0 - 10| 10] 10) 20s) 
28 |53°9 50°9|54°5 51°7 | 536 51°7 | 58°9 54:2 | 57-7 53°7 | 54°7 50°9| 53°8 51-7] 61°3 | 44-0] 106: - 10 | 10 7 | 10 | em 
29 |57°8 52°6| 57-4 52°9 | 566 55:1) 55:9 55:1 | 57°9 55-9 | 52-9 51:9) 51°9 50°9} 59:0) 505] 88:2) - 10 | 10} 10} 10} 10) 
30 |53°1 51°9| 55:1 53-7 | 56:9 54:9) 56-2 54:4) - - |52°9 51:9] 51°9 50-0] 61:9 | 48-4] 110°0 - 10 9| 10 | 10)) tom 
MEAN.| 57°4 53°7/59°3 54:9) - —- |62°7 564] - - | 55:7 521) 53:9 51:4] 65:5 | 48°37 118-2 - | 7:4) 7:0 | 7:3 | 76am 
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Temperature—Dry and Wet Bulbs. 


52°] 
53°2 


52°1 
48-9 
56°9 
61°9 
57°4 
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SI OVOUS OF > Ss DH O 


ONNONMW NINN © ror on 
KWSSHHE SMH AHSAS 


MNO LOT OV Or ox 
COMICS ATR OVID 
OOAM MITES 


forlorn Konsor nor) 


|Dry. Wet. 
59°5 54:9 
56°7 53:9 
571 52°9 
55°1 51:9 
55°7 51:8 
61:2 56 ‘1 
53°0 


oun eo iil 


\ 


Some 


58:0 54-7 
| 


12h . 14h 164 21h 

. Wet . Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet 
54:3 - |58°9 54:7) - - |52°6 51:9 
54:9 58:4] 60°3 55°3| 63:4 56:1 | 54:2 52:8 
53:1 56°3 | 57°] 55°2|57°9 54:9] 51:7 49°8 
50°4 54:4] 55:9 49:9/ 53-9 53°7| 50°5 49:9 
54:9 54:5 | 59:0 52:9] 58-9 52°9| 53:2 50°9 
49°8 50°5 | 58:2 52:0) 57:0 51°0| 51:5 48°3 
48°6 48°9| 59:9 50°6| - — | 54:2 48-9 
51°9 = 000050 — ~ =, | 559 54°8 
56°4 55°6| 56°6 55°6| 56-0 55°5| 54:9 54-6 
58°5 58°9| 67°7 58°9 | 69°9 59:9} 61°6 53-9 
51°9 58°9 | 64:9 59°4| 65°0 59:3) 57-9 55°3 
56:4 58°2 | 59:3 56°4| 59:4 56:4] 55°0 54:3 
56°7 58°4 | 58°4 57:9 | 63°4 58°2|58°6 55:4 
569 62°4| 63:4 58-9} — — | 57:9 55:9 
50°5 — |65°5 58-4] - - | 57:6 56°3 
59°2 59°7| 65:0 60°55} - -— | 58:0 57°6 
56°5 56°8 | 57°6 56°6 | 57-9 56:9 | 58-0 57-2 
58-2 — | 64:8 62°2| 64°6 62°6| 56:9 56°3 
56°3 56'2| 58:4 56:9 | 60:2 59°7 | 56-9 55:9 
577 57°9| 68-0 61°99} - —- | 64:1 58:0 
55°3 - |63:2 53:9} - —- |59°7 53-7 
58°7 - |65:°9 6174) - —- |60°4 59-7 
55-4 56:5 | 56:0 54°8| 56°9 56:4) 58:9 58°7 
56°8 58°3 | 64°5 59:4] 61:4 57:3 | 54°9 53-9 
56°6 57°9 | 62:0 60°4| 60°9 58°9 | 57°9 56:9 
56:9 - |63°9 56:9) - = | 57:9 55:0 
56°8 - |64°9 58:0} - —- | 59:9 55°3 
53°5 = | 57:9 54°9;) = — | 577 54:2 
577 - |61°9 58:8) -. —- | 56:0 55:9 
52°9 55:8 |[60°0][56-0]| 60°9 56:9 | 54:9 52-9 
54:9 54°9|58°6 57°6| 56:9 56:4} 54:9 54-2 
5s - |6171 568} - -—- | 56°6 54-5 
y. Wet. . Wet.| Dry. Wet. ie Wet. Dry. Wet. 
56-2 - Loon 58°9 56°6 | 54°9 54-1 
53°9 55°3 | 63-9 6071 | 58-9 57:1 |57°5 54:3 
54:9 *3 57°4| 56°8 53°3 | 56:9 53°8| 52:2 49-0 
§3°1 9 55°2| 59-1 56:9 53°7 52°2 
52°6 > = 60:2" 535) — =" 1/5597 52:5 
54-9 - |57°9 55:0) - - |56:0 52:3 
52:4 53°4 | 56°9 55-4 - |52°9 52:9 
53°9 56°9 | 63°3 62°4| 61:7 57:9 | 5171 49-9 
56°7 56°9/ 60°3 58°2 | 59°9 58-1 | 54:2 52:9 
55°2 56°3 | 66°8 586) - -—- |53°7 50:9 
54°6 55:1) 56°3 54°38; - - | 54:9 54:6 
58°5 = |61°7 58°6 = | yl) fepyel 
57-1 56°6 | 61:9 6071 | 61°9 59:0 | 57°9 56-9 
60°2 62°5 | 69°8 623} - —- | 60°3 57-1 
61°8 63°9 | 72°9 65°4| 74:3 65°8 | 66-2 60-1 
60°7 62°9 | 66°9 61:9 | 64:2 60°9| 60°3 58-9 
56°1 57°9| 6071 58-2} - 56°9 56-4 
53°9 54:3 | 67:0 57°99} - —- | 55°9 52°8 
559 - |59°9 52°9 — |525 51°8 
535 53°9 | 588 54:0| 589 54:9} 55:0 53-4 
54-1 | 55°3 | 58:1 55°9 | 59:9 56:7 | 54:9 52:9) 
52°7 — |54°6 52°8} - — |62°8 516 
65'3 52°3 | 55'2 53°33} - — | 53°9 52:8 
559 569 | 65:8 58°7| 63:0 57:9 | 55°2 53°5 
50°5 50°6 | 57°6 50°2} - -— | 469 43:9 
47-9 - |596 51:7) - - | 48°7 45:1 
48:1 50°8 | 62°6 58-7 | 61:7 53°7 | 52:5 49-1 
49°8 50°8 | 58°7 53°9| 59°7 53°9| 51:9 49°6 
53°4 52°5 | 58:8 52°5/| 59:9 53:4|50°5 466 
52°9 559 | 64°8 52:1 | 64:9 56°9 | 59°6 55:6 
_59°4 58°9 | 56-9 55:9 | 58:3 56:9 | 56:4 55:1 
— /611 565] - — | 54:9 52-7 


52:2 


(54: a 0] 


44-7 
48°6 
51:0 
52:5 
49°53 
60°4 


559 5d 
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58-0 
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268 FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. SEPTEMBER 1900. 


— nd Wet Bulbs. j h 
Temperature—Dry a et Bulb: ne Mike Black Radn, | -Anount orgs Ote1 
gh 10 12h 14h 16 21h 22 Bulb. | Min. | gu | 10 | 14m | an | gon 
Dry. Wet. Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry, Wet.| Dry. Wet.} Dry. Wet. 
1 | 57°6 58°7 | 55°9 53:91 57:9 54:0) 58°7 531 |" = — |53°6 49:9) 52°8 49:0]60°0|52:77110-7)  - 8 
2 |51:°9 47:2 53:4 48:2} - - |58'8 502} -  -- | 47:5 44:9) 45:0 42:9] 61:1 | 47:0]118°7) - 0 
3 | 49:4 47-4 51-7 47:9] 54:9 49°7| 571 50°2} 55:9 49:9} 53-7 50-7 | 52°9 50:0] 61:4 | 34:07 102°3) 9 —- 9 8 
4 |54°9 52°9| 57:9 54°8/58-°9 54:9/57:°9 545) -— - | 53-9 52:1] 53-9 51-4]61:0] 51°8}109-7/; - 8 
5 | 55:1 52:°9| 56-1 54:6} 56°5 54:9 | 5671 55°6 | 57°9 56:9] 57:1 56:0 | 57:2 56:01 58°9 | 52:0] 69°92) —- 10 
6 |57°77 554/587 54:4] - - | 61:0 54°6) 57:8 52:9] 52:9 50:9] 53-9 51:2] 64°3 | 52:4] 120°7 10 
7 | 52°9 52°6 | 52°9 51:9) 54:4 53°9/ 54:2 53°8| 55:9 54:9) 54:1 52:9) 53-7 52°71 56°7 | 51:8} 69°4 10 
8 | 55:2 58°5 | 56-7 54:6) 57°7 54°9|58°5 55°77) - - | 54:9 53-9] 55°1 52:71] 59°0 | 48-4] 89-9 10 | 
9 | 54:9 52:9) 57:3 54:6) - -—- |58-4 53:4) - - | 541 51:9! 536 51:0] 59:0 | 48°8 | 102°0 9 
10 | 57°4 50:2 | 57-2 52°1/ 57-7 53:7 | 58-4 53:1 | 58°9 53-9] 56°3 52-7) 55:8 51:9] 61-5 | 51°49 114-4 85 
11 | 56°9 53:1 | 59-9 56:4] 62°8 55°7/| 63:9 561] —- 55°8 52:4] 55:9 51:9] 65:2 | 48-9} 120-4 9 
12 | 57°5 53°0| 58:2 53:6] - — |61°8 55:8 - |50°4 48:7 | 47:3 46°7 | 65:4 | 48°6 | 107°4 Ong 
13 | 46°4 45°5 | 49-9 48°5 | 61:9 57°4| 65:4 58:2} 64:9 58:7] 52-7 50:4] 49-1 48:1] 67-0 | 37°7 | 1175 Os 
14 | 48°6 46°9 55:7 52°3/| 63-4 57-4 | 68-9 60:4 | 67-4 60-2] 52°7 50-9} 48-9 48-6 | 69°5 | 37-6 | 110°6 0 
15 | 48°9 47:4) 54:9 52:9) - —- | 65°9 60°] — |56°8 54:5] 56:9 53:9] 69:7 | 42-4 | 106-2 om 
16 | 58-2 55°3) 61:9 57°99} - - |60° 57:7) - — | 54:9 53-7) 52:9 51:9] 62:2) 47-2]7112°0; - 0 
17 | 52:1 50°9 | 57°9 55:1| 65-4 61:4 | 67°38 61:9} 65°9 60°9 | 59°8 55°5| 59:7 55:3} 70°0 | 43°54104:0| - 4 
18 | 54:4 53:4|53°9 53-1) 55:0 54:0) 57:7 54:1] 65-9 53-0] 50°6 47:9] 50°3 48-8]62:0|) 50-9] 80:0) - 1 1 0 
19 | 54:9 51-7 | 55:2 52°6 | 55:6 53:1 | 57:2 52°4| 57-9 53:4] 51-7 48:9] 50-9 48:6] 62:0) 48-4 ]}117-4|) —- 8 5 | 
20 | 55:9 52°9| 53°9 53°6 | 55°6 54:°9/ 57-1 56:9] 57:9 57-5] 52:5 51:0) 53:2 49°9158°3) 48-9] 656) - 10} 10} 10 3 
21 | 54:1 51:1 54:9 51:1| 56-9 50°9| 52:9 60°4| 52°7 50:9} 53:9 53°2| 53:9 53:6} 58-4 | 43-5] 95:0); - 10} 10] 10 10° 
22 | 53:2 60:2 | 53°9 50°9| 56:4 50:°9| 55:4 51:1} - —- | 531 50:4] 53-4 50:9] 5677 | 49°38] 76-1 10; 10] 10); 10 8 
23 | 56:9 50:°9| 56-2 52:2! - - |53:9 51:9) - — | 58-9 58:1] 62:9 59:°9]59:0)52:0}104:9) - 8 9] 10) 10) G 
24 |50°6 47:2 | 52°6 47:9) 53-1 52°2| 54:9 47:9) 53:1 46°9| 47:0 44°3 |[47°5)|45°5]] 63-4 | 45-0] 101-0} - 9 8 3 4 - 
25 | 48°8 45°8 | 47°9 45:4 | 49°38 46:3 | 46:9 44:6] 46:1 45:1] 47:1 43:9| 48-7 438:9]53°6 |} 43-0] 85:6) - 9 9} 10 6 3 | 
26 | 41:4 39°7| 43-7 41:9 | 48-9 42°8 | 46°8 43:4] 45:2 43-9] 51:9 51:3) 58°4 52:1953-2) 387-0] 65:4) - 10} 10 9) 10} 10 
27 =| 51:3 50°9| 51-7 50°4| 53:1 51:9 | 53°7 52:6 | 55-9 53:9] 49°9 48:8] 49-4 40:2755°9] 48-1] 80-7) - CO ee CO ee C0) 6] 10 
28 | 48:9 45:9) 50°9 47°2/54:2 49°2) 55-4 51:1] 51-2 50°2]50°7 49:7 | 51°5 50°4755°31465]104°8, - 7 5 9] 10] 10 
29 | 51:9 51°5|52°7 51:9] 54:7 52:°9)55°5 53°38; - -— |56:7 54:9] 56:9 555458°0| 49:3] 64:3) - 10} 10] 10; 10) 10 
30 | 50°9 47:°2/50°4 51:4] - - [53:0 47°8|.- —-— | 47:9 44:7] 461 44:7]58:0) 42:37 66:5) - 8 8 9 2 4 
Mean.| 53°0 50°3,54°5 51°83} - - |57°8 53:4] - —- | 531 51:0] 52:8 50°3]760°9) 46:4] 96:4) - UAT 1A (OPA) Gl 


STEVENSON SCREEN. OCTOBER 1900. 


Dry. Wet.| Dry. Wet. | Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. | 
1 | 48°0 45:9} 50:2 465] - - |49°6 47:2) 49°6 46:3] 47-9 45°6| 46:1 43:°2]53:°0)44-0] 902, — 9} 10) 10) 10); sion 
2 | 47:9 46:2] 49-4 47:8] 49-9 48-0 | 48:0 46°9 | 46:9 45:1] 43-9 43:2| 43:3 42:7]50°6|43-2] 70:0) - 1O}\ = 10! | SOR ko 9 
3 | 43:4 41°8| 44-0 42°3/51:1 45°8|51°9 46-8) - —- | 86-7 35:8] 85:2 34°51 54:5) 34491123) —- 6 iL 6 6 4) 
4 | 48-4 41°8| 48-7 42:4] 51°3 44-9] 45-2 44:2) 48-4 44:3] 47-6 46-9] 45-2 44:6]51:4) 83:0] 81:4) —- 10} 10} 10 8 6 
5 |[48°0]45°5]| 49:1 46°1 | 48-4 47:2} 49°9 47:2 | 466 44:9 | 44-4 42:9] 44:5 42°9]51:0) 423] 86:2) —- ~ 7 | 10) LO ag 
6 | 45:2 44°3| 46°5 44:5] 488 466/489 47-7} - - | 436 42:2}42:9 41:9]50-7 | 42°37 605) - 10>} 10)) 10))) tO; 
7 |45°2 448/465 460) - - |571 564] - -—- | 63:7 58-9|56°7 54°9]63°9| 40-7] 61°83) - 10 | 10.) 10) On ae 
8 | 51-7 51:2) 51-1 50°8|51°9 50:9} 55:6 52:2 | 52:5 51:8) 53-8 52:5| 53:9 52:°0]60°2| 50-2) 77:8) - 10 | 10) 10))) dos as 
9 |[53°5)[52-0]| 52:9 50°7 | 51-9 50°8} 51-6 50°9 | 52-1 51°6 | 46:3 45-8 | 43-1 42°9]54:3) 43-0] 63:6) - - 10} 10 8 3 
10 | 465 44:9) 47-4 45:1] 52:3 48-0 | 50°8 45°3 | 49:0 45°3| 47-9 43:8] 47-6 44:5] 56°3 | 42°37103'3) - 10 8 6 9 9 
11 [52-0][48-0] 52°8 47-7 | 52:0 47:9] 49:0 47:9 | 50:0 48°8| 47:0 43:9 | 46:9 48°54 53:4) 45-07 70:0) - - 4; 10 9} 10 
12 | 4671 44°8| 48-7 46-4] 46:9 44:8 | 46°6 45-4 | 46:7 45°3| 45°8 44:9] 46:7 45°6/49:0| 42-6] 68:0) - 9! 10) 10] 10] 10 
13 | 47°7 43°6| 46:1 42:9) 461 41°9) 44°6 41:3) - —- | 40-0 36:1] 389°9 36:9] 49:1) 385] 97:6) - 9 fo) 7 il 
14 |29°9 36:9] 40°3 36:9) - - |43:1 88:9] - -—- | 48-1 39-7] 41:0 39:6] 43°6| 34:7] 84:3) - 95) 10 9: | 10) ate. 
15 | 44:6 40°8 | 44:7 41:2] 45:9 42°7 | 47-2 438°3 | 45-4 42-0 | 87:2 35:9| 38:3 37:0] 48:2 | 36:1] 98:0) - 6 5 6 1 Bey 
16 | 30°1 30-0 | 39-7 37-0 | 44:2 39:4 | 48:9 40-7 | 48:9 42:4) 47-9 44-2] 49°8 45:2]49°8/ 27-6] 93°5| - 3 3 3 | 10°) Woy 
17 | 461 46:0 | 4771 46°7 | 47-9 47°3| 48-2 47°9| 47:9 47°7| 48-0 47:1 | 47:9 4751500) 46-0} 57-°0| - LO}} 10) sie 8 9 
| 18 | 49-4 47-9] 51°8 49-1] 52-9 50-1 | 53-9 49:7) 53-7 50:4 | 47:9 46:9 | 48-0 46-0] 54:°8| 44-0] 70°3| . — 10} 10 8 8 8 
| 19 |88°9 38:1} 45:9 43:0] 50-4 46°9|52°9 46-4 | 52°6 48°6 | 42:9 41:9 | 40°8 39°9]55:0| 35:1] 92:0) - 0 0 1 0 3 
20 | 45°5 42°9| 47:0 44:6 | 49-1 44-1 | 49-2 48:9} - - | 3898 37°9| 38-9 37°7] 55:0 | 37:0] 1392) - 3 3 8 7 44 
21 ; 41:0 39:0) 42:1 39:7) - - |48°6 43:2, - - / 37:0 36:2; 385°9 35°4]49°5 | 35:0) 903, - 4 5 5 0 0 
22 | 46:9 45:9 | 48°2 47-1 | 48:4 47-7 | 48°8 48:4) 51:0 50°6 | 53:0 52:2) 52:9 51:8} 53°5 | 33-0} 100°1 10 | 10) 10) /Gs\iie 
23 |53°7 52:2) 53-9 52°5|54°6 53:4] 54°9 53°7 | 54:4 53°3| 53:3 52-9| 53:9 58:1]55:0) 49:9] 69-4) - 10} 10) 10) 10) 205 
| 24 | 54:3 53:°9)55°6 54°2|561 53-9) 62°9 50°3|51°7 48:6 | 48-4 45-4 |[48-0][46-0}] 58-8 | 47-0) 94-1) - 10} 10 6 4) == 
25 | 44°5 42°7|45°0 42:9 | 47:1 43°7 | 43°9 42:3 | 42:7 41°1| 38:9 37:9] 38:9 38:0] 48-0 | 35-7] 84:4) - 9 9} 10 3 4) 
26 | 36°7 36:0 | 37:1 36:4 | 42°9 39:9] 45:4 40°3| 44:7 39:6| 87-1 34:9] 34-7 33:9] 46:3 | 34:2] 95°7) - 8 3 A 0 1 
27 | 44:2 41:1) 46-2 42-7 | 48:9 43°0| 47:2 41°77) - —- | 41°5 37:9/ 42:9 38:9] 49°2| 36-07 - - 9 9 5 1 iy 
28 |42°1 401|44°5 426] - - |47°0 42:0] - -—- | 40:9 39:1] 41-5 39:9] 49-4] 376] 90:0} - 10 5 6 8 7 
29 | 44:2 42:9 | 45°6 43°9| 47:4 46:1] 47:9 46-4] 47-9 46-4) 45-9 44:0 | 461 45°7149°0| 41-0] 56°83) - 10; 10) 10 6 9 
80 | 42:4 41:0|45°3 42:9) 49°7 45:9] 49-9 45-7 | 45:1 41:2) 35-9 34:9] 34:0 33:7]751:0| 34:5] 891) - 3 4 6 1 iy 
| 3 47°0 45°5 | 46°9 45°9| 52:9 49°4/55°1 50°99] - - |58°5 58-4|)57°6 53:1]60°0| 33:0] 593) - 10} 10} 10/] 10) 10 
IMean.| 45° 438/471 448| - - |495 46:3] - - | 45-3 43-4] 44-6 43-0] 52-4 | 39-3] [86-4] - |(7-8)| 7:5 | 8:0] 6-9 |(676) 
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FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 269 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT oF CLOUD NOVEMBER 1900. 
Temperature—Dry and Wet Bulbs. Amount of Cloud, 0 to 10. 
== rae Mant Black | Radn. : 
gh 10» 12h 14h 168 21h 29h Bole | Mp eope | aon |piane (2! (aoe 
Dry. Wet.| Dry. Wet.| Diy. Wet.) Dry. Wet.) Dry. Wet.) Dry. Wet.) Dry. Wet. 
‘| 1 |50°4 50-2) 51°7 51:3) 54°0 53:0| 55-4 54:0 |54'4 53-7| 540 53-1 [53°0]/52°5]] 58°0 | 50:0} 71:0 | — 9 9 9 8} - 
2 |531 51°7 | 53°8 51:9) 54:4 52°6 | 54:7 52°7 | 54:7 53°0| 55:6 52°8/ 55:9 52°74 58-0) 51:5] — - 10; 10; 10] 10) 10 
3 | 52:9 52°3|53°6 52:9) 54:0 53‘8|54°8 F383) —  — |50°6 49°6| 50:0 49:0] 57:9 | 49-6] 66:9 - 10) |) 10 de clOn lO) 
4 |44:0 43°3 | 45°7 44-7) - - | 475 46:0) - — |47°5 47:1) 47:1 46:9] 51-0 | 42:0] 63°8 - LON On LO LOS ao 
5 |47:0 46:2) 48:6 47:2) 51:9 49:0 | 51-7 47°8| 47-9 46°6 | 48-1 45:9] 46:9 46°51520 | 45:5] 76-0 - 9 8 8} 10] 10 
| 6 | 47°8 47:1 | 48°3 47°8 | 47°9 47°5 | 47-9 47:0 | 47-1 45:9 | 45-9 44:9 | 45:9 45-0] 48-5 | 45-0] 50:7 - LO} OF) 320) 10) | 0 
| 7 {460 44:7) 46°7 44:2) - - | 46:4 44:3 | 46°9 42:9] 44:2 40:9] 41:4 38-9] 47:1 | 40-7] 55:1 ~ 10; 10} 10 5 4 
8 | 46:4 43:4) 47:7 45°6| 48°9 46:9 | 49:3 45:7 | 46-7 44:3 | 46°7 42:2] 45°6 42:9] 50-0 | 36:0] 67:2 - 10} 10) 10 6 9 
; 9 |401 39:1 | 41:2 39°2| 40-2 38°9 | 42:4 40:0 | 41:9 39°6 | 37°8 35:9 | 39°-4 36:9] 47-0 | 36:8] 62°6 = 8} 10] 10 6 6 
10 | 42-4 41:0 | 42°9 39:9) 40:9 39:2 | 42°3 40:8] - —- | 40°9 38:9] 42:6 39:0] 43:5 | 37:0] 63:7 - 10 9 4 5 6 
VW | 37°7 361/371 36:0| - -— |89:4 38:0] - — | 36°8 35°9 | 37-0 35:9] 43:7 | 34:3] 57°6 - 9 7| 10) 10 9 
12 [87°3][86°5]) 39°2 37:9 | 39°2 38:2 | 42:4 41°2| 42:9 40:1 | 40:4 40-1] 40°8 40°5 | 43:6 | 34:4] 58-4 - LOM LON On SOR SO 
13 | 47-1 44:6 | 46-4 44:4| 45:2 42°8 | 44:0 42:1] 44:0 43:5] 45-7 44:4] 46:0 44:6] 48-5 | 39-4] 58:0 |) - 10 5 | 10} 10} 10 
14 | 44:2 41°4 | 44°7 42:0 | 46-0 42-9 | 46-1 42°8 | 44:7 42-1 | 40°8 39:5 | 40°6 39°6] 47°3 | 40:0} 68-0 - 9 9 8 3} 10 
15 |[44°0][40:0] 43°9 39°6 | 44:9 40°5 | 45:1 41°9| 42-1 40°2| 37°3 36:5 | 37:0 36:1] 46-2 | 36:6] 57:8 - 10| 10 5 1 1 
16 | 46°6 43°9 | 47:2 44°7| 48:7 43°9| 47-8 44:0} -  —- | 42:7 40:0] 42:2 39:2] 49-0 | 35:8] 55:2 | 27-2 9 9 7 4 7 
17 | 367 34:9 | 39:7 37:2) 43:3 38:9 | 43-9 39°38) - — |39°8 37:8 | 89°6 37:5] 44:7 | 33°38] 71:8 | 23°3 4 7 6 7 7 
78) 30> 29°5)381°5 303| - — | 86:9 34:9) - — | 29°2 28°3 | 27:6 [27:0] 41-1 | 28-2] 63-2 | 20°3 2 6 6 0 0 
19 | 29°7 28°99 | 32:0 31:0 | 35:7 33:9 | 43°3 39°6 | 39:9 37:3] 39°9 36°8 | 38°4 36:2] 44:0 | 28-1] 52:3 | 21:8 8 ae | al 
20 |31°6 30°4/ 31:2 29°9/ 35:9 33:9! 38°7 35:1 | 38°5 33:9) 86:4 33:7 | 38°9 34:9] 40-4 | 29:0] 55:9 | 24:0 6 i Sh, UO) || alo) 
21 | 40-2 37-4] 41:0 38:1 | 44:3 40:9) 44-9 40:9) 44:4 40°5 | 38:9 36:9 |[37°5][36-0}] 45°3 | 38-6] 77°1 | 29°71 9} 10 9 0 0 
| 22 | 29-7 29:0 | 326 31:9 | 37-1 35°6 | 38:9 37:1 | 38-9 37°77 | 39°7 38:8) 39°5 38-8] 40:9 | 27°99] 59°8 | 29-1 5 2 8} 10} 10 
23 | 40° 40:1) 41-4 40°9 | 42:2 41°7 | 45:1 43°9| 44:9 438-7 | 42-9 42:3] 43°9 42:9] 45-5 | 36:9] 54:0 | 33°3 9] 10 8] 10} 10 
24 | 40°3 39°9) 41-4 40°9 | 42°9 41°9) 46:2 406) - -—- | 46:7 42:2) 45:1 41:9] 47-7 | 36:2] 59°6 | 33°5 8 8 Gn 10) alo 
25 | 40°9 39°9) 41:9 40°77; - -— | 429 41°99) - = | 40:3 39:9] 40:4 39:9] 46-7 | 88:0] 65:5 | 39°5 5 il 8 6 7 
26 | 41°9 40:9] 41°6 40°9| 46:7 44:7 | 47-4 43°7 | 48°6 42°9|46°6 43°3/| 46:8 43:2] 48-6 | 38:8] 58-4 | 34:5 8 9 Selon eo 
27 | 4071 39:1 | 39°8 38-7 | 44:7 41:9] 43:2 41:2] 39°9 37:8 | 34:7 33°6| 34:6 33:1] 47-0 | 33:6] 68-5 | 38-0 7 2 2 0 0 
28 | 43°1 39:4/ 45:0 40°0| 45-7 41:1] 46°8 40:9] 46°7 40:4 | 44°8 39°7 | 43-7 38:9] 47-0 | 32:3] 54:7 | 29-0 4 7 7 9 8 
43°2 40°9 |) 43:4 41:1 | 45-5 42-0 |[45-0][42°0]| 45:1 41-8 | 42-4 39:9 | 45°6 41:2]475 | 41-0} 56:0 | 38°3 8 7 | 10 5 2 
40°9 37°38) 41:9 37°99; - -—- | 44:9 39:9] - — |40-4 37:7 | 42:7 38:7] 46:0 | 36-2] 46:7 | 30:0 0 0 7 6 7 
‘|Mzan. 41°9 40°3 | 42°8 41:0] - — |45°5 42:8) - — |42°6 40°6| 42°5 40°5 | 47°5 | 37°8} (61-2]| - ED TED I PES) SO) 17/53) 
STEVENSON SCREEN. DECEMBER 1900. 
Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.|} Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. 
1 |40°8 39-8) 41°9 40:4] 44:1 41:8] 45°3 42°38} - -— |44°6 41:8) 44:1 41°51 46-7 | 38:3] 56-1 | 34:0 8 9 9) 10) 10 
2 | 441 41°3/ 44:9 41:7) - - | 44:0 42:3} -— -— |41°7 40°6| 41:9 40:4] 46:2 | 40:3] 48:3 | 40-2 9 7 8} 10] 10 
3 |39°9 39:9) 40:9 39:9 | 41:4 40°4| 42:0 41:0 | 37-9 87:5 | 39:9 37:7 | 89°3 387°5] 42°8 | 35°1] 60-1 |-375] 10] 10 6 8 7 
4 |29°8 28:9] 29°8 28:9} 31:9 30°9| 33:7 32-7 | 31:9 31°6 | 83:9 33:0 | 33°9 33:2] 40-0 | 28-9] 40-0 | 21°9 0 0 || 1@)| iO) 
5 1871 36°3| 37°8 36:7 | 40:0 37:9] 40-1 37-8 | 40:2 38:2 | 37:9 37:4] 38-7 37:7] 40-7 | 33°5] 45:7 | 3838:3]} 10) 10) 10] .10]) 10 
6 |37°9 36:9 | 37:9 36:9 | 37°8 36:9 | 37-9 36:9 | 38:3 37:2 | 39:2 37:8 | 40°0 37:9} 40:0 | 87-1] 42-4 - 10; 10; 10} 10 9 
7 |36°2 35:9) 37-5 36:9 | 39-4 38-4 | 39°9 38-8] 41°9 38°6 | 44:7 44:6 | 47:9 46:6] 46-0 | 34:7] 46:0 | 30-4 9 g 8] 10} 10 
8 1512 50°6| 51-7 51-2) 55:9 53°5| 52-6 52:2) —- ~ | 48:7 47:1) 48-7 47:1]56:9| 45-0] 66:5 | 48-7] 10) 10) 10; 10] 10 
9 |46°3 43:3) 47°8 43:2) - -— |45°9 43:7} - —- | 47-2 42:9] 45-9 42:9]49-9| 44-9] 66:5 | 43-7 7 8 9 7 9 
] 10 1466 43:4] 45:9 43-9] 47-0 44:9| 47-7 44:0] 47-9 43:6 | 46:9 44:9 | 47-2 45°9] 48-0 | 40-7] 65:3 | 40°0 4 SLO LON S10 
Ti ={{47-5][47:0]) 49°6 47:9; - - | 49:9 48-9|50-9 49°6|50°7 50°1/50°9 50-4] 50-9 | 44-4 = || 260) || WO] AO} 3) lO || at@ 
12 | 47-9 44°6| 49°6 46°9| 50:9 48-4] 51:9 48:4| 51-9 49°6 | 501 46:9] 47-9 46-6] 54-7 | 45-1] 66-0 | 424 4 9] 10 6 7 
18 | 46:9 43:8] 47-9 43-9] 48-0 48:9 | 46°1 43-1 | 44°6 40-7 | 42°9 39°9| 43:9 39:9] 50-4 | 395] 68:3 | 41-7 9 9 9 9 9 
14 | 48:9 47-9| 49-9 47-9| 50:9 49:9] 48-9 46:9] 46:9 44:4] 48:8 46:3] 47:9 46:7]51-0| 40:1] 65:3 | 39:0] 10/ 10 8 oe ee) 
| 15 | 464 42:1) 46:9 42:0| 47-4 42:6) 46-6 43:5} - - |47:0 43:0) 48:2 42:9] 49-6 | 41:7] 67:4 | 43°3 6 8] 10 7 4 
| 16 | 46-9 45-9|47°6 46-2} - - |47:2 465] - - |49-4 48-7| 48-9 47-9] 50°8| 43-8] 54:2 | 43:9] 10] 10] 10) 10] 10 
| 17 |50°7 45:7 | 50-2 45:2| 49-9 45-6 | 50-4 45-9] 47-9 45:9 | 46-9 46°1 | 48-4 46-9] 52°3 | 45-2] 67-7 | 49°0 9 yf aKa) |] ae) ako) 
} 18 | 40-9 38-9] 41-4 38-4 | 42-1 39°5 | 42-2 40-1 | 42°6 40-0] 43°6 40-9] 43-9 40-9 | 48°8 | 37-4 65°0 | 35:0 6 2 on 10 6 
| 19 | 41°8 39°9| 40°6 88-7 | 41:3 39:9 | 44:4 42-1 | 44:3 42-7] 47:3 43:9] 45°9 43:2] 47-5] 88-1] 61-4 | 36°4 9 6 10} 10 
20 | 49°9 49:4| 50-9 50-4] 51-5 50°6 | 56-4 52:3|57:9 50°6| 50-4 44:9] 49-3 43:9] 581) 43-7] 65-0 | 43-7} 10] 10 9 9} 10 
21 | 41:8 38:8] 42°6 38-1 | 42-9 37-8 | 42-9 36:9 | 42:7 37-7 | 39:3 387-1 | 40:4 39-7] 49°5| 35-0] 75:0 | 392] 10) 10 5 3 6 
22 | 42:3 39°8| 41:9 89:7 | 431 40°7| 43-6 41:0} — — |41°7 40:9] 41-9 40°9] 43:8] 37:0] 49°3 | 32°5 8 i 8} 10} 10 
| 28 | 43-4 41:1[ 44-4 40:6] - — (45:2 41:2] -— —- | 44:8 42:8| 43-7 41:99 47-0| 37:3] 49:2 | 381] 10 8 7 8 3 
24 | 46:1 43:1] 45-9 42-4| 48-6 43°8| 48:9 43°8| 48-6 45:°9| 49:9 48-1 | 50:3 48:2]50°0| 40:0] 50°5 | 36°8 8 8 9} 10) 10 
i Beoeono04 51-6 50°2) —~ = ||b5:2 51-6) - — | 46:0 45°5| 45-8 45-4] 56-3) 44-1] 663 | 442] 10) 10 9h 10) 10 
| 26 | 42:8 39-8] 41:9 39°6| 42-6 40°8| 40°6 38:9] 39-8 38:9] 41°6 39°3| 41:2 39:1] 46:3] 37:0] 45:2 | 34:1 9} 10}, 9] 10 6 
27 | 89:2 38-5] 38-9 38:4 | 37-8 37-3] 37-9 37:5 | 38-9 38:2) 45:1 41:1 | 45° 41:51 46-0| 33:0] 44:9 | 300] 10) 10 9} 10); 10 
: 28 | 41:9 40:9| 42-1 40:9] 41-6 40-9] 44-2 42:0| 44-4 41-7 | 40°6 37-0 | 42-0 37:7] 46-0 | 38-0] 44:9 | 36°0 9 9 9 8 8 
{ | 29 | 88°4 36:2) 37:0 35:2) 38-9 37°3| 38-4 387-71] —- — |381:9 30°9| 82°6 31:9] 43:0| 29:0} 60-4 | 32:1 3 3 oa) LON 10 
: 30 | 86:3 34:9] 36:9 35-7| - - |37°9 36-7| — —- | 40°6 38:8] 40-4 38-7] 40-7 | 30:2] 52:2 | 280] 10) 10) 10) 10) 10 
! 81 | 85:7 33°9| 35-9 34-1 | 35:7 34:0 | 39:9 36:8 | 41°9 37-8 | 42:2 37°6 | 42°6 38-7] 43-0 | 32-0] 45:4 | 27:3 2 3 i) OY 
MEAN.) 48-2 41:3) 43:5 41-4] - - [44:8 49-4] — — | 44-0 41:9] 44-2 42-1] 47-8 | 38-4] [56-7]|[37-6]} 8:0 | 84 | 85 | 9:2] 88 


TRANS. ROY. SOC. EDIN.—VOL. XLIV, 2M 


270 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


MontTHLY AND ANNUAL MEAN VALUES AT BEN NEVIS OBSERVATORY, 4407 FEET, AND AT 
Fort-WILLIAM OBSERVATORY, 42 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


BAROMETER—BEN NEVIS. 


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 18 19 20 21 22 


Mid- 

night, uw 2 8 2 
Jan. 5169 | 5°167 | 5162 5161 5°158 | 5°153 5°145 | 5°141 | 57146 | 5°148 | 5°149 | 5°150 | 5°159 [5-153 | 5-153 | 5-162 | 5°169 | 5-171 | 5°167 | 5°171 | 5°166 | 5°170 | 5°171 
Feb. .}4°914 }4°914 | 4-911 | 4:908 | 4-905 | 4-901  4°902 | 4-903 | 4-908 | 4°915 | 4°920 | 4°926 | 4:929 ] 4°927 | 4919 | 4°918 | 4°921 | 4:920 | 4°924 | 4°929 | 4-932 | 4-928 | 4925 
Mar. .$5°422 )5°420 | 5°418/ 5°413 | 5°410! 5°410 5 411) 5°41] | 5°416 | 57420 | 57422 | 5°427 | 57428 95-424 | 5°422 | 5-412 | 5°409 | 5°410 | 5413 | 5°417 | 5420 | 5°420! 5-420 
Apr. .J ‘2797 °270) °258| 247) :244| :243 |) °248] 252] -261| -267| :271) ‘275 | °277§ °282| -282) °285]) °283) 280] “281) “281 | °282) °278) -276 
May .| ‘347] °340| °338] °335| °329| °324| °324] °324] °3827] °336] °339| °347| 356] ‘364] °366] °370| °365| ‘365] °364| °367) °370| °375] °377 
June .} *412] *406] °402] °395} °392] -390| *391| °393] °894] -3898] °398| *401] -403] 403] °405| -405| °403| °399] °395| °392) °392] -390] °390 
July .] “449] °445/ °439] 436] 433] °433) °486] -488| -440] °445] *450] -453] -457] °459] °461] °459) °455| °453/ -455] °456] °457] +460) °459 
Aug. .J “461] °455] 449] 445) ‘44L| ‘441 | °443] *447| *451] °455] °456] °462| “4659 °467] °463| “468| ‘465/ "466| °462| °467| -470| *474| °473 
Sept. .U 481] “476| “471| °470| -465| -464/ ‘470] °478| *480] °485] 487] -488] 488] °489| -488} -479| °472| *468/ °467| -469] -471| °470| 469 
Oct. .] ‘248 °247) °247] °248] °237) +233] +232) -238| -243] :246] °252) -254] -2559 249] :248) °246] +243] °246] -250)] °254] °254) -254| :255 
Nov. . *121} °119| °115| 111] :107/ “111} *111] 120) °126) *130 |) °180| *130] ‘129§ °127] 121) °121| <119] -127| °182) *134| *1382) =129)) 197 
Dec. .} "l28] 031) *034] *035} ‘U31] -033} 036] *046| 050] ‘060] *065] ‘071) ‘0649 *059| °053| -044] °043] “044 ] °037| 030] *032| °027}| 024 


Year . | 5°278 | 5°274 | 5-270 | 5-267 | 5°263 | 5-261 | 5°262 | 5-266 | 5:270 | 5-275 | 5-278 | 5-282 | 5-284 | 5°284 | 5°282 | 5 281 | 5:279 | 5°279 | 5-279 | 5-281 | 5:282 | 5°281 | 5-280 


BAROMETER—FORT-WILLIAM. 


Jan. .19°770 | 9°767 | 9°764 | 9°763 9°761 | 9°754 | 9749 | 9°746 9-752 | 9°754 | 9°758 | 9°757 | 9°758 | 9-755 { 9°758 | 9-763 | 9°767 | 9°770 | 9-774 | 9°72 | 9-774 | 9°71 | 9-776 
Feb. .] "528 -527| °524| ‘521 | -519| -518| -519] -523| °53L} ‘537| °540| 543) °5449) +538] -530| °526| :527| °530| -536| °5389|] ‘543| -b44|] +545 
Mar. .}0°10u } 0°100 | 0-099 | 9°095 | 0-093 | 0 092 | 0-094 0u96 | 0101 | 0100 | 0-100 | 0-100 | 0-097 | 0-089 | 0-080 | 0-071 | 0-068 | 0069 | 0-073 | 0°079 | 0-085 | 0-085 | 0-090 


Apr. .] 9°865 ] 9°855 | 9°840 9'831 9°825 9°824 | 9°828 | 9°833  9°84U | 9 840 | 9°843 | 9°343 | 9°843 1 9°847 | 9°847 9844 | 9 843 | 9°842 | 9°845 | 9°845 | 9°850 | 9°850 | 9°851 
*896 | °893 | *892|) °893] °892| "895] 896] -898] *898) ‘899] -900| ‘898| °895/ ‘894| 894] -896] 903] °913} °920| 924 


May .] ‘904] °902) ‘901 
June .f “8827 ‘881} S82] 877! °874] 873] *876| °874| °875] 870] °867] ‘864] 861] °855] -851| ‘846| -841| -839| -838] -839] -842] -846] -848 
| 

July .{ *921] *917| °914] -911| -910] 910] -914| *918| -923] *924] ‘926] -925| -926] -924| -923| -917/ ‘913] ‘911] -912|] -914] 919] -924| -927 
Aug. +] “9437 *937| 936 | 932) 931] *932| °936] *939| *944] *945] -943] -940] 937] 935] -936|) °932| 931] °928| 929] -937] -946| -950| ‘953 
Sept. .}| ‘985] “981 | -981] ‘977| ‘979] ‘978| ‘986] ‘994 | 0:002]| 0°003 | 0004] ‘998| :994] ‘990] ‘985 | -974| ‘968| -963} -963] ‘966] -969| 969] ‘971 
Oct. «| °805} °803 | 802] -795) *792) *788} *790| 797 | 9°804 | 9°806 | 9°808| -809] -805] 797] -794| °787| °789| *790| -796} -801| °805] :805}| -808 
Nov. .| “673] “668| -668| -662) -659| -658| ‘663] -666] -673] ‘678| -683| -679| ‘677] ‘671| ‘668| -667| -671| -676| “G82| -687| “6S8| ‘685| -685 
Dec. .| *575] °573] °578] ‘581| 580] °579| °585] -588| °595| °606] °616] °G20] -610} “601| °591| 586| -536| ‘534| °583] *584] 579] °576|] *572 


Year . | 9°829 | 9'826 | 9°824 | 9-820 | 9'818 | 9-816 | 9°819 | 9-822 9-828 | 9°830 | 9:832 | 9°831 | 9°829 | 9°825 | 9°822 | 9°817 | 9-816 | 9°816 | 9°S19 | 9:822 | 9:826 | 9°827 | 9°829 


TEMPERATURE—BEN NEVIS. 


Jan. 24°4 | 245 | 24:5 | 24-3 24-1 | 24:2 | 240 | 24:0 | 24:2 | 24-4 | 24-5 | 24-9) 24-7 | 249 | 24-9 24-7 | 24-3 241 | 24-1 | 24-2 | 24-3 24-2 ( B41 

Feb 18°3 | 183 | 18°2| 18:3 | 18-4 | 183 | 18:5 | 18-4] 18°5 | 188 | 19-2] 19°5| 20-1] 20-1 | 20°3| 20-2 | 19:9 | 19°4|] 19:0] 18-7] 186] 18°5 | 18:3 

Mar. .| 21°6 | 21°5 | 21:2 | 21-2 | 21-2 | 21:1 | 21-0 | 21:2 | 22-0 | 22-7 | 231 | 23-5 | 23:7 | 24:0 | 24:0 | 24:2 | 23-8] 233 | 22°8 | 22-4] 22-5] 22°6 | 29:3 

Apr. .| 27-7 | 27:7 | 27-6 | 27-9 | 28-1 | 28°0 | 28°5 | 28:8 | 28:8 | 29:8 | 30-4 | 30-5 | 30°6 | 30:7 | 307 | 30°5 | 30:3] 29°8} 29:3] 28°8| 28:7] 28:5 | 27-9 

May .| 31°3] 31°1 | 30°9 | 30°6 | 30-3] 30-3 | 30°6 | 30:9] 31:5 | 32-0 | 32°6 | 33:5 | 33:9] 34:2 | 34:3 | 34-4 | 34-6] 33:9] 33:7] 33-4] 32-7 | 32-4 | 321 

June .| 40-4 | 49-1 | 39°7 | 39:4 | 39°3 | 39°6 | 40°2 | 40-4 | 41:0] 41:9 | 42:4 | 43:0] 43:5 | 43°9 | 44:2] 44:4 | 44:6] 44:0] 437 | 43:3 | 42°3] 41:4] 40-9 

July 415 | 41°4 | 41°1 | 40-9 | 40°6 | 40°7 | 40°8 | 41:2 | 41°5 | 41°9 | 42°3 | 42:8] 43°57 43-9 | 43°9 | 44-1 | 44:3 | 43-9 | 43°6 | 43°0 | 42°6 | 42°5 | 42-1 

Aug 40°0 | 39°8 | 39°7 | 39°6 | 39°3 | 39°1 | 39°2 | 39°4 | 39°6 | 4071 | 40°9 | 41°7 | 42°0 | 42°8 | 43:1] 43°1 | 42°7 | 42°5] 420] 41:4] 40°83] 40°5 | 40°3 

Sept 39°6 | 39°6 | 39°3 | 39°38 | 39:0 | 388 | 38°6 | 38°6 | 38°8 | 39:2 | 39°7 | 40°0 | 40:4] 40:9 | 40°8 | 40°8 | 40°6 | 40°5 | 40:0 | 39°7 | 39°8 | 39°9 | 39°6 

Oct. 29°7 | 29°9 | 29°8 | 29:9 | 29°8 | 29°8 | 29:9 | 29°8 | 30:0 | 30°2 |] 30°6| 31:3] 31:6] 31°5 | 31°6| 31°5 | 31-2] 30°5| 30-1 | 30:3] 30-2] 30:0 | 302 

Nov 28°2 | 28°6 | 28°6 | 28°8 | 28°9 | 28°7 | 28°7 | 28-7 | 28°7 | 29:2 | 29°4 | 29-7 | 29°7 | 29-5 | 29°3 | 28:8 | 286 | 28°6 | 28:5 | 28:3 | 28:3] 28:2 | 28-2 

Dec 28°3 | 28°3 | 28°1 | 28°0 | 28°0 | 28:0 | 28:3 | 283 | 28°3 | 28:4 | 286 | 28°8 | 29°1 ] 29:0 | 28-9] 28-7 | 285 | 287 | 28:6 | 286 | 28:3] 28-1 | 28-1 ; 

Year 30°9 T 30°9 | 30°7 | 30°7 30°6 | 30°6 | 30°7 | 30°8 | 31°1 | 31°6 | 32:0 | 32-4 | 32-7 | 33:0! 33:0 | 33:0 | 32°8 | 32-4 | 321 | 31:3 | 31°6} 3174 | 31-2 | 31-0 | 808 
TEMPERATURE—FORT-WILLIAM. 

Jan. , 40°1 40°2 | 40°2 | 40°2 | 40°1 | 40:0 | 40°2 | 40-2 | 40°1 | 40°2 | 40:2 ( 40°7 | 40°94 41°2 41:1  40°8 ; 40°6 | 40°6 / 40:0) 40°0( 39:8 / 40:2) 39°9 39°8 

Feb . 33°0 32°7 | 32°5 32°2 | 32°0 | 31°7 | 31°8 | 31°6 | 31°5 | 31°9 | 32°5 | 33°7 | 85:2 | 36°3 | 37°2 | 37:2 | 37°0 | 36:0 | 35:0 | 34:4) 34:0 | 336] 33°3 | 33:0) 

Mar. .] 366 j 36°1 | 35:9 | 35°6 | 35-4 | 35°1 | 34:5 | 34°8 | 35-3] 37-0 | 33-4 | 89°6 | 40°9] 42:0 | 42°6 | 42:7 | 42-5 | 42:0] 40°7| 39:2) 33:3] 37-5 | 87-2] 87:0) 

Apr. .} 42°38 | 42°3 | 41°6 | 416 | 41°5 | 41:4 | 41°6 | 42°6 | 43-7 | 45:2] 46-4 | 47-6] 47-9] 48:4 | 48°9| 49-7 | 49°2 | 49°1| 48-4] 4y°8 | 45:6 | 44-6 | 43-7 | 43°1 

May .] 46°} 46°1 | 45°9 | 45°5 | 45°1 | 45:1 | 46:0 | 47-4 | 48-7 | 50:0 | 50°8 | 52°1| 52°8] 53:1 | 53°7 | 54:2 | 54:1 | 53°7 | 53:0] 5271 | 50°5 | 49°5 | 48:6 | 47°8) 

June .] 52°7 | 51-9 51°3 | 50°38 | 505 | 51-0 | 52°0 | 53°7.| 55:4 | 57-4 | 58°6 | 598} 60-6 | G1°6 | 62:2 | 62'S | 62°9| G17 | 61:2 | 6U:0 | 57°5 | 56:0 | 54°6 | 536 

July . 55°6 55°2 55°0 54°7 | 54°4 | 546 | 54:8 | 558 | 563 | 57-7 | 53:4 | 59:3} 60-0] 60-7 | 610 | 61°5 | 612 | 60°8 | 69°3 | 59°3 | 581 | 57-3 | 566 561 | | 

Ang. .] 53°47 53°3 | 58:0 | 52-4 | 623 | 522 | 52-3) 53°6 | 54°9 | 56-7 | 57°5 | 586 | 59:4] 60-0 | 60-4 | 61:2] 61:0} 60°6 | 59°83 | 583 | 56°7 | 55-5 | 64°7 | 542 

Sept. .| 52°1  51°6 513 | 511 | 507 | 50°3 | 50°71 | 504 | 51°3 | 52°8 | 539] 55°2 | 562 | 56-9 | 57:1 | 57°6 | 57-4 | 59:9 | 55°9 | 54°6 | 53:6 | 53°3 | 530 | 525 

Oct. . 44-4 44°3 | 44-1 | 44-2 | 44-2 | 44:2 | 44-4 | 44-2 | 44:5 | 45:4 | 46:4 | 47-4 | 43:2] 49:9 | 49-0 | 48-9 | 48:5] 47-9] 45°9| 46:3] 45:9 | 45°6 | 45:0 44°83 | ; 

Nov. . 43°0 | 42°D | 42°6 | 44-4 | 42°0 | 41°9 | 42°0 | 41°9 | 41:9 | 42°0 | 42°6| 43°3 | 44°0 ] 44°7 | 45°3 | 45°1 | 44:6 | 44°1 | 43°6 | 43-2 | 42:9 | 42:8 | 42°6 42°5 | 4 

Dec. .| 438} 43-7 | 43°38 | 43°6 | 43:2 | 43:3 | 43:0 | 430 | 42°9 | 43-1] 43:4 | 43°7 | 44:1] 44°6 | 44°7 | 44-4 | 44°3 | 44-1 | 43:8] 43°6] 43°7 | 43:9 | 48°90 | 440m 

Year .] 45:4 ] 45°0 | 44°8 | 44-5 | 44:3] 44-2 | 44-4 | 44-9 | 45°6 | 46°6 | 47-4 | 48-4 | 49-2 | 49-9 | 50°3 | 50°5 | 50°38 | 49°8 | 49°0 | 48°2 | 47°2 | 466 | 4671 | 45°7 


BEN NEVIS OBSERVATORY 


rages 


Monru_y anpD ANNUAL MrEAn VALUES at BEN Nevis OpgervATorY, 4407 FEET, AND AT 


_ Fort-WILLIAM OBSERVATORY, 42 FEET ABOVE SEA LEVEL. 1900. 
ORCE—BEN NEVIS. 
Cm nGe er ese age | to | i | 12 f a8) de | 15 |i te | ay jaa | 19 |) 20") 2 22 | a3 | 209. D wean 
285 | 3:05 | 2:90 | 2°77 | 2°61 | 2°87 | 2-74 | 2-81 | 2:30 | 253 | 2-48 | 2:50] 2:16 | 2°50 | 3-02] 2°31 | 2-77 | 2°65 | 2°53 | 2°97] 2-451 2-65 
2:46 | 2°73 | 2°82 | 2-80 | 2-71 | 2°88 | 2°66] 2-70 | 245] 2:50 | 2-70] 277 | 2:68 | 2°86 | 2:88] 2:86] 2:89 | 3:14 | 3:27] 3:27] 3-20] 2:82 
1-60 | 1-69 | 1°71 | 1°92 | 1°81 | 1:95 | 2-05 | 168 | 1-92 } 1-71 | 1-69 | 1°66 | 1-60 | 1°45 | 1°55 | 1°58 | 1-81 | 1°65 | 1°74] 1:87 | 1-76] 1°76 
1:82 | 1:37 | 1-42] 1:65] 1:40 | 1-60 ; 1°78 | 1°68 | 1-82 J 1:82 | 2°03] 1:45 | 1:30 | 1°67 | 1°83 | 1°58 | 1°57 | 1:72 | 1°55 [ 1°57 | 1574 1-66 
1-73 | 1°73 | 1°81 | 1°53 | 1-48 | 1-58 | 1:47 | 1:35 | 126] 1-00 | 111 | 1:05 | 1:19 | 1:13 | 1°55 | 1-29 | 1-34] 1:48 | 1:39] 1°47 | 1-63] 1°45 
2:05 | 1°98 | 2°02 | 1:68 | 1°72 | 1-68 | 1-52 | 1:32 | 1-47 } 1-42 | 1:43] 1:33 | 1°28 | 1-43 | 148 | 1-48 | 1:37 | 1:90 | 1°75 | 1:75 | 1°87] 1:67 
184 | 1-71] 1-71 | 1:56 | 1-45 | 1:63 | 1-66 | 1-71 | 1-73 | 1-69] 1-60 | 1-79: 1-92 | 1°95 | 1-71 | 1-95 | 1-74 | 1:55 | 1-76 | 1-63 | 1°73] 1:85] 1-71 
2:00 | 2°21 | 2-13 | 1-96 | 1:94 | 1°58 | 1°76 | 1:69 | 1:6 | 1-49 } 1-71 | 1°65 1-63] 1°60 | 1°47 | 1°52 | 1-68] 1:63 | 1°66 |. 1-63] 1°56] 1:61] 1°73 
163 | 1:60! 1:65} 1°58 | 1:93 | 1°85 ' 1:82 | 1:88 | 1°72! 1-52] 1-53 | 1:52] 167! 1°65 | 1-77 | 1-77 | 1°73 | 1-87 | 1-80) 1:95 | 1°80} 2°05] 1°76 
1°63 | 1°44 | 1-74 | 1°98 | 1:90 | 1°72 | 1°92 | 1:47 | 1°53 | 1°61] 1:92 | 1-76 | 1:35 | 1°56 | 1°61 | 1:50 | 1:23 | 1-23] 1:52] 1-40] 1:50] 1:58] 1°58 
1-72 | 1°92 | 1-90 | 1°95 | 2:22 ! 1-97 | 2:15 | 1:97 | 2-02 | 2:05] 185 | 1:80] 1:60] 1-70 | 1:77 | 1:98] 1:78] 1:93] 1:83 | 1:95 | 2-02 | 1-93] 1-91 
2°53 | 2°73 | 2-71 | 2-48 | 2-15 | 2-05 | 1:90 | 2-00 | 2-10 | 2:28 f 2:35 | 2:16 | 2-55 | 2°56 | 2°53 | 2-68 | 2°71 | 2°85 | 2:81 | 2°61] 2:60 | 2-44] 2°43 
2-04 | 2-01 | 2:03 | 2:01 | 2°00 | 1:88] 1:98 | 1°91 | 1:90 | 1:83] 1:84 | 1°84] 1:79] 1°76 | 1°82 | 1:98] 1:83 | 1°90] 1°99 | 1°95 | 1:95] 2:00] 1:93 | 
| 
RECTIONS—BEN NEVIS. 
January. February. March. April. May. Tune. July. August. | September.) October. | November.) December. Year. 
174 219 312 111 176 93 103 ~ 126 111 180 116 7 1192 
“Bi 5D 109 34 62 26 24 44 30 42 27 fi Bll 
67 43 389 79 52 44 22 107 31 23 74 43 674 
63 109 46 41 50 143 78 126 22 74 193 112 1057 
93 66 42 66 167 144 117 109 106 39 141 121 1211 
94 62 51 36 49 66 140 7B) A 103 128 75 140 1019 
119 52 36 224 28 49 122 54 195 95 29 132 1135 
7) 18 24 37 24 33 52 28 76 86 23 65 521 
28 48 35 92 136 122 86 75 46 17 42, 53 840 
- 
‘SUNSHINE—BEN NEVIS. 
Percentage 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Total. | of possible 
Mme ire to | = | = 0-30} 1:00] 0-34] 0-79 | 0-49] O04] - é = E 3:96 2 
= = = - | 045} 409] 563] 618} 4:96] 3:83] 399] 3:83] 1:06] - = 2 = 34-02 13 
= = 0°45 | 626 11°53 | 14a-3- | 14°82 | 1313] 11°54] 10°27] 846| 5:71] 556] Oc1} - = - | 102-72 28 
015) 1:92] 5:38] 8:05| 869| S72] 8-01} 674] G71] 673] 7-41 | 5:42] 3:72) 1:95] O37] - = 79 97 19 
115| 465| 601] 643] 7:32] 856) 9-46] 9°35] 834) 7:89] G16| 623| 7:33] 5:70] 2:81] O80} - 98:19 19 
2°56 { 7:97 | 10°94 | 10°85! 10°53 | 10-38 | 10°87 | 1068] 10-21 | 10°36 / 10°37 | 10°07{ 879] 5:79{ 4-08 ! 2€6 { 0:50 | 137-61 26 
222| 414| 3:34] 3-12] 3:34] 262] 293] 3°88] 4:49] 444] 2°96] 2°85] 145] 1:57] 1:93) 1:76] O68] 47-72 9 
= 195| 460] 565) 747| 713) 834] 9-49] 7-24] 907 | 878] 572) 582] 4:91] 485) 118] -— 92-20 20 
- = 3:26 | 666| 7-:08| 697| 688] G11] 7:03] 7:54] 656] 653] 629] 366] 050] - = 7507 20 
= = = 0-97 | 2:85] 311] 472] 515] 309] 1:78] 168] 067] 010] - = 24-12 8 
- - = = 1:20] 2:59] 2:55 | 2:33] 2:99] 2:08] 2:07] 0-97] - = = = = 16°78 7 
- = - 2 1:02 | 2:00] 053] 0-00] 0-27] O21] - = = = = 4-03 2 
608 | 20°63 | 33°98 | 47:99 | €0-46 | 69-57 | 76-21 | 74:37 | 67-60 | 65°10 | 59°44 | 48:49! 40-16 | 2419] 1454) 6-40] 1:18 | 71639 16 
SUNSHINE—FORT-WILLIAM. 
- - - = = 0°22 { 1:°44( B45] 4°58 ( 278) 208/ O33; - = = = = 14°88 10 
- - - = 0-44 | 4:01] 875] 9°65] 878] 7:09] 646] 6:56] O65} - = = = 52-39 26 
- = 0°06 | 4:92 | 12:90 | 16-19 | 16°73 | 14:20 | 13°42 | 12-76 | 12°53] S848] 670] O39] - = — | 119-28 39 
= 11s | 4:21] 6-87 | 11-47 | 12°07 | 12°77 | 12°39 | 11°61 | 11°¢5 | 11°67] 9710] 9:40] 572] 0°92] - - | 12103 33 
217 | 682] 859] 9:39 | 11-11 | 11:09] 12-77 | 13°96] 12°38 | 12-47 | 10-44] 10°67] 9-31] 883] 422] O34) - | 14456 32 
4-86 | 10°15 | 11°87 | 12°77 | 12-92 | 13-70 | 14°52 | 13°06 | 14°31 | 12°63 | 14°85 | 12-41] 10°06] 11:21] 968] 3:24) - | 18224 39 
176} 3:81] 4:99] 552] 509] 718] 8-87 | 10-08] 10°66] 9:30] 862] G12] G18] 514) 317} 096) - 97°45 21 
008 | 2°16 | 5:56| 9:36] 12-95 | 11-20 | 12:24 | 11-93 | 12-46 | 13°59 | 14-77 | 12°00] 9°43] 9°36] 236] - - | 139-45 34 
- = O14) 524] $22] 883] 8-01| 772] 9:97] 9:59] 961] 888] 760} 189] - = = 85°70 i 
= - - = 263 | 7-53 | 8-22) 9°85] 11°65 | 674| 620] 4°91] 1:67] - = = 59°40 23 
= = - - - 0:26] 259| 5:81] 561] 588] 314] O27) - = = = = 23°56 i4 
= - = - - - 059} 0-08 | 0:48} 0°06 - - - = = = 121 1 
8°87 | 2412 | 35-42 | 54:07 | 77-73 | 92-28 | 106-91 | 112-69] 115°51 | 104-96 | 100-43 | 79-73 | 61-00 | 42°54 | 20°35 | 4°54]- - |1041-15 28 


A 


(+ eee 


BEN NEVIS OBSERVATORY.—LOG-BOOK, 1900. 


Jan. 1.—Summit clear for a few hours before sunrise. 
E.S.E. winds after 64, increasing to gale force at night. 
Tower Thermometer used at 235 as observer’s lamp was 
blown out. 

Jan. 2.—E.S.E. gale blowing most of the day, with 
showers of snow after 14", Tower Thermometer used at 
1", 25, and 4". Throughout the day the measurements of 
precipitation are doubtful owing to drift. 

Jan. 4.—Observer’s lamp blown out at thermometer 
box at 1" and Tower Thermometer used then and at 3%. 
Thermometer box changed at 235 15™ 

Jan. 5.—Summit clear till 174, but sky overcast, or 
nearly so, with cirro-cumulus and no sunshine recorded. 

Jan. 6.—Strong §.E. breezes, with showers of snow till 
175, Air almost calm thereafter. Summit clear at times 
though sky overcast, with a strip of green sky on the 
horizon to N.N.W. at 15". 

Jan. 9.—Summit clear after 21. 
on the telephone instrument at 164 43™, 

Jan. 10,—Summit clear after 16", but air saturated till 
21» when a slightly dry reading was obtained. At 22 
the sky was overcast by cir.-stratus, with lunar halo and 
air was saturated. At 23 the cloud had thickened and 
sunk somewhat, the moon gleaming without a halo or 
corona and the humidity was 29 per cent. At midnight 
it was snowing and air almost saturated again. Ther- 
mometer box changed at 175 30™, 

Jan. 11.—Temperature rose above freezing-point at 
174, This is the first hourly reading above 32° since 
noon on December 7th 1899. The thaw continued for 
exactly 24 hours, reducing the depth of snow 5 inches. 
Icy fog crystals were forming in the early morning and 
there were some slight showers of drizzling rain at night. 
The thermometer box was changed at 10" 15™, 

Jan. 18.—Summit clear at 16", Sky cloudy, with 
cirrus moving from N.W., and the horizon to 8.8.W. was 
a vivid green. Snow lying to about 600 feet above sea 
level. Thermometer box changed at 16" 15™, Fog was 
on again at 17". Two ravens seen at bucket stage at 16", 
Drift very bad at midnight, 

Jan. 19,—Squally south westerly winds, with heavy 
snowfall and very bad drift in forenoon. The measure- 
ments up to 13" amounted to just over 4 inches, though 
they are somewhat doubtful owing to drift. The centre 
of the storm passed about 11" 20™, The wind then 
shifted to W. or N.W. and the temperature fell consider- 
ably. There was a distinct thaw in the forenoon, though 
there was no hourly reading above 32°. There were 
frequent showers of snow and snow-hail after noon, and 
St Elmo’s Fire—not very strong—was observed at 22» 
and miduight—snow-hail falling on both occasions. At 
midnight the observer in holding a pick, point upward, 


Two sharp clicks 


felt a distinct shock up the arm, At 1) the rain guage 
was found lying on its side full of drift and the amount 
at 1) is therefore interpolated. At 35, 45, and 54, the 
Dry and Wet bulbs—stems, bulbs and casings—were 
found completely buried in snow. Clicks on the tele- 
phone instrament due to earth-currents were heard 
frequently throughout the day — strong at 8 30™, 
125 25™, 165 30™, 185 55™, and 225 31™ and moderams 
at 10h 40™, 108 45™, 19h 40™, and 21» 45™, 

Jan. 20.—Heavy showers of snow and snow-hail most 
of the day. St Elmo’s Fire pretty strong at 2%. Dry 
and Wet thermometers in box changed at 105 10™. 

Jan, 21.—Temperature rising to 29°°8 at 165, when 
drizzling rain was falling and ice forming on exposed 
surfaces. Temperature fell thereafter with a shift of 
wind from S.W. to N.N.W. and there were heavy showers 
of snow during the rest of the day. A slight click was 
heard on the telephone instrument at 23> 51™, 3 

Jan, 22.—Exceptional amount of precipitation all day ; 
snow and snow-hail till 8", rain thereafter, an inch and a 
half fell in two hours ending 104, and over 4 inches in 
the eight hours ending 14", Total rainfall for the day 
6°812 inches. This is, with the exception of October 3rd _ 
1890, the wettest day on record here. :: 

Jan. 23.—Glazed frost from 8" to 18", Thaw before 
and after. Showers of rain and drizzle throughout the 
day. Depth of snow down 3 inches, Rainfall for 24 
hours ending 2" to-day, 7°138 inches. a 

Jan. 24.—Summit clear at 55, but sky cloudy with 
cirro-stratus and cirro-cumulus. Thick fog-heaps, with 
irregular contours on hills below, Clear again at 17" and 
184, sky overcast with pall of cumulo-stratus which over- 
hung the hills all round. 

Jan, 25.—In early morning, squally north easterly 
winds, with showers of snow and bad drifting, Tempera- 
ture rose to 30° at noon and remained pretty steady 
thereafter, Glazed frost with showers of rain and drizzle 
till midnight—when the temperature was 32”. 

Jan. 26.—Showers of rain and sleet all morning, with 
strong squally S. to S.W. winds, blowing with gale force 
at 95, 10" and 11". The centre of the storm pas 
about 11" 30™, the usual indications of the passage be 
very clearly marked ; the rise in pressure was exceptions 
abrupt. Ice forming at times before noon, the tempers 
ture up to 11" ranging between 31°2 and 3271, it fell 
thereafter to 19°°3 at 19", and then remained almost 
steady. Earth currents at 14" 15™, 14" 43™ and 20% 29m 

Jan. 27,—Thermometer box changed after 1 
Height above snow not altered, a 

Jan. 29.—Thermometer box changed after 5" and 
raised one step on ladder. Height above snow altered 
from 20 inches to 41 inches. 


1900. | 


Jan. 31.—A raven was seen at the bucket stage at 165. 

Feb. 1.—Raven seen on summit at 16", 

Feb, 2.—Clear and sunny most of the day, but clouds 
hanging over surrounding hilltops, and passing over “ Ben ” 
oceasionally. Box changed after 5", Height uot altered. 

Feb. 5.—The summit was clear and the sky cloudless, 
or nearly so, till 85, enveloped in a thin fog the rest of 

the day. ‘The air was saturated all morning with passing 
fog. Lunar corone seen at 20%, 23% and midnight. 

Three ravens on summit at 14%, 

Feb. 7,—The hilltop was clear most of the day, but 
fog lay thickly on the surrounding hills, and was passing 

_ over the Ben very frequently. Lunar corone at 2", 18 
and 195, and a lunar halo at 235, Box changed after 104. 

Feb. 8.—Clear, and air very dry till 108. Fog till 21°, 
_ and clear again till midnight. The humidity was as low 
as 30 per cent. at 6%. In the early morning, the air 
_ being very clear, a number of the west coast lights were 
_ seen. 
| Feb. 9.—Cloudless at 1%, fog till 144, clear and sky 
| slightly clouded thereafter. A lunar corona at 1 and a 

lunar halo at 20". After 205 and on till midnight a 
number of the west coast lights, including Ushenish? 
(8. Uist), Barra Head, and Skerryvore, were distinctly 
seen. 

_ eb, 10.—Temperature very low and sky absolutely 
cloudless all day. Fog lay over the Caledonian Canal 
and Locheil all forenoon, disappearing after 12%. The 
west coast lights were distinctly seen in early morning 
and again at night. 

Heb. 11.—Temperature still low but rising slightly, sky 
‘practically cloudless, and the highest possible visibility 
Observed most of the day. Fog over Caledonian Canal 
and Locheil, and also on surrounding hills all morning. 

umidity 23 per cent. at 235. Lunar corona at 55. Four 
Tavens about summit all forenoon. 
| Feb. 15.—Moderate S.E. winds till 84, increasing 
to gale force at 10° and continuing with an estimated 
velocity of 90 to 100 miles per hour till midnight ; 
some showers of snow fell in forenoon and again 
after 174, but owing to the amount of snow-drift the 
values entered in the daily sheets are interpolations. 
The Tower Thermometer was in use from 18" to 234, 
‘Barometer pumping heavily all day. 
_ Feb. 18.—Heavy showers of snow and snow-hail in 
noon. St Elmo’s fire was noted at 7" and 8}. 

_ Feb. 21.—Thermometer box changed after 115. At 
| §* three snow-buntings and two ravens were seen about 
Observatory. 
| Feb. 22.—Dry and Wet bulbs changed at 0» 15™. 

g Feb. 25.—Thermometer box changed after 174; same 

ermometers put out. 
z Heb. 26.—Cloudless till 54, fog till 9 and clear again, 
but sky slightly clouded, till 215, Fog lay in the valleys 
nearly all day, but the air was dry when summit was not 
actually enveloped in fog. 

March 1.—¥Fog till 10, cloudless thereafter, with 
cumulus fog in valleys all round. A number of the 
west coast lights were seen after 20". Thermometer box 
changed after 134; same thermometers put out again. 

March 2.—Aurora seen at 1» and 2, Glory at 8 
Thermometer box changed after 104, 

March 3.—Sky cloudy most of the day. Heather was 
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seen burning in valleys all round below. The west ccast 
lights were seen in early morning. Between 16" and 175 
two ravens and a snow-bunting were seen. 

March 4,—Cloudless all day, and air dry, humidity 
being as low as 16 per cent. at 1". The west coast lights 
were seen all evening, 

March 6.—Cloudless, with detached fog on surround- 
ing hills all day. The coast lights were seen in early 
morning and again at night. Three ravens seen at 15}. 

March 7,—Cloudless till 15", fog passing at times 
thereafter. Lunar corone were seen at 195, 23% and 24> 
and a lunar fog-bow at midnight. 

March 8,—Two ravens seen at 114, 

March 9,—Two ravens were observed flying about the 
summit most of the day. 

March 10.—Clear and cloudless most of the day, but 
air saturated and fog passing. Very thick haze lay in 
valleys, due probably to the amount of heather burning. 

March 11.—Hilltop clear at 9" and 10" and again at 
19" and 20%. Fog the rest of the day. The 12 observa- 
tion was taken 7™ late. Dark brown fog-crystals forming 
all day. 

March 13.—Glazed frost at 23" and midnight. Haze 
from E. to S. Strong earth currents on telephone at 
21" 30™ and 21 50™. Three ravens seen at 10". Ther- 
Thermometers thawed 
and put out again. 

March 17.—Summit clear since 84 but sky a little 
cloudy chiefly with cirro-str. on which a lunar halo was 
seen at 224, 23 and midnight. West coast lights seeu 
at 20", Thermometer box changed at 11" 10™, Same 
thermometers put out. 

March 18.—Thin fog from 8" till 14", Clear since, but 
sky a little cloudy till 18"; cloudless thereafter. og on 
hills to E. and S. most of the day, and at times passing 
over summit. J,unar halo seen at 1 and 3%. 

March 19.—Sky cloudless till 4". Cloudy till 10%; 


fog since. Fog on hills and cirrus above horizon to 8, in 
forenoon. Lunar halo seen at 5}, 


March 20.—Summit clear till 6" and again after 14}, 
but sky cloudy or overcast. Fog on hills aud thick haze 
all round, most of the day. Air dry for a few hours in 
early morning, lowest humidity 45 at 55, Lunar halo seen 
at 34, Thermometer box changed at 20% 10™, Ther- 
mometers thawed and put out again, 

March 21.—Summit clear at times, with short sunny 
intervals during the day. Sky apparently cloudy or over- 
east and fog on hills all round. 

March 23.—Sky nearly cloudless, but considerable fog 
on hills which enveloped summit at 155. Slight haze in 
distance to S. in forenoon. A solar halo with mock suns 
seen at 14%, Box changed at 10% 10™. Thermometers 
thawed, and put out again. 

March 24.—Summit clear frequently during the day 
but sky cloudy; cloudless after 19%. Fog and haze in 
valleys most of the day. Air dry in afternoon, lowest 
humidity 15 at 21. 

March 25.—Sky cloudless and air very dry at 14, the 
humidity being 22, almost continuous fog since. 

March 28.—Thermometer box changed at 8) 15™. 
Thermometers thawed and put out again. Three ravens 
and a suow-bunting seen in the afternoon, 

March 31.—Sky cloudless till 104 and again after 18%. 
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Thick haze around all day, rising to about 12° above 
horizon. 

April 1.—Thick haze around all day. Sky cloudy 
with cirrus and cir.-s, most of the day on which a solar 
halo was seen at 16", 17" and 18+. 

Aprit 3.—Summit clear at times till 8" and sky 
apparently cloudless but great banks of fog on surround- 
ing hills. Snow falling in the evening, but no rain gauge 
in use owing to drift. 

April 5.—Thermometer box changed at 225 10™. 
Same instruments put out again, 

April 6.—Summit clear frequently during the day and 
air slightly dry. Fog-bow and glories seen at 6}, 

April 19.—Fog in valleys al] day. 

May 13.—Fog-bow seen at 19", 

May 15.—Fog or mist till 6"; clear and sky almost 
cloudless since. Fog in valleys to N. and S. most of the 
day. 

May 16.—Fog rising in Glen Nevis after 21» and at 
times passing over summit. Solar halo seen at 19" and 20", 
Thermometer box lowered one step on ladder. Height of 
bulbs above snow 54 inches, 

May 18.—Hilltop clear from 115 to 20% but sky 
overcast, or nearly so. Thin haze all round in afternoon. 
Snow-bunting seen at 10". : 

May 19.—¥ine sunny weather in forenoon but con- 
siderable banks of fog on hills to N. and N.E. 

May 22.—Temperature steady between 31° and 33° all 
day with heavy showers of snow and hail. Summit clear 
from 16" to 18" and air slightly dry. A fog-bow seen at 
16, Earth currents on telephone during the day. A 
raven seen at bucket stage at 112, 

May 26.—Summit clear and air slightly dry during 
the day. Fog on hills below and haze all round. 

May 30.—Sky cloudless till 85, slightly cloudy during 
the rest of the day. Cum.-fog in distance almost all day. 

May 31.—Sky cloudless, or almost so, till 10"; cloudy 
or overcast till 21"; fog since. Fog in valleys all round 
but clearing away towards evening except to S. 

June 1.—Sky almost cloudless in forenoon, a little 
cum. on sky in the afternoon, cloudless again at night. 
Fog below all round in early morning on which glories 
were seen at 4%, Very hazy to §. all afternoon. The 
observation at 185 was taken 15 minutes late. 

June 2.—Not a cloud on sky all day, but fog in 
valleys in early morning and haze to W. all day. 

June 3.—Haze and fog in valleys most of the day. 
Sts cloudless till 3", a little cloudy during the rest of the 

ay. 

June 4.—Sky cloudless at times, air very clear, 
low down all day. 

June 5.—Sky cloudless, or nearly so, till noon, but very 
cloudy thereafter. fog in valleys to N. in forenoon and 
thin haze to S. all day. 

June 6.—Thunder and strong earth 
telephone between 12" and 15», 

June 7.—Karth currents on telephone at 34 25™ and 
again at 145 55™. 

June 8.—Mist almost all day. Sun gleaming at 16". 
Slight showers of drizzle at 5" and 6, 

June 9,—Mist all day with drizzling rain since 5», 

June 10,—Earth currents on telephone frequently 
between 214 and 225, . 


Haze 


currents on 
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June 11.—Strong earth currents on telephone after — 
19, The snow has all thawed away from snow-post, but — 
there are still a few wreaths on hilltop and along edge of — 
cliff varying from 1 to 6 feet deep. 4 

June 12.—Lightning seen at 1* 8™. Thunder and 
lightning at 1" 55™, apparently close to summit; thunder 
lasted about 20 seconds, then intermittent lightning, 
1» 57™, 15 59™ and 25 3", Thunder heard durimg 
observation at 2". Thunder at 2" 28™ and strong earth 
currents on telephone all morning till 7", Telephone 
found broken down about noon, Thunder and lightning 
in distance at 20" 17™. Severe thunder and lightning — 
came up quickly from the §.E. and S., the summit 
being in centre of storm cloud from 20" 43™ to 20% 
59™ Mist on and heavy tain falling, but clearing — 
as the storm passed to N.N.E., N., and N.W. The 
office stove and electric connections discharged and 
exploded seven times, the interval between each flash 
varying from 3 to 9 seconds, with loud thunderelaps, 
while hilltop was in centre of storm. Thunder and 
lightuing at intervals iu distance till 23". None of the 
observers were injured, The observation at 21" was — 
taken 15™ late. No daily weather report sent to news- 
papers to-night, owing to breakdown of telephone. 

June 13.—Thunder and lightning frequently from 
1h 30™ to 2» 40™ at intervals of about one minute, 
Thunder again heard at 16" 34™, 16" 39™, 16" 41™, 
1¢® 44° and 6" pi ; 

June 14,—Mist till 10%, clear since, but sky cloudy 
and fog passing continuously over summit. Lunar 
corone seen at midnight. 

June 15,—Fair, but sky very cloudy all day. Haze 
below all round and fog in valleys to N. and N.E, in early 
morning. Lunar corone at midnight. _@ 

June 20.—Earth currents on telephone in forenoon 
and again in the evening. 

June 22,—Sky very cloudy till 4" but almost cloudless 
after 17, og all round all day on which glories and 
fog-bows were seen at 4" and at 19%, ; 

June 23.—Very fine and clear all day. Fog in valleys” 
all morning till 9" to N.E. and 8.E. No fog below after 
114, Passing showers all afternoon to N.E., E. and 8.E. 
Hoar frost on Observatory roof at 2. 

June 24,—Foreglow with very fine distinct colours 
at 22, 

June 27,—Fog off and on summit all day and sky 
apparently almost cloudless, Fog-bows and glories seen 
at 45, 52 and 7» and a solar halo at 3" 45™. 

June 28.—Summit clear almost all day but sky over 
cast, or nearly so. Fog all round and passing af times 
during the day. Air dry all day, the lowest humidity 
being 84 at 16" and 20%. 

June 30.—St Elmo’s Fire heard at 1% on kitchen 
chimney and roof of tower. 5 

July 1.—Glories and fog-bows seen between 11" and 12%, 

July 2.—A very heavy shower of hail fell betweet 
18" 5™ and 184 22™, the amount during that time being 
0-166, only 0-011 falling during the rest of the hour. 
The hail was pretty large in size and conical in shape, 

July 3.—Rainbow seen at 12" 55™. = 

July 8.—Sky cloudy till 5 with cirrus and cir,-str, 
moving rapidly from S.W. Detached fog on hills and 
in valleys to S.E, and S. 
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July 10.—Almost cloudless sky since 8°, Fog below 
all round in forenoon, but breaking up in afternoon, no 
fog below after 17%. 

“Full y 11.—Fog came on after 24, but clear again after 
13" and air slightly dry. Sky almost overcast and a 
considerable amount of fog around close to summit, which 
was continually pouring over hilltop in the evening. 
Mist and slight rain at midnight. 

July 12.—Summit clear at times till 194, sky almost 
cloudless thereafter. 

July 13.—Hilltop clear almost all day but sky very 
cloudy. In early morning sky was half covered with 
cirro-stratus moving moderately rapidly from S.W. till 3" 
and at 5" from the S.S.E. Fog all round below to about 
2500 feet till 6", then breaking up and finally disappear- 
ing during forenoon. A lunar halo seen at 14 and the 
shadow of Ben Nevis at 4". 

July 15.—Summit clear at 4", the mist having sunk 

_ below hilltop, leaving sky almost cloudless till 8, except 

for a little cirro-str. above horizon to N.; very cloudy 
thereafter. Mist came on again after 205 with showers 
of drizzling rain. Glories and shadow of Ben seen at 4}. 

_ July 27,—Summit clear since 3" and sky cloudless, or 
nearly so, till 10. Overcast since. Fog in valleys all 
day and slight haze in distance to S. in the afternoon. 

July 31..—Cloudy or overcast till 115 and air dry. 
Mist since with heavy showers of rain. Fog in valleys 
during forenoon. 

Aug. 4.—Summit clear and air dry from 13% to 18 but 
‘sky cloudy or overcast. Detached fog below rising at 
times and passing over hilltop. 

Aug. 14.—Fog or mist until between 3 and 4 in the 


_ morning. Cloudy from 4° till 154, after which the sky 
_ became cloudless. Fog below from 4" onward. Hazy 
from 7", Lunar corona seen from 22? till midnight. 


Aug. 15.—The temperature was high all day and 
| reached 63°, being the highest recorded this year. The 

sky was cloudless all day. Thick haze all day. Lunar 
| corona seen at 23" and midnight. 

Aug. 18.—Mist or fog occasionally, but mostly clear, 
with cumulus on sky. Glory seen at “Bh, 

Aug. 23.—Thunder was heard to-day and the telephone 
‘Showed the presence of earth currents, but the severe 
‘thunderstorm experienced in some parts passed below the 
summit of the Ben. 

_ Ang. 25.—Clear sunny weather most of the day with 
detached fog around. Fog-bow seen at 18" 45™. 

Aug. 28.—Glory seen at 7": patch of yellowish white 
light round head, followed by greenish blue passing into 
pe: and pinkish red. Radius from centre to red 
| Sept. 7.—Lunar corona seen at 22"; radius from centre 

to red margin 2° 37’. A fog-bow was seen at the same 
time but no measurement was obtained. 

Sept. 8.—Glory and solar fog-bow seen at 6", but they 
were too fleeting to measure. 

Sept. 11 —A number of lunar corone and glories seen 
to-day. Lunar Corone.—At 2" too fleeting to measure. 
At 3" radius from centre to red 4° 19’. At times a second 
larger corona seen, of which, however, only an approximate 
measurement was got; radius 7° 46’, At 22h fleeting 
lunar halo and fos-bow seen. Glories—At 8 double 
glory—outer, showed in succession inwards red, yellow, 
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green, blue; radius from centre to circumference 6° 51’; 
inner, red and yellow distinct, green and blue doubtful ; 
yellowish white patch round head; radius to red 2° 24’, 
Double glory at 14%. The cross bar of stephanome was 
slack so that only rough measurements were obtained. 
Colours in succession, red, yellow (green, blue); radius to 
outer red 5° 57’, radius to inner red 3° 44’, radius to 
yellow 2° 42’, All measurements taken from the centre to 
periphery of the colour. Fog lay below all day and at 
times rose and enveloped the summit. 

Sept. 12.—Fine, sunny weather all day and the air very 
dry (humidity 38-57 per cent.). Fog lay below all day 
but never covered the summit. Lunar halo at 25. 

Sept. 13.—Air very dry to-day (humidity 29-59 per 


cent.). Almost cloudless, but hazy, and fog in the valleys 
below. Shadow of Ben seen at 5). 
Sept. 14.—Cloudless to-day, but hazy, and fog on 


Rannoch Moor, ete. Earth shadow and shadow of Ben 
Nevis seen at 65. 

Sept. 15.—Cloudless to-day, but very thick haze, 

Sept. 16.—Fog at times to-day, but mainly clear, sunny 
weather. Shadow of Ben seen at 65 and glories at 8" 40™. 

Oct. 3.—Thin fog or seud till 18", cirrus clouds or 
cloudless since. Lunar corona from 19" to 235. Lunar 
halo at 205 and 21}. 

Oct. 10.—Clear till 4, and again at 115, fog or mist 
during the rest of the day, Glories at 11*. 

Oct. 16.—Clear, sunny weather, with fog on horizon till 
155, This was succeeded by cum, and cum.-str., which 
gave place at 195 to mist. Thermometer box changed at 
ys 

Oct. 30.—Fog till 16", cloudless or cirrus clouds since. 
Lunar halo seen at 19 and 20%. Thermometers changed 
after 172. 

Nov. 1.—Temperature continued high to-day (range 
37°-45°) and practically all the snow disappeared off the 
summit, 

Nov. 2.—Temperature fairly high and very steady all 
day. Mist all day and slight drizzle in evening. 

Nov, 3.—TYo-day a white ptarmigan was seen near the 
Hotel. 

Nov. 4.—Clear, sunny weather to-day till 16", when the 
fog which lay below all day rose and covered the summit. 
Lowest humidity 48 per cent. Thermometer box changed 
after 94, To-day a few snow-buntings were seen at 8? 
flying eastwards. 

Nov. 7.—Fog all day but clear at midnight. Lunar 
corona at 22h—radius of red (outside) = 2° 34’, At 
times a second larger corona was seen, also with the red 
outside, but no measurement of the latter was obtained. 
At 23" a double corona was seen—colours and radii as 
follows :— 

Red = 4° 36’. 

Green 

Red = 2° 55’. 

Orange = 2° 20’. 

Green 

Blue 

Violet 

White = 1° 36. 
The corone were formed or fog. Measurement taken to 
outside of colours. 

Nov. 8.—A lunar corona and halo were seen at 2° but 
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no measurements were got. 
night, 

_Nov. 10.—Thermometer box changed after 11%, put 
on ladder stand. Height of bulbs above snow = 53 inches. 
. Nov, 12.—Snow fell during the day, but turned to rain 
at 174, Silver thaw at 175, 19», and 204. 

Nov. 14.—Fog or mist to-day till 134, when it cleared 
away, leaving a cloudless sky. Fog lay below and hung 
about the summit all day, so that the atmosphere was 
saturated. The fog rose and again covered the summit 
at 19%, A fog-bow was seen at 14 and 15), Ther- 
mometer box changed after 13". Height of bulbs above 
snow = 44 inches. Silver thaw at 5%. 

Nov. 15.—At 23" the Dry and Wet bulb thermometers 
were changed. 

Nov. 17.—Thermometers changed after 12", 

Nov. 18.—Thermometers changed after 12}. 
raven was seen at N.E. cliff. 

Nov. 19.—Suminit clear all day, with fog below. 
Earth shadow seen at 164, 

Nov. 22.—After 3> changed the thermometers. 

Nov, 23.—Raven seen to-day near the bucket stage. 

Nov, 27.—The thermometer box was changed after 18}. 
Height of bulbs above snow =42 inches. 

Nov. 28.—Strong, squally S.E. winds all day, and at 17% 
it blew a gale, which continued till midnight. The Tower 
Thermometer was used at 17" as the observer was unable 
to read the outside thermometers owing to the drift. 
Barometer pumping heavily in the evening. Clear fog 
crystals forming rapidly to-day. 

Nov. 30.—Thermometer box changed after 4". 

Dec. 3.—Fog till 14", clear with fooey intervals since. 
Thermometer box changed after 15", Lunar corona at 


To-day a 
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234, but too fleeting to measure. Lunar halo at 24%, radius 
22° 56’. 
Dec. 4.—Lunar corona at 1", too faint to measure. i 
very distinct lunar halo was seen at the same hour, the 
radius being 23° 27’, Another lunar halo was seen at 
21, and 22 but it was not distinct enough to measure. 
Dec. 7.—Thermometer box changed after 8», 
Dec. 8.—Barometer pumping at times all day. 
Dec, 12.—Six ptarmigan seen flying over the Obseam 
vatory to-day. 
Dec. 13.—Lightning and earth currents noted in 
early morning. “Lunar corona at 4", no measurement 
obtained. Fog crystals were forming rapidly during 
the day. The Dry and Wet thermometers at 4" were read 
at 4" 10™ owing to observer’s lamp being blown out. : 
Dec. 15. —Karth currents in early morning and ae 
noon. 
Dec. 21.—At 3" the door of the Stevenson screen was 
frozen so hard that it had to be opened with a chisel; in 
consequence the temperature was not read till 38 12™, 
Dec. 27.—Thermometers were changed at 25 15™, 
Feathery fog crystals forming rapidly to-day. 
Dec. 28.—Heavy wreaths of snow surround the Obser- 
vatory, almost level with the roof. Depth of snow at 
snow post = 28 inches. 
Dec. 29.—The fog showed signs of lifting early in the 
morning, but it was not till 16" that it finally cleared. 
Cumulus and cirrus types thereafter till midnight, when 
fog set in again. Fleeting lunar corona at 17" on cir,-cum, 
cloud. Thermometers changed after 142, 
Dec, 30,—Fog all day. At midnight it cleared away, 
leaving a cloudless sky, but persisted pelow in a thick bank. k. 
Dee. 31, —Changed thermometers after 24 20™. 
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5'274| 5:292) 5:298) 5°307| 5°317| 5°326) 5:347| 5°388) 5°398) 5399) 5-425) 5:434] 5:453) 5:469) 5:481) 5°508! 5°527| 5°533) 5:°546) 5561) 5564) 5:574) 5-579) 5589 
5*595| 5°592) 5598) 5600) 5°598) 5:591)| 5:589)| 5°604) 5-596) 5-598) 5°604| 5°602] 5°603) 5°612) 5:623) 5-634) 5°637| 5:634) 5°632) 5°638) 5640) 5650) 5-647) 5648 
5*646} 5°630) 5640} 5:630) 5°620) 5631) 5°628) 5°637| 5:645) 5°649 5:651| 5659) 5°651) 5635) 5°636] 5°636| 5°635)| 5°633) 5°638) 5°631) 5°632) 5623) 5619) 5-596 
5°604| 5°611) 5°608} 5°612) 5°599) 5°613) 5-607) 5°608) 5°616| 5-629) 5-626] 5°626) 5°631) 5°621) 5:633) 5°644| 5°636| 5°628) 5633) 5618) 5°623) 5-625) 5612) 5-614 


5618) 5°629| 5°612) 5°610) 5°614) 5-629) 5:644) 5-656) 5-677) 5:663) 5°645| 5°623) 5°633) 5°613] 5°642) 5-612) 5-616) 5:622) 5-600| 5-610) 5-614) 5:625) 5-594) 5-565 
5°572| 5°531| 5°550| 5°518) 5°43) 5:533) 5°505| 5-488) 5-498) 5494! 5°479) 5:477| 5°464) 5:471| 5°474) 5-459) 5-446) 5-458) 5-437) 5-434) 5°388) 5-405) 5°389) 5378 
5°380) 5°385! 5°353) 5°356! 5°340) 5332! 5-322) 5°307! 5°313] 5:307! 5:295| 52841 5-262) 5-244! 5°241) 5:245! 5240) 5-210! 5-206) 5-191! 5°196) 5-183! 5-175) 5165 
5°157| 5°150) 5-148] 57138, 5131) 5°183 5:135) 5-152) 5-160) 5:176| 5°198) 5:193) 5-204) 5-205, 5-221) 5*239) 5°248] 5:253) 5-258) 5:261) 5:259) 5-253) 5:254) 5-255 
10 | 5°247| 5°240) 5°230) 5:285, 5°229) 5°226 5-225) 5:227| 5-235] 5°243] 5-247) 5:251] 5-230) 5:244) 5:254) 5°265) 5-271) 5-284) 5°303) 5°305) 5°310) 5-330) 5°343) 5-353 
11 | 5°859) 5°374) 5-380) 5°393) 5:401) 5412) 5-434) 5-445) 5-465) 5-479) 5-474) 5-472) 5-471) 5472) 5-488) 5:489) 5°522) 5:517| 5:501) 5:507| 5°525) 5°528) 5°517) 5-524 
12 | 5:580) 5°530) 5°530) 5°524) 5-546) 5-562) 5°573) 5°584) 5:567| 5:563] 5-563) 5°538] 5:559| 5:590| 5:570| 5:82) 5°592! 5°595| 5-602) 5:598) 5°578) 5°593| 5568) 5-567 
13 | 5:554) 5°552) 5°510| 5°490) 5-479) 5°477| 5°443) 5-454) 5-449) 5°457| 5-465) 5501] 5:486) 5:483) 5:501) 5°525) 5°512) 5°52) 5-526) 5°543) 5-559) 5-554) 5°576) 5-582 
14 | 5:576) 5°578) 5°574| 5°572) 5:574) 5:573) 5°576| 5-562) 5-594) 5:595] 5585) 5-588] 5-590) 5:577| 5°556) 5°531) 5°530) 5-526) 5:540) 5°547) 5°552) 5549) 5560! 5-549 
15 | 5545) 5°585) 5°537| 5542) 5°524) 5:512) 5-526) 5-513) 5505) 5-499) 5°477| 5:485) 5-439) 5-455) 5:433) 5-413) 5°393) 5°387| 5328) 5313) 5°303| 5°265) 5:249) 5-230 
16 | 5°193) 5°183) 5:160) 5°157) 5°184! 5:106) 5-099) 5-088) 5054) 5-046) 5:023) 5-008] 4-997] 4-941) 4-935] 4-914) 4-910) 4°981) 4-962) 4-989) 4-993) 5-002) 4-991) 4-987 
17 | 4-987) 5-011) 5-034) 5-067) 5-093) 5:118) 5-155) 5°180) 5-205) 5-232) 5:254) 5:263) 5:275) 5-285) 5-279) 5:284) 5-282! 5*281) 5-287) 5:290) 5-294) 5-285) 5-288) 5-265 
18 | 5:254) 5:262) 5-254) 5°250) 5°221) 5-221) 5-212) 5:226) 5-225) 5:205) 5°198| 5°156} 5°139) 5:115) 5-114) 5:102) 5-096) 5-110} 5109) 5-114) 5106) 5-106) 5-098) 5-086 
19 | 5-078) 5-073) 5-064) 5:054) 5-044) 5-032) 5-034) 5-017) 5-023) 5-020) 5-013) 4-993} 4-978) 4-961) 4-967] 4:967| 4:967| 4°968] 4-980] 4-976] 4-981) 4-987) 4-990) 4-993 1 5 
20 | 4-999) 4:996) 4-998) 4-998) 5-024) 5-048) 5-082) 5-085] 5-076) 5-070) 5-035] 4-966} 4-968) 4-922! 4-917] 4-948] 4-976] 5-018] 5°057| 5079) 5-089) 5-138) 5°175) 5-248 | 5-088 


21 | 5:283) 5°318] 5*332| 5351) 5°352| 5°323) 5°310) 5312) 5:308] 5-288) 5-281) 5°283] 5-279) 5-282) 5:277| 5-273] 5-279) 5:293] 5-293] 5-269) 5-271] 5-257) 5°253) 5:243 
22 | 5°240! 5-240) 5:213! 5-210) 5°200! 5:187| 5-173! 5°181) 5:182! 5-203) 5:215! 5-206} 5°203) 5:231) 5°237! 5°276) 5:315, 5°358) 5:410) 5-435) 5-463. 5502) 5-548! 5-579 
23 | 5°583 5°600) 5°615 5623) 5-633 5°641] 5-656| 5-684) 5°676| 5-723) 5°722| 6°734] 5-715] 5716] 5-709] 5695] 5°687| 5-663| 5-639] 5-628] 5-606) 5-574] 5°553| 5-542 
24 | 5°509) 5-486) 5:444 5°400) 5°376, 5°351) 5°309) 5-269) 5-277) 5-252| 5°225) 5°182) 5°143] 5089) 5:053) 5-006) 4-952) 4°890| 4:869) 4-908) 4-910) 4-922) 4-916) 4-898 
25 | 4:916) 4-907) 4-883, 4856) 4°826) 4:807| 4-806] 4-798) 4:813] 4-818] 4:805] 4-822] 4-783] 4-785) 4-780] 4-776] 4°793} 4°781] 4:775| 4°791| 4°771| 4-773) 4-769) 4-743 


26 | 4°776) 4°741| 4°790) 4°89] 4°829) 4-835) 4-878) 4-903] 4-923] 4-946] 4-938] 4-908] 4-904] 4-883] 4-845] 4-826] 4-796] 4-797| 4°786] 4°708) 4°737| 4-700) 4-674) 4:°637 
27 | 4°71) 4522) 4-444) 4-434) 4-427) 4-415) 4429) 4-382) 4-392! 4-367) 4:376] 4°344] 4°338] 4-360) 4°378) 4°419) 4-452) 4-468) 4:508) 4526) 4-559) 4-563) 4:585) 4-603 
28 | 4°619) 4°626) 4°619) 4°612) 4°606) 4-593) 4-608) 4-611) 4°632) 4-651] 4-689] 4-688] 4-730) 4°753) 4°763] 4-765) 4-762] 4-767] 4°745) 4-730) 4-731) 4-723) 4-697) 4°670 
29 | 4°680) 4°738) 4°72) 4°790) 4°806) 4°851| 4°865) 4-881] 4-934] 4-939) 4-950] 4:929} 4-919} 4-920) 4-894] 4:887| 4:873] 4:863] 4°861| 4°857| 4-859) 4-856) 4°832) 4°817 
80 | 4°794) 4°779) 4-795) 4°771| 4°793) 4-812) 4-828) 4-840] 4°850| 4°853] 4°854| 4-862] 4-862] 4°829) 4:831) 4-826) 4-851] 4-863] 4°874) 4-885) 4-879) 4-888) 4-890) 4-894 
31 | 4°900) 4°878) 4°895) 4+905) 4907 | 4-907] 4-910} 4-946 4-946) 4-971] 4-981] 4-975} 4-994] 4-990) 5-003) 4-997) 5-028) 5-027] 5-047) 5-054) 5-062) 5-058) 5-082) 5-088 


MEAN, | 5°227) 5°225) 5°222) 5:220) 5-221 | 5:222 5227) 5-231] 5:238] 5-243) 5-242) 5-234] 5:229] 5-224 5-224) 5-225] 5-228) 5:231| 5:232) 5-234) 5-236) 5-238) 5-236) 5-232 


OmMIS OPW 


BAROMETER. Repucep ro 32°. 4406 reer ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. FEBRUARY 1901 


Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
5*088) 5:091) 5-080} 5-090} 5-088) 5-078) 5-080| 5:074| 5-071) 5:057| 5-054] 5-025) 4-990, 4-956] 4:917] 4-888] 4-849] 4-822] 4-789] 4-765) 4°756| 4°757| 4-764) 4-785 
4*802) 4°806| 4°838] 4°862) 4-852) 4-920) 4-961] 4-967] 5-029) 5:016| 5:060| 5-056] 5-108) 5108] 5-110] 5-116) 5-123] 5-123) 5°126) 5-122) 5°112) 5-094) 5-098) 5-084 
5072 5°064| 5-050] 5-040) 5-026) 5-020] 5:028) 5-034! 5-035! 5-036] 5:026] 5:022) 5-030) 5-040] 5:038! 5-032) 5-034) 5-038) 5-041] 5-043) 5-038) 5-022) 5-011) 4-995 15 
4°976) 4°961) 4-935) 4-919] 4+890| 4-856] 4-837] 4-813) 4-790) 4:771| 4°789] 4:789] 4:798| 4-796] 4-802] 4-816] 4-824) 4-834) 4-822] 4-875] 4-900] 4-924) 4-926) 4-988 | ¢ 
y 4964) 4°972| 4-984) 4-997] 4-999] 5-038) 5:055| 5-068) 5-090] 5:099| 5:125] 5:135) 5°124| 5*129) 5-150) 5:171| 5-192) 5-248) 5-221] 5-298) 5°329) 5-334) 5-355 | 5 
5°371| 5°380 5°382 5°394 5400) 5:418| 5°433) 5-448! 5-463) 5-479) 5-495) 5:497] 5502! 5-497] 5-492) 5-505) 5:523| 5:530] 5°543| 5°551) 5-542) 5:546) 5536) 5-536 
5520 5519 5*511' 5°503) 5°505) 5°492] 5-491] 5-486] 5478) 5-482) 5-489) 5°495] 5-490) 5-500] 5:506| 5°507| 5°522| 5:537| 5:544| 5°558) 5°564| 5568) 5:574 
5°581) 5°584) 5°579 5-580) 5-581) 5°594) 5-602) 5°605) 5:615| 5:629| 5:637| 5-636] 5-623) 5:613]| 5°615] 5°621| 5-632) 5-639) 5:642) 5-645) 5-645) 5°647) 5-648) 5-646 
| 5645 5°645) 5°647| 5°641| 5-641! 5-650) 5°637| 5-646] 5:654| 5:672) 5°680] 5°680] 5:675) 5:685| 5*670] 5:689) 5°712) 5-731| 5*736| 5*747| 5:754| 5-770) 5-778 
10 | 5°797| 5*802) 5°799) 5:797| 5°795| 5-804] 5-809) 5-812] 5*823) 5:826] 5:832| 5*822| 5-810) 5°797| 5°784] 5°767| 5°754| 5°750, 5-744) 5-739) 5°733) 5°728) 5-715 


WOONG ofPwndr- 
= 
ive} 
OT 
iS) 


11 | 5706) 5679) 5°666/ 5°68) 5-668) 5:667| 5*685, 5683) 5-693) 5-693) 5:694| 5-695] 5-691) 5-684| 5-675) 5°669| 5-659| 5-652| 5-660) 5°660| 5-654) 5-647) 5-644 
12 | 5°639| 5620) 5-613) 5°618| 5°622) 5616) 5616 5-615) 5-622, 5-618] 5:617| 5618) 5°612) 5:605| 5-596] 5°92) 5°590| 5-586] 5-584] 5°579| 5°564) 5-557] 5°51 
13 5564) 5563) 5°52) 5:552| 5572) 5:583| 5-591 5615) 5626 5°639| 5-657| 5°663] 5:676| 5688] 5°680| 5690| 5-703] 5*714| 5°724| 5:728| 5-734 5°738) 5748 
14 | 5758) 5°759) 5°759) 5761) 5763) 5773| 5°786 5:787| 5-792| 5°81) 5824] 5°82] 5-826) 5-829| 5-821] 5-818) 5-826] 5-829] 5-838) 5839) 4-838) 5"844) 5848 
15 | 5*850| 5850) 5°846) 5-843) 5844) 5-858) 5-861) 5-859] 5-866) 5-867| 6°874| 5°873] 5-861 5854] 5°847| 5-840) 5835] 5-832 5-840| 5-826) 5-831) 5°833| 5821 
16 | 5:797| 5:799| 5°801| 5-792| 5-764) 5-768 


f 5767, 5°76) 5°75) 5°758) 5°754| 5°749] 5°745) 5:748) 6°75) 5°717| 5°7 10] 5°716} 5°721| 5-715) 5°709) 5-709) 5-702 

17 | 5°689) 5°687) 5°685) 5°672) 5-682! 5-685) 5°684 5-694] 5-696) 5-700) 5°710) 5°720) 5*734} 5°735| 5°741| 5°737| 5°753| 5°760| 5°765| 5-772) 5°773) 5775] 5°78 
18 | 5°73) 5°769) 5°759 5-750) 5739) 5°781) 5°732, 5-728) 5-724) 5:718) 5-710] 5704] 5-692! 5:677| 5:667| 5°667| 5:663) 5-668) 5-670) 5:661) 5658) 5°667| 5°660 
5 

5 


19 | 5°646) 5°650 5644) 5°638 5°642) 5°643) 5°643, 5-646) 5°658, 5-660| 5°662| 5°666] 5°662) 5°651| 5:639| 5-641) 5°646) 5-647) 5-651) 5°647) 5°652) 5:648) 5642 
20 | 5°640) 5°643) 5631! 5635) 5°637) 5-639) 5642 5°644) 5°652 5°659) 5°658| 5°660) 5656) 5°651) 5°651| 5-649) 5°653| 5°657| 5°666| 5°66 5°665) 5°661| 5-660 


21 | 5°647) 5°645) 5°643 5-636 5°633) 5°619) 5°622 5*633) 5°638, 5°646) 5*648| 5°651] 5:646) 5°639) 5°631| 5:636) 5°636] 5:638) 5°641) 5-641) 5-641) 5°640) 5°636 

22 5°625| 5°619)| 5°603 5°600) 5593) 5°586| 5°585, 5°588) 5-584) 5:578| 5°581) 5570) 5°49) 5°542| 5:527| 5°525| 5-517 5°504] 5-500) 5°504) 5-500) 5-495) 5-469 

23 5°453 5°422| 5°418 5-405) 5-404) 5:417| 5°420, 5-430) 5-448 5-456) 5-468} 5:469) 5-468) 5-458] 5-458] 5-454] 5:446] 5:452) 5:453] 5-430) 5413) 5396) 5°390 

24 | 5°348) 5°335) 5°314 5*293) 5-265) 5°222) 5:204| 5-182 5-155, 5134) 5*118| 5°106] 5075) 5:064) 5-059] 5-049] 5-054] 5:051| 5-055] 5°049) 5-049) 5-046} 5-043) 5-041 | o1 

25 | 5:033) 5020 5009 4°985 4972) 4°951) 4-931) 4-929 4-923) 4-913] 4-904] 4-895] 4-888 4-865] 4°856] 4-850] 4-835] 4-830] 4:829] 4-838] 4°838) 4°838) 4-830) 4-830) 

26 4°826 4°826) 4°812 4-809] 4-810 4°300, 4800 4-798) 4-801 4°803] 4:804] 4°802] 4°792) 4*781| 4°770| 4-766] 4°752] 4°751| 4-746] 4°743) 4-788) 4°736) 4-728) 4 728 | 

27 | 4°724) 4°718) 4-704 4°700) 4°702| 4-700) 4°714! 4-725, 4-744 4-752) 4-766] 4-787] 4°796, 4-806] 4-803] 4-626] 4-848] 4-852| 4-866] 4-881] 4-883) 4-883] 4-884) 4°8 

28 | 4°894| 4-892 lai 4°881| 4°887) 4°891| 4°874| 4-870, 4-868] 4-856) 4°859] 4:848) 4-340] 4-824] 4-810| 4°785] 4-773] 4°764| 4°739) 4°732| 4-684) 4-643) 4°61 
MEAN. 5:408] 5:404! 5°398 5-395] 5:392 ore 5°396 5*398 5-403. 5-405] 5:410| 5-409] 5-406) 5-401| 5°394) 5:394, 5-395] 5-397) 5-400] 5°399) 5°400) 5°400) 5°395! 5394 


BAROMETER. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


REDUCED To 32° AND SEA LEVEL. 


FIRST FIGURE OMITTED. 


279 


JANUARY 1901. 


| # 2 3 4 5 6 7- 
| a aes 
| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. 
9-627] 9°619) 9°605| 9°587| 9°609| 9°653) 9°687 


1 


3 | 0°239) 0-239) 0-243) 0-243) 0-247) 0-245} 0-243 
| 0:279) 0-270) 0:274| 0:256! 0-266) 0-274) 0-276 


| 0°329} 0°337| 0°349) 0°339) 0-331} 0:333) 0°335 
| 0°345) 0-321) 0-309) 0°305) 0-295) 0-281) 0-271 
| 0-090} 0-091} 0-081) 0-071) 0-047] 0-029) 0-027 
9:804| 9°790) 9-786) 9°782| 9-770) 9:72) 9°776 
9-919) 9°905) 9:895) 9881) 9-867) 9°865) 9-861 
0-000) 0-014) 0-019} 0:030} 0-052 
0205) 0°209) 0209} 0:217) 0-221 
0254! 0°247| 0:218} 0-212) 0:203 
07185} 0°181)| 0-183} 0:167] 0-175 
07111) 0°104) 0-097] 0-098} 0:102 
9°815| 9°781) 9°766) 9°732) 9°698 
9-569} 9°607| 9:644| 9-681) 9°716 
9-862) 9°857| 9-856) 9°842) 9°827| 9-815) 9°817 
9-666) 9°656) 9°640) 9°631| 9°616) 9°599) 9-593 


9-946) 9-960} 9-956] 9-935] 9-916 
6| 9°768) 9:747| 9:738) 9°737| 9°731| 9-708 
"314 0:307| 0319) 0°325] 0355] 0°376 

76 07147] 0°106' 0-084] 0-038] 9:994 
| 9*492/ 9-484) 9-449] 9-429) 9-397 
9-436] 9:474) 9:480| 9°504 9°514] 9°544) 9-550 
'9:051| 9-006, 8-977| 8-967. 8-977| 8-992] 8-963 
9-202] 9-206! 9-201] 9:194. 9-182] 9-174] 9:182 
332| 9°378 9-402) 9°375, 9:458] 9-484) 9-508 
405] 9°367| 9-492) 9:411) 9-420] 9-457] 9-451 
9°521| 9°516) 9°514| 9°510' 9:522| 9-536) 9-544 


9888) 9°891| 9:890) 9-894) 9-922) 9-932) 9-956) 9° 


0-268} 0°266) 0-266) 0°266) 0-259] 0-260) 0-256; 0° 


9°557) 9°557| 9°611| 9°635) 9°643} ¢ 


9-855) 9°850 9-852) 9-855) 9°855 


7| 9°749 
5} 0259 


5| 0°019 


2| 0°106 


7| 9°814 


7| 0°408 
5) 9°409 


9 


Ins. 
0:010 


0-294 
0:277 


0°352 
0°247 


9-800 
9°871 
0-089 
0-239 
0:202 
0177 


9°707 
9°784 


9°584 
9-643 
9-900 
9°768 


9-935 


9-602 
8-937 
9-248 
9-576 
9-477 
9592 


9-873 


10 
Tus. 
9°783 
0:026 
0-261 
0°304 
0°296 
0°357 
0:239 
0011 
9°824 
9°877 
07104 
0°257 
0-188 
0179 
0:094 
9-695 
9°818 
9-796 
9-580 
9°623 
9°880 
9°776 
0°415 
9-900 
9°432 


9°600 
8-924 
9298 
9-580 
9°489 
9-610 


9878 


11 1) | 9183 

Ins. | Ins, } Ins. 
9°788} 9°788] 9°793 
0-051} 0-067} 0:079 
0°248) 0:256} 0:242 
0312) 0°308] 0:296 
0°291| 0-293] 0-283 


0:379) 0: 397 0-411 


“556) 9°520 
917] 8'898 
353] 9378 


a 
co 
Or 
<o 
> 
oo 
ile) 


9°879 


7| 0-109 


3] 9°864 


2) 9-404 
7| 9°555 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


15 


Wy 


19 


Ins. 


9°810 


0°254 
0-294 
0°281 
0:407 
0:183 
9-909 
9863 
9863 
0:126 
5] 0:271 
7} 07159 
| O151 
0:007 
9-558 


9°693; 
9°529 
9-497 


9827] 9°82 


9°885 
0:399 
9-650 
9-406 


9°433 
8904 


9-457 
9640 


9°851 


2} 0°292 
5) 0:283 


7| 07151 
5/ 07151 
7) 0137 


3} 8-866 


5] 9°517 


Ins. 

9-829 
07149 
0°250 


0°397 
0:169 
9°895 
9°889 
9°893 


0-281 


9:976 
9°512 


9°677 
9-531 
9°576 
9-831 
9-999 
0°372 
9521 
9-414 
9°374 
9-000 
9°458 


9-469 
9°671 


9°856 


1 1 
om OC©NHNoSO SS 


SS 
papa 
De 
oni 


7| 9°539 


Ins. 
9°86) 
10: ‘175 


OA HODe® ono 
CO NISINI OU 66 COD 


5 


oe odor www 


co 
ie} 


9-941 
9°530. 
9:872 
9-695 


9-658 


9°825 
0:072 
0°338 
9-430 
9-409 


9-314 
9-068 
9°443 
9:493 
9-499 
9°696 


9-859 


20 


Ins. 

9883 
07195 
0°254 
0-276 
0°287 


0°398 
0°130 
9°853 
9:918 
9-931 


07165 
0:293 
0°159 
07188 
9-931 
9°533 
9°882 
9-700 
9:542 
9°686 


9°815 
07121 
0°326 
9°501 
9-420 


9-271 
9:086 
9°435 
9-486 
9°501 
9°709 


9°869 


21 | 22 


Mid- 


night. 


Ins. | Ins, 
9-895] 9°901 
0203} 0°205 
0:262] 0-268 
0:276} 0°280 
0-293] 0°303 
0°389) 0:381 
0°137| 07139 
9°851} 9°831 
9-921} 9:923 
9:937| 9°951 
0°167| 0179 
0-290) 0°287 
0-171) 0-179 
0°139} 0°138 
9-923] 9°912 
9°539| 9°546 
9894] 9:892 
9696] 9°694 
9-549] 9:548 
9-740} 9:800 


9-801] 9°809 
07147 0191 
0:306] 0°276 
9°522) 9516 
9-444] 9-453 


9-236] 9°174 
9100} 9°129 
9442) 9°417 
9-482) 9°475 
9-508) 9°514 
9:730| 9°730 


9-871) 9°872 


Ins. 
9°897 
0-228 
0°274 
0-266 
0°313 


0353 


7| 0-113 


9813 
9917, 
9°971 


3} 0199 


0°286 
0:207 
0135 


7| 9°885 


9°530 
9-868 
9-674 
9°550 
9-882 


9-789 
0273 
0:240 
9530 


3} 9°444 


9-096 
9-180 
9°361 
9°440 
9-514 
9°745 


9°870 


FIRST FIGURE OMITTED. 


Mean. 


Ins. 
9-769 
0-061 
0°253 
0-283 
0°281 
0371 
0:217 
9-956 
9°846 
9°895 


0-101 
0°254 
0192 
0162 
0:027 
9645 
9°784 
9-757 
9°573 
9-623 
9863 

9*905 
0350 
9-787 
9-440 
9-426 
9-003 
9°327 
9-497 
9-466 
9-624 


9-863 


FEBRUARY 1901. 


Ins. | Ins. | Ins. } Ins. | Ins. 
9°748) 9°757| 9°752| 9°742) 9°739 
9-411) 9°460) 9°478) 9°528] 9:568 
9-684) 9°667| 9°655) 9°648] 9°657 
9-581) 9°532) 9°503) 9°461] 9°426 
9°638} 9°640} 9°657| 9°661] 9°696 
7| 0°136) 0°149] 0°161| 0°174| 0:195 
0°1$8) 0°187] 0°181) 0:142) 0:143 
0°263} 0°266] 0:261) 0-263} 0:274 
0334) 0°331] 0:333) 0°336) 0°334 
0°535) 0°535] 0°539) 0°539) 0°541 


0512) 0:522) 0°525) 0531) 0°538 
0-421) 0415) 0:415} 0°403) 0-399 
0-294) 0-299] 0:310} 0°331) 0-350 
0°577| 0°581} 0°584! 0°589) 0:601 
0°650) 0-646] 0°649) 0-650) 0-654 
0542) 0°531] 0°520) 0°514/ 0-522 
0°427| 0°420) 0°427| 0:431) 0°434 
| 0°471| 0-469) 0°451| 0-448) 0-435 
0°350) 0-348] 0°352| 0°349} 0°351 
0°346) 0°346] 0°348) 0:356| 0°360 
0°367| 0°363] 0°353) 0°346) 0:353 
0°303) 0-292] 0-290) 0:292) 0-282 
01) 0:095| 0-073] 0-059] 0-054! 0-062] 0-077 
967) 9-943] 9-901) 9-868] 9:831| 9-791] 9-757 
991) 9°583} 9°561| 9-541) 9-529) 9:511] 9-493 


9318] 9:309| 9: 307] 9°293] 9294) 9-289] 9-292 
9231] 9:228| 9-211] 9-210] 9:221/ 9-239] 9-246 
9-483} 9-486| 9-482| 9-478] 9°478) 9-487| 9-486 


: S| 0:088) 0-083} 0-079} 0-077] 0:075] 0-078 


| Ins. 


9:731 
9595 
9-670 
9-401 
9°720 
0:203 
07136 
0:287 
0°347 
0°551 
0°543 
0-400 
0°379 
0°605 
0°655 
0512 
0:443 
0°427 
0°360 
0°372 
0°361 
0-290 
0-097 
9-739 
9-485 


9-294 
9°264 
9-478 


0-084 


Ins. | 
9°725 
9°634 
9°676 
9°378 
9-733 
0°219 
07142 
0295 
07349 
0°564 
0541 
0°409 
0°391 
0°609 
0°652 
0508 
0°454 
0°419 
0°354 
0:376 
0°369 
0285 
0°109 
9°715 
9°463 
9°295 
9°274 
9468 


0-086 


Ins. 

9°708 
9°668 
9-676 
9-390 
9-768 
0°233 
0:143 
0309 
0363 
0°567 


0°542 
0°398 
0-408 
0°628 
0°650 
0°492 
0°459 
0°417 
0°360 
0-380 


0°365 
0:284 
07126 
9-688 
9-450 


9°300 
9°302 
9-452 


0-090 


Ins. | Ins. | Ins. 
9°694! 9°658] 9°620 
9-686] 9°697] 9:720 
9°677| 9°686] 9°675 
9:406] 9:410] 9°418 
9°784| 9°798} 9°814 


0-235) 0-246} 0°251 
0°145) 0°151} 0°154 
0°314] 0°314} 0:308 
0°364| 0°368} 0°374 
0°569} 0°557] 0°541 
0°548] 0:546] 0°526 
0-400} 0°390} 0°382 
0°413} 0°425] 0- 429 
0°630} 0° 
0:654) 0 
0°487| 0 
0°470/ 0 
0415) 0° 
0°360) 0 
0:379] 0 
0°357] 0 
0-279) 0 
07128] 0 
9675] 9 
9-434] 9-413] 9°400 
9-291) 9-289] 9-280 
9309} 9°333] 9°343 
9-449) 9°431] 9-414 


0:091 0-088} 0-081 


Ins. 
9°557 
9-730 
9°673 
9°425 
9°826 
0:243 
07156 
0292 
0:360 
07524 
0:506 
0°365 
07448 
0°612 
0°632 
0°457 
0°479 
0°364 
0°332 
0°352 


0°333 
0:221 
07116 
9°611 
9-380 


9270 


9°359 
9°397 


0:072 


Ins. 

9-515 
9-729 
9-671 
9-440 
9-849 


0-246 
07169 
0:298 
0367 
0511 
0°502 
0°353 
0-444 
0°610 
0°620 
0°451 
0-479 
0°349 
0-321 
0:349 
0°327 
0-199 
0-114 
9°601 
9°358 
9°258 
9°361 
9°375 


0:067 


Ins. 
9°464 
9°748 
9°671 
9-454 
9°879 
0'256 
0176 
0°302 
0°375 
0-487 
0-489 
0°350 
0°465 
0609 
0°613 
0443 
0:475 
0°348 
0°320 
0°341 


0°331 
0-201 
07107 
9-599 
9°349 
9°254 
9°385 
9°357 


0-066 


Ins. 
9°419 
9°763 
9-674 
9:477 
9-914 
0°264 
0°192 
0°310 
0°392 
0°475 
0°486 
0343 
0-469 
0°612 
0602 


0-443 
0:482 
0°342 
0°323 
0°345 
0°331 
07191 
0:100 
9°599 
9°341 
9-246 
9°399 
9°332 


0:067 


Ins. 
9368 
9-760 
9-680 
9-489 
9935 
0275 
0:201 
0°314 
0-415 
0-474 
0°481 
0°339 
0-481 
0°625 
0:598 
0°440 
0-485 
0°347 
0333 
0°351 
0337 
07189 


0112 
9:607 
9°328 
9°251 
9°421 
9°323) 


0:070 


Ins. 
9°326 
9°755 
9°685 
9°498 
9:975 
0:280 
0212 
0°322 
0°425 
0°473 
0:477 
0338 
0°497 
0°637 
0:594 
07441 
0°490 
0°352 
0°337 
0°365 
0°335 
0181 
0100 
9-602 
9°329 
9°244 
9:439 
9299 


0:072 


Ins. 
9°296 
9°765 
9°69] 
9°515 
9-994 
0°282 
0229 
0°326 
0°438 
0°474 
0°475 
0°325 
0512 
0°637 
0°592 
0°436 
0°489 
0°350 
0°340 
0°369 


0°342 
0175 
0:078 
9°599 
9°330 


9-243 
9-459 
9-269 


0:072 


Ins. | Ins. 
9280} 9°290 
9-740) 9:723 
9:675] 9°667 
9-526] 9:542 
0:017} 0-052 
0:277| 0:269 
0°232] 0°242 
0°332| 0°336 
0:462) 0:482 
0484) 0°487 
0:469) 0:465 
0°310} 0:292 
0°524| 0°526 
6632) 0°632 
0°591) 0°586 


07439} 0°439 
0-497) 0°500 
0°354| 0°352 
07343] 0°346 
0°373] 0°375 
0:341| 0:343 
07171) 0171 
0:054| 0:034 
9-601] 9°600 
9°326| 9°330 
9236} 9°230 
9-467] 9-483 
9-251) 9:225 


0:072) 0:072 


Ins. 
9-296 
9°'733 
9°655 
9-568 
0:074 
0248 
0:251 
0°335 
0°497 
075038 
0°462 
0:278 
0546 
0°644 
0:578 
0°440 
07493 
0°359 
0346 
0°370 
0°34] 
07139 
0019 
9°596 
9°326 
9:233 
9°479 
9°197 


0:072 


Ins. 
9°341 
9-712 
9-640 
9-590 
0:095 
0:237 
0:262 
0°337 
0°518 
0°501 


0-456 
0:277 
0563 
0°645 
0°579 
0-443 
0-492 
0°358 
0°354 
0°367 
0°331 
07124 
9-996 
9-595 
9324 
9°238 
9°481 
9189 


0:073 


Ins. 
9°563 
9-639 
9°673 
9°485 
9°823 
0°221 
0°186 
0-300 
0°385 
0°521 


0°507 
0°370 
0-421 
0612 
0°627 
0-482 
0°464 
0399 
0°345 
0361 


0°348 
0°236 
0-086 
9699 
9-424 
9-273 
9339 
9°387 


0078 


280 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


BAROMETER. ReDucED TO 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. MARCH 190% 


| 


il Doulas 4 5 6 7 8 9 LO} | | SS a SS Ge 7 || S| SSE 20s ein er es ee 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, } Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
4554) 5514 4:481) 4°447! 4°378) 4°339| 4:294) 4°299] 4302) 4'238] 4:258) 4°306] 4:287] 4:284) 4-280) 4°318) 4°317] 4°330] 4°354) 4°358] 4°361) 4°366) 4382) 4°382 
4401] 4414 4-432 4-433) 4-434) 4-433) 4427) 4°412) 4°398) 4-432) 4°381) 4°854] 4°328) 4340) 4-338) 4°312) 4°312! 4°313) 4-289) 4-310) 4-317) 4°331) 4°336) 4°335 
4°348) 4°361) 4:389) 4:411| 4:451| 4-483] 4:517] 4°558| 4-586] 4-621) 4-659] 4-687] 4-716] 4-722) 4-743] 4:786| 4-811] 4-843] 4-866] 4:879]| 4-894) 4-912] 4-017] 4-998 
930) 4°920) 4°911 4*896) 4°879) 4°860] 4°853] 4°829] 4°815] 4°835] 4°858} 4°885) 4-901) 4908) 4:912) 4-911} 4°902) 4-864) 4:804) 4:776) 4°741) 4°714) 4°635] 4°596 
4°543) 4°486) 4°431) 4°419} 4°424) 4°445) 4°452) 4492) 4-473] 4*490| 4:525) 4°5721 4°579) 4°576) 4°531)| 4470) 4°445) 4-427] 4-461) 4°531| 4:588) 4°617) 4°645] 4°662 | 4% 
4°647) 4°647 4° 634) 4°618] 4°603) 4°564| 4°571) 4°562| 4°543) 4°516| 4°507} 4-483] 4:465) 4°431) 4:424) 4440) 4-432) 4:446] 4°460] 4°470] 4°465) 4°465) 4-461] 4:458 | 45 
4476, 4480) 4459 4-458) 4-474) 4-460) 4-462) 4-461) 4-461) 4°521) 4°617| 4-661} 4-756] 4°790 4-831) 4-916) 4-966) 5-002) 5087] 5-136) 5-189) 5°256) 5°271) 5282 | 4% 
5°309 5°342 5°366) 5°380! 5°411) 5-445) 5-436] 5:460| 5°500) 5°541) 5:548) 5°5614 5°590] 5°598) 5:591) 5605) 5:614) 5612) 5:635] 5°639] 5646) 5644) 5-645) 5-642 
9 5°640) 5°627) 5°606 5°596) 5:592) 5°581) 5°587| 5°593) 5594) 5°99] 5°598) 5°598) 5°581) 5°581| 5°573) 5°595) 5-595) 5605) 5-608) 5:614| 5°618) 5°616| 5°607| 4-601 | 5s 
10 | 5:596) 5°592) 5°584) 5-583) 5-579) 5°577| 5°573] 5°582| 5-583) 5:583] 5°574| 5-561! 5:55] | 5°530| 5°520| 5-510) 5:500| 5-490) 5-490] 5-469] 5-455] 5-426) 5-420 5402 | d+ 


aor OFWNE 
cs 
© 
Lee) 
(=) 


11 | 5°386) 5°357| 5°354) 5°339} 5°327| 5°328) 5°328) 5°322) 5°327| 5°332) 5320] 5332] 5318} 5°324) 5-307) 5°305 5299) 5299) 5-285) 5-291) 5:295) 5:291) 5-289] 5-298 

12 | 5°298) 5°306! 5°301| 5°308) 5°314) 5°339| 5°339) 5°346] 5°340| 5359) 5:349) 5°3544 5°351) 5°343) 5°350) 5°350 5363) 5375) 5:369) 5:389) 5-404) 5-405) 5-405) 5-411 | 5" 
13 | 5421) 5419) 5-414 6414) 5-414) 5-418) 57426) 5-434) 5-440) 5°455) 5:455) 5°450] 5-446) 5-435) 5-429] 5°433) 5-424) 5-419) 5-434] 5:413) 5:431) 5°437| 5-441) 5°438 | 5% 
14 | 5°430) 5:427| 5:424) 5-414) 5°416} 5-423) 5°420) 5°447| 5°454) 5441) 5-433) 5448] 5:448) 5°432) 5:439| 5-438) 5°441) 5-438) 5°446) 5-444) 5444) 5-435 5 
15 | 5°405) 5°399| 5°388) 5°380) 5-368) 5°357| 5-359) 5-366) 5°358| 5°351) 5°350) 5°343) 5°331| 5°327| 5315) 5°306) 5:295) 5-298] 5-298] 5-300) 5-294) 5°286 ) 
16 | 5°266) 5:256) 5:243) 5°242) 5-238) 5°232) 5:222) 5-228) 5-241) 5:244| 5-246) 5-253) 5-245) 5-248) 5-250) 5:252) 5-262) 5-272) 5-279) 5-280] 5-285) 5:287| 5-289) 5-290 | 5 
17 | 5*288) 5*292) 5-288) 5-284) 5°282| 5-290] 5-290] 5-304) 5:306} 5°304] 5:308] 5301) 5°296) 5°301) 5:296] 5*295) 5-288) 5-298) 5-296) 5:297| 5-291) 5°292) 5-285) 5-278 | 
18 | 5°276) 5-268) 5°257) 5-250) 5°240) 5-240) 5-238) 5-225) 5-252) 5-270) 5°249) 5-260] 5:267| 5:264) 5:257| 5°255) 5°237| 5°257) 6-261) 5:280| 5-265) 5°270) 5:271)| 5272) 
19 | 5*250) 5:264) 5:259) 5°261) 5:267] 5:261| 5-280) 5°283) 5:277| 5°303| 5-298) 5°306] 5°307) 5°301| 5°307| 5°307| 5°301| 5-305) 5-320) 5°310) 5-319) 5°341) 5-345) 5 349 

20 | 5*321) 5°346) 5°330) 5°305] 5°326] 5:324) 5°340) 5°346] 5°354) 5°353) 5-380) 5°388] 5°382) 5389) 5-379) 5°388) 5-403) 5-411) 5-425) 5-429) 5-441) 5-449) 5-451) 5-462 1 54 
21 5:465 5°464| 5-478) 5°504| 5°502) 5°513| 5531) 5°526) 5-547) 5:564) 5°574| 5°576) 5-584) 5580) 5°580| 5°583) 5°575| 5°592) 5-599] 5°611) 5°624) 5-634) 5°643) 5-649 | 5" 
22 | 5°650 5°651) 5°655) 5°668) 5-677) 5°687| 5°695] 5°708) 5:718) 5-736) 5°747| 5°757] 5°73] 5°73) 5-780) 5°786) 5°785] 5°796} 5-802) 5-809) 5-816) 5°822) 5:824) 5-822 15 
23 | 5-823) 5-818) 5-821) 5°812| 5°814! 5816] 5°816] 5-818] 5-828) 5°838] 5-832] 838i 5:827| 5°821| 5811 5°793) 5:79.42) 5-793) 5°796] 5-791] 5°77) 5-763) 5°753| 5-741 15 
24 | 5°723) 5°705| 5°686) 5°663) 5°649) 5-636) 5°629] 5°613) 5°596| 5°586) 5°570) 5:551) 5-534] 5°512) 5-484) 5-447) 5-450) 5-444) 5-430) 5-429) 5-408) 5-408) 5°37 5 
25 | 5°396) 5°372) 5°378) 5°387| 5°378) 5°378) 5°384| 5°394) 5:405) 5-413) 5:420) 5-421} 5-413) 5°421) 5-419) 5°417| 5°399| 5-414] 5-416) 5-420) 5-412) 5-391) 5393) 5-376 15 
26 | 5°372) 5°354) 5°341)| 5°325) 5°31) 5°303) 5-296] 5-282) 5-259) 5-259) 5-237] 5°2499 5-239] 5-220) 5-222) 5-207) 5°194] 5-206) 5-191) 5:187| 5181) 5°161) 5°155) 5-137 | 
27 | 5°159, 5°126) 5°100) 5102) 5°102} 5-099) 5-096) 5-092} 5-081) 5-092) 5-093} 5-096] 5-097] 5-085) 5-090) 5-077, 5-091) 5-082} 5-095) 5-105] 5°116| 5121) 5°119) 5-121) 5 
28 | 5°112/ 5°113) 5°102) 5-096) 5:106) 5:102) 5-114) 5-109 5-124: 5-125) 5-132) 5141] 5-145) 5-147) 5-139) 5°140 5:141) 5-141) 5°139) 5-188) 5°187) "124 i 

29 | 5°075) 5:062) 5042) 5-017] 5-010) 4:995) 4-982) 4-954] 4-931) 4-918] 4:881| 4°847] 4-798) 4°772) 4-747) 4°735) 4°715] 4-669) 4°637| 4-623) 4584) 4543) 

30 | 4486) 4°440) 4-429 4-480) 4-376) 4-401) 4-411] 4°409) 4°397| 4°367] 4°362/ 4-343} 4-288) 4°324| 4°307| 4°296 4°298} 4-299) 4:302] 4-306! 4°308) 4-316 

31 | 4°325) 4°329) 4-830) 4°312) 4°325) 4°334) 4°338| 4°356] 4°356) 4:367| 4-384] 4°384] 4-401) 4-417] 4-410) 4-421) 4-425] 4-439) 4-441) 4-449) 4-469) 4-478) 4-489 4-500]: 


MAN.) 5°141 57134) 5°126) 5°121) 6-118) 5-118) 5-120) 5-123) 5-124) 5°131] 5134) 5°139} 5137 5:135| 5°131) 5°1382 5:131) 5185) 5139) 5°145) 5°147| 5°148),5-145) 5-143) 5 


BAROMETER. RepDucED TO 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. APRIL 190i 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins, | Tus, ] 1 
1 | 4524} 47543 4°557| 4585) 4°598| 4° 632 4°60) 4°681| 4°713 4:743! 4°774| 4°810] 4°839) 4°856) 4°874) 4:905] 4°947| 4:°972, 5:007| 5:053] 5:071) 5089} 5°101) 5 12044 
2 | 5:123) 57114! 5: 113, 5113} 5:059) 5029 4:986) 4:945] 4-908 4:918| 4:862) 4°852] 4:821| 4-771] 4°761] 4°772| 4°794| 4°831) 4°839} 4°839] 4-832) 4-819) 4-796] 4-781 | 
3 | 4-762! 4:751) 4°739) 4°731) 4°712| 4°717, 4-725) 4°718| 4-726 4°716] 4-720] 4°702| 4-733] 4-746] 4-793] 4-809] 4:830] 4-842) 4-844] 4-826| 4-821] 4-810) 4-782] 4: 790 | 4 
4 | 4°780) 4°734) 4-751) 4°724) 4-730] 4°759 4°755) 4*796] 4-842 4°890) 4:946) 5-005) 5-080) 5°101) 5:126) 5°173) 5-184) 5°217/ 5-242) 5-254) 5-251) 5-282) 5-305) 5°325 | 
5 | 5°334| 5°340) 5°327| 5°327) 5343] 5°345 ee 5375 DO 5:392) 5°394| 5:398] 5°395] 5°385] 5°384| 5°377| 5°376| 5°352) 5340) 5338) 5°329] 5:319) 5°301| 5°275 i 
| hy 
6 | 5°259) 5°232) 5194) 5:176, 5-141) 5°114 5-084 5-046] 5015 4-994) 4-972| 4-940) 4-910} 4:891) 4-861] 4-850) 4°841) 4°830) 4°841) 4-842 4-850) 4-850) 4°854] 4-875 | 
7 | 4879) 4°883) 4°886) 4°894) 4-893) 4-894 4-908 4:918) 4919 4:927| 4:936] 4-931] 4:929] 4-921] 4-903] 4°885) 4°890] 4°884) 4°851) 4*828) 4°794| 4-739) 4-667] 4°637 | 
8 | 4592) 4°548) 4-499 4-484) 4°480| 4°462 4°453 4°446| 4417 4:417) 4-418] 4-423] 4-465] 4-493] 4°506| 4-537] 4:557| 4°580) 4°619| 4-634] 4-655] 4°670) 4-670} 4° 698 | 
9 | 4:698) 4°714| 4°724| 4°787) 4-754) 4:771 4:801) 4-810} 4828 4:854| 4-S63]| 4:879] 4-889] 4891) 4-891] 4:884| 4-889] 4894) 4-890) 4-885) 4-881] 4-873) 4-861) 4:853 | 
10 | 4*842| 4°827| 4-812) 4-803) 4-797] 4°785 4°781) 4°778| 4:779) 4:787| 4°783] 4-788} 4°796| 4-801) 4-813] 4°814] 4:828) 4822) 4-855) 4:868/ 4:869] 4°883) 4:888] 4° } 
11 | 4896) 4-899) 4-899) 4°905 4°912| 4°926 4-941 4953) 4-968 4-977] 5-001) 5-009) 5-021) 5-031] 5-028] 5-051] 5-079] 5-079! 5-081) 5-112) 5-131) 5-147] 5-161 
12 | 5:187| 5-202) 5-208) 5-230) 5-245] 5-266 5-284! 5:306| 5:308! 5-326] 5-336] 5:341] 5:343] 5348] 5-339] 5:333] 5°335| 5*315] 5-300] 5:302) 5-281) 5-263] 5-221 
13 | 5°152) 5120 5°087) 5-046) 5-016) 4°988, 4-997, 4-992) 5-007) 5-021) 5-022) 5-038} 5-047) 5-059) 5-073) 5:084) 5:099) 5105) 5°111| 5°107) 5:080) 5°075) 5-072 
14 | 5:016) 4°993) 4-970) 4°924) 4894] 4°850 4°812 4°759| 4°727| 4:713) 4°691) 4-682) 4°639] 4°624) 4-590) 4-598) 4°592) 4576) 4573) 4:°590) 4600) 4-602) 4-592 
15 | 4°589] 4°587| 4°587| 4589) 4°586 4583 4°593 4°604| 4°622) 4:630, 4:639) 4°646] 4°646] 4°661| 4°654| 4663) 4-663) 4661] 4°669) 4°666] 4°681) 4-691) 4-702 
16 | 4°747| 4°773) 4°807| 4°837| 4-866] 4°892 4-927, 4-958] 5-010) 5050) 5-080) 5:110] 5:156} 5-178} 5°203) 5:234) 5-272) 5:297| 5°S12) 5°341| 5°361| 5°377] 5396 
17 | 5414) 5°424) 5°43) 5-441 5-445 5°455! 5°479 5486] 5°503) 5°511| 5°519) 5°533) 5°523] 5°26) 5°522| 5°516] 5-510] 5°513] 5504 5°503] 5-494] 5-478] 5-468 
18 | 5°44$) 5-430) 5:425) 5-423) 5:421| 5414 5:413 5°425] 5°427| 5-426, 5-426) 5:443} 5°436) 5°436) 5°486) 5:446) 5-441) 5°451) 5°444) 5-443) 5-434) 5°432) 5433 
19 | 5-414) 5:404) 5:404) 5°387) 5°387| 5°392 5°386 5°388] 5°387) 5°385) 6:370) 5°3711 5°336] 5°339| 5°340| 5°343) 5°341| 5:346) 5°347) 5:344| 5°343) 5340) 5350 
20 | 5-365] 5°360) 5°357 5°349 5°355 5°30, 5354 5'378) 5°379)| 5°398) 5:397| 5:397] 5°395| 5°394! 5:399] 5°405] 5396] 5399) 5°407) 5°408) 5°405) 5:402) 5:396) 5392 
21 | 5°389 5°37) 5°376) 5°347 5°345) 5°358 5: 365 5°372 5'377| 5'374| 5°392| 5:387] 5°390| 5382] 5:380| 5°382] 5:378] 5-370] 5°380) 5°357| 5°358) 5°349] 5:343) 5°380| 
22 | 5811] 5°295) 5280) 5:272) 5:259] 5:270 5:254) 5257] 5°260) 5:270) 5:277| 5:204] 5:264| 5262! 5-260] 5°266| 5:264) 5:245) 5:255) 5°254) 5:256| 5°251) 5248) 5-2. 
23 | 250) 5'240, 5'240) 5°227| 5°234| 5:242 5:243 5-247| 5-260) 5:269| 5°272! 5-290] 5:312| 5:319] 5°333] 5°355| 5:378) 5-399] 5-412) 5-425] 5-448] 5-467] 5-482! 5-4 
24 | 5°499) 5°511 5°520, 5°516, 5°538) 5°546 5548 5:552) 5°558) 5:56) 5°557| 5°564) 5°569) 5°559| 5-542) 5°538) 5°533) 5°531) 5°523) 5509) 5°504) 5°505) 5°509) 5* 
25 | 5485 5°484 | ei oeT 5°476) 5°490 5° 490, 5*501] 5:481] 5°492| 5507) 5°51) 5°513] 5°516| 5512) 5°517| 5°51) 5°531| 5°509) 5536) 5:544) 5°556) 5°563) 5D 
26 | 5573 5°556 5°569) 5°568 5:591) 5596 5: 610 5*626) 5°633] 5:642) 5°645) 5°653} 5-648] 5°655| 5°651) 5°647| 5°69) 5°631| 5°630) 5:633) 5°624) 5619] 5°596) 5591 | 
af 85 5°580 5°575) 5°570| 5558! 5565 5:574) 5°581] £°566] 6:566| 5°63) 5°549] 5°536] 5:539) 5°29] 5°521| 5°528| 5-517| 5:525| 5-523! 5519) 5-509) 5-502) 6°493 | 
28 88 5°473 5°470, 5467) 5°467) 5°468 5:466 5°1470 5468 5473) 5-464) 5°450) 5°462) 5-452) 5°447| 5-443) 5°437| 5-435] 5-445) 5°452) 5-452) 5-456) 5-453) 5-449) 
29 | 5442) 5-438) 5-432 5°427| 5°422) 5427 5°430 5-429] 5°433] 5°448) 5°450| 5-443) 5°444] 5-441] 5-444] 5:488! 5-426] 5-426] 5-420} 5-412) 5°409) 5-403) 5:394) 5:3 
30 |5:382 5: 368 5°361) 5°352) 5°351 5350, bt go 5361] 5:363] 5°371| 5°376] 5°400) 5:416] 5:413] 5-432) 5-444! 5-447) 5°457| 5:469) 5:487| 5°518] 5:529) 5°547| 5°5 
MEAN.) 5°148 5°1¢ 40,5 5°136) 5°181) 5129) 5°131. 6-1 135 5 5*139] 5°142) 5°151' 5°155! 5-160] 5°165} 5-166] 5-168] 5174] 5°180| 5°185] 5°188) 5-192) 5193) 5-198] 5188) 6188 
| } , 


| 
| 
| 
| 
| 


8" “884 
9-483 
8869 


97121 
8-964 
0:064 
0°265 
07190 


9899 
9-894 
9:983 
0-004 
0-026 


9860 


5 

Ins, 

8:986 
8916 
8934 
9-463 
8875 
9111 
8959 
0-089 
0-259 
07182 
9-899 
9-896 
9-983 
0-012 
0-025 


9°857 


9905 
9-920 
9-947 
0004 
07169 
0°381 
0°557 
0°363 
0°205 


0-115 
9°845 
9°824 
9713 
8-992 
8794 


9°748 


9-908 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


FIRST FIGURE OMITTED. 


281 


MARCH 1901. 


9-924 
9°951 
0:006 
0-185 
0°397 
0°562 
0°353 
0-199 
0-078 
9-845 
9°834 
9-703 
8-990 
8794 


9-748 


9°924 


9-951 
0-014 
0°206 
0-415 
0°568 
0°333 
0-203 
0-064 
9°847 


9°689 


9-746 


9-838 | 


| 


8-972 | 8950 
8-806 8-816 


9-747 


12 


» | Ins. 


8°878 
97185 
9-429 
9°085 
8974 
9°217 
0°275 
0:221 
0-151 


9°869 
9-925 
0-023 
0-058 
9-956 


9°858 
9°910 
9-908 
9°974 
0:033 
0:230 
0-480 
0°558 
0°221 
0-212 
9:967 
9-816 
9°822 
9°504 
8812 
8853 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


Ins. 

9145 
9°719 
9244 
9°371 
0°037 
9°762 
9°394 
8-920 
9-261 
9°304 
9°504 
9-900 


Ins. 
9181 
9°688 
9-240 
9:379 
0:044 
9°727 
9408 
8-908 
9-284 
9-302 
9512 
9932 


9°600 
9°425 
9111 
9-442 
0:098 
0:002 
9-954 
9°915 
9-856 
9717 
9°728 
07149 


[0-049] 
0165 
0149 
0-097 
9:97 
9-885 


9'696 


9°561 
9°377 
97111 
9°480 
0-121 
9-990 
9-948 
9:923 


9-860 
9°722 
9°743 
0°153 


0171 
0:163 
0:097 
9-975 
9°888 


9-698 


[0-058] 


Ins, 

9°209 
9-668 
9242 
9°407 
0-060 
9-681 
9-412 
8894 
9°311 
9-298 


9528 
9-959 
9°554 
9°341 
9118 
9-522 
07134 
9-983 
9°944 
9:917 
9°862 
9°716 
9°755 
07147 
[0°048] 
0177 
0°167 
0-090 
9-983 
9-892 


9-701 


Ins. 

9-279 
9-596 
9:237 
9-445 
0-064 
9-596 
9-422 
8-864 
9°343 
9-296 
9°550 
9-985 
9-560 
9:253 
97153 


Ins. 
9-229 
9°626 
9°245 
9-425 
0-060 
9°633 
9-420 
8872 
9°329 
9-289 
9°538 
9-979 
9°550 
9°302 
9-139 
9-556 
07136 
9-983 
9-942 
9:935 
9-864 
9°716 
9771 
0141 
[0-055] [0° 046] 


0181 | 07181 
0-161 | 0°147 
0-081 | 0-075 
9-983 | 9-976 
9-899 | 9-903 


9°701 | 9°701 


Ins. 

9°321 
9-582 
9-241 
9:492 
0:068 
9-560 
9-430 
8°854 
9°361 
9°316 


9-748 


Ins. | Ins. 
9°353 | 9°377 
9-539 | 9°524 
9-242 | 9:231 
9°57 | 9°623 
0-061 | 0:058 
9°520} 9-464 
9-434] 9-433 
8°877 | 8874 
9371 9-386 
9-322 
9-578 
9-982 
9-588 
9171 
y17a 
9-689 
07137 
9-981 
9:893 
9-908 
ohne 
9-701 
9-849 
3] (0°067 ] 

0-04 


oo 


roompwooop Sewowoo © 
WH UNWD BO@®nrINI Ww 
COIN DWOKeAILW W 


WOOOHA HH Oo 


0714) 
0°123 
0-029 
9-947 
9-937 


9703 


oO 
l=) 


Ins. 

9-415 
9-484 
9-235 
9°683 
0-049 


9-433 
9-425 
8-914 
9-403 
9-328 
9-592 
9-978 
9-612 
9°139 
9°175 
9°723 
0-135 
9-991 
9:883 
9-898 
9°837 
9-698 
9-871 
[0-061] 
046 


0-127 
0-121 
0-024 
9-929 
9-943 


9°705 


16 
Ins. 
8-764 
8802 
9°335 
9-442 
9:035 
. 904 

9-503 
0272 
07197 
0:087 
9°849 
9-909 
9994 
0032 
9-884 
9°845 
9-898 
9:887 
9-960 
0:029 
0216 
0-476 
0-482 
0-116 
0172 
9-921 
9°803 
9°812 
9°341 
8°758 
8881 


18 20 


9°729 


Ins. 

8-790 
8-774 
9°435 
9-298 
9:05) 
8:944 
9-751 
0°315 
0:213 
0:059 
9-880 
9-942 
9°986 
0-068 
9-908 
9894 
9-920 
9-928 
0:008 
0:083 


0:288 
0°522 
0-494 
0154 
07192 
9:925 
9-822 
9:820 
9:239 
8-760 
8-935 


9°755 


Tus. 

8779 
8783 
9°398 
9°394 
8-967 
8924 
9°633 
0°282 
0-202 
0:080 


9-863. 
9°926 
9-992 
0-041 
9°893 


9-874 
9:918 
9-905 
9-986 
0:060 
0-238 
0°487 
0-488 
07140 
0176 
9-921 
9-808 
9-816 
9-296 
8-756 
8-901 


9-740 


FIRST FIGURE OMITTED. 


5 | 8-784 


Mid- 


night. RES: 


Ins. 
8-873 
8°851 
9-191 
9°385 
9-016 


9-008 
9°319 
0-215 
0-231 
0-122 
9885 
9-922 
9997 
0-039 
9°954 |. 
9-870 
9-915 
9-920 
9977 
0-045 
0-231 
0464 
0°527 
0°243 
0-195 


9°99) 
9°831 
9°823 
9-472 
8°857 
8867 


9°749 


Ins. 
8848 
8-802 
9°497 
9-046 
9-175 
8-965 
9-957 
0°311 
0-209 
9°997 
9°892 
9:972 
9994 
0-050 
9°895 
9-916 
9-928 
9°951 
0-028 
0:133 
0°346 
0°558 
0:444 
07196 
0-171 
9°S86 
9-840 
9°784 
9-180 


9-003 
9°765 


APRIL 1901. 


Ins. 
9-442 


9449 | 
9-272 | 
9-727 | 


0-033 


9-404 
9-411 
8-936 
9-408 
9°343 


9°604 
9-982 
9°627 
9-121 
9175 
9°755 
07125 
9-988 
9°877 
9-888 
9-812 
9°695 


9-895 | 


Tus. 
9:483 
9-418 
9°325 
9773 
0:029 
9:376 
9-401 
8948 
9-408 
9°352 
9°618 
9974 
9°638 
9°107 
9173 
9°783 
0121 
9-985 
9°863 
9-880 
9-810 
9°708 
9911 


[0-027] [0-011] 


0:042 


0-121 
0-118 | 
0-021. 


9:922 


9951 | 


0:040 


0113 
0-116 
0-021 
9-909 
9-969 


9°706 | 9-709 


Ins. 
9511 
9°368 
9-369 
9-809 
0:017 


9°340 
9°399 
8:972 
9-404 
9-362 
9-634 
9-969 
9°647 
9-099 
9173 
9°815 
0-113 
9-994 
9°867 
9-878 


9-802 
9°715 
9:933 
0:043 
07107 
0°109 
0:013 
9-901 
9-981 


9711 


Ins. 
9°537 
9°336 
9°383 
9-833 
0:007 
9°324 
9°387 
9-004 
9°405 
9°378 
9°661 
9-950 
9°660 
9-099 
9171 
9°847 
0:122 
9:995 
9:867 
9°876 
9-802 
9711 
9°957 


[9-991 [9-991] 


0-050 


0°103 
0:099 
0-001 
9°887 
9°991 


9714 


Ins. | Ins. 
9615 9°657 
9344 | 9362 
9-413 9-411 
9:901 | 9-923 
9:986 | 9:985 
9°308 | 9°314 
9°347 | 9:321 
9-064 | 9112 
9°405 | 9°40] 


Ins, 

9579 | 
9-340 | 
9-407 
9°879 
0-001 
9°314 
9°359 
9°032 
9-404 


9-392 
9°686 | 
9-939 
9-658 
9-090 


9-411 | 9-430 


9-714 | 9°749 
9-940 | 9-941 
9-660 | 9°656 
9-093 | 9°112 
9171 | 9:173 | 9°187 
9-881 | 9:903 | 9-935 
0-121 | 0-111 
0008 0-012 
9869  9°875 
9-882 9-890 


9302, 9°798 
9-711 | 9:735 
9-981 | 9:999 
[9-986] [0-006] 
0-064 | 0-059 
0-113 
0:101 
0-001 
9°895 
0-011 


0:012 
9-889 
9-900 


9-798 
[0-008] 
0-115 


9:905 
0:035 


9°729 | 9°748 


0117 | 


9°743 | 
0-029 


0:88 | 
0:131 
0:013 | 


Ins. 
9689 


9-403 
9°941 
9-983 


9°314 
9-275 
9-134 
9-397 
9-442 
9-773 
9-925 
9-641 
9°126 
9-203 
9-963 
0-109 
0-013 
9-896 
9-902 
9-803 
9:739 
0-049 
[0-020] 
0-104 


0:145 
0-119 
0-014 
9°907 
0:059 


9748 


3°362 | 


9| 9167 
5 | 9372 


21) [0-022 


Ins. 
9-719 
9°336 
9:391 
9-990 
9-959 
9°328 
| 9168 
9-472 | 
9-810 
9-859 
9-614 
9127 
9-231 
0-015 
0:091 
0-006 
9-919 
9:906 
9-790 
9:740 
0:087 
“0:122 
0°157 
0:117 
0-007 
9-909 
0°10] 


9°751 


Ins. 7 [us. 
9°739 | 9°394 
9: 318 9°516 

9-309 
| 97652 

0°621 


9°87 
[0-029] 0-069 
07122 | 0-060 
0-161 | 0-143 
07121 | 0-131 
0-005 | 0-047 
9-906 | 9°943 
0127 | 9-961 


9°753 | 9°715 


282 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


BAROMETER. RepuceD To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. MAY 190 


7 8 9 LOD eS SS LCs S09 20 | 21 22 | 23 


ot 2 3 4 5 6 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
5:595! 5-606 5-610! 5618) 5°631) 5-643) 5:667! 5°682) 5°696! 5:707| 5:720) 5°723) 5°727| 5°732) 5-728) 5:731) 5°780) 5°734) 5°741 


Ins. | Ins. | Ins. Ins. | ee 
5*746| 5746] 5°758 ial 


1 |5:581 
2 | 5-759 5°749| 5-749) 5°753| 5-760) 5:765| 5-766) 5:786| 5-789) 5:814] 5-816) 5-825) 5:831| 5-829) 5°834| 5-828] 5:835| 5-847) 5-857 5°863. 5-873) 5-874] 5°875| 5-884 | 
3 | 5-890| 5885] 5-885| 5882] 5-883) 5:894| 5-897] 5-905] 5-903) 5:917| 5-924] 5-916) 5-902] 5900) 5:900| 5892| 5-894) 5888) 5-883, 5-882! 5:882| 5-885] 5-887] 5-879 | bs 
4 | 5:870| 5°870| 5-855) 5852) 5°843| 5°845) 5844) 5°842| 5-841] 5:830| 5°826] 5°829] 5:813| 5-804) 5-796 5-781] 5-767| 5°74) 5:737 5-722 5-710] 5-697| 5°677| 5-654 
5 | 5636) 5°600| 5°57) 5°54) 5:522) 5-498] 5-473) 5-448) 5428] 5-403] 5-380) 5-358) 5-339| 5-321] 5-304] 5-288] 5263) 5-261] 5-248) 5-232’ 5-218] 5-199] 5-186] 5-164] 
6 | 5144] 5-110| 5-085) 5-060) 5-040] 5-018| 4-993] 4-971) 4-953] 4-934] 4-914] 4-899] 4-882] 4-856] 4-842] 4-828] 4-804] 4-798 4-778 4-780. 4-777| 4-772] 4-758] 4-757 | 4s 
7 | 4740, 4-733] 4°727| 4-731] 4-728| 4-749] 4-745] 4766) 4-768] 4-771] 4-789] 4-796) 4-805] 4°811| 4-817) 4-821) 4-829| 4-839 4-848, 4-857| 4-857| 4-870] 4-884) 4-802]. 
8 | 4-913) 4-927] 4-941] 4-965] 5-002! 5-027] 5-064) 5-088| 5-104] 5-144] 5-173) 5-195) 5-216] 5-233) 5-253) 5-274] 5-291] 5-308) 5:325| 5-347| 5-366) 5-378| 5-389] 5-404 | 
9 | 5-399] 5:398| 5-394) 5403] 5-407| 5-413] 5-419] 5-433) 5-437] 5-439] 5446] 5-448) 5-453) 5-452) 5-460) 5-465] 5-465] 5-465) 5-470) 5-479) 5-485| 5-476) 5-479) 5-478 | 
10 | 5:469| 5-464] 5-459) 5-459) 5-457] 5-463] 5-461) 5-456] 5-449) 5-438) 5-433] 5-418] 5-412) 5-399) 5-391) 5-377] 5-364) 5850! 5-335 | 5°345| 5-345] 5-346] 5°347| 5-370 
11 | 5879] 5885] 5:396| 5-426) 5-452! 5-470] 5-487/ 5-506) 5-527) 5-548) 5-575] 55941 5-612| 5-619) 5-645] 5-662| 5°670| 5-686 5-700| 5*710| 5-722] 5727] 5*728| 5-738] 
12 | 5-731] 5°730| 6°736| 5-737| 5“740| 5-755] 5-768] 5°774| 5796 5-795| 5801] 5-815] 5-824| 5-830] 5-829] 5-831| 5-844| 5-846 5-859] 5-854) 5-856] 5-858] 5°58) 5-Sa4 | 
13 | 5-859) 5°857| 5857) 5*857| 5-860] 5-863) 5-866) 5°872| 5-874) 5:878| 5-880] 5886] 5-885] 5-892) 5-894| 5-896] 5°887| 5-893 5:889| 5-891] 5-892] 5-899] 5-888] 5-892] 
14 | 5-896) 5896) 5-894] 5-892| 5-898) 5-894] 5-893] 5-900] 5-905, 5-904] 5-907| 5-912} 5-918) 5-916) 5-924| 5-914] 5-909) 5-902 5-904! 5-919) 5-924) 5-928] 5-9291 5-930F 
15 | 5:927| 5-926) 5-929] 5-918) 5-919) 5-914) 5-915| 5-913] 5-907| 5-909| 5-903] 5-899] 5-897) 5°889| 5-886] 5-871] 5-863) 5-847) 5-838] 5-842| 5-833) 5-823] 5-814) 5-796) 
18 | 5:782) 5°776] 5:758] 5*757| 5*755| 5-746) 5-742 5-741) 5-739) 5-782] 5-724) 5-722] 5-724) 5-721] E-718 5-714| 5-698 5-688 5-681) 5-684) 5-686) 5-684) 5-677] 5669) 
17 | 5-666) 5-653) 5-647] 5-654] 5-655) 5°657| 5°656| 5661| 5-665) 5°667| 5-666] 5670) 5-667) 5°670| 5-683| 5678] 5°668) 5-660. 5-657| 5-664) 5650) 5-637] 5°69 5 
18 | 5:604| 5:592| 5-586) 5°580| 5:573| 5°575| 5°581/ 5°579| 5-588, 5°585| 5-591) 5586) 5-595] 5:590| 5-601] 5-604] 5-588) 5587 5:585| 5°591| 5-592 5-585) 5-575 
19 | 5-578) 5°570| 5-562) 5-568) 5-565) 5-576| 5586, 5:592| 5599) 5:611| 5-623) 5-638) 5-649| 5-653) 5-658) 5668/5603) 5-663 5666) 5°684| 5-683] 5483] 5-682 
20 | 5°668| 5-673] 5665| 5-675) 5°670| 5675) 5°675| 5°680| 5-691| 5-692| 5-704] 5-707] 5+715| 5°724| 5-732] 5-738) 5°737| 5-750, 5-759| 5-771) 5°785| 5-780) 5-791 
21 | 5°790| 5-783] 5:788| 5-793) 5:809| 5-810) 5816) 5-834) 5-840] 5-851] 5-857| 5-866) 5-868] 5°871| 5-875] 5-888) 5875) 5°876| 5-879! 5-895 5-902] 5-904) 5-909 
22, | 5911] 5-910| 5-902) 5-906) 5-918] 5-908) 5-916) 5-925] 5-931] 5-932] 5-939] 5-947] 5-947) 5-953] 5-966) 5:972| 5-957| 5-959 5-959] 5-983) 5-985| 5-983) 5-982 
23 | 5-980| 5-983) 5-972) 5-974| 5:979| 5-987| 5-991/ 5-998) 6-001/ 6-002] 6-005] 6-016) 6-023) 6-014| 6-014) 6-015| 6-021] 6-023 6-021) 6-034 6-035] 6-032] 6-037 
24 | 6-29] 6-023) 6-020 6-027| 6-027| 6-007] 6-008! 6-005) 6-009) 6002) 6-001 6-003} 5-986] 5-983] 5-987] 5-977| 5953] 5-943 5-941) 5-952! 5-933) 5-930] 5-910 
25 | 5893] 5-878) 5:87] 5°866| 5841| 5-836) 5-840| 5-836) 5-832! 5°827| 5817] 5°815) 5-798) 5-794| 5+797| 5°799| 5°72 5-761, 5-750) 5-756] 5-751) 5:732| 5-726 
26 | 5-691| 5°686| 5-663) 5°672| 5-664| 5-639| 5-641] 5-638) 5633 5-631] 5-628) 5°628] 5-619| 5°610| 5-621) 5°594| 5-573) 5563! 5-559) 5:569] 5-548) 5-531] 5-530 
27 | 5°504| 5°486| 5-465] 5-444| 5-437| 5-413) 5-410] 5-401| 5-401| 5-400] 5°397| 5-392) 5-374| 5-387| 5-386) 5-380) 5:361| 5-360! 5-354 5-374) 5:381| 5-368] 5364 
28 | 5°348| 5:336| 5-334] 5-339] 5°327/ 5-316) 5308] 5322] 5-331] 5-332) 5°341| 6-341) 5-346) 5-348) 5-369| 5373] 5353| 5381 5-367) 5°383| 5:392| 5-382] 5:387 
29 | 5°375! 5°365| 5-356] 5-360| 5°39) 5°349| 5:351| 5351] 5349 5-354] 5°360| 5-354] 5-358) 5-350) 5-348) 5-336) 5:327| 5319, 5-304 5-308) 5:310| 5-286] 5-260 
30 | 5210! 5-218] 5-198] 5-186] 5-165) 5-138] 5-102) 5-113) 5-104) 5-102] 5-093] 5-087] 5-076) 5-076) 5-066) 5-051| 5-031| 5-020 5-007) 4-984] 4-964] 4-928) 4-866 
4-892] 4-900] 4-911| 4-918} 4-930] 4-944) 4-958] 4-947| 4-929] 4-901] 4-894 4-889] 4:897| 4-898] 4-906 


31 | 4:830) 4819} 4-840} 4°856) 4°866) 4:859) 4°857) 4-870 
Mean, 5*582! 5°577| 5:571| 5:572) 5°572| 5°570) 5°571| 5°577| 5°580} 5°582) 5°585) 5-587) 5:587| 5-586) 5-590) 5:°587| 5:578) 5:576) 5:574) 5580) 5:580) 5:575] 5571 


BAROMETER. RepDuceD To 32°, 4407 Fret aBoveE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JUNE 19 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, 

1 | 4°933) 4-941) 4°940) 4-956) 4-966] 4-963] 4-979) 4-995] 5-003) 5-008) 5-019} 5-014] 5-082) 5-054) 5-073) 5-079) 5°059) 5-056) 5-064) 5-066) 5:048) 5-037] 5-035 

2 | 5-029) 5-029} 5-014! 5:015) 5-020) 5020) 5-029) 5-039) 5:046] 5-050) 5-065! 5-084} 5-096) 5°117| 5144) 5:°159] 5°169) 5-193) 5°221) 5-258 5-280) 5306) 5317 

3 | 5341) 5°348) 5°360) 5371) 5°383) 5°386) 5393) 5:412! 5:423) 5:436) 5:453) 5-458] 5-480) 5-475) 5-496) 5-493) 5-482) 5-484) 5°477| 5-481) 5-496) 5-497) 5-487 

4 | 5°465) 5452) 5-439) 5-429) 5-421) 5-408) 5:397| 5-396) 5°386) 5°380) 5°371) 5:365) 5°361) 5°347| 5318) 5:305] 5°303) 5-285) 5:281) 5:283) 5-277| 5-286) 5-295 

5 | 5°298' 5:312) 5°315) 5°324) 5:329! 5°347| 5:356) 5:354] 5:356) 5°375| 5°884) 5-393] 5-403) 5°418) 5419) 5:429] 5-450) 5459} 5:472) 5-486) 5:504| 5516} 5°520' 

6 | 5°545 5°550) 5°559) 5581) 5°586) 5°622) 5°650) 5°668) 5°685| 5-696) 5°709) 5-729] 5°739| 5°747| 5°754| 5°754] 5-767| 5-769) 5-782) 5-788) 5-793) 5-800} 5-802 70| 

if \ Se 797, 5°798 5°79) 5°786) 5°788) 5°790) 5°797| 5:804| 5°800} 5:802) 5-800) 5-805] 5-805) 5°807| 5°808) 5804 5°792) 5-788) 5°784] 5°79) 5°777| 5-766) 5°755| 5*744 | 

8 5° 730.5 719) 5°714) 5°702) 5°693) 5697) 5°697| 5-696] 5°688) 5-683) 5°678) 5-676) 5°666| 5°652! 5:640) 5°629] 5°610} 5-601) 5°585| 5°575) 5°564) 5542) 5-525) 64 

9 | 5°469 5-446) 5:421) 5-404) 5°390) 5°376] 5°351) 5343) 5:318] 5°323) 5:313] 5-301] 5-298) 5:298] 5-285) 5-275] 5:272) 5:265] 5-274) 5:268) 5:268) 5:275) 5-271] 5-2 

10 | 0268 5°265) 5-263) 5°259) 5:259) 5-271) 5-267! 5-270] 5:264] 5-256) 5:245) 5-250) 5-234] 5211] 5°202) 5°193] 5°169} 5-138] 5-120) 5-094! 5-079) 5-054! 5-048) 5:0 

11 _ | 5:000; 4-983) 4-976) 4°962) 5-015) 5:074| 5-108) 5-119} 5-131] 5:133] 5165) 5-180} 5:173] 5190] 5:192| 5-203] 5:207] 5:209] 5-207] 5:197| 5:207| 5:217] 5-211 

12 | 5°206) 5:196] 5-195] 5-182 5:179| 5°179) 5:168| 5°157| 5°155) 5°145) 5-141) 5-131] 5-125] 5-102) 5°101) 5-090) 5-079] 5-074) 5:060) 5:057] 5-029] 5-015] 4-986: 

13 | 4:906) 4°885) 4°864) 4°850 4°853) 4°877| 4°872) 4-884] 4-899) 4-907] 4:925) 4-9304 4-953) 4961] 4-970] 4:990] 4:999] 5-018} 5-053) 5-048) 5-061] 5:079) 5-086) 5 

14 | °123) 5:166) 5°177| 5°181 5-198) 5-222) 5-238) 5-245] 5-259] 5-294) 5-310] 5-337] 5°357| 5:370} 5°376| 5:376] 5°386) 5°395] 5:4C1| 5-409) 5-414) 5-418) 5-424) 5 

15 | 5°415) 5-413) 5-413 5°420, 5*425] 5:437| 5°445] 5:448] 5:452) 5°454) 5-456] 5-458) 5-454| 5-445] 5:441) 5-438) 5°486] 5°433) 5-432) 5-431) 5-433] 5-428] 5-429) 5 

16 | 5408] 5°398 5°396 5°393 5°386) 5393) 5-392) 5-409] 5:41 1) 5-414! 5-424) 5-430) 5-444) 5:447] 5:446) 5-441] 5:441] 5:453) 5445] 5-450) 5:456] 5-460) 5-462) 5*4 

17 | 5*450) 5-428] 5°423) 5°419 5-410) 5-418 5:423] 5-424) 5-429) 5-426) 5-421) 5-439) 5-456] 5448) 5-445] 5-449] 5:452) 5:453) 5°482) 5-470) 5-495] 5:499) 5°517) 5° 

18 | 5°535) 5°535) 5532) 5°557 5°563) 5-556 5°572| 5:581| 5-588) 5°592| 5:597| 5-594! 5:607| 5:605] 5°610) 5-610} 5-608] 5-602] 5-607) 5-606} 5°602| 5:590) 5-582) 5 

19 | 5°553) 5°537| 5°529) 5504 5-495) 5°484! 5-467! 5-446) 5-433) 6-431) 5:416) 5-371) 5°380) 5°357| 5:377| 6:365] 5°369] 5360) 5°380) 5:383} 5°378) 5°384 5382) 5 

20 | 5:399) 5:391] 5:381) 5°367, 5°378) 5-378. 5°371| 5°362) 5°363 5-358) 5°342| 5-323) 5-309) 5-303] 5-293] 5-289] 5:278] 5-295] 5:314) 5°309] 5-305) 5-295) 5-294) 5:2 

21 | 5:279] 5264) 5-255) 5:239 5:247| 5-249 5-264] 5-262) 5-275] 5-283] 5-310] 5-321] 5-340| 5:351] 5:353] 5-360) 5:381] 5:381| 5374) 5:370| 5:37] 5376] 5366] 5 

22 | 5*350) 5°346) 5:340) 5:337| 5°336] 5°333] 5°335| 5°340 5:347] 5-350! 5-355] 5°3481 5:358) 5:348] 5:338! 5°334| 5:3231 5:318} 5304! 5-286] 5:284! 5-266] 5:281! 5°18 

23 | 5145) 5-121 5:081) 5-044) 5-059) 5-064} 5-060} 5:057| 5:065) 5:064] 5-069] 5-058) 5-072) 5086) 5:071| 5-080] 5°108| 5-108) 5137 5:184/ 5-204) 5-234) 5-259) 5-2 

24 | 5289) 5°211 5°338) 5°348) 5:388) 5427] 5:434) 5:466) 5°492) 5-507] 5-533) 5:545) 5-576) 5°597| 5°605| 5°607| 5°637| 5:°647 5°664 5'682| 5°687| 5701) 5°708] 5 

25 | 5°728 Albee 5°739) 5°749| 5°751) 5°790} 5:786) 5°798) 5-802) 5-805] 5°811| 5-826) 5:827| 5°835) 5-833) 5-838) 5°835] 5834) 5846 5:839| 5-828) 5840) 5°832) 5:83 

26 | 5°829 5°828) 5*822| 5:816] 5°818) 5°825] 5°825| 5-842] 5°829| 5-840] 5-846] 5-844] 5-845] 5-838] 5:835| 5-829] 5°836] 5:830) 5:811) 5°803) 5-797] 5:792| 5°782! 5°77 
| 27 | 5°771)5°759) 5°751) 5°741| 5°78) 5°739) 5-748) 5°747| 5°747| 5-745) 5-746] 5-750] 5-744] 5°741| 5-734) 5°717| 5°730] 5°725] 5°728) 5:718] 5-715] 5°717| 5-706) 5 

28 | 5°699| 5°695) 5°685) 5:680| 5°682) 5-685] 5-684) 5:694) 5°697| 5-705] 5-709] 5°715) 5-717| 5°722| 5°713} 5712) 5°708) 5-709 5°716) 5-713) 5:718) 5°715| 5720) 5 

1 57451 5-749] 5°759| 5°752| 5:749] 5°763] 5°750| 5°748) 5°751| 5°751| 5*748) 5°745) 5°7 


~~) 
“INS 


Jv 
5°715} 5°709) 5°714| 5°727| 5° 729) 5 5°787| 5°745| 5°740) 5°748 f 
5°727| 5°727| 5°726) 5°722) 5°718 5-715) 5°710) 5°699) 5°699) 5-691} 5686) 5: 


ce 


372) 5661) 5°655] 5°649| 5°634] 5-624) 5-615] 5-608] 5°604| 5-603] 5585 | 0°67 


6 
Mean. 5*414] 5°410) 5-405] 5-402) 5-407) 5-415] 5-418) 5-424] 5-427] 5-430) 5-435] 5-437] 5-443) 5-443] 5°443) 5-442] 5-443] 5-442] 5-446 5-447] 5-448] 5-449) 5446) 5499) 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 283 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. MAY 1901. 


See OR ed | ee es) ton eth yz) 13") 149) 15°) 16 | 17 | 18 | 19>} 20 | 21°] 22 | 28: | BBE teen. 
ght. 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. } Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. } Ins. 
0°177 | 0185 | 0-207 | 0-219 | 0-222 | 0-225] 0-229) 0-219 | 0-219 } 0-213) 0-215} 0:215) 0-211) 0-216] 0-230] 0-238] 0-264 0:277] 0:289] 0-303] 0-316 | 0-223 
0°332 | 0°337 | 0°342 | 0°350 | 0-358 | 0-356] 0:356] 0°350 | 0-343 | 0-349] 0°353} 0:345) 0°351] 0-353] 0-367] 0-383 0°397| 0-411] 0-425] 0-431) 0-439 | 0-362 
0:447 | 0°452 | 0-467 | 0-469 | 0-469 0-460} 0-461] 0-448 | 0-438 } 0:431| 0-442) 0-439) 0:432] 0-434] 0:435] 0-428) 0-432] 0°431] 0:438] 0-438] 0-442 | 0-444 
0-422 | 0°422 | 0-420 | 0-419 | 0-407 | 0:396| 0-380] 0:365 | 0-351 | 0:333) 0:319| 0:309, 0-293] 0-281] 0-269] 0-257] 0:254] 0-247] 0-229] 0-215] 0-195 | 0-337 
0-091 | 0-067 | 0046 | 0-018 | 0-002 | 9-976) 9-954) 9-955 | 9-941 | 9-933] 9-913] 9-887) 9-869] 9:849] 9-839] 9-823] 9-807] 9-793] 9-772] 9-752] 9-733 | 9-935 
9°632 | 9°607 | 9°577 | 9°545 | 9:524 | 9-497| 9-465] 9-432 | 9-398 | 9-375] 9°349| 9-328) 9-316] 9-293] 9-287] 9-273) 9-273] 9-269] 9-262] 9-255] 9-249 | 9-427 
9°214 | 9°215 | 9-222 | 9-229 | 9-246 | 9-253] 9-268] 9-270 | 9-278 | 9-284] 9-277] 9:287| 9:295] 9-309] 9332] 9-350) 9-366] 9-370] 9-389) 9-402] 9-410 | 9-289 
9°507 | 9°533 | 9°565 | 9-583 | 9-618 | 9-637] 9-669] 9-685 | 9-712 | 9:727| 9°742] 3-755) 9°769]| 9-791] 9-829] 9-849) 9-887] 9-909] 9-931| 9-949] 9-970 | 9-707 
9-987 | 9-997 | 0:009 | 0-021 | 0-025 | 0-023] 0-025] 0:026 | 0:014 | 0-014! 0-017] 0-015) 0-024] 0-028} 0-034 0-043) 0:048! 0-055] 0-052) 0:048) 0:054 | 0-020 
0-038 | 0:038 | 9-041 | 0-039 | 0-032 | 0:018] 0-008} 9-991 | 9-973 | 9:955] 9-937] 9-921) 9-909] 9-889} 9:867| 9:873) 9-901] 9-905] 9-913) 9-921] 9-945 | 9-969 
0-035 | 0-058 | 0-083 | 0-109 | 0-123 | 0:139] 0-163] 0-182 | 0-190 1 0-214! 0-231! 0-240) 0-259] 0-263] 0-287] 0-303) 0-332] 0-347| 0:363] 0:375] 0-381 | 0-193 
0-400 | 0-404 | 0-411 | 0-418 | 0-424 | 0-426] 0-418] 0-409 | 0-409 | 0-409] 0-405] 0:405| 0-403] 0-405] 0-417] 0-425) 0-430] 0-429] 0-439] 0-440] 0-439 | 0-414 
0-443 | 0-447 | 0-451 | 0°455 | 0-455 | 0-445] 0-442) 0-434 | 0-434 | 0-422) 0-422) 0-410) 0:404/ 0-392] 0-387] 0-387) 0-394] 0-402] 0-413} 0-416) 0-426 } 0-425 
0-436 | 0°436 | 0-436 | 0-435 | 0-439 | 0-431] 0-421] 0-409 | 0-399 } 0:393} 0-386] 0:378) 0:371] 0-369] 0-381] 0°397| 0-417] 0-427] 0-445] 0-447] 0-460 | 0:417 
0-463 | 0°467 | 0-473 | 0-469 | 0-465 | 0-455] 0-441) 0-434 | 0-413 | 0-400) 0-377] 0-370) 0-352! 0-346] 0°336] 0°335) 0:347| 0-347] 0-353] 0°350| 0-344 | 0-405 
0°325 | 0°322 | 0°324 | 0:307 | 0-302 | 0-288] 0-269] 0-245 | 0-236 } 0-214! 0-208] 0-196) 0192! 0°182] 0-196] 0-198) 0-205] 0-214] 0-230] 0-230} 0-239 | 0:255 
0°238 | 0°240 | 0-247 | 0-244 | 0:250 | 0-250] 0:242) 0-238 | 0-228 | 0-216) 0-213] 0-208) 0-214| 0-197| 0-190} 0-194) 0-200} 0-206] 0-202] 0-200) 0-206 | 0-222 
0176 | 0°174 | 0-182 | 0-180 | 0-178 | 0:180| 0-173] 0-174 | 0°167 } 0-161) 0°165} 0156) 0°157| 0-162] 0-167} 0-165, 0:167| 0-165] 0-165] 0-163] 0-158 | 0-170 
(0-154 )[0-157 }[0-159]|[0-161] [0-164] 0-167| 0-167] 0:168 | 0-172 | 0-174) 0:168) 0-162} 0-162) 0-168} 0-177 0°184) 0:196] 0:219) 0-227) 0-230) 0:232 | 0-176 
0°246 | 0-251 | 0-263 | 0-264 | 0-272 | 0-273] 0:275] 0-281 | 0-298 } 0:296) 0-287] 0-283) 0-279] 0-281] 0-289] 0-293, 0-299] 0-310] 0:313) 0-320] 0-325 | 0:279 
0°353 | 0°369 | 0°373 | 0°377 | 0:377 | 0:372| 0:373 [0:366]|[0 362] 0°351) 0°349] 0°351) 0°347) 0345) 0°347| 0°353) 0:361| 0°371] 0:383} 0°389} 0-392 | 0-361 
0°415 | 0:422 | 0-429 | 0-439 | 0:445 | 0-439] 0:425] 0-425 | 0-426 0'422) 0-423) 0-418) 0:422) 0-413} 0°416) 0-424) 0-434) 0-460) 0:488) 0-502) 0-520 | 0-434 
0549 | 0°549 | 0-558 | 0°562 | 0566 | 0°560] 0-552) 0-543 | 0-537 | 0°529| 0:521) 0:507| 0-505! 0-496] 0-497] 0-501! 0-517] 0-523] 0-533] 0-541] 0-549 | 0-532 
0°552 | 0°551 | 0548 | 0-539 | 0-531 | 0-521] 0-506) 0-487 | 0-475 ] 0:461) 0:458] 0:449] 0-436) 0-421] 0-419] 0-419) 0-427] 0-433] 0-440] 0-439] 0-435 | 0-483 
0-421 | 0-415 | 0412 | 0-409 | 0-399 | 0-385] 0-359] 0-344 | 0-329 | 0-305) 0:290/ 0-266) 0-256) 0°242] 0-234) 0-242) 0-247] 0-254] 0-258) 0-268] 0-266 | 0-328 
0227 | 0-218 | 0:211 | 0-204 | 0:206-] 0-182) 0-158] 0°130 | 0-114 | 0-088) 0:065] 0-045) 0-023) 0-014] 0-004! 0-016} 0-022} 0-032] 0-028) 0-029] 0-020 | 0-116 
9-975 | 9-962 | 9-943 | 2-937 | 9-932 | 9-921] 9-919] 9-906 | 9-882 | 9°878] 9:868) 9-864] 9-862) 9-856] 9-847] 9-844/ 9-849] 9-844] 9-847) 9:846] 9-841 | 9-901 
9°815 | 9°816 | 9-821 | 9-822 | 9°826 | 9°828] 9-832) 9-830 | 9-834 | 9°832! 9-832] 9:835| 9-830 9-833) 9-834] 9-838] 9-846] 9-846] 9-846] 9-846] 9-845 | 9-833 
9-831 | 9°829 | 9-829 | 9-S23 | 9-815 | 9-797] 9:783] 9-783 | 9-769 } 9-765, 9°755) 9°761| 9:747| 9°743] 9°737| 9-728) 9-715] 9-713] 9-704] 9-698] 9-688 | 9-772 
9-609 | 9°607 | 9°595 | 9°583 | 9-571 | 9°557| 9-545] 9-535 | 9-521 | 9-504| 9:487| 9-468] 9:437| 9-421] 9-403] 9-401) 9-389] 9-371] 9-343] 9-301] 9-257 | 9-494 
9278 | 9:286 | 9-285 | 9-295 | 9-311 | 9-329) 9:345| 9347 | 9°347 | 9:343] 9:347| 9-353] 9:347| 9-347] 9:339| 9°329) 9-333] 9-339] 9335] 9:388] 9-359 | 9-317 


0122 | 0-124 | 0-127 | 0-127 | 0128 | 0-122] 0-117] 0:110 | 0-104 ] 0-096 0-091) 0-085} 0-080} 0075] 0:077] 0-080) 0-089} 0-094] 0-099) 0-099] 0-101 | 0-105 


REDUCED To 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JUNE 1901. 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. Ins. Ins. | Ins. | Tns. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. } Ins. 
|| 9°391 | 9-401 | 9-405 | 9-423 | 9-433 | 9-445 | 9-449] 9-469 9-475 | 9-479 | 9-483) 9-493) 9-499 9-537) 9°525| 9-518] 9-519] 9-503) 9-482] 9-476 9°469 9-461 | 9-462 
9-440 | 9437 | 9-446 | 9 459| 9-474 | 9-490 | 9-504! 9:518 9:531 | 9-541 9°549, 9-571) 9°581 9°597| 9°623) 9-657) 9°685| 9°718) 9°749) 9°775) 9°796, 9-818 | 9-577 
9°849 | 9°861 | 9-880 | 9-899 | 9-907 | 9-923 | 9-939] 9-949 9-967 | 9-977 | 9:981 9-977] 9-981 9-982] 9:985] 9-983] 9-981] 9-975] 9-987] 9-984] 9-980, 9-974 | 9-941 
9°933 | 9°928 | 9-914 | 9-919 | 9-908 | 9-903 | 9-893) 9-885 9-875 | 9-873 | 9852 9-842) 9 9-791] 9°794) 9-789} 9-782) 9:781) 9°769) 9°787| 9:815, 9:823 | 9:857 
9865 | 9°882 | 9-891 | 9-901 | 9-905 | 9-907 | 9-925] 9-932 9-939 | 9-951 | 9-961 9-967] 9 *978| 9-991] 0-003] 0:021} 0-036) 0-061) 0:077| 0:100| 0:118 | 9:961 
0159 | 0-178 | 0-196 | 0-227 | 0:249 | 0-271 | 0-279) 0-287, 0-299 | 0:315 0316 0°327 0 +333) 0°338) 0°345) 0°359] 0:375) 0°379) 0°387| 0°389, 0°389 | 0-292 
0381 | 0°380 | 0:384 | 0-384 | 0:376 | 0-374 | 0:366] 0-357 0°347 | 0:349 0°337, 0-329 0 -305] 0:294] 0-287] 0°287] 0-281) 0-285] 0-279) 0-273) 0-262 | 0-338 | 
0°219 | 0-214 | 0-213 | 0-218 | 0-211 | 0-205 | 0-195] 0-171) 0-145 | 0-131 ] 0-107] 0-083) 0 45| 0:031| 0-029) 0°023} 0-009) 0-013) 9-990} 9:967 9°947 } 0-112 | 
|| 9°892 | 9°892 | 9-884 | 9:878 | 9-862 | 9-856 | 9-828] 9:828 9-833 | 9-821 | 9-809 9-815] 9 8] 9°813] 9-819) 9°833] 9:836; 9°839) 9-842) 9-850 9°843 | 9-847 | 
9°834 | 9°825 | 9-823 | 9-835 | 9-837 | 9°834 | 9-823] 9-810 9-791 | 9-796 9783) 9-767) 9 *722| 9694) 9-686) 9:661] 9°639) 9°623] 9°609| 9°616 9-597 | 9-750 
9586 | 9°619 | 9-643 | 9-683 | 9-715 | 9-727 | 9:739| 9-749, 9-733 | 9-788 9°754) 9°766) 9 9) 9°786} 9°793} 9°796) 9°798 9°813) 9°811 9-805 | 9°735 
9°779 | 9°784 | 9°769 | 9-761 | 9-749 | 9-744 | 9-723! 9-721] 9-702 | 9:692 | 9:682 9-675! 9 3] 9°633] 97634] 9°619| 9-588 9°576] 9°560 9°518 | $-683 
9°395 | 9°382 | 9-377 | 9:372 | 9-373 | 9-379 | 9:390| 9-397) 9-411 | 9-415 9°423 9°436 9° 65} 9°485} 9°513) 9°533) 9°548 9°598) 9°612 9°636 | 9-461 
9 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
) 
9 


H bo 


Ow fFODe to 
ons 
Col woe) 


COSD YHOO © 


BESS 6 


9°688 | 9°709 | 9-742 | 9-775 | 9°796 | 9+813 | 9-828! 9-843] 9-844 | 9:843 | 9-853 9-857 82} 9°896] 9°909) 9:923} 9-941 9°977| 9°987 9-986 | 9-844 
0-004 | 0-015 | 0-016 , 0:029| 0-027 | 0-027 | 0-025 0-021 0-015 | 0-021 0°021, 0-021 ‘021, 0:015) 0-007, 0-003) 9-991 9-985) 9-983 99731 0-010 
*001} 0-014} 0-023) 0-038) 0:042 0:076| 0-084 0:087 } 0-006 
039] 0:046' 0-046) 0-050) 0:063 0:092/ 0110, 0-118 | 0:064 
123] 0°122 0°121} 0-128) 0-129 0-121} 0-119} 0:106 | 0-183 
9886] 9°886 9-872! 9:880) 9-880 9-888} 9°888] 9°894 | 9-952 
9°724 9-758] 9°782| 9-778) 9°776, 9°71) 9-774) 9°768 | 9-813 
9-845] 9°851, 9845) 9°853| 9°850| 9°869) 9-871) 9-862] 9°867 | 9-806 
9-792} 9°772) 9°761| 9°746) 9°732) 9°726| 9°720) 9-700} 9:648 | 9-798 


| 
® | 9-969 | 9-959 | 9-962 | 9-967 | 9-970 | 9-975 | 9-979] 9-985, 9-986 | 9-994 | 0 
d | 0064 | 0-056 | 0-056 | 0-056 | 0-064 | 0-060 | 0-064] 0-070, 0-054 | 0-051 10 
0126 | 0-151 | 0-154 | 0-142 | 0-150 | 0-152 | 0-158, 0°149| 0-145 | 0-142 |0 
'| 9:07 | 0-057 | 0-046 | 0-030 | 0-010 | 9-987 | 9-964] 9-966] 9-946 | 9-916 | 9 
9°880 | 9:81 | 9°877 | 9-870 | 9-868 | 9-857 | 9-852] 9840] 9-830 | 9-792 | 9:780| 9-769 
7 9 
9 
9 
0 


SS SHES SHS 


EO HT 
COD AWWHS 


DoNTS OO ~100 
Swed ous 8 


(ee) 


Oem wT 
SW NOW 
OW HAC 

re} 

I 

oo 

on 


9) 9°734 | 9-721 | 9-735 | 9-743 | 9-757 | 9-761 | 9-773] 9-785] 9-794 | 9-825 

9°843 | 9-835 | 9-837 | 9-839 | 9-540 | 9-839 | 9-843] 9'847| 9-840 | 9-822 | 9:8: 
9°81 | 9°492 | 9-497 | 9-475 | 9-471 | 9-468 | 9-473) 9-471] 9-480 | 9-475 | 9:477| 9:475| 9-493) 9511] 9:559 9-589) 9°632| 9-680] 9-725) 9-747] 9:73] 9-799 | 9-562 
9°876 | 9-903 | 9-927 | 9-959 | 9-986 | 0-003 | 0-037] 0:063| 0-082 | 0-112 | 0-140, 0-155) 0-169 0-192] 0-202| 0-224) 0-244) 0-264) 0-286) 0312) 9-318) 0-829 | 0-103 
0°346 | 0:353 | 0-361 | 0-371 | 0-393 | 0-395 | 0-396, 0-403] 0-405 | 0-415 | 0-417] 0423) 0-426 -0-425/ 0°426) 0-427, 0-425) 0°427| 0-428) 0-431 0-430] 0°430 | 0-401 
| 0408 | 0-412 | 0-412 | 0-416 | 0-416 | 0-418 | 0412 0-408] 0-397 | 0-396 | 0:392| 0-391 0-391) 0°385) 0°383) 0375, 0364] 0-359) 0-353) 0351) 0343} 0-333 | 0-390 | 

0°326 | 0°313 | 0315 | 0313 | 0-315 | 0-310 | 0-301| 0-289] 0-280 | 0-282 | 0:277| 0-267] 0°260| 0-256) 0-254) 0-248 0-247| 0-247) 0-253) 0-253) 0-253) 0-249 | 0-283 
0:237 | 0235 | 0-235 | 0-237 | 0-234 | 0-229 | 0-225) 0-217] 0-209 | 0-205 | 0-203] 0-197] 0-187| 0-170] 0:166 0-169 0-175) 0-191] 0-207) 0-215) 0-227] 0-227 | 0-212 
0:86 | 0:236 | 0-241 | 0-241 | 0-245 | 0-243 | 0-233' 0-227] 0-221 | 0-211 | 0-209] 0-208) 0-203) 0199] 0-190, 0-189. 0-192) 0-204) 0-218) 0-230) 0244) 0-245 | 0-222 
0:240 | 0:238 | 0-231 | 0-232 | 0-230 | 0-224 | 0-208] 0-136) 0-171 | 0-160 | 0-144| 0-122 0-110] 0-088) 0-080, 0-071, 0°059) 0-073) 0-079 0-096 0-103] 0-099 | 0-155 
9 


1 
9'944 | 9:945 | 9-949 | 9-955 | 9-959 | 9-961 | 9-961 9-961] 9-958 | 9-960 | 9:957| 9-955 9:953 9952 9'953 9'956 9'961| 9°965, 9'972 9978 9-981) 9-978 | 9-959 
- | 


284 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


BAROMETER. REDUCED To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JULY 190] 


14) BE) BE) ball th Sesh) zee) Geel) Pom Gon) tha ae 
Ins. | Ins. | Ins. | ine jee Te ina Tee. mee io Ins. | Ins. 
5°570| 5:556] 5°545 5:529) 5-526) 5-518] 5-516) 5-522) 5:527| 5:523] 5522) 5-514 
5°433) 5°427| 5°423 5:423) 5:417] 5418] 5-423) 5-420) 5-417) 5-433] 5-481) 5-454 
5°467| 5°464) 5°463 5:466) 5-466] 5-481] 5-495) 5-505) 5°515) 5-523) 5°583} 5:541 
5°587| 5°586) 5581) 5:582) 5-584) 5-593! 5-599) 5-602) 5:611) 5-614) 5-619} 5°619, 
5 5°82 5°593) 5°592) 5:595! 5:596) 5-597] 5:°595) 5-607] 5°613) 5°616} 5°624| 5°624| 5°630, 5°628) 5-634) 5-642) 5:648) 5°648) 5°654! 5°659) 5655 
6 5°657) 5°658) 5-658) 5°670| 5:677| 5°681| 5°685) 5-643) 5-699] 5-698) 5°703] 5°711) 5°708. 5-712! 5°718] 5°719] 5°724] 5°723) 5-728) 5:733) 5°731 
7 

il 


Is | 14 25 | 26 | 17 | 18 |, £9 |) 20) 21a 22a eS 
Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
5503) 5507 5°483 5:476} 5°472| 5°478) 5°475] 5:468) 5462) 5°457| 5:453 
5455) 5°452) 5:448) 5-439) 5-443) 5-462! 6°459] 5-460) 5°470) 5:473) 5-473 
5°543 5°551| 5°55] 5°558) 5:°562) 5:566) 5°572) 5-576) 5584) 5°590} 5590 
5°623} 5°624 5°626 5°624) 5°619| 5-612) 5:610) 5-608) 5-603) 5-603) 5-604 


5°729) 5°783) 5°738) 5°742| 5-757) 5-763) 5°767| 5°775| 5°777| 5°785) 5°794| 5°794) 5-793) 5°795) 5-799] 5-802) 5-804) 5°806! 5:806| 5°805) 5-800 
5°790 5°784| 5-784] 5°782| 5-786) 5-791] 5-788) 5-792) 5°787| 5-781) 5°73) 5°764) 5-763) 5°740) 5°785) 5-732] 5:724] 5°719) 5714 5°707| 5°697 
*658| 5°653 5°647) 5°641| 5-631] 5-630) 5-628) 5-618) 5-620] 5-618] 5-614] 5-610) 5°616) 5-616] 5-615] 5-605] 5-601] 5 605] 5-611) 5-608] 5-610) 5-612 
5°667| 5°666) 5°663) 5-660} 5°660) 5°659) 5-656) 5°655) 5-646) 5-634) 5-636 
5°581| 5-584) 5°583) 5°57) 5°570| 5°565) 5:572) 5-574) 5-586) 5°591) 5595 


5606) 5°604{ 5°603) 5-604) 5-607] 5-600) 5-608) 5-615] 5°633) 5-633] 5:648| 5-655) 


11 | 5°621) 5°618} 5°611) 5°608) 5:597) 5:582) 5-586) 5-576) 5-574) 5-574] 5-579] 5580 
86) 5°582) 5°586 5°595) 5:599) 5:597| 5-612) 5-621) 5-627) 5°629] 5:635] 5-638} 5°638' 5-639) 5°638) 5°644] 5°648) 5-644! 5-648] 5°648) 5°652) 5°650) 5-642 


12 | 5°5 

13 | 5°638) 5635 5631 5°619) 5-624) 5°615] 5°621) 5-630] 5°628) 5-635) 5:637| 5°6554 5:660] 5-661) 5°653) 5-649) 5-649) 5-642) 5:641] 5-643) 5-644] 5°643) 5°633 
14 | 5°613) 5°606 5°593, 5°088) 5°587| 5:67) 5°571| 5:574] 5-570) 5-559) 5-549] 5°542) 5°528) 5°517| 5508) 5-494) 5-467] 5-458} 5-428) 5:415| 5-410) 5-405) 5°387 
15 | 5°368| 5-366] 5°366 5-372) 5-375] 5-384] 5-390| 5-410] 5-424] 5-434] 5-456| 5-468) 5-474] 5-490) 5-495] 5:498] 5-507] 5°20] 5-529] 5-548) 5-549] 5-553) 5-555 
16 | 5°561) 5°557| 5559) 5-551) 5-547) 5:548) 5°536| 5531) 5°522| 5-526) 5-520] 5-525) 5:517| 5517) 5504) 5-510) 5-511] 5°510) 5-509) 5-522) 5-528] 5-546) 5°551 
17 | 5°556) 5°556) 5°560, 5-562) 5-570) 5-590) 5-601) 5-615] 5°623) 5-636] 5-644) 5-662] 5680} 5°690, 5-692) 5-701) 6-710) 5°718} 5°725] 5-730) 5-735] 5°738) 5-730 
18 | 5°727) 5717) 5706 5-690} 5-691] 5-480) 5-678) 5-684] 5°697| 5-698] 5-697] 5-705} 5-708) 5-705) 5-701] 5-701| 5-688) 5°695| 5-696] 5°698) 5-697] 5-697) 5-687 
19 | 5°676) 5°671) 5-660) 5°661! 5-658) 5-656) 5-658) 5-662) 5-687] 5-694| 5-668] 5:67 9] 5:688} 5°691) 5-699} 5:692| 5-693} 5-699] 5-705) 5-704) 5-706) 5-704) 5-704 
20 | 5°696) 5°691) 5°688) 5-678) 5°672) 5-665) 5-653] 5:654) 5649) 5-655) 5°650| 5°652] 5-648) 5°644) 5-636) 5-618] 5-591) 5°579) 5:571| 5573) 5°569) 5-551) 5522 
21 °522| 5°506) 5°511) 5-482) 5-476) 5-478) 5:464| 5-458) 5-450, 5435] 5-424] 5-428} 5:429) 5°416) 5-403) 5:391] 5-372) 5380) 5°366] 5°370| 5369} 5:368) 5:368 
22 °366) 5°372| 5°368 5°364) 5°374| 5-383) 5°397| 5-409) 5°425) 5-438] 5-447] 5-454] 5°459| 5-466) 5-460) 5-458) 5-45)| 5446) 5:446] 5°444) 5-443) 5-430 5-416 
23 93| 5°374| 5-350) 5-338) 5-326| 5-313) 5-311] 5-313) 5:306, 5-293) 5-288) 5-290) 5-274] 5-274) 5-270] 5-268) 5-260] 5-254] 5-246) 5-253) 5:251| 5:252| 5-245 


b> vs 


‘277 5288) 5°296) 5-301) 5°311) 5°323) 5°327| 5:331) 5°337) 5°346) 5°349) 5°355 
*323} 5°319] 5°303) 5:297) 5-287] 5-286) 5°268) 5-261] 5°270) 5:267| 5-260) 5-262 

09} 5:431| 5°431| 5-435] 5-482, 5:435) 5-436) 5-447) 5-450) 5-449) 5-455) 5-464 
(0) 5°529) 5:534) 5°529| 5°532 5:521) 5-521] 5°526) 5°525) 5°527| 5°527| 5528 
5°508| 5°514) 5°518) 5°517) 5°513} 5°515) 5°521) 5-522) 5526) 5-537| 5540 
5°590] 5:594! 5:595| 5:598) 5-598) 5°65) 5°612| 5624) 5-630) 5°632) 5°636: 
24 5-681) 5°698) 5°709) 5°716) 5:725} 5°736) 5:747| 5°754) 5-756) 5-765) 5766 
“7504 5°742| 5°736) 5°728] 5°713) 5-701) 5°688 5-677| 5°676) 5-668) 5667) 5663 


‘568] 5°570) 5°571) 5:569) 5:566) 5-563) 5°564) 5-564) 5°566) 5:567| 5-567] 5565 


33] 5°223| 5:221) 215) 5215) 5-219] 5-233) 5-254| 5-261) 5-270) 5-262| 5 

359| 5°352| 5341] 5348) 5-325) 5-330] 5°337| 5°331| 5-336) 5-329) 5-327| 5 

279] 5280} 5-285] 5-296] 5-305] 5-336) 5337/ 5°349| 5-372 5-386] 5-396] 5 

468] 5-474] 5-472] 5-478] 5°480| 5-491) 5-503) 5°510| 5-525) 5°527| 5-532] 5 

28 | 5°13) 5-508} 5-506) 5-504) 5-504! 5-501) 5-501) 5-502] 5-511) 5505] 5-505] 5 
5 

5 

5 

5 


bo 
or 
Oren Sror or Dt Or 


29 | 5°530) 5°531) 5:528) 5-531) 5-529) 5-526) 5-545! 5-552) 5-566) 5-574] 5577 
30 | 5°649) 5°649) 5:647) 5°643) 5-643) 5°64) 5-645) 5648) 5-660) 5-661 5-664 
31 | 5°766) 5-760) 5°747| 5°750) 5-742) 5°738) 5-747] 5-754] 5-750) 5-758) 5-757 


MEAN,| 5°556) 5°551 5-547) 5:545) 5-544) 5°544] 5549) 5-554! 5-559] 5-561] 5-563 


BAROMETER. Repucep to 32°. 4407 Freer apove SEA LEVEL. FIRsT FIGURE OMITTED. AUGUST If 


Ins, | Ins. | Ins. | {ns, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | 
1 | 5°639} 5°634' 5°615) 5°603) 5-592) 5:589| 5-587) 5-585 5-575) 5-579. 5-583) 5:585) 5:575| 5°565| 5:562| 5:565] 5-565] 5:557| 5:567| 5581) 5°599 5°608, 5°616] 5" | 
2 | 5°621) 5615 5-614) 5°612! 5°616) 5-626) 5-630) 5:645| 5°650! 5:667| 5:674| 5°6819 5°687| 5°694) 5689) 5:687| 5-694) 5-687| 5:698) 5*708) 5-704 5-712) 5°705| 5 
3 | 5°689) 5°678 5°667| 5°651) 5-645] 5°633) 5°623 5609 5585] 5:546) 5-523) 5-522) 5-524) 5:505| 5-429) 5-413) 5-370} 5°365| 5°339) 5°317| 5-298) 5-278 5-258) 5°28 
4 | 5°232) 5:227 5:219) 5°167| 5-167) 5°158| 5:142) 5-142 5-143} 5-149] 5-153) 5-158] 5:182) 5-195] 5-202) 5-222) 5-228) 5-259) 5-269] 5-297} 5:314) 5-328) 5: 
5 | 5°312) 5-320, 5°331) 5°318) 5-329) 5°345) 5:355 5'366) 5°372| 5°381| 5°392 5391) 5:386) 5-395] 5:400) 5°386) 5°376| 5°364) 5°352) 5°346) 5°332/ 5:310 5: 
6 | 5*2653) 5:239, 5-217] 5-203) 5-189) 5-185) 5-186) 5-186, 5°195} 5-206] 5-220, 5-232} 5-242) 5-270] 5-289] 5-306] 5-326] 5-323] 5°38] 5°342) 5:351] 5354 
7 | 5°343} 5°334 5°320| 5°315) 5°309) 5°300| 5-287] 5°281 5-279] 5-280] 5-283, 5-289] 5-297) 5-306] 5°319| 5-335] 5-333] 5°325| 5°322) 5°15, 5-296) 5-285 
8 | 5:263) 5°257) 5:275) 5-282) 5:308! 5°316) 5°343) 5:358) 5-373] 5:383] 5°395| 54071 5:420) 5-446] 5-429) 5-445] 5-429] 5-435] 5-437 5°438) 5:439) 5:437 
9 | 5°423) 5-409 5-404) 5°387| 5:390) 5°385) 5°378) 5:379 5°361) 5°352! 5°346) 5-342) 5-334) 5-338) 5°335| 5°329| 5-313] 5°307| 5292! 5:302' 5-295 5*290, 
10 | 5:293} 5°288) 5-296] 5-292) 5-287) 5:284 5-294) 5-293) 5-288] 5-283] 5-282) 5-268) 5:260) 5:251] 5:226| 5-215] 5-186] 5-189] 51938] 5°204 5197] 5-188 
11 | 5:179| 5-162 5°136 5-139 5154 5159. 5°182| 5°205, 5:214) 5:236) 5:261| 5287} 5-296) 5308] 5°333, 5:338] 5-324) 5:336] 5°345] 5°356 5362 5382 
12 | 5°369) 5°361 5°361, 5°344) 5-359) 5°356 5-356] 5-363) 5:368| 5:366) 5-365] 5-367) 5°352) 5-346] 5°345) 5-327] 5-325] 5315] 5:313] 5°326, 5328) 5:321 bi 
13 | 5°318) 5°320 5°325, 5°327| 5°334) 5°340, 5-342! 5-857) 5:372| 5°383] 5-393) 5394] 5-412] 5-436) 5:427| 5-426] 5-419] 5-422) 5-409] 5°386) 5:366) 5-336 Raft 
14 | 5°313) 5°332 5°334 5-321) 5°302) 5:274, 5-292) 5-322) 5-309] 5-293] 5-292] 5-291) 5-289) 5:274] 5-279] 5-273] 5-280) 5-272) 5-282) 5-290) 5:290 5284 5° ay 
15 | 5:264] 5°262 5245, 5°28) 5°263 5274 5*286| 5:291) 5299) 5°312) 5°32]! 53271 5-337) 5-353] 5°357) 5-365] 5°374| 5:379| 5°386] 5°387) 5°402) 5-402 5- cut 
16 | 5401) 5°397 5392 5-399] 5-408 5-412 5-421! 5-429) 5-440] 5°452! 5-465) 5-470) 5:483) 5:491| 5:495) 5:508} 5:511] 5509) 5:514| 5:528) 5537 5°43, P| 
17 | 5°544) 5°54% 5°563 5-525) 5°545) 5°539 5-542) 5-543) 5°542| 5°540| 5-533] 5-512) 5-504] 5:501] 5:488) 5°458] 5-441] 5-435] 5-417] 5-440) 5-447) 5-465) 5476) 5 ni 
18 | 5:490) 5-484 5-496 5°509) 5°509| 5°516 5-528] 5-538) 5:547| 5:559| 5-575] 5:580) 5:598) 5-605] 5°616| 5°641] 5-649] 5-664] 5-665] 5-680) 5°697| 5-719, 5 
19 | 5°760| 5°769, 5-777 5°789) 5°811) 5°805 5-822) 5-843) 5°851| 5:866] 5:870| 5-881] 5-890} 5:899| 5-912) 5-912) 5-914) 5-915) 5-922) 5-929) 5-935) 5-93] 
20 | 5922) 5916 5°908 5-911) 5-914] 5-923 5-933 5°931) 5°941) 5-941) 5°945) 5-946] 5-944) 5-949) 5°946) 5-945) 5-939) 5-922) 5-933 5934) 5-937) 5:938 0930] 5 
| 21 ,5°916) 5909 5-905) 5-894) 5-892] 5:889 5-893 5:877 5*896] 5:899| 5-898] 5:898 5*887| 5-884) 5:874! 5-858] 5-849] 5-856) 5-849] 5-844] 5°846) 5830) 5:838) 5°83 
22 | 5°830) 5°826 5°808 5:807) 5-807] 5808 5-815) 5-818 5:819| 5:830| 5-827] 5-830] 5-838 5°843] 5-838] 5:835] 5:840] 5-838] 5-833] 5:826| 5:829) 5:819] 5:815) 5° 
2: 5°792| 5°783] 5°74 5°771| 5°773| 5°76) 5°774| 5°780| 5-779] 5°782} 5-790) 5°788) 5-7 87| 5°77 9) 5°78) 5°765| 5°758) 5°754) 5°752| 5:74) 5-747] 5°744| 5738) 6 
24 | 5°719) 5°701) 5:693, 5-689) 5°678) 5°674) 5°673! 5-675) 5-681] 5°671] 5-660] 5-656) 5°644| 5°630] 5°614) 5°603] 5-593) 5°58) 5:562| 5°545| 5-538) 5:511| 5-487 
25 | 5°435) 5-417) 5°397| 5°362| 5-348) 5°325] 5-295] 5-266] 5-259] 5:22] 5-205] 5:176) 5-136] 5°113] 5-091] 5-062! 5-045) 5-034] 5-024] 5-024 5-013] 5-002) 4-990) 4 
26 | 4:966) 4-958) 4-961 4: 4°956) 4-967] 4:985] 4-991] 5-018) 5-029) 5-022) 5-037] 5:056| 5-060] 5-064! 5:067| 5-068] 5-075] 5:077| 5:076) 5-077] 5-076) 5:072 
27 5°080 5°069) 5-070 5-069) 5-070) 5-074] 5-083) 5-099) 5-130) 5-136) 5-133) 5°137] 5:352) 5*154] 5°142) 5-140) 5-140) 5-140] 5°145) 5:152) 5°158) 5°152) 5-157 
28 | 5°146| 5-143] 5-150 5-132) 5-123} 5-159) 5-167] 5°174] 5°193] 5°192) 5-206] 5°187] 5-212) 5-215] 5-223) 5-215) 5*214] 5-221] 5-239) 5-240] 5-251] 5:260} 5-267] 5 
29 | 5°261) 8-251) 5-271 5:275| 5°289| 5-295) 5-315) 5°332! 5°339] 5:336| 5:349] 5348) 5-355] 5:356] 5°345| 5-344] 5:341| 5-331] 5-326) 5:318) 5:301)| 5297 
3 5°291) 5°271) 5-263 ¢ 5*270) 5:278| 5*288| 5°295] 5°308| 5:331| 5°339) 5-351] 5-368) 5-383] 5-397] 5:404| 5-421] 5-418] 5-427] 5-481] 5-429] 5:452) 5-450) 5 
BL | 5°447| 5-448) 5-456 & 5°459) 5°468] 5-473] 5-487] 5-509] 5°53] 5°523) 5°524) 5-539] 6:539| 5534) 5-532 5:537| 5°540) 5°535| 5-548] 5-544) 5-540) 5°42) bod 
| F 
|Mzan. 5°436| 5°430) 5°427 5-420) 5-422] 5-423] 5-428! 5-434] 5-440) 5°442) 5445) 5447] 5-450] 5-453) 5°451| 5-449] 5-445] 5-444] 5-444) 5-447] 5-448) 5-445) 5-443) 5% 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 285 


.ROMETER. REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JULY 1901. 


ae ESS 


HEL || ey ate aa] See) IC) 0) Ppa oes see Mean. 


pl 2 3 4 Beh i 8 yO at 


| Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. . | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. ]| Ins. 
1 | 0:087| 0-073) 0-057} 0-050) 0-047) 0:037| 0-026) 0-003) 9-989} 9-973) 9:946) 9-938] 9-928) 9-916} 9:912/ 9904] 9-900} 9-904] 9-910, 9-916] 9°980 9-936} 9-936] 9-932 | 9-969 
| 9:926 9-918} 9:934) 9-912) 9-908) 9-902) 9-888) 9-890; 9-882) 9-862) 9°859} 9°855} 9-841) 9°832) 9°827| 9-828) 9-835) 9:843 9°857) 9°879 9-893, 9-905} 9:909| 9-912 } 9-879 
*913} 9-915) 9°918) 9-921) 9-920) 9-933} 9-943) 9:943 9-G41) 9-935| 9-922) 9-919) 9-911) 9-907] 9:902) 9-905] 9-909] 9-921] 9-935 9-949) 9-970) 9-985) 9-991). 9-998 | 9-934 
*995| 0-000} 9:993) 0:000) 0:003) 0-019) 0-016) 0-017) 0-017) 0-020; 0-013) 0-010} 0-007) 0-009} 0-009) 0-013) 0-019) 0-018) 0-026, 0-030) 0-039) 0-045) 0-052) 0-055 | 0-018 
) 056] 0-062} 0:055} 0:058) 0-059, 0:069} 0-075) 0:079! 0-083) 0-087} 0-023! 0-100} 0-104) 0-106} 0°117) 0-119] 0-129) 0:137] 0151; 0:155] 0-163) 0-171] 0°173) 0°177 | 0°107 

| 0187] 0°191] 0°189) 0-193} 0-201] 0:209] 0-213) 0-221) 0-221] 0-229] 0:225) 0-223} 0-227) 0-231] 0-227) 0-229] 0-231] 0-237] 0°237 0-243] 0:257) 0-269} 0-257] 0-261 | 0-225 
259) 0°249} 0-248) 0-253) 0:259) 0-262) 0°267| 0-269, 0-263) 0-269) 0°262) 0-254] 0-257) 0-248) 0°243) 0-244) 0-239) 0-237] 0-240 0-236) 0-238) 0-250} 0-243) 0-240 | 0°25] 
)237| 0°238) 0-234) 0-228) 0-233) 0:234) 0°233! 0-234 0-225} 0:227| 0:205) 0°197} 0°182) 0-167] 0°156| 0°141} 0:135) 0-128] 0°119 0-122) 0-116) 0-107} 0-101) 0-086 | 0-179 
| 0:075| 0:064] 0-061) 0:058) 0:057| 0:054) 0:056 0:051! 0-037! 0-035) 0-030) 0-021} 0-020) 0-012} 0:016) 0-004) 0-000} 0-002) 9-013 0-018] 0-024) 0-036) 0-044) 0-049 | 0:035 
0:050} 0°052) 0:060/ 0-068) 0:078/ 0-082) 0-086 0-100; 0-102) 0-111] 0°119} 0-115} 0-121) 0-115) 0-115) 0-111} 0-110) 0-110) 0-111 0:107/ 0-110) 0-109} 0-111) 0-111 | 0-099 


| "104| 0:097 0081) 0-063 0061, 0:048) 0:057/ 0-041) 0-027 0-024 0-028) 0-038} 0-046) 0:054| 0:054| 0:039] 0-034) 0:052) 0:062) 0:07 0) 0:088) 0-110) 0-124; 0°136 | 0-064 


1.44] 0-146] 0:150| 0°158| 0°154 0-164 0178, 0°190} 0:188}) 0-188) 0°181) 0-180} 0-178, 0-174] 0:172, 0-176) 0-174) 0-176) 0:180) 0°192) 0-192) 0°200} 0-200) 0-200 } 0-176 

94) 0°187| 0:184| 0178) 0-186) 0-188} 0-191) 0-186) 0-188) 0-188) 0-184) 0-187] 0-186) 0°182) 0:171| 0°174| 0-176) 0-182) 0-176) 0-180} 0-182) 0-182] 0-172) 0°162 | 0-182 
150} 0:134] 0-118} 0-104) 0-093) 0-082) 0:073, 0:070/ 0-057] 0-030) 0-019) 0:CO5} 9-982) 9-953) 9-939) 9-911) 9-907] 9°885] 9°873] 9°859| 9-849) 9-853) 9-853} 9-853 | 9-986 
849] 9°845] 9-841) 9:843| 9-857) 9-871 9'879 9-898 9-915} 9-935] 9°969) 9-987] 9°989/ 0:002| 0-018) 0-020] 0-027) 0-049) 0-063) 0-089) 0-082! 0:087| 0-092) 0-091 | 9-971 


; 0:087| 0-073) 0-075) 0:067) 0-051} 0-033} 0-011) 9991] 9-990} 9-982) 9-984 9°965) 9°969] 9-972) 9-968] 9:970| 9-990) 0-002) 0-012) 0-018) 0-018 | 0-021 
026] 0-038) 0-048, 0:070} 0-090, 0-104) 0-108} 0-112) 0-122) 0-114} 0-126) 0-138) 0-138) 0-142) 0-141) 0°141] 0-146) 0-154/ 0-160) 0°167| 0-160) 0-161 | 0-110 
0122} 0-117] 0°128) 0°180, 0°136) 0-142) 0°156] 0-150} 0:142} 0-136) 0-136) 0-132) 0:130} 0°114{ 0-110} 0-116) 0°106| 0-111) 0-116) 0-116) 0-120 | 0-130 
0-113} 0°102) 0-107| 0°110) 0-112 0-149) 0- 146) 0-108 139} 0°142) 0-152) 0°152) 0°150) 0°143) 0-146] 0:154) 0-158] 0-169} 0-170 0-167/ 0168 | 0-137 
0135! 0-131) 0-128! 0-121] 0-116 0-099] 0-085! 0-065] 0:045t 0-029! 0-014! 9-997) 9-975) 9:949| 9:931) 9-918] 9-910, 9-913] 9-897] 9-894] 9-919 4 0-031 


3| 9°887| 9°893) 9°869| 9°853) 9°857| 9862) 9°853) 9-845] 9-835] 9-819] 9°827] 9-817] 9°813) 9°799] 9-789] 9°769) 9°765) 9°761| 9-761) 9°763) 9-775] 9:78) 9-781 | 9-820 
83) 9°784| 9°787| 9-784) 97796) 9-807) 9°823) 9-834] 9-844) 9-853] 9-854) 9-854) 9-851) 9°856| 9-842) 9-841) 9°838) 9-832) 9-838) 9°842| 9-848) 9-836] 9°834| 9°827 | 9-829 
*819| 9°807| 9°785] 9°771| 9-771) 9°767| 9°769, 9°773] 9-763] 9°751] 9°745) 9°735} 9-726] 9°721| 9-717) 9°713} 9-707) 9°703| 7-699] 9°697) 9:697| 9697! 9-693) 9-681 | 9-738 
| 9°676| 9°669) 9-665) 9°657| 9:663) 9-669) 9-683) 9:698) 9-697] 9-703) 9-702) 9-704] 9-704) 9-711) 9-722) 9°739) 9°747| 9-760) 9-776] 9°792) 9-810) 9-818) 9-826) 9-824 | 9-726 
#824) 9°819) 9°808] 9°812| 9-806) 9-812) 9:820, 9-816] 9-815] 9:804/ 9-787| 9-782} 9°77.4| 9°757| 9°742) 9-730] 9°720) 9-716) 9-718) 9°724) 9-728) 9-728) 9:728) 9-726 | 9:71 
7| 9°730) 9-730) 9-740} 9°750| 9°764! 9-782) 9-790} 9°798| 9802] 9:809] 9°807] 9-809} 9-809] 9-808] 9:807| 9:821) 9°837)| 9°848) 9°867| 9-877] 9°887| 9°895} 9-894 | 9-808 

11| 9°905) 9908) 9-919} 9°925) 9°940) 9-955) 9-963) 9-957} 9-959] 9:952) 9-946} 9-949) 9-946) 9-938) 9-934) 9-921) 9-914) 9°922| 9-923) 9-981) 9:941) 9-943) 9-947 | 9-935 
9°938) 9:932| 9°934| 9:935| 9:935| 9-935) 9-946) 9-948) 9-942) 9-940) 9-929] 9-930) 9-927) 9-913} 9-911] 9-901) 9-905) 9-915) 9-935) 9947] 9-975] 9-982) 9-983 | 9-937 

9| 9989, 9:983| 9-985] 9-991| 9:994| 0-005) 0-028) 0-034! 0-036) 0-037| 0:042] 0-057] 0-059 0-067| 0-076) 0-085) 0-089) 0-090, 0-106} 0-114) 0-125] 0-121] 0-125 | 0-051 

| 0°130) 0-127) 0-126] 0-123) 0-127] 0-131) 0-145) 0-155} 0-151) 0°155) 0-173] 0-179) 0-205) 0-212) 0-219) 0-229) 0-233) 0:247) 0-259) 0-265) 0-271) 0°283) 0-299 | 0-190 
0-281) 0:278| 0-269) 0:272, 0-272) 0-279) 0-268} 0-247) 0-250) 0:256} 0-256) 0°244/ 0-226) 0-214) 0-192) 0°178) 0°166) 0°164) 0°162/ 0°150/ 0-136) 0-124 | 0-228 


0015} 0:015 0°020) 0-024) 0:027| 0:025} 0-023) 0:017| 0017] 0:014| 0:012) 0-008} 0:005) 0-002) 0-004! 0-008) 0-014, 0-020) 0:026| 0:027| 0-028 | 0-017 


REDUCED To 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. _ AUGUST 1901. 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins. | Ins. ; Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
0-098, 0:076| 0-060} 0-054| 0-048] 0:052| 0-048| 0-038] 0-038) 0-041] 0-041] 0-039) 0-031 0033) 0-039 0-041] 0-055, 0-073| 0°097, 0-129) 0°145/ 0-153 0°169 | 0-071 
0°173} 0-171) 0178) 0-185} 0-190) 0°199} 0-203] 0-209] 0-218) 0-218} 0-234] 0-241, 0-238] 0-234] 0-235] 0-240) 0-248) 0-250, 0:255) 0:258) 0:246/ 0-256 | 0-218 
0-218} 0:196| 0:185) 0°174) 0-168] 0-160} 0-135} 0-083} 0-050] 0-040} 0-016) 9-981 9-940} 9-890 9-838] 9:819| 9:796 9-760) 9°734) 9-712) 9-687 } 9:997 
9°677| 9°653} 9°637| 9°637| 9-627| 9°620) 9-621] 9°627| 9:635| 9°651 2 668) 9°683 9°702) 9-731 9-761) 9°777| 9:799| 9°813} 9°825| 9:837| 9°842 | 9-706 
9°855| 9-863} 9-862) 9°881) 9-890) 9-903) 9-902) 9-908) 9-912) 9-908} 9-916 eau 9900) 9-889 9872) 9°858] 9-854, 9°833) 9°820) 9°796) 9°774 | 9-870 


9-704) 9°681| 9:666) 9°656] 9:656) 9653) 9:668) 9-672) 9-694) 9-708} 9°718 9°730 9740) 9°764 | 9:802| 9:804} 9-821) 9°830) 9-839] 9-824 | 9-737 
9°792) 9°777| 9°765) 9°741) 9°743) 9°727| 9-719) 9°719) 9°717| 9°717] 9°719 731, 9-739] 9°749 9°757| 9°757| 9°757| 9°744| 9°731] 9-700] 9-691 | 9-745 
9691} 9°705] 9°727| 9-758] 9-792! 9-809} 9°823} 9°831| 9°843] 9°857] 9°864! 6 9:878| 9:879 9-886] 9-883} 9890) 9°883) 9879] 9-875] 9-868 | 9-822 
9:828] 9°817] 9°815} 9°815} 9°807| 9:803] 9-789] 9°770) 9°768] 9°762] 9°750 8) 9°736] 9-724 9-694] 9°705)| 9°696| 9-700) 9°688) 9:°687 | 9-759 
9°696] 9-690) 9°688) 9°694/ 9-698) 9-698) 9-692) 9-679) 9-678) 9-653] 9°649 6| 9612) 9-588 9°574| 9°577| 9°588) 9°573| 9:564| 9-552 | 9-638 


04 
73 
9°522) 9-514) 9°526) 9:567| $°612)9-65 8| 9-677] 9°696) 9°725] 9-745} 9°753 ‘9 768) 9°770 : Bp 9-803] 9:821| 9°831| 9°846] 9°861, 9°859 | 9-706 
7 
43 


(ea) 
TSI 


SOON QHnw 
fe) 
~~ 
(fe) 
9 


OOOO 
0 QOOOO OOO 


SIN eI wo 
Sn SR sOoOm ws 


ii 
6 
9°765 9 O20) 9°o 8 
9-836] 9°829} 9:829) 9°835] 9°842) 9-842| 9-837] 9-823] 9-807] 9:797] 9°800| 9:797/ 9°790} 9:79 9-769] 9°785| 9°787| 9°77] 9°777| 9°783 | 9-806 
9-787] 9°791| 9-794) 9-809) 9:814/ 9°827| 9-835] 9-840] 9°842/ 9-851] 9°848) 9°857 9-849] 9-859) 9-846 9°841) 9839) 9°832) 9821) 9-804) 9°785 | 9°824 
| 9°745) 9°737| 9-716) 9°710) 9-721) 9-733) 9:727| 9°724| 9-730) 9°785 9° 734. 9°716 9:712| 9:704| 9-702] 9°694| 9-697] 9°706| 9°702] 9°700) 9-692) 9°682 | 9-718 
9662] 9°674| 9°684/ 9:692| 9°696] 9°714| 9-731] 9-749] 9-759 9°782 9°785) 9°815) 9°826 9838] 9:850| 9:868| 9°881| 9-886) 9-888) 9°898 | 9-774 
0 


03 0-013} 0-025; 0:021] 0-033} 0:046] 0:057| 0-073} 0-075] 0:077| 0-077 | 9-993 


9918} 9°919) 9:923) 9-937, 9-949] 9-961) 9-965] 9-979) 9-979 9-991) 0° 
| 995) 9:973| 9-959, 9-935] 9-917] 9°906] 9-904] 9-911} 9-919] 9-938) 9-951) 9-964 | 0-000 


9 
9 
0:074| 0-074! 0-072) 0-071, 0:073, 0:072' 0-065} 0-057) 0-047] 0-039, 0 
9968] 9-980] 9-988} 9-992) 0:008) 0-024 0-038} 0-046) 0-066] 0:074| 0 
0336] 0°346] 0°366| 0:37 4| 0:392) 0-410] 0-428} 0-434| 0-438] 0-436) 0 
0°470} 0-468) 0478) 0-480) 0-492) 0-499} 0-490} 0-490} 0-486] 0-478) 0 
0428} 0-423) 0-419) 0-421] 0:418) 0-415] 0-404] 0-400) 0-387] 0-376] 0 
312! 0°303} 0°302| 0-305) 0°311) 0:306] 0-316} 0:317| 0-324] 0-331) 0- 
0 

0° 

Sh 

gy 

oH 

9° 

35 


sh 

0-096} 0° 110 0-120] 0-140) 0-162] 0192) 0-214] 0-250} 0-251) 0-278] 0-294) 0-304 | 0-109 
0°430| 0436] 0:436] 0-436] 0:432) 0°436| 0-438] 0-454) 0°466) 0-471) 0-472) 0-474 | 0-421 
0451] 0-446] 0:451] 0:437| 0°431] 0-434] 0-421] 0°433} 0-441) 0-447] 0-443) 0-443 | 0-460 


6] 0351) 0:344| 0°326] 0°319} 0-305] 0°314] 0-314] 0°324| 0°323) 0°321) 0°320) 0°320 | 0-365 
4} 0-344) 0:350] 0:346] 0:344/ 0°339] 0:339] 0-342] 0°345] 0°350) 0°350} 0-346 0344 | 0-330 
9) 0-339) 0-330] 6324] 0-306} 0290) 0-286] 0-280} 0-290} 0-294) 0-288) 0-288) 0-268 | 0-320 
6] 0108. 0:092} 0-066] 0:048/ 0-034] 0:028] 0-013) 0:005) 9:994) 9°974] 9:954) 9-932 | 0-107 
+459! 9-439] 9°401] 9-410] 9°418] 9:414] 9-412] 9-414) 9-412 | 9-590 
580} 9°581| 9:584| 9°596] 9°606 9°610} 9°614| 9-613) 9-614 | 9-518 
-681| 9:687| 9:687| 9°681| 9°696| 9°701| 9°707| 9-703) 9-703 | 9°653 
7 
8 


0:342/ 0336] 0°331) 0°336] 0:340) 0°341) 0°346] 0°347| 0-350] 0°346 
0°239/ 0-223) 0-219) 0-213} 0-207) 0197] 0:191| 0-175} 0:153} 0-132 
9°874| 9°845] 9°812| 9-770) 9-741) 9-721] 9-686] 9°674| 9-641) 9°612 

9°662/ 9°661) § 


9-402) 9°398 9:390| 9°398) 9415) 9-449] 9-452] 9-470] 9-490] 9-522 
52 
61) 9°764 9°769 


01 9:41! 9506) 9 

9 

£:610| 9602] 9592) 9'590| 9-602 9-610) 9-627] 9-639] 9°636) 9°651 9 
9 

4 54] 9-854. 9°842) 9- 
9 

0 

9 


Gor 


9°559) 9-571 


8 
4 
85) 9°795| 9'803) 9:819| 9-827| 9°839| 9°834] 9:827| 9-835 | 9-769 
18) 9:812| 9-848] 9-788] 9°786] 9°770] 9°78] 9-754] 9-743 | 9-819 
876, 9:880| 9-906] 9-916) 9-938] 9-942] 9-968] 9-980] 9-986 | 9-828 
078) 0079] 0-085) 0-087) 0-105] 0°107| 0-109] 0-115] 0-123 | 0-065 


-925 9-922] 9-925] 9:926] 9°935) 9°937| 9:938} 9°935| 9-935 | 9927 


*711| 9:75} 9°720| 9°725) 9-733) 9-742) 9°745] 9-744) 9-747] 9-755 

$31) 9-828] 9-823) 9-827] 9:841| 9-845] 9:857| 9-853] 9-855] 9°855 
9°721} 9°709] 9-707) 9-713] 9-724] 9-739] 9-753] 9-765] 9-783] 9-799) 9: 807| 9°827 9:850) 
0-083 0-080 


9-931) 9:930 


7 
9°737 
| 9°987) 9995] 0-005} 0-012! 0-019] 0-035 0:049) 0-057) 0067) 0-071} 0:071| 0-079 
+" 9'926 9:923] 9-917| 9-912] 9-912] 9-918] 9-925] 9-929] 9-930! 9-930] 9-931! 9-931 


TRANS. ROY. SOC. EDINN—VOL, XLIV. gi 


286 


BAROMETER. ReEDUCED TO 32°. 


1 2 3 

Ins. | Ins. | Ins. 

1 | 5:542) 5589 5°5385 

2 |5°657| 5°657; 5659 

3 | 5693] 5°689 5:682) 

4 | 5:670) 5°662 5°651 

5 | 5518) 5°493, 5-471 

6 | 5°393) 5°379 5367 

7 | 5'255) 5°259) 5:248 

8 |5°208] 5170 5:184 

9 | 5'256) 5°259) 5-257 

JO | 5:352) 5353, 5345 
11} 5:453) 5462! 5:473 
12 | 5:573) 5°567| 5558 
18 | 5°50) 5°550, 5°54 
14 | 5:480) 5:473) 5-469 
15 | 5:491| 5°481) 5-473 
16 | 5°356| 5°335) 5316 
17. ‘| 5:027)| 5-001) 4:970 
18 | 5:056) 5-081) 5:110 
19 | 5:148} 5°109) 5:089 
20 | 4-916] 4°836) 4-808 
21 ‘| 4°857| 4854) 4-849 
22 | 4:969] 4-978) 4-996 
23 | 5170] 5:164) 5°167 
24 | 5:210| 5:207| 5:207 
25 | 5'371| 5°357| 5346 
26 | 5°268) 5°261) 5253 
27 =| 5345] 5:321) 5:300 
28 | 5:274| 5:282) 5:269 
29 | 5459] 5°452) 5:471 
380 | 5°576| 5°580) 5°577 


Meay,| 5°336) 5°327] 5°322 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


5 6 


Ins. 

5543 
5654 
5680 
5642 
5481 
5338 
5269 
50385 
5275 
5350 
5502 
5536 
5552 
5474 
5460 
5292 
4:918 
5164 
5049 
4678 
4°879 
4°995 
5179 
5°230 
5334 


5:287 
5°264 
5°335 
5483 
5596 


7 


Ins. 

5556 
5661 
5683 
5°635 
5:470 
5333 
5294 
5008 
5283 
5350 
5519 
55384 
5554 
5'478 
5464 
5274 
4°897 
5187 
5:037 
4640 


4:874 
4-990 
5182 
5249 
5°348 


5°311 
5280 
5°360 
5'488 
5612 


Ins. 

5542 
2| 5°657 
5°707 
5631 
5462 
5340 
5262 
5097 
5-264 
5345 
5488 
5539 
5548 
5471 
5461 


5:292 
4-930 
5°157 
5:063 
4°737 
4861 
4°969 
5°161) 5°166 
5208) 5:222 
5°337| 5°342 
5267] 5:276 
5*285] 5°274 
5°286] 5°304 
5*490| 5:507 
5°582| 5°579 


5350 
5263 
5142 
5:257 
5346 


5483 
5°545 
5543 
5-467 
5°466 
5°305 
4°947 
5°133 
5:068 
4°770 
4°850 
4:976 


5619 


| 5°67 


55385 


7| 8°355 


5°317] 5°316] 5°316) 5°318) 5322 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


9 10 


11 | 12 | 138 


Ins. 

5586 
5681 
5679 
5647 
5'453 
5349 
5340 
5044 
5:308 
5361 


5'555 
5546 
5°539 
5485 
5454 


5251 
4°885 
§'232 
5:025 
4°632 


4°866 
5-009 
5186 
5293 
5°355 


5371 
5:285) 5:299 
5-400] 5°408 
5502) 5508 
5:625| 5°633 


Ins. 


5'671 
5679 
5'644 
5°460 


5°351 
§°331 
5:063 
5:294 
5360 


5546 


5548 
5495 
5-465 
5251 
4-886 
5°222 
5030 
4°632 
4-855 
4-996 
5°185 
5-280 
5°3386 


5°328] 5333 


Ins. 

5599 
5678 
5-700 
5642 
5'455 
5338 
5344 
5022 
5'318 
5369 
5'561 
5'541 
5543 
5°498 
5449 


5°246 
4-880 
§:238 
4-993 
4611 


4°869 
5°025 
5-199 
5304 
5346 
5°379 
5°294 
5-418 
5°510 
5°636 


5:333 


Ins. | Ins. 
5°601} 5609 
5678} 5°680 
5:695} 5°696 
5646] 5:636 
5454] 5-442 
5'337] 5°333 
5°358] 5°364 
5091} 5:107 
5'323] 5°337 
5273} 5:380 


5°239} 5:215 
4-868} 4°871 
5:255} 5°261 
4-976} 4:964 
4°606] 4°617 
4°875} 4°869 
5-002) 5:054 


5 
5 
5 
5 


4852 
5:063 


5-203} 5°204| 5-210) 5221 
5:314] 5°325] 5°341| 5°344 
5340] 5°348) 5-331) 5332 


5:397] 5:413] 5°423} 5-420 
5-287] 5°302) 5°318) 5314 
422] 5:416) 5419] 5°395 
520} 5:511) 5°514) 5°505 
631} 5:637| 5°627) 5-620 


336} 5°340| 5°340) 5341 


16 
Ins. 
5599 
5682 
5681 
5'607 


7| 5°394 


5°318 
5°332 
5170 
5°334 
5°599 
5602 
5534 


5°501 
5424 
5178 
4-863 
5°226 
4-942 
4695 


4-890 
5'054 
5:212 
5°350 
5°328 
5425 
5310 
5°395 
5°505 
5°616 


5°336 


BAROMETER. ReEpvucED To 32°. 
Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
1 | 5°502) 5°497| 5:480| 5-467) 5:442) 5-435] 5:437| 5:440 
2 | 5340! 5:334) 5°330} 5:319] 5-328] 5-343] 5343) 5:366 
3 | 5°355] 5°332) 5:316) 5°302| 5:286] 5289] 5-281] 5:285 
4 | 5:286) 5:297| 5:302) 5:318] 5-339] 5:359] 5:358! 5°375 
5 | 5°255! 5:196] 5181) 5-183) 5-077] 5:034| 5-012) 4-984 
6 | 4:900} 4°854) 4819) 4°77) 4°747| 4:714| 4:699) 4°690 
7 | 4:951| 4°953) 4:950) 4°955) 4:950) 4:971| 4-980) 4-998 
8 | 5:013) 5:001) 4-981) 4-959] 4-946] 4°950} 4-945] 4:951 
9 | 4:718) 4:742) 4-791) 4:829) 4:893] 4-969] 5-027) 5:096 
10 | 5*424) 5°409) 5-404) 5°390) 5:396] 5395) 5-387) 5-369 
11 | 5°505) 5:508) 5°515) 5°512) 5°524) 5°539) 5-560) 5568 
12 | 5270) 5°407| 5-387) 5:367| 5°362| 5-369] 5-363) 5-369 
13 | 5*444! 5458) 5°467! 5-474) 5-480! 5-486) 5-503) 5°514| 
14 | 5°307) 5*290) 5°266) 5-262) 5-250 5-241) 5-247) 5:252 
15 | 5261) 5°249) 5°251) 5:255] 5-261) 5:267| 5-266) 5-279 
16 | 5°151) 5134) 5°118) 5-100) 5:094| 5-089] 5:072) 5:075 
17 | 4°705) 4°669| 4°659) 4°655] 4:628) 4-601] 4:604) 4°616 
18 | 4:662) 4°661| 4°665 4°658) 4-678) 4660) 4°655) 4°657 
19 | 4°714) 4°725) 4°736] 4-745, 4-772) 4-797] 4-830} 4839 
20 | 5°116 51138! 5°114| 5°125 5°138' 5-137! 5-155) 5°158 
21 = | 5°189) 5-191) 5-193) 5°195) 5°193) 5211) 5-218) 5-236 
22 | 5°293) 5:291) 5*290) 5-291] 5:291) 5-294) 5-294) 5-294 
23 | 5:301) 5°299} 5:308) 5°310) 5°325) 5335) 5°347| 5°368 
24 | 5:412) 5-401) 5383) 5-365) 5:343] 5331) 5:314] 5:283) 
25 | 5°276) 5°274) 5271) 5270) 5:272! 5:281| 5-285] 5:288 
26 | 5°436) 5°456) 5°467| 5°495) 5°512) 5°517) 5°525) 5°539 
27 | 5:404| 5°415] 5°399] 5:368) 5:368] 5°368) 5:354| 5:354 
28 | 5°320) 5°311) 5°285) 5°261| 5°247| 5:237) 5:231| 5:229 
29 | 5°235) 5:277| 5°299] 5:328) 5:347]| 5°382) 5:410] 5-460 
80 | 5*785) 5:778] 5*780] 5°789) 5:795] 5:798, 5-808) 5*822 
81 | 5°853) 5°846) 5:853) 5*853! 5°845| 5-843) 5-870] 5:884 
MEAN.) 5'241) 5°238) 5:234] 5°230) 5:230 5-284 5-038 5246 


4407 FEET ABOVE SEA 


Ins. 

5426 
5'378 
5273 
5:409 
4:965 
4-682 
5:083 
4:945 
5195 
5354 
5'573 
5°372 
5'308 
5'255) 
5'289 
5042 
4°599 
4°636 
4°864| 4°888 
5°162) 5°165 


£239) 5:24] 
5°289} 5°30] 
5°372) 5°383 
5250] 5°196 
5290] 5:288 
5°544) 5°5382 
5°366) 5°362 
5:214| 5-187 
5°490) 5526 
5*829) 5:819 
5°892) 5:888 


bee 5:249 


Ins. 

5433 
5'370 
5277 
5395 
4-971 


4-681 
5°009 
4-949 
5148 
5°366 
5572 
5°375 
5°518 
5:251 
5'281 
5:061 
4598 
4649 


Ins. | Ins. } Ins. 
5°407| 5398] 5362 
5°389} 5°393] 5393 
5:262| 5:263] 5:260 
5°419} 5:420) 5:426 
4-960} 4-969} 4:981 
4698) 4°716} 4:719 
5:015) 5:029} 5-043 
4-930) 4*929] 4-908 
5'233) 5:280] 5°316 
5°350} 5°338] 5°363 
5:57.38) 5°574] 5566 
5'3872| 58574 5°352 
5*506! 5493} 5°487 
5'257| 5°249} 5:246 
5282) 5°27215:278 
5:016) 4°998] 4:975 
4°621] 4°634] 4°626 
4°624| 4°617] 4°617 
4:903) 4°921} 4:937 
51171) 5°172, 5-167 
5°247| 5°2479 5°255 
§'305) 5*298] 5:286 
5°387| 5°396] 5°400 
5218] 5*208] 5-200 
5'284| 5:286] 5271 
5°539| 5°536} 5°5380 
5°363| 5°362] 5°367 
§°203) 5*1 70) 5°169 
5°549| 5°93} 5°615 


5*815} 5°812) 5°825 
5°889] 5°878} 5°884 


LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. OCTOBER 190 


Ins. 

5334 
5404 
5'256 
5437 
4:98] 


4743 


3) 5-050 


4887 
5-330 
5°371 
5°52 
5855 


5479 


6] 5°248 


5:264 


4-963 
4°663 
4-620 
4952 
5°167 
5:258 
5'286 
5401 
5194 
5°268 


5518 
5°367 
5162 
5634 
5*829 
5°884 


5:251) 5°252) 5:252 


5°254 


Ins. 

5349 
5409 
5277 
5434 
4-993 


4-762 
5044 
4°852 
5°357 
5°358 
5537 
5°367 
5°458 
5'246 
5°255 
4-926 
4°632 
4°629 
4-974 
5166 
5°263 
5:284 
5-409 
5°189 
5273 
5526 
5°367 
5167 
5°654 
5°828 
5°887 


§:254 


Ins. 

5336 
5-403 
5271 
5437 
4-980 
4-790 
5058 
4820 
5380 
| 5369 
| 5524 
' 5380 
5439 
5248 
5246 


4-908 
4574 
4-638 
4-991 
5'162) 
5:269 
5'287 
5408 
5197 
5271 
5°509 
5°364 
5°169 
5'677 
5°826 
5°890 


5'252 


5°523} 


5°372 
5510 
5°607 


5°342 


Ins. 

5356 
5407 
5282 
5431 
4:993 


4803 
5:055 
4-788 
5°406 
5°385 


5521 
5°388 
5°433 
5:257 
5:248 


4898 
4599 
4-653 
5:015 
5174 
5'278 
5°292 
5°416 
5:207 
5:287 
5496 
5°370 
5175 
5°694 
5°831 
5°887 


5:259 


19 
Ins. 
5622 
5°678 
5675 
5°592 
5°395 
5:277 
5'308 
5202 
5350 
5422 
5°615 
5:54] 
5:525 
5506 
5*420 


5141 
4903 
5214 
4:948 
4°802 
4:895 
5110 
5-209 
5°381 
5318 
2) 5°424 
57330 
3| 5°368 
5°535 
5°591 


2) 5°343 


Ins. | Ins. 
5349] 5°345 
5412) 5:424 
5*279] 5:279 
5432) 5:419 
4:995] 4-989 


4:839] 4:865 
5-057) 5:051 
4:758| 4°735 
5°422) 5°435 
5389] 5°398 
5°510} 5:501 
5401) 5°413 


FIRST FIGURE OMITTED. 


5°412 


5'288 
5°282 
5:211 
5°356 
5:428 
5°618 
5551 
5°518 
5°508 
5406 


51120 
4-933 
5-202 
4-952 
4795 
4:916 
5118 
5:222 
5°378 
5°327 
5:427 
5°337 
5395 
5°47 
5°591 


5°348 


Tus. 
5344 
5422 


5-424) 5404 
5260] 5-263 
§:249) 5:236 
4°853] 4°822 
4-591) 4°614 
4°661) 4671 
5-081] 5°047 
5184) 5184 
5:290| 5*296 
5:295] 5-294 
5427) 5°439 
5-230] 5°235 
5°304| 5°327 
5493) 5:490 
5°369] 5°359 
5°169] 5°169 
5°717) 5°733 
5°850) 5°856 
5°881) 5°893 


5'262| 5°264 


, 5°264 


5:225 
4°784 
4°647 
4-680 
5073 
5:192' 
5:298 
5-298 
5462 
5'228 
5°350 


5'469 


5°360 
5*184 
5°745 
5°869 
5'883 


5266 


SEPTEMBER 1901 


21 


Ins, 

5'641 
5°704 
5'685 
5:588 
5*405 


5-276 
5278 
5283 
5°350 
5°429 


5°611 
5°539 
5°506 
5510 
5-401 


5101 


4:97] 
5°205 
4940 
4:812 


4:921 
51385 
5:214 
5°385 
5°310 


5:410 
5°322 
5°398 
5°554 
5582 


5:349 


Ins. 

5344 
5:418 
5288 
5389 
4973 


4011 
5:042 
4674 
5°454 
5-438 
5'461 
5:428 
5'366 
5°262 
5:209 


4786 
4-634 
4:676 
5:085 
5°193 
5:299 
5°292 
5°435 
5'235 
5'371 
5486 
5°350 
5°198 
5°743 
5871 
5°880 


5:264, 


Mid-|,, 


22 night, 


Ins. 

5647 
5693 
5'679 
5°572 
5:408 
5301 
5:253 
§:228 
5'352 
5442 


5°603 
5°558 
5503 
5502 
5°398 


5:083 
4:99] 
5°195 
4-933 
4825 


4-932 
57158 
5°209 
5°385 
5°306 


5:408 
5'321 
5°414 
5°558 
5571 


5°351 


23 
Ins. | Ins, 
5°652) 5661 
5°696] 5694 
5'670| 5°674 | 5-68 
5:560| 5°589 | 5-62 
5399) 5-393 
5'281) 5:261 
5:218) 5:223 
§:235] 5°253 d 
5°357| 5°854 | 5: 
5:445) 5-453 15:3 
5°594| 5:579 
5:5 47] 5°558 
5°505} 5489 


5-068] 5:C50 | 
5012) 5-027 
5°185] 5172 | 5 
4-932) 4-930 | 4 
4:834 4 
4-940 
5159 
5-202 
5378 
5:292 


5°386 
5319 
5*420| 5-448] & 
5:571| 55625 
5°561| 553415 


5344) 5°342 | 


J 


Ins. | Ins. | Ins. | 

5351] 5'388) 5342 7 

5-401 5°389, 53784 
5-290| 5:28 5-287] 
5°361| 5°331) 5298 | 
4567] 4:943) 4-929 | 
4-942) 4:951) 4-929) 
5034] 5:083) 5-022 | 5" 
4696] 4°689| 4:6 
5454] 5°440) 5: 
5'462] 5:475) 5-4 
5°451) 5:443] 5:3 
5'430) 5:442) 5-454} 
5347) 5344! 5°325 
5*254| 5-260| 5-262 
5°197| 5°184) 5164} 


5'264| 5:262) 5*259 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 287 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL, FIRST FIGURE OMITTED. SEPTEMBER 1901. 


Manele | esis |S) io mt 19°) 1% | te | 1 | te | 17 | is | 19 | 20°) a1 | ae | 29) | Md 


3 night, Mean. 


Ins. | Ins. | Ins.| Ins.| Ins.| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. ] {ns. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
0125) 0:129) 0°132) 0°141 | 0-150 | 0-161 | 0°157 | 0°159) 0-160) 0-160} 0:156) 0°154) 0°150} 0°144) 0:148) 0°151) 0°164/ 0-180} 0:199} 0°204| 0-222) 0-232 | 0:159 
0°237| 0°288) 0°244) 0:244| 0°254 | 0°266 | 0-264 | 0°269 | 0-260) 0-251) 0-239} 0-231) 0:221| 0-215] 0:209] 0-207) 0-215] 0:217] 0-287] 0:254) 0:264! 0:279) 0-281 | 0-243 
283) 0°281) 0:282) 0:287| 0°299 | 0°307 | 0°307 | 0°295 | 0°296) 0-289) 0-281} 0:273) 0:267| 0:253) 0-246) 0:238) 0:237| 0:241] 0-251) 0-255) 0°259] 0-251] 0°253 | 0:271 
91! 0-255) 0-249) 0-239) 0-233) 0:237 | 0:287 | 0237 | 0-237 | 0-238) 0-225) 0-217] 0-195) 0-183) 0-157] 0-141) 0-138) 0-137) 0-140] 0-139] 0-141] 0-119] 0-109] 0-095 | 0-190 
0-092) 0:076) 0061) 0-056) 0-058 | 0-055 | 0-048 | 0-040 | 0-026) 0-011) 9-998} 9-982) 9-964) 9-948) 9-934! 9-938) 9-950) 9-954) 9-964) 9-962) 9-958] 9-964) 9-956 | 0-004 
9°934| 9°920) 9-910} 9°898| 9-890 | 9-891 | 9°888 | 9°886 | 9:868) 9°853) 9835} 9°829} 9°839| 9°823]| 9°815| 9°811) 9°803| 9-805) 9:817| 9:825) 9°818) 9°813) 9-811 | 9-855 
03) 9°801| 9:7 95) 9°791| 9°786| 9-795 | 9:814 | 9°831 | 9°825 | 9°847| 9°842) 9-838] 9-840} 9°836| 9-828] 9-826] 9-829] 9-827) 9-814] 9-810] 9°798) 9-783) 9°762) 9-747 | 9-811 
34 9-702) 9°682) 9°656) 9°616| 9°574 | 9°581 | 9°578 | 9-530 | 9°538) 9-541) 9-555} 9:549) 9°541) 9-545) 9°567| 9°571] 9°583! 9°585] 9-599] 9-608) 9-621] 9°641| 9°663 | 9:598 
68 9°675| 9°679| 9°677| 9°685| 9°702 | 9°709 | 9°719 | 9°733 | 9°747) 9°750 24 9°766) 9°766) 9°762) 9°755| 9°754| 9°764| 9-772) 9-784) 9-784) 9-788) 9-794) 9-800 | 9-741 

K 9°806) 9°810) 9:814) 9°822 | 9:831 | 9°834 | 9°834 | 9:842' 9°849 1] 9°860] 9:864| 9°867) 9°873) 9:879] 9°893) 9-909) 9-923) 9-925) 9:935] 9-936] 9-950 | 9:863 

69 


9 
9 
$) 
8} 0:072) 0:073) 0-065) 0: 0-074 0-075) 0-081) 0-099) 0-093) 0-094 0:099| 0-084 | 0-051 
9 
0 
9 
9 


9-973] 9°981| 9:995| 0°011 | 0-033 | 0-047 | 0-063 | 0:070 0-071 
0:071! 0:065) 0-051) 0°047 | 0-045 | 0:049 | 0-039 | 0-039 0:025 
0071} 0-074) 0-077} 0-085 | 0-087 | 0-089 | 0-083 | 0-075) 0:070 
9-988] 9-988] 9-983) 9-993 | 0-000 | 0-012 | 0:013 | 0-014) 0-007; 
0-010} 0°006) 0:000; 9-999 | 0-006 | 0:007 | 0:002 | 9:990) 9:963° 


9°827| 9°813) 9°803} 9°797 | 9°789 | 9°779 | 9°764 | 4:747| 9-721) 9- 


5 

b) 

7 

15} 0-009! 0-003} 0:001! 9-989) 9-993! 9-994) 0-018! 0-029) 0-027) 0-030} 0-035) 0-047 | 0-033 
58} 0:047| 0037 0-021) 0:009) 0°010) 0-007} 0-007) 0-015} 0-017) 0-017] 0-014) 0-003 | 0-046 
98] 9°994) 9°988) 9-984) 9-986) 9-978) 9-986) 9-992) 0-011) 0-014) 0-020) 0-024) 0-018 | 0-000 
B) 
0 
7 
5 
0 


9] 9°926) 9:914| 9-908] 9-905) 9-901} 9895] 9-896) 9-895] 9-888} 9-885) 9°879) 9-866 | 9-946 


9 
9 
9 
9 
0 
0 
0 
9 
9 

9-704] 9°632) 9°661| 9-642) 9°628) 9°619) 9°605| 9°604| 9°581| 9°553) 9-541) 9°505| 9°490 | 9-689 
9-428) 9:402' 9-381! 9-364 | 9°326 | 9-330 | 9°312 | 9-294) 9-280 9-270} 9-253) 9:242! 9-246) 9-248! 9:252| 9-268 9-292) 9-389! 9-448] 9-489! 9-530) 9-557 | 9°355 
9627) 9°663) 9°677| 9-700 | 9-713 | 9°729 | 9-735 | 9:735) 9-738] 9°752) 9-762) 9-764) 9-744) 9°724| 9°712| 9-696] 9-698) 9-698) 9-691] 9-671) 9°654) 9-640 | 9-697 
9-582 9°565| 9°532| 9°508 | 9-484 | 9474 | 9-458 | 9-442) 9-414) 9-401] 9-380) 9:364) 9-348] 9-340] 9°326) 9°334) 9°349] 9-341) 9-324) 9-326) 9°311| 9-304 | 9-422 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

0 

0 

9 


9-206) 9:178) 9-134) 9-082 | 9-058 | 9°043 | 9:018 | 9:000) 8-990) 8-982] 9-018) 9:031) 9-058) 9:074| 9-102 9-126) 9-151) 9°181| 9°196] 9°211) 9:229| 9-247 | 9-118 


9°268) 9°268) 9:270| 9°292 | 9-299 | 9°304 | 9°305 | 9°306] 9°313] 9°313} 9°303) 9°301| 9:299| 9-297] 9°303) 9-297] 9313} 9°321] 9:327| 9°332) 9°337| 9°357 | 9-302 
9°398) 9°383) 9°391| 9-397 | 9-412 | 9°421 | 9-439 | 9-446) 9°450) 9-445] 9-446) 9-440] 9°445) 9-448] 9-470) 9-492) 9-516) 9°530) 9°536) 9°545| 9°552) 9-558 | 9°455 
9°578) 9°578) 9°578 9°586 | 9-604 | 9°614 | 9-616 | 9°614) 9-606 Of 9:603) 9°603| 9°603) 9°601] 9-603) 9°607) 9-611] 9°617| 9°615] 9°611| 9°613} 9-615 | 9-601 
9-619) 9°631/ 9°635| 9°653 | 9°669 | 9-691 | 9°793 | 9°712) 9-728 24 9°751| 9:761) 9°767| 9°777| 9°787| 9°805) 9°821| 9-827) 9-836) 9°837| 9°841} 9833 | 9°736 
9-809} 9°810) 9-807| 9-807 | 9-811 | 9-805 | 9-805 | 9-810} 9-792 5] 9°779) 9°767| 9°753) 9°755) 9-753) 9761) 9°755) 9-763) 9°751| 9-741) 9°737) 9-732 | 9-781 
9708) 9°756) 9-782) 9-800 | 9-816 | 9°847 | 9-860 | 9-876} 9°882 2} 9-918} 9-928] 9-924) 9-926] 9-932) 9-936] 9-924) 9-917| 9-896] 9-880] 9°864) 9°842 | 9°857 

0) 2-757 

3 9-828 


9°752) 9°740| 9°717| 9-705 | 9-731 | 9-728 | 9°717 | 9-725 9°729 0} 9°729) 9°744) 9°758 9:780) 9°79) 9°802| 9°S06) 9°798) 9°792| 9°784| 9-764 | 9-757 

9-876) 9°866] 9°848 9798) 9°792| 9:798) 9°822| 9-832) 9-848] 9-862] 9-892 | 9-814 
7} 0:01} 0-019 0:009} 0-006] 0-017) 0:045) 0-053) 0-073, 0-083] 0-093) 0-109] 0115 | 0-007 
*183] 0182} 0-164) 0°151| 0°145} 0132) 0°134) 0°130) 0-134) 0:128/ 0°116| 0-094] 0-068 } 0-150 


*818} 9:814| 9:810} 9:804) 9°801] 9°802| 9-807] 9-814) 9-825) 9:827| 9:828) 9°828) 9°827 | 9-818 


9-722| 9-700| 9°710) 9°730| 9-772 | 9-808 | 9-836 | 9-854 | 9°868| 9:874 

913| 9-920] 9-932] 9-948] 9-958 | 9-972 | 9-984 | 9-996 | 0-002) 9:997 
07143} 0150] 0-154] 0:152\[0-156] [0-176] [0-181 ]|[0-201 ]] 0-201) 0-194 
9825] 9-818] 9:817| 9813] 9-816 | 9-823 | 9-828 | 9-826 | 9-826] 9-820 


9*642) 9°652) 9°662) 9-678 | 9-688 | 9:698 | 9-704 | 9-706] 9-705 


9°744, 9-752) 9°754 9-772 | 9-787 | 9-798 | 9:807 | 9'812| 9:814 
63) 9°861) 9:861) 9°863) 9-869 | 9-873 | 9:881 | 9-879 | 9-879] 9-865 
9°863} 9°87 1| 9886) 9:906 | 9-917 | 9-943 | 9-963 | 9-965] 9:971 
9°987| 9966] 9:949| 9-933 | 9-911 | 9:875 | 9-847 | 9-809] 9-783 
9°831| 9°337| 9°837| 9°849 | 9-853 | 9-861 | 9°859 | 9-863] 9°856 
0-070) 0-098) 0114) 0-126 | 0-136 | 0-152 | 0-157 | 0-150) 0:143 
9°890| 9°858) 9-844) 9-846 | 9-842 | 9-846 | 9-852 | 9856] 9:849 
9°759| 9741) 9°716] 9-709 | 9:693 | 9-660 | 9-644 | 9:640] 9-617 


9°5 

-702| 9°707| 9-707] 9°707| 9:709] 9:723) 9°729] 9°741] 9°737| 9:739} 9°733| 9-731 | 9699 

‘803! 9°807| 9-803| 9°807| 9°821. 9°839) 9°847 aoe 9'857| 9°849] 9°857| 9°863 | 9-806 
0 


*853} 9°857| 9°861] 9°865) 9°863 | 9°859 


*843] 9°839| 9-833] 9°845| 9°844 9°847| 9°853 s) 

+029} 0:023) 0-029] 0:029) 0-024 | 9-961 
9°8 
9 


‘977| 9:979) 9-983] 9-987] 9-995, 0-005) 0-022 9 
9-733] 9°716| 9°705| 9723] 9°743) 9°761) 9°767] 9°769) 9°77] 9°791) 9°807| 9°827 | 9-831 
3] 9°852| 9°830| 9°842/ 9-842] 9-842/ 9-866| 9-892) 9°924| 9946) 9:971| 9°996) 0-018 | 9°875 
9} 0:133| 0:115] 0:101/ 0-097} 0-081! 0-079) 0:059| 0:029| 0-019] 9-991) 9971) 9:961 } 0-083 
7] 9:851| 9°841| 9:827| 9-829] 9°828] 9-837| 9°829| 9°827) 9°819] 9°830) 9°827| 9°826 | 9°847 
9} 9:603| 97595] 9°588) 9-591] 9°595| 9:594| 9°605] 9-611) 9°645) 9°694) 9°727| 9-796 | 9-668 
9°884/ 9-920) 9-952! 0-004 | 0-042 | 0-092 | 0-144 | 0-184] 0-208 3] 0:267| 0°287| 0:307| 0:328| 0367] 0°393) 0-411) 0-427] 0-433) 0-449) 0-459) 0-473 | 0-206 
0-479) 0°489) 0-497) 0-516 | 0-517 | 0°533 | 0°528 | 0-525] 0-514 0-506} 0504) 0-504] 0:504| 0-510] 0°514| 0-524! 0°526) 0-536) 0°543) 0-546) 0°538) 0-544 | 0-515 
0°535) 0°539) 0°543) 0°549 | 0-555 | 0-561 | 0:567 | 0:571| 0°559] 0-545} 0-535] 0°525] 0-503) 0-487| 0°489) 0-495) 0-511) 0°505) 0°511) 0°515) 0°517) 0-513 | 0-580 


9°789| 9°785| 9:778| 9-773] 9°771) 9-777 | 9-782 | 9-787 | 9-792 9:795| 9-792] 9-790} 9-787] 9°784| 9°783) 9-785] 9-788] 9°797| 9°802) 9805) 9°807| 9°809) 9°808) 9°810 } 9°791 


REDUCED TO 32° AND SgeA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. OCTOBER 1901. 

Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, } Ins. 
9-972) 9°954) 9-951 | 9:940 | 9-930 | 9-921 | 9-902! 9:894) 9-874] 9-848] 9°828) 9-812! 9-803) 9-799] 9°796] 9:786] 9:792) 9°789| 9-788) 9-780} 9°776 | 9-875 
9-768] 9°782| 9-801 | 9°813 | 9-830 | 9-840 | 9:850] 9:852) 9:868} 9-860) 9:875] 9-884] 9-878] 9-880] 9:899) 9:916] 9-926] 9-924] 9-908. 9:906) 9-887 | 9-852 
9-&26| 9-796] 9-792 | 9-786 | 9-776 | 9:764 | 9-760) 9°756| 9:746} 9-740) 9-740] 9.769] 9-771) 9-780] 9-786] 9°787| 9-790] 9808] 9-806) 9-809] 9:818 } 9-791 
9-856) 9°871| 9°890 | 9-929 | 9-928 | 9-988 | 9-954) 9-956) 9-955] 9-959] 9-969) 9-971] 9-975] 9-974] 9-971) 9-967] 9-941) 9°925) 9-893) 9°855) 9-811 } 9°917 
9°601| 9:563) 9:503 | 9-469 | 9-437 | 9-459 | 9-473] 9-483) 9-497] 9-493) 9-493) 9-513] 9:506) 9°521| 9-530) 9°549} 9-533) 9-499] 9-499) 9:467] 9°453 | 9-528 
9-287| 9°235] 9-207 | 9-185 | 9-174 | 9-171 | 9:169] 9:193| 9-210} 9-233] 9-229) 9-259] 9-296] 9-325) 9:371] 9-401] 9:439] 9:467| 9°485) 9495) 9-505 | 9°310 
9°517| 9°16) 9°531 | 9°534 | 9-553 | 9-565 | 9-589] 9-597) 9-609] 9-629] 9-631] 9-637] 9:635] 9°631| 9-635] 9°630| 9°629] 9°625] 9°621) 9°601) 9°587 | 9:°585 
9520) 9°501| 9-493 | 9-481 | 9-481 | 9:475 | 9:467| 9-436) 9-421] 9-384) 9-346] 9-296] 9-240} 9-185] 9-143] 9-116] 9°110, 9°120/ 9°118] 9°130) 9-144 | 9345 
9-296) 9:368| 9-466 | 9-548 | 9-628 | 9-691 | 9-753] 9-795] 9:833] 9:875| 9:897| 9-923] 9-953] 9-985) 0-009] 0-025] 0-033} 0-041) 0-047) 0-043) 0-035 | 9-744 
9°963] 9-943] 9-917 | 9-912 | 9-889 | 9-882 | 9-871] 9-841] 9:831] 9:877| 9-898) 9-893] 9-907] 9-917] 9:947] 9°973] 9°995| 0-015) 0-033) 0-047) 0:093 7 9-945 
0°115| 0°121| 0-141 | 0:157 | 0:167 | 0-165 | 0-169] 0-167] 0-161] 0:157| 0:133] 0-121] 0-107) 0-097! 0:091) 0-083} 0:07 L| 0:053} 0-045 0-031) 0-019 | 0-112 
9-939! 9-923] 9-919 ! 9-913 | 9-903 | 9-905 | 9:899) 9-889] 9:876} 9:870) 9:876! 9-902] 9-928] 9-938] 9-960] 9-974] 9-986] 0-002) 0-014 0-022) 0-030 5 9-942 
0-051) 0-060) 0-076 | 0-094 | 0-108 | 0-114 | 0-106. 0-094) 0-082! 0-058 0:040, 0:022] 0:002! 9-996] 9-998) 9-986] 9-970) 9:954) 9-938) 9°912) 9°896 | 0-028 
( 9°814| 9-800) 9-780 | 9-780 | 9-784 | 9-784 | 9-784) 9:793] 9:787] 9°779] 9-771) 9°765| 9:771| 9°777| 9°795) 9°803} 9-807] 9°811| 9°803} 9°803) 9°809 | 9-798 
8} 9°806| 9°806| 9-814) 9°818) 9-826 | 9-836 | 9-844 | 9-842 | 9-852] 9-836] 9-832] 9-822] 9:810, 9-802) 9-796. 9-790] 9792) 9°784| 9-772) 9°764) 9:754] 9°734) 9-714 | 9-802 
*685| 9°671| 9°653) 9°641| 9-633 | 9-625 | 9-618 | 9:605 | 9:579] 9:552 6] 9-482] 9-466) 9-446] 9-422] 9:394| 9-362) 9°330] 9-302] 9:278] 9°260) 9:235 9-208 | 9-486 
27) 9113] 9:085) 9:065) 9-057 | 9-055 | 9:043 | 9-049 | 9-055] 9-064 0} 9:060|19:058) 9-054) 9°038! 9-040] 9:048] 9-046] 9:064| 9-062) 9:068) 9:076) 9-084 | 9-069 
'094| 9-096] 9:090) 9:090| 9-090 | 9:088 | 9-094 | 9-093 | 9-078] 9-069 71 9:051| 9:057) 9:057| 9:069] 9:081] 9-093) 9°105) 9°121| 9°112/ 9-136] 9-149] 9:165 | 9-093 
9:216] 9-226] 9°242| 9-264 | 9-294 | 9-322 | 9-352 | 9-376] 9:392 9} 9-423) 9:442) 9-456] 9-480) 9:501] 9°522) 9°545) 9°574| 9°594) 9°606) 9°618) 9:°630 | 9-411 

5) 9 

749 

519 

5} 9 

i) 


SSOOS WBOOGOOH DOOSH GDOOOS GOODS OOO 
ORB AAININS COTE WHONDA wWwhorw 
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ae. 


288 

BAROMETER. ReEpvucED ‘ro 32°. 
TAO ale Ss led soba Ged ey 

ae ina melanie Thee Ins. ies 
1 | 5873) 5°863) 5:845) 5°835| 5825] 5-819] 5-824 
2 | 5730) 5°734| 5°713) 5-707] 5-720] 5-713) 5-722 
3 | 5753) 5-749| 5°744| 5°730| 5°727| 5-729] 5-739 
4 | 5731] 5-721| 5-717) 5°713| 5-711) 5°716 5°716 
5 | 5:749| 5-755) 5-751) 5:757| 5°761) 5-766] 5-780 
6 |5:717| 5-708) 5:692) 5°675] 5:671| 5672) 5678 
7 |5:597| 5*611| 5:600 5-606) 5-603] 5-600] 5-610 
8 | 5541] 5°528] 5°520. 5°523) 5:511| 5-498] 5-510 
9 | 5:456| 5-445] 5-436 5-417) 5-408) 5°39) 5-386 
10 | 5-296) 5-284] 5-268) 5-261] 5-245] 5-235] 5-233 
11 | 5*162| 5-159] 5-153) 5°151) 5-149] 5-135) 5-137 
12 | 5-037) 5-016] 4-995] 4:975) 4-961] 4-951] 4-938 
13. | 4:891) 4-913] 4-919] 4-943] 4-984] 4-951] 4-976 
14 | 4-958) 4-959] 4-954] 4-964] 4-964] 4-966] 4-961 
15 | 4-926| 4-929) 4-916) 4-907| 4-908} 4-909] 4-914 
16 | 5-218] 5-224] 5-238) 5-248) 5-255] 5-264] 5-284 
17 |5:455| 5-479] 5-466] 5-474] 5-471| 5-474] 5-480 
18 | 5-453] 5-445] 5-460] 5-444] 5-449) 5-435] 5-416 
19 | 5-187| 5-103] 5-082) 5-099) 5-081] 5-066| 5-097 
20 | 5:102| 5-109] 5-117) 5-119] 5-125] 5-132] 5-144 
21 | 5-036] 5-022) 5-017) 5-005] 4-994] 4-991] 4-981 
22 | 5:275| 5-291) 5-301) 5:306| 5°329] 5-345] 5°364 
23 | 5:704| 5°*721| 5°733) 5°738| 5°743] 5-751] 5°757 
24 | 5-769] 5*759| 5°743) 5-744] 5-724] 5-726] 5-732 
25 | 5*831| 5°852| 5-860| 5°862| 5-866] 5-879] 5-889 
26 | 5-939] 5-948] 5-939] 5-980] 5-913] 5-905] 5-919 
27 | 5:880| 5-870 5:862| 5-834] 5-823] 5:814| 5-798 
28 | 5-656] 5-656) 5-668) 5°634] 5-658) 5-690 5-711 
29 | 5*785| 5-793) 5:787| 5°773] 5°761| 5-757] 5752 
30 | 5-655] 5-646] 5-642! 5-652! 5-641] 5-646] 5-650 
Mran,| 5:476| 5-476) 5-471] 5°468| 5°466] 5°464| 5-470 


BAROMETER. ReEpDucED To 32°. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


8 


Ins. 

5°830 
5716 
5744 
5'733 
5-781 
5673 
5612 
5502 
5393 
5'232 


5142 
4-929 
5:009 
4-962 
4-928 
5'299 
5487 
5°384 
5:082 
5*152 
4-998 
5°386 
5°766 
5°728 
5'900 


5:929 
5794 
5°733 
5°748 
5°636 


5474 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


10 
‘Tus. 
5825 
5727 
5-756 
5742 
5-790 
5676 
5625 


5398 
§:225 
5153 
4898 
5:016 
4-975] 4:968 
4-945) 4°942 
5°319) 5340 
5483] 5-486 
5373) 5341 
5058] 5-046 
5°167) 5-176 
5-000) 5:012 
5411] 5-433 
5°78) 5°788 
5°719) 5°723 
5°906) 9:914 
5°939 
5791 
5°729 
5°76 
7| 5°631 


5'478 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 

1 | 5470, 5°458) 5:471) 5:454) 5:459) 5-475) 5°492! 5°513) 5-520) 5°536 
2 | 5:361| 5°343) 5°334) 5331) 5°331)| 5328) 5329) 5°333) 5:347| 5°345 
3 | 5°453) 5°461) 5°472) 5-475) 5°502) 5514] 5533) 5:549] 5°571| 5580 
4 | 5°627) 5°617) 5°608) 5°593) 5569) 5:564) 5-576] 5°579] 4:°578) 5565 
5 | 5°335) 5°305) 5:277| 5°244) 5-219) 5179} 5-160} 5110) 5-092) 5-086 
6 | 5°228) 5:241) 5232) 5234) 5-235) 5-229) 5-206] 5186] 5178) 5°168 
7 | 5031) 5-035) 5:023) 4-993) 4-978) 4-980} 5:011] 5-031) 5-040) 5:048 
8 | 4°783) 4765) 4°737| 4°726) 4°715| 4°715| 4°690| 4-680] 4:692) 4:698 
9 | 4476) 4°454) 4-440) 4-448) 4:450) 4-458) 4°491] 4-485] 4-488) 4-502 
10 | 4°719| 4°726) 4°744) 4-764) 4:754| 4°757| 4°776| 4°787| 4:789| 4:808 
11 | 4:914) 4930) 4-946) 4-951) 4:954) 4:967| 4:975) 4:978] 4:995) 5:008 
12 | 5052) 5:060) 5:057)| 5:048) 5-046) 5:032) 5:032| 5:034| 5-040) 5-045 
13 | 4°972) 4°976) 4°995) 5-010) 5-017) 5:017| 5004) 5-049) 5-021) 5-055 
14 | 5215) 5°222 5-210) 5:228) 5-234) 5-236] 5252) 5:246| 5-254! 5-274 
15 | 5°333) 5°317| 5288) 5-274 5:251| 5-228) 5-207) 5:190, 5°178) 5°162 
16 | 4°877| 4°890) 4-906) 4°910 4:920) 4-948) 4-973] 4997: 5-009) 5-030 
17 ‘| 5:064) 5036) 5-006) 4°977 4:966) 4°928) 4-888] 4:872! 4855] 4831 
18 | 4:481] 4°481)| 4:474) 4°511 4°557| 4°590) 4:597| 4:629| 4:643) 4-677 
19 | 4°723) 4°732) 4°746) 4°751 4°758) 4:766] 4°779) 4°791| 4-793) 4°780 
20 | 5:074| 5:076) 5052 5:060, 5062) 5:081| 5*108) 5°107| 5:074| 5:083 
21 = | 5:056) 5-054) 5-048) 5025 5-007) 4:991) 4:973) 4-959) 4-943) 4-924 
22 | 4°862) 4°855) 4°850) 4°849 4-849) 4°848) 4861) 4°865) 4:875] 4°887 
23 | 4°954| 4-939) 4-928) 4:918 4-908) 4:877| 4°846) 4°823] 4-798] 4-766 
24 | 4°296| 4°294) 4-296) 4°281, 4-271) 4-261] 4-249) 4-244) 4-238) 4:233 
25 | 4°170} 4°170| 4°179 4183, 4°192) 4-205) 4:235) 4°260) 4:270) 4:288 
26 | 4°442! 4°437| 4-437) 4°439, 4-441) 4:451| 4-460) 4-474) 4499) 4-507 
27 | 4684) 4°696| 4-704) 4°715 4°717| 4°736] 4°748) 4-768] 4-773) 4-784 
28 | 4°827| 4°821| 4-809) 4°776, 4°753) 4°731) 4°701) 4692! 4-685) 4°648 
29 | 4530) 4°526) 4°528 4°526 4°527| 4°527| 4°537| 4°557| 4:569) 4-583 
80 | 4*781] 4°772| 4-748) 4°735) 4681] 4-645] 4:533] 4-580] 4:583] 4-586 
81 | 4641) 4°655] 4-660 4664) 4696] 4-739] 4-722 4°753) 4:806) 4°876 
a aad amy 4°914) 4°910) 4906) 4-904! 4-903) 4-901] 4906) 4-910] 4-915 


5502) 


11 


Ins. 


5°802} 5 


5729 
5761 


5°745 
5794 
5-676 
5-630 


5°07 


5°393 
5:212 
5155 
4-882 


5011 


4-993 
4:978 
5°353 


5-487 
5°320 
5°024 


5178 
5:029 
5459 
5798 
5°730 
5915 
5:934 
5763 
5°796 
5°730 
5°639 


5:480 


Ins. 
5585 


5°358) 


5°588 


5564 


5:075 
5143 


5063 


4691 


4-522 
4820 
5024 
5-047 
5052) 
5:273 
5137 
5043 
4°785 
4-678, 


5:2049 5-193 


5'140} 5130 
4-875] 4°858 
5005} 4:986 
4:997] 4:994 
4-991} 5-001 
5367} 5°373 
5'488} 5°483 
5308] 5:286 
5-005} 4-984 
5'180} 5:170 
5:039} 5059 
5-47.34 5499 
5*792) 5°796 
5°728) 5°745 
5923] 5-908 


Ins. | Ins. 

55380} 5518 
5:329] 5°327 
5598} 5-601 
5:53.49 5:529 
5-084} 5-099 
51271 5'102) 
5059) 5:074 
4678} 4-655 
4:5381 4:540 
4*842} 4:829 
5025] 5:029 
5:031] 5:020 
5055} 5033 
5:296] 5:297 
5:096) 5:057 
5041} 5-055 
4°753) 4°738 
4669] 4°654 


4° 799) 4805} 4°833, 


5119 


4-912 
4-889 
4714 
4:227 
4:295 
4°532 
4785 


4614 


4-600. 
4574 
4:942 


4-916 


5°111} 5116 


4912} 4:898 


14 


Ins. 

5'755 
5724 
5°745 
5-724 
5°788 


5°643 
5-600 
5°484 
5:368 
5186 


5126 
4°805 
4-990 
4978 
5-015 
5°377 
5-482) 
§:256 
4-947 
5156 


5-078 


5°510 
5'804 
5°728 
5912 


Ins. 

5505 
5344 
5606 
5519 
5104 
5069 
5081 
4:647 
4565 
4°825 
5:047 
5017 
5053 


16 
Ins. 
5'762 
§°718 
5:749 
5°728 
5771 
5616 
5593 
5476 
5348 
5170 
5118 
4°841 
4-998 
4-972 
5-044 
5°405 
5454 
5226 
4:978 
5141 
5108 
5'558 
5°794 
5°730 
5924 
5908 
5696 
5-793 
5698 
§:543 


5°462 


5°632 
5°596 
5°481 
5°357 
5°184 


5:128 
4°834 
4988 
4:974 
5-026 
5°392 
5°471 
5:237 
4:957 
5:139 
5:092 
5°538 
5°797 
5°726 
5°918 
5:908 
5-714 
5°792 
5712 
5559 


5-463 


5323 


5:027| 4-993) 
5°081) 5:073 
4728} 4-710 
5°646] 4°654 
4°864 4'868 
§:121] 5°125] 5115 


4°897| 4°886] 4°877 
4°305 4°912 4" 914 


Ins. 

5475 
5360 
5623 
5499 
5138 


5:067 
5-081 
4612 
4-606 
4°812) 


5-055 
4:997 
5:025 
5°315 
4:965 


5084 
4718 
4673 
4-919 


Tns. 

5-494 
5338 
5611 
5500 
5110 


5:065 
5-086 
4:624 
4591 
4-806 
5°047 
5°005 
5035 
5°296 


4°910} 4:903) 4-907 


2} 4°824 


| 4554 


iy 


Tns. 

5'740' 
5703: 
5°750 
5737 
5:764 
5619 
5°585 


18 
Ins. 
5'753 
5*726 
5°750) 
5741 
5769 


§°621 
5588 
5480} 5°470 
5°345] 5°336 
5161] 5-160 


57102) 5°110 


19 
Ins. 
5'738 
§°732 
5°751 
5°750 
5773 
5611 
5:583 
5'469 
5336 
5150 


5'105 


4843] 4°824 
4:974| 4-966 
4-963} 4-958 
5:071| 5-094 


5419} 5:44 
5°467| 5478 
5:222) 5:223 
5-080] 5:045 
5118] 5-096 


5125] 5154 
5°574| 5°599 
5798} 5°802 
5:744| 5°757 
5-926) 5-930 
5-910} 5-918 
5678] 5°659 
5°799| 5°804 
5°688} 5°683 
5°540] 5°530 


5462) 5-466 


FIRST FIGURE 


Ins. 

5°460 
5374 
5°641 
5479 
5151 
5046 
5051 
4-576 
4-653 
4°854 


5:068 
5001 
5-106 
5°355 
4-904 


5-093 
4-726 
4-699 
4-982 
57106 
4878 
4-937 
4°359 
4:167 
4-412 
4601 
4°833 
4°545 
4-720 
4563 
4-998) 5-002 


4°911) 4-914 


Ins. 

5-470 
5381 
5632) 
5:479 
5144 
5078 
5075 
4584 
4°623 
4824 
5:064 
5001 
5073 
5334 
4929 
5097 
4°728 
4:69] 
4°962 
5-099 
4:878 
4/918 
4398 
4171 
4-404 
4:593 


4542 
4-700 


4843 
4974 
4-955 
57124 


5-440 
5°449 
5221 
5:070 
5:079 
5170 
5°615 
5801 
5°768 
5938 
5915 
5678 
5812 
5682 
5:505 


5-468 


FIRST FIGURE OMITTED. 


20 
Ins. 
5731 
5736 
5749 
5751 
5'766 
5619 
5589 
54738 
5323 
5163 


5101 
4:844 
4-959 
4-945 
57140 


5455 
5434 
5183 
5-069 
5078 
5195 
5°635 
5°796 
BT 
5932 
5:915 
5654 
5809 
5691 
5:477 


5-466 


OMITTED. 


Ins. 

5449 
5411 
5647 
5464 
5166 


5°055 
5017 
4554 
4°657 
4°857 
5-081 
4-992 
5°128 
5:346 
4:889 


5120 
4-708 
4-707 
4-983 
5-094 
4:879 
4-948 
4-340 
4162 
4:421 


4-616 
4844 
4-555 
4°736 
4573 
4-997 


4-916 


Ins. 

5-441 
5-426 
5-652 
5-455 
5178 
5043 
4-978 
4526 
4675 
4-861 
5:088 


4-982 
5-162 
5°359 
4868 
5-116 
4:684 
4-709 
5-008 
5-099 


4878 
4°951 
4°329 
4159 
4:427 
4-634 
4°847 
4°553 
4-753 
4559 


21 


Ins. 

5°740 
5'746 
5°750 
5*759 
5'766 


5°621 
5°581 
5472 
5311] 
5167 
5-088 
4864 
4963 
4-945 
5163 


5-457 
5168 
5-093 


5:057 
5:217 
5°652 
5788 
5785 
5-939 
5899 
5630 
5-796 


5682 
5474 


5468 


Ins. 


5-418] 5-405 
5-421) 5-423 
5°648} 5°642: 
5-435] 5-402 
5186} 5°200 
5059} 5°052 
4-902) 4-824 


5005 
4-916 


5014 
5°105 


4874 
4-956 
4:328 
4165 
4440 
4637 
4°850 
4°549 
4764 
4-576 
5:007 


5-463) 5 


NOVEMBER 190] 


22 
Ins. 
5°752 
5°752 
5744 
5756 
5'750 
5607 
5:D76 
5472 
5°308 
5169 


5072 


5°898) 5°894 
5°645) 5:641 


DECEMBER 


5*116} 5-094) 5090 
4:654| 4-608) 4°518 
4-718] 4°711} 4°721) 4 


4:915 


5469] 5-467) 5-46 


Ins. 


5-205] oY 
5:067] 5:0: 
4811] 48 
4:499| 4:47 
4705] 4°7 
4°894] 49 
5-067] 50 
4-960 a 


a 5°031) 5 


4 5 


0°357) 0°366) 0°367 
0259) 0:245) 0-241 


0-080 
9-956 
9°757 
9-674 
9'548 
9°595 
9-607 
9°530 
9-943 
0-088 
0-031 
9°559 
9°708 
9-496 
0-054 
0°517 
0-460 
0°531 
0573 
0-475 
0°387 
0°436 


¥ Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
0°473) 0465) 0°451) 0-451 


0°258 


'903) 9-908) 9:912 
0°107| 0°117| 0:131 

0230) 0:217| 0-204 
90} 9°812) 9-783 


*827| 9°828] 9°825 
521] 9-515] 9°518 

9°208] 9°197 
197| 8-993] 9-009 
73) 9385] 9°361 


43! 9°553| 9°553 


9503] 9°523 
15) 9°585] 9°553 
27| 9°121) 9°157 
39) 9343) 9-353 


36) 9°434| 9-434 

4 9°526| 9-520 
59| 8°745| 8-737 
8'638| 8-649 
58) 8-956) 8-962 


1| 9:255| 9-245) 9207 
91121] 9-121] 9-143 


492 9-489| 9-485| 9-480 


6 


0°369 


9-930 
0151 
0°202 
9733 


9-809 
9°533 
9-200 
9:012 
9°385 


9°553 


9:5 47 
9°502 
9:167 
9°357 
9°756 
9584 
9444 
9-490 
8729 
8660 


8-960 
9-298 
9-292 
8:993 
9175 
9:195 


9-481 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


REDUCED TO 32° AND Sra LEVEL. 


FIRST FIGURE OMITTED, 


REDUCED 


Ins. 
0:050 
9:934 
0:170 
0°206 
0:699 


9-667| 9°675! 9-685] 9-689 
9946] 9-944) 9:952|/9-956]/[9-960] 
81) 9-961] 9:937| 9-911| 9-891 | 9-86 


9°570 
9-460 
9-195 
9°377 
9-762 
9°560 
9°446 
9°446 
8-716 
8688 


8°966 
9°304 
9-256 
9-003 
9-106 
9-190 


9°480 


Tns. 
0-072 
9:950 
0-191 
0-211 
9-670 
9°774 
9-588 
9-204 
9-027 
9-403 
9°575 
9°672 
9°713 


9°605 
9-425 
9°208 
9°393 
9°766 
9°532 
9-454 
9°426 
8-711 
8-718 


8-980 
9°326 
9:217 
9023 
9-081 
9-225 


9°483 


5 | 9-851 


| 9198 


12 


13 


9°657 


Ins. 


0-404 0-370 
0°346} 0°338 
0°3221 0-320 
0°338} 0-329 
a 0°372 


Ths. 


TO 32° AND SEA LEVEL. 


Tus. 
0086 
9951 
0207 
0-192 
9-650 
9°733 
9-603 
9-218 
9:061 
9°403 


9-587 

9-680 

9-719 
[9-965] 


9-631 
9-368 
9-235 
9-413 
9°759 
9-516 
9-468 
9390 
8-711 
8°752 


9-002 
9°344 


9-041 
9-075 
9-285 


9°487 


[9-958] 


Ins. 
0:109 
9-956 
0:220 
0:182 
9°634 
9-701 
9-615 
9-228 
9°107 
9-435 
9607 
9-690 
9-735 


Ins. 
0-098 
9-960 
0:231 
0-178 
9°631 
9°673 
9631 
9-230 
9-128 
9-429 
9°621 
9°687 
9°732 


9°819 


9°655 
9°361 
9°247 
9°450 
9°766 


9-502 
9-482 
9°348 
8699 
8-766 


9-026 
9°358 
9-190 
9-055 
9-063 
9°393 


9°783 


9-664 
9-335 
9-248 
9-469 
9-768 


9500 
9489 
9-300 
8-704 
8°78 
9-063 
9366 
9-169 
9-073 
9-030 
9°440 


9°495 


9496 


[9-978] 


Ins. 


0°094} 0-084 
9-942} 9-958 
0°235] 0-243 
07142} 0:124 
9619} 9-645 


9°631} 9-601 
9°639} 9-649 


9°208 
9138 
9-441 


9-630 
9-680 
9738 
9-996) 
9°733 
9-666) 
9-321 
9-242) 
9476 
9-758 


9-494 
9-485) 
9-236 
8-680 
8-792 
9-071 
9°374 
97135) 
9-083 


9-016) 9-006 


9°47 
9:489 


Ins. 


9-203 
9154 
9-429 


9°643 
9°668 
9-726 
0-000 
9-669 


9-680 
9°301 
9232 
9-486 
9°748 
9-478 
9-487 
9-182 
8666 
8803 
9-077 
9°377 
9:095 
9-091 


9-490 
9-484 


[0-065] 


14 


Ins. 
0°360 
0°333 
0°312 
0°318 
0°365 
0:209 
07193 


9°887 
9-702 
9648 
9-443 
9°623 
9-609 
9°633 
0-052 
0-087 
9779 
9°421 
9°750 
9°675 
0248 
6°555 
0°389 
0581 


0563 
0°396 
0515 
0387 
0154 


0°075 


FIRST FIGURE 


Ins. 
0:074 
9-964 
0-239 
0-114 
9-670 
9°556 
9°645 
9°184 
9:17] 
9°423 
9°645 
9-660 
9*730 
0-010 
9°631 


9-706 
9-315 
9-226 
9500 
9°740 
9-466 
9-495 
9°122 
8656 
8°811 


9-095 
9°375 
9-063 
Sealalgs) 
9-004 
9-514 


9-481 


15 


Tns. 
0-352 
0°326 
0°308 
0°314 
0°359 
0:207 
0°189 


(0-059) 


9°871 
9699 
9°652 
9-435 
9°609 
9-597 
9-650 
0056 


68 


Ins. 
0:068 
9-960 
0:245 
0:104 
9°692 
9-539 
9-647 
9-163 
9°184 
9-409 
9°655 
9°652 
9°730 
0-012 
9°585 
9-704 
9°335 
9°232 
9-514 
9°747 


9-462 
9-497 
9-084 
8-644 
8°830 


9-103 
9-383 
9-059 
9-139 
8-988 
9528 


9-480 


16 


Ins. 
0°346 
0°323 
0°310 
0317 
0352 
0°197 
0:186 

[0:054] 
9°868 
9°689 
9°648 
9-436 
9°621 
9°594 
9-672 
0-066 
0:063 
9-728 
9°479 
9°72] 


9°7.45 
0°296 
0553 
0366 
0°585 
0°564 
0380 
0527 
0°361 
0-144 


0073 


2iIL 


7 | 0°535 


Ins. 
0°338 
0°338 
0-316 
0°338 
0°360 
0°227 
0:183 
0-049] 
9°845 
9-700 


9°658 
9°443 
9609 
9591 
9-748 


0-096 
0-050 | 
9-709 
9571 
9-680 
9°802 
0°354 
0°553 
07390 
0-589 
0575 
0°350 


0°361 
0'112 


0-082 


19 


Ins. 
0°344 
0°341 
0°314 
0.242 
0°356 
0-228 
0173 
0:046] 
9 ‘827 
9-694 
9664 
9-461 
9-601 
9-581 
9°777 
0:092 
0:033 
9696 
9°616 
9-670 
9°823 
0°370 
0°551 
0:402 
0-591 
0°573 
0°344 
0°536 
0°354 
0:086 


0-083 


[0-043] 


20 


Ins. 
0°346 
0-346 
0°324 
0-352 
0°354 
0-227 
0:173 


9-818 
9-700 


9°656 
9-469 
9-607 
9°577 
9802 
0:107 
0-031 
9-665 
9-625 
9-665 
9-861 
0-394 
0°551 
0°400 
0-592 
0573 
0°336 
0°534 
0°356 
0:064 


0°085 


[0-040] 


289 


NOVEMBER 1901. 


Mid- 
night. Mean. 


21 22 


Ins, 
0-403 
0°345 
0°325 
0-334 
0°36] 


0233 
0°198 
0-068 
9-896 
9°727 
9-665 
9°506 
9612 
9-601 
9-656 
0028 
0:078 
9844 
9°556 
9-703 


9675 
0-225 
0537 
0-426 
0-570 
0-576 
0-414 
0-474 
0-400 
0178 


0:087 


Ins. 
0°358 
0°358 
0°328 
0°354 
0°319 
0:227 
7| 07141 
0:016 
5) 9-795 
2| 9:697 
9°623 
7| 9°529 
9-605 
3} 9551 
9-882 
07100 
0-058 
9-632 
3| 9-687 
9-588 
9-960 
0°472 
0°5138 
0°464 
0°597 
0533 
0348 
0-481 
d| 0°319 
0-004 


0-085 


Ins. 
0°350 
0°358 
0:324 
0°354 
0°340 


0-230 
0-155 
[0-033] 
9:803 
9-696 


9-644 
9-499 
9-605 
9565 
9-848 


0-112 
0-055 
9-619 
9659 
9-624 


9-906 
0-440 
0°534 
0-438 
0-591 


0-551 
0-330 
0530 
0°337 
0-036 


0-086 


Ins. 
0°354 
0356 
0°326 
0°354 
0°352 
0°231 
0:160 


9804 
9-697 
9-642 
9°479 
9-601 
9561 
9°830 
0115 
0:043 
9-646 
9-650 
9°640 


9-885 
0-410 
0°537 
0-416 
0591 
0-561 
0326 
0521 
0°347 
0054 


0084 


Ins. 
0:051 
9-984 
0°245 
0-092 
9-703 
9-532 
9-649 
9°136 
9-206 
9°423 
9673 
9-652 
9°748 
0:030 
9-553 
9*720 
9-340 
9-250 
9544 
9-740 
9-448 
9°508 
9-036 
8632 
8-866 
9-121 
9-399 
9-043 
9165 
8-970 
9°536 


9°484 


Ins. 
0:041 
0:005 
0:257 
0-072 
9°715 
9°521 
9-641 
9111 
9:222 
9°417 
9-675 
9°657 
9°762 
0-040 
9-505 


9°740 
9°345 
9266 
9-570 
9°738 
9-450 
9-511 
8°985 
8624 
8-886 


9133 
9°393 
9-033 
9-181 
8-990 
9535 


9°485 


OMITTED. 


Ins. 
0:032 
0:016 
0°269 
0:065 
9°727 
9-502 
9-613 
9-104 
9-244 
9°433 
9°681 
9-664 
9-798 
0052 
9-477 
9°740 
9°366 
9:278 
9-586 
9°742 
9°454 
9525 
8-938 
8617 
8-910 
9*141 
9-403 
9-025 
9°207 
8:996 
9-530 


9-488 


Tns. 
0-020 
0-028 
0:277 
0:048 
9-741 
9°531 
9°586 
9-084 
Oy 
9-431 


9-699 
9°664 
9-816 
0:052 
9°459 
9°770 
9-349 
9282 
9598 
9°735 
9-454 
9°547 
8-922 
8604 
8916 


9-155 
9-411 
9:021 
9-225 
9-003 
9538 


9°491 


Ins. 
9-992 
0:061 
0°279 
0:021 
9-761 
9°531 
9°517 
9-059 
9-274 
9°443 
9°715 
9-660 
9°846 
0-060 
9-429 
9°758 
9°330 
9-300 
9624 
9°738 


9-452 
9°558 
8886 
8°596 
8-926 
9179 
9-421 
9009 
9°245 
9:007 
9°548 


9°491 


DECEMBER 1901. 


Ins. | Ins. 
9-904| 9°882 
0-066] 0-080 
0:263] 0:263 
9-948] 9°914 
9°785] 9°8138 
9°574| 9°553 
9-351) 9°312 
9-028) 9:013 
5 | 9°322) 9°346 
9-479] 9°508 
9°697| 9-701 
9650} 9°657 
9°894| 9906 
0:051| 0:046 
9-425) 9°447 
9°728] 9°718 
9°085) 9054 
9°308] 9°304 
9-694) 9°706 
9-700] 9682 


9-442) 9-438 
9°581) 9°579 
8800} 8-788 
8-605) 8-602 
8-936) 8:937 
9-215) 9227 
9:417| 9-411 
8-999) 8-994 
9-289! 9-285 
9:046| 9-075 
9°534| 9-530 


oe 9-476 


Ins. 
9*962 


290 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. JANUARY 1901. 


1 2 3 4 5 6 il 8 9 10 11 12 For Day, 


Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. 
24°2 24:2] 25°1 25:1 | 25°2 25:2 | 25:4 25:4 | 26°6 26°6 | 25°8 25°8 | 24°6 24°6 | 24:7 24°7 | 24:0 24:0 | 23°8 23°8 | 24:2 ; 25°3 25:3 
25°3 25°3 | 25°5 25°5 | 27:0 26:9 | 27:1 27:1 | 26:2 26:2) 26°7 26°6 | 26°3 26:3 | 26°5 26°5 | 26:0 26:0 | 26:2 26:0 | 26°4 26-4 26°2 26°8 
27°2 27:2 | 26°8 26°8 | 28-0 28:0 | 28:7 28°6 | 28:2 28°3| 27:5 27°35 | 27:8 27:8 | 27:4 27:4 | 26:9 26:9 | 26:2 26:2 | 26:9 26:6 | 27°1 27:1 
31°5 31°7 | 31°6 31°6 | 31:4 31:5 | 31-1 31:2 | 80°9 30°8| 30:4 30°5 | 30:2 30°2 | 29°3 29:3 | 29:2 29°3 | 29°2 29:2 | 28°4 28'5) 30:9 30°8 

9 26:9 | 26°4 26:4 | 26:4 26:4 | 26°4 26:4] 26:9 26°8| 27:0 27:0] 27°6 27°6 | 27:9 27°8 | 27:2 27:2 | 27:0 27:0 | 27:2 27:2 | 29:0 27°9 


WON OP Cobre 
bo 
for) 
We) 


20°9 20°3} 18:9 18:4] 20°5 20°71] 17-7 17:4) 17:1 17:71] 17°9 17:9) 17°7 17:7 | 18°38 18:3 | 181 18°71} 17-4 17:4|16°8 16°9) 163 16-4 
18-2 1871) 17-4 17°4| 17-9 17:9 | 18:2 18:2 | 18:2 18:2] 18°2 18:2] 18:4 18°3 | 19°2 19°2/19°1 19:1|19°2 19:2} 19:2 19:2) 187 18:7 
21:2 21:2] 21-2 21°2 | 21°3 21:3] 21°8 21°7 | 21:8 21:8 | 22:0 21:9) 22:0 21°9| 21°7.21°6 | 21:5 21:4, 21:2 21:1 | 21°38 21-2) 21-5 21° 
186 186] 18°6 186} 185 18°5| 184 18:4] 18-1 181) 17-9 17:9} 181 18:1) 17:0 17:1|17-7 17°7| 18:0 18:0 | 19:2 19:2) 19-7 19°7 
10 | 18:1 16°7 | 20°5 17:1] 22°6 20°8 | 24:3 22°4 | 25:3 24:3) 23:0 23:1] 23:5 23°5 | 24:1 24:1 | 24:2 24:2] 24:7 24°7 | 25:2 25:2 | 26:4 26°6 
11 | 26°3 26:3] 26°9 26:9 | 27°2 27:2 | 27:2 27:2 | 26:5 26°5| 27:0 27:0} 27°4 27:4) 27°6 27:7 | 27°5 27-6 | 28°1 28:2 | 27°8 27:8) 27-7 27°7 
12 | 26°9 26-9} 26°8 26°8 | 27:0 27:0 | 27:0 27:0 | 27:0 27-0] 27:0 27:0} 27°4 27-4) 27:2 27:2 | 27-2 27-2) 26:7 26°8 | 26:1 26:2 | 26:2 26°3 
13 | 24:0 24:0 | 24:0 24-0 | 23-1 23-1 | 23:1 23:1 | 22°9 22:9 | 22:4 22:4) 22:2 22:2 | 22°6 22°6 | 23°1 23:1) 24-1 24°1| 26:4 26:2) 27°3 27°3 
14 | 31:2 31-2) 31-0 31:0] 31:0 31-0 | 33-0 32:0] 31:0 32:0] 30°0 29:0] 29:°2 28:2] 29°7 28°5 | 31°5 2971) 34:1 30°6 | 35:1 33:4 | 36°0 33:0 
15 | 32°2 24:0} 32°8 24:3] 31:0 24:0] 83°3 25°8 | 34:0 28:7 | 84:4 26:3 | 32°9 26°8 | 35:1 30:0 | 34:0 30°5 | 34:0 29°7 | 36:0 28:3) 35:1 25-0 
16 | 28:0 25°3| 25°9 22:4 | 27°6 25:1 | 22:7 20-0 | 20°2 20:2}'21:0 21:0} 20°6 20°6 | 20°3 20:3 | 20:0 20:0 | 20°9 20-9 | 22:2 22:2 | 23:9. 23:9 
17 | 80:0 300} 30:0 30:0 | 30°8 30°8 | 31:0 31:0 | 31:0 31:0 | 30°6 30°6 | 29°7 29°7 | 28:9 28:9 | 28:5 28°5 | 28:2 28°2 | 27°6 27-6 | 27°38 27°8 
18 | 27°6 27°6| 27-0 27:0 | 27:0 27-0] 27-0 27:0| 26:1 26:1] 27-0 27:0) 27:0 27-0} 26:4 26-4 | 26:0 26:0] 25:9 25:9 | 26-1 26:1) 265 26% 
19 | 24:6 24°6 | 24:8 24°8 | 24:7 24-7 | 24-0 24:0 | 23:9 23-9 | 23:9 23:9] 24°1 24:1 | 24:7 24°7 | 25:0 25:0 | 24:9 24°9 | 25°1 25:1] 25-1 251 
20 | 27:0 27:0 | 27:8 27°8 | 27:0 27:0 | 27:4 27°4| 27:7 27-7 | 27-5 27°56 | 27°8 27-8 | 26°9 26°9 | 26:7 26-7 | 27:3 27:3 | 26-1 26:1} 28-2 28:2 
21 | 25:0 25:0| 25:0 25:0 | 26:0 26:0 | 26:9 26:9 | 27:0 27-0] 26°6 26°6 | 27:8 27:8 | 28°1 28:1 | 28°9 28:9} 30:9 30:9] 31:0 31:0} 32:0 32:0 
22 | 34:2 34:°2| 34:3 34°3| 34:5 34:5 | 84:7 34:7 | 33°1 33°1] 31°8 31°83] 31:3 31:3] 31:1 31:1 | 28°0 28°0| 26:9 26°9 | 261 26:1 | 25:2 25:2 
23 | 23°3 23°3 | 24:0 24:0 | 24:0 24:0 | 24:0 24:0 | 24:0 24:0} 24:4 24°4] 24:3 24:3] 24°5 24:5 24:9 24:9) 254 25-4 26:1 26:1] 26:0 26°0 
24 | 21:2 21:2) 21:0 21:0} 20°6 20°6|19°7 19:7} 18°9 18:9] 18:5 18°5] 19-0 19:0} 20:0 20:0 | 21:5 21:5 | 21:2 21:2 | 22°8 22:8) 286 23°6 
25 | 18:4 18°4)17°6 17°6| 17°5 17°5| 17:1 17:1) 18:0 18:0] 18-7 18:7) 18:2 18:2}17-1 17:1] 16:2 16:2] 16-9 16:9) 16-1 16:1] 16-0 16:0 
26 |15°5 15:4) 15°8 15°8| 15:3 15:3) 15:4 15:4] 153 15:3) 15°1 15:1) 161 16:1] 168 16°8| 16:0 16:0] 16°5 16°5)17°5 17:5) 17°77 177 
27 | 31°7 31:7 | 31-1 31:1 | 80:2 30:2 | 28-0 28-0 | 26:2 26:2] 23:4 23:5 | 23:1 23°1 | 22°6 22:7 | 20°4 20°4) 19-7 19:8 | 19°3 19-4] 20°6 20°6 
28 | 164 16°4|)16°2 16:2) 16-2 16:2) 16-4 16:4] 169 16°9| 17-4 17°4]17°3 17°3| 16-4 16-4] 14:5 14-4} 13-2 13:1 | 12°3 12:3) 12°8 127 
29 | 161 16°1)16°3 16:3] 16:0 16°0|15°5 15°5| 16:3 16°38) 17:2 17:2] 17:2 17:1) 1771 16°9)17°4 17:4] 17-3 17:1) 17:9 17°38) 17-7 177 
30 | 18:4 18:4] 18°38 18°3|17°5 17:5 | 17:2 17:2) 15:6 15°6| 15°9 15°9) 15:3 15:3} 16-0 16:0] 15:7 15:7 | 16°9 16°9| 18-2 18:2| 19-2 191 
81 | 20°3 20°3 | 20°3 20°3 | 20°4 20°4| 20°2 20:2 | 20:4 20-4 | 20:4 20°3| 20:2 20°1 | 20-4 20:3] 20:2 20:1] 19-7 19°8 | 20-2 20°6 | 19-9 20-1 
MEAN,| 24:2 23°8 | 24°2 23°7 | 24:3 23-9 | 24:2 23:8 | 23°9 23°7| 28:8 23°5 | 23°7 28:4] 23:7 28:5 | 28:5 23°3 | 23°6 23°3 | 23°9 23°6 | 24:4 23:9 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.'Dry. Wet. 
1 | 25°3 25:2 | 24°1 24-1 | 24:0 24:0 | 24°1 24:1 | 24-1 24°1 | 24°6 24°6 | 24°1. 24-0 | 23:9 23:9 | 24-8 24-8 | 23-8 23°8 | 239 23°9 | 24°38. 24-3 
2 | 27°0 27:0 | 26°3 26°83 | 27°9 27°7 | 26:3 26°3 | 26°6 26°6 | 26°8 26°8 | 26:8 26:8 | 25-4 25:4 | 25:5 25:5] 26°6 26°6 | 26:9 26:8 | 27-0 27°0 
3 | 27-4 27°4| 27°6 27-6 | 28-4 28-4 | 29°1 291 | 30°3 30:3 | 81:0 30°9| 31:4 31:4] 31°6 31°6 | 31:6 31:6] 31°5 31-5 | 31:5 31°5 | 31°8 31°8 
4 |81°8 31°5| 31:0 30°8 | 29°6 29:6 | 28-8 28°8 | 28°5 28-7 | 27:8 27-7 | 27-9 27-8 | 28°6 28°6 | 28-9 28-9) 28-3 28:3 | 27-7 27-7 | 27:1 27-1 
5 | 28:1 27:2 | 27:9 26°9 | 26-9 26:0 | 24:9 24:1 | 23°6 23-2 | 23:0 22°5 | 23:4 23-0 | 23:4 22:9 | 23-4 22-8 | 22:2 21:3] 22:1 20-9 | 21-4 20-4 
6 |16°0 16:0} 15:9 15°9) 16-8 16:9] 16:9 16:9 | 17:2 17-0) 17-6 17°6| 18-1 18-0) 17-4 17°4|17-2 17:2) 17-5 17-5) 18:0 17:9) 17-4 17-4 
7 |19°0 19°0| 19-1 191) 18-9 18:9} 18-8 18°8| 185 18°4' 18-4 18:4| 18-6 18°6 | 19-0 19:0|19-6 19°5} 19:9 19:9] 20°5 20-4 | 21:0 21:0 
8 | 21°8 21°8 | 21-9 21-9 | 21-2 21:2) 21-1 21:1 | 20°6 20°6 | 20°1 20:1] 19-4 19-5 | 19-2 19-2] 19:1 191] 18°8 18°8| 18-7 18°7 | 186 186 
9 | 20-0 20:0} 20°0 19-9] 20-1 20-0) 20-0 20:0) 19:0 19:0} 17:2 17°38} 17:3 17-0] 17-0 16°4| 18-0 17:1} 17:2 16°6| 17:2 16°9| 16-7 16-4 
10 | 26°8 26°8 | 27:0 27:0 | 27:0 27:0 | 26°8 26°8 | 26:3 26-4] 248 24:9 | 24°5 24:6] 25:0 25:0 | 25°1 25:1) 25:4 25-4 | 27:0 27:0 | 26:5 26°6 
11 | 28°6 28-7 | 28-2 28-4] 27:9 27:9| 27:9 27-9 | 28:2 28-2| 28-9 29-0 | 28-2 28-2| 28-0 28:0 | 28:0 28:0] 28:0 28:0 | 27°6 27°6| 27:1 27-1 
12 | 26-0 26-1 | 26-2 26°3 | 26-1 26-1 | 25°8 25:8 | 25:2 25-2] 25-2 25:2 | 25:0 25-0 | 25-0 25:0] 24:9 24-9] 24-9 24:9 | 24:2 24:2 | 24-1 24-1 
13 | 27°9 27:9) 27:3 27:8 | 28°6 28°6 | 29:0 29:0 | 28-1 28-1 | 28-9 28-9] 30-1 30-1 | 29-9 29:9 | 30-1 30-1] 30-2 30:2) 31:0 31:0) 310 31:0 
14 | 35:1 32:0] 31:4 281} 31-2 27-0| 31:0 26:0| 30-0 25-0 | 33-3 25:2] 33°6 25-9 | 34:7 28-2] 36-1 30:2] 35:8 29:9] 83°6 28°9| 335 29:2} 
15 | 35°2 27:0} 84°7 28°6 | 34:0 25°8| 29:4 23:4] 30-0 23-9] 80°1 24-2 | 30-2 24:2] 26-5 23-8 | 26-1 22-7 | 27-4 23-8 | 25:0 22:4 | 24:0 222 
16 | 25:0 25:0 | 23-7 23-7 | 25:0 25:0 | 26°3 26:3) 24:4 24-4 | 25:5 25:5 | 25-7 25-7 | 25-9 25-9| 28-1 28-1] 29°5 29°5 | 29-7 29-7 | 30:0 30:0 
17 | 28-0 28:0 | 27-4 27-4 | 28-0 28-0] 28:0 28:0 | 28-2 28-2} 28:2 28:2) 98-5 28:5 | 28:0 28:0) 27:8 27:8 | 27:2 27:2 | 27°38 27:3 | 27-0 27°0 
18 | 27°3 27-3) 27:0 27:0} 27-0 27-0| 26-0 26:0 | 25:3 25-3} 25-1 25-1 | 25:1 25-1 | 25:0 25-0 | 25:0 25-0 | 25:0 25:0| 25:0 25:0 | 25:0 25:0 
19 | 25°2 25-2) 25:5 25°5 | 24-2 24:2] 24-7 24-7 | 23-1 23-1 | 24-0 24:0] 24-7 24-71 25-0 25:0] 25:0 25:0 | 25:2 25:3] 25°8 25:8) 260 26:0 
20 | 31:4 31:4] 320 32:0] 30-7 30°7 | 31:3 31:3 | 26-1 26-1 | 25-0 25:0 | 25:1 25:1 | 26-1 26-1 | 25-0 25:0 | 24-1 24:1] 24:9 24:9 | 25:0 25:0 
21 | 82-0 32°0| 34-1 34:1) 34°6 34:6 | 84°5 34-5 | 34-1 34:1] 34-0 34:0] 84:0 34:0 | 34-2 34:2] 84:1 34:1 | 34:0 34:0] 84:1 84:1] 341 841 
22 | 24:0 24:0 | 23:5 23°5 | 23-0 23:0 | 22-5 22-5 | 22:0 22:0] 21:5 21°5|21°6 21°6| 21-4 21-4} 227 22-7 | 23:0 23:0 | 23°8 23°8 | 23-0 23:0 
23 | 26°2 26°2| 26-2 26:2) 26°1 26-1] 26:0 26:0! 26-1 26-1} 26-0 26-0] 25:9 25:9] 25°6 25:6 | 25:0 25:0) 24:4 24-4] 23:7 23-7) 221 22-1 
24 | 25°3 25:3 | 25-1 25:2 | 26-0 26:0 | 26°1 26-1 | 26-6 26°6 | 27:1 27:1 | 28-1 28-1 | 23+1 23-1 | 22-2 22-2] 21-3 21°3| 20:3 20:3/191 19d 
25 |16°3 16-3) 15-8 15°8| 16-2 16:2] 15-2 15-2 | 15-1 15:1} 15-3 15°38} 15-1 15-1] 15-2 15-2] 15-2 15-2) 14-3 143/146 14:6) 152 152 
26 | 18*7 18°7 | 19-8 19°8| 20-7 20°7 | 21+] 21-1 | 24-2 24-2] 27-1 27:1) 29°9 29-9| 30°6 30°6; 31-0 31-0] 31:7 31:7 | 31°9 31:9 | 32°0 32°0 
27 | 20°8 20°8| 21-1 2171 | 21:0 21:0] 21:3 21°3 | 20-0 20-0] 18-8 18:8] 18-1 18-1 | 18-2 18-2} 17:3 17:3] 18-0 18-0} 18-0 18-0) 17-2 17: 
28 |12°8 12°9)12*1 12°3)11-1 111/111 111] 9:2 9-2) 9-1 9-1] 9:3 9-3/10:3 10°3) 9:9 9-9] 98 9:8/11:9 11:9) 13-4 ds: 
29 | 17-2 17°2/17°3 17°3| 16-2 16-2] 17-2 17°2| 17:3 17-3| 18-2 181] 18-9 18-8| 19:0 19°0| 18-5 18°5| 18-2 18-2] 18°5 18°5| 18-5 18% 
3 19°2 19-2]19-0 19-0 | 19-1 19-1 | 19-7 19°7| 19-4 19-4] 19-8 19-8 | 20:0 20-0| 20:0 20-0 | 20:2 20-2] 20-2 20-2] 20-2 20-2 | 20:2 202 
3 19°7 19°8| 18-2 18:3 | 18-2 18-1] 18-2 18-1 | 17-2 17:3] 17:0 17:°0| 17:0 17-0| 16-9 16°9| 18-0 18-0] 18-4 18:4] 18-6 18°6| 18-2 18:2}4 
ast 
MEAN.| 24°7 24°3 | 24-4 24-1 | 24-4 23-9 | 24-2 23-8 | 23-7 23:3] 23-9 23+4| 24-1 23-6 | 23°8 23-5 | 24-0 23°6 | 23°9 23:6 | 24-0 23-7 | 28°8 23°69 2e) 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 291 


Dry AND WeT BULBS. JANUARY 1901. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ill 12 For Day. 
ry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. Drv. Wet.|Dry. Wet, |Dry. Wet. Max. Min. 
40°8 38:6 | 40°6 38°8| 39:8 38:3! 40-2 38-6 | 42°6 41:9] 41°5 40-0 | 41:2 38-5 | 41°6 39-1 | 40°7 38-0 | 41:0 38:6 | 41:0 39:0 | 42:2 40-0] 43-3 387-7 
“6 39:7 | 40°7 39°5 | 42°7 41:0 | 42°7 41:0] 42-1 40°3 | 42°8 40°8/ 43-0 41:0 | 43-1 41:0 | 42:2 40°3 | 42:2 40°5| 43-0 41:1] 43:1 41°89 44-7 39-4 
4 39°7/ 40:0 39:3 | 39:2 38-6 | 40:0 39°5 | 39°8 39:4] 40:0 39°8| 89°9 39°5 | 40°5 40:0] 41°3 40°7 | 44:3 41:0 | 45:2 41:0] 45:4 42°37 45-8 39:2 
*8 44:5 | 45:0 44:6 | 45:1 44°6 | 46°4 44:1 | 45-5 43°8 | 45°9 43°4| 45°5 43°2| 45:1 42°8 | 44:3 42°8| 44:2 42:4 | 44-9 42-1] 45°0 4211465 43-6 
[44-6 41:2) 43°5 40-4) 43-9 40:4] 43°6 40°5 | 44-8 41:0 | 44-7 41-0) 45-4 41-5 | 45-4 42:0 | 45°6 41-7 | 45:4 41:5 | 45-0 41-2) 44:3 41:0] 45:9 33°3 
33°9 32:1 | 37:9 33:1 | 38°9 33°3 | 36°0 32:4 | 35-5 32:3 | 38:2 33°3 | 38-9 33:5 | 38-9 35:5 | 39:0 36°9| 38°6 33-4 | 37°7 32°9| 37:0 32°3]39°2 33-1 
34°0 | 38°1 33-9 | 88:2 33°9 | 38:2 34:0 | 38:0 34:3 | 38-4 34:3 | 38:4 34:3] 88°9 34°8 | 38-9 35:0] 39°4 35:0 39:1 85:1 | 38°38 34:3] 41:1 37-4 


34°2 | 36°2 34-2 | 86°1 34:1 | 35-4 33-9 | 35:9 34:0 | 35°3 33°6 | 35°3 33°6 | 34-9 33-0 | 35:0 33:2 | 85:4 33°6 | 36°3 34:0 | 36:4 34:3 
28°6 | 28:9 27-9 | 28°7 27:9] 29°6 28°5 | 30°7 29:9 | 31:3 30-2 | 32-4 31:0 | 32-9 31:1] 34:0 32:1 | 34:1 32°3 | 35-0 32°8 | 35:8 33:7 
36°0 | 37:0 36:0 | 37-4 36:3 | 38:1 36°8 | 37:1 36:0 | 37:1 36:0 | 36°3 35°2| 86:3 35:4 | 37:2 36:3 | 37°9 36:9 
40°9 | 42°4 40°7 | 43°1 41:0 | 43°0 41°0| 44°3 41°6 | 44:2 41-4] 44°8 41:8) 45:0 41°7 | 44:8 41:7 | 45:0 41°5 
88°4 | 42°9 38-2 | 42-4 37°6 | 42:0 37°5 | 42°1 37:4 | 42:2 37°3| 43-0 37-4 | 43°1 37°4| 438-2 38°3 | 44:8 39°3 
43°3| 44:1 43:2) 45-4 43-4 | 46-2 43-2 | 47-1 43:4 | 46°5 43:0 | 46°5 42°5 | 45°1 41:2) 46:2 41-7 | 46°3 42-0 
36°0 | 39°4 345 | 38:9 33-9] 38:2 33°5 | 38:0 33-7 | 388°3 33°3 | 37:0 33:7 | 87:0 33-0 | 35°6 32:4 | 36° 
86:0 | 45-0 36:0 | 41:0 34:0 | 41°3 33°5 | 42°6 35-4 | 42°6 35°8 | 48-4 36°5 | 42°6 35-7 | 41°6 35° 
43°7 | 465 44°7| 46°8 45:0 | 46:4 44°8 | 46-1 44:8 | 45:4 44-7 | 45°3 44:4| 45-2 43°6 | 44-6 43> 
42°4| 46-0 41°8 | 45°4 40°9| 44:4 40°9| 45:9 41:0 | 45:7 41°7 | 44°8 41°9| 45:3 41:5) 44:7 41° 
8 
1 


palecncice 


worse 


83'2 |; 48°5 37°6 


po sas oOIm 


4 
1 
0 
3 42:0 | 48:0 41:9 
0 
6 


Hm WH Re CO 


86°9 | 43-5 37°75 


on 


4 
3 
5| 43-9 41-8] 44-6 43-2) 45:9 43-5 
0| 44:6 40-6 [44-9][42°5]| 45°8 41-6 
39-5 | 42:5 39-8 | 41:8 39-7 | 40-7 38°6| 41-4 39-3 | 41-6 39:6 | 41-7 39°6| 40-0 38-4 | 39-4 38:3| 39:7 38°6! 40-5 39-5| 40-2 39-4 
40:3 | 43-2 41:3 | 43-7 41:2| 44-7 41-9] 45-0 42-1 | 44°6 42:0 | 43-4 41-8) 42-2 41:0] 43-6 41-1 | 43-7 41-4 | 42°3 40-8] 42°3 41-1 


40°3 | 45:4 39°6 | 44-5 41:0 | 44:3 41°5 | 43°6 41:4] 44:1 41°3 | 44:0 41:9 | 44:8 43:0 | 44:9 42°9 | 44:2 43°5 | 44:1 43-7 | 45-9 45-4 
47-4) 48-7 47°8| 48:9 47:9) 48°4 47:7 | 48:1 47:3) 47:0 45:7 |46°9 45°6| 46-4 45:4 | 45-1 42:3) 45:3 41-4 | 44:3 41-1] 43:9 40-4 
38°6 | 42°77 39°2 | 42-7 38-8 | 42-2 
36:7 | 40°8 36:2 | 40°4 35:7 | 39°8 
| 34°6 | 34:3 33°4 | 36:0 33°5 | 36:0 
34°9 | 35°7 35-0 | 34:0 34:0 | 33°7 
44+] | 47°6 44:0 | 47:0 43°5 | 46-2 
33°0 | 34:0 32°2 | 33°7 31°6 | 32:8 
32°0 | 32°1 32:0 | 32°2 30:1 | 83:2 
33°8 | 36°7 33°8 | 36:0 33°6 | 34°6 
34:3 | 360 34°3 | 36°4 34:4 | 36-4 


05 37:9] 40° 37:8 | 40°3 37°6 | 40-2 


41°5 38°6 | 42°7 39°3 | 42°1 39:4 | 42-7 39°5) 43-4 40:0] 43°5 40°3| 44:3 41:0) 441 407 
38°9 34:3 38°5 34:2 | 39:0 35°0| 39:8 35°4| 40-0 36:4 | 40°3 36:7 | 40°5 38°7 | 42°4 38:6 
35°0 33:7 | 37-0 34:9 | 36°9 34°5 | 37:2 33:3 | 37°3 33-0 | 36-4 33°5 | 36:3 33-0 | 35°6 327 
34:9 34°6 | 33-0 [33°0]] 85°1 34:9 | 36:0 35°6 | 84:6 34:5 | 35-2 33-0 | 37°6 33°8 37:6 34:3 
43°4 40°4| 443 38-6 | 43-0 38-7 | 42-4 38°3| 42:0 37-0 | 42°7 36:2 | 43°3 35°8 | 43:3 36:3 
32°7 32°4| 32°9 32°6 | 32°7 32:1 | 31:7 31°6 | 807 30°6 | 31-9 30-2) 31°6 29-2 | 32°5 30-1 
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33°3 32:1 | 84:7 31 
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42-0 | 45-0 42-0 | 44°8 42-0 | 44:2 42-0 | 44°6 41-7 | 45-2 41:9) 44:2 42:0] 44:0 42:0 | 44-7 42°5 | 44:9 42°6 | 45:2 42-0 | 44:2 41°6 
40-1 | 43:0 39:4 | 42°5 38°8| 40-2 37-4] 38°3 36°6 | 36-3 35:0 | 36:9 35-0 | 86:1 34:7 | 34:3 33-0 | 34-7 33-0 | 84:2 827 | 83°3 32-4 
32'0 | 36-1 32-0 | 36:2 32-2 | 37-0 32°9 | 38-1 32-9 | 37-9 33°1 | 38-7 34:0 | 38-5 33-4 | 38:3 33:2 | 38°3 33°8 | 38°8 34:0) 39:0 333 
3 | 38°4 34°6 | 39:0 34°5 | 38°9 34:2 | 39:0 34:1 | 39-2 34:0 38-4 34-7 | 38:2 34:0/ 40-2 35:01 40-0 35:1 | 40:0 35:7 | 40°8 36-2 
39°3 371 | 39°0 37-0 | 38-2 36-6 | 38-0 36:0 | 37-0 35°3| 36-8 35°3 | 37-0 35:1] 36-7 34-9 | 36-2 34-4| 37-1 34:6 | 36-3 34-3 
36°5 35°0 | 36:7 35:4 | 36°8 35:0} 36°6 35-0 | 34:5 33-3 | 32°6 31-5 | 30°9 29-7 | 30-0 28-9 | 29- 
36°6 34°6 | 37:0 34:7 | 87:0 35:0 | 36:9 35:0 | 37:0 35-2 | 36:3 35:0 | 36°6 35° 
89°3 38:2 | 38°3 37:3 | 39°7 38-2] 40-0 38-7 | 40-0 38:8 | 40:7 39-5 | 42-4 4 
46:0 41:1 | 45:0 40-1} 44:0 40°0| 44:0 39-4 | 44-0 39-3 | 43-8 39:2 | 43:2 8 
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Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. 

1 | 18:2 18°2)17°4 17°4)17°3 17:3) 17:2 17-2) 17:3, 17:3 | 17°6 17:6 
2 | 22°9 22:9 | 22:4 22:4 | 22:3 22°3 | 22:2 22:2 | 21:1) 21:1 | 19-7 19:7 
3 | 20°2 20:2} 20°3 20°3 | 20°8 20°8| 21:0 21:0 | 21-1 21°1 | 20°4 20-4 
4 | 18:0 18°0| 18:1 18:1 | 18:2 18°2| 18:8 18°8|186 18:6 | 18:9 18:9 
B 17:2 17:2) 171 17-1 | 167 16°7 | W7-1 17°12) 17:0 17:0) 16:0: 16°0 
6 | 15:2 15°2)14°9 14:9) 14°0 14:1] 18:2 13°4) 15-0 15:0] 13:9 13:9 
7 | 23°71 23-1 | 23:2 23:2 | 23:2 23°2 | 23-9 23:9 | 24:4 24:4 | 25:0 25:0 
8 | 23°8 23:8 | 23°3 23°3 | 24°1 23°9 | 27:8 24:2 | 28:0 24°6 | 28°1 26:0 
9 | 23°8 23°8 24°1 24°1/ 24:0 24:0 | 24-4 24:4 25:0 25:0 | 25'5 25:3 
10 | 23:2 23:2 22°7 22°7 | 22°7 22:7 | 22:6 22:0 | 21:2 21:1 | 20°9 20:8 
11 | 15:3 15:3) 10:5 10:5) 10°5 10°5/ 10°38 10°3| 9°3° 9°3) 8:6 8:5 
12 | 10°8 10°8| 11-9 11°9/12°6 12:6) 13:0 13:0} 18:1 13-1] 13:1 13-0 
13 | 21-3 21°31 19:5 19°5 | 17:9 17:9) 17-2 17-2) 170 155) 161 D4 
14 | 16:9 15°9|17:0 16:0) 16°5 15°2| 16:2 15:1) 16:0 15:1 | 16-0 15-0 
15 | 17-2 17:3) 17:4 17:4] 18°2 18:2] 19°2 19:2] 19:2 19:2) 19:3 19:3 
16 | 23°7 23°7 |. 24:0 24:0 | 24:1 24:1 | 24-1 24:1 | 28-7 23°7 |'23°7 28°7 
V7 | 21-1 21-1 | 20-3 20:3) 19° 19°5 | 20:0 20:0} 20:2 20-2 | 20-0 20-0 
18 | 25:3 25°3 | 25°1 25:1 | 26-0 26:0 | 25°1 25°1 | 25:1 25:1 | 24-7 24-7 
19 | 24:4 24:4 | 22:9 22°9 | 23:0 22°9| 24:0 21:5 | 25-0 20:9 | 26-0 21:2 
20 | 23°0 28°0 | 22°3 22°3 | 22:1 22°1 | 21:3 20:1] 19°4 17-6 | 21:7 17:8 
21 | 23:0 21:0 | 23:2 21:0 | 24:0 21:4 | 24:3 21-7 | 25:0 22:0 | 24:1 23:3 
22 | 24:0 24:0 | 24°5 24:5 | 24:0 24:0 | 24:0 24:0 | 24:0 24:0 | 28-9 23-9 
23 | 26°7 26°7 | 26°9 26:9 | 27:0 27:0 | 27°7 27:7 | 28:4 28:4] 27-9 27-9 
24 | 26:2 26:2) 26°7 26-7 | 27-1 27-1) 27:9 27-9 | 28-1 28:1 | 28-9 28-9 
25 | 26°0 26:0 | 23:2 23:2 | 23:0 23:0 | 23°4 238-4 | 25:0 25:0 | 23-7 23-7 
26 | 29°2 29-2 | 29:2 29:2 | 29:2 29:2 | 291 29-1 | 29:0 29:0 | 28:9 28-9 
27 | 26:9 26°9 | 26°8 26:8 | 27:0 27:0] 27:0 27-0} 26:0 26:0) 25:1 25-1 
28 | 17:2 16°6/17°1 16:1] 17:1 16:2] 16°6 16°0/16°6 16:1] 16:0 16:2 

MEAN} 21°6 21:4) 21°1 21:0] 21°1 21°0| 21:4 21:0} 21°4 21-2 | 21:2 20:7 

13 14 15 16 7 18 

~_ |Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet 
1 | 20°F 20°8 | 21:2 21:3 | 21°8 21°8 | 23:1 23-1 | 24°3 24°38 | 25°6 25°6 
2 | 22°6 22°6 | 22:2 22°2| 21-9 21:9 | 21:2 21-2) 17:4 17-3) 184 183 
3 | 19-2 19:2} 19-4 19-4 | 20°3 20°3 | 20:2 20:2) 19:6 196/184 18:4 
4 |15°4 15:4) 14:7 14:7) 14:3 14:3) 14:2 14:°2)13°9 14:0) 15:5 15:5 
De Welifee V2 7 6 6A Gs GA beg lse7 | losouuiore: 
6 | 15°1 15°7/ 15:0 15°3 | 16:2 16°1| 16:4 16°4| 16:8 16:9] 17:8 17-7 
7 | 26°3 26°3 | 26°3 26°3 | 26:0 26:0) 25:8 25:8 | 25°3 25°3 | 25:0 25:0 
8 | 30°71 26:0} 30°5 25°5 | 28:0 24:0] 25:0 23-9 | 25-0 25-0 | 25:1 25:0 
9 | 26°4 26-4 | 26:0 26:0 | 26:1 26:1 | 25-9 25°9 | 25:7 25:7 | 25:9 25-9 
10 | 23:0 22°8 | 23:0 22:3 | 22:0 22:0 | 22°2 22:2) 23:1 28:1 | 23°3 23°3 
Tl | 12:2 11°4)11°0 11:0) 11°70 11°0 | 10°3: 10°38) 10°8 11:0) 11:1 11:0 
LZ) L633) 17701628) Le 78) Urs ie5) 7S | B22) 18-2) 1852 82 
13 | 20°2 18°8| 20°9 19:1 | 19°2 18:1) 19-4 184] 16°1 15:2} 16-3 15:0 
14 |20°1 19°1|18°5 1871] 19-2 18°1) 19:2 18°1| 16:2 16:4] 16:7 16-8 
15 | 20°8 20°8 | 21°5 21°6 | 21-5 21°5 | 21°2 21:2 | 22°1 22-1 | 22:0 22:0 
16 | 25-9 25:9 | 25-8 25°8| 25-1 25-1) 24:9 24-9 | 23-7 23-7 | 23-0 23-0 
17 | 22°3 22°38 | 23:4 23:4 | 23°1 23°1| 24°] 24-1 | 241 24-1 | 25:0 25:0 
18 |27°7 27:7 | 2871 28:1 | 28:0 28:0| 28:0 28:0 | 28-1 28-1 | 28°1 28:1 
19 | 26°3 25°5 | 27°1 27:0 | 27°3 27°3 | 26:0 26:0 | 25°6 25:6 | 25°1 25:1 
20 | 28°2 24°3 | 28-1 24:3 | 28:0 24° | 36:2 26:9] 27:2 25:3 | 23:6 21°6 
21 | 24°2 24:2 | 243 24:3 | 25:0 25°0 | 24:2 24°2| 24:0 24-0 | 23°5 23°5 
22 | 24°2 24°2 | 24:5 24:5 | 242 24-2 | 245 24:5 | 24:5 24°5 | 24°8 24°8 
23 | 23°9 23°9| 24°6 24:6 | 25°0 25:0 | 25°4 25°4 | 25:2 25-2 | 25:4 25-4 
24 |3)°3 81°3) 31:0 31:0 | 30°5 30°5 | 29°3 29°3 | 28°6 28:6 | 28-1 28:1 
25 |30°0 30-0 | 30°1 3071 | 305 30°5 | 20°1 30°1| 29:4 29-4 | 29-2 29-2 
26 | 30°2 30°2 | 30:7 30°7 | 30°1 30:1 | 27°9 27-9 | 27:0 27-0] 26°5 26°5 
27 | 24:2 23°9| 23°3 23°3 | 21:0 21°0 | 21°3 21°3| 19:0 19:0] 18:2 17:0 
28 | 22°38 22°3 | 23:4 23°4 | 21°1 21°] | 22°1 22°1 | 20:1 20°1 | 20°1 20°1 
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34:3 
35°9 
36°4 
35°6 
44°5 
44-4 
45°7 
40°7 
34:0 
375 


“3 | 37°6 


35°8 
38°4 
43°9 
40°3 
42-9 
42°8 
40°3 
42 9 
44-7 
430 
45:8 
43°5 
45°8 
41°6 


40°9 
405 
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34°6 
36'3 
33'5 
31°5 
32:2 
34:0 
41°5 
41°4 
42-2 
38:3 
29:0 
33°0 
33°5 
316 
367 
40°3 
371 
42:0 
39°7 
37:0 
39:0 
40°6 
391 
44-1 
425 
43°2 
363 
30°4 


374 
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40-0 
43°8 
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42-2 
44°3 
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44:2 
44-7 
41-4 
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32:0 
33°7 
41:0 
40°8 
41°3 
38-4 
30°2 
33°5 
33'2 
32:1 
37:9 
40°4 
37-2 
41°6 
38-7 
38°1 
39°0 
40°8 
39°0 
43°2 
42°8 
42-4 
3671 
36:2 


37°4 


17 


Wet.| Dry. Wet. 


37°4 
38°2 
32°71 
34°6 
34°7 
34:9 
42:7 
426 
44-7 
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44°6 
44°3 
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39°8 
40°7 
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82°77 311 
34°8 
32'1 
33°8 
317 
30°0 
38°9 
377 
39°4 
31:2 
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36°3 
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41:2 
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26°4 
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Wet. 
BileS 
34:9 
32°7 
33°6 
31°6 
30°0 
39°4 
375 
29°4 
31-0 
20°7 
31°8 


31-6 [29-0] 


21:0 
30°8 
38-0 
33°1 
378 
33°5 
34°8 
301 
384 
39°5 
43°8 
387°4 
41°3 
377 
26°2 


34-0 


Dry. 
34:0 
382 
33°4 
34°8 
363 
30°7 
41°4 
40°2 
41:0 
32°6 
28°6 
32°6 
31°6 
22°8 
33'5 
49-2 
36°3 
39°7 
34°7 
372 
315 
40:0 
43°3 
45°6 
39°3 
42-4 
40:0 
30°0 


36°2 
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32°38 
35°9 
32°8 
33°7 
32°3 
30°0 
39°8 
38'3 
39°1 
317 
27:0 
31°9 
29°3 
21:2 
31°8 
39°0 
340 
39°0 
33°'8 
35°0 
30°2 
38°7 
39°4 
43°5 
379 
41-9 
38°0 
28°6 


34°5 
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iil 12 For Day. 


Dry. Wet.{Max. Min. 
86°2 34:3]39°6 30-4 
38°6 36°54 40°0 33°4 
33°2 32°6 1351 313 
35°3 32°41 88°6 32:4 
84°5 | 36°3 383°4]37°7 32:9 
32°2 | 34:1 32:9] 36-7 29°5 
41°1 | 43°5 41:4] 45-0 36:0 
404 | 42°5 40°69 44:5 38:2 
40°9 44-7 41:4] 46°3 38:0 
33°6 | 36-4 34°8]41-°3 31-4 
30°1 28-7 | 31:7 30:0] 34:4 27-0 
34:7 31°3 | 34°8 31:2] 38°5 30°6 
34°7 [82°0]| 86°3 [82:°0]] 37-7 26°4 
27°4 25°6 | 299 27:94 36'3 22°0 
86'0 33°2 | 37'2 35:07 40-0 28°5 
43°7 39°9| 43°3 40:1] 44:8 36:2 
89°6 35°9| 40°7 36°84 41:0 35:1 
41:0 40°5 | 42°0 41°31 43-5 35-9 
37°8 35°3 | 389°4 37:2] 43°5 33°3 
37°6 35°2 | 38-0 35°7] 41°8 28-6 
34°7 32°3 | 37:0 33°7] 42:9 28:0 
42°3 40-2 | 43°3 40:4] 45°3 36:7 
42°4 39°3 | 42°38 39:6] 45:0 40°3 
46°8 44:3 | 46°3 44:0] 47°6 37-4 
42°0 40:0 | 42:5 40°7}45°6 37:9 
44°7 43°5 | 46°3 4351465 39°9 
40°6 37°7 | 41:3 37:2} 42-6 29°8 
35°2 32°6 | 88-0 33:7] 41-6 27:0 


38°2 36°0 | 39:0 36:4 32°6 


36°0 
394 
32°7 
30'8 
36°5 
33'3 
43°5 
42-0 
43-7 
34-7 


34°6 
36°8 
32°2 
34°3 


41°6 
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Dry. Wet.|Dry. Wet. 
37°6 86°3| 38:0 37:0 
87°3 35:0 | 35°8 
31°7 31-2 | 31°7 
33°0 31:6 | 32°8 
85°8 32°0 | 35°4 
84°7 34:3 | 34°4 
41-2 39:3 | 41°6 
42°3 39°5 | 42:0 
42°7 39°8 | 41°0 
89°7 37:7 | 38°3 
32°4 30°3 | 32:9 
38°2 34:2 | 38:0 
32°4 30:0 | 30°0 
32°8 31:0 | 32°1 
37°6 36:0 | 37:2 
40:0 37:4] 41-1 
38°7 36:1 | 38°2 
41°5 40°5 | 41:0 
38°3 35°7 | 86°5 
36°6 3474 | 34:3 
39°6 37°5 | 38°8 37° 
43°2 40°3 | 42°8 
41:2 39:2 | 40:4 
43°5 42°5 | 43°5 
44:0 42°8| 44:8 
42°3 41:3 | 41-4 
37°71 34:0 | 35°4 
35°8 | 40°6 ¢ 


39°2 
38°4 36°3 | 38-0 


Dry. 
39°3 
35°5 
32°1 
38°6 
34:7 
348 
40°2 
41-4 
41-0 
36°9 
382°0 
387°4 
30°3 
32:0 
37°4 
40-2 
379 
40:1 
36°7 
31°8 
38°6 
41°8 
40°4 
42°4 
45-0 
41:0 
34°3 
40°3 


376 


36:1 
35°5 
31:7 
30°7 
32°3 
34:2 
40°4 
40:0 
41:1 
38:0 
30-4 
34:7 
31°5 
31°9 
36'3 
39°6 
36°8 
41-2 
37°3 
37'1 
386 
40°5 
89°5 
43°5 
430 
42°5 
35-7 
35°8 


37-0 
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Wet. 
377 
33°4 
32°] 
332 
32°3 
34°6 
38°4 
38:8 
39°0 | 
35'9 
31:0 
34:0 
28:2 
30°7 
36°2 
36°4 
35°7 


39°4 |< 


34°9 
30°0 
37:0 
39°3 
39°4 
41:0 
43°4 
40 +f 
31°6 
36°4 


35°7 


. Wet. 


32°4 
35°0 
386 
34°3 
30° 9 


35°9 
355 
35°9 
29°2 
36°8 


43°5 
401 
36°7 
35°4 
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Dry. Wet. 
38°2 37:2 
33°7 32:2 
32°7 31'3 
37:0 32°5 
33'2 32-2 
35'9 33°8 
402 38°6 
40°8 385 
39°4 37°5 
35°1 32°8 
81°3 30°38 
86°57 34:7 
28-4 [26:0] 
31°2 30°0 
38°4 36:7 
36°2 33°8 
377 360 
401 39:2 
36°5 35:0 
30°0 28°3 
374 362 
43°7 40:5 
41:4 39:7 
37°6 368 
45:0 43°3 
40-4 39°9 
31:2 29°3 
41:3 36°7 


23 Midnight. 


Mean. 


Dry. Wet.jDry. Wet. 
36'1] 35°3 33°9 
33'0}37°6 35°2 
32°2 32°3 
32°8 32°8 
32:0 32°4 
35°2 32°3 
38°3 39-2 
39°1 
39°7 
34:9 
289 
326 
30°5 
26°7 
335 
38°1 
35°4 
38°8 
35°8 
339 
33°6 
39°5 
40-1 


Dry. Wet. 
38:1 366 
34:7 33:0 
326 
36°8 
338 
36°7 
40-1 
41-2 
39°8 
35:1 
31:0 
36°2 
27-1 
30°3 
389°2 
36°4 
36:3 
39°3 
373 
29°4 
373 
43°8 
41:2 
376 
45°3 
40-1 
312 
39°9 


35°8 | 37° 
27°9 | 28°6 
36°6 | 36°8 
40°6 | 44:0 
40-0 | 41°6 
36°8 | 37'9 
43°3 | 44°8 
39°7 | 40-0 
29-0 | 30°0 
36°2 | 40°0 
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OrioErwiaN Odo 10 
ANNA MMM INN 


16 


MmONIOGN HONDO 
MONMDAM mmm INN 


WOrmiood WAG DO H 
ANNNH KARA RNN 
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MOQ HOD Hr 091010160 
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| 25° 24-4 | 25-3 24-4 | 25-1 24-4 | 24-4 23-9 | 24-0 23-1 | 23:2 22-4] 22-9 29-3] 22-7 29:2) 22-5 22-0| 22-6 22-0 | 226 22 
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TEMPERATURE. 
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; o | 
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FORD OH MHSDHD AAADSO HOS LOOK MBOAaAG 19 RANCH SOND 19MDNRD CORHS DOSHNS AUNHKDO 
|28S88s SSSR GABSS ARRAS AAA S03 cos Qa AHHH HAA BAMA cocamcsm caavcavased ao 
ee : ES 
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|2z2Rre ANANSS DBOOKNO 8HHAMMH GHDAS SOHOHOS A EANHOS PANSS HAMOGOS WHOM SISSSH CHOPS 
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DRIED WHOSE WROK DHAHOK HSOOAA AHHSMo © SBwUNS WOO H SomMIAm® OHAHOK ANDOO ARASBO 
CD GDODCDGD GD HCOHH ODAC CDADGDADGD GDGDGGIN MNaGcDcd cd 3 | EMBs cscs AAAs BWadarescs Gravescoa NAAaiss wed oO 
Pete NS Ressl AGIOEIGA GIO ENC CoCo Cee TO Sas! N | SE OMI 1G MAG HSWEND HPOWH AOSOHIO ALSNMSS @ 
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TEMPERATURE. 
| 1 2 3 4 
| Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 34:2 32:0 | 34:3 32:1 | 33°5 32:0 | 33:3 31:0 
2 | 37:0 34:3] 36:7 34:2) 87:1 34:4/ 36°8 34:0 
3 | 39-0 35°3 | 39:0 35°3 | 39°0 35:2 | 38°7 34:8 
4 |88°8 33:2] 38:2 32:2} 38°4 32:2) 38:9 33°8 
5 |87°7 35:2 | 87:0 34:8] 36:0 33:0 | 34:4 32:0 
6 | 26:2 26:2] 25°3 25°3 | 23°3 23:3 | 22°8 22°8 
7 |26°7 26°7 | 26°7 26:7} 27°0 27:0 | 26°7 2677 
8 | 27:3 27:3) 27:0 27:0 | 26°7 26-7 | 27:4 27:4 
9 | 28:0 28-0 | 28°6 28°6 | 28°3 28:3 | 28:3 28°3 
10 | 30°3 30°3| 30:2 30:2'30°7 30:2) 30°77 30:2 
11 | 27:9 27-9 | 27°3 27:3 | 26:0 26:0 | 27:0 
12 | 28°7 28:0 | 28:2 27:8} 27°5 27:0) 27:0 26:2 
13 | 86°8 34°3| 37-4 33:1 | 37:0 33:1 | 37:3 32°6 
14 | 416 37°3| 42°4 37°38 | 42°6 37°8| 42:5 37:3 
15 | 48°2 39-0 | 43-2 39:0 | 44:0 39:0| 45°3 40°0 
16 | 42:0 33:0} 40°8 34:0} 40:0 34:5 | 39:2 34°8 
17 | 35:5 34:5] 36°0 33°3 | 35:0 33°8| 35-2 34-0 
18 | 33°2 32°8) 32:1 32°1 | 31:3 31°3).31:4 31°4 
19 | 34:0 34:0] 33°6 33°6 | 33°3 33-3 | 32°8 32°8 
20 | 37:0 37:0] 86°3 386°3 | 85°5 35:0] 35:0 34:0 
21 | 38°3 37°3[ 38:3 387°4| 38:2 37:3 | 38-1 37:5 
22 | 43°8 48:0] 44:1 43:1) 44:3 43-3] 43:0 42°6 
23 | 48:2 41:2] 48°3 41:5 | 44°1 42°0| 44:5 40:3 
24 | 46:3 39:9) 46:2 37:0 | 46°7 36°5| 48:1 36-2 
25 | 43:0 34:8] 42:0 36°0 | 42°2 35°5| 41:9 35:2 
26 | 45°0 34:0] 44:8 35°7 | 43°9 37-7 | 43°8 38°3 
27 =| 38:0 37°5| 37°8 36°9| 86:7 36:2 | 36°3 35°8 
28 | 3674 36:4] 36:0 36°0| 36:0 36-0 | 35:0 
29 | 38°8 37:0| 38:2 36°8| 38°3 37:0 | 38:0 36°8 
30 | 40°0 40:0] 38°8 38°8| 40°3 40-0 | 38°8 38:8 
31 | 41°3 41:3} 41°6 41°6| 39:0 39:0] 36:0 36:0 
MEAN.| 86°7 84:5 | 386°5 34:2 | 86:2 34:0 | 35°9 33:7 
13 14 15 16 
Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 41°4 37:4] 43:0 37°4| 46°8 41°7| 43:2 39-0 
2 | 40°2 38:0} 40°8 37:8] 41°7 38°8 | 39°5 37:0 
3 | 43°0 39:0] 40°0 36:0 | 38°3 36°8 | 40°6 37°3 
4 | 41°5 39:0] 42°8 40:0] 42°8 38:7 | 40:2 37:0 
5 |31°6 31°6 | 29:9 29:9} 29°8 29°8 | 29°3 29°3 
6 | 291 29-1 | 29°3 29:3 | 28:8 28:8 | 28:8 28°8 
7 | 30-2 302) 31:0 31:0} 30:2 30:2|30°0 30-0 
8 | 32°9 32-9) 33:3 33:2] 34:0 33:0 | 35°5 33:5 
9 | 31-2 31-2) 81-2 81-2) 31°3 31:3) 31°3 31:3 
10 | 826 32°6 | 32°4 32:4) 32:4 32°4| 32:1 32:1 
11 | 33°0 32:0 | 34:0 32°8| 32°0 30°7 | 31:3 30°3 
12 | 37:0 34°9 | 38:0 35:2} 38:0 36:0| 38:0 36:0 
13 | 45:1 37:0 | 45:2 39°0| 45:0 38°8| 45:0 39°0 
14 |52:0 45:0] 51:7 44:2/51°5 43-4) 49-2 43-0 
15 | 51:0 42:0) 49:2 41°5| 51:0 44°7|49°0 44:1 
16 | 45:2 392] 45:4 41:0 | 46:2 42:0) 45:0 41°8 
17 | 39:0 [87°9]| 39:0 37:7 | 37:2 [86°7]| 87°3 37:0 
| 18 | 85:0 35:0 | 34:2 34:2 | 34:3 34:3 | 33°7 33-7 
19 | 389°0 37:2] 41°3 40-0} 41:0 39°8| 41:0 40-0 
20 | 35°5 35°5 | 36:1 36:1 | 38:0 37:3 | 388°0 37°5 
21 | 486 43:2 | 49:2 43°7| 48°9 43°5| 48:0 44°5 
22 |51°9 45:0| 51:0 42:1] 51°2 41:0] 50°4 41-0 
23 | 50°4 401 | 50°6 40:2] 50°2 40-4) 50°6 40°7 
24 |50°2 44:3 | 492 42:2] 48°5 41°8| 48-0 41°8 
25 |47°7 40°0| 49:0 42°0| 50:0 43:0} 49°5 44°8 
26 | 46:2 42°3| 46:2 42°6| 46:5 42°2| 45:4 41°7 
27 | 38°9 38°9| 38:9 38:9 | 38:0 38:0) 37:7 37°7 
28 | 39-0 39:0| 38:9 38:9] 39°0 39:0 | 38°8 38°8 
29 |46°6 43°9| 46:3 44:2] 44°8 43°8| 44:0 43-2 
30 | 40°0 40:0} 40°2 40:2} 40°8 40°8| 41:2 41:0 
3 36°2 36°2| 38°1 37°9| 38°8 37°8 | 38:8 38:3 
\MeAN.| 40°7 37°7 | 40°8 37°8| 40°9 38:0] 40°3 37°8 
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.|Dry. Wet..Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.)Dry. Wet.,Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.'Dry. Wet.|Dry. 
43°9 42:0 | 44:0 42-2 | 44:0 42:1| 45:0 42°9| 44:8 42-7 | 46°6 44-2 150-7 46-8) 53°2 48:5 | 56-9 50:3 | 59° : 
43°6 43°0 | 43°3 42°5 | 42:5 42:0 | 42°2 41:5] 42-9 42-2| 46-0 44:3 | 47-4 45-4/51°6 48°3/ 54-3 50°1 
47°9 45°4| 47-7 45°5 | 46-8 44:5 | 44°5 42°7| 46-0 43-5 | 50-0 46°3 51-4 47-5 | 56-0 50-0/ 59:0 51:9 61-5 54:2 | 65-0 
43°8 41°7 | 42:4 40: 38°6 | 40°9 38°9 | 44:6 42:4 | 48-5 45° : i 
48-5 46°5 | 48°0 46:0 | 48-4 46-4 45°7 | 48°3 46°7 | 49-0 47-0 | 49°5 47: 
43°0 41°5| 40:7 39:4 | 40:7 39-4 39°4 | 41:7 40°4 | 43°8 41°9 44°8 42 
44-7 41:9 | 44:8 41:4 44:6 41°6 41:4} 45-0 41°65 | 42°0 | 4674 43° 
42-4 41-4 / 41:6 40°8 | 41:0 40:3 40°4 | 43-1 41°6 42°6 45°7 42: 
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45°6 43°6| 44-9 43:0 44:5 43-0 43°5 | 45-6 44:1 | 48-0 
46°3 44:6 | 45-7 44°5| 45°6 44:2 44:1] 45-5 44:2 | 48-4 
43°9 41-6 | 44:5 42:0] 44:3 42:3 41:4 | 44:0 41:8 47°5 44:3 49-9 45:0 | 48-6 43-0 
87°1 85°5| 86:7 35:5 | 35-1 34:3 83°5 | 85-5 34:4 | 43°5 41:1 47:0 42°8| 51-6 44:5 | 52-4 47-5 | 54:5 48-0 
43°5 41:0| 42-6 40°5| 41-0 39°8 39°4| 41°5 40-1 | 49-0 46:3| 51:9 47-7|53°6 48-8 | 58:2 49:0| 58-5 50-5 
43-6 41°6| 44:4 41°6| 43°6 41-5 41:4 | 43-6 41:9 | 51:3 48:4 55:2 50°1| 57-0 51:0| 59°5 52°5| 60:9 54-4 
49-7 46:9| 48-7 46:0| 47:4 44:8 44°6| 47-9 45:0 | 54:6 48°7| 58:0 51:0) 60:4 52:4) 61:5 54:0] 63-8 55:2 
44-9 42°5| 43:8 41:9] 42:3 40:2 40°3 | 48-6 41:2 500 46:6 53:8 48-6 | 54:9 49°3 | 56:0 51°1/ 59-0 52°6 
44-8 42°6| 43-9 42:0] 44:6 42-7 44:6 | 47-1 45:5 50:4 47°6 | 51°5 48:4 | 53-1 | 55:0 50°0| 56:7 50-8 
48°38 47:0|48°5 46:5] 47°6 46:3 46°5 | 50:0 44° | 51:9 46:3 | 51:9 47:0 | 51-0 | 50:3 47:8 | 53°7 49°8 
48-5 47-9| 48:5 48:0| 48-5 48-0 48:0 | 50:0 48:4 | 556 49:3 56:3 49-6 | 58-8 57°8 51:0 | 58:4 51°5 
44-7 43°1 44-0 42:7 | 42-1 41:3 422} 45:9 44:3 51:7 48:9 51:9 48-7 | 52:9 54:5 50-4] 55-0 50°5 
45:9 43°6 45:1 43:0] 44:0 42°6 | 44:1 43:0] 44:4 43:3 513 48°5 '61°8 55°4| 63°8 56-0 
5271 49°6 | 50:4 48:9| 48-9 47:6 | 49°5 47-9| 51:5 49-1 55'1 51:9 60°8 55:5 | 63°5 56:0]'73°0 48:9 
50°6 46°6 | 49:3 45:4 | 47-6 44-4) 46°7 44:9| 49-3 46:3 54:5 48:4| 57:9 50-0 | 59°6 63:0 51:7 | 64°4 53:0] 72:0 46:6 
47°8 45°3| 47°8 44:5 | 463 44:0| 46:4 43°6| 48-9 45:6 57°9 51°9 | 62:4 52°6 | 66°6 67°3 54:0| 68:7 55:1] 72:4 45-4 
485 45:6 | 47:4 45:0) 46:0 43:9| 45:3 43°6| 48-2 45-4 47:0 | 52:0 47:7 58:0 51:9] 59°9 53:3] 64:7 44-7 
44°8 42°6 | 44:5 42:4 | 44-4 42:4| 46-0 43°5 | 49:0 45:3 50:5 46: 59:7 52:5 | 61:9 54:1] 65°6 44:2 
49°7 47-5 | 48°9 47-6 | 47-9 47-0 | 47:9 47-0] 48°4 47-0) 51:3 48°4| 50-4 48: 53:3 49:9| 55-8 51°6]59:0 47:8 
49°5 48:1 | 49°3 48°2 | 49-7 48-1 | 49-0 48:0 | 49°6 48-4] 51:0 49°6| 52°6 50° 54:3 51:9) 55°7 52-8]59°1 48-4 
45°5 44:0 | 43-2 42-4) 43-2 42:0 | 43-7 42-4] 45-3 43-7 47:4 | 53:6 51:3 | 58:4 54:7 | 60:9 62:0 54:8 | 63:0 56:0] 65-7 43-0 
57°7 58°4)57°8 52°7| 56-1 52:1) 56-7 51°81 55°8 51-8 ‘9 | 55:4 52:3 | 57:0 52:3 | 56:9 57°9 53:5 | 60°8 54:°5467°8 55:1 
57°7 55:0} 51°5 50°7 | 50°7 49°6 | 51:2 49-9 | 52:3 50-9 | 53-8 50°6| 53°7 51-0 | 55°8 51:5 | 53:0 49°6| 54:9 52°6| 54°38 51:5] 64:7 50-4 


46°7 44°6 | 45:9 44:0) 451 43:5 | 45:2 43:5] 46:3 44:2 | 48-6 45-9| 50°8 47:4] 53°1 48-6 | 54-8 49:5 | 56-1 50°5 | 57:8 51-2] 62:5 44-1 
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.| Mean. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.JDry. Wet. 
64:4 54°4) 64:0 55-1 | 61°8 55-2 | 60°4 54-1 | 59:2 52°6| 57:0 51°6 | 536 49-3 | 50°0 47-5 | 47°9 45°8| 45-9 44:8] 45-0 44-°0]52-9 48-3 
59°6 52°9 | 60°6 52°6| 57-1 52°5| 58°6 53:3] 59-5 54:5 | 57-9 53:0 | 55-7 51-0 | 53-0 50-1| 51-0 48-6 | 50-9 48-5 | 49-7 47-6] 52-0 48-6 
58°8 54-1 | 60:1 55°1 | 59°6 54°6 | 59°5 54-0 | 60-9 55-2/ 57-0 52°6 54-0 50-0 | 52-0 48-4| 49-5 47-0| 47-4 45-0 | 45-7 43-4] 53-8 49-4 
60°9 54°1 | 65-0: 553 | 62°3 54°6 | 61-4 56-2) 59-0 54°6| 57-8 53-7 56-1 52°5| 55-0 500/528 48-9/51°6 48:0 | 51-5 48:1] 52:5 48:3 
46°0 43°9) 47:4 44-4 | 47°3 44-5 | 46-6 44:0 | 47-2 44-4) 45-6 44:0 44:8 43-5) 44-6 43:4 | 44-9 43-4 | 44-5 43-2 | 43-6 42:5] 47-1 45-0 
48°1 44°6 | 483 44°5 | 47-6 45-0) 48-4 45-1 | 47-4 44-4 | 46-2 43°9 45-1 43-4 | 44-3 42-9 | 44-1 42-7 | 44-5 48-2 | 44-5 43-0] 45-3 42-9 
50°4 46°6 | 49°3 45:5) 47-4 45°1| 46-6 44:5 | 45-9 44:3/ 44-6 43:3) 44:5 42:5 | 44-0 42-0! 43°6 41°6 | 43-7 41°5 | 42°6 41-6] 45°8 43-1 
534 47°8 | 54-1 49-1] 54:7 43-6 | 53-2 480/509 47-4| 49-4 46-4 48-2 46°0| 47-0 45:0 | 46°6 44°6 | 46°8 45°0 | 465 44-8) 47°8 44:3 
52°9 47:0 | 58-1 47-3 | 51-5 46-9 50-5 46-8 | 49:6 46:7 49-6 45°9 | 48-8 46°0| 47-9 45:4 47-6 45°4/ 47:4 45-41 466 45-0] 48-5 45°5 
54°5 49°6 | 55-0 49-0 | 546 48-5 | 55-3 48-9| 54:7 48-0 52°6 47°4| 48:3 46-6 | 47°5 45:9 | 47-0 46:0 46-6 46-0| 45°6 43-6] 49-6 46:5 
14 44°3) 51:6 44:1 | 52-6 45-1 | 55-2 46-6 | 55:3 47°2| 52-7 45°8| 48-4 43-5 | 45:5 41-4 | 43-4 40-1 | 41-6 39-0 | 39-0 37:4] 47-8 43-2 
57°2 49°6 | 59°7 50°9 | 60°3 52-0 | 59-7 52-1 | 59:0 50°5 | 57-0 50°0|52°6 47:3] 51-5 45-8 | 48-5 45:2| 45-4 43-0| 43°8 41-5] 48-2 43-7 
61° 51°6 | 63:4 52-4 | 64°8 54:0 | 66-0 55-0 | 65-0 54:5 | 63-0 54:-4|58°6 51-6 | 55-0 49-9 | 52-9 47-9] 50-0 46-9| 47-4 44:6 53:2 47°6 
63°6 54:4 | 66-4 56-5 | 67-0 57°5 | 67-1 57-9 | 65-4 57°2| 63-5 55:4 | 61-6 53-3 | 58-0 51-9 | 56-4 50-4 | 54-4 49-6 | 54-8 48-6] 55°5 50-0 
66°9 56°6 | 68:0 57-6 | 66°5 56°5| 65-3 56-0 | 64:3 55°3| 62°5 53°5|57-4 49-8 | 54:3 494 / 51-0 46-9] 47°6 45:4 | 46:0 44:0] 56-6 50-4 
63°6 5371) 66°5 55°5 | 63-8 52-2 | 63-4 52-6 | 62-4 53-2 | 60-2 52-4] 55-6 49°3| 53-0 47°9|50°6 46:5 | 48-7 45-4 | 47-2 44:4] 53°3 47-7 
57° 52:2) 55°6 50°9| 57°3 51-4] 59-3 52°6 | 56-3 52-1| 57-0 52°6|54°9 50-4 51°6 48-0 | 48-7 46°5| 47-3 45-1 | 47-0 45-4]51°6 48-0 
54°2 48°4| 58°6 48:0] 55°5 49-3 | 53°6 48:4 | 53-0 48-1] 52°6 47°8|51°6 48-0 | 50°5 47-7 | 50°7 47:9) 50°1 47°4|50°5 47-6] 51-3 47-4 
60°7° 52°8| 61-6 54-1 | 61-6 53°6 | 61-3 53-7 | 59-4 52°5| 618 53:5| 54-8 50°0| 50-9 47°6| 49-5 46-6 | 48-4 45-6 | 47-1 45-0] 54-6 49-9 
58°0 52°0| 60°1 52-7 | 62:0 53-1 | 62-2 53-6 | 59-9 53-0] 60°6 53°6|55°8 50:4 | 53°5 48°6 | 50:7 47-4] 47-8 45°6 | 46-6 44-6] 52-2 48-3 
65°1 57°4| 64°6 55-9! 66-2 56-6 | 64-8 55:0! 66-6 56-0 | 64:3 56-1 | 61:9 54:7 60-8 54:2 | 57-5 53:3! 55-0 52°3/53°6 50-6156°3 51:2 
672 56°9| 69-4 58-2 | 70°9 58-2 | 72-4 58-6 | 73:0 57°6|70°0 57:0| 66-5 55°0 | 63°6 54:4 | 59-2 53:1 | 56-2 51-4 | 53-4 49-1] 60-2 53-4 
66°6 54:5 | 65:7 53-5 | 69-4 54-:0| 71:4 55°6| 71-0 56°6 | 68-4 56°5 | 62-4 53°5| 59-5 52°65 | 57-6 51-5 | 55°6 £0-9| 51-4 48-4] 58-8 50:8 
70° 54:5 | 69-0 55-4 | 68°5 55:4 | 69-4 56-0 | 67-6 55°6| 65:9 54:3| 60° 53-0 | 56-4 50-9 | 53-2 49°3| 51-0 47-6 | 49-6 46:6] 58-9 50-8 
63°4 54-9 | 64-4 55°0 | 63°6 55-0 | 610 53-6 | 60-4 52:3] 555 49-7] 51-4 47-4 | 49-0 45-6 | 47-9 45-0 | 46-4 44-0 | 46-2 43-6] 53-7 48-8 
64°77 55°6| 65-0 56-2 | 63:0 55-4 | 62°8 55-4 | 63:4 55:9 | 60-5 54:4] 57°8 52:5 |53°6 50°0| 51:3 48°7| 50-8 48:4] 51-2 48-4] 54-8 49-8 
99°77 51-4) 55:1 51-4) 53°5 50-4 | 52-9 50-5 | 53-6 51:4] 55-0 52-0| 52:3 49-9 | 51-3 49:3] 50-5 49°0| 50-3 49-2| 50-0 48-7] 51:8 49-4 
55°9 53-4) 58°6 55-4] 57°6 54-5 | 56-2 53-2| 57-2 54:0| 55-8 52°7| 55-2 521] 54-7 51°8| 51-2 48-4 | 50°6 48-0] 48-4 47-0] 53-2 50-8 
G5*2 58'4 | 60°6 56-0 | 60-7 56-3 | 59-8 55:6 | 61-2 56-2| 60°8 56-5| 59-0 55°6|57°6 54:8 | 60-0 54°9| 58-7 54:4|59°3 54-5] 55-8 52-0 
61-4 55°0| 63:8 56-6 | 65:6 56°5 | 65°3 55:5 | 64-5 54°5 | 59-1 53°4| 56-1 54:0| 566 53-9| 56-5 52°6| 56-9 51-5 | 57°8 52°7 | 58°8 53°5 
59°0 545 | 62-1 54-4 | 62-1 54-6 | 61-0 53°3| 59°5 51°5| 58:7 50°5| 55-4 50°6 | 53:8 50°6| 54-8 51-0 | 54-5 50-9] 53°6 51-1] 55-8 51-9 
59°3 52°] | 60-1 52:5 | 59-9 52:5 | 59-7 52-4| 59-1 52°2/ 57-5 51:4| 54:5 49-8 | 525 48°6|50°9 47°6| 49-6 46-8] 48:5 46:0] 52°8 48-4 
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FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 301 


MPERATURE. Dry AND WET BULBS. JUNE 1901. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 salt | 12 For Day. 
Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Max. Min. 
50°1 | 54:1 49°6 | 53°8 50:0) 53°6 5071 | 54°8 50:0) 55:5 50°0/ 55°3 49°6 | 57°2 50°6/ 59:0 51:7 | 59:4 52:5] 56°7 52:4) 58°5 52°6]61°5 51:3 
517 | 58:9 51°6 | 52°9 51:4) 53°8 51°5 | 52°3 51:5 |} 52°1 51:5 | 51°6 51:2) 51:9 51:5) 53°38 51:9] 52:9 50°9| 52:3 51:0 | 54:3 53:0] 58°3 51°5 
50°6 | 51:0 50°5 |[51:0] 50-2 |[51°2] 50-0 | 51:4 50-7 | 51-8 51-0] 53°5 52:4) 54:4 52°5/53°8 52°7/ 54% 52°4/56°0 52:5] 57-0 538:4]61:0 50-7 
49°4|50°6 49:0 | 50°9 49-4) 51:0 49°5 | 51:°2 50:3 | 51:5 50°9 | 53°6 52:5) 55°6 53:0] 55°6 52°6| 57:5 52°91) 57-7 52°7 | 55-7 51°6]60°4 49-4 
46°0 | 48:0 45:5 | 47:0 45:0] 47°5 45:3) 48:5 46°8 | 49°6 47°6| 51:0 49:0 | 52°5 48:4] 50°6 48°7/ 51:9 49:5] 51-5 49:1] 50-5 49°1]59°6 46°6 
476 | 49:0 47:5] 48°3 46°5 | 48-1 46:4] 49°6 47:1 / 49-0 46°6 | 51°4 48:3] 52:0 49:0] 54:1 49°9| 55:7 48:°2|55°4 48:0 | 56:9 49:0]62°2 46°6 
44:0 | 45°6 43°8 | 43°9 42-4 | 41-8 40°9| 41°6 40°9 | 45:3 43:5 | 49°9 47:4) 51:0 48:4] 53-7 50°2| 55:2 50:9] 566 52°4| 57:2 52°8]62:1 41°5 
47°4| 466 45:9} 45:0 44:4) 44-4 43°38 | 47:0 46:6 | 48:4 47°6 | 49:0 48°5| 49°6 49:2] 50°8 50°0/ 51°6 50-7 | 56:4 53:5 | 60°3 54°2]70°0 44-4 
485 | 50-0 48:9 | 51°3 50°3 | 51:7 50:9] 52°6 51:0 | 52°6 51-4 | 52°0 50°38 | 52°5 51:0| 54:0 51°9| 58:4 51°38] 58:3 51°5| 54:6 52°87 59:4 45-7 
44:0} 46-1 44:1 | 45°1 43°4 | 45°7 44:0} 46°6 44:0] 50°0 46°6 | 49°0 45:7 | 50°9 46:9] 51:3 48:2] 53-3 48°3| 53°7 48:0 | 50°3 47°6]54:0 43-4 
42:0 | 44-4 40°8 | 43:5 40°7 | 42°4 40:0 | 44°3 41:1] 44°8 40°7 | 44:5 40:9] 47°3 43:1 | 45-2 43-0 | 44:0 41:8] 50°3 45:6 | 50°3 44:7 ]52:0 40°5 
42°0 | 44:3 41°3 | 44:0 40°4 | 42°3 40°7 | 43°8 41:0) 45:2 43:1 | 46:4 43:2] 44°8 42:1] 49-0 43°6 | 46-4 44:3] 49°8 44:3] 48°3 44:3]51°3 42:0 
42°] |.44°& 42°6 | 45°1 42°8| 45:9 43:3) 47:2 44:2] 48°4 45°6 | 49°3 46:1| 502 46:9|50°7 47:2] 51:1 47:5 |52°3 48:3) 54:9 49:3]57:7 43-0 
47°3| 50°8 47:3 | 50:0 47:1) 49°8 47:2} 47:9 46-9} 48°9 46:5} 51:0 46:8) 51:2 46°8| 51:8 47:7] 54:0 48:0] 54°8 49:0] 58:8 51:0] 61:0 46°3 
42:0 | 44:0 41°4| 44:1 41:4] 42:0 40:0} 40°7 38°6 | 45°3 42:0 | 50:1 45-4] 51°3 46:0] 51°7 46°8| 52°8 47:6] 53:5 48°5|53°2 46°8]55°8 40-0 
47*7 | 50°0 47:0 | 49°6 46-7 | 49°6 46°8| 49°7 46°8| 50-1 47:0 | 50°8 47°6| 51:7 48°3 | 53°8 48-5 | 54:0 47:5 | 53°8 46:8) 54:5 47:8] 58°6 46:1 
41°6 | 45:8 41:9) 45:0 41°71 | 45°9 40°8| 46°3 42:0] 45:9 42:0 | 46:1 41°8 | 47°8 42°2| 48:2 43°2/49°5 43-8) 50-2 44:6 |)51:5 45:5] 56°5 44:7 
474 | 48°5 46:9] 47-9 46:9] 48°6 47:1] 48-6 46°6 | 49°5 47:2 | 53-4 49:4] 54-1 49°5) 54:5 50°0| 57-7 51°3| 58-0 51:2] 58°6 51:6] 6474 47:9 
47*1 | 48°3 47:0 | 47:0 45°6 | 45:4 44:4] 46-0 45:0] 49°0 47:1] 53-4 48-4] 56-4 48°6 | 56°5 48:2/53°5 47:°6| 51:4 48°0]52°6 49°7]56°5 45-1 
61°4] 51-7 51:5) 51:9 51:5) 52-1 51:6 | 52:4 52°71) 52°6 52:4) 53°6 53°3) 55:2 54:0; 55:0 53°6|55°5 54:0| 55:5 53:9] 58:4 55:4] 61-4 51:5 
519 | 51°5 51:4] 51°8 51°5) 51:4 51:1) 51°5 51:5) 51°6 51:5] 58:0 52°3) 53:5 52:4) 56:2 53:4) 56:9 53°3) 58:0 54:1 | 55:6 52:4] 64:0 50°6 
49°7 | 51:2 50°4)50°7 49°8 |) 51-5 50:2] 52°5 51:2) 54°7 52:2 | 54:0 51°4| 55:4 52:2) 54-8 52°7| 55-7 53°1| 57°4 54°5| 59°6 55:1] 64:5 50°5 
52:4 | 53-0 51°9 | 52°8 51:4] 52-9 51:1) 53:0 51:1] 51:4 506] 51°5 50°5 |] 52°4 51:0 | 54:1 52°5 | 54°8 52°6| 56:2 53°2| 58°4 54°71 62°5 51-4 
49°3 , 52°9 48:3] 51°3 48:0) 53:0 48:4] 51:0 49-2 | 51°3 5071 | 53°7 50:2] 54:9 51°5| 538°6 50°0| 54°9 51:0] 54:7 50:3] 55:0 49°67 61°3 50-9 
48°0| 51:0 48:0 | 50°4 47:6 | 50°7 47°8| 51:2 48°5 | 52:2 49:9] 52-6 50°5| 53°8 51:4) 53°8 51°8| 542 50°6| 56:0 51°6 | 56°8 51:9] 59:1 50-2 
61°8 | 52°3 51:7 | 51°8 51°3 | 52:2 51°5 | 52°3 516 | 52:4 51:7 | 53°3 52°4| 54:6 53:2) 55°8 53:6 | 55:9 52:9] 58:3 54:2) 58:4 54:1) 58:7 51°3 
48:1 | 49°6 48:3] 49°5 48:2] 49-9 48-6 | 51-2 49-8) 51°6 50:0] 53-1 51:1] 55:3 53-0 | 57°3 54:1/57°6 53°8| 59°3 54:1 | 59-4 54:3) 61:7 48°5 
3 47°5 | 47°6 46°5| 45°9 45:0] 45:7 44°6 | 45-7 44:5) 45:9 45:3) 50-2 48:5] 55:5 51:8] 58°1 54:0) 61:0 55-6) 63°7 56:0 | 65:4 56:7] 71°8 45-0 
51°6 | 52°8 50°6 | 53°4 51-4) 54:1 51:9 | 55°38 52-4 | 56:2 52:9] 57:9 54°0| 60°4 55:4) 61°3 55°5 | 62°5 56:1] 64:6 57°4| 66:2 59:1] 72:8 52°6 
§1°2 | 52°5 50:4] 51°3 49°3 | 50-1 48:4) 50°8 48:9] 53:3 50°7 | 56:2 52°6| 58:1 53:9| 60:4 54°7 | 61°8 55:4] 64:0 56:4] 65:1 56°67 7271 49°8 
47°7 \ 49-4 47:4) 48°9 47:0} 48-8 46°9 | 49:2 47:4) 50°2 48:2) 51-7 49:0; 58:0 49°8| 53-9 50°4|54°6 50°5 | 55:7 51:1] 565 51:6] 61:1 47°3 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.| Mean. 


Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.JDry. Wet. 
9 54:0 | 59-1 53°5 | 57°71 52°5| 52:0 50°0 | 52°2 51:1] 52°7 51:3] 52:2 51:4) 51°9 51-4 | 53-0 51:1 | 53°6 50°5|53°4 51:1] 586 51-7] 55:1 51-2 
7 58°9| 557 53°3| 55:0 52°9 | 56:3 53:2} 54:8 52°5| 53:6 52°5| 54:0 52:9 | 53-4 51-5 | 52-0 50°3 | 51°38 50:0] 51-7 50°7] 51°6 50-7} 53-4 51:8 
*0 58:0 | 60°3 53°4|59°5 54°6 | 57°38 52°6 | 58-0 53°5 | 57-4 52:6 | 55°8 51:6 | 55-1 50°9| 54°6 51-4 | 52-6 50:0] 52-4 49°38] 507 49:5] 54:5 51-7 


% 52°0|57°5 52-7 | 59-6 52-6| 59-1 52-4 | 55-0 52-4| 53-0 52:1 | 525 51-9| 523 51-8 | 52:3 51-7 / 51-9 514/505 48-9/ 49-4 47-4] 53-9 51:3 
FO 49°3 | 52-0 50-1] 51-7 50-2] 53-7 52°8/ 59-1 54-:0| 56-1 51-9 / 53-4 50-4|52°5 49°8| 51-0 49-2) 50-8 48-5/ 51-3 48-0] 49°5 48-0]512 488 
50°9 | 59'0 51-0| 59-0 51-0| 60-0 51:0] 61:3 51-4 | 61-7 55-4] 61-0 54-0|56°5 51-8] 51-0 47°3| 49-6 46-1] 47°6 44-9] 46-6 44-4]53-8 48-9 
§3°0| 58-7 54:2| 59°6 55-0 | 59-4 54-5 | 60-7 55:5 | 57-7 58°6| 56-4 53-1 | 54-8 523/53-4 51°3/ 52-0 50-5 | 50-1 49:0 48-6 47-5523 49°5 
53°0| 66-5 55°7 | 69-0 57-3 | 69-4 58-0| 68-3 60-3 | 68-0 66°0 59:5 | 60:7 55°5 | 57-6 53-5 | 54-5 52-0] 54-2 51-4| 525 50-6] 56-1 52-1 
53-2 | 53-3 50-4| 54-6 493) 57-8 49°8|57-0 48-0 | 55-2 50-2 47°3| 52-1 46-4] 48-0 44-8 | 46-9 43-8 | 47-9 44-5 | 45:9 43-4]52-2 49-1 
47-4| 50-2 48-4| 49:8 47-8] 50-0 47-5| 50-8 48-3 | 49-4 49-4 46:7 | 45°6 43-4/ 45-9 43-4| 46-1 43-7| 46-6 43-5 | 43-4 41-0] 48-6 45-9 
45:0 | 502 45-1] 49-1 45:2] 48-2 43-6 | 50-8 45:8 | 47-8 49°7 43:6 | 48°0 43°6| 47°6 42:5 | 47-3 42-4/ 47-0 42-1 | 45-7 41-7] 46-9 42-9 
43°3| 48-2 45-1 | 49°9 45-7 | 46-9 44-2] 49-4 45-7 | 48:8 49-3 45:2| 47-2 44-2] 45°8 43-7| 45°6 42-7|44-5 41-0] 43-7 41:3] 46-6 43-2 
49-1) 57-3 49°3| 55-9 48-0] 56-7 48°5| 54-8 48-5 | 543 53°6 47°8|52°8 47°1 | 52-0 47-2] 51-0 47-1| 51-2 47-0] 51-0 46-9] 51-3 46-7 
52°0| 606 52-5 | 59-7 52°3| 59-7 52:3| 56-7 50-1 | 56-7 54:8 48:8 | 58-3 47-7 | 52:1 46:7 | 50-7 45-7 | 49-2 44:3| 46:3 43:3] 53°3 48-2 
47-0 | 52°5 46°6 | 52-8 46°8/51-7 46-4 | 50°8 46-6 | 51-5 2) 49-0 48-3] 49-1 48-3] 49:3 48-9] 49-0 47-6] 49-4 45-7 


51:7 45°7| 50:0 45:0] 48-6 43:2] 46°8 41:9] 47:0 41°5] 52-0 46:8 


| 48°4)55°7 48-1) 56°8 49°5| 55-4 49:3 | 53°7 48-0 | 55°3 
7 52°6 47:3] 52:0 46:7|51°3 46-9] 510 47:1) 49°3 47-4] 49-9 44:8 


460 | 52:0 46°9| 54-4 47-7 | 54-9 48-0] 53°6 47-4 | 53-5 
98°4] 61°9 52°5| 60°6 52°5|62°3 54:0| 62-4 54:7 | 60°6 
50°7 | 52°8 51:0] 51°5 50:4) 51-0 49-9] 52-2 50-7 | 52°3 


oO 
ou 
os 
WH 
_ 
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ow 
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B45 | 559 54-2) 54-9 54-4] 54-6 54-5 | 56-0 55-0 | 55°8 3-9 
1 52:6|59°6 58°5| 61-7 54-9| 61-9 55°5| 61-7 55-0 | 62°8 598 55-0 | 56-4 53°5 | 52-0 50-7 | 52-1 50-0| 51°6 50°0/ 51-4 50-6] 55:5 52+7 
6 56-1) 59°3 55-6 | 62°6 57°9| 62-8 57-6 | 64:5 57-5 | 60-0 594 55-4| 58-6 56-1 | 58-1 54-5] 56-5 52-0 | 54-2 52-0| 528 51-6] 56-4 53-5 
563 | 62-2 56°5|57°6 55:4) 54°8 51-7 | 54-0 51-9 | 53-9 53-9 50-4 | 53-4 48-9 | 53-1 49-0| 52:3 49°6 | 51-9 49-7 | 531 49-9] 54-4 51°8 
49°5 | 57-1 51-5| 58-3 51-1 57-7 50-4| 59-4 50-6 | 58°6 571 50°0|55°8 50:0 | 55-0 49-9| 54-4 48-1 | 53°3 48°0| 523 47-5] 54:7 49-7 
87D 51-9) 57-2 51-9) 56-0 52-0] 56-0 51-7 | 55-7 52-0 | 54°8 54°8 51-9 | 54-3 51-7| 53° 515 | 52°8 51-4 | 52-9 51-8 | 528 51-7] 53'8 50°8 
573 53-9 | 57-8 54-3 | 57-9 54-5 | 57:9 54-7579 54°6 | 57-8 B77 F4-2| 56-4 53-6| 55-4 53-0|52°7 50-5 | 522 500| 51:3 49:5] 55-1 52°8 
99°0 54-6) 60-7 55°5| 59-8 55-5 | 58:3 54-0| 58-7 55°0| 603 55°5| 60-0 54-6 | 58-9 53:5 | 55°9 52°5| 535 50-5 | 52-1 49-6 | 50-3 48-1) 555 52-2 
66° 57°8 | 67-7 57°6 | 69-0 58-91 71-0 60°8| 69-6 59°5 | 68-4 60-0| 67-0 58-4 | 61-8 55-4| 59-3 53-9] 56-9 52°5 | 55°6 51:9] 54-7 51-6) 58-4 53-1 
677 59°3| 705 61-1 | 69-8 61-0 | 68-1 60-9 | 70°8 62:0 | 72-4 62:5 | 69-2 60-0| 66°6 58-9 | 62-2 57°5| 60'S 55-4 | 57-8 54-2) 56-1 52-4] 62-1 56-4 
67-0 57°8 | 67-7 58-0] 70-0 59-9] 69-7 57-3| 68:8 57°2| 71-5 58-7 | 66-9 55°8| 61-1 51-6|58°6 49°8| 56-4 49-0 | 54-8 48-4 | 52-2 475] 60-1 53:3 
[Mix.| 57°3 51-9] 58-0 52:3] 58-1 52:6| 57-8 52-2 58-0 52°5| 57-4 52°3|563 51-6| 54-5 50-6 | 52-9 49°6| 51-9 48-8] 51-2 48-4) 501 47:8] 53°6 49-9 


302 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. ~ Dry AND Wet BuLss. JULY 1901 


1 2 | 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 For Day 


Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet./Max. |} 
40°4 35:0 | 41:2 34:8 | 40°8 37°7 | 38°0 38:0 | 87°8 37°8| 38°2 38-2 40°1 40°1 | 41:0 40° | 42°6 41°7 | 44:1 42°6 | 46°9 43-6 | 48:9 
41°8 39°9| 41°8 39:0 | 42°0 39:0 | 43:0 39:1] 44:0 39°9 | 44:1 40-1 41°7 | 46°1 42°6 | 47°3 43°6 | 49°8 45:1 | 50:4 45:1 | 52:2 47:21540 § 
44-7 42:0| 44:0 42:0/ 44:0 41°6 "45:0 40°9| 46:0 43:0) 47:4 44:7 | 48°7 45:1 | 50°3 44°3 | 52°1 46:2 | 54:1 47-4 | 56:0 47:2] 58:4 49°11 630 % 
51-2 44°4|50°5 45:0 | 50°0 44:6] 50-0 45:0 | 50°0 46:0| 50°6 46:2] 51°3 47:2 | 50°0 47:8 | 54:2 48°8 | 56:0 50-2) 57:2 51°6| 57°6 51°64 59°8 ¢ 
/48°5 48°5 | 48°35 48°3| 49:0 49:0 | 49°0 49:0 | 48°9 48-9) 47:0 47-0 | 47° 46°5 46°5 | 47°8 47:8 | 49°9 49°9 | 48:0 48:0 | 49:0 48-8} 51:2 
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43-9 43:9 | 43:3 43:3 | 42°6 42°6 | 42-4 42°4| 42:0 42:0] 42°7 42-7 | 42°5 42°5 | 43:0 43:0 | 42°9 42°9 | 43°6 43:4 | 41-9 41°9| 48-1 42-7 518 

48:0 47°1| 48°7 48:0| 48°9 48-9 | 49:0 49:0 | 48°8 48°8| 49°7 49-7 | 49°9 49:9 | 50°5 50°5 | 51-4 51:4] 51:2 51:2 | 58-0 53°0 | 53:2 53°2 4619 
538°2 52:0 | 52°8 52:0) 52:7 51°7 | 52°9 51:0 | 52°9 51:1) 52°9 51:0) 538-1 51°51 53°5 52°38 | 54-7 52°6 | 54-7 51:9 | 55:0 52-1 | 55:5 52°5 | 565 

52:2 52°2| 52:2 52°2|52°1 52:1 | 52:0 52:0! 52°0 52:0) 51°7 51:7 | 51°3 51:3) 51-1 51:1) 51-1 51:1 | 51:0 50°1-| 53°5 51°91 52°7 51-0 8m 

492 49:0 | 49:0 48-8! 48:1 48:0 | 47°9 47:8) 47°9 47:0) 46°3 46:3 | 45°4 45:1) 45-0 44:4| 48-6 46:1 | 48°8 45:4 52:4 47:2| 530 48°7) 559 

11] | 44°7 48°0| 45:0 44:1 | 46:0 44:0 | 47-0 45:0 | 49°0 46:1, 48:0 48:0 | 48°0 48:0 | 47°6 47°6 | 48°3 48-3 | 47:9 47°9 | 48:0 48-0) 47:1 47:1] 490 
12 | 85°7 35°7 | 34:0 33°8 | 34:0 34:0 | 33°9 33:9 | 34:0 34:0) 35:0 35:0 | 85°2 35:2 | 84°9 34:9 | 35-2 35:2 | 87°6 37°6 | 37°3 37°38 | 387-7 3777] 400 
13 | 36°2 86:2 | 36:2 36:2} 35:0 35:0 | 35°0 35:0 | 35°9 35°9| 35:2 35:2 | 36°1 3671 | 36°9 36:9 | 38:0 38:0 | 39:0 390 | 40:0 40:0 | 406 40°6 | 450 
14 | 45°2 38:0| 460 38:0 | 45:4 37:0 | 45-5 37:2| 46°0 3774) 44°9 38-0 | 47°0 38-7 | 49-4 40:0 | 50°6 41°8| 50°0 41°3 | 505 48°2 | 50°2 45°81) 533 
15 | 41°1 41:1 | 41°8 41°8 | 42°3 42:3 | 42:0 42:0) 42°0 42:0) 43:1 43:1] 41:1 41:1 | 41:4 41°4)| 41-9 41-9 | 40-4 40-4 | 40°0 40-0 | 39°1 391 43-1 


16 | 40:0 36°3/ 41:5 35:0 | 38:2 38-2  88°9 38:9 | 39:0 39:0 | 39°6 39°6 40°0 40:0 | 40-7 40°7 | 42°4 42°0 | 44:6 42°9| 45°3 42°38] 480 
17 | 47:0 47:0 | 47°3 47°3| 47°9 47:9 47:0 47:0] 45°9 45°9| 45-7 45:7 | 45-4 45:4 | 45°5 45°5 | 46-0 46:0 | 46-2 46°2 | 47°8 47°8| 50:0 50-0 | 547 
18 | 54:0 54:0 |53°8 53°8 | 53:7 53-7 | 530 53:0 | 52-9 52:9) 52:3 52:3 51°77 | 51-1 51:1) 51:1 51:1) 51-4 51°4| 51-9 51°9| 52:2 52-2) 54:0 
19 |51°6 51°6/ 51:0 51:0] 51:0 51-0 | 51:0 51:0} 51:0 51:0 | 51°2 51:2 8) 51°4 51:4 | 49°0 49°0| 47:1 47:1 | 48°7 48°5 | 49'°6 49°51 516 
20 | 501 501/500 50°0 | 507 50:7 50:2 50°2| 50°1 50:1! 49-3 49:3] 49°5 49°5! 49°8 49-8 | 50-7 50°7 50°9 50°9| 51:5 51°5 | 55°2 53:0] 580 
21 | 53:4 53°4) 53:3 53°3 | 53:0 53:0} 51:0 51:0 | 50°9 50°9 50-0 50:0) 49°8 49°8 | 50°0 50:0) 50°0 50°0 | 49°9 49°9 | 50°0 50:0 | 49°2 49:2] 53-4 
22 | 47°4 47°4| 46°8 46°8| 46°8 46°8 | 46°0 46:0) 46:0 46:0 45:9 45:9 46°6 | 47°5 47:5 | 48°0 48:0 48°8 48°8| 50°5 50:2) 51-1 50:9 
23 | 48:4 48-4) 47°8 47°8 | 47°2 47:2 | 46:2 46:2) 45-9 45-9 | 45°3 45:3 46°1 46:0) 46°6 46:3) 46-2 46°0| 47-1 47:0| 48-1 47:8 
24 | 44:1 44:1) 44:1 44:1 | 43°9 43-9 | 42°1 42-1) 41:2 41:2 | 40°8 40°7 40°4 | 42:1 41°8 | 42°8 42°7 | 43-2 43:1) 44:5 44:4 | 46-2 45:0 
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25 | 42:0 42:0| 43°0 43:0 | 43°0 43-0 | 48:0 48:0 | 43°0 43:0 | 42°0 42-0) 41°7 41°7 | 42°7 42°8 | 42°3 42°3 | 42°3 42°3| 42:8 42:7 | 43-0 43:0 
26 | 44:4 44:4 | 44-4 44-4 | 45°2 45°2 | 460 46:0 | 46°0 46°0 | 44°9 44:9] 44°6 44°6 | 44-4 44°4/ 44:4 44-4 | 46°0 46°0 | 47°3 46-7 | 4974 47°3 
27 | 46:0 46:0 | 46:0 46:0 | 45°8 45:4 | 45:9 45°5| 45:3 45°1 | 45-7 45:7] 46°3 46°3 | 46:4 46°4| 47°6 47:5 | 49-0 48-7 | 50°6 49-7 | 50°9 49°6 
28 | 48:0 47°9 | 48:3 47°0 | 49°0 46°8 | 49:0 47:0 | 49°2 47°4 | 51:0 48°7 | 51°7 49°0 | 50°7 49°8 | 50:9 50-1 | 50°9 50°1 | 54:0 50°4| 55°0 50°2 
29 | 48°3 47°9 | 47-4 46°9| 48°3 47-0 | 50°0 44:0|50°7 44:7 | 50-1 44:7 | 54-2 47°8 | 50-4 46°6 | 52:7 47:0} 55:0 48-1 | 55-7 48:0 | 55:3 47°8 


80 | 53°5 51°83 | 52:1 51:7 | 50°0 49:2 | 49:0 49°0| 48-2 48-2 | 48°5 48°5 | 47°2 47°2| 46-7 46°7 | 47°3 47°3 | 47°3 47°3 | 46°9 46°8 
81 | 45°0 45:0 | 44:4 444 | 43-1 48-1 | 41-7 41:3] 45-0 39°4 | 44:0 40°3/ 45°5 41:1 | 45:9 42°8| 46°9 43°8 | 50°7 49°8 | 50-1 49°9| 49:0 49:0 


‘Mean, 46°4 45°3 | 46°3 45°2| 46°1 45°1 | 45:9 44:8] 46:0 44°8 | 45°9 44:9 | 46:2 45:1 | 46:4 45:4 | 47-1 45°9| 47-9 46°5 | 48°8 47°0 | 49-4 47-5 


i 
oo 
fo) 
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@ 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dry. Wet.|Dry, Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dr 
1 | 48°9 44°38 | 48-1 44°5 | 48-1 39:2 | 47°8 43:9] 47°5 43°7 | 45:3 42:4| 44:1 42-4 | 48°1 41-0 | 42°4 88-9] 41°9 37:4 | 42°0 38°7 | 41:2 39344 
2 |52°4 46°2/53°6 45:3 | 54:0 45:9} 51:0 45:2| 49°7 45:0] 49°6 43°6 | 47-0 42-2) 46-1 48-0 | 45:1 42-0 | 44:0 41-0 | 44:0 42°6 | 44:0 42-2 
3 | 59°4 49:4) 61-1 50°8 | 63-0 52-0 | 62:2 51-1 | 60°5 50°0| 57:8 49:9 | 56-4 49-4] 55-0 48-9 | 53-7 47°6|52°6 46-7 | 51-7 45:9 | 51-2 44-9 
4 | 59°8 53°8 | 563 51°3 | 55-0 50°9| 54:0 51:0| 53:0 51°4| 520 50'S | 51°6 50:4] 50-2 49-5 | 49:2 49-0] 49:0 49:0 | 47°8 46°7 | 47-2 47-2 
5 | 49°7 48°6 | 51:2 49:0 | 48°8 48-8 | 48-2 48-2| 47:2 47-2| 46-1 46-1 | 45:2 45:2 | 45-0 45-0 | 44:5 44:5] 45-1 45-1 | 44-4 44-4] 44:0 440 
6 | 44:3 48-0) 45-4 44-0 | 45:2 44:0 | 51°8 37:9 | 51°7 39-1 | 50-2 40-0 49-9 86-7 | 48-9 35:3] 48-9 35-1 47:0 43:0 | 47-2 45-9 | 48:9 47:1 
7 | 54:5 58:4 | 57:1 55-1 | 58-4 55:0) 61:0 55°8 | 61°9 55°7| 59°7 55:0| 601 54:7 | 57:7 52°9| 561 52:3 | 55:2 51°9|54°5 51°9| 54:0 520 
8 | 56:0 52:9) 56°5 54:0 | 563 54:5 | 56:1 53:7 | 55°6 58:2] 54-1 53-6 | 53-9 58-3 | 58-2 53-0 | 52-9 52:9] 58-0 58-0) 52:2 52:2 | 52:0 52°0 
9 | 54:2 51:0) 55-7 51°3| 55:3 50:2 | 58:0 52°0 55:0 50:1] 54:0 49-7 | 58:0 49°8| 52-0 49:3 | 51:5 49-2 | 50-2 48-0 | 50-0 48:0 | 49-7 490} 52 
10 | 54:7 49°9 | 55:9 50:0 | 55-7 50°8 | 54:0 49:9 54:2 49-7] 53-6 48:0 | 53-2 47:0 | 50-2 45:7 | 49:4 45:2| 47:3 46:0] 47-0 45°3 | 45:2 45-0 
11 | 47°6 47°6| 47°3 47°3 46-8 46°8| 47:0 47-0| 46°6 46:6 | 46-0 46-0) 44:7 44-7 | 44:6 44:0/ 44:0 44:0 | 43:0 43:0 | 41:0 41:0 | 39:0 39°0 
12 | 38:2 38:2 | 38°8 88°8 | 39-0 39:0 | 40:0 40-0| 38-7 38-7 | 39-0 39-0 | 39:0 39:0| 89-6 39:6 | 38-0 38:0 | 37:3 37°3 | 36:0 36:0 | 36°9 36:9 
13 | 41°0 41:0} 41:0 41:0 | 40°8 40°8 | 42:1 4271) 41°5 41°5| 40:3 40-3 | 39°3 39:3] 38-9 38-9 | 39-4 39-4 | 39:0 39:0 | 40-1 37:9] 45-0 38°0 
14 | 52-7 48:4) 53°38 47-7 | 520 46°0| 51:0 45°1| 49-8 45:2| 49-0 46-1 | 46-2 45:1] 45:3 43-7 | 44°1 48-5 | 48:3 48-3 | 42°8 42:8 | 42:8 42: 
15 | 88°4 384 | 38°9 38:9 39-0 39:0 | 39:0 39-0| 88-7 38-7 | 88°S 38-8 | 38-8 38:8] 388-5 38-5] 38-0 38:0| 37:3 37-3 | 38:0 36:5 | 40:0 35°0 
16 | 45°6 43°0 | 43-9 42-8 | 45:0 42°3 | 44:2 43:9) 45:7 45-7 | 46-9 46:9] 47-4 47:4] 48:0 48-0] 47-0 47-0 | 47:0 47:0 | 47:0 47-0 | 47:0 
17 | 49° 49° | 50°38 503 | 51-0 51:0 | 52°1 52:1 | 52:9 52°9| 53-6 53°6 | 53-5 53:5 | 54:0 54:0| 54-1 54:1) 54:0 54:0 | 54:0 54-0 | 54:0 54:0 
18 | 52°8 52°8 | 52°7 52-7 | 52:2 52°2 | 52°3 52°38) 52:2 52:2) 52-1 52-1) 52°4 52-4) 52-3 52:3 | 52-1 52-1) 52-1 52:1 | 51-7 51-7 | 51-7 517, 
19 | 49°9 49°9| 49°4 49°3 | 50-0 50-0 | 50°7 50:7 | 50°8 50°7| 50-9 50:7 | 49-9 49°8| 49-8 49-5 | 49-0 49:0] 49:4 49:4 | 50:0 50:0] 500 500 
20 | 56°6 54°9 | 57°8 55°3 | 58:0 54:3 | 57°8 54:0 | 57:7 55:0) 569 55°7 | 56-2 56:0! 56-0 56-0| 55-0 55:0! 54:8 54°8 | 54:4 5441540 54: 
21 | 48-2 48°2 | 48°8 48-8 | 49°5 49°5 | 49:2 49-2] 48-9 48:9 48°8 48-8 | 49-0 49:0| 48:7 48:7] 49°0 49-0 | 48:3 48°3 | 48°7 48:7 | 48:2 
22 52% 51°9|52°1 51°8 | 53-0 52°3 | 58:0 52°4| 51-0 50-9 | 50-4 49:9] 50°6 50°6 | 50:0 49:9] 49-9 49:8 | 49-7 49-4 | 49-5 49-5 | 49°3 
23 47°3 47°2| 46-2 46:1 | 46:0 46-0 | 460 46:0) 4671 461 | 45°8 45°8| 45-0 45:0 | 44°8 44°8| 45-0 45-0 | 44:7 44°7 | 44-4 44-4) 44-1 44d a 
| 24 46°9 46°6 | 46-4 46:0 45°5 45:0 | 45:0 44:7 | 45:0 44°9 | 45:0 45:0) 44:8 44°7 | 44:9 44:9] 43-0 43:0 | 42:6 42°6 | 42°1 42°1 | 42:0 42°0 
| 25 | 43°6 43°6 | 43°9 43°9 | 43°9 43°9 | 44-0 44°0 | 43-8 43°8 | 43-1 43-1 | 42-1 42-1 | 42:0 42°0| 41°8 41°8 | 42:4 42-4 | 42-6 42-6 | 42° 
26 | 50°7 48°4/51°6 49°6 | 52°8 51°0!51:0 49°9 | 50°2 49°4| 48-7 48-4 | 48-2 48-2] 47-3 44:3 47-2 46:9] 47:2 47°2| 47:2 47:2 | 46-4 
27 | 50°7 500} 50°6 49°5 | 51°6 49°83) 51-0 50-0] 51-1 49°9 | 51-3 50:2|50°5 50-4 | 50:0 49:3] 50:0 49:8 | 49-8 49°S | 49:0 48°5 | 48°6 
28 | 53°9 51°8 | 52°8 50°9 | 53-0 51:9 | 53:0 51:0 | 55:2 51:9 | 53-3 51-9] 54-0 51-0] 52-0 50°0]51-0 50°0| 50-1 49°7 | 49:2 49:0 | 49-0 48°7 
29 | 54°7 47°7 | 58°38 52°5 | 51:0 50°8 | 49:0 48-8) 47°3 47-1 | 47-2 47:1] 51:7 50°6| 50-0 48:5] 51:0 45:0 | 50°8 45:0} 51-8 47-0 | 51°0 
80 | 46° 46:4] 47:0 47°0 | 46-1 46+1 | 45:2 45-2] 45°8 45:6 | 45-4 45:1] 45°5 44-6 | 46-2 40°6| 45:0 43-7 | 45:0 44:0 | 44:7 44:5 | 45:0 45°0 
81 | 47°9 47°9 | 46-8 46°8 | 47:0 47-0 | 47-0 47-0] 46°5 46-5 | 46-5 46°5 | 46-6 46°6 | 46-0 46-0] 46:0 46-0 | 46-2 46-2 | 47-0 47-0) 47°7 
Mean,| 50:0 47°9 | 50°1 48°1 | 501 47:9 | 50°1 47°8| 49-7 47:7 49°1 47-4] 48-7 47-1 | 48°1 46:4] 47-5 46°0| 47:1 46°1 | 46°8 45°9 | 46:8 45°38 
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304 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry anp Wer BuLss. AUGUST 1901 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet| 


| 1 | 48:0 48:0] 47:8 47-8 | 47:8 47:8] 47°8 47:8 | 47:8 47°8 | 47°4 47-4| 47°4 47-4| 47:3 47°3| 47°8 47:8 | 48:0 48-0 | 48:2 48-2 | 48"1 48-1 
2 | 37:8 37°8| 36-2 36:2| 36-7 36-7 | 36-0 36-0 | 37°1 37:1 | 37-7 37-7 | 38-0 88-0| 38°7 38-7 | 38-7 38°7 | 38-7 38-7 | 39-0 39-0 | 38-8 38:8 
3 | 38-5 38-5 | 38-0 38-0 | 38-0 38-0 | 38-0 38-0| 38-0 38-0 | 37°8 37°8 | 37:8 37°8| 37°7 37-7 | 87°4 37-4 | 87-4 37-2 | 38-7 87°5 | 39-4 38-7 
4 |40°5 40-5 | 38-0 38-0 | 35-2 35:2] 35-8 35°8|35°6 35°6| 35-5 35:5 135-6 35°6| 36-0 36°0| 36-5 36-5 | 36-5 36°5| 36-8 36°8| 36:0 36-0 
5 | 35:8 35°8| 35-8 35°8 | 35°3 35°3| 35-0 35-0] 35-2 35:2] 35-0 35:0| 35-5 35°5| 35-0 35:0 | 34-4 34-4 | 35-0 35:0| 35-0 35°0| 35:5 35:5 
6 |35°6 35-6 | 35°6 35°6 | 36-0 36-0 | 36-2 36-2| 37-0 37:0| 37-8 37:8] 38:6 38:6 | 39°8 39°8| 39°6 39-6 | 39:8 39-8 | 39°6 39-6 | 39-0 39-0 
7 | 40-3 40-3 | 40°3 40:3 | 40:0 40-0] 40-7 40-7 | 41-2 41:2] 41-9 41-9| 42-0 42:0| 43-0 43-0] 43-2 43-2| 43°5 43:5 | 43:5 43:5 |43°8 43-8 
8 | 44:3 44:3 | 448 44-8) 44°6 44:6] 44-0 44-0 | 43-8 43-8 | 43-8 43-8] 43-8 43°8| 44-0 44:0| 44-0 44:0 | 43-0 43°0| 43°8 43-8 | 45:0 45-0 
9 | 46-6 46°6| 47-0 47°0| 47-0 47-0] 47-2 47-2| 47-9 47-9| 47-6 47°6 | 47-0 47-0| 47-0 47-0] 48-0 48-0| 47-8 47°8| 47:0 47-0| 46°8 46° 
10 | 46-4 46-4) 46-4 46-4 46-1 46°1| 46-0 46-0| 46-0 46:0| 46-0 46-0| 46-0 46-0| 45-8 45°8| 46-0 46-0 | 46-0 46:0| 46-0 46-0 | 46:0 46-0 
11 | 47-7 47-7 | 47-8 47-8 | 47-0 47:0| 45-9 45-9| 44-5 44-5 | 49-5 42-5 | 39-8 39-8| 39-0 39-0| 39-0 39-0] 40-0 40-0 | 39°5 39-0] 41:8 41:0 
12 | 39:9 39-9 | 39-6 39-6 | 39°6 39°6 | 39-5 39:5 | 39-0 39:0] 38-6 38-6] 38-8 38:8| 39-5 39°5| 40-2 40-2/ 40-2 402/405 40:5 | 42°5 42°5 
13. | 88:1 38-1 | 38-5 38:5 | 39-0 39:0| 39-1 39-1 | 39-0 39-0 | 39-5 39°5 | 39-8 39-8| 40-0 40:0| 40:2 40-2] 41-0 41-0 | 42-0 42:0| 41:0 41:0 
14 | 45:3 45:3) 45-8 45°8 | 46-2 46-2| 47-0 47-:0| 46-7 46-7 | 46-2 46-2| 46-4 46-4| 45:5 45°5|44°6 446/445 44:5 | 44-9 44-9 | 44-8 44:8 
15 | 45:9 45-9] 45-5 45:5 | 45°38 45°3| 45-0 45-0| 44-6 44:6| 43-6 43-6 | 43-8 43-8 | 44-0 44-0 | 43-7 43-7 | 43°4 43-4| 43°3 43-3 | 43°9 43-9) 
16 | 36°8 36°8 | 35-4 35:4 | 35-0 35-0 | 34:9 34-9 | 34-4 34-4 35-0 35:0 34:9 34:91 35-0 35:0 | 35-6 35°5 | 36-6 36°5| 36°6 36°6 | 36-9 36-9 
17 | 84:8 34-8 | 34-9 34°9| 35-2 35°2| 35°6 35°6 | 35°8 35-8 37°3 37:3. 37°8 37°8| 39-2 39-1] 59-4 39-4| 39-8 39°8| 39-9 39:9|40°6 40-5] 
18 | 42-0 42-0 | 4251 42:1] 41:0 41-0] 41:3 41°3| 41-3 41:3 | 41-4 41-4! 40-7 40-7| 40-0 40-0] 40-0 40-0| 39-8 39:8 | 40:0 40-0| 40:3 40:3 
19 | 36-2 36-2 | 36-0 36:0 | 35-9 35°9| 35-3 35:3] 35:0 35°0| 34-5 34:5 35-2 35-2 35°9 35-9| 36-8 36°6| 38-2 36-9| 40-2 39-2|421 412 
20 | 42:0 41°6| 42:0 40:0| 41-5 40-0] 420 39-0] 42:6 39°8| 42-9 39:3 | 43-0 40:0] 43-9 40-5 | 44-4 41°9| 45-2 42:3| 46-3 42-7 | 49-7 43-6 
21 | 49:0 39-8 | 48-9 39-0 | 48-6 38-8 | 48-8 39-:0| 47°6 38-9| 44°3 40-1| 45°8 41°3| 46-3 45°3| 48-3 46-4] 50°6 45-0] 51:9 47:2] 54:0 47-0 
22 | 46-0 43-3 | 47-0 47-0| 47-1 47-1] 47-0 47-:0| 45-1 45°1| 44-7 43-7 | 46-1 45-2| 46-3 46-3 | 46-0 46-0 | 46°3 463 | 46-7 46-7 | 47-0 47-0 
23 | 42:0 42-0 | 40-2 40-2| 40-4 40-4 | 39-2 39-2] 38-2 38-2| 37-9 37-9| 28-0 38-0| 37-9 37:9| 38-0 38-0 | 38°6 38-5 | 39-8 39-5 | 39-9 39-7 


24 | 40°2 40-2 | 39°8 39°8/ 40°8 38-0 | 43-9 39:1 | 45-9 36:4 | 45-9 37:1 | 48:0 37°6| 48-9 39:1] 48°0 38-2 | 48:3 39-7 | 49:3 41-0 | 49-1 40-0 
25 | 44-1 44:1 | 43-2 43-2) 44-0 44:0] 45-1 45:1 | 45°6 45°6 | 45-2 45:2 | 45-9 45-9] 46:0 46:0] 46:1 46:1 | 46°0 46-0] 45-4 45-4 | 47-4 47-4 
26 | 89°2 89°2) 88:4 38:4 | 88:5 38°5 | 38-1 38:1] 37°6 37°6 | 37:0 37:0 | 36-4 36-4 | 36:0 36:0] 86°5 36°5 | 36:3 36°38] 85:0 35:0 | 83:8 383°8 
27 | 80°8 30°8 | 30°6 30°6| 31:0 31:0] 31°8 31°8 | 31°8 31:8] 31°9 31:9 | 31:4 31-4] 31:8 31:8 | 32°0 32:0} 32:0 32:0 | 32°8 32°8 | 33:0 32:5 
28 | 30°5 30°5 | 30:2 30-2 | 29°3 29°3 | 28:9 28-9] 28°3 28°3 | 28:4 28:4 | 28-9 28-9 | 29:0 29-0 | 30:0 30:0] 29:9 29:9} 30-7 307 | 31:2 31-2 
29 | 31°4 31:0 | 32:0 31:8 | 321 31:8 | 82°5 32:0| 32°5 32:0 | 32:0 32-1 | 82-7 32-7 | 32:7 32°7 | 83:2 33:2] 34:1 34:1] 35:1 35:1 | 36-2 36:2 
80 | 42°0 42:0 | 41-0 41:0] 41-1 41-1) 41°6 41°6| 41°8 41°8| 41:7 41°7 | 41-7 41-7] 41:9 41:9 | 42:0 41-9 | 42°0 42:0 | 42:4 42-4 | 41-7 41-7 
81 | 82°5 32°5 | 82-4 32:4 | 82:2 32-1 | 321 32:1] 381-0 31:0] 81°5 31:3} 31-7 32:0] 31:8 31-8 | 32:0 32°0| 32°8 32:0 | 33:8 32:2 | 36:0 34:0 


MzkaN,| 40°3 39°9 | 40:0 39°6 | 39°9 389°5 | 40:0 39°5 | 39:9 389°2| 389°8 39:2| 40:0 39:4] 40:2 39°7| 40-4 39:9] 40-7 401] 41-1 40-4 | 41-7 40°8 


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 


Dry. Wet.|Dry, Wet.|/Dry. Wet.'Dry. Wet. ‘Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet. Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet. 
480 48:0 | 47°8 47:8) 479 47:°9| 46:9 46:9! 45:2 45:2) 48:7 43-7 | 42°6 42°6| 41:3 41:3 | 40°7 40-7 | 39:0 39-0 | 37:2 37:0|37°7 877 
38°0 38:0 | 88°4 38-4 | 38-0 38:0) 37:2 37-2 | 87:7 37:7 | 87°5 37°5| 37°7 37:7| 88-0 38:0 | 38-6 38-6] 37°9 37-9 | 38:2 38:2 | 38:0 38:0 
38°7 38°2 | 89°1 389°1] 40-0 40:0) 40:7 40:7 | 41-0 41:0] 41°5 41°5| 42:0 42:0] 42:5 42°5 | 43:0 43:0] 43:0 43:0 | 43°5 43-5 | 43-8 43:8 
36°8 36°8 | 37:0 37:0 | 37:2 37:2| 87°5 87-5 86-0 36:0 | 37-0 37:0| 87:0 37:0 | 87:0 37-0 | 36:1 36:1] 36°6 36°6 | 36:1 36:1) 36:0 36:0 
35°6 35°6 | 85° 35°5 | 36:0 36:0 | 85:4 35:4 35°3 85°3| 35-0 35:0] 35°6 55-6 | 35:0 35-0 | 35-9 35-9| 86:0 36:0 | 36:0 36:0 | 35:4 35-4 
39°5 | 40°3 40°3 | 38°2 38-2 38:8 38:8| 39-0 39-0| 40:0 40:0] 40:1 40-1 | 40°3 40:3) 40°1 40:1) 40:0 40:0] 400 40:0) 38 
44°8 44°8| 45-0 45:0 | 44:3 44:3] 44:0 44-0 | 48-0 43-0| 42:5 42°5| 42-5 42-5 | 42-1 42°] | 41-9 41:9] 41:9 41°9| 44:0 44:0] 488 43:8) 4 
| 44-0 44:0| 45-0 45:0 | 44:4 44:0 | 44-0 44:0 | 43:2 43:2] 43-0 43:0] 43°8 43:8 | 44:0 44-0] 44:9 44-9] 45°5 45:5 | 46°2 46-2 
0|46°5 46°5 | 46°6 46°6| 46°3 46°3 | 46-2 46-2| 46°8 46:8] 46°5 46°5|46°8 46-8 | 47:0 47:0] 46:9 46:9 | 47-0 47:0 | 466 466 
5 | 45°38 45°8 | 46°6 46°6 | 465 46:5 | 46-0 46:0| 45°8 45°8| 46-0 46-0| 467 46:7 | 46:3 46°3| 47-0 47:0 | 47°3 47:3] 47°5 47:5 
0) 42°3 40°8 | 43-4 40°3 | 46°2 43-0 | 43-0 40°8| 43°5 41°5| 40°8 40-0 | 39°8 39-8 | 89°8 39:3] 89:6 39-6 | 89:0 39:0 | 39:0 39:0 
‘2| 42:0 42:0} 41:0 41-0 | 400 39°83 | 40:0 39:5 | 41-0 41:0] 39:0 38-5 | 40-0 40-0 | 39:0 39-0| 38°3 38:0 | 88°38 387°8| 37:9 37°9 
0 | 44:0 43:0 | 44:7 43-0 | 43:1 40-8 | 43°5 41°5 | 43-0 40°5| 43-0 42-0 | 42:3 42°3 | 43°8 43-8] 44:0 44:0 | 44°9 44:9] 45:0 45:0] 417 

14 | 44:2 44:2] 44:0 44-0 | 43-9 43-9] 44-0 44-0 | 44:9 44-9] 45-2 45:2| 45-0 45-0] 45°0 45:0 | 45:2 45:2] 45°9 45-9 | 46:0 46:0 | 46-0 46:0] 45" 
15 | 48°8 43°8| 43:5 43°5 | 43:0 43:0! 43-0 43:0 | 42°3 42:3] 40:3 40°3| 39-9 39:9] 40-1 40-1 | 89°8 39°8| 39:1 39°1| 38°6 38°6 | 37-9 37°9 
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16 | 87°2 87°20 387°7 87°77 | 87-1 87:1) 36:7 36°7 | 86-7 86-7 | 86-9 36-9 | 35:8 35°8 | 85-9 35:9) 85:1 35:1] 35-0 35-0} 34:1 34:1] 33°6 33°3 
17 | 40°8 40°8 | 40°1 40-1] 40:8 40:8 | 40°5 40°5| 40:9 40-9 | 41-2 41:2] 41:5 41°5| 43-1 43-1] 43-1 43-1 | 43-0 43:0 | 42:4 42:4] 42:0 42° 
18 | 40-9 40°9 | 41°8 41°8| 41-0 41-0| 40°3 40°3 | 39-0 39-0 | 37-2 37-2| 35:8 35°8 | 35°3 35°3| 35°2 35:2| 35-9 35°9| 36-0 36-0| 36-0 360 
19 | 45:0 42°8 43°9 42°8 |) 46-6 44:9 | 46-3 45-0 | 47-0 44°8| 45:9 44:1] 44-1 42-0] 44-0 41:3] 43°3 42-0 | 42°8 42-0 | 42°8 41-4] 42°9 41-5 
20 | 53°0 43:0 | 55:0 41°6 | 54:3 43:0] 55-0 39°8| 54:5 38-5 | 53-0 37:2] 52-2 37:1| 51-1 36°8| 50°8 361) 51'2 36:0) 50-0 35°8| 49-2 35°0 
21 | 5670 47°0 54°7 48:1) 55:9 47:6] 54-9 49:2) 55:3 46:5 | 53-0 49-7 | 50-2 44:8] 47°9 45:3] 47-3 47:0) 46:1 45:0) 47-1 47:1] 45°3 45:3 

| 22 | 46°9 46°9 | 46°8 46°8 | 46°3 46:3 | 46°7 46°7| 46-6 46-6 | 465 46°5| 45°5 45-5 | 44-2 44:2) 44-0 44:0] 44:0 44:0 | 42:9 42-9) 44:0 43:8] 
23 | 40-0 40-0 41°0 40°7 | 41°5 41:2) 41°1 40°8| 40-5 40-2] 41-1 40-1] 41-0 40°8| 41-0 40-8] 40°3 40:3) 40°5 40°5 | 40°3 40-3] 40:1 407] 
24 | 50°2 42°6 49°5 43°9/ 50-0 44°5| 50:0 43:0] 50-1 42°6 | 47:6 40-7 | 46-8 39-0 | 45:0 41-5 | 43:7 43:1] 44:2 44:2 | 44:0 44:0| 43°3 433 
25 |46°9 46°9 46:8 46°38 | 46-1 46-1) 45:0 45:0] 45-0 45:0| 43°8 43-6 | 43-8 43°8| 42:4 42-4) 42-2 42:2) 41-5 41:5 | 40°5 40°5| 39:9 39-9 
26 | 33°) 33°5 33°0 33:0 | 32°8 32°8| 32:2 32°2| 33:0 33-0 | 83-1 33-1] 33-0 33-0 | 32°6 32°6| 32-1 32-1 | 32-0 32:0 | 320 32:0/ 32:0 32-0) 
27 | 323 82°38 32°8 32°8 | 32-2 82:2) 32:0 32:0] 31-0 31:0] 30:0 30:0 | 80°2 30-2) 311 31:1] 30°8 30-8} 30-4 30-4 | 30-2 30:2) 30:2 80:2) 
28 | 31°7 31°7 31°9 31°9| 31:9 31°8] 80°6 30'8| 29:3 29-0 | 29:2 28-9 | 29-2 29:0 | 29-2 29:0] 32-2 32:1] 30:0 29-8] 30:0 29-8} 81:0 31-07 
29 | 38°0 38:0 39°3 389°3| 41:0 41:0] 41°38 41°83] 41°5 41-5) 41-1 41-1 | 41-4 41-4 | 41-2 41-2] 41-2 41-2] 41:0 41-0 | 39°8 39-8] 39°6 39°6 
30 | 41°8 41°8 40°8 40°8 | 40:3 40-3 | 39:2 89-2] 39-0 38:4 | 37-8 37:0| 36-8 36°6| 35:0 35:0 | 34:2 33°8| 34:0 34:0 | 33:0 82°5| 32°8 32:2 
31 | 35°6 85°2 85°2 385°0 | 86-1 34:8 | 85-2 34-7 | 34-2 83-4 | 34-1 34-1 | 33-2 33-2 | 33:3 38°83] 82-8 32:8] 323 32:3) 52:0 32°0) 31-2 312] 

MEAN. | 41°9 


40°9 42-1 41-1) 423 41-2| 41:9 40:8] 41°6 40:3 | 41-2 40-1 | 40-7 396 | 40-4 39-7 | 40°3 89-7 | 40-1 39°6 | 40°0 39-4 | 39°8 39°3| 40% 


et. 
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6 
0 
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Or 


dl 
“4 
0 
0 
6 
oO 
0 
0 
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564 


Dry. Wet. 
587 


~ 
i or) 
lore} 


8 
7 
2 
0. 
9 
1 
4 
6 


40 52-2 | 53: 


62°6 
58°6 | 64:6 
| 57°5 | 589 


4 48°2| 55+4 
[47-4] 55-5 
477 | 52-8 
51°8 | 53-9 
3 53:3 | 59-2 
55°6 49-7 | 56-9 


-| §9°2 54:7 | 59-4 


EMPERATURE. 


2 


58°5 
50°4 
52°5 
50°4 
5 49°9 
bic 
53°5 
55:0 
557 
58°4 
56:0 
§2°2 
51°8 


‘0][57°8 
eee SIL8 J 


49°3 
49°5 
55°0 
50°6 
46°6 
45°9 
55°0 
52°6 
47°3 
55:8 
51°8 
45°0 
44°6 
46:9 
54:0 
44°6 


51°8 


.|Dry. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


Dry AND Wer BULBS. 
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AUGUST 1901. 


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 For Day. 
Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.JMax. Min. 
59°4 58°6 | 58°3 58:0 | 58°5 58:0 | 58°5 58:0 | 58:4 58°3}58°5 58°3/ 595 59°3| 60°1 59:6 | 60°5 60-0 | 59°8 59:4] 62-1 52-0 
53°5 51°3| 536 51:0 |53°7 51-4] 53°9 521) 55-0 52°9| 56-0 53°6 | 57:3 54:9|59°6 54:0 | 57°6 53°4| 59-0 52-4] 62-4 53-4 
55°1 52°7 | 55:0 52°6 | 55°0 53:1] 55:1 53°8| 56° 54:7 | 56-4 54°8 | 55°6 53°8 | 56°6 53-4 | 583 53°7 | 59-5 53°91 596 54:8 
54:0 49°6 | 53-4 50°0| 53-0 50°0 | 52°9 50-2 | 53:4 50°6 | 52:9 50°7 | 52:9 51:1] 54°5 51°8 | 56°6 52:4) 55:6 51:9] 59-4 51-4 
514 49°9) 51:5 49:4) 50-9 49°8| 51°7 49°8| 51-9 50°5 | 53-2 49°7 | 53-3 50:2 | 54:2 50°6 | 55-5 50°8| 56:9 51-4]61:0 507 
50°9 50°2| 50°5 50:0) 50°5 50:0) 50°6 50:2} 51°5 50°7 | 52°3 51°5 | 53-0 51°7 | 54°5 53:0 | 55:5 53-0 | 55:2 52°8]63:0 504 
34°3 53°5 | 53°9 53:4) 54°4 54:0 | 55°0 54°8| 55-2 55:1) 55°5 55:4) 56:0 55°8| 56-0 55:8 | 56°8 56°6 | 58-0 57:4] 621 539 
5d°9 55:9) 56-4 56:4) 55-9 55°7 | 56:3 56:0 | 57°38 56°5 | 57-2 56°4| 60:0 57:3 | 60°4 57:2 | 62:1 58°0| 62:0 57:9] 63°7 54:5 
55'S 55:4) 55°5 55°3 | 55°6 55°5 | 56:4 56°2 | 56°9 56°9 | 58-4 58:2] 59°4 59:0 | 59°8 59-6 | 61-9 60°9] 61:2 58°9]62°6 55:4 
57°6 57°6 | 57°6 57°6 | 57-0 56°6 | 56-7 56°6 | 57:1 57:2 | 58:5 58-3 | 59-3 58°S| 60°5 60°0 | 59°6 59-6 | 60°9 60:0] 61:2 56-4 
57:0 56:5 | 57:1 56°6 | 57:2 56°6 | 57:0 56°5| 60-4 54:0 |57°5 52:9 | 58:3 52-9 | 58°5 53:1 | 59:7 52°6 | 62°1 53:0] 686 55°7 
55:9 52:4) 56:4 52:9) 56-5 52°3| 55°5 51°7 | 58°0 53:0] 61°0 55:0 | 59°8 55°2|61°2 56:3] 65°3 57:2) 65°8 56:5] 67°3 53-7 
52°5 51:0) 51°6 50°5 | 51-2 50°3 | 52:2 51°3 | 53:3 52:3 | 55-4 53:5 | 56°9 55:0] 58°5 55°3 | 59°5 56:0 | 62°6 57:1] 666 51-0 
Use. es ots: pass All (62° ee Pi e2 e583 [62°0][59'1][62°0][59°2]) 62°4 59°3| 61:4 58-4 | 58°8 56:0] 57:7 56:2] 63:1 56°6 

eo 9 57°6| 57-4 5 57°6 56°9| 59-7 58:4 |57°9 57:2] 588 58:0 | 59°8 58:0 | 59°8 57-7 | 60°4 57-6] 63:2 54:1 
ee se a 49-0 | 50°9 ie 514 49°9) 53°1 51-0 | 55°4 52:0 | 56:7 52°6 | 56:1 51°6 | 55-4 52°38} 56-9 5261593 50°6 
50°5 48-6 | 48°9 47:5) 46°5 45:1 | 46-0 44°8 | 48-4 46-9] 51°5 48°9 | 54:2 51-0 | 55°4 52:0 | 58°7 54:0] 59°8 55:0] 61°6 45°8 
55:0 54°9| 54:9 54°7| 55:0 54°7 | 55-0 54:8 | 55°6 55:2) 565 56:0) 56°8 56:0] 57°5 55°9 | 585 56:3) 59°6 56:3] 62:4 52:3 
51:3 49°6 | 51:4 49:9 | 49-9 48°5 | 48-9 48°0| 511 50:0) 53°3 51:4 | 55:4 52°38] 58:4 52:3 | 59-2 52°5) 59:7 52-4] 66:4 48°7 
46°7 45°6 | 465 45°4/ 45-7 44:9 | 45°5 44-6) 47°8 46°8 | 51-0 49:4] 53-0 51:0) 55°6 53:1] 58-0 54:5) 59°6 55:1] 665 45:0 
48:0 46:9] 46°6 45°8 | 46:0 45:0] 40-1 45:0] 48:1 47-0 | 50°6 49°3 | 54:4 52:4) 57-1 54:1 | 62°0 57°6 | 62°5 57-4] 68-4 45-4 
57°0 55:2) 57°5 55:0) 57°5 55:2] 57:5 55:0] 58°7 55:7 |57°9 55°9| 58-7 56°4| 586 56°9| 586 57:2) 59-4 57°51 59°6 56-2 
55°4 52°5 | 55:5 52:0) 54°6 52°0| 54°5 51:9] 54°9 52:4) 55°6 52:4) 56:9 53:4 | 57:0 53°5 | 58°3 53°3 | 58-9 52°9] 60:0 52-2 
479 46:5 | 47°3 46°3 | 46°6 45°6 | 46°6 45°5 | 48:0 47:0 | 50°5 49:0 | 53°7 51-8 | 56°9 53°6 |[58°3] 55:0 | 59-6 56:4] 64-1 45-9 
57°4 55:7 | 56°6 55°5 | 56°38 55°8 | 56°1 55°8 | 56:4 56:1) 57°3 57:0 | 57°6 57:0] 57°4 57:1) 56-9 56°6 | 57°6 57-0] 586 53-4 
52:5 51°6 | 52°5 51-5 | 52°6 51°5| 52:9 51-4] 52°9 51:0 | 53-9 51:0 | 55:7 52°0| 55:5 50-2 | 54:8 48-9 | 55-0 47°7] 564 50-2 
49°7 45°6| 49-5 46-4] 50°1 46:7 | 50°38 47:0 | 51-0 [47°6]] 51:8 [48°6]| 53-0 [47-9] 54:0 [47 -7]] 52°3 [47°6]| 53-4 [47-0] 56°8 48-7 
491 44:4] 48°5 43:4) 48°5 43°3]49°1 43:1] 48-4 44:6] 49°5 448/496 44:9 | 52:0 46:3 | 50°9 46°5 | 52:0 47:0]55°9 47-4 
515 47-2) 51:0 48-0) 516 47:6] 51:0 48:1] 51:4 48-4) 51-9 48:4) 52°1 49°7 | 52:0 50:2) 58:1 50°3 | 53°2 5154559 49-2 
53°7 58°7 | 53:5 53°6 | 53:9 53°7|53°8 53:9] 54°2 54-1 | 55-2 55:0) 56:0 55°2| 565 56:0 | 58-2 56°9| 59:4 54:7] 62-0 49-2 
46°6 45:2] 45:0 43:4) 43°8 42:5] 43:0 42:0] 45:8 44:5 | 49°5 47°4| 51:0 48:5 | 58:4 49-1] 54:5 49°1| 55-5 48°8]59:0 42°6 
58-4 51:7 | 53-1 51:5] 52°8 51:3] 52°9 51:4] 538-9 52:2] 55-0 52:°9/ 56-0 53°7| 5771 54:1] 57:9 54:4) 58-7 54:4] 61:9 51-2 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.} Mean. 

Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.'Dry. Wet.JDry. Wet. 
59°5 59-0 | 60:9 59:9 | 60-0 56°4|59°5 55°5|58°8 54:8 | 57:2 58°5| 57:0 53:0 | 53°9 51-0] 52°3 49°6 | 53°5 50:4] 58°4 56:9 
60°4 52°0| 61:0 53:4] 60°3 53:0|59-4 53:3] 59-2 54-0] 56:0 52°3 | 55°9 52°6 | 55-4 52:5 | 55-5 53-1 | 55°6 52°6957:1 52°7 
56°3 55° | 566 55°0| 55-7 55°0| 55-4 54:9] 55-7 55:0] 55:2 55:0 | 55°7 55:4) 55°6 55:4] 55:6 55°5 | 55°6 55°59 56:1 54-2 
57°0 52:5] 56:9 51:9) 55-9 51°8| 55-6 52-1 | 54:8 51-7 | 54:1 51°5| 54-4 50-9 | 53:3 50-6 | 52°6 50°5 | 52-4 50-0] 54°6 513 
60°6 53:0 |57°8 52°0| 57:1 51°6| 55:6 50°5 | 55:0 50°8| 51°6 50:3] 52:4 50°6 | 51-4 50°3 | 51°0 50°5) 51:5 50-7] 54:1 50°6 
60°4 54°4]| 62:0 54:0] 60:4 52:4] 58:7 53:6] 57-9 53:9/ 56:0 53°6 | 56:0 53°7 | 55°6 53°5 | 55-4 53-5 | 55:3 53°89 55-1 52-4 
60°9 57°6| 60-0 56:8) 60-0 56:9] 59°3 56:1 | 58-1 55°9| 56-9 55°3| 55:1 54:7 | 54:7 545/545 54:4 | 545 54:5 956-5 555 
61°6 58°0| 61:4 57:9] 62:5 58:5| 59-7 56:°0/ 58:1 55:4 | 57-0 54:7 | 57:1 54°7 | 57°5 55°3| 57-0 55-0 | 56°1 55°39 58-5 56-4 
60:0 57°8| 61-4 58-3] 60-4 58:2] 60-4 58:5 | 60:5 58-7 | 59:1 58:5 | 58°3 58:4 | 58°3 58-4] 586 58:5 | 58-7 58°54 58'8 57°8 
59°1 58°3|59°1 58:0|59°6 57:9| 58-9 56:°9| 58-6 56°9|57°5 56:2) 57:1 55:9] 57:0 55:°9/ 57-2 56:2) 57:5 5659585 57°8 
66°7 56°2| 68°3 56°2| 63°5 53-6 | 64:0 54:7 | 61:1 53°5|57°6 53°6 | 57-0 52°2| 57-0 52°5 | 55-7 515] 56-0 52°1959°7 54-2 
58°6 56°6 | 58°3 55°4| 56-7 53:4] 57-0 54:2156-7 54°3| 56-0 52:5] 55°5 52:9 | 54:6 52:5] 54:5 52-7 | 53-7 52°61 57°8 54-0 
64°1 58-7 | 62°8 57°7| 63-0 57:1 | 62:1 55:5 | 61:0 55-9| 60:4 55:4 | 62:0 56:1 | 62°9 5771] 62:7 57:1] 62°6 57°37 58°8 55-0 
58°6 56°4| 59-6 57:°2|59:0 56°4| 60-0 57-2 | 59-1 56-9] 59:0 56°9| 58-9 57:1 | 58-4 57:0] 59-2 57°5 | 60:2 58-0} 60:1 57-5 
60°1 57:0 | 57-7 56:7} 58-0 56:5 | 61:6 57°5| 59-0 54°6|56°5 54:0] 55:9 53°7 | 55°8 53-1) 55-1 52-6 | 54:1 5219585 56-4 
56:0 52:0] 57-6 52:9/ 58-1 52:4] 566 52:6 | 55:2 50:8) 54:4 50:0} 53-0 49°1 | 51°7 49-2 | 52-3 50:0] 51°5 50:0] 54-3 51-0 
587 55:2) 57:9 54:9] 57:0 55-1) 56-0 55:0 | 55:0 54°6|54°8 54:4) 54-9 54°6 | 54-9 54:9) 54-9 54:6) 55:0 546] 543 52:1 
59-4 54:6 | 60°3 55:0 | 59-4 52:8) 57:7 51:7 | 565 50°6| 565 50°5 | 55-1 50°9| 52-5 49:8] 53-0 49-9! 58:1 5039566 53-9 
65:2 56°8| 65:0 58°3] 661 585 | 64:5 56:9 | 60:2 55:71] 57:0 53°3/ 54:3 51:4 63:0 50°5| 515 49°6| 49:0 48:0] 565 52°3 
65:2 59-0 | 65°5 59°5| 65:8 60-0] 63°8 58-8 | 61:2 57°5| 57:2 54:3) 55-6 53:1 | 54:0 51-9] 513 500) 50°0 48:51 55°0 52:1 
66°6 60°5| 66-7 60°6 | 68:0 60°6| 65:9 60°4 | 62:1 57°4| 60°8 56-4] 58:6 55:4 | 57:2 54:5 | 58°3 55:3] 57-2 54:9] 56-9 53°6 
58-1 57°6| 57-9 57°6| 58-2 57-9] 59-0 58-4] 58-4 58°0|57°8 57-4] 57-6 56-9 | 57-4 55-9) 570 54:9} 56:3 53°51 58-0 56-4 
59°8 53°6| 59-9 54:0] 59-0 53-4] 58-9 53°1| 57-5 52:4 | 54:2 50-4] 53-7 50°4| 53-7 50°6 | 53°3 50:4] 52:2 49°81 56-4 52-4 
62:1 58-0] 61:6 56:8 | 626 57-4|59-4 56°9| 58-9 56°5| 57:0 55°5| 58:1 56:0 | 581 56:2) 57°6 56:0} 57°5 56:0]55°5 53-0 
571 56°8| 56-4 56-1] 56°8 56:5] 58:8 56-7 | 56-7 56°0| 55:7 55°2| 54:7 54:3 | 54:3 54:1) 54-2 53-4] 53-4 52°91 56-5 55°9 
549 47-6 | 54:1 48:3|53°6 47-6 | 53°5 48°6 | 52°5 47°9| 51-7 47°8 | 51-6 47°4|50°5 47°3| 50°7 47-1) 50-4 46:8) 53:2 49°3 
52°4 [48-0}] 53-1 [48-0] 52-2 [47-4] 52-0 [47:3] 51-2 [47:0] 50-0 [46-6] 50-3 [45°6] 50°0 45-7 | 49°'7 450) 49°6 44:9] 51-5 46-9 
54:9 486] 55:3 48-0] 55°3 47-0|52°7 46:0) 51:5 46:0] 50-4 45:4| 48-9 46:0) 49°6 45°3| 49-9 45-4) 49:0 45°41 50°7 45-7 
54:5 53-0 Dee 53°3| 55:2 54:4] 55-2 54:8| 55-4 55°0| 55:4 55:0) 55-1 54:°9/55°0 54:8 | 55:0 54-7 | 54:5 54:3] 53:2 513 
60°6 52-7 | 61:6 52:7] 60° 51°6| 58-6 511| 565 50° | 54-0 49:0] 51°6 47-7 | 511 47-4) 52:4 47°6 | 49°2 46:4) 55-7 52-4 
590 49°6 56-1 49:0| 57:9 50°1| 54:5 48°6| 54:0 48:2|53°2 48:3) 53-1 48:5) 52:1 47°9| 51-9 46:9) 50°6 47°0]51°6 47:2 
59°6 55*1|59°6 55-0| 59:3 54:6] 58-5 54:3| 57-3 53°7|55°8 58:0 | 55:3 52:7 | 54°7 52-4] 54:5 52-2 | 54:1 52°01 56:1 53:2 


ee 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WEtr BULBS. SEPTEMBER 1901 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0] 12 
Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.!Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. c 
1 | 30°8 30°8| 30°0 30:0} 30:0 30:0 | 29:9 29-9 | 29:0 [29-0] 29°5 29°5 | 29°8 29°8 | 30°5 30°3 | 31:0 30-7 | 33°0 31:9 | 83°5 32°0| 35°8 32°5 
2 | 34:0 31:1 | 336 30°6 | 33-1 28-2] 33:0 29:0 | 33:0 30:0] 33:0 28-9 | 85:0 29°5 | 37°5 31:5 | 37:5 34°5 | 39°5 37:0 | 41°5 37°5 | 42:0 38° 
3 | 34°3 340 | 34:0 34:0 | 34°3 34:0 | 34:0 33°5 | 33°8 33:4] 33°5 33:0 | 34:2 32°2 | 37°8 33:0 | 87°2 33°5 | 37°8 32°8 | 86:0 34:8 | 35°8 
4 |31°6 31°6 | 31:0 31:0] 81°5 31:5] 81°8 31:8} 31°8 31°8 | 32:0 32:0 | 82:1 32:1 | 32:0 32:0 | 32:4 32°4| 33°5 33°5 | 34:2 34:2] 35:1 3851 
5 | 34:0 34:0| 34:0 34:0 | 33°6 33°6 | 83-4 33:4 | 83°38 33-3! 83:0 33:0 | 83°5 33°5 | 83°2 33:2 | 33°5 33°5 | 34°5 34:2] 35°5 385°0 | 36°2 35° 
6 | 332 33:2) 33°8 33°8 | 33°5 33:5 | 34:0 34:0 | 83°7 33°7 | 33°5 33°5 | 83°5 33° | 84°8 34°8 | 34°8 34°38 | 35°5 85-5 | 85°8 35°38 | 36-2 & 
7 |35°6 35°6 | 35°3 35°3 | 35°8 35°8 | 36:0 36°0 | 36-2 36:2 36-8 36:8 | 36-8 36°8 | 37:0 37:0 | 37°5 37°5 | 387°8 37°8| 37°8 27°8 | 388-4 38-4 
8 | 40°2 40-2) 39-7 39°7 | 39°7 39-7 | 39°3 39:3 | 39:9 39°9) 40°5 40°5 | 40:2 40°2 | 40°5 40°5| 41:0 41:0] 41:5 41°5 | 42°3 42:3 | 43°3 43°3 
9 | 44°8 44°8 | 44:3 44:3] 44:0 44:0 | 43-6 43-6 | 43-0 43°0 | 42°8 42°8 42:8 42°8| 42°8 42°8| 42°38 42:8] 43:0 43:0} 48-4 48-4 | 43°8 43°8 
10 | 42:2 42-2) 41-7 41:7 | 41-7 41°7| 41-0 41-0 | 40:4 40-4 | 89:2 39-2 39:2 39:2 | 39°0 39:0 | 89°3 39:3 | 39°8 39°8 | 39°83 39°8 | 40°2 40° 
11 | 38:7 38°7 | 88-7 38-7 | 38-5 38°5 | 38:2 38°2| 88:3 38°3| 38:0 38:0 | 37:2 37:2] 38:1 38:1 | 39:0 39-0] 40:1 40:1 | 41:0 41-0} 41°8 
12 | 40-0 40:0 | 39-3 39°3 | 38°8 38°8 | 38:8 38°8 | 38-7 38:7 | 88:7 38:7 | 39:0 39:0 | 39°4 39:4} 40°0 40:0 | 40°1 40:1 | 40:2 40°2/ 41-4 41-4 
13 | 40-2 40-2 | 39°5 39°5 | 88:1 38:1 | 37:2 37:2 | 36-9 36:9 | 36:5 36:5 | 37-8 37:8 | 40°4 40°0| 41°8 41:2) 40°8 40°8 | 40°3 40°83) 41:1 41-1 
14 | 38°3 38-3 | 38-2 38-2 | 38-0 38-0 | 37-9 37-9 | 38-0 38-0 | 37°8 37°8 38:0 38:0] 38-0 38:0 | 38-1 38-1 | 38:4 384] 38°6 38°6 | 39°5 
15 | 84:8 34:0 | 34-0 33-0 | 33:3 32°3 | 33°0 32:1 | 33-9 38-5 | 33°8 83-3 | 33°8 33:0 | 35:1 35:1 | 36-8 36-0 | 39°1 38:4 | 39°8 38:5 | 41-0 
16 | 34:0 33-0 | 33°9 32:0 | 32°8 31:9 | 32°8 31-7 | 33:0 31°5 | 82°8 31:2 | 33:4 32-0 | 34:8 32°8 | 35°1 33:0 | 86°2 35:1 | 37:2 36:0 | 38:9 
17 | 33-2 33-0 | 34°0 34:0 | 35°3 35°3 | 36°0 36:0 | 36°5 36°5 | 37:0 37-0 | 37°38 37°3| 38:0 38:0} 38°5 38°5 | 89:0 39:0 | 89°38 39°3 | 39:8 
18 | 300 30:0 | 295 29°5 | 28:3 283 | 29:0 29:0 | 29°6 29°6 | 30:8 30°8 | 81:2 31:2] 81°8 31°8| 32°8 32:0 | 34:0 34:0 | 35-1 35:1 | 36:0 
19 | 38°3 38:3 | 38-1 38-1 | 38-1 38:1 | 38:2 38-2 | 38-0 38:0 | 38-7 38-7 | 39:2 39:2] 39°8 39°8 | 40°3 40°3 | 40°1 4071 | 40-5 40°5 | 40-1 
20 | 41:0 41:0) 89°5 39°5 | 38°56 38°6 | 39:9 39°9| 40°38 40°3| 41:0 41:0 | 40°6 40°6 | 40°8 40°8| 41:3 41°3 | 41°8 41°8 | 41°8 41:4 | 41-1 
21 )387°5 387°5 | 37-0 37:0 | 37-4 37:4| 37:0 37:0| 87:1 37:1 | 86°8 36°8 36°6 36:6 | 36°8 36°8 | 37:0 37:0 | 37:1 37:1 | 38:0 38:0 | 38-0 
22 | 38°6 38-2 | 38-2 38-0 | 38:0 38-0 | 39:0 39:0 | 39:0 39-0 | 89:1 39°1 | 89:1 39:1 | 39:2 39:2) 39°6 39°6 | 40°1 40-1 | 40°2 40:2 | 42-1 
23 | 42-0 42-0) 41-5 41°5 | 41-0 41:0 | 40°6 40°6 | 40°9 40°9/ 41°8 41°8| 40°5 40°5 | 40°4 40:4 | 42°3 42:3 | 43°3 43°3 | 48°83 43°8 | 44-2 
24 | 44-4 44:4 | 43-9 43:9] 43°0 43-0) 42:0 42:0 | 40°5 40°5 | 41-2 41°2/| 41:0 41:0 | 42°2 42:2) 42°9 42°9| 42:8 42°8 | 43:0 48:0 | 43°3 
25 | 40:0 389°7 | 39°38 39°6 | 39°6 39-6 | 40°1 40:1; 40°7 40:7 | 41:0 41:0); 41:0 41:0) 41:1 41:1! 41°5 41°5 | 41-2 41-2 41°6 41°6 | 41-4 
26 | 38:2 38-2) 387°3 37°3| 85:0 35-0 | 33-0 33:0 | 83°6 33°6 | 34:0 34:0 | 34:8 34:8 | 85°5 35°5 | 36:1 36:1 | 36:0 36:0 | 87:0 37:0 | 36:0 
27 | 43°6 43-6) 44-0 44-0] 44:5 44-5 | 45-4 45:4] 46-2 46:2] 47:1 47:1] 46°8 46°8| 46:9 46:9 | 47-1 47:1 | 47:4 47:4] 48-0 48-0 | 48:0 
28 | 46°3 46°3 | 46-8 46°8 | 47°1 47:1] 47°7 47°7| 48-2 48-2| 46°8 46°8 | 45°2 45°2| 44:2 44:2 | 44:2 44:2] 44:5 44:5 | 4495 44:5 | 44:2 
29 | 45:5 45°5 | 44-5 44°5 | 44:0 44:0 | 43-2 43-2] 42-4 42-4 | 42-0 42:0] 41°6 41°6| 41°6 41°6 | 42°0 42:0] 41:0 41:0] 405 40:5 | 40°5 
80 | 33°5 33°5 | 33:0 33-0 | 31°8 31°8 | 321 32:1] 81°6 31:6 | 31:5 32:0 | 31°6 32:0 | 32:0 32:0 | 33:0 32°0 | 34°8 33:8 | 387°4 36°8 | 37°9 
MrAN,| 88:0 37°8 | 37°6 87°4| 87°38 37-0 | 87-2 37:0 | 87:2 37:1 | 87°3 87:1} 87-4 87:1] 88:0 37°6 | 88°5 38:1 | 89-1 38-7 | 89°6 39-2 | 40-1 
13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.'Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 372 35:0 | 38:2 35°4| 39°9 37-4 | 39-0 36-6 | 39°6 37:5 | 37°5 36:5 | 37°2 36:5 | 35°0 34°4/ 34:0 33-0 | 32°83 31:9] 33:0 31:5 | 33°6 30° 
2 | 42°8 38:0) 43°8 40-0 | 43°3 40-0 | 41°4 38-5 | 41:0 88:5 40:0 37:5 | 39:4 36°5 | 37:4 85°6| 85°6 35°3) 35°3 35°3 | 85-0 34:8 | 343 
3 | 86:2 35-1 | 37-5 36-0 | 37°8 36-4 | 88.0 37:7 | 88-2 36°8| 36°8 86-0 | 35-2 35:0| 34:0 34-0 | 33°8 33:4] 33°3 33:3 | 32:4 32-4 | 32:0 32° 
4 | 36° 36:0 | 38:0 36°8 | 39:0 37:0 | 88:9 387°5 | 88-5 87:3) 87°5 37-5 | 36°5 36°5| 35:4 35-4 | 34:0 33:0 | 33:2 339] 35-0 35:0 | 35-0 
5 | 387-0 35°5 | 37°8 35°3 | 38-2 36:2 | 38-0 35:2 | 36:8 35:0 | 35°5 34:8 | 34:8 34:8] 34-0 34:0 | 34:0 34:0] 84:1 34:1 | 34:0 34:0 | 338 
6 | 36:0 36:0) 36:0 360 | 361 36-1 | 36°3 36°3 | 36-5 36°5 | 86:2 36-2) 36-5 36-5 | 35°6 35-6 | 36-0 36-0] 36:1 36:1] 36:0 36:0 | 35°8 
7 | 39-0 39-0 | 39°2 89-2 | 39°2 39°2| 39°%5 39°5 | 40-2 40-2) 41:2 41-2] 41-2 41-2] 41:1 411 | 40°8 40°8 | 40-1 40-1 | 39°5 39:5 | 39°8 
8 | 44:0 44-0 | 45:2 45-2) 46-0 46:0 | 46-9 46°9| 47-0 47:0] 47:1 47-1] 47-0 47-0] 47:0 47-0] 46:9 46:9} 46:5 46°5 | 46:0 46:0 | 45-0 
9 | 43°6 43°6 | 43°8 43°8| 44:2 44-2] 44:4 44-4 | 43-8 43-8 | 43-8 43:8] 43-0 43-0] 48:2 43:2] 42:8 42-8 | 43:0 43:0] 43-0 43:0 | 42:7 
10 | 40:2 40:2 | 39°8 39°8| 39-9 39°9 | 40:0 40:0 | 39-8 39-8 | 39-0 39-0] 39-0 39-0] 39-0 39-0| 38:9 38°9| 38°5 385 | 38-3 38:3 | 38°5 
11 | 435 43-2] 451 44:3} 46:0 44:4 | 46-0 44:6 | 45-0 44:0} 44:8 44:2] 43°8 43°8] 43-0 48-0] 42°6 42°6| 41:8 41°83] 41°0 41-0 | 40:3 
12 | 42°8 42:5 | 42:1 42:0) 42:4 42-0 | 42-1 42-1] 41-8 41°5| 41°8 41°8| 42-0 42:0] 42°5 42-5 | 42-8 42°8| 42°6 42°6| 43:0 43:0 | 41:0 
13 | 42:0 42-0 | 42-2 42:2] 42:0 42-0) 41°6 41°6| 41-1 41:1] 40°8 40:8] 39:8 39-8] 89-1 39:1 | 39:0 39-0/ 38°9 38:9) 38°8 38°8 | 38-4 
14 | 40°0 40:0 | 40°2 40-2] 40:1 39:8 | 40:2 40:0 | 39-6 39°6| 39-0 38-5] 38:3 88:9 | 88-0 37:9] 37-5 37-5 | 37:0 37:0] 86:0 36:0 | 35°5 
15 | 40-4 87°8 | 89°6 37°8) 40-0 38-2 | 89-0 37:4 | 88-7 37°8| 37:8 37:2] 37-2 36-0] 37-0 36:0 | 86:2 35:1] 35:5 35:0) 35-1 34:2 | 34-4 
16 | 39°2 36°8 | 40-4 37-5 | 39°6 36-7 | 38°7 35-7 | 88-0 36°8| 36-2 36:0] 35:5 35:5] 35:0 35:0/| 33-9 33-9] 34-1 331] 383-0 33:0 | 33:0 
17 | 40:0 40:0) 40°3 40°3 | 40°7 40:7 | 41-0 41-0] 41:5 41-5] 41°8 41:8 | 42-0 42-0] 37:0 37-0| 34°6 34-6 | 33-0 33-0] 31°5 32:0 | 30°5 
18 | 36:8 36:8 | 37-0 37:0 | 36:9 36:9 | 37:2 37:2 | 87-0 37:0| 37-1 37-1] 87:5 37°5| 87-8 37:8 | 38-0 38-0} 38:0 38:0] 38:0 38-0 | 38-2 
19 | 40°3 40°3 | 41°38 41-3) 41-2 41:2 | 41:2 41°2] 40-5 40°5| 41:2 41:2] 40°3 40:3] 40°3 40:3] 41°3 41:3] 42°0 42:0] 42:0 42:0] 41-0 
20 | 40 40-5 | 40-0 40-0 | 38-1 38:1 | 38-0 38-0 | 38-0 37-8] 38:0 37°8| 38-0 38-0] 38-1 38:1 | 38-0 38:0 | 37:7 87:7 | 87:9 37-9 | 37°9 
21 | 88°5 88°5 | 39°1 39:1 | 39°8 39°8 | 39°7 39°7| 89-5 39-5 | 39-1 39-1 | 39-3 39-3] 38-8 38-6] 39-1 39-1 | 39°3 39°3| 389-2 39:0 | 39:0 38: 
22 | 44:5 43:1 | 46°3 44°8 |) 45-0 44+0 | 44:5 44:0| 43-6 43-6 | 48-2 43-2] 43°6 43°6| 48-7 48°7 | 43:8 43:8] 43:4 43°4 | 43:0 43-0] 42:2 42:2 
23 | 44°6 44:6 | 45-0 45-0 | 44°7 44:7 | 44°8 44°8| 45-0 45:0] 45-4 45-4] 45°5 45°5] 45:5 45°5 | 45-8 45:8] 45°5 45°5 | 45-0 45:0) 44:8 44: 
24 43°5 43°5 | 43°3 43°38] 43:0 42°9 | 43:0 42-9 | 43-0 42°8| 42-0 41:8] 41°8 41:5] 41:0 41-0] 41-0 41:0] 41-1 41:1] 40°8 40-8) 39°9 39:9] 
29° 41°6 41°6 | 42°3 42°3| 43°3 43°38 | 42°9 42:°9/ 43-0 43-0] 43:0 43:0] 42°6 42°6| 41°8 41°8| 41:0 41:0] 40:4 40:2] 89°3 39-0 | 38°5 38° 
26 © 36°8 36°8 | 3771 37:1 | 37°8 37°8 | 87°2 87:2| 87°5 37-5 | 38-4 38-4 | 39-0 29-0] 40°3 40:3] 41:3 41:3] 41-7 41°7]41°5 41:5 | 42°8 42-87) 
27 48°0 48°0 | 48:0 48:0 | 45°2 45°2| 44:5 44:5 | 41-8 41-8] 41-0 41:0) 40:3 40:3] 41-1 41:1] 41-8 41°8| 42:0 42:0] 43-1 43:1] 44-4 444 
28 45°38 45°3 | 45°3 45:3 | 47-8 47°8 | 49-0 49-0 | 49-0 49-0] 48-9 48-9) 48:8 48-8| 48-2 48-2) 48-1 48-1 | 47-9 47°9 47°83 47°8| 47:0 470 
29 89°7 39°7 | $8°3 38°3 | 38°6 38°6 | 38-7 38-7 | 38-6 38-6 | 38-0 38-0 | 37:0 37:0| 36:0 36-0 | 36-2 36:2 | 36:5 36-5 | 34°8 34°8| 33-0 330 
30 39°8 38°6 | 40°6 386 | 40:0 38-0 | 38-8 37°1| 38-0 36-6] 46:7 35:4 | 35-6 34-6 | 34-4 34-2] 34-0 34:0 | 34-1 34-0 | 35°0 35°0/ 35:0 350 
MEAN. 40°7 40°1 | 41*1 40°4| 41°2 40°5 | 41-0 40-4 | 40:7 40-2 | 40:3 40-0| 39-9 39-7] 39:3 39:2 | 39-1 39-0| 38°8 38°8| 38°6 38:5 | 38°2 38" 19 


ee 
= = 
> 


Dry. Wet. 
49:0 45°1 
40°3 [36:4] 


426 
52°0 
53°8 
52°0 
53°5 
58°5 
57°9 
56°5 
3 | 53-0 
48°7 
53°2 
51°4 
48-9 
45°9 
54°5 
46°6 
55:0 
54°4 
54°6 
55°9 
55°5 
59°1 
50°6 
52:5 
60-1 
59°6 
57:0 
47°3 


52°5 


14 


Wet./Dry. 


58°8 
59°5 
56°5 
59-4 
61:5 
54:4 
| 60°7 
64-4 
61:0 
57°6 
61°3 
62-0 
59°5 
59°3 
59°4 
59°5 
59°3 
53°5 
57:0 
561 
60°9 
64°6 
64:0 
61°6 
62-4 
56-1 
58°7 
57:2 
58-0 
55°6 


59°3 


2 


PERATURE. 


Dry. 
484 
39°7 
42:3 
51:4 
550 
530 
53°4 
52°9 | 58°8 
56°9 | 57:0 
55°6 | 56:0 
52:9 | 52:7 
48°0 | 47:9 
§1°2 | 53:1 
49°41 51°7 
47:4 | 46-4 
43°5 | 44:8 
48°6 | 53°6 
43:4 | 46°35 
51°7 | 55:1 
53°5 | 55:0 
50°4 | 54:5 
50°7 | 55°8 
53:0 | 55°6 
56°5 | 57:0 
49-4 | 50:0 
51°5 | 53-2 
57°0 | 59°7 
55°6 | 56°4 
56°8 | 56°6 
45°6 | 45:8 


49°8 | 52:2 


41:0 
4671 
47°5 
46°9 
49'8 


DASAWE HAEHADE 


Crovorvor1dst GrOrv9w~ or or 


3 


Wet. 
44:3 
[36-0] 
40°6 
46°4 
48°1 
47:0 
49°6 
531 
56:0 
55:4 


or 
bo 
(Sv) 


WON ROA 
DAA ONSKS 


Oe Se Be Oe 
ri 


534 


53-2 


oO CVO or o1 


57 


Ororsror1 on 
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Dry AND WET BULBS. 
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Dry. Wet. 
47°9 44:5 
39°1 [35:7] 
417 40-4 


49°6 


Oo Bow Noe Poobor oor 
OMNI TOA Roo ooo 

3 WRWOO Co r+ He SO bD WHOHONN CrOonrco 
DONG COORNDE CH BBO Oe 


ND BAWOHN CGUAGDD DEINE FoHNWIN AG 
S ANAND BASES BESO AAADON AX 5: 


or 


40-0 
50:0 
54:0 
52:7 
54:1 
59°5 
57:0 
55°7 
52°8 


POW oe 
SE wornS Oo 
Eoe Om AO 


x 
(o-) 


38°8 
46-0 
472 
47°8 
49°9 
53°4 
56:1 
550 
52°6 
46°5 
50°3 
49-0 
43°5 
42°0 
50°0 
44:0 
51°3 
53°2 
50°4 
50°5 
53°9 
54:0 
48°5 
49-0 
56°4 
56°9 
55°6 
42:1 


49°] 


0 


MOOV St Ovo or 
AIMAaoat MLW 


Wwmanm oowok KAS 


OVO On Or 
bo Be GO Odo 


54 


ob 
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Dry. Wet.|Dry. Wet. 
[47°6] 44:4 |[47°8] 43-0 
39°4 [35-4] 


38°5 [35°3] 


40°0 
49°] 


56°8 


SOM DOr Orr 


PD NAIGOM NONHN 2O 
WEARS BHOER Ra 


O11 Or O1 OD 


38°5 
46°3 
481 
474 
50:2 


53°8 


SrororSoror SirOtr 


He CLO OF 
Omwow OnNwOoePH WoO 


eon 
SEH 
Ss 


DIOS 


Stor OIOrOro1 Or 


56:3 


7 8 9 10 11 12 For Day. 
Dry. Wet./Dry. Wet.)/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.j Max. Min, 
[47°9] 43°5 |[48°5] 46:0 | 51-2 46°3} 53-4 47-0] 54:6 47-7 | 55°6 48°69 61°6 44°3 
40°4 [36°1]} 44-6 [40-2] 50-0 [46°6]} 52°7 47-8 | 54-2 49-1 | 56°71 49°5] 60°7 38-1 

40:9 | 47°5 45:0 | 49°9 45:4] 52°4 47:1] 53-7 48-0 | 54:4 48-4]61°0 39-4 

6 47:3] 52°8 48°0| 55:5 48°9| 55:3 48°7|55°8 49-1 | 56°8 49°61 62:0 48:9 

9 47°5 | 56:0 49°3| 57:1 49°7| 57:4 49°6| 58-6 511 | 59°7 50-44 62°5 53-4 
*6 48°3] 55:1 49:4] 54°6 50°0| 56:4 50°1|57°5 50°7 | 59°3 51°4]59°6 51:8 
9 50°9| 54:4 51°3| 56-7 51°9|57°6 52°4|59°8 54:0 | 60°5 53:6] 62°5 53-4 
4 53°6| 57-9 53°6| 6071 53°1| 61:4 55°6| 61:0 55°6| 63°1 57-41 65°7 57:3 
0 56:0 | 58:2 56°6 | 58:0 56°8 | 58°4 57:1] 59°5 57:6 | 59°8 58°3]62°6 55-7 
‘7 55:0 | 56°2 55:0 | 57°5 54:8) 56°6 55°5| 56:5 55:2 | 56°7 55°59 58°8 52°9 
‘1 52°8| 54°3 58:4/ 55-4 54:0] 56°6 546] 58-2 55:0| 59-4 55:0] 64:1 49-0 
‘0 47°7 | 52:4 50°0| 55:9 53:0] 61°2 55°1| 60°7 55:0 | 62°4 56°5465°6 47:0 
3 50°9 | 53°6 51°5 | 54°2 51°5 | 55°6 51:9] 56°8 52:3) 57°6 52°34 601 52°1 
2 49°1| 52°38 50°0| 54:7 51:4] 55:3 514] 56°6 52°6|58°5 53°49 60-7 51-2 
0 43°35 | 47:5 45°3| 50°0 47:4 | 53-2 48-9] 55°3 50°2/57°6 51°51 59'S 44:3 
9 42:0 |48°0 44:5] 50°5 47:1] 53°7 49°4| 57:1 49°6 | 57°9 49°6]60°6 43°38 
51°3 | 56°4 51:9] 56°1 52:0] 56°9 52°6|58°6 54:1] 59-4 53°9]59-9 49-5 
44:6 | 49°5 46°5| 52:0 48:4] 53-0 49:4] 53-6 51°6 | 53-6 51:3]57:1 45°5 
522] 54-7 52°8|53°8 58°4]55°5 54°1| 57:1 54:7] 57:5 54°57 62:1 53-4 
53°7 | 57°6 53°7 | 58:4 54°7 | 58-4 55:3 | 581 56°4 | 62-0 54:0] 62°0 54:4 
49:7 | 57:0 50°5 | 58:0 51:4] 57°8 51:1) 58:3 52:1) 58°6 52°1]63:1 53-2 
52'1 | 59-0 52:8] 60:1 58:0] 59°5 53:0] 61:4 54:4] 62°38 55:1]64:7 54:5 
53°4|58°3 54:7 | 60-4 56°0| 6171 56:9} 61:0 57:0 | 62:0 57:7] 65-4 55:5 
54:4] 58°5 55:2] 588 56:0] 63°6 58:0] 60°6 56:9] 61:4 57741636 50°6 
49°§ | 52°0 50:3] 55:0 52:7 | 56:0 54:1] 58°7 54:7 | 59°9 55°51 62:9 49-4 
48:0 |50°9 49:0] 53:5 51:1] 54:5 51:9} 55-0 52°5 | 53°6 52:0]60°5 49-4 
56°6 | 5771 57:0] 58°2 57°6 | 58:4 58:0) 58°6 58-4] 58°6 58:5] 61:1 53:6 
56°7 | 55:9 55°6| 561 56:0|57:0 56:6] 57:0 56°5| 56:9 56:5] 59-4 55-4 
55:0 | 55°7 55:5 | 56:2 55°5|57°6 56°3| 58-0 56°5 | 58-0 55:6] 586 48°9 
42:9 | 43-6 42°5| 47°8 46:0 | 49-0 47-2] 51-2 49-1] 53°8 49°5| 58-2 42°5 
49°5 | 58-5 50°6| 55:2 51°7|56°5 52°6| 57:4 53°3| 58-4 53:5] 61:5 49°9 

19 20 21 22 23 Midnight. } Mean 

.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.JDry. Wet. 
50°3| 52:4 48:2| 49-4 46:0 | 48:8 44-6 | 47°3 [42°7]] 44°3 [89-8] 52-4 47:0 
48:4] 50°6 46:5 | 48-7 45:1) 47°6 44:3] 46:1 48-4] 44-7 42°67 49-3 44-4 
49:0 | 54°6 48-4 | 52:8 48°1/ 51:5 48-1] 51:9 48:5] 53-0 46°19 50°7 46°3 
50°3 | 55°5 49:3 | 52°3 47-9 | 52°6 47:6 |53°6 47:9] 54:3 48:1954:9 48:8 
48:9] 54:9 48:0! 55:1 48:0 | 54:9 48:2] 54:3 48:0] 54:4 47:-4956°7 49-1 

‘7 50:5} 55:0 50:0 | 54:2 50°71) 54:9 50°71] 55-7 50:4) 55-4 50°09 55:1 49-7 
0 55:0] 60°9 54°7 | 60-2 54:4 | 60:1 53°5| 69°5 53:4] 59°0 53:0} 58-1 52-6 
2°1 59:5 | 62°6 592 | 60°6 59:2 | 59:9 58-9|60°4 58:4) 59:2 57:9} 60-9 56:6 
86 57°3| 58:2 56°6 | 57-5 56:2) 57:6 56°5 | 57°3 56-4) 57:2 56:3] 58°5 57-1 
5:0 53°6| 54:0 53:1 | 53-6 53°4/ 536 53°1|53°6 52:0] 52°9 52°49 55°8 54:6 
65 52°9|54°6 51°6 | 53°5 51-0 51-1 49°9 | 49-4 49-0] 50-0 48°59 55-9 53-3 
8:9 55:4] 57°6 55:0 | 57:2 55:0 57:0 54:7 | 55:9 55°3| 55:1 52°57 55-9 52°8 
6°3 53°6| 56-2 53:0 | 55:2 52:0'54°5 51-5 | 538-2 5071) 53-0 49°9]55°3 51°8 
6°0 53:0] 55°38 52:5 ' 54:6 52:4 53-5 51-5 | 52-8 51°4| 52-7 51:9]54:9 51:7 
4°4 50:5 | 52°8 501 52°6 50:4|51-2 49:4) 49-4 47°3/47:5 45°4951°7 48°5 
4°7 48°3| 53-4 48-0 | 53-4 47°5 | 52:0 46°9)| 53:0 47:0 | 54:0 47:2]52°3 46-6 
4:4 54:1 | 53-5 50°5|52°5 484]51°8 47-4) 51:3 44°6 | 50:0 45°3]55°3 5173 
5 51°5 | 56:0 51-4 / 55-0 51°8| 56-0 51:5) 56°3 51°5 | 53-9 51°5} 52°38 49-0 
54:4|55°5 54:4/| 551 53°9/54°9 53°7 | 54-4 53°5 | 56:5 54°61 55°8 53°5 
51:4| 55:0 51°8| 565 51°5|56°6 51:0 55:2 51°6 | 54°4 516} 57-0 53-1 
52:41 57-0 51:9 | 564 51:4] 56°5 51°9 | 66°5 51:5 | 56°6 51°59 57:3 51°8 
55°8| 61°6 56:0 | 62:0 56:2) 61-7 56:2 60°3 55:3 | 601 55:0} 60°3 58-9 
57°6| 60°6 57°5| 61:8 57:6 | 60-2 57°6 60°0 57:5) 606 57-4] 601 564 
5591 57-0 54:5 | 55°3 53:-4153°0 51°6 52:1 50°9|50°6 500] 583 55:3 
54:9|57°1 550/566 54:°6|56°6 53:4 55:5 52°2|55°6 52°1}55°6 52-9 
53:01 56°3 53:5 |57°4 54:3] 586 55:1 59:0 54:6 | 60°5 55:7] 54:9 52-2 
53:0 | 53°6 52°9|55°0 54:1] 55°0 54°38 55°1 54°8 | 55°4 55°39 57°38 56:3 
59:01 58°6 58:5 | 59:0 58°9|58:°9 58°6 58:5 586 |57°8 57:6] 57°3 57-1 
52°5| 53°5 50°6|52°3 50°5|51°8 50°4 505 49-1 | 49-4 47°69 55°5 54:1 
46°4| 46-1 44:6 | 44:7 42:9] 45-4 43:7 46-4 44:8] 46-4 44:4] 48°9 46-4 
52:9] 55-7 52:°2|55°0 51:9 | 54°6 515 ) 54:2 51:1 | 53:8 50°6]55°5 51°8 


308 
TEMPERATURE. 
1 2 
Dry. Wet.|Dry. Wet 
1 |35°0 85:0] 35°8 35:8 
2 |43°8 43:8 | 43-6 43:6 
3 | 33-9 33:5 | 34:0 33°5 
4 | 31:9 31:9 | 32:0 31:9 
5 | 84:5 34:5] 35:2 35:2 
6 | 29-0 29:0 | 29-0 29:0 
7 | 24:1 24-1) 24:3 24:3 
8 | 24-2 24:2) 24-1 241 
9 | 31:5 31°5| 30-5 30-5 
10 | 28-0 26:2 | 28-5 28-0 
11 | 30-0 30-0 | 29-4 29-4 
12 | 28-0 27:8 | 28-1 28-0 
13 | 29-5 29-5] 30-0 30-0 
14 | 26-2 25:9 | 26:8 26-6 
15 | 30-4 30:4] 30:1 30-1 
16 | 25:5 25°5 | 25-7 25:7 
17 | 82:0 32:0] 32-1 32:0 
18 | 31:2 31:2] 30:9 30:9 
19 | 29:0 29:0] 28-2 28-2 
20 | 30:5 30°5| 305 30-5 
21 | 28:0 28:0] 27-9 27-9 
22 | 28-9 28°9|28°5 28:5 
23 | 29-1 29-1! 29-0 29-0 
24 | 25°6 25:6) 25:9 25:9 
25 | 28-7 28:7 | 28°8 28-8 
26 | 29°6 29-6 | 28-5 27:5 
27 | 36:7 36°7| 37:1 3771 
28 | 388 38:8] 39-6 39-6 
29 | 30-0 [80-0]) 29-5 29-5 
30 | 22-1 21-7] 21-3 21-4 
31 | 25:1 25°1| 25-5 25:3 
Mgan.| 30:0 29°9| 30:0 29:9 
|’ 18 14 
Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 42-0 42:0] 42-2 42:2 
2 | 40-1 40:1| 39:7 39-7 
3 | 40-0 40-0| 39-8 39-8 
4 | 334 33:4| 33:7 33-7 
5 | 30-6 30°6| 30-5 30-5 
6 | 27:0 27-0} 27-4 27-4 
7 | 25:8 25°8| 25:2 25-2 
8 | 81:8 32-0 | 333 33°3 
9 | 29-4 29-4 | 29-3 29:3 
10 | 34:0 34:0] 82°5 32:5 
| 11 | 81-0 31-0| 31-4 31-4 
| 12 | 34:7 34-7] 34-7 34-7 
| 13 |80°4 30:4] 29-6 29-6 
| 14 | 82:5 32:5] 82:7 32:7 
| 15 | 28:4 28°3| 27-6 27-3 
| 16 | 28-9 28-9 | 28-2 28-4 
| 17 | 29:0 28-8] 30:0 29-7 
| 18 | 30:8 31:0] 30-3 30-6 
| 19 | 30-3 30:3} 30-7 30:7 
20 | 30-1 30-1 | 80-1 30:1 | 
21 | 30-7 30°4| 30-0 29:8 
22 | 28-9 28:9] 29:0 29-0 
23 | 31:0 31:0| 30-2 30-2 
24 | 29-7 29:7 | 30:0 30-0 
25 | 28°7 28°7| 291 29-1 
26 | 31:0 31:0| 31:2 31:2 
27 | 39°6 39-6| 40-0 40-0 
28 | 43-2 43:2] 43-0 43-0 
29 | 26°3 25:21 26-1 24-7 
30 | 26-2 26:2| 26-4 26-4 
31 | 30-8 30:8] 30:9 30:9 
‘Mxan,| 31:8 31-8) 81-8 31-7 


3 


36:0 
43°1 
33°8 
32°0 
35°9 
28°6 
24°3 
24°7 
31:0 
29°2 
29°3 
28°5 
29°5 
27:1 
30:0 


7 | 245 


32:0 
30°9 
29°3 


5 | 30°4 


27°4 
28°5 
29°1 
PPA 
28°6 
27°6 
37:0 
40°5 
29°4 
21°6 
25°2 


30-1 


36-0 
43°] 

33'8 
317 
35°9 
28°6 
24:3 
247 
31:0 
29-2 
29°3 
283 
29°5 
270 
30-0 
24:5 
32:0 
30:9 
29°3 
304 
27°5 
28°5 
29-1 
Dia 
28°6 
27:0 
370 
40°5 
29-4 
216 
25:2 


30°0 


15 


Dry. Wet.|Dry. Wet. 


430 
39°8 
379 
33°0 
30°2 
26°8 
25°1 
34°0 
29°0 
32°9 
31-2 
331 
30°0 
32°8 
28°3 
28°3 
30°5 
30°5 
30°6 
30°3 
29°4 
29°6 
29°9 
30°6 
29°3 
31°6 
40°4 
43:0 
26°7 
26°5 
30°6 


31°8 


43:0 
39°8 
379 
330 
30°2 
26°8 
25'1 
34:0 
29-0 
32°9 
31:2 
33°1 
29%7 
32°8 
28°2 
28°3 
30°5 
30° 
30°6 
30°3 
29°4 
29°6 
29'9 
30°6 
29°3 
317 
40°4 
430 
24°7 
26° 
30°6 


31°7 
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36°3 
43°0 
33°4 
30°9 
364 
28°0 
24°6 
25°3 
31°6 
30°5 
29-0 
29:0 
29°6 
28°4 
29°5 
25:8 
31°9 
32°8 
29°8 
30°5 
278 
28°4 
29:0 
27-2 
28:1 
2771 
371 
41-1 
291 
22:1 
25:2 


30°3 


36°3 
43:0 
33°4 
30°9 
36°4 
28°0 
24:6 
25°3 
31°6 
30°4 
29°0 
29°0 
29°6 
282 
29°5 
25°8 
31:9 
32'8 
29°38 
30°5 
27°8 
28°4 
29:0 
27°2 
28:1 
271 
371 
41:1 
29°1 
22°2 
25°2 


30°3 
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43°0 
39°5 
35° 
32°9 
28°7 
26°2 
24:9 
39°5 
28°6 
33°0 
30°3 
31°8 
30°0 
32°7 
27°6 
29°0 
29°8 
30°0 
30°8 
29°7 
29°0 
29°1 
29°5 
315 
28°8 
31°6 
40°6 
422 
28°2 
25°7 
30°3 


31°5 


43°0 
39° 
35°5 
32°9 
28°7 
26°2 
24°9 
35°5 
28°6 
33°0 
30°3 
318 
29°8 
32:7 
27°3 
29°0 
29°8 
30°0 
380°8 
29°7 
29°2 
29°1 
29°5 
31:0 
28°83 
31°6 
40°6 
49 ) 
24°2 
25°7 
28°8 


31:3 


.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 
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Dry. Wet. 


SSwmmMW OAG. 


wohrrw wo 
wmNnwokekns SI 


Downwp 
BOOo 
wmaonwd 


29°2, 
25°1 


31:0 
30°3 
30°4 
26°0 
28°4 
28°9 
2671 
28°0 
28:4 
37°3 
42°3 
29°3 
22°6 
25°7 


30°4 


[oe] 
= 
ror) 


36-9 
42'8 
33-4 
31°6 
37°0 
27:3 
24°8 
25°8 
32:0 
31-4 
29-0 
29-2 
29'8 
28°8 
29:2 
25°3 
31-4 
31:0 
30°3 
30-4 
26-0 
28-4 
28-9 
26°1 
28-0 
27°6 
37°3 
42:3 
29°3 
226 
25:7 


30°28 
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43°6 
39°2 
35°5 
33°0 
29°9 
20° 
22 
37:0 
201 
33°0 
30°1 
31°6 
29°4 
32°4 
27°4 
30°3 
30°0 
29°8 
30°6 
30:0 
28°4 
29°0 
29°7 
32°0 
28°9 
31:0 
40°5 
41°9 
25°1 
25°7 
29°0 


31°3 


43°6 
39°2 
35°5 
330 
29°9 
25°5 
25:2 
37°0 
27°1 
33°0 
30°1 
317 
29°4 
32°4 
27°4 
30°0 
30°0 
29°8 
30°8 
30°0 
28°] 
29°0 
29°7 
31°7 
28°9 
31-0 
40° 
41°9 
23°8 
25°9 
27°6 


31°2 
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Dry. 
37'S 
40°8 
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Dry. Wet. 


Dry. Wet.|Dry. Wet. 


43°6 
39°0 
34:0 
32°9 
29:0 
25°1 
25°1 
380 
26°9 
32°4 
29°4 
30°6 
27°6 
317 
27°4 
31:3 
30°1 
30°0 
30°9 
29°9 
29°0 
29°1 
30°0 
31°6 
28°9 
31°8 
40°6 
41°4 
25:1 
26°1 
29°0 


31°2 


Wet.|Dry. 
37°9 | 38°5 
40°8 | 41:0 
33°0 | 35°6 
31°8 | 31°8 
36°7 | 37°0 
27°5 | 27°5 
24°5 | 24°1 
25°7 | 25°4 
30°2 | 29°1 
33°1 | 33°7 
29:0 | 29°9 
29°5 | 30:0 
29°3 | 29°5 
29°6 | 50°5 
27°9 | 27°71 
25:1 | 24'8 
29°3 | 29°6 
31‘1 | 31:0 
30°5 | 30°0 
30°8 | 30°2 
25:2 | 25°3 
28:0 | 28°0 
28°9 | 29:0 


26°9 | 27°4 3 


27°8 | 28-0 
27:9 | 29-0 
87'1 | 38:0 
42:2 | 42-4 
29-0 | 29°0 


> 22°6 | 22°9 


27:0 | 27:1 
30°2  30°4 


43°6 | 44:2 


29°4 


wo 
to 
we 
WwW NMWNtD WNWWNN Woo 
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- wages Ry ezaaynray ye =, ein. amare CGR alec, 
> CO FPO GM ORCC MOO 


rmwocww wowhpt 
CcoOOSCr NIHsIe 
OOOH H PAID O 


26°1 | 25°7 
27°0 | 28°4 


31'1 | 31:0 


Dry AND Wer BULBs. 


.\Dry. 
40:0 
39°5 
38:1 
31°8 
33°4 
27°6 
24°6 
27°0 
29°5 
36°3 
30°0 
320 
29°6 
30°6 
27-9 
26°8 
29°5 
30°3 
29°6 
30°2 
27:2 
28°6 
29°4 


28-0 
28°8 
28°5 
38'1 
42°8 
27-0 
23°6 


27°8 
30°8 


19 


44°2 
37° 
33°6 
32°5 
28°5 
25:1 
24°8 
376 
25:1 
31°9 


50°4 
276 


316 |: 


27°71 
314 
30°9 
29°3 


31:0 | : 
30:0 | : 
28°8 | : 


29°] 
29°5 
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Wet. 
40:0 
39°53 
38:1 
31°8 
33:4 
27°6 
24:6 


27°0 |: 


29°5 
36°3 
30°0 
32:0 
29°6 
50°6 


28 0 | : 


26°8 


29°5 | 2 


30°4 
29°6 
30°3 
27:0 
28°6 
29°5 


28:0 | 2 


238°8 
28°5 
38°1 
42°8 
27:0 
23°6 
27°8 


30°8 


21 


.|Dry. 


44:2 
39°38 
32°9 
32°6 
28°8 
25°1 
24°3 
32°9 


44:2 
34°0 
32°9 
32°6 
28°8 
25:1 
24°3 
82°9 
26°6 
30°2 
29°0 
29°6 
27°4 
31:0 
26°7 
31:3 
31-4 
29°8 
380°3 
29°1 
28°6 
29°6 
27°5 
30°5 
28°9 
83°5 
40°6 
40°6 
23°9 
25°2 
28°9 


30°5 


10 


Dry. 
41°2 


Wet. 


Wet. 
41°2 
40°6 
386 
32°0 
33:0 
28:0 
25:3 
29°7 
29°3 
37°3 
30:0 
31°7 
29°6 
313 
28°4 
28°0 
29°4 
30:2 
30°5 
30:0 
27°0 
29°1 
29°8 
28°8 
28°8 
28°9 
380 
43:0 
26°3 
25:1 
28'3 


31°2 


OCTOBER 190: 


11 


Dry. Wet. Dy Wet. 


42°0 
41:9 
39:0 
32'1 
31:7 
27° 
25:1 
31°9 
29°6 
38:1 
30°6 
32:7 
30-0 
32-0 
28:7 
28°6 
29°7 
29°8 
30-0 
30°0 
30-0 
30°1 
313 
28°5 
29-0 
29°2 
38-2 
43:0 
26-2 
26-1 
29°7 


3177 


42°0 
41-9 
39°0 
32°] 
32°0 
27°3 
25°1 
31°9 
29°6 
38:1 
30°6 
32°77 
30°0 
316 
28°5 
28°6 
29°7 
29-9 
30°0 
30°0 
28°0 
30:1 
30°6 
28°5 
29°0 
29-2 
382 
43:0 
25°3 
26:1 
29°7 


31°6 


22 


Dry. 
444 
34°8 
32°3 
32:1 
28°9 
Zool 


“6 40°6 


Wet. 
44°4 
33°5 
32°3 
82:1 
28°9 
25'1 
24:2 


23 


Dry. 
439 


32°5 | 31° 


24°3 
31:0 
28°2 
29°7 
27°0 
30°5 
26°9 
311 
31°4 
29°9 
30:0 
29°1 
28°7 
28°5 
26°0 
30°1 
28°4 
34°1 


350 
23°3 
25°5 


30°5 | 


30°1 


prow eo wrt 
NNwos Nk 


Wet. 
43°9 
33:0 
31°9 
33°4 
29:0 
24°8 
24°1 
31:9 
26°0 
30°0 
28°3 
30°0 
27:0 
30°2 
26°5 
31°5 
31:4 
29°5 
29°9 
28°6 
28°8 
28°6 
26°8 
29°4 
207 
35°4 
404 
32°9 
22°6 
2571 

30°3 


30°0 


2-0 
40°5 
39°5 
33:2 
30°5 
27°0 
26 1 
33°5 
29°5 
38°6 
30°9 
33:9 
30:0 
32:3 
28°6 
29°83 
29°1 
30°5 
30-1 
300 
30:0 
30-1 
31:1 
29:0 
29-0 
30°8 
39-0 
43/1 
27°8 
25°9 
30-0 


32°0 


Midnight. 


Dry. 
44-0 


42:0 
40°5 
39° 
32:9 
30°5 
27:0 
26'1 
33°5 
29°5 
38°6 
30°9 
33:9 
30-0 
32°3 
28-4 
29°] 
29-2 
30°3 
30°1 
30°1 
28°3 
30°1 
31:0 
29-0 
29:2 
30°8 
39-0 
43-1 
25'8 
26-1 
30:0 


31°8 


Wet. 
44°0 
332 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 309 


Dry AND Wet BuLBs. OCTOBER 1901. 


3 4 5 6 i 8 9 10 11 12 For Day. 


Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.] Dry. Wet.| Dry. Wet.] Max. Min. 
45°2| 48°6 461 | 49°2 46-5 | 50°9 47:6 | 49°6 47°5| 49°6 49:0) 50°5 49°6| 51°6 50°6| 52°3 51-2) 54:0 52:7] 55:0 53:5 | 55°9 54-0 46°4 
55°6 | 55°5 55°5 | 56:4 5671) 56°1 56:0 | 55-4 55-0) 54°9 54:5 | 54°8 54°7| 54:9 54:5] 55°6 55°3|56°3 55:4] 55°9 54:0] 58-0 54:9 
47°9| 501 48:0} 50:9 48:1] 51°5 48°6 | 53:7 48°9| 53:2 47°6 | 52:3 48-4] 52:2 50°0/52°1 50°9|51°6 51:2] 52:1 51°5| 43-0 52°5 
45°8 | 47°4 45:0} 466 44:°9| 46°6 44°6 | 46°6 45:0) 47:1 45°5 | 46-9 45:4] 48:1 46°5|49°7 47:6] 51:0 48:1) 51°6 48:1] 53:9 49:1 
49*1 | 50°6 49:0 | 51:3 50°0| 51:0 50°0| 51:3 50-7 | 51:4 50-7 | 51:9 50°7 | 53°6 50°9]52°6 48:4] 50°5 47:4] 50-9 46:7 |50°9 45-9 
43°7 | 46°1 44:3 | 46:4 44:0 | 45:4 42:9] 45:0 42:3 | 44-4 42:4] 44:5 42:4] 45-2 43:1] 45-7 43:1] 47-4 44:0] 44:9 42:0] 46:5 43:1 
89°9 | 45°1 39°1 | 44:0 39:9] 44°1 40°4| 44°6 40:2] 44°5 40-0 | 44°9 39°5 | 45:4 39:5 | 46°6 40:0) 47°0 40:2] 46:1 40°4| 46-6 40°8 
40°0 | 43°5 39°9| 43-5 401] 42°6 39°9| 42:0 40-1] 41°4 39°8| 41:4 39°9| 42:3 4171] 44:2 42°4|45°3 42:°9|46°6 441] 47:6 446 
45°5 | 49°0 45°5 | 48°3 45°5 | 49°0 46°6| 48°6 46°5| 47°35 44°6 | 45°5 43:5] 45:0 42°6| 47°5 44:1] 48-9 44:5] 48:5 44°6|49°6 44-4 
88°0 | 41:3 39°5 | 42°6 40°9| 46-1 43:2 | 47-0 44:5 | 48:0 45:4! 47:9 46:0] 47°6 47:0 | 48:3 48:0! 49:9 49°7 | 52:4 51-8 | 52°8 52:1 
43°1 | 44°1 41°9| 43-2 40°9| 42°6 40:2] 41°1 39:5 | 42°9 41°5] 41°8 40°6 | 44:0 42:9] 44:4 43:0| 46:6 44:7] 49:0 46°0 | 49°7 47-1 
42°2| 48-4 42°5/48°6 42°9/ 48:0 43°3/47°6 44°1/ 47:1 48°6|48°5 44°3|49°3 45:0] 51:2 47:0] 53:1 48:2] 53-0 48:1 | 52:0 49:0 
43°0 | 45°1 48°4| 45:0 43:3 | 45:1 44:0] 45°0 42°9| 44:4 42:6] 44:2 43:0] 46:0 44:0] 46°5 44:6 | 46°6 44:0] 47°2 44:9] 48-0 45:3 
40°6 | 45°5 40°6 | 46°9 41:2) 45:7 41:2) 45°9 41°6 | 47:2 43:0] 49°1 44:3] 50-1 44:2] 50-0 45:0] 50°4 46:0] 49°8 47:4] 49°1 47:6 

1°4 

7:0 

4:2 

5d 


i-7) 
ry 
oo 


WA HANRS DOSAS BESAG 
oo 
o 
co 


OF POO OOo BP Ororor or 
FPO NIOWWO NMrwn100 HOO c 


44:0 | 44°3 43°4 | 44°3 43:5 | 44-1 43:3] 42°7 42:0] 41-3 40-6] 41:0 40°6 | 40°5 40°3 | 411 41°0| 41°8 41:4) 42°3 4271 | 43-7 43-1 38°5 
86°6 | 37°0 36°0 | 36:2 35:0 | 34°8 34:0 | 34:0 33:2 | 33°8 33°0 | 33:4 32:4) 34:0 33-0 | 34:7 33-7 | 88:0 37-0] 41°38 40°3 | 45:2 42:7 329 
451 | 49°3 46:2 | 49:2 46°7| 48:1 46:1] 48:0 44:2] 46°8 43-7 | 47-0 43°3| 47:0 43:1] 46:3 43°0| 46°3 44:2] 47:9 45:°2| 49-5 45-0 46°0 
45-0 | 49-2 45°0 | 49°5 45°1/ 48-9 45°1] 47-0 44:2] 47°0 44:4] 49°1 45°3| 47:2 45°4|46°7 45°7 | 46°2 45°5 | 46°2 45°7 | 46-2 45°4150:2 41:2 
43°3 | 43°9 42°1 | 44°3 43:0} 44°7 438°4] 45:9 44:6 | 46-1 45°1|46°0 45°0| 46-1 45°6/45°9 45:0 | 46:0 45:2) 47°0 46:0) 47°6 45°21 48-4 43-9 
45:0 | 463 44°6 | 46:0 44:5 | 46:0 45-0 | 45:2 44:0] 45:9 44°1| 45:4 43°6 | 45:3 44:1] 46:0 44:9] 47:0 44:8] 49:1 46:0 | 49-2 45:0] 50°6 44-0 
42:9 

42°0 | 48°5 41°9| 43-2 41°7| 48°1 41°9] 43-0 41°9 | 42:3 41:1 | 42°6 41°4| 41°7 40°6  42°8 41°6 | 43°3 42°3 | 46-0 44:0] 47-0 44:1 


41-3 | 43°6 42:0 | 43°3 41°9| 43°5 42°0| 43:8 42:°2| 43:3 42°7| 43:0 42:0] 41°8 40°5| 42-7 41:0 | 45:0 43:2) 46-2 44°6 | 47:2 45:1 
86:0 | 35°8 35°0| 36-2 35:2] 35°9 35:0] 35:0 34:1 | 35:1 34:3 | 34:9 34:1| 37:0 36:1 | 40°2 38°6 | 42:3 40°6 | 45-9 42:8) 47-1 43:3 
42-4 | 44-3 42°6 | 43-2 41:2] 44:0 42:2] 44-1 42:2 | 48:0 410] 43-1 41:1] 43:3 41:7 | 43:0 41°6 | 44°8 43°0 | 46:0 43-1) 47°3 44:7 
39°4 | 38°2 37°71 | 36°8 35°5 |] 37°0 35°6| 35-9 34°9 | 35°0 34:0 | 35°1 34:0} 35°8 34:7 | 36°1 35:0 | 37°6 36:4 | 43:0 41:0} 45:0 42:7 
48-2 | 49-4 49-0 | 51°2 501) 5J°1 5071) 51:0 50°6 | 51-1 50:2} 51:3 50°38) 51-6 51:0} 52°38 51:2] 52°4 51°6 | 520 52°0| 53:3 52°6 
93°2 | 58°5 53°2/53°8 53°6| 53:6 53°7 | 54°2 54°7 | 55-2 55:1) 54:5 54:5 | 553 55:4) 55°9 55:5 | 55°9 55:5 | 54:8 55-0 | 55°2 55-4 
427 | 44-4 42-4 | 45:0 42:5| 45:0 43:0] 45°7 43°0 | 46-2 43-2] 45°1 48:2| 45°38 42°5 | 44:7 41:3 | 44:4 41:0] 43°9 41-1] 43-4 40-9 

0 | 35°6 34:1] 35:1 33°3| 36:0 33°6| 36:0 33°7 | 35°3 33°2 | 35°1 33-1] 85:0 32:9 | 36°7 34°5 | 39:2 37:0 | 42°38 38-9 | 44-2 40-0 
36°0 | 37°0 35°6 | 36-2 35:0] 36:0 34°8 | 385°5 34:2 | 36°3 35:0 | 86:1 34°8 | 36°9 35:2 | 37°3 35°8 | 38°9 37:0 | 42:0 39°8 | 46°6 42°6 


43-2 42°0) 42:5 41°3| 41:3 40:2] 40:0 39:0 | 38:7 37°4| 38°6 37°5 | 38:1 37-0 | 37°3 36°2| 38°6 37:3) 41'0 40:0 | 42:2 41:0] 46:3 37-1 
45-1 43:0 | 45:1 43-0 | 45:1 43:1) 44:9 43:0 | 44:7 42°8| 44:7 42:9] 45-1 43°3| 45-7 43-7 | 46°7 44°6 | 47°8 45°5 | 48°8 46°1 


14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.] Mean. 


.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.] Dry. Wet. 
60°8 55:2) 61:0 56:0] 60°5 55:9) 59:1 56:2) 57°7 55°8|56°5 55°5|56°5 55:5] 56°0 55°5 | 55°6 55°4| 55°3 55-0 | 55:4 550544 52:5 
57°3 54°9| 56-0 54°1|57°5 55-0] 57:1 54°6 | 55-0 [53-0]] 53-4 (51°5]] 51-5 [49-0] 50°0 48:0 | 50°6 48°5| 50:0 48°5 | 49°6 47:3] 54:8 53:3 
53°9 52°9 | 52°4 50°2| 51:4 49°6| 50°6 49°8 | 50°7 49°8|51°1 49°5| 50:3 48-7 | 50°4 47:9 | 49°4 47:0 | 48°5 46°9 | 48-4 46:-4751:4 49-4 
53°4 48°8|53°6 49:1] 51:0 47:9] 50°5 47-9) 505 47-4 | 48-8 46°6 | 49°3 47°1| 48:8 47:0 | 49°0 46°9| 49°6 47-6 | 50°0 48:0] 49-7 47-0 
49°7 45:5 | 49°6 45°2| 47-7 44:9) 48-4 44-4 | 47°6 43:9] 46:1 48°9) 47-7 48°8 | 47°35 43°5 | 47°6 43°3| 47-9 43°6 | 47:4 44:0] 49-7 46-7 
47-4 42°6 | 47-0 42°5| 45°1 41°6] 44°6 40°7 | 44°6 40°7 | 44°6 40°83 | 45-4 39°6 | 44:3 4071 | 44°7 40:3 | 48°6 40°3 | 44°6 40:4] 45°6 42:0 
44:0 40:4 | 44:6 41:2] 44°6 4071] 43°6 40°6| 43°6 40°6|43°6 40°5| 43:4 401 | 41°6 39°5 | 43:0 40°0| 438°5 39°83 | 44:0 40:0] 44°6 40-2 
46-4 45°2|46°7 46°3| 47:5 47:1] 48-4 48:2| 49-0 49:0] 51:9 50°7| 52-4 49:1] 51°3 46:7 | 49°5 46°7|48°6 46°5 | 48-7 45°4]46°3 44-2 
50°3 43°3 | 51-4 44:0 | 49-6 43-4] 47:3 42°7 | 45-0 40-9 | 42°9 89-9] 40:4 38:1 | 39:3 37:3 | 37°9 36°7 | 88°6 37:4 | 40:0 38-7] 46-2 42°7 
49-4 47:2 49:0 47:°2/ 50:3 48°2'50°8 47:3| 49°6 46°6| 49°9 46:0 | 48°3 46:0! 47-7 44°7| 46:4 44°4/ 47-0 44:0 | 47:2 44:6] 47-9 45:9 
49°6 47:4) 49°7 47:3) 50:2 47-2] 49°3 46:2) 48-1 44:9 | 46°4 43-2 | 46°3 43-0] 48-2 42°9| 45:4 41-7 | 45°3 41°2| 46-1 42:0] 46-2 43°5 
50°5 50:0 | 49:2 47°5 | 47°6 46:6 | 47°8 47:0| 45:9 44:1 | 44°1 42:2] 45:0 43:0 ae 43°2 | 45:2 42:5 | 45°3 43°3 | 44°6 42°5948-1 45-1 

44: 

45°6 


52°3 46°3/ 51:0 45°4| 5071 45:0] 47:0 43-2) 46:3 42°3| 45°8 41°0| 43°6 40:3 40-1 | 42:2 39:1) 43:7 40°1| 47-0 41:0] 46°4 43:1 
49°4 48:0 | 49°1 48-1] 47:9 47-2] 47:2 46:0) 46:5 45°6| 46-4 45:3] 45-9 44°8 *6 451/450 44:-4| 45:0 44:1 | 45:0 44:°3]47°4 44:7 
45°9 44°5| 46°9 45°0| 47:0 45°0| 45°6 44:0) 45-0 43°1| 43:9 42-1] 42:1 41:3] 41:0 40°2/ 41-0 40°0| 40:4 39:4) 38°5 37:4] 43-1 42:2 
49°6 44:0 | 48-0 42°6| 47:2 42:9] 46-7 48:0| 46-4 43:4] 47-1 44°5| 47-6 45°3| 49:4 45:4 | 47:9 45°2| 46-7 45:3] 46°3 45:0] 42-1 39°8 
50°3 44:0 | 50°0 44°1 | 49-2 44:2] 47-8 44:5 | 46-4 44-2 | 49-4 45-4] 47:0 45°1| 48:1 45°6 | 49-7 45-7 | 50-1 45-4 | 49°9 45°31 48-3 44:8 
46°5 45°6 | 47-0 46:1] 46°6 45:0 | 45-2 43:9} 43-6 42:0 | 42-4 41-2] 41-4 40-4 | 42:4 41°7 | 42:7 42:0} 43-2 42:3 44:1 43:1] 46°0 44:2 
46°6 45°6 | 47-9 46-5 | 47-3 46°3 | 46-2 44:3 | 46-2 44-7 | 46:6 45-0] 46-4 45:1] 46-0 44:4] 45-7 43°9| 45°3 44:1) 45°8 45:0] 46:0 44°7 
49°9 45°8| 47:7 46:0 | 47:7 [46-0] 47:1 [45-8] 46:0 [45°5]) 45-1 (45-1]) 45:2 [44:8] 45-1 44:4 | 45:1 48:2) 44:3 42°5| 44:2 43°0] 46°5 44:8 


45°3 43°1| 46:0 44:0| 46-1 48-9] 45-6 43-6 | 45-0 48°3| 45-0 43°3 | 45°0 43°0 | 45:0 42°9| 44:3 42°8/ 44:2 42-4 | 44-0 : 41-2 


49°9 44-4] 49-8 44:2 | 48-0 44-2| 47-0 43-4| 45-3 42-5 | 43-6 41:3 43-9 41-4 | 43-8 41:8) 44-0 42:3) 43-9 42-3) 43-4 42-0 
49°0 46°0 | 49-2 46-0 | 48-2 45-3) 47-9 45°0|46°6 44-1 | 46-4 44:0 | 44-7 43-0 | 42°8 40°8| 416 40°0| 40°0 38-5 | 37°3 36:7 
M82 44°5| 48-3 44-8] 460 44-9] 45°3 44°8| 45-6 45-0 | 463 45-0 46-0 43:8 | 46-2 44:1) 46-0 43-4] 45-0 43:3) 45-6 44-1 
45°9 44-0 | 45:3 44-0| 45-2 43°3| 45-1 43-0 44-4 43-3| 44-4 43-0 44-1 42°6| 44-0 42-7 | 44-0 42:2) 43-4 42-0] 43:3 42:0 
7-1 45:2} 48-2 46-2| 49-3 46-8| 48-6 45-6 | 49-0 45:7| 49-4 46°5 49:0 46-9| 48:1 47:0| 486 47-0) 49°8 48-0) 48-4 47°8 
541 53°6 | 54-2 54-0| 54-0 54-0| 54-0 54:0| 54:0 54:0| 54:3 54-2 | 54-2 54:3 / 54-2 54:3| 538 54:0) 53-4 53-5 | 53-2 53-1 
56°0 56°0| 55-3 556| 55-7 55-2) 55:3 55-0) 54-7 54:7 | 54-2 54-2 58-4 53-4 | 52-0 51°0| 48-0 47°5| 47-1 45-6 | 45-2 43-2 
43°2 40°3| 43-0 40:3 | 42:3 40-0| 41-9 39-1| 41-9 39-5 | 41-8 39-0 | 41-0 38-5| 40-5 37:9] 40°5 37-8 | 39-9 37°3 | 38:3 36-1 
46-0 41-0 | 46:3 41-7 | 45-9 40-9| 42-7 39-6 | 41-0 38-2| 40-0 37-6 39-1 37-7| 38°7 36-9 | 37-1 35°8 | 38-9 37-1 | 38°3 36:1 
49°0 44:2] 51-0 44-2| 50-4 43-3] 50-1 42°5| 48-6 41-8| 45-5 40-4 42-0 38-3) 40-1 37-4 | 39-4 36-5 | 87-2 35-7 | 37-7 35°5 


49°6 46:4 | 49°5 46:4 | 48-9 46-2 | 48-2 45-7 | 47-4 45-1| 47-0 44:8 | 46°4 44:3] 46:0 43:9 | 45°5 43°4| 45°3 43°3 | 45:2 43-1 


- ROY. SOC. EDIN.—VOL. XLIV. wee 


NOVEMBER 1901 


310 BEN NEVIS OBSERVATORY, 

TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. 
1 2 3 4 5 6 Ul 9 10 ll 
Dry Wet.|Dry. Wet. Kfar Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. 

1 | 34:2 28°5 | 33-4 28°6 | 34:5 28°9| 35°3 29°9| 35:1 29°5 | 35:8 29°6 | 32°5 27:9 | 32:0 28:0) 36:0 30°6 | 36°9 31°6 | 36°3 31:9 
2 | 33:0 28°6 | 34°3 28-9 | 34°7 29°6 | 35:0 29°9 | 83°8 28:9] 33:4 28°9 | 32°6 28:0 | 32:0 27°5 | 80°9 28-0 | 32:7 28:7 | 33:0 30°0 
3 | 34:9 84:9] 34°5 34:5 | 34:4 34:4 | 83:4 33°4 | 33°6 33°6 | 34:0 34:0 | 34:0 34:0 | 34°] 34:1 | 34:5 34°5 | 35°6 35°4| 36°6 36°5 
4 | 37-0 35°5 | 37°3 34:7 | 37:0 30°8 | 36:1 33°6 | 87°9 34°5 | 35:0 33:0 | 85°0 33-2 | 85°6 34:0| 86:0 34°8 | 36:0 34:0/ 34:7 345 
5 | 35:0 30:2 | 37°5 31°9| 36:9 31°4 | 37°5 32-0 | 37°8 34:3 | 38:0 36°7 | 37°0 36°35 | 37:0 36°5 | 38°8 36°5 | 37:0 37:0 | 37'6 37°6 
6 | 36:2 36°2| 365 36°5 | 36°6 36°6 | 36:3 36°83 | 37:0 37:0 | 37:2 37-2 | 37:2 37:2 | 87°1 37:1] 37:0 37-0 | 37:0 37:0| 36:0 36:0 
7 | 315 31:5 | 30°6 30°6 | 30-0 30:0 | 29°8 29-8 | 80°1 29:1 | 30:0 29:9 | 30°1 29°5 | 30°3 29:0 | 31°7 28°6 | 32-4 29:1 | 33°6 30:0 
8 | 307 3077 | 31:4 31:4) 32-2 32:2] 33:0 33:0 | 33°4 33-4 | 83:2 33:2 | 33:4 33°4) 32°4 32°4]| 31°8 31°8| 31°8 31°8| 312 31°8 
9 | 32°0 32:0} 32:0 32:0] 32:6 32°6 | 33:0 33:0 | 33:3 33:0 | 83°8 33°8 | 33°7 33°7| 34:0 34:0 | 35:0 35:0 | 35°3 35°3 | 35°38 35°8 
JO | 35°6 35°6 | 35:1 35:1 | 35-1 35:1] 35:0 35:0} 34:5 34:5 | 83°6 83°6 | 33:0 33:0 | 32°3 32°3 | 32°2 32°2 | 32°5 32°5 | 32°8 32°8 
11 | 80°4 30:4 | 30° 305) 30°5 30°5| 30°5 30°5 | 30:4 30°4| 30:0 30:0} 30:2 30:2 | 30°2 30°2 | 29°9 29:9 | 29°8 29°8 | 29:8 29°8 
12 | 24°6 24°6 | 23:7 23°7 | 22°8 22:9 | 22:4 22:5 | 22°7 22°8 | 22°4 22°4 | 23:1 23°1 | 22°3 22°3 | 21'2 21:1 | 20-9 20°8| 21-4 21°3 
13 | 185 185 |17°3 17°3|17°8 17-7 | 17-8 17°6 | 17-7 17:7) 175 17°5 1175 17:5 | 18:2 18-2} 186 186] 18:8 18-8} 18-9 18-9 
14 | 17:0 17:0} 16°8 16:8] 16°6 16°6|16°6 16°6|16°8 16°8| 16:8 16°8 | 16°2 16°2| 16:1 16:1 |16°4 16:4] 165 165) 17°3 17:3 
15 | 16°6 166) 16:3 16°3|16°2 16:2) 156 15°6/16°0 16:4] 17:2 17:0/ 17:2 17:1] 16°3 16:7 | 17°2 17:9) 18:0 18:0] 18-6 18-2 
16 | 16°4 15°6| 16-4 15°6 | 16°3 15°1|16°6 15:0} 17°6 17°0/ 17:9 17°8| 18-9 18-9] 19:0 19°0| 191 19:1} 19°3 19-2) 21:1 21:0 
17 | 26°5 26°5 | 27-4 27:4] 27°8 27:8 | 28:3 28°3 | 29:0 29:0 | 28:8 28°7 | 28°8 28°7 | 28°8 28°6 | 28-9 28:9 | 29°6 29°4 | 30°2 30:0 
18 | 320 32°0/31°5 31°7| 31:6 31°6 | 381°6 31°6 | 31°6 31°6 | 31°9 31:7 | 31°4 31°6| 31:9 31°7 | 31-9 31°8 | 31°8 31°8 | 31:9 31°8 
19 | 36°5 36°5 | 37:7 37°7 | 88:1 38:1] 38:3 38:3 | 37:9 37:9 | 37-4 37°4| 36:9 36:9 | 37:0 37:0 | 36:1 36:1 | 36:0 36:0 | 36-2 36:2 
20 | 25°3 25:3] 25:4 25°4| 255 25:5 | 25:4 25:4 | 25°4 25:4 | 24-5 24:5 | 25°2 25-2] 24°9 24:9) 25:0 25:0 | 25°3 25°3 | 25:2 25-2 
21 | 33:0 82:°2| 33°5 33°5| 34:1 34:1) 34:5 34:5 | 34:0 34:0| 33°3 33°38 | 83°5 33°5 | 32:0 32:0/ 31:5 32:0| 30-0 30°0| 25°4 25-4 
22 |14:0 13-9} 18°8 13°8|14°3 14:3] 13:7 13:7 |13°6 13°6| 14:0 14:0] 14:4 14:4] 14-5 14°6/14°8 14°8| 14:9 15:0] 15:8 16:0 
23 | 165 16:1] 16°6 16°3]17°5 17:0} 17°6 17:1] 18-0 17:3] 17-5 17°1| 17°8 17:2} 17°9 17:4) 18°6 18:1) 19°2 18-9} 19-9 19:3 
24 | 21°3 21:3] 21°7 21°7 | 21°6 21°6 | 22:1 22:1 | 22:1 22°1 | 22:0 22:0 | 23:2 23:2 | 24:4 24°3 | 25:2 25:2} 25:5 25°5| 26:9 26:9 
25 | 31°5 32:0 | 30°6 30°6 | 29°8 29°8| 29°1 29-1 | 28:4 28-4 | 28-9 28°9 | 28-1 28°1 | 27:4 27°4 | 27°3 27°38 | 28°2 28°2| 27°3 27:2 
26 | 32°5 32°5 |; 32°3 32:1} 32:0 32:0; 30:9 30°9] 31°5 31:5 | 30:0 30:0 | 29°8 29°6 | 29:9 29:9 | 29:4 29°4 | 30:2 30:2, 311 31:0 
27 | 32:4 32°4| 82°3 32°3 | 82-4 32:4) 32:1 32:1 | 31°6 31:9 | 30-4 31°83) 29:9 29°9| 31-8 31°3 | 32°1 31°9/ 321 31:9] 31-1 31°9 
28 | 26°1 26:1 | 25-9 25°9 | 24:0 24:0 | 24°9 24-9 | 24:6 24°6 | 23:5 23:5 | 22°4 22:4 | 22:0 22:0 | 21:8 21°8| 21:9 21-9 | 22:0 22-0 
29 | 26:1 26:1 | 26:4 26-4) 27-1 27:0 | 28°5 28°5]30°3 30-0 | 30-4 30°3/ 30:0 30:0 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0 | 28°6 28°5 | 28-7 28-7 
30 |30°5 305] 3071 30°1 | 80°4 30:4) 31°7 31°5 | 32:1 31°8}] 32:1 32°0| 83:1 32:2 | 33:4 33°3 | 33°8 33°8) 34:0 34:0 | 84:2 34:2 

MEAN,] 28°3 27°7 | 28:3 27°6 | 28°3 27:5 | 28:4 27°7 | 28°6 27:9 | 28:4 27°9| 28:2 27:7 | 28:1 27-7 | 28:4 27°9 | 28°6 28-1 | 28:7 28:3 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet Day. Wet.)|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. 

1 | 35:0 32:0 | 33°3 32°0 | 36°4 31:0 | 32:0 32:0 | 34°6 31:5] 31°0 29:0 | 35:0 29:4 | 80°1 28:5 | 32°6 29°3 | 32:0 29°3 | 32:9 28°7 
2 | 347 30°9| 34-2 31°6| 33°0 30°5 | 32:1 31°5| 31:5 31°5 | 32:0 31°8 | 32:0 32:0] 33:0 33:0 | 33°6 33°3 | 34:0 34:0} 34:5 34:5 
3 | 37°5 37°3| 37:1 37:1| 37:0 37:0 | 86°9 36°7 | 36°8 36:1 | 37°6 36°7 | 37:9 36:9 | 36°8 31°6 | 86°6 36°6 | 37°4 37:0 | 37°5 37°5 
4 | 34:6 34°6| 35:1 35:1) 34:7 34:5 | 34:0 34:0 | 34°5 84:5 | 34:1 34:1) 33-9 33°9 | 33°3 33°3 | 33°4 33:0 | 84°5 32°5 34:4 30°6 
5 | 387°8 37°8| 38:1 38:1 | 38:0 38:0 | 36:0 36:0) 36:0 36:0| 36:0 36:0 | 35:2 34:2) 85-1 34:1 | 34:4 34-4) 34:9 34:9 36:1 36:1 
6 |386°5 36°5 | 36:0 36:0 | 35:0 35:0 | 33°4 33:4 | 38°3 38:3] 37:1 37:1 | 32-0 32:0 | 31:9 31°9 | 31°6 32:0] 31:9 31:9 316 32:0 
7 | 382°0 32:0} 33:0 32:0 | 22-4 32°0 | 31°6 31°6 | 31°5 31°5| 31°8 31°8 | 32:2 32:0 | 32°8 32:0 | 33:2 33:2 | 32°6 32°6 31°6 31°6 
8 | 31°7 32:0 | 31°38 31°8 | 31°8 32:0) 31°5 31°5 | 31°8 31°8] 31°9 31°9 | 32-0 32:0] 31°5 22:0} 31°6 31°7 | 31:4 31:4 319 317 
9 |36°0 36:0 | 36:0 36:0 | 36:1 36:1} 36:3 36°3 | 36-5 36°5| 36°5 36:5 | 36:9 36°9| 37°38 37°3| 87°7 37°7| 88:3 38°3 | 38°1 38:1 
10 | 33°6 33°6 | 33°3 33°3 | 32°5 32°5 | 31°3 31°3 | 81°9 31°9| 31°5 31-9 | 31-2 31-9 | 31:0 31°6 | 30°8 30°8/ 30°6 30°6| 311 311 
11 | 30°5 30°5 | 30:3 30°3 | 30°5 30°5 | 30°4 30°4| 29°5 29°5 | 28-5 28:5 | 28-2 28-2|27°6 27°6 | 26-7 26°7 | 26°8 26°8 | 26:2 26:2 
12 | 20°5 20°4|19°7 19°6|19°6 19°6| 19°8 19°8| 19:3 19:2] 19-0 19°0 | 18-1 181) 18°5 185/186 18°6|18°5 18°5) 17-7 17:7 
13 | 18°7 18°8| 18-9 18:9 | 18°8 18°8/ 18:7 18°7|18°6 18°6| 17-7 17°7 | 18-1 1871]17°9 17°9| 18-2 18:2] 18-2 18:2} 18-2 18-2 
14 | 17°4 17-4) 1771 1714170 171) 171 171) 17:2 17-3) 17-4 17-4) 17-4 1774) 17:7 17°F) 173 17°38) 175 17:5 | 17-2 17-2 
15 | 183 18-1 | 18-2 17°8)18°0 17°4/| 18-0 17:0) 17:2 16°8/17°3 17:1]16°9 16:1|17°6 16°7|17°6 16:5] 16°8 15:6 | 17-1 15-0 
16 | 22°2 22°0 | 22:4 22-2 | 22:2 22°2| 22:3 22:3 | 23:0 22°9 | 23-7 23°7 | 24:0 23°7 | 24-5 24:5 | 24°5 24:5 | 24:5 24:5 | 25:0 25:0 
17 | 80°7 32:0) 30°8 31°2 | 30°4 30°4| 31:0 31:0 | 31:2 31-2] 32:0 31°6 | 32:0 31-8 | 32:2 32:1} 32:4 32:4 | 32:2 32:2] 32:0 32-0 
18 | 32°0 31°8 | 32-2 32:0 | 33-0 32°5| 34:5 34°3 | 35:9 35°9| 36:2 36:2 | 36:4 36:4 | 36°4 36:4 | 36°6 36°6 | 37°4 37:4 | 37:4 37°4 
19 | 87°2 37:2 | 37°6 37°6 | 37°8 37:8 | 34:0 34:0 | 31:8 32:0] 80:0 30°0 | 28-5 28:5 | 27°3 27°3 | 26°4 26°4| 25°6 25°6 | 25°6 25°6 
20 | 25°2 25:2) 25°1 25°1 | 25:2 25:2 | 25:1 25:1 | 25°0 25:0) 24:5 24°5 | 24°38 24°3| 25:3 25:3 | 25°3 25:3 | 28°6 28°6| 31°6 316 |< 
21 | 23°5 23°5 | 23°1 23'1|21°6 21°7| 19°6 19°6|18°9 18:9) 18-2 17:8] 16°9 16:9|17°4 17°4|16°0 16:0} 14:1 14:2} 13-7 13°8 
22 |15°9 15°7| 161 16°71) 15°5 15°5)15°0 15:0] 15°4 15°3| 15-2 15°1| 15:2 15:1] 15°3 15°1|15°6 15°3)15°6 15°3| 15°8 156 
23 | 21'0 20:5 | 20°7 20°6 | 20°4 20°4/19'0 19:0] 20°3 20°4] 21:0 21:0] 21:0 21-0} 21°1 21°1 | 21°5 21°5 | 21°6 21°6 | 21°6 21°6 
24 | 26°9 26:9 | 28°3 28°3| 29°6 29°6 | 30°4 30°4/ 30:9 30°9 | 31°5 31°3| 32:0 81:7 | 82:1 32:0 | 32:1 32:0} 32:2 32:2 | 32:2 32:2 
25 | 29:1 29°1 | 2971 29-1 | 29°4 29°4 | 29°7 29°7 | 30:2 30:2} 30°6 30°6 | 31:3 31:1 | 30°9 30°9 | 31°3 31°3 | 32:0 32:0 | 32:3 32°3 
26 | 31:7 31:4 31°3 31°3]31-5 31°5| 31:0 31-0] 30°8 308; 30-9 30-9| 30-4 30-4) 21-0 31°0| 31-1 31:1 | 31°6 31°5| 32°1 32-0 
27 | 27°38 27°38 | 27°6 27°6 | 27°6 27°6 | 27°9 27:9 | 286 28°6 | 28°8 28°8| 28:7 28:7 | 29:0 29-0} 28:1 28°1 | 27°3 27'S | 27:1 27:1 
28 | 22°0 22:0 | 22:0 22:0 | 22:0 22:0 | 22°1 22:1 | 22:5 22°5 | 22°3 22:3 | 23:0 28°0 | 238°6 23°6| 24:0 24:0 | 24°6 24:6| 25°6 25°6 
29 | 28°5 28°5 | 28:9 28°9 | 29:4 29°4 | 29°1 2971 | 29°2 29:2 | 29°6 29°6 | 29-4 29:4] 29:4 29:4) 29°6 29°6 | 29:4 29°4 | 29:3 29°3 
380 | 84°2 84:2 34:4 34°5 | 34°1 34°1 | 336 33°6 | 33:4 33°4 | 38°5 33°5 | 83°38 33°8 | 83°5 33°5 | 33°2 33°2 | 33°5 33°56 | 34:2 34-2 

MEAN.| 28°7 28°5 | 28-7 28°5 | 28°7 28°4 | 28°1 28:0 | 28°4 28:2 | 28-2 281 | 28-1 27-8 | 28-0 27:7 | 28:1 27:9 | 28:2 28°0 | 28:4 28:0 


12 ro 


me Wet, Max. 3 
37°5 32:0 
33°0 30°0 
39°0 38°6 
34:0 34:0 
37°5 37°5 
36°6 36°6 
346 31:8 
311 319 
36°0 36:0] 38 
33°2 33:2 
30°0 30°0 
20°7 20°6 
18°8 18:9 
17°3 17°3 
1871 18:0 
21:9 21°7 
30°2 30°2 
31'2 31°6 
37°0 37:0] 
24°8 24°8 
24:0 24:0 
15°8 15°9 
20°6 20°1 
27:0 27:0 
29°1 29-1 
31°7 31°5 
28°2 28:2 
22:0 22°0 
28°83 28°8 
34:1 341 


28°8 28:4 


30°3 
34°8 34°8 


28:4 28:0] 2 


TEMPERA TURE. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY, 


Dry AND WET BULBs. 


311 


NOVEMBER 1901. 


1 


(Dry. Wet. 
| 1 | 87-9 36-4 


Dry. 
38-2 
42:0 
44:9 
360 
402 | 39°3 
48°5 | 49-9 
44°2 | 45:7 
44-9 | 47-6 
47-0 | 48°5 
50:0 | 50°7 
43°6 | 45°1 
37°6 | 40°4 
34°1 | 39°7 
32°8 | 32°7 
30°5 | 31°6 

24:0 | 23°8 
*4 39°9 | 42-4 
45:4 | 47-0 
49°7 | 50-7 
39°8 | 41°6 
39:0 | 39°3 
28°4 | 30°0 
25°3 | 26°4 
82°3 | 39°4 
44°5 | 45°6 
45°2 | 46:0 
46:4 | 47°4 
41°0 | 44°9 
38°3 | 44:0 
44:4 | 47-4 


39°8 | 41°6 


2 


Wet. 


3671 
38° 
432 
35°7 
38°'9 
49-0 
44°4 
44-9 
47°3 
49°4 
43°6 
38°3 
33°7 
31°3 
380°4 
23:1 
40°6 
45-0 
50°1 
40:0 
39°2 
28°3 
25°4 
36°0 
44-4 
45°6 
46°6 
40°6 
41:0 
44:1 


39°8 


4 


40°0 
40-0 
45:7 
35°4 
39°2 
51:2 
46:7 
48°38 
48°8 
49°9 
45:3 
39°5 
39-0 
332 
29°2 
24°5 
43°8 
46°3 
53°4 
415 
38°9 
29°3 
24°7 
41°4 
43°8 
46:0 
48°5 
43°6 
43°0 
48°3 


41°6 


36°5 
36°8 
44:0 
35:0 
38°6 
49-9 
45°3 
47°2 
47-7 
48°6 
44+] 
37°5 
34:1 
31-4 
28:4 
23°6 
41°6 
44-7 
511 
39:9 
38-9 
276 
24-0 
36°7 
42°6 
45:5 
45:8 
40-1 
41°5 
45°] 


39°8 
| 


.|Dry. Wet.|Dry. 


41:0 
40°3 
45°9 
35°0 
39'5 
51°3 
45:2 
49°3 
48°7 
49°6 
45°4 
39:0 
375 
34:0 


39°0 


41°5 
43°0 
45:8 
46°5 
44:3 
43:0 
48°3 


41-4 


1 
39°3 [27°6] 
24°6 23° 


28-2 [27°3]| 2 


52:2 
48-2 
492 
44-4 
49°8 
51°6 
49°8 
49-0 
50°6 
49°7 
49°4 
41-0 
38°2 
37°5 
36°6 
36°4 
475 
48°5 
52°7 
42:2 
38°1 
35°3 
31:1 
44°6 
47:0 
47-2 
46-9 
43°2 
479 
49°4 


45:2 


14 


.|\Dry. Wet. 


45°9 
44:0 
46°9 
42°4 
48-2 
50°1 
47°2 
46°3 
49°9 
48°8 
463 
35°9 
35°5 


15 


Dry. 
52:0 
48-2 
49-4 
44:8 
50°4 
51°7 
49°5 
48-9 
50°3 
50°0 
48°5 
40-4 
37°0 
38:2 
35°8 
370 
46°4 
48-7 
53°4 
42:0 
38°4 
33°7 
31:9 
46:3 
46°5 
472 
46:0 
429 
47°9 
49-4 


45:1 


45:7 
44:3 
47:0 
43-2 
48-4 
49°3 
47-2 
46°3 
49°6 
47-2 
45°3 
354 
35°3 
34:0 
32°3 
35°6 
44°6 
48:5 
51:0 
412 
36:0 
31°5 
30-4 
43-4 
44:8 
46-2 
42°6 
38°3 
43°9 
48-0 


42°6 


Wet. 


16 


Dry. 
51:2 
47:1 
49-2 
45-4 
50°6 
50°6 
48-7 
49-4 
50:1 
48°5 
47-2 
40°3 
370 
38°3 
33°2 
36°4 
46°8 
49-1 
50°3 
41°4 
37°8 
32°4 
31:1 
45°7 
46°4 
47:1 
46-0 
42:0 
476 
49°5 


44°5 


Wet. 
44°5 
43°9 
46°7 
43°3 
48-4 
48 0 
46°6 
46:0 
49°6 
46-4 
45:0 
35°4 
35°0 
34°3 
32:1 
351 
44°8 
49:0 
47°9 
40°4 
34°5 
30°9 
29°4 
43°9 
44°6 
45'8 
42°7 


Dry. 
49°2 
46-9 
48:1 
45:2 
50:2 
50°0 
479 


50:3 
465 
45:0 
40°3 
37°1 
37°3 
31:0 
370 
47-0 
49°6 
47°9 
41-0 
37°0 
31°3 
31:3 
45-0 
46-1 
475 
45°8 


38°4 
43°5 
476 


42:1 


41°9 
47°9 
49°4 


44:0 


17 


Wet. 
43°5 
439 
46:0 
43°9 
48°6 
47:0 
46:0 


[49-0] 46-2 


49°8 
45-0 
43°4 
35°2 
34°6 
34:9 


29°1 |: 


36°1 
45°3 
49°4 
44-7 
40°1 
34°6 


18 


Dry. 
508 
479 
46:0 
45:2 
50:0 
491 
47°4 


Wet. 
43°1 
44°3 
44°5 
44:0 
48-2 
4671 
45°7 


[49-0] 46-6 


50°6 


29°5 
29°8 
44-0 
44°6 
45°8 
43°1 
38°7 
43°6 
47°5 


41°8 


49°8 
45°6 
42°8 
35°0 
33°9 
34°6 
28°5 
36'1 
45°6 
49°5 
435 
39°9 
32°6 
28°5 
30°1 
44°6 
44:0 
45°4 
43°4 
38'5 
43°7 
47°5 


41°5 


19 


20 


Dry. Wet.|Dry. 


50:0 
47°6 
44°] 
45°1 
49°6 
48°8 
47-7 


42-2 
44°5 
43°2 
44-0 
47°8 
46-2 
46§+1 


[49:0] 46°3 


50°9 
46°9 
43-0 
39-0 
37°7 
372 
28°3 
37:9 
47°8 
50°7 
45°9 
40-0 
34:6 
30-0 
31°6 
45°5 
46°5 
46:9 
46:6 
40-4 
46°4 
50-0 


43°5 


50-0 
45:0 
41°2 
34:9 
35°0 
34°8 
27°0 
36°9 
46-0 
50°0 
42°4 
39°4 
32°4 
28°4 
301 
44°8 
44°8 
449 
43°7 
375 
44-0 
47°6 


41:4 


45°3 
48°6 
42°6 
45°3 
49-0 
48°7 
47 °2, 


40°7 
45°4 
41°9 
44°3 
47°3 
46:0 
46°4 


[49-0] 46-3 


90°9 
47:0 
42°4 
38°8 
36°3 


37°4 
27°7 
376 
48-4 
50°5 
45°3 
39°8 
33°6 
29'8 
32°0 
46°4 
45°6 
45°8 
46°7 
40-1 
47-1 
50°4 


43°2 


50°3 
44°6 
40°4 
35°2 
33°6 
35°0 
26°7 
36°5 
46°6 
49-9 
41°5 
39°0 


Wet. 


.|Dry. Wet. 


10 


41:0 386 
38:0 3671 
463 45:4 
3774 35°9 
42°8 41°8 
51°8 51°1 
47°4 46:0 
49-0 46:0 
50°3 49:3 
49°3 47°5 


46°6 45°5 
41:0 36°6 
36°0 34°6 
35°2 3274 
30°3 29:0 
26°5 25:4 
44°8 43:1 
46:5 45-4 
511 49°6 
40°7 40:2 
37:0 365 
30°7 29°71 
25:1 24-1 
445 40°4 
44°6 43-1 
46-0 44:4 
48°5 46:0 
40:2 36°2 
46°5 42:9 
50:0 48°3 


42°2 40°4 


11 


Dry. 
43°9 


Wet. 
41°8 
39°0 
46:0 
38°8 
45°3 
50°8 
46°9 
45:9 
50:0 
47°3 
46:2 
370 
346 
331 
29°4 
27°4 
43°4 
45°8 
49°7 
40°5 
35°7 
32:0 
24°9 
41°4 
43°9 
45°5 
44:4 
379 
42°9 
489 


41:2 


12) 


For Day. 


Dry. Wet |Max. 


47°4 
43:7 
48-3 
41°5 
47°7 
52°3 
49°5 
49°4 
50°5 
50:0 
48-0 
41°3 
36°6 
36:0 
82°6 
31°6 
46°1 
46°6 
51°8 
41°9 
38°0 
34:5 
27°6 
44°5 
46°3 
46°4 
47:1 
43°7 
46°9 
50:2 


43°9 


43-0 
41°2 
47:0 
39°9 
46°6 
51:0 
47-2 
45°9 
49°7 
48°4 
46:1 
36°0 
35°0 
33°] 

30°9 
31°9 
44-1 
45-0 
50-0 
41°0 
37:0 
31°6 
26°9 
41°5 
44-4 
45°5 
426 
382 
42°7 
48°8 


41°7 


52°6 
49-4 
50°0 
45°6 
50°8 
52°4 
50°1 
49°7 
52°5 
52°3 
49°6 
41°6 
400 
39°2 
36°7 
41:0 
49°6 
51°7 
53°7 
43°6 
39°4 
35°4 
32°8 
46°9 
473 
47°7 
49-0 
46°4 
48°3 
51:1 


46°5 


Min, 
36'0 
351 
38°9 
34:1 
38°5 
472 
44:5 
47-4 
48-2 
45°6 
39°7 
38°1 
34°5 
32'2 
25:0 
22°9 
40°8 
45:5 
42°8 
38°7 
30°8 
27:0 
23°7 
32:4 
42°5 
44:2 
45:0 
39°7 
40:0 
45-0 


38°2 


.|Dry. Wet. 


22 


47-1 41:2 


47°83 45°8 


is 
oo 
TH 
i 
NI 


oo 
a 
Sch 
GC WRPOTP GC NMwWWwWwWO PoP 


hor OO ar DOD Ore CO HE CO Os OH 
TH AHH AS KHonean AAA DE SAGHE 


i 
VG 
on 
ae BR OOD 


42-8 40:9 


.|Dry. 


4571 
45-2 
38:9 
42:0 
48-9 
48:3 
48-4 
49°3 
52°3 
46°1 
39-7 
39-4 
34:5 
33-5 
25°5 
40°6 
47*4 
50:9 
42°8 
39-0 
30:8 
27-0 
32°6 
45°8 
45-4 
47-0 
46-4 
415 
45°6 
511 


42°4 


Midnight. 


Mean. 


Wet.|Dry. 


39°6 
43°9 
38°1 
41-7 
48-0 
45°5 
45°4 
46°2 
51°3 
44-6 
376 
339 
33°4 
31:9 
24°6 
39:0 
45°4 
49°6 
40°3 
38°9 
28°9 
26°0 

30°9 

45:2 

44-9 

46°1 
41°7 
39°] 
44-0 
48-4 


40°5 


44-4 
436 
45°3 
40-4 
45°6 
50°4 
475 
49:0 
50°2 
48°5 
45'1 

40:0 
37:0 
35°5 
30°0 
315 

45°8 

48°2 

49-9 

40°8 

36'8 

30°7 

28°4 

43°8 

45:3 
46°4 

46°8 

42°4 
46:1 

49-1 


42°8 


Wet. 
40°1 
40°7 
44:0 
39°5 
44°5 
48°8 
45°9 
46°3 
49°3 
46°9 
43°4 
36°2 
34:2 
33°1 
28°6 
30°3 
43°8 
47°3 
47°5 
39°9 
35°4 
29:0 
27°3 
41:0 
43°9 
45°3 
44-0 
38°5 
42°9 
472 


40°8 


312 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND Wet BULBs. DECEMBER 1901 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 For D: 


Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. “Wet. Dry. Wet.|Dry. . Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry, Wet.] Max, | 
35°4 35°4| 35°D 35°5 | 85°9 35-9 | 36:0 36:0 | 35°9 35:9 | 85°9 35°9 | 85°5 35° | 85°2 35:2 | 34:7 34:7 | 34:0 34:0 | 83°7 33°7 | 82°7 32:7] 863 Ba" 
36°6 36°6 | 30°3 32:0} 30°6 30°6 | 30°3 30°3 | 28:2 28:2) 28:4 28-4 | 28-1 28:1] 27°5 27:5 | 27-8 27:8 | 27°8 27°8 | 27:2 27°2 | 28:0 28-0 36°6 
27°5 27-5 | 27-4 27-4] 27-1 27+1| 27-5 275 | 26-8 26-8 | 26-3 26°3 | 27-0 27-0 | 26-5 26-5 | 25°6 25-6 | 25-8 25-8| 26-9 26:8 | 26-8 26-4] 33-4 | 
81°77 31-7 | 31:1 31°1| 30-0 30:0 | 29°6 29°6 | 28°9 28-9 | 28:1 28:1 | 28:3 28°38} 28-1 28:1 | 29-1 29-1 | 29:2 29:2) 29:8 29:8 | 30°1 3004324 
32°1 32°1 | 32:1 32:1 | 31°1 31°1}| 3071 30°1 | 30:4 30-4 | 80°5 30°5 | 30:7 30°6| 31:0 31:0} 31:0 31:0 | 29°8 29°8 | 29°3 29°3 | 29°8 29°8 301 

y 26°2 26:2 | 26°4 26:4 | 27:0 27:0] 27-7 27:7 | 28:4 28:4] 29:0 29:0 | 30-2 30°2|31°6 31°3 | 32:0 31:9 | 32°3 32:0] 376 


pan 
SOONA Or CWLH 

two 

or 

oO 

wo 

oO 

~1 


: 25°7 25°7 

30°6 30°6 | 30°5 30°5 | 30°4 30°4 | 30°2 80:2 | 29°3 29°3 | 28:0 28:0 | 27°6 27°6 | 26-0 26:0 | 26-0 26:0 | 24:8 24°8 | 25°1 25:1 | 25:0 25:0] 80°6 

27°0 27:0 | 27°2 27:2 | 26°8 26°8 | 27-0 27:0 | 26:4 26°4| 26:1 26:1 | 25°3 25:3 | 24:1 24-1 | 23°3 23:3 | 22:5 22°5 | 22:0 22-1 | 21-9 21:9) 27:2) 

18-1 181) 17:7 17:7 | 17:4 17:4 | 16°5 16°8 | 16:9 16-9] 16°38 16°3| 16:3 16°38) 15°9 15°9|15°5 15°5| 14-6 14°7 15:0 15:0] 15:0 15-0418 

17:0 17:0| 16°9 169 16°8 16:8} 16:9 16:9; 16:9 16:9] 17-9 17:9, 18°0 18:0}17°9 17:9; 18°0 18:0} 18-2 18-2 ,17°8 17:8) 18:0 18:0) 21-9 
11 | 21°6 21°6 | 21°2 21:2] 21-1 211 | 21:4 21:4] 21°6 21°6 | 21°5 21:5 | 21:5 21°5 | 220 22°0 | 22-1 22-1 | 22°7 22-5 | 22°6 22:5 | 22-7 22-7 120% 
12 (17:0 17:0) 165 16°7|17°4 16°8 | 17:7 17:1) 180 18:0) 18:2 18:1) 18-2 181) 17:1 17:0) 17-2 16°9 | 18:1 17-5) 17°3 17:0) 17:5 17:1) 194 7 
13 | 19°4 19°4/ 192 19:2) 19:4 19-4) 19°5 19:5 | 20:0 20:0 | 20°0 20:0} 20°0 20:0} 19°5 19:5] 18-7 18°6 | 18°2 18-2} 19:1 19:1) 19:0 19:0] 20-0 
14 | 18-4 18°4|18-4 18-4} 18:0 18-0] 18-1 18:1] 17-6 17-6 | 17°8 17:8] 18-0 18:0] 19:0 19:0} 19:2 19:2) 19-2 19-2} 191 19-1 | 19-2 19-2) 19:3) 
15 | 181 18°1)17°6 17-6) 17:5 17:5) 17°8 17:8) 17:9 17:9} 17-4 17:4) 17°8 17°8| 19:0 19:0} 19-2 19°2} 19-7 19:7 | 20:2 20:2] 20°3 20:3] 23:3" 


16 | 22°2 22:2 | 21°5 21°6 | 21:1 21:0 | 22°5 21:3 | 22:2 21:1} 21:7 21:0) 21°3 21:1} 20°5 20°4| 20:0 20-1 | 20-4 20-4 | 22:0 21°7 | 23:4 22:2) 2399 
17 | 21°6 21°6 | 21°8 21: : y 259) 122% : 24:0 24:0 | 26:0 25:9 | 27:2 27:2 | 27°3 27:3) 259 26:0 | 24:5 24°51 273 
18 | 13°4 134] 13-8 14°4 14-4] 146 14:6] 14:9 14:9] 15:4 15:4] 16°0 16:0) 17:1 17:1] 16:9 16:9) 17-0 17:0} 17:0 17:0) 18:1 18-14 210 
19 | 20°8 20°8 | 20:0 20:0 | 19°3 19°3} 19-0 19:0) 18-9 18-9} 18-1 18:1] 16°6 166 | 16°8 16°8| 16-0 16:0} 16-2 16°2|17°0 17:0] 18-4 184} 20% 
20 | 19°3 19°3| 18:8 18°8 | 185 18:5 | 19:3 19°3} 19-2 19:2] 19:2 19:2) 20°0 20:0] 19°8 19°8) 19:4 19:4] 19-1 19:1) 19°6 19°6 | 20-4 20-4 
21 | 211 21°1 | 21-1 211 | 21°3 21:3 | 22:0 22:0 | 22:2 22:2 | 22:0 22:0) 22:3 22:3 | 23°0 23:0 | 23:3 23°3 | 28°3 238°3 | 23-7 23°7 | 24:0 24:0 
22 |17°9 18°2) 17:7 17-7 | 18-4 17-8} 19°3 18-7 | 19:4 18-0 | 20:2 17-1} 21°38 17:2) 21°3 16-7 | 21-1 18-0 | 28°7 21-2) 24:7 23°9 | 25-1 245 
23 | 22°5 22:5 | 22-2 22-2 | 22-1 22-1 | 21:2 19°7 | 17°8 17:3) 17:1 17:1] 17°8 16:4] 16:4 15:9 | 18°3 18-1 | 20°5 20°5 | 20°5 205 | 215 215 
24 | 20:0 20°0 | 21°2 21-2 | 21:9 21:9 | 22°1 22-1 | 22°1 22:1 | 22°1 22°1 | 22:0 22:0) 22°1 221 | 21°8 21°8 | 21-1 21-1) 21:4 21-4) 21-8 218 
25 | 211 21-1 | 21-2 21-2 | 21-2 21-2 | 20°3 20°3 | 20°6 20°6 | 21:3 21:3] 22-0 22:0] 21°5 21:5} 20°9 20:9) 21:4 21-4] 22-1 2271 | 22-4 22-4 


lS) 
Cor 
coc 
iw) 
two 
to 
bo 
to 
bo 
t 
tw 
oO 
bo 
we 
oO 
~S 
Neo} 
bo 
bo 
eo} 
iw) 
oo 
co 
iw) 
wo 
— 


26 | 21-2 21-2} 20-7 20°7 | 20:2 20:2 | 20:2 20:2 | 21:0 21:0} 21°8 21:8 | 22:2 22:2) 22-1 22-1 | 22:1 22-1 | 22°38 22°3 | 22:2 22:2 | 221 221 
27 | 21-2 21-2} 21-2 21:2 | 20-9 20-9) 21:1 21:1 | 20°5 20°5 | 20°6 20°6 | 20°5 20°5 | 20°5 20°5 | 20°3 203] 20-4 20-4 | 20°38 20:3 | 20-7 20:7 
28 | 20°1 20°1) 19-4 19°4| 19-0 19:0} 186 18°6 | 19-1 19:1] 19:0 19:0} 19°0 19:0} 19°7 19:7 | 19°8 19-8 | 20°2 19:9) 20'S 20°8 | 21°3 21% 
29 | 29°0 29:0 | 28:0 28-0 | 28-0 28:0 | 28:9 28-9 | 28:4 28:4 | 28:3 28-3] 28:0 28:0 | 27:8 27°8| 26:7 26°7 | 27:0 27:0 | 27°5 27°5 | 27:2 27-2 
30 | 26°9 26:9 | 26:0 26:0 | 25°8 25:8 | 25:9 25°9| 26-0 26:0 | 25:5 25:5 | 260 26:0 | 24:9 24:9 | 25:1 25:1) 28-9 28-9 31°2 31-2) 313 313 
31 | 82°0 32:0) 81-4 31°4 | 31-7 31-7 | 32:0 32:0 | 32:1 32:1/ 31:0 31:0] 311 31:1] 31:2 31:2} 31-0 31:0} 8071 301) 29°5 29°5 | 28:3 283 
MEAN, 23°4 23°4 | 23°0 23:1 | 28:0 22°9 | 23:0 22:9 | 22:9 22-8 | 22:8 22-7 | 22:9 22°7 | 22°9 22°7 | 22°8 22:7 | 23-1 22:9 | 23:3 23°3 | 23°5 23:4 


13 14 15 i6 17 18 19 20 | 21 22 23 Midnight, 

Dry. Wet. Dry. Wet. -|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 32:2 32:2) 321 32:0! 32:1 32-1} 82:5 32-5 | 32:8 32:8 | 32:0 32:0 | 32:2 32:2] 33°3 33°3| 34:3 34:3 | 84°38 34:8 | 35:4 35:4) 36:3 36:3 
2 | 28° 28° | 28°3 28°3 | 28-0 28-0 | 27-8 27°8| 28:0 28:0 | 27-7 27-7 | 27:3 27°83 | 27-2 27-2 | 27-8 27-8) 27-7 27-7 | 27-5 27-5 | 27°6 27-6 
3 | 26°7 26°8| 26°9 26:3 27-0 25:2) 27-5 24:4) 30-3 24°7| 31-6 24-4] 31-9 31-2) 33-4 32°3/ 31:0 31°3| 31-2 312/316 31°6| 31-4 31-4 
4 | 3071 30°0| 309 27-0 261 31°4| 31:7 31:7 | 32:1 31-9 | 32-2 32-0 | 32:2 32-0] 32:4 32:0| 823 32-0) 32:4 32°4/ 322 32:2 | 32:1 321 
5 | 28-0 28:0) 27:0 27-0 | 26-1 26:2| 26:1 26-1) 26-0 26:0] 25-1 25-1 | 25-0 25-0 | 25:0 25:0| 25:0 25:0 | 25°7 25-7 | 26:1 26-1} 25:0 25:0 
6 | 383°8 32:2) 35:1 35:1 “36: 36-1 | 37:0 37:0| 37:0 37-0 | 37°5 37°5 | 33-0 33-0 | 33-2 33-2 | 32-5 32-5 | 32:0 32°0/31°5 31:5 | 31:0 31-0} al 
7 | 24:0 24:0| 24-4 24-4 | 24-2 24:2 | 24-1 24-1) 24-1 24-1] 24:4 24:4] 25-2 25:2) 25-1 25-1) 25°7 25-7 | 27:2 27:2 | 28°5 28°5 | 27:0 27-0 
8 | 21°9 21:9) 21:0 21-0 21:0 21:0} 20°6 20:6 | 20-1 20°1| 20:2 20-2) 19-2 195|19:0 19:0] 19:0 19:0} 18:8 18°8) 18-6 18:6 | 18-2 18-2 
9 | 16-0 16:0) 16-4 164 17-0 17:0/ 17-4 17:4] 17-5 17-5]179 17-9} 18:0 18:0 | 17-2 17:2)17-9 17-9] 17°8 17°38) 17-1 17-1) 17:2 17°2 
10 | 18*1 181 | 20°5 20:4 20:2 20:2|/19°6 19°6|19-0 19:0] 19-4 19:2] 19-9 19-9 | 20-0 20-0 | 21:1 21:1] 21-6 21-6} 21:8 21:8) 21-9 21:95 
TW) | 22°2 22°2| 22-1 221 | 21:9 21-9| 21:6 21°6| 21-3 21-3] 21-3 21:3] 20-9 20-9 | 20-6 20°6| 20°3 20°3/19°6 19:6) 18-0 18:0}17°0 170 
12 | 171 16°6|16°7 16-3 | 16:4 16:°3/17-3 16-1] 16:8 16:0| 167 16°1|17:1 1671] 16°8 16:1) 17:3 17:1] 17:4 17°5 | 19°4 19°4) 191 191 
13 | 185 18°5| 19-0 19°0 19-1 19:1} 19-0 19-0] 19-1 19:1] 18-6 186 | 19:9 19°9/19°5 19°5|19°6 19°6| 19-4 194/193 19°3| 188 18°8 
14 | 18-0 18:0} 18-1 181 18-4 18°4)17:7 17°7|16°5 16°5|17-1 17:1| 16-9 16-9} 17:2 17:2| 17-4 17-4] 18:2 18°2|18°3 183 | 18-2 18:2 
15 | 20°7 20°7 | 21-2 21:2 21:9 21-9| 22°38 22:3 | 29-5 22-5 | 22-9 22:9) 23-0 23-0] 23°38 23:3 | 23-2 23-2] 23°1 23:1 |28-1 28-1 | 22°7 22:7 
16 | 28°9 22°7 | 21°5 21-1 | 21-7 21:0 | 20-9 20-8 | 21-1 21:0] 21-3 21-3 | 21-8 21-8 | 21:3 21-1 | 22:0 21°5| 21-0 21:2 | 21-2 21:2) 216 216 
17 |.23°6 23°6 | 20°2 20°3| 17-0 17°0| 14:9 14:9] 13'8 13-8] 14:5 14:5] 14:1 14:1] 13°6 13:6] 14:2 14:2/13'1 13-1 | 12°3 123) 126 126 
18 | 19°0 19°0) 21-0 21-0 | 20°5 205) 191 19-1] 18-7 18:7] 18-2 18-2|18°3 18-3] 20:0 20:0); 20-4 20-4) 20°5 20°5| 21:0 21:0} 21:0 21°0 
19 | 185 18°5| 192 19°2)19°7 19:7 | 19-5 19°5|19-7 19:7] 19-4 19:4|19:4 19-4] 20:2 20°2]19-7 19-7] 19°8 19:8] 19°8 19:8] 19°6 19: 
20 | 211 211 | 21:8 21°8 | 21°5 21°5| 21-3 21-5] 20-9 20-9] 21-1 21:1 | 21'8 21-8 | 22:0 22-0 | 22:0 22:0 | 21:4 21°4| 21:0 21:0) 21:0 210 
21 | 23-9 23°9 | 23°7 23°7 | 23°7 23°7 | 23-0 23-0 | 22-3 22:3/21°6 21:6] 19-1 19-3] 19-1 19+1| 19*2 18:3] 19°3 18°8| 19°83 18°8| 18°5 
22 | 26°1 25°1| 25:0 24:2 24-1 238°3 |-23-2 22-2 | 23-0 23:0] 23:4 23:3] 22-9 22-8] 23-5 23°6 | 23-2 23:2] 22°] 22°1| 22:7 22-8 | 22:9 
23 | 21°3 21°3 | 21:2 21-2 | 20-5 20°5 | 20:3 20:3 | 20:4 20:4] 19-0 19:0 | 20-0 20:0 | 20:2 20:2 |. 20-2 20-2 | 20:2 20:2] 20°1 20:1] 19:8 19° 
24 | 21°6 21°6 | 21°2 21-2 | 21:4 21:4) 21-7 21-7 | 22-1 22-1 | 22-9 22:9 | 23:0 23:0| 23°1 23:1 | 28-2 28:2] 22-6 22-6 | 21°38 21:3 | 20:8 208 
25 | 22°1 22°1 | 22:6 22°6 | 22:7 22-7 | 22-3 92-3 | 22°] 22:1 ).21:5 21:5 | 21°2 21:2] 21-2 21-2) 21-2 21-2} 21-1 21-1) 21:0 21:0) 21-2) 22 
26 | 22*1 22:1 | 22-0 22-0 | 21:9 21:9 | 22-2 2-2 | 21-9 21:9] 21-9 21:9 | 22-1 22°1| 22-2 22:2|221 22-1) 21:9 21:9] 21°5 21:5) 213 213) 
27 | 20°4 204 | 20°3 20°3 | 20:0 20:0|19°3 19:3] 18-8 18:8) 19:0 19:0| 19-2 19:2) 20°2 20-2] 20-1 20-1} 19-9 19°9| 20-0 20-0 | 20:0 20:0) 
28 | 211 21°1 | 21°5 21-5 | 22°38 22:3 | 22-2 22-2) 24-1 24-1] 26-7 26-7 | 28-1 28-1 | 29-0 29:0} 29-2 29:2) 29°6 29°6| 29-7 29-7 | 29°3 29: 
29 | 27-2 27°2| 27-2 27-2 | 26-9 26:9 | 26:8 26:8 | 27-0 27:0] 27-1 27:1| 27-3 27-3 | 26-9 26-9 | 28-0 28-0 | 27-2 27-2] 27-2 27-2) 27-0 27:0) 
30 | 82°1 32:1 | 82-1 82:1 | 32:0 32-0 | 32:1 821 |.32-0 32-0 32-2 32-2| 32-1 32°1|.32°2 32-2|.82-1 32:1 | 32:1 32:1] 32°1 321) 321 327 
31 | 28°38 28°3 | 27:8 27°8 | 27°9 27°9 | 27-9 27:9] 27°7 27-7] 27-1 27-1| 27:0 27:0| 27°3 27:3 |.27:2 27-2) 27:0 27:0| 26°9 26:9 | 27:0 

‘aa 23°5 23°3 | 23-5 23-4 23-4 23-3 | 23-2 23-0 | 23-2 23-0| 233 23-0 | 232 23°1 23-4 23°3| 23° 23-4 | 23-4 28-4 | 23-4 23:4 | 23-2 23:2528 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 


DIRECTION AND Force (0 to 12). 


7 8 9 

Dir'n. Force Dii’n., Force.|Dir’n. Force. 
N 0-1 | SSE 0-1/5 0-1 
N 0 | Var. O|N 0 
Ss 1-3/8 0-2/8 3 
SSE 2\8 2-3/8 2-3 
SSE 3 | SSE 3/SSE 3 
E 4| SSE 3-4 | SE 3 
SE 5 | SE 6|SE 6-7 
E 4-5|' 5 6| SE 3-5 
N 0|W 0| W 0 
ESE 3) E 3| SE 3 
ESE 1| ESE 2-3 | SE 3 
ESH 3-4) ESE 3 | ESE 5 
SE 7-8 | SE 7-8|SE 8 
S 3/58 1-2 | SSE 1-2 
SSE 4/SSE 4| SE 4-5 
SE 6-8 | SE 7-9 | SE 6-8 
SW 0-2 | SW. 1-3 | SW 0-2 
Ss 0-2)/SSW 1-2/8 1-2 
s Ls 0-1/5 0 
N 0-2) N 0-1) N 0-2 
Ss 1-4 | SW 1-3/8 3 
WwW 0-4 | SW 0-5 | W 0-3 
SW 0-4) WSW 0-2] Var. 0-1 
SW 1-2/SSW 2-3|/}SSW 3-4 
NW 2-5|W 1-3}NW 0-1 
NE 0-3 | NE 0-3 | NE 0-4 
SE 0-5 | SE 0-6/ Var. 0-6 
Calm 0|N 0-1| N 0-2 
NNW 0-3] E 0-2) N 0-2 
N 0-1/ Var. 0-1/5 0-1 
E 1-3}NW 1-3/N 1-3 

2°37 2°42 2°47 

19 20 21 

Dir’n. Force. | Dir’n. Force. | Dir’n. Force. 
W 0-1 | W 0| SW 1-2 
NW 0| W 1 We 1 
Ss 1-2/8 1-2 | SSW 2 
SSE 2|SSE 2/8 Y 
S) 2-3/5 3/S 3 
SE 6|E 4-5|E 4 
ESE 7 | ESE 6|ESE 5-7 
ESE 1-2} RSE 2| ESE 3 
Calm 0) SE 1|SE 2 
ESE 1-2 | SE 2|)SE 3 
SE 5|E 4-5 | ESE 5 
SE 4-5 | ESE 5 | ESE 6 
SSE 4-5 | SSE 5-7 | SE 4-5 
SE 5-6 | SE 6-7 | SSE 7 
SE 9 | SSE 7-8|SE 8-9 
SE 8| SSE 3| SSE 3-4 
s 1-3;}SSW  1-3/SW 2-4 
s 0-2 | SW 1-2 | SW 1-3 
N 0 | Calm O|N 1 
ESE 0-3 0-3 | N 1-4 
SW 0-5 | W 1-7| W 1-6 
Calm 0|NE 1-3 | N 0-2 
SW 3-4 | SW 4/ SSW 4 
SW 1-6) N 0-2 | N 0-2 
NE 0-2| WNW 0-2}NW _ 0-3 
NW 0-2| N 1-3] N 1-3 
N 0-2 | N 0-3 | N 0-2 
N 0-4 | N 1-4|N 0-3 
E 1-3 | N 2-4| N 1-3 
E 0-2 | E 0-2 | N 0-2 
SE 1-2|E 0-1} NE 1-3 

2°50 2°68 2°94 


338 
WIND. 
1 2 3 4 5 6 
Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
1 |SSE 6-7/S 6-7|S 6|SSW 3-4] W. 1-3;NW 0-2 
2 |SSW 2) SW 2-3; NW 0-2] W 0-1| N 0-1|NW 0-1 
3 | SSW 1| SSW 1/SW 0-1 | SSW 1| SSW 1/8 0-2 
418 3/SSW 3-4/S 3-4/8 4|S 3/S 2 
5 |S 2 2-3/5 2-3)8 2-418 4| SSE 2-3 
6 | SSE 41S 3| SSE 4|SE 4|SE 4|SE 4 
7 |E 5 | ESE 6| ESE 6| ESE 6|ESE 5-6|SE 2 
8 |E 6|E 6/E 6-7 | E 6-7 | E 6|E 6 
9 |E 1 | Calm 0 | Calm 0| W 0 | Calm 0|N at 
10 |SE 2\SE 3|SE 3|SE 3 | ESE 3 | ESE 3 
| 
11 |SE 3),SE 2|SE 3|SE 2| ESE 2| ESE 1 
12 |ESE 5-6] ESE 5| SE 4-5 | BSE 5|ESE 3-4/ESE 3-4 
18 | ESE 6-7|ESE 6-7|SE 7-8 | SE 7-8 | SE 7-8|SE 6-7 
14 |SSW 4-5|SSE +5|SE 4-5 | SSE 3-4/8 38/SSE 3-4 
15 |SSE 6-7|SE 5-6 | SE 6-7 | SE 4|SE 5/8 5 
16 |SE 10| SE 10|}SE  10-11|SE 9-10] SE 5-8 | SE 8 
17 | SE 45/8 4|SW 2-4|SSW 2-4| SW 2-4 | SW 1-2 
18 |S 2-5 | SW 2-4.SW 2-4 | SW 2-4) SW 2-4/8 0-3 
19 | SW 0-2 | SW 1-3|SSW 0-2|}SW 1-2/SSW 1-2]|SE 1 
20 |N 0-2) N 0-2' N 0-2| N 0-2| N 0-2| NE 0-2 
21 | NE 0-3|NNE 0-2)N 0-2;}NW 1-2}WNW 1-3} WSW 1-3 
22 |WNW 2-6] WNW 1-6) W 2-6 | W 0-5| WNW 1-6] W 0-5 
23 |N 1-4|N 1-3 | N 1-4|NNE 1-4|NNW 2-4) SW 1-3 
24 | SSW 4/SW 3-4|SW 4|WSW 3-4|SW 2-3} WSW 1-2 
25 |NNW 1:3/NW 2-4) WNW 2-4) WNW 2-4|}NW  2-4|N 0-5 
26 |N 0-3 | N 1-5 | NE 16|NW 0-3] NE 0-3} N 2-7 
Oe HN 1-3|N 0-5|/N 1-5|N 1-6| NE 1-6 | SE 0-6 
28 |N 1|N 0-1|WSW 0-1|)SSW_ 0-1| W 1-2|/N 0-1 
29 | NE 2-4 | NE 1-3|NNE 13/NE 2-4| NE 2-4| N 1-3 
30 |N 1-3|}NNW 1-3|)N 2-4) N 1-5|N 1-4} ESE 1-3 
31 | NE 3-5|ENE 2-5| NE 3-5 | NE 2-4| NE 2-4) E 0-2 
MEAN 3°42 3°35 3°48 3°19 3°03 2°87 
13 14 15 16 17 18 
Dir’n. Force.| Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n.Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force. 
1 |SE 0-1 | SW 1|W 1)SW 1-2 | W 0-1 | W al 
2 | N 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm O|N 0-1 
3. /8 2-3/8 1|SSW 2|8 315 1/S 1 
4 |8 1|s 1\8 218 2/8 1-2/8 2 
bs 1-2/8 12/8 3/58 218 1|8 1-2 
6 |SE 5-6 | SE 6| SE 4-5 | SE 4-5| SE 5 | SE 4-5 
7 |SE 4-5 | SE 38|/ESE 5-6|ESE 5-6/SH 6| SE 6 
8 |E 5|E 4\E 5|E 3|SE 2|SE 2 
9 |SSW 0-1|SW 1) SSW 1| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 
10 | ESE 3 | ESE 3/ESE 2-3/SE 3/ESH 2-3/ESE 2-3 
11 |SE 3-4|SE 4| ESE 4/ESE 4-5/E 3-4| ESE 4-5 
12 | SSE 4|SE 4-5 | ESE 6|SE 4-5| ESE 5-6|SE 5-6 
13 | SSE 4| SE 5|SSE 5-6|SE 5-6 | SSE 5-6 | SSE 5 
144 /S 2/8 2|SE 4-5 | SE 7-8 | SSE 3-5 | SE 6-8 
15 | SE 7 | SSE 4-6 | SSE 7|SE 7| SE 6-7 | SSE 6 
16 | SE 9| SE 8-9 | SE 9|SE 9| ESE 7-8/SE 3 
17 | SSW 1|}SW 0-1/5 1-3|5 1-3 | SW 1-2/8 1-3 
18 |S 218 0-2/SSW 1-3|/SW 1-3 | SW 1-3/8 0-2 
19 |W 0| NW 0|/NW  0-1|/NNW 0| NNW 2)}NNW 1-2 
20 | WNW 3-4|N 0-4 | N 0-4| N 0-3|/ ESE 0-3]SE 0-4 
21. We 1-4} WSW 2-4| W 2-4| W 2-5 | W 0-3 | W 1-5 
32 |) War 0-3| Var. 0-4) W 1-4|N 1-3| N 0-3] E 0-3 
28 |W 1-3) SW 0-3 | SW 1-3 | W 1-3; WSW 0-2|SW 1-3 
24 |SW 1-3 | W 1-4 | SW 2-4 | SW 2-4 | SW 1-4 | SW 2-5 
25 | Var. 0-4) W 0-4 | NW 1-4|NNW 1-4|SSW_ 0-3] Var. 0-3 
26 | N 0-1 | Calm 0|} NNW 0-1) W 2|W 0-2 | W 0-1 
27 | NE 0-4|ESE 0-3] NE 0-4 | N 2-4) NE 0-1|SE 0-4 
28 N 0-3|N 0-2 0-2| N 1-3|N 1-3 | N 1-4 
29 | E 0-3| E 0-3 | NW 1-3|N 2-4| E 0-2|E 0-2 
80 |W 1-2|N 0-2| N 1-3 | SW 2|W 0-1 | W 0-2 
31 | Var. 0-1) N 0-1|ENE 1-3|NE 0-2|SSW 0-3/SE 0-2 
MEAN 2°50 2°27 2°95 3°03 2°37 2°53 
N 99 


10 it 
Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
WwW 0-1} WSW 0-1 
N O|N 0 
s 2-3/SSE 2-3 
s 1-2|S 2 
NS} 2-3/5 1-2 
SE 4| SE 4-5 
SE 6-7 | SE 5 
SE 3-6 | SE 3-6 
Ww 0| W 1 
SE 2-3 | SSE 3 
SE 1-2|SE 2-3 
ESE 6| ESE 5 
SE 8| SE 7-8 
iS) 2-3/5 0-3 
SE 3-4 | SE 6 
SE 8| SE 9 
SW 1|SW 0-2 
iS) 1-2/8 1-2 
WwW 0| W 0-1 
W. 1-3 | SSW 3 
SW 2-4| WSW 1-4 
W 0-3 | NW 0-3 
N 0-3 | N 0-3 
SSW 3-4]SW 3 
N 1-3} Var. 0-3 
E 0-2| SE 0-2 
ESE 0-6] SE 0-4 
N 1-3} N 1-4 
Inf 0-2|E 0-2 
N 0-2 | E 0-2 
N 2-4] W 0-1 

2°61 2°58 

22 23 
Dir’n. Force.| Dir'n. Force. 
WNW 0| W 0-1 
Ww 1|SW 1 
SSW 1) SSW 2 
SSE 2|SSE 2 
SSE 4| SSE 4 
E 3-4) E 5-6 
ESE 6|E 6 
ESE 1/ESE 2-3 
SE 2/E 3 
SE 2/SE 4 
ESE 5| ESE 5-6 
ESE 6|ESE 6-7 
SSE 4-5] SSE 4 
SE 8| SE 7-8 
SE 9| SE 9 
SSE 4/SSE 4-5 
SW 2-5|SSW 2-4 
SW 1-3] SW 1-3 
Nh 0-1) N 0 
NE 1-5 | NE 0-4 
WSW 2-6} WSW 2-6 
NW 2-3/N 0-2 
SW 4|/SW 3-4 
NNW 1-3|NW _ 0-2 
NE 1-3} 1-3 
N 1-3|N 1-3 
NE 1-2} NE 0-2 
SE 0-1| NE 1-4 
N 1-3] NE 1-3 
NE 2-4 NE 2-4 
N 1-3|NNE 1-3 

3°02 3°18 


. NNE5, NE37. ENE2. B44. ESE 65. SH132. SSE49. $82. SSW33. SW63. WSW1l. W54. WNW9. NW20. NNW10. Calm2 
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340 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). MARCH 1901 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a 12 X 
Dir’n. Force.| Dir'n, Force.) Dir'n. Force.| Dir'n. Force. |Dir'n. Force, | Dir'n, Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
1 |ESE 89|/ESE 8-9|ESE 8-9} ESE 9| ESE 10-11} ESE 11| ESE 11-12] SE 11/SE 11-12/SE 11-12/SE 11-12])SE 
2 |SSW 4/S 3-4|S 4/8 4\/8 4|SSE 8| SE 9|/SSE 8-10/SSE 8-10/SE 8|/SE 10-11)/SE 10-11 
3 | WNW 1/8 0| NW 0-1} Var. 0-1) W 0-2 | SSE 0-1 | E 1-3 | NE 1-2) E 1-2] E 01/5 1|/W 
4 W 2)}SSW 0-1/8 1-2| N 1-2/8 1-3 | SW 4|S 4-5/5 6-7 | SE 7-8|S 8-9 | SW 8) W 
5 |SSW 10-11/SSW 11-12;SW 11-12;SW 8-12} NNW 0-3|)SW 1-3]S 2-4) SW 3-5 | SW 4-6 | NW 3| NW 2-3| NNE 
6 | W 0-4] WSW 0-2) W 2-5| WSW 1-5| NW 0-2| NNW 3-4| NW SUN 3/N 2-3 | W 3-5 | NW 2-5 | NNW 
7 |NNW 0-2/ESE 0-1|/ESE 0-2|ESE 0-3/E 1-2|SE 13|NNE 0-3| NE 2-5| E 1-6|N 2-7 | N 2-5) N 
8 | NNE 2-10/N 3-10 | N 3-9 | Var. 1-5| NE 1-5|NW  1-3|NE 2-7|NNE 2-5] NE 1-3] E SE SING 1-3 | N 
9 |NNW 1-2} WNW 3| WNW 4-5| NW 5| W 5| NW 4-5| NW 2-4|NNW 2-3| W 0-1 | W 0-1) N 0-1 | NW 
10 | N 4-5 | 4-5| N 3-5 | N 4-6| NNW 4-6) NW 4|W 5| NNW 5| NW 4-5 | W 5| WNW 2-4| NW 
Dt) Vv 3-4] WNW 3-4| WNW 0-2| NW 0-2 | NW 0-2; WNW 2-4| W 1-3 | W 0-1) N 0-1 | W 0-1 | NW 0-1) NNW 
12 |N 2-3| N 1-2) WNW 1-3| WNW 1-2} WNW 1-2| W 0-1] W 2-3 | W 1|SW 2| SSW 3/SSW 3-5) SSW 
13 |WSW 2-4|}SW 3-5 | SW 3-5 | SW 4-6)/SSW 4-6/ SSE 4-5| SE 4-6 | ESE 3-4|ESE 4-5] ESE 2-4) E 2-3| E 
14 |S 4-6/8 5-6| 5 5-6|S 3| SSE 4|S 3-4|SSE  3-5/SSE 4-5/SSE 3-4| SSE 2-4) SE 2-415 
15 | ESE 2| ESE 2| SE 2-3 | SE 3| SE 4| SE 3-4|/ SE 4-5|SE 4-5| E 4-5|E 4-5| E 4-5| E 
16 |E 0-1) E 0-1] E 1-3|E 1-3] E 1-3|/ NE 2-3 | HE 3-4 | E 2-3 | NE 3-5 | E 3-5 | E 4-5|E 
17 |E 0-1) E 12.|;NNE 0-2|E 0-1/5 0-1) E 0-1] E 2-3 | NE 2-3 | NE 4-5| E 0-1) E 0-1/5 
18 |E 0-1|E 0-1| E 1-3|; NE 2-5 | NE 2-5 | NE 1-4|ENE 2-6|N 2-5|NNE 2-4} NNE 2-5|ENE 2-4| NE 
19 | NE 26| NE 2-6| NE 2-4| NE 1-4| NE 1-4| NE 1-4| E 2-4| NE 3-5 | NE 3-5| ENE 2-3|NNE 2-5| NNE 
20 |E 1-5| NE 1-5|E 0-4 | NE 2-5 | NE 0-3 | NE 2-4| NE 24|NNE 2-4/NE 1-4| NE 1-3/5 1-3| E 
21 |E 46|E 3-8| ESE 4-7|SE 4-5 | SE 2|SE 2\/ESE 1-2/E 2|E 1/5 2-3] E 2-3] E 
22 | Calm 0|E 0-1 | Calm 0 | Calm O/E, 0-1|NNE 0-1/NNE 0-1/N 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm O|N 
23 0-1| N 0-1 0-1) N 0-1| N 0-1/ N EN 0-1 | Calm Oo| NNW 1/NNW 1-2/N 0-1 | NNW 
24 WNW 5-6| W 4-5| WNW 3-5| W 4-6 | NW 2-4) N 1-3| N 1-3 | W 1-3 | N 1-3] N 2-5|N 1-2| NE 
25 |N 2-6|N 2-6 | NE 3-6 | N 2-6|NNE 38-6|NNE 46|NNE 3-6|NNE 3-6|/NNE 3-5|N 14|N 1-3|} N 
26 |NNE 0-2) NE 3-5|E 2-5| NE 1-4| NE 1-3|}ENE 1-3| NE 1-4 | NE 1-3 | NE 3-5 | NE 3-5|ENE 3-6] NE 
27 |E 1-6|NNE 1-3|NNE 1-4|NNE 1-4| NE 1-4/E 0-1| NE 2-4| NE 3-5 | NE 3-5 | NE 3-4| NNE 1-3] NE 
28 |E 2-4) E 2-4 | E 2-4 | N 1-4/E 1-4 | Var. 0-1} E 2-3|ENE 3-5|NE 1-3) N 1-3 | NE 2-3 | Calm 
29 | SSW 2|SW 2| SSW 3 3S 3 | SE 3/8 4/|SSE 4-5/SSE 5|E 5-6 | ESE 7|z 
30 |SE 11-12/SE 11-12/SE 11-12|SE 11-12] ESE 10-12] ENE 11/ENE 49]NB 0-4 | E 0-3 | E 3-5|/ENE 1-4/5 
31 |SW 2| SW 1-2 | SSW 2| SSW 2|SSWw 2)/SSW 2-3|SSW_ 1-3| SSW 3/5 2-3|5 1-2/8 12/SSW 
MEAN 3°34 3°37 3°55 3°42 3°02 3°15 3°56 3°47 3°47 3°34 3°24 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dir’n, Force. Dir'n. Force.) Dir’n, Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
1 |SSE 9-10|/SSE 8-9]|SE 8|SE 7-8| SSE 9|SSE 4-5/SSH 3| SSE 3/SSE 3-5] SE 3-5/8 4-5|S 
2 |SE 10-11/SSE 9-11} SSE 8-9 | ESE 8-9|SSE 9-10|/SSE 9-10|SSE 9-10] ESE 7-8| SE 3/SE 1|SSW 0|SW 
3 | NW 0-1 | W 2-3)N 0-1| N 0-2| N 0-1|NNE 1-2|N 1-2 | SW 0-1 | Calm 0| W OF Wi 1] WNW 0-1 
CPA 2-6|/SSW 1-4|SW 12|SW 0-2) SW 2-4 | SW 4-6/8 7-9|8 2-5)S 4-7|/SSW 4-7;SW_ 8-10/SSW 8-10 
5 | WNW 1-4| NE 1-5 | SW 8-6|SW 8-10} W . 1-7|SW 1-7| W 1-5 | SE 0-2) NNW 0-5| NW 0-4 | W — 
6 | NW 1-4| NW 1-6| NW 0-2/8 1-2|N 0-2 | Var. 0-1 | Var. 0-3| WNW 1-2| W 0-2 | N 0-3 | SE 0-2] E 
7 | NE 3-7| NE 1-9| NE 1-5| NE 2-5| NE 4-7| NNE 6-10! NE 2-7 | SE 4-10 | N 4-10| N 3-10 | N 2-10] E 4-10 
8 | Calm 0| NE 0-2| NE 0-1) N 1-2|N 2-3| NNW 0-2] Calm Oo|/NNW 1\|N 0-2; NNW 1-2;N 1-2; N 
9 W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 2-4| WNW 2-3] NW 0-1 | W 4|WNW 4-5|N 5-6-| N 4-6| N 4-6| NNW 
10 |NW 23|/NNW 1-3/NW 23/NW~ 3-5| W 3-5|/NW 2-4) NW 5|/NW 3-5|NW 3-4;NW 2-4! W 2-3 | SSW 
11 | Calm 0| W 0-1} WNW 0-1| W 0-1 | NW 0-1 | W 1-2! W 0-1 | Calm 0| Calm 0| NW 1-2|N 3-5 
12 |SSW 4-6) SSW 6|SSW 34/SSW 3-5|/SSW 3-4|SSW 2-4|/SSW 3-5] W 2-3 | SW 2-3|SSW 3-4/SW 1-3 | WSW 
13 |E 1-3 | SE 1-3/SSE 3-4/SE 4-5|SSE 5-7|SE 7-8|SSE 7-8/8 6-7 |S 6-7/5 3-4/8 4/8 
14/8 2-3/8 1-2|SW 1-2/8 0-1 | Calm 0 | Calm 0|E 0-1] E 0-1] E 0-1/ E 0-1|ESE 1-2} ESE 
15 |E 2-3| E 1-3 | ESE 2| ESE 2-3 | ESE 1-2) E 0-1|)E 0-1] E 2-3 | E 3-4] E 0-1 | E 0-1] E 
16 | NE 0-1/| E 2-3|E 2-3| NE 1-2 | Calm 0 | Calm 0|E 1-2 | E 0-1| E 0-1 | E 0-1) E 1-3| E 
Lien ue 0-1| E 1-2/E 0-1 | Calin 0|E 0-1 | Calm 0|E 0-1 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0|/NNE 0-3] NE 
18 | NE 1-2| NE 1-3 | E 2-4/E 1-3] E 3-4| E 4-5 | NE 4-5|NNE 1-4] NE 4-6 | NE 4-6 | NE 2-5| NE 
19 | NE 1-4| E 2-3|NNE 1-3] NE 1-4| NE 2-6| NE 2-4 | NE 2-5|NE 2-5|NNE 3-6|NNE 3-6|ENE 3-6/ ENE 
20 | NE 1-4 | NE 0-1 | NE 2-2|E 2-3 | NE 2-3 | NE 1-2| NE 1-2!}ENE 0-2] NE 1-4/E 2-4|E 3-6 | E 
21 |ENE 0-3/E o2/E o02\E 0-1|Calm 0/Calm 0|NE  0-1/Calm 0/Calm 0|E  0-1/Calm 0/5 
22 |N 0-1 | Calm 0 | Calm 0|S 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0} Calm O|N 
23 | Calm 0 Calm 0|NNW 1-2 Calm 0; NW 0-1} NW 1} Calm 0| NW 1| NW 1-2 | NW 2-3| WNW 3-4) W 
24 NE 0-3 | NE 0-1 | NE 0-1 | NE 2-4 | Calm 0| Calm 0|/NE 1-3) N 1-4| N 1-3|N 1-4|N 3-7 | N 
25 | NNW 2-4| NE 0-2| N 0-1|N 1-3|NNE 1-4] NE 2|NE 1-3 | NE 1-2 | Calm 0|NE 0-1| N 0-1| NE 
26 | NE 2-3;/ENE 1-4|E 2-4) ENE 3-5|NE 3-4] E 1-3|E 1-4|N 0-2| E 14|E 1-3 | N 1-2|E 
oF | Var, 1-3 | NE 2-4 | Var. 1-3 | N 1-4|)E 2-4|/E 1-4 | Calm 0| ENE 2/E 1-3/5S 0-1| E 1-3/H My 
28 | NE 0-1 | NE 0-1|}NNE 2-3) NE 1| NE 0-1 | Calm 0/E 0-1|/NW 0-1] W 0) W 1|Sw 1/SSW 1) i: 
29 |E 9|E 9| EK 7-9 | ESE 8|E 8-9| E 8-10) E 10| E 10-11] E 11-12/SE 11-12|SE 11-12] ESE a 
30 | Calm 0| NE 0-1 | Calm 0| NNW 2 | Calm 0|NE 0-1| NE 0-1|NW 0-1} WNW 0-1| W 2|SW 2-3 | SW ‘ 
31 |S 0-1 | SW 2-3 | SSW 2 SW 2) SSE 2-3 | SW 2-3 | SW 8 | Calm 0) NNW 2|NW 0-1 | NE 2-3| NE is Ly 
MEAN 2°52 2°58 2°35 | 2°79 2°78 2°53 2°76 2°34 2°60 2°44 290 240] 93 


N74 NNE31. NE103. ENE16, E124. ESE 28. 


SE 41. SSE 28. $41. SSW 32. SW34. WSW4. W47. WNW19. NW 42. NNW 23. 


Calm 57 ¢ 
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342 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). MAY 1901. 
1 2 3 5 6 is 8 9 10 11 12 Ma 
——— ——— |- —— -_ | = __ —. — —— | — | = 
Dir'n. Force.| Dir’n, Force.| Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force./Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dirn. Force.|Dir’n, Force. Dir'n. Force.| Dir'n. Force.|Dir’n. Force,| — 
1 {8s 1-2/8 2) SSE 2|SE 2-3| ESE 3-4/) ESE 3| SE 2-3 | SSE 2-3 | SE 13 | ESE 2)SE 2|E 1-2] ¢ 
2 18 2|)SE 2|SE 2-3 | E 1-2 | Calm 0) Calm 0} Var. 0-1) Calm O|E 0-2|E 0-1) SE 0-2 | E 
| 8 |E 2)E 1-2] E 2|\E 12|E 1| Var. 0-1|/E 0-1| E 0-1 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0 | Calm 
| 4 | Calm 0| NW 0| NW 0| NW 1] NW LN 0-1| N 0-2 | N 0-2 | Calm 0 | Calm O|N 0-1 | Calm 
56 | WNW 0-2| W 2) W 2) W PA AME 0-2)SSW 1-2)SSW 2|}SwW 1-2|SW 1-2| SW 1-2 | SW 2-3 | SSE 
6 | N 0-1) Calm 0| Calm 0} Calm 0|W 0-1) SW 218 2|SSE 1-2/8 1-2|8 2|SSE 2-3 | SSE 
| « |SE 5|E 4-5 | SE 2-5 | SE 2-4 | SE 3-4| E 1-3 | E 2-4|N 0-2) N 1-2 | NE 1-3 | E 1-3 | NE 
| 8 |N 1-3] E 1-3 | EB 4-5|/E 2-5) ESE 1-4|E 2-4|ENE 1-3|E 1-3 | SE 1-4|/E 1-3;}NNE 1-3/E 
9 |NNE 2-4/N 1-3| NE 1-2)/ENE 0-2|/N 0-2) N 0-2|NW 1-3|N 1-3}NW  1-3|NE 1-3| NE 1-3 | NNW 
10 0-1 | Calm O|N 0-1 | Calm 0| W 0-1 | SW 0-1 | SSW 1)s 1/8 1-2/8 2-3 |S 2-3/5 
Wi 0-3} WSW 2-3] N 0-3] NW 0-2) W 0-2 0-2 0-2 | N 0-2} NNW 0-1|NNW 0-1|}NNW 0-2) WNW 
12 |SSE 2-3/SSE 3-415 3/5 2\|S8 2|WNW 1-2} WSW 1-2] W 1-2| W WA) KY 1| SW 2|SSW 
13 | SSE 2|SSE 2) SSE 2|S8 12/8 1/| Calm 0|Ss 0 | Calm 0|s 1) SSW 1/SSW 1-2) SSW 
1446S 1| Calm 0} Calm 0} Calm 0 | Calm 0| Calm 0} Calm 0 | Calm 0|}NW_ 0-1) NE 0 | Calm 0 | Calm 
1 is 1-2]58 1| SSW 1| Calm 0 | Calm 0 -2)NW 0-2|NNW 1-2}NNW 1-2] NNW 0-1/N 0-1 | NW 
16 | N 2-3} NE 2-3) E 1-3 | Calm 0} Var. 0-1 | Var. 0-2| Var. 0-2/SE 0-2 | W 0-1) NW 0-1|NNE 1-2|NNE 
17 ‘| Calm 0/ Calm 0| W 0-1 | W 2/NNW 2-3|NNW 0-1| NNW 1-2} WNW 0-2} WNW 0-2) W 0-1} W Wa 
18 | WSW 3-4] WSW 3-4] W 3| Var. 0-2/N 1-3| Var. 1-2 1-3/NNE 1-3|N 1-3) WNW 1-3/N 1-3 | NNW 
19 |N 1-3| NE 1-4/8 2-4) EB 1-4] E 1-3/ Var. 0-2] Calm 0|N 1-3| N 1-3} N 0-1} NNW _ 1-2] Calm 
20 |S 3-4|5 3/SSE 3-4/S 3-4] 5 3-4| SSE 3/5 3/SSE 1-3]8S 1-2/5 2/8 1-2 | SSW 
21 | SW 2-3)}SSW 3-4]S 3-4 | SW 3-4/SSW 2-4/8 2-3 | SW 1-3/S 1-2/8 2/8 12/8 1-2/SE 
apd A its: 2-3/8 12/8 2-3/5 1-2/8 1)SSE 12)/SE 1-2|SE 1-2/SE 2)ESE 1-3/ESE 1-3) ESE 
23 |N 2-3] NNW 1-3|NE 1-2| NE 0-1| NE 0-1) Var. 0-1] Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| NE 0-1|SSE 0-1] ESE 
24 | NE 1-3 | E 2-3|E 2-3|E 2-3) E 0-2| NE 0-1|ENE 0-2|/ENE 1-3|/N 0|ENE 0-2) NE 0-1} NNE 
25 | NE 2-4)/ENE 14/E 3/E 3/E 0-3 | E 1-3 | SE 2-3 | SE 2-3) ESE 1-2/ESE  1-3/SE 0-2 | SE 
26 | NE 2-4|E 2-4] E 2-3)ENE 3-4|/E 2-4| NE 1-4| NE 1-4|E 1-4 1-3|E 1-4}ENE 0-3] Var. 
27 |E 2|E 1-2] E 3-4 | E 2-4/E 3-5| E 1-3 | SE 2-4 | SSE 2-5 | ESE 2-4) E 1-4|SE 2-5 | ESE 
28 | E 0-1 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0} Calm 0| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|SE 0-1 | Calm 
29 | Calm 0| W 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|S 1/8 1-2/SE 1|SE 12;SSE 12/SE 2-3 | ESE 
30 |SSE 46/SE 5-6 | SSE 4-5 | SSE 4/SH 3-4 SE 3-5 | SH 3-4| SE 3-5 | SE 2-4 | SE 3-5 | SE 3-5 | SE 
31 | SE 5-6]5 2-5/8 2-5/S 2-4/8 2-51S 9-4/SSW 14/5 1-4/SSW 14/SSW- 1-3/SSW_ 1-4|SSW 
MEAN 2°13 2°02 2°10 1°74 1:39 1:42 1°53 1°45 1:37 1:37 1:60 1°35 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dir’n. Force.|Dir’n Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n, Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n, Force.|Dir’n, Force.|Dir’n. Force. : 
1 | ESE 1-2]Var. 0-1]| Calm 0 | Calm 0| Calm 0|E 0-1 | E 1-2|SE 1-2 | ESE 1\E 1| SE 2|SE 
2 | Calm 0|E 1-2 | E 2-3|E 2\E 0-2] K 1-2|E 1-2/5 1-2/E 2|\E 2|E 2\E 
3 |E 0-1 | Calm 0|NNW 1-3|NNW 1-3/E 0-2 | Calm 0 | Calm 0|/NW_ 1-2} Calm 0|NNW 0-1]S 0-1 | Calm 
4 |N 0-2 | W 0-1 | NW 0-1 | Calm 0|E 0-1 | NE 0-2} NNE 1-2}NNE 0-1| NE 1-2/N 1-2 | Calm O}.N 
5 | SW Ww 1| Calm 0 | Calm 0|N 1-3] E 1|NNE 1-2/}ENE 1-3) NE 1-2 | NE 0-2 | Calm O|N 
6 | SSE 3| SSE 1-2 2-3/8 2-3/8 3|SE 2-3 | SE 3-4|SE 4-5|SE 3-5 | SSE 4-5 | E 
7 |NE 1-3|N 0-3|ENE 2-4) NE 2-4 | N 0-3 | N 1-3| N 0-3 | NE 1-4| NE 1-3 | N 1-4|N 
8 | NE 0-2 | E 1-3 1-2|E 0-2 | E 0-2 | E 0-2| E 0-3 | NE 2-3 | EB 1-3 | E 1-3 | E 
9 IN 0-2|N 0-3 | NW 0-3 | N 0-2 | N 1-2|N 0-2|NNW 0-2|N 1-3 | N. 0-2| NNW 0-2|N 
10 | SE 3/8 3-4/5 3-4/8 3-5 | SE 5/SSE 45)|SE 4-5 | SSW 5|SSW 4-5)/SSW 4-6)SW 
11 |NNE 0-1|NNE 1-2! Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|5 0 | Calm 0|SSE 1-2/SSE 
12 |S 1| SSE rs 1-2/8 1/|S 1\s 0-1/8 1-2| SSE 2| SSE 2| SSE 2\|S8 
13 «1S 1-2/8 1-2 | SSE 1|8 0-1 | Calm 0} Calm 0|SE 0-1| SE 1|SE 1|SE 1/SE 
14 | Calm G| NE 0 | Calm O|N 0-2)NW  0-1|NW  0-2|NNW 0-2}ENE 0-2|ENE 1-3/ESE  3-4/SSE 
15 | Calm 0|NW ~~ 0-1} Calm 0 | Calm 0| WNW 0-1| Calm 0|s 0-1 | W 0-1 0-1/WNW 1|W 
16 |NW_ 0-1|N 0 | Calm O|E 0-1|NW  0-1|NW_ 0-1} Calm 0|SSE 0-1} Calm 0 | Calm 0|NE 
17, | W 0-1) W 0-1|SW 2-3 | W 1-3 | WSW 1| WSW 1|SW 0| WSW 2-3} WSW 1-3|SW 2-3 | SW 
18 | NW 0-2 | N 0-2) N 1-3/N 2-4| NE 1-3/ Var. 0-3) Var 0-2| Var. 0-1|)N 1-2|N 2-3 | NNE 
19 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0) Calm 0| NW 0| NW 0|E 1|SE 1-2|SE 1-2)58 0-1/5 
20 |s8 1-2 2-3)}SSW 3-4/8 3/S 1-2|SSW 1-2/8 1-2 | SW 2|SW 2|SSW 2) WSW 
21 |S 1-3/S 1-2/8 2-3|S 1-2)SSW 12/8 1-2/8 1-2/5 3/5 2/8 1-2/8 
22 |ESE 2-3/E 1-3 | SSE 2-3 | ESE 2|E 0-2;}ESE 2-3/ESE 2-3) 5 0-1 | E 0-1 | E 0-1 | E 
23 |ESE 1-2/ESE 1-2/SSE 12/0 1| SB 1-2| SE 0-1| NE C|NE 0-2|Var. 0-1|/N 0-1/5 
24 | NE 12}NW  1-2|NE 2-3 | E 0-3 | Var. 0-2 | SE 1-2|N 0-1|ENE 0-2|SE 1-3 | E 0-1 | E 
25 | E 1-4|E 0-1/ E 0-1| Var. 0-1] Calm 0 | Calm 0|SE 0-1 | Calm 0|z 0-2 | NE 1-2|)E 
26 | SE 1-2/E 1-3|E 38/E 2-3 | NE 1-2| NE 1-2/E 1-4| E 3|H 2-3) ENE 2-3/E 
27 |SE 0-2|SE 2-4| E 3-4) EB 2-5 | ESE 1-4 | SE 1-2/ SE 1-2) E 3/E 2-4 | ESE 2-3) EH 
28 | Calm 0} Calm 0|S 0-1) E 0-1} Calm 0 | Calm 0| WNW 2-3} NNW 2) NNW 2\|N 0-1 | N 
29 |SE 1-2| SE 2-3/SSE 2-3/S 3| SE 1-2|SE 2-4|SE 2-4| SE 3-4 | SE 4|SE 3-6 | SE 
30 | SE 3-5 | SE 3-4/5 3-4|SSE 3-4] SE 2-4 | SE 4-5| SE 3-4/SSE 3-4/8 2-415 3-5 | SSE 
31 |SSW 1-4;}SSW 1-4/SSW 24/S 2-4 | SSE 3-4/5 4-6 | SSE 2-4)8 3-7/5 4-6|5 5-7 | SW 4-8)SW 5 
MEAN 1°32 1°37 171 1°58 1°31 1:37 1°48 1°95 1°85 2°00 2°27 2 
N65. NNE14, NE40. ENE 15. E109. ESE27. SE91. SSE 46. S$ 87. 93 27, SW 20, WSW 10. W27. WNW12. NW20. NNW 22. Calm. 12 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 343 


D. ’ DIRECTION AND Force (0 to 12). JUNE 1901. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i | ie Max. 
ir’n. Force.|Dir'n, Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dit’n. Force. Dir’n. Force. | Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir'n. Force.|Dir'n. Force. Dir’n. Force. Dir'n. Force. 
\ 4-7/5 46/SW 36/WSW 3-6] WSW 3-5|SW 3-51SSW 3-5|SW 1-4| WSW 1-4/8 1-4/SW 2-4| SW 1-4 Tf 
SW 2-4)/SW 2-5|WSW 1-4) WSW 2-5} WSW 2-4/SW 1-3/8 1-3/SSW 1-2/}SW 1-3/SSW 0-2/S 0-3) WSW_ 0-3 5 
1-2| WSW 3|/SW 0-2} WSW 1-3|SW 1-3/8 1-3/8 1-2/8 1-2|SW 1-2|SW 1-2/5 1-2} W 1 3 
3-4/8 3-4/5 24/SSW 1-3|/SW 2-3/5 1-2/8 1-2/8 1-3} WNW 0-3/8 1-3/8 1-3;SSW_ 1-3 5 
0-2] N 0-2 | N 0-1} WNW 0-1| W 0-2 | W 1-3 | SW u-3 | SW 1-3 | W 0-3 | W 0-2 | SW 0-3 | N 0-2 3 
W 0-1/N 0-1|N 0-2| N 0-2 | N 0|NE 0-1) N 0-1 | NNW 1) NW 0-1 | NW 0| Var. 0 0 2 
2) Ww 33 ]] Mae 3| W Srv 2)}WNW 1-2| W 1-2|}WNW 2)}WNW- 2/WNW 0-1| W 0; WSW_ 0-1 3 
1/8 1/8 il 2\8 12/8 1|SW 2) SW 2|SW 2)SWw 0|S 0o;Ss il 2 
1-2 |SW 12/SSW 23/SW 2-3) WSW 1-2|W 0-1);SSW 1-2) WSW 1-2|SW PANY. 0-1 | W 0| W 1-2 3 
0-1| N 0-1|NNE 0-2|N 0-1) N 0-1| N 0-1} Var 0 | Calm 0| NW 0-1 | W 0-2 | W 0-2| W 1-2 3 
1-3| NW 2-4) N 2-4|N 2-5| N 2-4/N 0-3 | NE 1-3| Var. 0-2|E 0-3 | E 0-2 | Var. 0-2 | E 6-3 5 
1-3/N 1-3! NE 0-2) N 2-4|N 0-2|N 0-2 | N 1-3) N 1-3 | N 0-2) N 0-3 | E 0-1; N 0-3 4 
1-3|)N 1-3|N 2-4|N 2-4) N 2-4|N 1-4|N 1-4|N 1-5|N 0-4 | N 0-4| N 0-3 | N 1-3 b) 
2-5|N 1-2|N 0-1| NE 0-1| N 0-2 | NE 0-2 0-2|N 1-3| N 1-3|/N 0-3 | N 0-2| N 2-4 5 
2|N 2\|N 2|N ‘1-2/N 1|]NNW 1-2|)|NNW 1-2/N 1-2} NNW 1-2}NNW 1-2| NW 0-1|NNW 1-2 2 
1|/N 12|N 2-3|NNE 1-2} NNE 1|N 1-3| N 1-2|N 1-3 | Var. 0-1}NNW 1-3|N 0-1|N 0-1 3 
0-2) N 2-3)N 2-3| N 2-3) N 2-3) N 1-2|)N 0-2| N 1-3|N 0-3 | N 1-4|N 0-3 | N 0-3 4 
O|N O|N 2-3|N 1-2|N 0-2 | N 0-2 | Calm 0 | Calm O|N 0| Calm 0} Calm 0|N 0 3 
2|SSE 2-3 | SSE 3-4 | SSE 3-4 | SSE 4|SSE 2-3 | SSE 2-3 | SE 3-4|SE 4-5 |SE 4-5 | SE 4|SE 4 5 
3/SW 2-3 | SSW 3)SW 2-3 | SSW 1|S 1-2|)}SSW 0-1] SSE 1-2/SE 1-2/8 1-2| SE 2!SE 2-3 4 
0-1} WSW 0-1|SW 0-2 | SW 2-3 | SW 2-3); WSW 0-1/SSW 1-2 0-2/8 1)}SW 1-2|SW 0-1;}SSW 1-2 3 
2-3 | SSW 2|/SW 1-3 | SW 1-2} Sw 2-3)SSW 1-2|SSW 2/SSW 0-2|SSW 1|S8 1-2/8 1|/S i 5 
3-6/ ESE 45|ESE 5-6| ESE 5 | ESE 3|SE 2-3| SE 2|SE 1/SSE 0-1]SE O|N 0} Calm 0 6 
+2} NNE 0-2| NW 0-2|ENE 0-2|N 0-2|E 0-1|ENE 0-1|/NNE 0-1|/ENE 0-1|NE 0-2} NE 0-1}; NNE 0-1 4 
0 | Calm O|N 0) N 0| WNW 0-1/NNW 0-1! W 1-2) W 1-2| W 0| WSW 0-1] W 1-3/NW 1-2 3 
1/N 0-1|N O|N 0| Calm 0|N U| NNW 0-1/N 0-1| NNE 0|SE 0|SE O|E 0 1 
o|s 0 | Calm 0| W 0 0} NW 0-1| N 12/N 1-2|N 0-1 | Calm 0|E 0|E 0 2 
a 0)|'S 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| NNW 0-1/N 0-1} Calm 0 | Calm 0|E 0-1) ESE 1-2) Calm 0 2 
0| SSW 0| SSW 0|/SW 0| Calm 0 | Calm 0| SSE 0|/SSE 0-1|SE 0-1|/SSE  0-1]|SSE 1|/ESE 12 2 
1-2;/SSE 0-1|SE 0-1 | Calm 0} Calm 0 |, ENE 0 | Calm 0| ESE 1|/ESE 1-2) ESE 2|E 1-2/5 0-1 4 
165 1:70 1°78 1:82 |= 1°53 1:27 1:35 1:42 1:25 1:18 1:03 1:23 
| 
18 14 Seisie hy SAG 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
.Foree.|Dir'n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’u. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir'n. Force.| Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n, Force. 
1-4; WSW 1-3/SSW 3-5/SW 2-6|SSW 0-4/S 1-3] 8 1-3}SSW 2-4/S 1-4| SW 2-4/8 2-4 | SW 2-5 | 3°2 
12/SSW 1-3} W 2-3/)SW 1-3 | W WE 0-1 | W 0-1) WSW 1-3] NW 0-3) WSW 1-3| W 1-3) WSW 1-2} 1°9 
1-2/8 0-1 | SW 0-1 | SW 0-2 | SW 0-1/5 0-1/8 12/SSW 2-3/SSW 1-2/SSW 2-3/8 2-3/8 Bil) 6 
13/SSW 1-3|/SSW 3-5/S 3-5 | SW 0-3 | SW 0-3 | SW 1-3 | SW 3-4] SW 2-3|WSW 1-3} W 0-1 | W 0-1 | 2°2 
— 0-2) W 0-2;NW 1-2} W 1-2;|NNW 0-1/N 0-1; NW 1-3/NW _ 0-1|W 0-2 | W 0-2 | W 0-1| N 0-1} 11 
} 0 | Calm 0| NW 0-1|NNE 0-1|} W O|N 0| WNW 1/N 0-1 | NW =i N 0-1|N 0-1 NW 0-1) 0° 
0 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0;S 0 o/s o/s 0-1 | SSE 2|SSE 1-2|SSE 2 11 
1-2] SSE 1-2 | SSE 1-2 | SSE 1/SSE 1-2/8 1-2/8 1-2/5 1-2 | SSW 1|/Sw 1-2)}SSW 1-2|)SSW_ 1-2] 13 
1-2} WSW 1-2| WSW 1|/WSW 2-3/S 0-2 | N 0-1 | W 0-1| SW 1|N 1-2} NE 0-2|N 0-2| N 0-1} 1°3 
0-1|SW 1-3) NNW 0-2} WNW 0-2| W 0-2 | W 0-1 | W 12|/NW o02;/NW 1-3/;NW_ 1-3} WNW 0-2|N 1-3} 1:0 
0-2 | SE 1-2|N 13/ENE 1-3|E 0-3| SE 1-2| NE 0-3 | NE 0-2 | NE 1-3|ENE 0-2] Var. 0-2| N 1-3} 1°8 
14|N 1-3|NNW 1-3|N 1-3| NE 13)|)N 1-3|N 2-4|N 1-3 2-4|N 2-4 0-2|N 1-3] 19 
0-2|N 1-3|/ENE 2-3|ENE 2-3|/ NE 0-3 | E 0-1|SE 0-1| NE 0-2 | N 1-3|N 1-3|N 2-4|/N 2-5] 21 
1-3/8 1] Calm 0 | Calm O|N 0-1 | Calm 0 | Calm 0| Calra 0 | Calm O|N 1-2|N 1G EN 0-1] 1:0 
; 0-1) N 0-1 0-1|N 2|N 1-2|N 1-2|)N 0-1| N 1 0-1] N 1| Calm O|N 0-1) 1:2 
0-1) N 0-2 | N 2-3|NNW 2-3/N 1-3) N 0-2| N 0-2| N 1-3 | N 1-2|N 0-1] NE 0-1|/ N 0-2 14 
0-2) N 1-3| NE 1-3| N 1-3|)N 1-3 | N 1-3| N 0-1) N 0-2| N 0-2) N 1-3] N 5 0-2 | N 0-1] 1°6 
0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0) Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|SSE 0-1/SSE  0-1/SE 1|SE 1| SSE 2) 05 
4/5 4-5 | SSE 4|SSE 3-4 | SSE 3/SE 3) SE 2/SSW 12/SSW 23]SSW 2| SSW 3 | SSW Ba} B37 
2-3 | SSE 3| SSW 3/SSW 3-4|SW 1-3 | SW 1-3| SW 1-3 | WSW 2|/SW 3|}WSW 1-2|WSW  1/SW 0-1] 2°0 
0-1) SW 1-2}WSW 1-2} WSW 1-3)SW 0-1 | SSW 1|/SW 1/SSW- 1-2|)SSW 2} WSW 1-2/S 0-2 | SW 0-1] 1:2 
1-2| SSE 2\|S 2| SSE 1-2 | SSE 1| ESE 2|ESE 1-2/ESE 2-3/SE 45|/ESE 2-4/5 3-4 | ESE 5 21 
O|N 0 | Calm O|N O|N 6-2) NNW 2-5|N 1-4|N 1-3|N 1-3 | SE 0-2|}ENE 0-2) NE 1-3} 1°8 
0-1] NE 0| NE 1-3) NE 0-2 | E 0-2|NNE 1-3] N 1-4|)N 0-2 | NE 0-2;}ENE 0-1|N 0-1| NE 0} 09 
0-1) NW 0|WNW 0-1) NW 0) NW 0| NW 0-1} NNW 1-2|NNW 0-1] NNW 0| N O|N 0-1|N 0} 05 
0|SW 1|/SW 0|SSW  0-1|SSW 1| SSW 1|SSE 0|Ss 0;S 0|S 0-1/8 1/S 1; 0-4 
0 | Calm 0| Calm 0| Calm 0 | Calm 0|NNW- 0O/ Calm 0|E 0 | Calm 0 | Calm 0/SSE 0-1/SSE_ 0-1} 02 
0-1 | Calm 0|SE 1| SE 0-1 | SSE 0| Calm 0} Calm 0|SE 0-1 | SE 0-1| SE I SSE 1| SSE 0-1} 0°4 
2|SE 1/E 12/ESE 0-1) ESE 1|E 0 | Calm On Ni 0-1) N 0-1| SE 0-1] SSE 1|SE 1| 06 
0 | Calm 0|SE 1-2 | ESE 2|SE 1-2| NNW 0-1] Calm 0|E 1| ESE 2|ESE 3-4|SE 4| ESE 4| 12 
; 1:08 1°20 1°50 1°52 1°07 1°05 1°08 1°23 1°47 1°48 1°35 1°52 | 1°37 


. NNE9. NE23, ENE10. £22. ESE2l. SE43, SSE39. S65. SSW47. SW63, WSW30. W50. WNW11. NW26. NNW21. Calm 64. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). JULY 1901. 
1 2 3 4 5 6 if 8 9 10 11 12 
Dir'n Force. Dir’n. Force. | Dir’n. Force. |Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n, Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. 
1 | ESE 4|SE 5| SE 5|ESE 5-6|ESE 45/ESE 45/ESE 45/E 4| ESE 4|ESE 3-5|ESE 45/)|SH 
2 |z 7| ESE 7|ESE 3-6|ESE 3-5|/ESE 5-6|ESE 3-6|ESE 5-6|ESE 5-7|ESE 5-6/ESE 2-5|ESE 4-5| ESE 
3 | ESK 3| ESE 3| ESE 2| ESE 2| ESE 2| ESE 0-1 | ESE 0-1)/ESE 0-1|/ESE 0-1] ESE 0-1/ESE 0-2] ESE 
4 W 0}; WSW 0} WSW 0o|SW 0|}WSW 0-1) WSW 0); WSW 0|SW 0] WSW 0| SW 0| SSW 0 | SSW 
5 | WSW 0-1/ WSW 1-2 1-2} W 2|W 1-2| SW 0|SW 0-1 | SW 0-1] WSW 0-1} WSW 0|WSW 0-1) W 
6 |SSE  0-1/SSE 0-1/SSE 0-1/E 0-1 | Calm 0| SSW 0 | SSW 0|S 0| SSW 0/S O/S 0-1 | Calm 
7 oN 0-2; NNW 1-3!N 2-4|/NNW 1-3!NNW 1-3; NNW 0-3/N 0-3| NNW 0-2! NW 0-3 | NW 0-2; Var. 0-2' NNW 
8 | SSE 0-1/8 0-1/8 LES 1/8 1/8 1-38 1-2/8 0-2/5 1-2} SSW 0|S 0-1/5 
9 |SE 1-2| SSE 1-2 | SSE 1-2| SSE 1-2/8 1-2 | SSE 12/|S8 1-2/8 0-1 | SSE 1-2)8 0-1/8 12/58 
10 | SW 0|W 0 | Calm 0 | SSW 0|]WSW 0-1) WSW 1| SSW 1|8 1|\8 0-1)8 1|SwW 1-2 | SSW 
11 |SW 2)}SW 1;)/SW 2|SW 2/SSW 1-2|SSW 0-3/SSW  0-3|WSW 0-3/SSW 0-3/SSW 1-4/SSW 0-2|)SW 
12 | WNW 2-3|] W 3 | NW 0-2) NW 0-2|}NNW 0-1|NNW 0-3] WNW 0-1|N 0-1| N 0-2| WNW 0-1| NW 1| NNW 
ce 1-2 | W 0-2 | N 1]N 0-1| N 0-1| N 0-2 | N 0-1; NNE 0-1/N 0-1|N 0-1|N 0-1 | NW 
14 |W 3|/ W 3) NW 2)NW 23/NW ~ 0-1|N 0-1} WNW 0-1] W 0| Calm 0| ESE 0-1|SE 1/SE 
15 |S 1-3 | SW 1-3} WSW 1-3|}SW 1-2 | W 1-2| SW O|N 0-1 | W 0-1 | W 0| W 0-1 | W 0-2 | WSW 
16 | WSW 1| SW 1|SW 2-3 | SW 3) SW 0-1/8 1-3|/SSW 0-2) SSE 1-3 | WSW 0-2/8 2-3|5 2-4 | SSE 
17 |W 1-3 | SW 1-3 | W 1-3 | W 1-3 | SW 1-3| SW 0-2 | SW 1-2|}SSW 1-3) W 0-2!|SSW 0-2|SW 0-2 | SW 
18 |WSW 1-3|/SW 1-3 | SW 0-2|}SSW 1-2|/SSW  1-3|SW 1-3,58 1-3/8 1-3 | SW 0-2'SSW 12/SSW 13/58 
19 | SSE 2\|s 12/8 1/s 1-2)SSE 12/8 1\8 1/SSW 0-1| W 1-2 | SSW 1/8 1/Ss 
20 | SE 2| SE 1-2 | SE 2|SE 2| SE 2-3 | ESE 2/SE 2-3 | ESE 3| SE 2-3)ESE 23)SE 3\58 
21 | SE 4-5 | SSE 3-4 | SSE 3-4 | SSE 3-5 | SE 3-4/ SE 2-3 | SSE 3/8 2-3/5 2-4|)SE 3-4 | SE 3| SE 
22 | SSE 0-1} Calm 0 | Calm 0|NNE 0-1] Calm 0| NNH O|N 0-1 | Calm 0| Calm Oo; N 0 | Calm 0 | Calm 
23 | Calm 0} Calm 0) W 0-1 | W 0| W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0 | Calm 0 | Calm 0| W 0-1 | Calm 
24 | Calm 0|SE 0-1 | SSE 0 | SSE 1|SE 0-1/E 0-1) E 0 | Calm 0| Calm 0|E 0| Var. 0-1} NE 
2 |N 2-3| N 1-3/NNE 1-3/N 1-3) N 1-3|N 2-4|N 3-5 3-4 0-3 | N 1-2|N 0-2) Var. 
26 |N 0-1|/E 12\E 2\|E 3/E 3|/E 0-2 | E 1-2|/ESE 2-3/SE 1-2 | ESE 0-2|ESE 0-1| ESE 
27 =| ESE 2) ESE 2/E 2| ESE 2|ENE 0-1| NE 0-1|N 0-2 | NE 0-2) NE 0-2 | NE 0-3 | NE 0-2 | NE 
28 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm Oo|N O|N O|N 0|W O|N 
29 |WSW 1-2| WSW 2] WSW 2| WSW 2| WSW 2) W 2|W 2|W 2) W 1|W 2| WSW 1-2|)SW 
30 | W 3| W 3 3-4) WSW 3-4| WSW 3/SW 2|W 2) W 1) W 0-1} WSW_ 1-2 0-1 | W t 
31 | SSE 3| SSE 3) SSE 3/58 218 2|SW 1;/SW 1) WSW 1-2| W 1|W 2|W LW i 
MEAN 1°79 1°82 1:74 1°81 1°58 1°32 1°40 1°32 113 118 1°27 1:08 
13 14 15 16 ay, 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dir’n. Force.| Dir'n. Force.|Dir'n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. 
1 |SE 6|SE 5-6/ E 4-5 | ESE 5 | ESE 3-5 | E 4-5|ESE 3-4/E 2-5 | ESE 4-6| ESE 3-5] ESE 6|E 
2 | ESE 2-4| ESE 2-3/E 1-3 | ESE 4) 0-3| ESE 0-2/ ESE 0-2 | ESE 3-4 | ESE 2-3 | ESE 3|ESE 3-4| ESE 
3 |ESE 0-1/SE 0-1|}ESE 0-1/8 0-1 | SE 0-1|ESE 0-1/ESE 0-1/SW O;S 0|SW 0 | Calm 0| WSW 
4 |SSW 0-1/SSW_ 0-1/SW 1-2 | SW 1-2} SW 0-1|SSW 0-1} WSW 0-2|)SW 1-2 | SW 1-2} SW 2|}SW 1-2| SW 
5 |W 0|/ WNW _ 0] Calm 0| Calm 0| W 0| W 0} Calm 0} ESE 0| ESE 0| SE 1| ESE 1| SE 
6 | Calm 0| W 0-1 | SW 0-1 | W 1; WSW 0-1| W 0-1| WNW 0-1) NW 1-2| WNW 2-3] N 1-3| N 2-4) N 
7 |NNW 1-3] W 1-2| N 0-1| N 0-1| NNE 0 | Calm 0); NNW 0} Calm 0} Calm 0 | Calm 0|SE 0|SE 
8 |SSE 1-2]|S 0-1 | SSE 1|SE 0-1/5 1|SSE 1} ESE 1-3 | SE 1-2|SE 1-2| SE 2|SE 2|SSE 
9 |SSW 0-1|/SW 0|SW 0|SW 0-1 | Calm 0 | Calm 0|SSW  0-1|}SW 0| SW 0-1 | SW 0| SSW 0| SSW 
10 {|S 0-1|S 0-2/5S 1| SSW 1} SSW 1|SSW 1/8 1/SSE 0-1| SSE 1/s 1-2/8 2\8 
11 |WSW 0-3} WSW 0-3|}SSW_ 1-2|/SW 1-2);SSW 1-3/SSW_ 0-2} \ 0-1|WSW 1-2} WSW 1-2| WSW 1|W 1 i 
12 |N 1| NW 0-1) W 1]|WSW 2-3} NNW 0-1] Var. 0-1|NNW 0-1/NNW 0-1] NW 0-1} WSW 0-2| W 0-1} WNW 0-1 
18 | NE 0-2 | NW 0| W 0-1 ' W 0-1 | NNW 0| NW 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-2| WSW 1-2! WSW 3| W 
14 | ESE 1| SSE 1|SW 0-1 SSE 1-2/8 1-2/8 0-2 | SE 0-2 | SSE 3/SE 1-2/ Var. 0-1/SSH 0-1 | SW 
15 |SW 0-2| NW 0-1 | W 0-1 WSW 0-1|N 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1) W 0-1 | W 0-1) WSW_ 1-2| W 1) WSW 1 
16 | SSE 1-4|S 1-2/5 3|SW 1-3 | W 2-4/8 1-3 | W 1-4 | SW 2-4| SW 2-4) WSW 0-2|SW 1-4] WSW 2-4 
17 |SW 0-1}SSW 1-3|W 1-3; WSW 1-3/8 1-3|WSW 1-2} W 0-2 | SW 2|SwW 2|SW 1-3 | SW 1-3 ; SSW 
18 {|S 1-3]5 1-2! W 1-2;/SSW 1-3!8S 1|SSW 0-1] W 0|S 2\8 1-2 | SSE 1-2 | SSE 1-2 | SSE 
19 |S 1| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|S 0 | Calm 0|SE 0|SE 0/5 U-1 | ESE 1|ESE 1-2] ESE 
20 | SSE 1| SSE 1|SE 2-3 | SSE 3-4 | SSE 4 4/8 3-5 | SE 5|SE 4-5|SE 5/SSE 5 | SSE 
21 | SSE 3)58 2-3 | SSE 1-2 | SSE 3) 3£ 2-3/5 2-3) 5 2-3|SE 3| SSE 3-4| SE 2| ESE 2|)SSE 
22 | Calm O|N O|N 0| NNW 0|NNE 0-1| NNE 1/ Calm 0 | Calm 0} Calm 0} Calm uv | Calm 0 | Calm 
23 | Calm 0} Calm 0| SSE 0|ESE 0-1/5 0|SE 0} Calm 0O|ESE 0-1] ESE — 0-1} Calm 0|E 0 
24 | Calm O|NW~ 0-1|NE 1-2|N 0-1|NW 0-1:N 0O|N 1}NNW 1-2|N 1-2|N 1-3 | N 1-3; NNW 1- 
25 | Var 0-1/8 0-1) N 0-2|N 1-3| Var. 0-2| Var. 0-2|N 0-3 | N 2-4 | N 2-4| N 1-3) N 1-3| N 
26 | Calm 0 | Calm O|N 0-1|N 0-1 | Calm O|N DN: 0-1| N pL ef 0-2;NNE 1-2|N 0-1/E 
27 |NNE 0-2/|N 0-1} NNE 1-3| NE 1-2| Var. 0-1/ Var. 0-2/)N 0-1| N 2-3| N 1-3 1-2 | Calm 0|SE 
28 | Calm O|N 0| Calm 0 | Calm 0|W O|N 0} Calm 0| Calm 0 | Calm 0/8 0| WSW 0} SW 0-1 
29 | W 2|W 1-2} SW 0-1; WSW 1-2] W UDA 2|NW 0-2|}|NW 23|/NW 2-4|NW 2-4) WNW 2-4; W_- 
30 | NW 1| NW 0-1) NE 0-2 | NW 1-2|N 0-1|N 0 | Calm O|E 0-1| ESE 1|SE 0-1 | SSE 2| SSE 
- 
31 | W 1-2| W 1-2} WSW 1-2) WSW 2-3|/W 0-2 | W 0-2 | W 0-2} WSW 2-3| WSW 2-4|SW 2-3|/SSW 2-3|SW 
MEAN 1°16 0°95 110 1°42 1°02 0°97 0°92 1°52 1°60 1:50 1°66 
N70. NNE10. NE11. ENE1. E24, ESE75. SE61. SSE51. 3872. SSW42. SW68. WSW 54. W88. WNW8. NW26. NNW 19. Calm | 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 345 


D. DIRECTION AND Force (0 to 12). AUGUST 1901. 
| 
wl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 
Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir'n. Force. Dir'n. Force.| Dir'n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.) Dir'n. Force.! Dir’n. Force.| Dir'n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force. 
| |WSW 1-2| W 0-2/SSW  0-2)SSW 1-3|/SW 0-2| W 0-2 | W 0-2 | W 0-2 | W 0-2 | W 0-1 | W 0-2| W 0-2 3 
NE v-1| NE 0-1| NW 0-1| NW 1-2| NE 1/SSW_ 0-1! SSW 0| WSW_ 0-1! SSW 0} WSW 0-1) W 0| W 3 3 
NNW 0-2) NW 0-1) W 1-3 | W 1-3 | W 1-3) WSW 1-3) WNW 0-2| W 0-3 | W 1-4|SW 2-5 | SW 2-5 | SW 2-4 5 
24|/WSW 2-3) W 2-4| NW 2-5 | W 2-4 | W 1-4| WNW 1-4] W 1-3 | W 1-3 | W 1-3 | NW 1-2} W 2-3 5 
1-4|N 14,N 1-3 | NW 1-3|N 1-2/N 1-2|)N 0-1) N 1-3|N 0-2 | NW 1-2| WNW 1-2} WNW 1-2 4 
/WSW 1-2/WSW 1-3/SW 2-3/8 1-2/S 2)/SSW 1-2|}SSW_ 0-1] Calm 0 | Calm 0|NE 0-1|E 0-1| NE 1-2 3 
| WNW 1-3] W 2-3) W 2-4 | W 2-4 | W 1-4 | W 1-4] WSW 2-3} WSW 2-3; WSW 2| WSW 2| W 0-1) N 0-1 4 
] 1-3;NW 1-3|NNW 1-3|NW-) 13|N 1-2|N 0-1|N 0-1} NNW 1-2|N 0-1} W 1-2} NNW 1-2! W 1-2 3 
2| W 2-3 | SW 2-3 | SW 1-3/SSW 2-3/SSW 2-3|/SSW 2-4/SSW 12/SSW 3-4/SSW 2-3/S 3-4|SSW 3-5 i 
2-4 | SW 2-3 | W 1-3 | SW 2-3/8 1-2/8 1-2/8 1-2/S 12/8 12/8 0-1] SSE 0-1| SE 1-2 4 
1-3} ESE 1-4;SE 2-4 | SE 2-3} SE 2-4/ SE 2-4|/SSE 2-3'/SSE 2-3|/SSE 1-3/SSE 1-2/SSE 24/SSH 2-4 5 
4|SE 3-5 | SE 3-5 | SE 3-5 | SE 4-5 | SE 3-4 | SE 3-5 | SE 4-5|ESE 45|ESE 4-5/ESE 3-5|ESE 2-3 5 
2-4/8 3/8 1-3/8 1-3/8 1-2/8 1-2/5 2-3/8 1-2/8 12/8 13/5 1-2;58 1-3 8 
6-7 | SE 5-6|SSE 5-7/5 4-6|SSE 46/SSE 46/8 3-5|SSE 3-5)|SSE 4|SSE 3-5/SSE 3-5|SSE 3-6 7 
3-5|/SSE 3-5/8 5|/SW 1-2} WSW 1-2) SW 1-2/S 1-3 | SSE 1-2|)}SW 1-3 | SW 1-3|}SSW 2-3|)SSW 2-3 5 
\ 1-3} WSW 1-2|}NNW 1-2|W 1-2| W 0-2|NW 0-2|NNW 0-1| WNW 0-2| W 2-3) WSW 1-3| W 0-2 | WSW 3 3 
| WSW 2-3|WSW 2-3] W 1-2} W 1-3 | W 0-1 | SW 0-2/SSW 13/SSW_ 1-3/S 1-2/8 3|ESE 3-4|SE 4-5 5 
WSW 1-2} WSW 0-2| W 1-3| WSW 0-2| W 1-3; WSW 0-1| W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 3 
0-1| Var. 0-2] NE 0-2) E 0-1| E 0-1| NNW 0-1) Calm 0 | Calm 0 | Calm O|N 0|SE 0-1/8 0-1 2 
0-1, SW 1; SW Ua NAL 1-2 | W 1-2 1-3 | W 1-2| W 0-1 | W 1-2 | W 1-3 | W 2| WSW 0-1 3 
0-1/SSW  0-1|SW 1|SW 1-2 | SSW 1| Sw 1-3 | WSW 1|SW 1-2|SW 1-2 | Calm S) 0-1/8 2-3 3 
WNW 0-2|NNW 0-2)/ NNW 0-2/NW  0-2|W 1-2) W 1-3} WSW 2-3} W 1-3 | W 2-3|;NW  1-3| W 1-3} WNW 1-2 4 
2-3|WNW 0-1}NW-~ 0-2|N 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 3 
0-1|SW 0-1 | W 0-1| W 0-1 | W 0-1 1-2| W 1-2 1-2 0-2| WSW 1-2|)SW 0-2 1-3 4 
2-4| W 1-4|SW 1-3 | SW 2-4 | SW 2-4 | W 1-2} WSW 1-2|)SW 1-3 | SW 1-2|SW 1-3 | SW 2-4| SW 1-2 4 
0;/SSW 0-1] Calm 0} Calm 0O|E 0-1/5 1-3/ E 2-4| E 2-4 | EB 2-4 | B 1-3| ESE 12/SSE 1-2 4 
3-5 5-6 | NE 3-5/8 0-1) E o-2| N 0-3 | N 1-4/E 2-3|N 1-2|/N 1-3| N 2-3 | NE 1-4 6 
3-6|ENE 1-5| NE 38-6|NNE 3-5| ENE 3-5|NNE 1-4|N 5-7|N 3-5|NNE 3-4|NNE 2-4| NE 1-3 | NE 2-3 7 
46|/SSW 0-2/SW 0-2 | ESE 0-1 | SE 0-1/8 0-1/|SE 3|SE 1-2 | Var. 0-1 | Var. 0-1} ENE 0-1| NE 1-3 6 
0-1/8 1-2|5 1/8 0-1 | SW 0-1| WNW 0-1| NW 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0|SE 0 3 
1-2|N 1-2|N ' 12|N 1-3/N 0-1|NNE 0-1|N 2-3|NNE 0-1} Var O|N 0-1| N 0 | Calm 0 3 
2-21 2°02 2°10 1°85 1:69 161 1:82 1:63 1°58 161 1°60 1:89 
13 14 15 16 i/ 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
1.Force. Dir'n. Force. |Dir'n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force. |Dix’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’. Force.|Dir’n. Force. 
0-2 | W 0-2|WSW 0-2} WSW 0-1/|N 0-1| N 0-1| N 0-1 | NE 0-1|/NNE 0-1/N 1-2|N 1-2/N 0} 0-9 
0-1|N 0-1|/NE 0-1| NNW 1-2|N 0-2 | N 0-1 | N 0-1| N 1-3 | NW 1-3 | NW Q-2 | NW 0-2 | N 0-1; 08 
1-4; WSW 14/SSW 2-4|WSW 3-4|SW 3-4| SW 3-4 | SW 3-4 | SW 2-5 | SW 3-4 | SW 3-4) SW 3-4 | SW 3-5 | 2°7 
1-3) W 1-3|NNW 2-4|SW 1-3|N 1-3|N 1-2|N 1-3 | N 2-4 | N 1-3| N 1-2] NNW 1-3|}NNW 1-4| 2°3 
1-3}WNW 1-2;}NNW 1-2/NNW 1-3|NW- 1-2}NW_ 1-2] WSW 2-3] W 1-3 | SW 2-3] WSW 1-3] W 1-2} WSW 2-3} 1:8 
0-1} N 1-2/N 0-1} NNW 0-1] Var. O-1}/NW 0-1} WSW 1-2] W 0-1| NNW 1-2)N 1-2}NNW 0-2) WNW 1-2) 11 
0-1 | W 1-2 | W 1-3;NNW 1-3] NW 1-3 | W 2-3 | SW 2)SW 2-3 | SW 1-3|WSW 2-3|)SW 1-3)WSW 2-4] 21 
Vy 1-2)SW 1-3) WSW 1-2) SW 1-2|)SW 12 | WSW 2)SW 2| WSW 1-2| WSW 2) W 1-2| W 1-2 | SW 162) eb 
3-5/8 3-5/SSW 0-2)/SSW 0-1/SSW 1-3/SSW 2-4|/SSW 2-3)SW 0-1 | SW 1-3/SSW 2-3) WSW 1-2|/SW 1-3 | 2-4 
O|N 1-2|E 2-3 | SSE 1-2 | SE 1-3 | SE 2-3| SE 0-2 | ESE 1-2} ESE 1-2|}E 2-3 | ESE 3 | ESE 2-3! 1:8 
SE 2-4/SSW 1-3/S 1-3 | SE 8-5; ESE 3-5|SE 2-41 SE 2-4 | SE 1-4| SSE 3!SE 3-5|/SSE 3-5) 2°9 
SE 1-2|SE 2-3 | SE 4/ESE 2-3] ESE 3|ESE 2-3/SE 4-5 | SE 4-5 | SE 3-4 | SE 3-4|/SSE 3-4| 36 
s 3/5 3] SSE 3/8 2/8 2|SSE 2-3|SE 5-6|SSE 5-7/SE 6-8 | SE 6-8|SSE 5-7) 31 
SSE 3-4 | SSE 1-3 1-3/5 1-3 | SSE 3 0-2/8 1-3 | SE 4-5 | SSE 4-5|SSE 4-6|S 3-4] 3:9 
WSW 1-2|SW 1-2| W 0-2} WNW 0-1|SW 3] WSW 0-2/8 0-2 | Calm O0|]NW 0-1/NW _ ~ 0-2] Var 0-1) 1°9 
NW 0-2) W 1-2} WSW 0-1] W 0-2|/SSW 0-2) W 2|WSW 1-3} WSW 2-3] W 3| W 2-3 | SW 1-3] 16 
SE 5|SE 3-5 | SE 5| SW 4|SW 2-3 | SW 2-3/SSE 1-3|SW 1-2} WSW 0-2} W 1-2| SW 1-2] 2°6 
W WNW 0-1] W 0-1) SW 1-2}/NNW 0-1} WNW 0-1| NNW 0-1/N 0-2|N 0-3 | N 1-3 | N 1-3 N 1-3] 1:0 
0-1| N 0-1 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 0-1 | Calm 0/S 0-1/8 0-1)8 0-1 | SW 1} 04 
Calm 0; W 0-1) V 0-1} Calm 0} Calm 0| WNW 1-2} WNW 0-1) W 0-1 | W 0-1 | Calm 0O;S 0-1} 09 
SW 0-2| WSW 1-2|/SSW 0-1] W 0-2 | NW 1-2) WSW 2-3|SW 2-3 | SW 2-3 WSW_ 2-3| WNW 0-2} WNW 1-2] 1°3 
q NNE 0-1;/NNW 0-1/NNE 0-1] NE 0-1} NE 0-2 | W U-1| WSW 2-3) NW 2-3| WNW 2-3| WSW 0-2| W 4] 15 
4 Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|SE o|s 1|SSE 1-2 1-2/8 0-2 | SSE 1-2/5 0-1 8 1-2 | 0°5 
2-3 | WSW 3|WSW 1-4| WSW 2-4|SW 3-4 | W 2-4 | SW 2-3 | W 2-3/8 2-3|SSW 1-3]/SSW 2-4| 1:9 
Var. 1-3|}SSW 0-1/SSW 0-2/SSW 0-1/SSW 0-1/SSW 0-1} WSW vu-1| WSW 0-1|N 0-1| N 0-1|N 0-1] 1:5 
1-2\E 1-2/ SE 0-1|SE 0-1| N 3-4| NE 1-3|NNE 1-3|SE 2-4| NE 2-3|NNE 0-2}ENE 0-3]S 0-2| 1°6 
1-3 | NE 1-4/E 0-1/SE 0-2| N 1-3|N 1-4|/NNE 2-4|NNE 0-2|NNE 3-5|NNE 45|/NNE 4-5) NE 4-5] 2°6 
1-4| NE 1-3; NNE 3-5|NNE 3-5|N 5-6 | N 2-5 | N 3-6| N 38-6|NNE 2-4|N 4-5|N 2-4|N 1-3] 3°6 
13|SW 23)NW_ 1-2|WSW 1-2|W 0-1] W 0-1/SW 12/SW 12/SW~ 0-1/8 1-2/8 2-3/Calm 0] 1:4 
0}Calm 0/Calm 0/Calm 0/Calm'  oO/N 12|N 1-2|N 0-1| W 0-1|N 0-2| N 1-2|N 1-3] 06 
0-1); N 0-1; Var. 0-1/N 0-1) NE 0-1 | Calm 0| NE 0 | Calm O|N 0-1 | Calm 0 | Calm 0|NE 0-1] 0°6 
1:63 1:69 1°52 1:52 1°61 1:76 1:79 1:90 2°05 2°18 2°06 2°10 | 1°81 


NNE21 NE26. ENE4, Big. ESE17. SE50. SSE37. $68. SSW41. SW80. WSW58. W112. WNW22. NW 29. NNW 21. Calm 56. 


346 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
WIND. DrrECcTION AND Force (0 to 12). SEPTEMBER 1901 
if 2 33 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force. | Dir’n. Force.) Dir’n. Force.|Dir’n, Force.|Dir’n. Force.) Dir’n. Force. Dir’n. Force.) 
1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm O|N 0-1| N 0-1] N 0-1| N 0-2) N 1-2/N 0-2 | Calm 0/Calm ~0/N 
2 1N 0; Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm Oo; N 0-1; N 0-2 | N 0-1 ; Calm 0) Calm 0|E 
3 | Var. 0-1] Var. 0-1/N 0-2 | N 0-2 | N 1-3|N 1-2| N 0-2 | NE 0-1|N 0 | Calm 0/SE 1-2|SE 
4 |SE 2-3/SSE 2-4/SSE 3-4|SE 2-4| SE 2-4|SE 2-3] SE 3-4 | SE 3-4 | SE 2-3 | SE 2-3 | SE 3-4 | SE 
5 | SE 6-7 | SE 6-7 | SE 5-8 | SE 6-8/SSE 5-7] SE 6-7 | SE 6-7 | SE 5-7 | SE 5-7 | SE 6-8 | SE 6-8 | SE 
6 | SE 7|SE 5-8 | SE 6-8|SE  6-7|SE 6-8 | SE 6-8 | SE 6-7 | SE 6-7 | SE 5-6 | SE 5-6 | SE 6-7 | SE 
7 |SE 8|SE 7-8 | SE 3-7 | SE 6-7 | SE 6-8 | SSE 7-8/8 5-6 | SE 4-6 | SE 4-5| SE 4-5 | SE 4-6 | SSE 
8 |SE 9-10/S 9-10 | SE 8-10 | SE 10 | SE 10|SE 10| SE 10| SE 10 | SSE 10/SE 10-11/SE 10 | SE 
9 |SSW 23/8 3/35 3-4/5 1-3/SSW 2-3/SSW 23/5 1-2/8 1-2/8 1-2/8 2-3/8 1-2 | SSW 
10 | SW 1-3 | W 0-1} WSW 1-3|SW 1-2| SW 1-2| SW 0-1 | SW 0-2 | SW 0-2 | SW 2-3 | W 0-2} WSW 0-2 | W 
11 |N 0-1| NNW 0-1] Calm 0 | Calm 0) Calm 0} Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|SE 0-1/5 0-1|'S 
12 | SE 3-4 | SSE 2-4 4s 3-4 | SSE 4/SE 2-3 | SE 3-4] SE 2-3 | SE 3-4 | SE 24'S . 1-2) SE 
13. | WSW 2) WSW_ 1-2} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|S 0-1 | SE 0-1 | SE 0-1 | SSE 0-2/SSE 1-2] SE 
14 |SE 2-3] SE 3| SE 2|SE 2-3 | ESE 1|SE 0-1] SE 0-1) ESE 2-3|ESE 1-3/ESE 0-1]/ESE 13] SE 
15 | Calm 0} Calm 0} Calm 0 | Calm 0| Calm 0|SK 0-1 | SE 0-1|5E 0-1| SE 0-1) SE 0-1 | SE 0-1| SE 
16 | SE 2-3|SSE 2-3/SE 3/SE 2| SE 3] SE 2-3 | SE 2-3] SE 2-3 | SE 3-4 | SE 2-3 | SE 3| SE 
17 |SE 4|SE 4-5 | SE 4-6| SE 5| SE 5| SE 5-6 | SE 4-5 | SH 5-6| SE 4-5 | SE 3-4 | SE 3-4 | SE 
18 |E 1-3/8 1-4|SW 2-4 | W 2-3 | W 2-3 | N 0-2 | NW 1-2 | NW 0-1| NW 0-1 | SW 2-3 | SW 3-4 | SW 
19 |SW 2-5 | SW 3-6 | SW 5-8 | SW 5-8 | SW 2-4 | SW 3-5 | SW 0-2 | SW 2-4) SW 3-5|SSW 3-4|/SSW 3-4) SW 
20 |S 2-4/SSE 46/SE 5-6 | SE 5-6 | SE 5-7 | SE 6-7| SE 7-8 | SE 8-9 | SE 5-7 | SE 5-7 | SSE 5-7 | SSE 
21 |S 3-5 |S 4-6|S 46/5 5-7/5 4|SSE 3-4|/SSE 3-4/SSE 3-5|SSE 5-6|SSE 4-5|SSE 45/58 
22s 24158 1-4/8 1-3 |} SE 1-4/ SE 1-4| SE 3-4|SSW 2-3/SSE 3-4 | SE 5-6 | SE 3-4 | SE 3-4 | SE 
23 |SSE 13/SE 3/SE 2-3 | SE 2-3 | SE 2|SE 23/SSE 2-3|/SSE 23/SE 3|SE 3-4 | SE 3| ES 
24 1/8 2-4/SSE 3-4/S 2-3/8 3-4) SSE 2-4|8 2-3|S 3/S 3-4/8 0-1/5 1-2/8 1-2/8 
25 |SSE 3-4/|SSE 3| SSE 4|/SSE 2-3/SSE 4-5|SSE 2-3/5 1-2/8 2-3|SSE 3-4/SSE 1-2] Calm 0|s 
26 | SW 1-4|NW 2-3|NW 2-4|NNW 1-4|NNW 1-3)/NW 12/NW  0-1/NW_ 1-2/W 0-1) WSW 0-1;NW- 0-1|NW 
27 |SW 3-8 | SW 2-7 | SW 3-6| WSW 2-6|SW 5-8 | SW 3-5 | SW 3-5 | W 4-6 | W 223) W 3-6 | W 4|W 
28 | SW 4-6 | SW 2-5 | W 3-5| WSW 2-6] W 1-4} WNW 1-3/N 0-1 | W 2-3 | W 1-2] W 1-2} WSW 1-2] W 
29 |WSW 1-4] WSW_ 1-4|SW 2-4) W 1-3} WSW 1-3| WSW 2-4] WSW 2-3} WSW 2-3]WSW 2-3} WSW 2) Sw 2| WSW 
30 | W 1-3 | W 1-2| W 2-3 | W 2-3 | WSW 2) W 1-2} WNW 1-2] WSW 2) W 1-2| W 1-2 | WSW 1/SW 
MEAN 3°17 3°35 3°32 3°25 3°17 2°90 2°70 3°07 2°85 | W 2°72 2°78 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Midnight. |M 
Dir’n. Force. | Dir’n, Force.| Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. Dir’n. Foree. 
1 Calm 0 N 0-1 | Calm 0/S 0| Calm 0O|N 0-1 | Calm 0O|N 1-2 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 
2 8 0-2 |S 0;S 0-1 | Calm 0;S 0-1) SE 0-1|SE 1-2|SE 1-2; SE 1-2 | SE 0-1 | Calm 0 | Calm 
3 | NE 1-2 | SE 1-2|/SE 1-2 | ESE 1-3 | SE 0-1/SE 1-2 | ESE 2-3 | SE 2-4| SE 1-2 | SE 3/SE 1-3 | SE 
4 |SE 4-5|SE 4-5|SE 3-5 | SE 5/SE 3-4 | SE 2-3 | SE 3-4 | SE 4-6|SE 5-7 | SE 6-7 | SE 6-7 | SE 
5 |SE 6-8 | SE 6-7 | SE 6-8 | SE 5-7 | SE 6-7 | SE 6-8 | SE 6-8 | SE 7-8 | SE 6-7 | SE 6| SE 6|SE 
6 |SE 5-6 | SE 3-4 | SE 2-4| SE 2-4 | SE 3-4 | SE 6-8 | SE 6-7 | SE 5-7 | SE 6-758 2-3|SE 6-8 | SE 
7 |SE 5-6 | SE 4-6| SE 6| SE 7|SE 5-6 SE 7|SE 8|SE 8| SE 8-9 | SE 8-9|SE 9| SE 
8 |SE 9|SSE 6-8|SSE 46/58 1-3} Var. 0-1/5 1-2 | SE 4-5/8 2-3/8 2-4/SSW 1-3/8 1-3|S 
9 1S 0-1\8 0-1 | SW 2-3/SSW 2-3|SE 0-1/8 0-1/8 0-1/8 1-3/5 1-3|WSW 1-2/8 0-2 | W 
10 | SW 0-1| W 0-1 | W 2-3 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | NW 0-1 | W 1-3 | W 1-2)/NNW 1-2|}NNW 0-2|N 
11 |S 1-2|S 0-1/8 1|SE 0-1/8 0-1|S 0-1 0-1/8 1-2/S 0-1/SSE 1-3|/SSE 2-3)/SE 
12 |8 1-3/8 0-1)8 3-4/5 3/5 1-2/8 38-4|SSW 1-3|SSW 1-2) SSW 3] WSW 1-2|SW 0-2 | Calm 
13 |S 1-2 |SE 1-2/8 1-2 | SSE 2|SE 0-1 | SE 0-1 | SE 0-1 | SSE 2|/SE 3 | ESE 2|ESE 1-2] ESE 
14 SE 1-2 Calm 0 | Calm 0.| Calm 0|SE 0-1 | Calm 0|SE 0-1 | SE 0-1 | Calm 0 | SE 1|SE 1} ESE 
15 |SE 0-1 | SE 0-1/5 0-1 | SE 0-1|)SSE 0-1|SE 0-1 | SE 0-1 | SE 1| Calm 0 | SE 0-1] SE 2-3 | SE 
16 |SE 4|SE 4-5 | SE 3-4 | ESE 4|SE 4-5 | SE 4|SE 3-4 | SE 4|SE 4-5 | SE 4-5 | SE 4|SE 
17 |SE 3-4 | SE 3-4/5 1-2 | SSE 2|SE 2-3 | SE 1-2|SwW 0-1| E 3-4|E 2-3| SE 2|E 2-3 | E 
18 |NNW 1-2} WSW 1-3|SW 2-4 | W 1-4 | SW 3-5|WSW 4-6) SW 8-5 | SW 2-5|WSW 2-5|SW 1-4 | SW 2-5 | SW 
19 |SW 3-4 | SW 2-4 | SW 2-4 | SW 1-5/SSW 2-41SSW 2-4) W 0-1 | SW 2-3/}SSW  1-3|/SW 2\|s 2|SW 
20 |SSE 3-5 | SSE 3-5/S 2-4|S 3-5|S 2-4| SW 2-4/8 3-5 |S 2-3|5 4/8 3-5) 5 2-4 | SSE 
21 |S 6-7|S 7 Ss 6-7/8 3-5 | SSE 7| SSE 7\SSE 46/8 38-5|/SSE 3-4/SSE  3-4|SSE 4/8 
2 18 0-1|S 2-4 ESE 4/SSE 4-6|SSE 3-4|SE 2-3|SSE 38-4/SSE 4-5/SE 5|SE 1-3] SE 1-3 | SE 
23 |SE 3|SE 3 SE 3| SE 4|)SE 3/SE 2-3 | SE 3-4 | SE 2-4 | SSE 4|SE 3|)SE 4-5 | SSE 
24 1S 2-3|S 0-1 SSE 3-4 | SE 3-4|S 2-3/8 1-3|S 2-3/SSE 4-5/SSE 4/SSE 2-4)/SSE 2-3] SSE 
25 |8 0-1/8 1-3/8 2-3/8 2-3/5 1-2/8 0-1/8 0-1|S 1-2/8 12/SSE 0-3/SSE 2-3/8 
26 |NW_ 0-1|SW 1-2 | SW 2-3 | SW 3| Sw 1-3 | SW 8-4/8 3|SW 1-2/8 3|SW 2-3/5 4| SSW 
27 | WSW 3-4) W 2-3} WSW 2-4) SW 2-4] WNW 2-4) W 1-3 | W 1-3 | W 2-4) SW 3-5 | SW 2-4 | SW 1-3|WSW L 
28 |W 1-2|SSW  1-3|/SW 1-38)SSW 2-4|SW 2-5 | SW 2-5 | SW 3-5| WSW 1-5) WSW 4-7|WSW 4-6] WSW 4-7] WSW 
29 | SW 2} WSW 2-3|SW 1-3| W 1-3 | WSW 2|W 1-2 | W 1-2 | W 1-2 | W 0-1 | W 0-1 | W 1-2 | W 
30 | SW 1/SW 1-2| SSH 2|8 1-2/8 1-2/8 1-2 | SE 2|SSE - 1|SE 3| SE 3/SE 2-3 | SE 
MEAN 2°67 2°50 2°78 2°70 2°38 25D 2°75 2:97 3°13 2°70 2°97 
N24, NNE1. NE2, ENEO, E6, ESE 14. SE 250, SSE 67, $113. SSW18. SW71. WSW35. W48. WNW3. NW12, NNW5. Calm5l 
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DIRECTION AND FORCE (0 to 12). OCTOBER 1901. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ill 12 Max. 
ir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force. 'Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir'’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
SE 3-5 | SE 2-3'| SE 2-4| SSE 3|SE 3)/SSE 2-3/SSE 23/8 3/58 2-3 | SSE 3| SE 3-4 5 
s 3/8 0-1) S: 1-2/5 0-1/SW 1-2 | SW 12/SW 1)}SW 1-2) WSW 1-2|SW 0-1 | SW 1 3 
SSW. 1-3|SW 2-3 | SE 2-4 | SW 2-5 | SW 3-5 | SW 3-4 | SW 3-4 | SSW 3| SW 2-3 | SW 2-3 | W 2-4 5 
NW 1-2) WSW 2-3/SW 2| Calm 0| WSW 0-1|N 0-1|NW 12/N 1-2| NNW 1-3|/N 1-3|N 1-2 4 
W 2-4) W 2-5) WNW 1-4| W 2-4| W 1-4 | W 2-5 | NW 2-4) NE 3-4|NNE 1-3) ENE 1-4/|N 1-4 5 
Var 1-2| NE 0-2 | N 1-3| NE 0-1|N 2-4)N 2|N 2-4|N 24|NNE 2-5|N 2-5| N 2-4 5 
N 2-5) N 2-5| N 2-4|N 3-5 | N 2-4) NE 2-5|N 2-4|N 2-4| N 2-4) N 4-7| N 2-4 7 
NNE 2-5| NE 2-5 | NE 3-5 | N 1-4|N 1-2|N 1-2) N 1-2|N 2-3 | N 2-3 | N 2) NW 1-2 5 
N 46|)N 36)N 3-5 | N 0-4|N 2-4) NE 2-3 1-2|N 1-2|N 1-2| N 1-2|)N 0-1 6 
8 4-6/SSW 4-5|SW 3-6 | SW 4-5 | SW 3) SW 2-3|}SSW. 3-4/SW 2-4| WSW 2-4) SW 2-4) SW 3-4 6 
N 0-3|NNW 1-2|N 1-3) N 0-1|N 1)N 0-1)/NW 0-1; WNW 0-1 1|WSW 1-2| WSW i 6 
SSW 2-5/SSW 1-5 4-5/5 4|S 3-4|SSW 3-4) W 3/SSW 3-4) WSW 3| SW 2-3 | SW 3-4 5 
SW 1-4 | SW 2-4|WSW 2-3] W 2|WNW 1)SW 1|SW 1-2;}SSW 12/58 1-2 | SSW 2/8 2 5 
s 2-5 | SSE 3-5 | SE 4-5/SSE 46/SE 4-5 | SE 45/8 23/SSE 45/S 3-4/8 3|S 3-4 6 
Calm 0| W 1|NW 0-1|/NNW 0-2|N Ni DN 1|N O|N OIN 0-1/ N 0-1 2 
1-2) SW 1|/SW 1-2 | SW 1-2 | SW 2|SW 2-3 | SE 2(|8 3| SE 3/SE 5|SE 4-5 8 
6-8 | SE 5|SE 5-6 | SE 4-5|SE 5-6 | SE 6| SE 4-5 | SH 5-6 | SSE 4-5 | SSE 3\S 3-4 8 
4-5/8 3-5 S 3-5/5 3-5 | SE 4-6 | SE 4-5 | SE 5|SE 4-5 | SE 4|SE 4-£| SE 2-3 5 
2-3| SW 3 SW 2-3 | SW 2| WSW 2|SW 2-3 | SW 1-3 |SW 1-2|SW 2)SSW 1-2|SW 2 3 
1-2| SW 3, WNW 2-3| W 2-3! W 2-3) WSW 2-3) SW 2-3 | W 1-3 | SW 3/SW 12;S 2-4 4 
2);SW 2|SW 1-2 | WSW 1|58 1/S SOE it) 0-1/8 0-1/5 1\8 0-1)5 0-1 2 
1/SE 0-1} ESE 1-2|SE 1|SE 1|SE 12 /|SSE 1-2] SE 1-2/SE 2\/SSE 1-2/SE 2-3 3 
2-3| SSE 2-3 | § 2)8 1-2/8 0-2/5 0-1;SSW 0-1;SSW = 1-2} WSW 1|SW 1-2|}SW 1 3 
2|SW 1-2|}SSW 1-2 2-3 | SSE 4|SE 4|SE 3-4] SE 4-5|SE 5-6 | SE 4-5|SE 4 6 
0-2} NNW 1-2|N 0-2|;NW 1-2) NW 1/NW 12|W 1-2| W 2|W 1-2} W 1-2] W 1-3 3 
0-1/8 1-2/8 1-2/8 0-1 | Calm 0|SW 0-1 | SW 1|WSW 1-2/SW 2|SW 1-2}SSW 1-2 6 
5-7 | W 3-5 | W 3-5| WSW 3-6) WSW 3-5| WSW 3-5/| W 4-5| W 3-5 | SW 3-5| WSW 2-4) SW 4 ia 
WSW 2-5| W 3-5 | W 3-5| WSW 2-3} WSW 3-5| W 3-6 | W 3-6 | W 4-6 | W 3-6 | W 3-6 | W 4-6 6 
NE 2-5|NNE 3-6/N 3-6| NNE 3-6) N 2-6) NNE 2-5| NE 2-5|NNE 14|N 2-4| N 3-4) NE 1-3 6 
ESE 3] SE 3-4] ESE 4-5|ESE 4-5| ESE 4|SE 3-4 | SE 3-5 | SE 4|SE 4-5 | SE 4|SE 3-5 5 
SE 4-5|SE 4-5 | SE 4| SE 4-5/SH 4-5|SE 3-5 | SE 45|SE 4|SE 4-5|ESE 4-5 |SE 3-5 5 
2°89 2°81 2°89 2°55 2°63 2°63 2°52 2°68 2°68 2°63 2°56 
14 15 16 aly? 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force | Dir’n. Force. 
SE 4-5|SSE 45/)/SSE 5 | SSE 3| SE 3-4 | SSE 3-5|/SSE 3-4/5 1-2/8 3 | SSE 3-4/SSE 1-4] 3:2 
W 1-2 | W 0-1 | SW 0-1 | SW 1| WSW 0|S 1-2/8 2|SW 1-2/8 1-2/8 2-3/8 1-3} 1°3 
WwW 1-3 | W 1-2} WSW 1-3/] W 1-3) WSW 1-2) W 1-2} WNW 1-2] Calm O|NW 1-2/W 0O|/NW 0-1] 272 
NW 0-2} NNW 1-2} W 0| NW 1|WNW 2/)/NW~) 1-2/)}NW 2)/NNW 1-3/}NW~ 1-3|WNW 2-3|NW - 2-4] 1°5 
N 1-3| NE 1-3 | N 2-5 | N 1-4| N 2-5 | N 2-5 | N 1-5 | NE 1-5|/NE  1-3|N 0-3 | NA 1-4| 2°7 
N 2-4| NE 1-3|N 0-1| N 0-3 | NE 1-3|)N 2-4| NE 1-3] Var. 0-2/N 1-4| NE 1-3|N 2-4 | 2:2 
NE 2-5|N 2-5|NNE 2-5|N 3-5 | N 3-5 | NE 2-4| NE 2-5| NE 3-5|N 2-4|N 2-4) NE 1-4/ 3°4 
WSW 2-3]S 3-4|SW 2-4|WSW 2-3) WNW 1-3|N 2-4|WSW 1-3|NW_~ 1-3| NE 1-3] E 2-3) NE 2-4 | 2°5 
N 1) NW 0-1/N 0-2| N 0-1| NW 0-1 | W 1|W 0-1) W 1| SSW 2/8 3-4/S 4/ 2°0 
NW 2) W 2-3 | SW 1-3 | W 2-3;NW 0-2|N 1-2|N 2-3|NNE 1-3) NE 1-2| NE 0-2; NNE 1-3} 28 
SW 12)}SSW 2-3/|SSE 2-3/5 2-3/5 2-3/5 3/8 3-4/8 4/S 3-5/8 4-5!S8 3-6; 21 
SW 3] W 2-3 | W 2-3 | W 2-3 | N 1) NW 1-2|WNW 1-2/] W 1-3 | W 2-3 | W 1-3| WSW 1-3) 2°8 
iS) 3/SE 3| SSE 3| SSE 3|SSE 3-4/SSE 3 | SSE 4) SE 3-4| SE 4-5|SE 3-5 | SSE 4| 26 
s 3 23/5 3| SSW 1| SW 1-2/SSE 1-2)SSE 2/SSE 1-2/S 3|SW 0-1 | WSW 1] 2°9 
N 1| NNW 1)/NNW 1/NNW 1|NNW 0-1|NW _ 0-1/ Calm 0;}/NW 0-1} WSW 1) WSW 1|SW 1-2} 0-7 
SE 4-5 | SE 3-4| SE 5|SE 5|SE 6-7 |SE 6-8 | SE 7|SE 7-8| SE 7|SE 5-6 | SE 6] 4:1 
SSE 4-5/SSE 3| SE 5/SSE 5-6|SSE 6-7 | SE 5-7/8 4-5/5 46/5 46/58 46|S 5-6 | 5:0 
WSW 1-2)/SW 2) SW 2-3 | SW 1-2 | SSW 2|)SW 1-3 | SSE 3| SSE 3/S 2-3| SW 2-3 | SW Daleonz 
SSW 1-3) WSW 2|W 2|NW  1-3|W 1-3/NW 12) WNW 1-2|N 1|N 1-2) WNW 1-2) W 2| 2:0 
SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3 | W 1-3 | W 2-3 | SW 1-2} SW 1-2:| SW 2-3 | SW 2-3| W 1-2] 2°3 
Calm 0 | Calm 0| Calm 0, Calm 0/SE 0-2 | SE 0-1/ SE 1| SE 1-2 | SE 2; SE 1-2|SE 1-2} 0°9 
SE 2-3 | SSE 2|SE 2| SE 3|SE 2-3 | SE 3|SE 2-3 | SE 2-3 | SE 2-3} SE 2-3/8 2-3| 2°0 
SW 1-2}SwW 2|SW 1-2} SW 1-2| W 1-2 | Calm O|N 1-2) N 1-2| NW 1) W 1-2 | WSW 1} 14 
SE 3-4| SE 3/SSW 2-3)WSW 1-3|}NW  0-2/N 2-3|WNW 1|SSW~) 2-3] W 1-2|N 2-3 | N 1-3] 2°8 
SSW 23/SSW 2-3/8 3/SSW 2-3/8 1-2/S 1-2 1-2 | SE 1-2 | Calm O|N 0-1| N Q-1) 1°5 
SW 2-4| SW 3)SW 3-4|SW 4|WSW 4-5|/SW 4-5/S 3-5 | W 2-3 | SSW 4|SW 3-5/8 5-6 | 2°4 
SW 4-5 | SW 4-5|SW 3-5 | W 2-5| WSW 3-5|WSW_ 3-5|SW 3-4] WSW 3-4] W 2-4) WSW 2-4) W 2-4} 4:0 
WwW 3-6| WNW 2-4| W 2-4) NW 2-4 1-4] WNW 0-3) W 0-2 | W 2) NW 2)|NNE 1-2|NNE 2) 3:3 
NNE 6-2/NE 2-3|ENE 1-2}NE 0-2| E 1-2|ENE 0-1] NE 1| NE 0|z 1| ESE 2|SE 2-3 | 2°4 
SE 3| ESE 4| ESE 4|SE 3-4 | SE 38-5|ESE 3-4|SE 4|SE 4|ESE 45/)/SE 4-5 | SE 5| 38 
SE 2-4| SE 2|SE 3/SSE 2-3)|SE 4-5 | SE 3-5 | SE 3-4|SE 4| ESE 4/SE 2-3 | SE 2-3] 3°8 
2°53 2°42 2°52 2°37 2°47 2°50 2°44 2°35 2°58 2°48 2°68 | 2°57 
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356 FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. JANUARY 1901. 


ies 


Temperature—Dry and Wet Bulbs. hie ne Black |Radn,J S™ount of Cloud, 0 to 10, | 
) gh 108 12h 14h 16h 21h 22h Bulb. | Min. V"9n J io | 14 | 214 | 2am 
Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. 
1 | 40:9 37:9|41°4 38°83; - - |389°9 38°5'| - —- | 87:9 36:9) 39°7 38:2] 44:°0/ 36:1] 61:4] 35°0 5 8; 10 6 
2 | 42:1 40:1 | 426 40°7 | 43:9 42:3 | 44°8 42:0] 43-8 41-2 | 41:2 39-8 |[40-0][39:0]f 45:4 | 36:3] 51:0] 34:9 7 if 8 8 
8 |[41-0][40°5]| 44-9 40°9 | 46°4 42°7 | 45-9 42°9 | 45:6 42°5| 44:7 43:9 | 44-7 44:19 46-5 | 37-4] 56:0) 31°4 - 9 L\ 10 
4 | 44:7 42°8| 44-7 42-4 | 45°6 42°2 | 45:5 42-1] 44:7 41°9 | 45:0 42°6| 45:1 42°9]47:0) 42:0] 62:2) 42:0) 10] 10 9}; 10 
5 | 46:4 41°9| 45:9 41°8| 44-9 40:9) 42°9 39:4) - - | 33:9 82°6| 33:2 32:0] 46°5| 32:0] 65:1). 40°6 9 8 4 0 
6 | 88:9 33°9| 38:7 33:1} - —- |85°9 31°83) - -— | 89°] 34:1) 389-1 33:9] 39:9) 30:0] 39:7) 21°0 2 3 3 8 
7 | 88°8 34:9 | 39-7 34:8 | 88°7 34:2 | 38-7 34:2 | 38:9 33:9] 40-7 35°2| 40°2 35:29 41:0| 36:0} 45:4] 32:0] 9 a 5 6 
8 | 40:7 36:9 | 389°4 36°7 | 40:0 37:1 | 89°6 37:1 | 388-4 86°4 | 35°9 34:4 | 35°5 34:0] 41°9 | 34:2] 60-4) 32:8 ) 9] 10} 0 
9 | 84:9 32:9 | 36:2 33°7 | 36°3 33°3 | 36°5 34°9 | 36:3 34°8 | 28°5 27:9} 27:9 27:0} 37:0] 27-0] 38:0] 29%} 10] 10] 10 0 
10 | 33°6 31:5] 35°8 31°99) - —- |87°1 34:9 | 36:9 34:9 | 36:2 84:1 | 35:9 35°71 270| 25-6] 39:0) 18-0] 10 9} 10}, 10 
11 | 86°7 35°8 | 38:1 36:9 | 38°9 37°8 | 38:9 37:9 | 39:9 38:1] 46:2 42:0) 44°6 41:9] 46°5 | 33-0] 48:3) 28:5] 10 6 To \ 0 
12 |45°2 41:8| 45-5 41°8|45°S 40°8| 46:0 41:2) - - | 44-2 39:6 | 43:4 38-9]47-1/ 40-0] 59:°6| 387-0 7 7 4 6 
18 | 48:9 38°6|45°7 39°9| - —- | 47:6 42°6| - - | 46:7 48:7| 48:4 44:5] 49-7 | 38-0] 51:8| 31:0 8 8| 10] 10 
14 | 46°6 41°8| 47:4 42:1 | 48°7 42°4| 50°9 48:1 | 46:1 40°8| 44:5 37:9) 48-7 39°7]53°2| 40°11} 59:4) 38°6 7 8 9 7 
15 | 34:8 31:9 | 35°9 31:9 | 51:9 38°6 | 47°6 38°7 | 48-7 37:2 | 49:0 37:9 | 42°7 35:2] 52-4 | 82°6] 67-2) 23°3 7 6 2 0 
16 | 42°7 35°7 | 42°1 36:0 | 43°9 37°7 | 45°1 38°8 | 43-7 39°6 | 43°3 41:2] 45°9 42°9]49:°0| 36°38 53°77] 24:1 0 2 8] 10 
17 | 44:6 43:6 | 48°7 41°7 | 46:2 43°6 | 46°9 43:5 | 46-2 42°9| 46-7 42-7| 46-9 42-0] 48°0| 41:2] 66:0| 40-2 9 9 6 9 
18 | 45:1 41°] | 44-9 40°8 | 45:9 41:9) 41°9 40°9 | 42-4 41:4] 40°7 39:8 | 40:3 39°5]47:0| 39:0] 50°8/ 39:8} 9 1. | LON S10) 
19 | 39°4 88:2) 39°4 38:0 | 40°2 39°6/41°3 39°9) -  - | 39°8 39:1 | 40°3 39°3]43:3|] 35:0} 51°5/ 35:0} 7] 10 8 9 
20 | 48°7 41:2) 44:2 41-77} - —- | 49:9 45:7) - —- | 45:9 40-1 | 42:7 38:7] 50:5) 38-5} 59:2] - 1) 3) |) ale) 6 8 | 
21 | 44°7 43:1 | 44:3 43°6 | 465 46-0 | 49°7 47°6 | 49°5 47°5 | 48:6 47:9] 48:6 47°97 49°8| 40-1] 49-4; 37-17 10] 10) 2 10} 10) 
22 | 44:9 42:0) 44:9 41°6 | 44:4 40°4] 44-7 39-1 | 41:1 37-8 | 42-1 38:1) 41:9 39°1]49°8/ 36:9] 51:2) 41:0] 10] 10 9 2 9] 
23 | 43°7 40°1 | 43°8 40:4 | 44-2 41:0] 45:1 41°6 | 42:9 41:2] 41-9 41:2) 41-9 39:6] 45°3| 89-0] 56:0) 35:1 9 8 8] 10 9 | 
24 | 389-9 36°6| 40:2 36:9] 43:0 39:1 | 43°6 40:9 | 44:0 41-1 | 38-1 36:7 | 39°3 36:7] 46-0 | 85:1] 61:8; 34:8 8 9; 10! 10 2 
25 | 37°6. 82°8 | 85:2 33:4 | 85°5 32°5 | 34°9 32:1 | 35:6 32:1 | 32°6 32°2| 30-9 31-1} 40°3| 30°5] 57:5) 30°37] 8 4 9 9 og 
26 | 33°4 32°1| 34:9 32:7 | 37°9 34°7 | 35:1 341] - - | 36:0 34:6) 43:2 42:7] 38:6 | 29:0] 57°38) 29°27 10) 10} 10) 10 8} 
27 | 42:5 36°3) 42°99 35°99} - - |40°7 8671) - - | 87-1 33°7| 86:9 34:2] 49:0| 32:0] 62:4) 31:0 9 8 9 | 10) ao 
28 | 80:2 80:2] 31:2 31:2 | 32°6 301 | 27°7 25:9 | 31°6 28:3 | 28-7 27-2) 30°1 27-6 |[36°0]| 25:0] 57:2) 27:0] 10 9 5 | 10 i) 
29 | 32:3 31°7 | 81:0 30°6 | 34:7 32°9 | 34:1 33-1) 33°6 32°7 | 37-1 34:1 | 37:2 34:1] 39:2] 28:0] 78°7) 27:3] 10 9 9 8 9 
30 | 81:9 29°4/ 383°7 31°2| 35:3 32°1 | 35°7 34°6 | 36:1 34:5 | 32:9 32°7 | 32-9 32:7] 39:0 | 29:3] 64:3) 22°81 7 9 9} 10] 10 
81 | 34:8 33°9 | 87:2 34°7 | 39°3 34:9) 387-7 34:8] 87:2 33°8 | 38°6 32:7 | 32:0 31°38] 39-2 | 32-6] 72:0| 30°3] 10 9 6] 10 9 
Mean,| 40:0 37°1| 40°5 387°4| - — |41°7 38:4) - 40:0 37:3 | 40:0 37:5] 44-7 | 34:5] 56°6 | [32:0}}(8-2)| 8:0 | 7:9 | 7:9 | (7-5)| 
a 
i 
STEVENSON SCREEN. FEBRUARY 1901. | 
Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.|Dry. Wet. 4 
1 | 83°9 32:1] 34:5 32°9| 36:2 34°5 | 35:3 34:7 | 36°7 35:7 | 89:1 37-9 | 37:9 37:1] 39°6 | 28-2] 72:2) 82:2] 10/ 10] 10 9 ois 
2 | 38:0 36:°0/ 391 86°38] - —- |39°7 369} - - | 84:7 82°9| 38:1 31:9] 40°0| 34-0} 60:0] 33-2 7 8] 10 9 8} 
3 | 82°8 32:2) 32:7 382°2] - —- | 83:9 339%} -  —- | 31:9 30-9/382°8 30:9] 35:0) 29:5} 53:0) 29:1] 10) 10 9 8 9 
4 | 34:3 33°3] 83°6 33:2 | 34:9 32°3 | 36°8 31°8 | 34:7 £0°9| 381 33°7 | 86°9 32°8}38:9) 31:0} 71:3) 26:7} 10] 10 7 7 7 
5 | 86°1 32:0] 36°] 32:°9| 36:0 33°4| 368 32°83] 85:2 31°8 | 34-2 32°5 | 32:9 32:2] 38°8 | 32:0] 71:8) 28:3 8} 10 4 8 8 | 
6 | 30:2 29:6] 381°3 80°5 | 38°7 32°38 | 34:9 33°7 | 34-4 32°1 | 34:9 82:9 | 35:9 33°77 360 | 26-4) 49°5| 19-4 8 8| 10] 10) 7am 
7 | 41:7 40°38] 41:2 40:2) 43°9 41°7 | 45:1 42°3 | 43-7 41:1 | 40°6 38:7 | 39°9 38:7] 45°5 | 33-9 63:0] 32°07 9] 10 8} 10] 10} 
8 | 40°3 38-2] 40°6 38:9 | 42°9 41:0 | 42°8 40:9] 43°6 40:9] 40-4 38°6| 41:1 38-8] 45°0| 36:1} 57-7) 31:2 dl 8 7 3 9! 
9 | 40:9 89:1] 43:2 40°7 | 45:2 42°1| 46-4 42:9) - —- | 40:5 38:8) 39:0 37:8] 47°5| 37:0} 90°0| 33:4 8 7 6 7 6 | 
10 | 81:9 31:4) 32°77 31:9) - —- |389°9 37:77) — -—- |85-1 84:4] 34:8 32:7] 41:0} 28-0] 56°8| 21:3) 10 9 7 9 | 
11 | 28-2 27:1] 27:6 26-4] - -—- | 32:9 28-3) 33-7 30°8 | 31-2 30°5| 30:9 29:9]35°0| 25:0] 78:4) 18:0} 2 1 7 3] 2 | 
12 | 81°9 31:7 | 33:2 31:9 | 35:2 31°6 | 87°7 32°9 | 37:9 33:5 | 386°7 38°S | 36°4 34:9141:0/ 28:5) - | 21:3 8 7 Di 6 9 
| 18 |81:0 29-0} 34:2 31°6 | 39-2 33°7 | 37:7 34:1 | 37:0 33°6 | 28°5 [26°5]] 27-1 26:2) 41:0) 27-0] 79°0| 23°37 2 2 2 il 0} 
| 14 | 21-9 211] 23-7 22-7 | 30°0 28-4 | 34:5 30°8 | 35:8 32:2| 31-2 30°2| 29-7 28:9] 37:5 | 20°2] 76:7 | 12°6 0 0 0 6 1} 
15 | 33-2 31°6| 84°7 32:2 | 37-9 35°7 | 89°2 386°6 | 40-1 37:9 | 37-0 36:0| 38:7 36:91 40°5 | 266} 69:0) 18:5 9 8} 10 2 4} 
16 | 42°5 39°2| 42:9 39-4] 43-2 40-4) 44-4 413) - - | 88-7 85:8| 85:7 34:8] 44:9) 368] 58:0} 30:2] 10) 10 8 7} 2) 
17 | 8671 34:1] 38°7 25:0} - - |40°3 86:9} - - |87°9 35:9| 87:6 35:7] 41:1)| 83:1} 58:0) 27-7 9] 10} 10) 10)" 10m 
18 | 39-9 39°1| 41°] 40:0 | 42-4 41°7 | 43-1 41-7 | 42-7 41:7 | 39-2 38-6| 40-0 3971] 44-0 | 34:2] 53:9) 30:2] 10] 10) 10] 10 3 | 
19 | 84°6 33:9] 35:9 34:7 | 39:9 37:9| 42:1 38-9 | 43-9 39°1 | 34:5 33:3 | 36°3 35:2] 44:0 | 31-2] 65°0| 25:8 8 7 8 2 3 | 
20 | 87-1 85:1) 87:1 35°1| 37°8 35°5| 39°6 36°38 | 40-9 37:6 | 28-0 27-1] 28:0 27:0] 41:0 | 28-1} 81:8} 29°0} 10] 10 1| - 0) gm 
21 | 81-1 30-1} 84:0 31°7 | 37°7 34:9 | 41°8 38-1 | 42°8 39:8 | 37-9 36:8 | 37:1 35:9] 44:0 | 26°07 87-2) 17°8 3 3 6 3 
22 | 40-0 38°6| 41:0 39°7 | 44°1 40°9| 44:2 41-1 | 44-2 40-9| 43-2 40-5 | 43-7 40-7] 45:9 | 35:3] 69°0) 31:2] 5 6 6| 10 
23 | 43:0 39°3| 43:4 39:0 | 42°8 39°7/42:9 39°77} - - | 40-9 89:3] 41:1 39°51 45:0 | 39°54 54:0] 37:0 9 9| 10 no 
24 | 45:7 43°7| 45-7 44:2] - - |46-7 44:7| - —- | 88-2 37-7] 87-2 36-9]48-0| 36-8] 50°6) 38:0] 10| 10] 10) 10 
25 | 891 37°9| 41:7 39-7 | 42-7 40°8| 42-4 41-8 | 44-0 42:9] 45-3 43-7] 44-9 43:5] 45-4/ 386-0] 55°33) 35:2] 10} 10) 10] 10 
26 |42°1 41-8] 42:8 42:0] 46°6 43°6 | 45:6 42-8 | 44-6 42:2| 40:0 39-9| 89-9 39-7] 46:2 | 39:5] 52:5) 39°2] 10) 10) 10) 10) — 
27 =| 89-9 88°1| 89°8 37°3| 41°4 37°4/ 42:5 37:8 | 41-1 36°3 | 81-4 29-9 | 29°6 28°38] 43°5 | 30°97 89°5| 385-4 7 7 7 0 
28 |29°7 28°6| 34:1 816) - - 13 87:1) -  —- | 41:8 86:9] 41°6 36:9] 42°2| 25:9] 84:5] 16°38} 0 0 9 8 
Mean,| 36:0 34:4] 37:0 85:2] - - | 40-4 87-4) - - |86:8 35:1] 36:4 34:9] 42-1 | 31:3] [67-0]] 27°6] 75 | 75 | 7-4) 6D 6 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 357 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. MARCH 1901. 
i Temperature—Dry and Wet Bulbs. Amount of Cloud, 0 to 10. 
at ee Max. |Min. tee 

gh 104 12h 14h 164 * 21h 22h “} gh | 10h | 14h | 21h | 29h 
i Dry. Wet.) Dry. Wet.} Dry. Wet. Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet. : 
oi ; : *8| 41:7 39°1 | 44°6 40°8 | 45°9 41:5 | 43°9 40°8 | 44°6 40°71 46°6 | 88:9] 70:2} 34:5] 10) 10 8 9 9 
441 40-4/46-7 40°8| - — | 40°4 38°8 | 38-9 37:9] 47:2 | 88-2] 75:2) 30-0] 10 8 8} 10] 10 
- 449 41-1} - —- | 893 37:8} 38-9 37:4] 49-1) 36-1] 93:0] 33:1 7 7 6 9 7 
39°1 38-2 43°8 40°8| 45:2 41°6 | 44:7 43:3| 49°6 47:1] 49°7/ 35:2] 49-4] 30°38] 10] 10 9} 10) 10 
39°9 37°7 | 42°3 36-7 | 39-1 36°7 | 40°6 36°7| 41-1 37:2] 52°6| 33°1] 79:2) 33:1] 10] 10 7 7 8 
40-7 38:9] 40°9 39-0 | 42°6 40:2 | 40°9 37-9| 40-7 37:9] 44:0 | 85-4] 57:0) 33°3 8 9} 10 9} 10 
416 39°3 | 43°4 40°7 | 41°6 40°0 | 43:6 38:3 | 43:7 38:3] 45°4| 38-0] 99:0) 35:1] 10 8 6 9 4 
44-4 38:4] 45:2 39°1| 46:2 39°6 | 40'1 36:7 | 88:4 35°81 49-0 | 88:0] 105-6] 33°8 6 6 5 3 5 
44-9 44:6 | 461 45°3) -— -— | 45-7 45:6) 45:4 44:9] 48°7| 37-2] 69°8) 31:9] 10] 10; 10} 10] 10 
- — |47°9 46:3) - -— |45°1 44:1] 44:9 43:9] 49:3] 43:5] 82:2} 42°37 10) 10] 10: 10] 10 
48-1 47:1 | 485 47:2 | 47°8 46°6 | 43-1 40:4! 40°6 37:9] 51:0 | 42:2] 91:4} 42:3] 10 8 9 8 1 
44:7 44:4] 481 46:5 | 48:9 46:2 | 46°9 46:2] 46-9 46:4] 49:0 [86-5] 91-4) 31:0] 10} 10; 7 10 | 10 
47°6 44:3) 50°1 45°8| 51:7 45°6 | 45:5 42:9] 44:9 42-5) 53°3| 44:3] 94:8] 387°6 2 7 5 4 5 
42°7 48:3 42-4] 483 42:1| 46-4 41:0 | 36:0 34:7 | 34:2 83:1] 50°9 | 34:3] 93:3) 28°8 4 7 2 0 0 
[40° Oya" 0] ; 6 | 44:6 39:0] 45:9 40:4 | 45°5 40°38 | 35°3 383°4| 84:0 32°6] 47:9 | 82:1] 92:0 - 5 aii} al 0 0 
40°2 38°3| 40°4 38°4| 42:7 39°4|43:°0 40°2; -  - | 40:0 38-0 |[38 Pi: a 44:0 | 82:0] 66:3) 24:1 id 8 | 10 1 2 
41-7 39:0} 44:0 892} - - | 43:9 41:0) - —- | 36°9 34:5) 36:7 3 49-1 | 836.0] 102°3| 29:3 uf 5 7 2 2 
39°6 84°7| 41°8 36:4] 45:3 38°8 | 438°6 37:9 | 43°6 37:5 | 38:9 34-9 | 38°8 34: 3 47'2| 31:9] 1085 | 23:4 2 6 8 8 9 
38°2 35°7| 41°5 36°6 | 41°3 36:2 | 42°5 36:9 | 41°6 36:9 | 36:4 33°6 | 35:4 32:9] 43°7 | 32:7] 96°38} 26:2 4 ll 9 2 3 
89°6 37:1] 41°7 38°8| 45:7 39:0 | 45:9 39:1 | 46:1 39-1 | 394 37-2| 38:1 36-2] 46°9 | 84°3] 107-2] 29°8 5 7 3 1 1 
| |88°6 34°7| 40:4 85:7 | 43°7 38:2] 46:1 39°7 | 46:2 40-1 | 33:8 32:0] 33:1 31:4] 47°5| 31:5] 96:1) 23°8 0 ui @ 0 0 
| 22 |31°7 29°6| 34:8 31°7| 41:3 36°5 | 44:4 38°6 | 46-0 39:2 34°8 32°1/ 31-4 29°9] 46-8 | 25:6] 97-3) 14:3 2 (ee 0 0 
23 |31°8 30:2| 34°1 81°5| 40°6 36:3] 46:6 406} - - | 41:9 38-0] 38°6 35-6] 47:9 | 26-2] 102°7| 17:2} 10 9) 4 9 2 
24 | 41:3 393) 43:2 394) - - |43:7 405) - — | 82:4 31-2] 380-1 27-7] 44:9 | 31-8] 59°3) 28°3 9} 10+ 10}; 10] 10 
81°3 29°7 | 32:0 28°0| 83:0 31°6 | 85-2 30-2} -— = | 28-9 26:9 | 27:1 25:8 [37:0] 25:2] 103-0) 18:4 2 3 7 2 2 
32:2 31:3 | 33:7 31:7 | 36-0 31:9 | 36°38 31:9 | 36:9 32:0 | 31-8 30-7 | 311 30:3] 38:0 | 24:9] 99-4) 185 8 3 9 8 9 
82°9 30°1 | 31°5 27°5 | 33:1 28:9 | 34:5 29°6 | 32-9 28-7 | 30°9 28-7 | 29:1 27:2] 34:9 | 24°54 82-3 - 5 5 6 6 9 
32°8 31:1 | 33°2 31:8 | 36-4 31°9| 38-2 32-4] 37:0 32:0 | 29:0 28:2] 26:3 26:0) 45°3 | 24-7] 101-1) 16-4 7 9 5 0 0 
84:0 30:0 | 34:9 29:9 | 38°4 81:9 | 39°6 32:3 | 88-4 32:3 34:1 31:°0| 34°8 31:1] 40°7 | 15:2] 83°2| 10°5 8 7 6} 10 9 
36°1 88°5| 37:0 34:0] 89°5 36:6] 41°5 381, - - | 37-9 35-9 |[87-0][35-0} 42:2 [33-0}) 988} 31:0 9 9 9} 10) 10 
87:5 36°8/388:0 871] - - |44:9 418) - - | 87:9 36°8| 36-9 85:9] 47:2 33:2]107-2| 311] 10/ 10 8 8 8 
36°8 | 40°2 87:2] - - |43°8 39:5| - -— | 38-6 36-4|287-7 35-6] 46°4| 33-1] 88:9] [28-1]} 7:0 | 75 | 65 | 6:0) 5-7 
| ‘STEVENSON SCREEN. APRIL 1901. 
Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. Dry. Wet. 
‘1 35°0 | 89°8 35°7 | 42°1 37-1 | 48°9 37-7 | 43-5 37:1 | 36°7 32°6| 85:0 31:8] 45-0 | 35:8] 97-0/ 31°8 5 6 3 2 1 
87°2 | 44°8 37:9] 41°5 38°8| 41:9 39-1 | 41-5 39:1] 40-6 39:0| 39°3 38:1] 45°3| 28:3] 61:0} 21°3 8} 10} 10] 10] 10 
40:0 | 42:0 39°8 | 41°8 389-7 | 46-7 42:2) 44:5 38:8] 37-9 35-0] 37:2 34:2] 47:9] 83°8] 99:0} 382°6 9 6 6] 10] 10 
33°5 | 391 36°8 | 42°1 38:0) 40°5 37°38} - —- | 86-8 35:0) 38-0 35:1] 44:1 | 32:1] 101-9 - 10 9 6 4 6 
36°7| 44:0 38°8 | 43°8 37-9 | 45:2 38-8 | 44:9 38:4] 40-1 35-9] 40:0 35-9] 47:1 | 32:2] 109°2| 24°6 1 6 9]; 10] 10 
38°3 | 43°1 389-0 | 44:2 89°5|44-1 407} - -—- | 43:5 41:9] 43-0 42:0] 46°6| 33-3] 75°38} 29:0} 10 9/10} 10] 10 
44°7| 46:5 44:4) —- - |481 4571] - -~ | 40:6 39:9] 41:9 40:6] 501] 40-0] 90:7] 39-5 8 7 9 ff 6 
41:6 | 43°5 41-4] 466 42°9| 48:8 42°6| 45-6 43-7 | 42:0 40:5 | 42:1 40:7] 48-0 | 40911085 | 38:2] 10 OF Os | eLON 0 
430 | 46-4 43-8 | 46:4 43-4 | 43°8 42-5 | 43-2 41:7| 40-1 39-0] 40°8 39:4] 47:9) 39°5] 91°6| 391 9 9} 10 4 4 
87°7 | 35:7 35-1 | 40-4 89:0 | 38°8 37°5 | 42°1 38-1) 34:4 32-9| 33-1 32-0] 43°5| 33-8] 97-4) 35:9] 10; 10) 10 1 0 
88°1 | 44:7 39:3 | 45:4 39-9 | 46:9 40-8] 46:0 40-2| 39°6 36-1| 38:0 35:9] 48:0 31:0] 103-9) 25:4] 7 8 8} 10 8 
86°5 | 41°8 36:1 | 44:1 87-1 | 44:3 36-5 | 44:8 37:5 | 386-9 33-6 | 39-0 34:1] 47:0| 35:9] 119°9 | 34:0 9 6 7 0 0 
89°9| 48-5 42:°2| 49-4 43-9] 48:3 42:0| - -— | 43-0 40:3] 43-2 40-9] 51:8) 351]1091| 341] 10 9 9 3 5 
40°3| 425 41:2) - - | 42:4 39°83] - - | 35-8 34:3] 34-5 33:8] 49:2] 34:0]104-0] 885] 10] 10 8 5 7 
35:0 | 36:9 36:1] 39-6 38:7 | 45:9 41-8 | 43°5 39:2] 37:2 36°3| 87:7 36:2] 4771] 32:9]1051| 30:9) 10 8 6 7 3 
89-2 | 48:0 39:1] 49-0 42°5| 49-1 42-7 | 49-1 42°8| 40:7 38-1] 38°8 87-0] 52°0| 30°3]120:5| 24:2 1 8 5 1 0 
38-4 | 43°6 40:2) 50°6 48:1] 52:0 44-7 | 49-8 45°3| 45-1 42-1 |[44-0]/42°0]] 53:2 | 28:2]110-0) 22-2 4 4 3} 10) 10 
46-5 | 48:0 47:4] 47-9 47:4] 49:2 48°7| 47:9 47°5| 46-5 45°5| 45-1 44-8] 49-4 | 42°3] 68-2) 40:9 0}; 10} 10} 10 7 
46°2 | 51°7 46°6| 57-0 47-9| 59-2 48:°9|56:S 48:2] 49-1 43:8] 48-7 42-7|622/43:0]1123) 370] 3 1 1 1 1 
46-0 | 54°6 47-0 | 59-1 49-9] 60°8 506] - —- | 51:6 46°6| 49°5 46:5] 63-8} 40°3 } 112°5 - 4 6 4 8 9 
45°8 | 55:1 49:2} - 631 53-4] - — | 53-0 48-4] 49°3 46-8] 66-2 | 38°3]118-3 | 29-4 7 5 3 6 5 
511 | 60°9 52°6 | 61°7 53°6 60°1 58-3 | 57-2 52°1|50°6 49°5| 50°8 49°6 | 64:1 | 45:8 | 122°3 - 3 4 8] 10} 10 
46-7 | 46:5 45-4 | 43:9 43°3| 44-4 44-0 | 47-2 45°6| 44-6 43:5 ((41-5][40-0]] 51-3 | 40-2] 74:0) 45°27 10] 10) 10 5 5 
426 | 54:9 47-5 | 56:9 50-5 | 65:9 56-7 | 68-0 57:9| 58°8 54°6| 57:0 53-7] 69°5! 33:3] 1191 | 27-7 3 4 8 2 0 
48-3 |58-7 49-0 | 62-4 51:4] 64:1 51-9] 65°8 52-2/ 54-2 46°9| 54:9 47-1] 67-1 | 42:0] 125°0| 33:0] 10) 10 9 7 5 
54-1 | 58-2 55-2| 62-0 50°6| 68-1 52°8| 68:1 54:2) 50-7 46°5| 49-5 45:3] 69:9 | 39:1] 123-2) 283 2 1 5 2 0 
45:0|53°5 45°1| 55:0 45°6| 53:0 45-1] - —- | 42:4 39:2] 44:4 39:9] 57:3| 39-0] 113-0 | 29-4 1 3 | 10 2 5 
42°8 | 46:9 43-7) - — |47°9 45:1) - — | 48:1 46-2] 48:1 46:2] 50-0) 37-9} 91:0 29-1 9 9} 10} 10) 10 
47-2} 52-1 47-9 | 60:1 52:6 | 60-5 52:1] 59-0 511] 48-4 44-5] 46-1 44:2] 65°6 | 45-9] 129°6 | 43:3 7 6 9 1 1 
46°2 | 48-7 46-7 | 52-4 47-9| 53:4 49-1] 53-9 49-1| 52-9 47-9] 51-2 47-9] 56-0| 43:1] 98°6| 36-2} 10) 10 8 © Ges 
8] 53-5 | 36-9] 103-7 | [82°6] 71 | 77 | 75) 58) 55 


4271 | 47:0 43°0| - - {50° 44:8} - — | 44:1 41:2] 43-4 40: 


” 


bo 
N 


TRANS. ROY. SOC. EDIN.—VOL. XLIV. 


358 FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. MAY 1901, 


Temperature—Dry and Wet Bulbs 


Black |\Radn: Amount of Cloud, 0 to 10. 
Bulb. | Min. 


Max. |Min. 


gh 10h =| = 12h 14h 16h 21h 22h gh | 10h | 14h | 21h | 29h | 
Dry. Wet.| Dry. Wet. Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. | Dry. Wet.| Dry. Wet. 
1 | 52°5 47°9|57:1 503 63°8 54:3] 64:8 54:4 | 62:0 54°5| 48°0 46:2] 47°6 45:5] 68-0 | 41:0}114:9} 30-9 1 1 3 1 0 
2 |511 47°9|53°9 50°-4/| 60°7 52:°9| 59:9 52:7) —- -— | 51:9 49°9| 50:0 48-2] 63-0 | 41:0] 1240} 35:0 0 1 6 7 5 
3 | 54:7 48°9|58°5 51°6 | 67°3 53°9| 59-0 52:4 | 60°2 52°4) 51:5 48:1 | 48-9 46°69 69°6 | 41:9] 1336 | 33:5 j 72 df 3 7 
4 |52°5 48°0|56°9 51°2| 61°6 53°9|62°9 54:9} - - | 53°7 49:6 | 52:2 48-6] 66:2 | 35°59123°7) 28:7 0 0 2 9 9 
5 |49°7 47°4|48°8 461) - - | 45:7 43:6) - - | 43:9 42:9) 43:9 42:9154:0| 42:3] 80:4) 41:0 7 7) 10.) 10> e 
6 | 46:3 43°3| 47-7 438°6|50°7 45°7| 47:5 44:1) 46:9 44:4] 44:0 42°7 | 43°7 42°3]52-0 | 38:0] 100°8; 31°38] 10 8 9 8 9 
7 | 464 48°6 | 45°1 48°8| 48:0 44:4] 50°1 46:1] 47:1 44:9 | 44-1 42:2) 43°8 41°8] 50:7 | 42:0] 79°8| 38°3 9 | 10) 10) \) 105s 
8 |46°7 43:9] 49-2 45°6 | 54:3 47°9|53°7 47°7|54°7 48°6 | 46°9 45:1 | 46°9 44-9] 56-0 | 38-2] 118-0] 32:0 i 8 5 4 7 
9 |48:°9 45:°9|49°7 45°7|51'7 46°9| 53:3 47°7| 51:6 46°9| 47:3 45:4 | 47°2 45°19 54-0 | 42:1] 108-5) 37:0] 10 8 9 8 9 
10 |49°9 46:9} 51:0 47°3 | 52°9 48°8| 54°8 49°5| 54:9 48°4| 47:1 45:9 | 46:5 45°97 57-0 | 43°8]101°9| 40:3 9} 10 8; 10) 10 
11 |50°7 45:1 |48°6 42:°9|53°3 46:0]51°3 44:4) - -—- | 44:9 40°9| 43:0 39:7] 54°6 | 41°57111'5| 34:0 6 7 6 1 0 
12 |47°9 44:6 |53°6 45:7) - - |60°7 51:1) - -—- | 52-0 45°8) 46:0 43-9 | 62-0 | 31:5]116°3 | 20:9 8 4 3 3 1 
13 | 53°6 48°9|56°3 50:2 |61°3 52°3| 63:9 52°9| 65:2 53:5 | 54:1 49°6 | 51:2 47°39 66-0 | 38-0] 1385) 27°5 5 4 4 3 it 
14 |54°5 49°2|58°7 52:2 | 65:4 56:9] 66°5 55:7 | 68°3 57-9 | 58°0 51°9 | 56-2 50°34 69°3 | 89-8] 117°0| 306 0 0 1 3 8 
15 |57°9 50:7 | 60°4 52°3| 64:9 55°8) 68:0 56:0 | 66:4 56:4 | 53:9 48:2) 50°9 46°5]70°7 | 44-8] 123°5 | 33:5 0 0 1 0 0 
16 |53-7 48°6 | 58°2 51:4 | 62°9 54:9] 66-3 55:1) 62°9 52°5 | 52°9 47:9) 50°1 46-2} 68°6 | 39:0] 123-9 | 26:3 0 1 2 1 0 
17 | 512 48:2|53°5 49°7 | 57-5 51:4] 57-9 52:0 | 57°2 51:1} 51:4 47°9 |[48°5 [46-5] 59-0 | 41:07 107-9 | 28:0] 10 9 9 2 1 
18 |51°9 47:0|50°9 47:1] 53°9 49°9|53°8 483) - -—- | 50:9 48:2) 50:4 47:°9]57°5|45-27115:0|) 341] 10}; 10 9} 10.) Xomm 
19 |57°8 51°71 |60°5 51°28) ~ - | 63°6 55:0} - — | 49:9 46:9) 48-7 45:9165-0 | 47:3]129°3 | 434 7 4 5 3 3 
20 |51°6 48°6 | 52°9 49°3 | 55°6 51:3] 59°5 53:4] 61:7 52°9| 53:6 48:4 | 50°7 47°59 62:1 | 40:0]122°0|) 301] 10)| 10 8 3 1 
21 |56°6 52°2|62°9 55:3 | 67°7 58:0] 66:4 57°5 | 66°3 56:5 | 60°2 54°3| 56°3 52:8] 69°6 | 40°6] 121°6 | [380°0)} 0 1 1 7 8 
22 |60°7 54:6 | 64:9 56°6| 68-2 585] 69-4 57:9) 71°0 58:°2| 63:1 54°6 | 57°6 52°59 72°7 | 46°49125:0 | 35-2 0 0 0 0 0 
23 |57°4 50°6/61°8 540] 67°6 55:°0| 69:1 56:4] 69°5 54:°3| 58:2 51:9) 55:4 50:9] 71-4 | 43:8 130-0} 31°7 0 0 4 6 6 
24 | 62:0 52:0/67°0 53°8| 69:0 54:4] 70°5 54:3 | 68°4 55:4] 55°9 50:7) 53:0 491] 72:9 | 42:3] 130°5 | 31:2 3 3 6 3 7 
25 | 53:7 48°5 | 56°9 50°7|60°4 53°3| 645 555) - -—- | 48°5 45°5| 47-3 44-9] 66-4 | 43-9] 180°3 | 37:0 0 0 0 0 0 
26 |53°4 48°2|58°0 514) - - |655 56:1) - —- | 536 49:9) 511 48°83] 66-5 | 43°0]126°5 | 29-1 6 6 6 6 8 
27 |50°9 48°5)51°5 48°99) - - | 55-6 51°6| 53:4 50°4| 50°9 48:9 | 49°7 48-7 | 60°3 | 47°2]127-7 | 44:4 9 9 9 9 7 
28 154:1 51°3| 54:9 51°9| 55:9 52:9) 55°9 53°3| 57:6 54:0] 54:1 51°8| 50°6 48-2] 59-4 | 48-2]}122:0) 41:0] 10) 10 9 7 0 
29 |58°5 54:8 | 63:0 56:1 | 68°6 60°0 | 66°6 58°5| 61:6 56°6| 57:3 54:8) 60:1 54:9} 71-0 | 40:0] 130-2) 2777 0 1 8| 10] 10 
30 |56°5 52:0| 56°9 52°2| 62:4 55°8) 61°8 54:9) 65:9 56:1 | 55:9 53°7 | 56°3 52:5] 68-2 | 54:9] 125-0 | 48:0} 10 8 9; 10} 10 
81 | 55-8 51:7 | 52°4 49:5 | 55:6 51:9] 60°9 55-4] 62°4 54:4] 53°8 50°6| 54:9 509] 64°9 | 50:07 126:2 | 45:7 ii 9 7 | 10\) 1g 
MEAN | 53°2 48°7|55°5 500] -. - |60°3 52°} - - | 52:0 48-4) 50:3 47:3] 63°5 | 42-4]118-2|) 34:1] 5:0 | 4:9] 5:7 | 5:4] 5:4 
STEVENSON SCREEN. JUNE 1901. 
Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. ; 
1 | 60:9 52°3 | 59°1 52°3)59°7 53°2|59°8 64:1} - — |52°8 50:9] 53:5 50°6 | 62°8 | 50°5]124°7) 46°5 8 9 | DOs aug 
2, \'53°5 51*9!|5278 7515 = - |56°0 53-4) - -—- | 51:9 501) 51:2 49°9159-0 | 51:07105-0) 47:5 9} 10) 10 7 Ti 
3 | 53°9 52°9| 54:8 52°5 | 57°6 53°9| 61:9 54°9 | 58-3 53°2|53°9 51:0 | 52°2 49°7 | 63:0 | 50-4] 122-4) 44:4} 10 7 7 9 8 | 
4 |55°9 52°8|58°2 52°0| 55:8 51°8| 57:4 52°71 59-2 52:4) 52:1 51-7 | 51:7 50°3] 60°8 | 49:0] 107°0| 39°6 | 10] 10 9; 10. LOnm 
5 |50°5 48°7|51:9 49-4) 50°3 48°9 | 51-9 49°9 | 53-1 51:9 | 50°7 48:9) 51:0 48°57 58:9 | 45°6] 123-4 | 32°5 | 10 9) Os ao) 8] 
6 |54°8 50°0|57:1 49-4) 57°5 50°4| 59°9 51°9| 59°6 51:5 | 50°3 46-7 | 48-9 45-6 | 62:0 | 46:0] 122-0] 39°5 8 7 6 1 Oo} 
7 | 56:9 52°2|58°9 53°7 | 59°8 54°7 | 61°2 56°2| 58-9 54:2} 52:9 509] 51:1 49°9] 62:8 | 39°38] 127°0| 286 4 5 4 7 6] 
8 | 50°7 49°9| 51°9 51:2) 64:0 57°6| 68°9 57°77} - —- |57°3 52:9] 54:9 51:7] 71°3| 42°271266} 49°17 10 4 3 2 0 
9 |54°6 52:3) 53:2 51:0) - - |53°2 51-4] - —- |47°6 44:1] 46-4 43°6]59:0 |) 47:1]117:0| .42°8 | 10] 10 & 9 4) 
10 | 51°5 48°3| 54:0 48-4| 49:9 47:6 | 49°8 47:8 | 49°3 47:2 | 45:7 48:2] 45°8 43°6]55°0 | 42°6]104°5 | 47:5 8 7| 10) 10) 10m 
11 | 45:2 42°9|43°6 41°38) 511 45:3 | 51:0 45°6| 47-9 43-9 | 47-1 42:3] 47-1 42:9] 55-0 | 39°27120°5| 37:0 | 10 9 il 6| LOM 
12 |49°9 43:°9|47°3 44:2) 48-7 44:4 | 49°3 45:°5|46°6 443| 45:3 48°5| 45:7 43:0] 52°6 | 40:7 | 117-0 | [88-0] 9 i i 9| 1OmF 
13 | 50°9 47:2) 51°6 47°7 | 56-2 49°8| 581 49°8| 56°8 48°9|52°1 47:1); 51:0 47:2] 58:4) 41°77115-0; 39:1] 10 9 7 9 
14 | 51°7 47°5|54°3 48-4 | 60:0 51:9 | 60°7 52°5 | 59°7 51:9] 51°9 46:5 | 50:2 45-7 | 62°6 | 47°5 | 130-4 | 41°8 6 9 6 6 
15 | 54°2 49°1) 561 50°1| 54:4 47°5 | 52:7 47:1} - -—-— | 48-9 48-0} 48°7 48-1] 56-0 | 38°3]128:°0| 28-1 il ala) | io) } 
16 | 53°8 48°8)54:3 47-4! - - |55:9 485) - —- |48°7 44:1] 47:3 42:1 160-2 | 47:2]126:°9| 42:4 8 9 9 6 q 
17 | 47°9 43°5 | 49°4 44:2) 52-1 46°5| 530 47-9] 54:7 48°5| 51-9 46:9] 51-2 47:0] 57-0 | 43°6]125°1) 31:0 7 7 fl 8 | 
18 | 53:9 49°2/57°5 50°9| 59:1 52°7 | 65°3 55:0 | 62-7 54°6| 51:4 48-7 |50°1 47:6] 67°0 | 47:0] 134:0| 43:1 8 7 6 6| 1 
19 |56°6 48°1| 53-4 47-7 | 62°5 49°6 | 52°7 50°5|50°8 49°8| 51-1 50-4| 51-2 50°8]56°7 | 427] 67°6| 315] 10] 10; 10] 10) 7 
20 |55°5 54°1/55°8 54°2|59°4 55:9 | 55°8 54:1 | 54:6 54°3 (53-7 52:9] 53°5 52°7]61:6| 508] 97°7| 485] 10; 10} 10) 10; 1 
21 |56°5 53°1| 58-4 54:1 | 55:4 52°4| 61-1 54-5 | 62:0 55:7 | 51-2 50:0) 51-5 49-6 | 63:0 | 50°27121:2| 48-1 8 5 4] 10 |) 108 
22 |54°7 52°6|56°0 53:7 | 60°6 56°4| 60:0 56:4) - - |57:4 54:5/55:9 52:9] 66-4 | 48°6 | 1320} 42:0 9| 10] 10) 10 )90m3 
23 |54°4 52°4)55°1 52°7| - - |63°2 57:4) - — |52°3 49:0 |.52°2 49°7]63°8|51:0]117'4|) 485] 10 9{/ 10] 10 
24 |53°0 50:0] 55:1 51:2) 54:9 49°9| 58:0 525) 57-7 50°5/53°8 49:0] 53-2 47-2] 61:3 | 50:3] 1249 | 43°6 8 9 9 9 
25 | 53°9 51:9] 54:0 50°4 | 56:9 52:1) 57-2 51:9] 55:8 51-7 | 53-1 51-2|52°9 51:1] 59:2| 49:9} 92:4] 44:0] 10) 10} 10} 10 
26 |56°7 54°5| 559 52°8|58°6 54:2) 58:0 54:5 | 58:3 55:°2|55-1 52°5/52°2 49:°9]60°4| 51:0] 96:1) 46:3 9 9} 10 8 
27 + |602 56°3|59°3 54:9 | 59°3 53°8| 61:2 55°8|58°3 54:2 | 54:5 51-9|52°8 49°91 63-0 | 46°6]121:0) 38-4 a 6 7 7 
28 |56°8 53°1| 6071 54:9 | 66:0 56°7 | 67°9 57:7 | 69°7 59:7 | 58-9 53°9| 56:5 52:4] 71:0 | 43:0] 135°6 | 32:3 2 3 5 5 
29 | 61°4 55°5 | 64°3 57°1 | 69°8 61:9] 73°8 63:4) - —- |60°9 56:8) 59-2 54:9] 74°6 | 501] 1320} 41:6 3 4 4 3 
80 |61°9 56:0|64°5 57°77) - - |686 584} - -— |57°8 49:3) 55:5 486] 71°9 | 51:°3]120°5 | 35-7 0 0 0 0 
Mean.| 54:4 50°7|55°3 50°9] - - |58-8 52:9] — - |52:4 49°3/51:5 48°6]61°9| 465]117°8| 406 | 7:7 | 7:6] 74] 76470 


STEVENSON SCREEN. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. 


JULY 1901. 


Temperature—Dry and Wet Bulbs. 
| Max 
; gb 10» 12h 14h 21h 22h 
|  ‘|Dry. Wet. ‘Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. .|Dry. Wet. |Dry. Wet. 
| 1 | 68:2 53:9 | 67°9 57°9| 70°) 58:1] 71°7 58-1 59:4 54:4) 56:1 52°39 73:5 
d 2 |56°9 61:7 54:7 | 65:9 57:5 | 69°5 59-4 55°2 52°7| 54:4 52:0] 77:2 
38 | 60-2 64°5 58:7 | 73:1 61°5| 76:3 63°6 62°2 57:6 | 59°9 55:99 77°8 
4 | 66:0 68°9 61:9] 72:1 62:9] 71:6 63°6 60°3 58:0] 59°7 57:°3173°6 
i 5 | 56°2 57°9 57:2] 59°1 57:7} 61-4 57:9 57°0 53°6 | 56°2 53:4] 61°5 
4 6 | 575 59°2 54°6/61°9 56:2/}61°77 56:0) - - | 53:4 50°0|51:2 48°41] 65:3 
ae 7 «(| 878 585 54:3] —- - |63°9 594} - - |59°0 57°6| 59:0 57-9] 65:7 
a 8 =| 64:1 66°7 63°4| 68°38 64:2] 72:0 66°7 | 69°8 65:2 | 64°6 62°6| 63-7 62:1] 72°6 
i 9 =| 67-6 65°6 60°6 | 71:1 63:2 | 68-7 62°2| 70-2 63°6 | 58°8 57°2| 56-5 55:4 |[71°6] 
| 10 | 63:2 63°2 59°2| 66:0 59:9] 67:1 60:2) 65:9 58°4| 56:9 54:2| 54:4 52-4] 68-0 
ee el | 59-7 64°8 60:0 | 61:9 59°9}61°9 59°9| 60°5 59:5 | 56:4 55°9| 55:9 54:3] 64-6 
2 | 57°8 57°9 51°9 | 59°4 53:5} 60°1 54°3| 60-9 54:5 | 55:4 52°4| 55:1 50:9 | 62-7 
13 | 55°8 56°2 53°5 | 59:2 55°5|61:9 565) - -— | 55:7 52°9) 54:9 52°6] 62-1 
14 [58-9 601 541] - — |681 61:9] - — |59°2 56°7 | 57°6 56-7 | 69:4 
15 | 58-6 61:0 55:9 | 59:4 53:5] 62:1 54:9 | 59°5 53-7 | 55:2 51°7 | 55°1 51:9] 63:8 
BiG | 582 64°7 58°2|69°8 59:2] 62:9 57°4| 62°5 57°2| 58:2 57:3) 57:0 56:6] 70°9 
17 ‘| 62°5 64°6 60°9 | 67:‘9 62:7 }66°7 62°6| 64°7 63°2| 63:1 62°4| 63°3 62°8 | 69:3 
18 | 65°8 63°9 62:2] 65:9 63:2] 67'2 63°5| 66:0 62°9| 64:3 62°3| 63°6 61:5 | 69°6 
19 | 6071 59°5 59:0 | 64°8 62°5] 61:4 59:9 | 63-6 61:9] 60°7 56°9| 60:4 59:1] 65°9 
20° |/63:7 66°3 62°0 | 75:1 66:9] 78°5 68:8} —- — |75°3 66°8| 75:0 66:1] 79°6 
| 21 | 64-4 66°7 63°2) - - |63°9 62:3; - - |61°6 60°5|60°0 59°54 74:7 
e221 59:9 62°3 60°3 | 69°4 65°4| 72:0 67:9 | 70°9 65°3 | 62°4 59°9| 61°3 59:5] 73:9 
e283 | 87-2 58:5 54°9|60°4 57:0| 62:5 58°5| 60:1 56°5| 56:0 54:0| 55:0 58:2] 62°7 
{ 24 | 58°8 59°6 56°8 | 62°5 58:6 | 63°9 58:9 | 59°9 57:2) 57°8 54:9 | 57:2 54:9] 67:0 
25 | 56:9 68:1 54:9} - - |60°9 56°8| - —- | 55:0 53°7 | 55:0 53°5]61°8 
63°1 66°4 60°4|70°9 61:5] 70°4 60°1| 70°7 63°5| 61:1 58°9| 61:5 59°54 731 
64:7 65°6 61°3| 681 64:0] 65°9 61°38) —- - | 63:0 605) 63:1 60:4] 71:9 
61'1 631 59°6| - - |70°4 63:1] - -— |57°5 56°8|55°9 55:8174:9 
57°6 58°8 56°6 | 60°4 57°3|59°6 56°4| 59:4 57-7 | 57:2 56°9|56°9 56:6] 61-7 
a7 4 58°9 58:3] 65°3 62:71] 64:0 59°3| 64:7 59°4| 56°38 54:1 | 52°7 51°8] 665 
55°6 58°9 56:1] 58°9 56:2} 58°8 56°9| 60°1 58°2|59°5 57:4] 59-2 57:0] 62°5 
iM BAN.| 60°3 62°3 581] - - |66:0 603} - - | 593 56:8) 58:3 56:2] 68-9 
— 
{ 
STEVENSON SCREEN. 
Dry. Wet. Dry. Wet.' Dry. Wet.| Dry. Wet ; Dey Wet. |Dry. Wet. 
GS 60°2 59°7 | 60°4 59°5| 6071 52-1 56°9 52> (58. 951-0) ee 
2 |57°9 61:0 55:0 | 59°6 52°9| 60°1 53:2 55°9 52°4| 55:3 52°3 | 63-1 
3 | 556 56:7 52:9 | 59°5 53°9| 57:8 54:3 55°9 55:1 | 55:9 55:4] 60-0 
4 |52°8 54°4 51:7) - - | 58:0 52-1 54:0 50°8 | 53:1 50°7 460-0 
a) ||/53°2 54:3 50°6 | 58°4 52:7 | 61°8 53:9 52°2 50°7 | 51:3 50°1 | 62:0 
6 | 53:0 54°6 52:7 | 55:1 52°9| 59-7 53-9 56°2 53°9 [55°6][53°5] r 3°0 
my | 56°1 55°9 55-7 | 58°7 57°9| 61:7 59-9 54:9 54:4 | 54°6 54:2] 63-1 
mee) 61:1 60°9 56:9 | 62:1 57-7 | 62°4 58-9 574 54:7 |[575][55°3] 658 
mo \59°7 59°9 59°2| 61°4 58-9] 61:1 57:9 58°4 58:0 | 58°3 58:0] 62°9 
10 | 59-7 60°9 60°1| 61:0 60:0 | 59°38 59:0 57°0 55:9 | 57:0 55-9} 61°3 
1 59:4 54:0) - - |66°7 56°5 55°3 51°6 | 56:0 52:0] 68-9 
ib 61:3 56°4| 66-8 56°8'57:2 55:1 54:9 52°6 | 53:2 52:1] 69°5 
13 59°2 55:9 | 63'2 57:4 | 62°7 58-0 | 61°5 56:0 | 63°7 57:7 | 67:9 
AR 61°7 58°3| 57°6 55:9 | 58:1 56°5 58°7 57:0| 581 56:9] 64-1 
1 60:0 58°1| 62:0 58:7 | 60:9 56-1 | 55°8 53°6 | 55°9 52:9] 64:8 
56°7 51°8| 56°9 52:4 | 56-7 53:2 52°9 49:0 br i) a 60:2 
55°9 51°8| 60:0 54°7/| 61:0 54:9 54°9 54°5 | 54:9 62:0 
57°6 56:0) - - |611 56:0 54:7 50°9 31 9 195 64:0 
59°7 58°6 61:9 54:0 | 64:6 55-1 | 54:0 51:0 | 53:0 50:2] 68-1 
58'9 55:2 | 63°9 57°7 | 65:9 59:8 | 55:0 52°7  51°7 50°54 68°8 
59°77 553, - -—- |[64°6759°4] - —- | 56°8 54:1) 55:0 53:14 67-0 
58°7 56°8 59-4 57°3 | 58°8 57°1| 57-9 57:3) 571 565 | 56°6 55:4] 60°5 
57:0 53°2| 58°9 52°4 | 59°2 53°1| 59°8 53°5 | 52°7 49-8 | 52°9 50°2]60°1 
57°3 53°8| 60°3 56°8 | 63:0 58:2} - - | 57°8 55°6| 58:0 55:9] 66:3 
/57°5 569) - —- |57:9 570) - —- | 54:5 53-9) 54:1 53:8] 59-0 
55°4 50:0) 55:0 48°0 | 56:0 48:2 | 53°8 47-7 | 51:2 47°83 [50-5)[47-3]} 56-7 
54:5 481) - - |55°7 47:9] - - |50°5 45:5) 49°5 45°51 59-2 
53°4 47:4 | 52°2 47°6 | 54:0 48°9| 54°8 48:1 | 47-9 45°6 | 48°8 45:0] 56-0 
52:0 50°0| 538°%5 51°7 | 54:1 53°1| 54:9 53:5 | 55:7 55:0| 55:1 54:9] 56-4 
57°7 56°5 | 61:0 55°8 | 60:1 52°7 | 61:0 52°5 | 50°3 47-0 | 49°8 46:5} 62:0 
63°38 49°2) - - |581 49:7} - —- | 52-7 48:0) 51°9 47:9] 601 
576 543) - —- |60°0 55:1] - — | 55:0 52°5 | 54:3 52:2 | 62:8 


OL P 
Canons 


OVO Ort HrOro1 or OT or ore OF 


BNEAO NNOHDS TAWHSS ROGADE 
PD ODOIDS ADSCOR SCOUNK HWAANS HAI BAS 


CrOV SV O1d 


56°1 
52:2 
54:5 
51°8 
50°6 
49-6 
51-7 


54°1 
54:1 
56°1 
55°1 
530 
49°] 
56°1 
55:0 
50:0 
43°5 
50°5 
46°2 
43-0 


[44-0] 


54:1 
51:2 
44:0 
53°9 
50°3 
48-0 
46°3 
48-0 
48°2 
40°1 


50°3 


Radn. 
. | Min. 


38°3 
42-4 
41°6 
39°3 
63-1 
51-4 
42°3 
54°6 
53°3 
52°4 
41:9 
43-2 
48°3 
49°5 
52°0 
45:1 
54°6 
56°8 
50°4 
52°4 
59°7 
58-1 


[500] 


Amount of Cloud, 0 to 10, 


5671 
41°8 
49°2, 
46:1 


| (522) 


47°3 
51:0 
51°7 
55'2 
54:1 
50°2 
44-4 
42°0 
55°5 
53°9 
42°2 
35°0 
51°9 
36°9 
34:0 
32:7 
43:0 
32:0 
afl 
55°2 
50°2 
43°0 
373 
43°5 
52°0 
319 


45°4 


AUGUST 1901. 
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360 FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. SEPTEMBER 1901. 


Temperature—Dry and Wet Bulbs. Amount of Cloud, 0 to 10, | 
Aine Mie Black |Radn. |) = Sei 
| 108 12h 14° 16h 21h 22h Bulb. | Min. Jn [yom | aan | a1» | 29h 
Dry. Wet.| Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.| Dry, Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. 
1 | 51°8 46°2 55:0 48:0 58°7 50'1| - - |47°1 44°9] 47:1 43°8}]60°8 | 43:0]119°3 34°6 7 5 if ] 0 
2 |49°6 46°1 52:6 47:0 57: 0 49°5 5 | 60° 3 51:9} 60:1 50:9) 48°0 44:8] 46:9 43-7] 61°8 | 34:9]}114-1| 28-2 2 4 2 0 1 
3 | 49°8 45:0 52:9 47:4) 55-9 49°3 | 56°8 50:0 | 58-2 51:0} 52:0 47:5] 50-6 47-8] 60'8 | 36:1] 12271) 28-0 7 9 5 il 9 
4 |55°> 48°2 55:7 49:0) 57:1 49°7 | 60-4 51:5 | 61:5 51°83] 501 46:9] 54:6 47-9 | 62°7 | 47:7] 118°8 | 44:0 8 7 5 0 if 
5 | 57°9 49°3'57-°9 49:1] 6071 50°5 62°4 51°8| 61:2 50°5| 54:7 47°6| 54-8 47-9] 64:0] 51°8]112°0| 41:9 5 9 8 3 4 
6 | 54:2 50:0 56:4 49-9] 59°5 51:0 ee 6 51:0 | £5°3 50°6 | 53°8 50:0 |[54-9][50°1]}] 60-2 | 50:0} 84:4) 39°8 9] 10) 10) 10) 10)5 
7 | 571 51:9 58-1 52:4) 61:5 53-7 | 61°0 53:9) - ~ |60°8 54:71 | 60°4 338) 3°0 | 52°9}105:7| 48:0} 10] 10 9 5 4 | 
8 |60°5 54:°9'61°9 55:3) — . | 65. 0 58°8|) = - |60°9 59:1) 59°8 586] 67:0|56°5]110:0| 51:9} 10 9/ 10) 10); 10 
9 | 57:9 56°6 58:6 57:0) 6071 58°5 61°1 591) 621 591] 57-4 56:2) 57:5 56°41 63:0) 555] 97°5| 50:0] 10 9 9 5 9 
10 |57°6 54°77 566 55:4) - —- | 57°7 555) 56°38 55:3) 53-8 58:0) 53°5 52:7] 59:0 | 53-0] 88-7) 502 9} 10 9} 10) 10 
Jt |/'55:2' 53:8) 57:0) 54:9) | - = ||) |) = — | 52:8 50:4] 50:0 49:°1] 64°8 | 49°7]117:0| 49°7 9 9 6 0 1 
12 | 56°7 53-8 62°9 55:9 | 64:3 57-8 | 62:4 56°8| 60°6 55°8| 57-6 55:0 | 57°4 54-8] 69:2 | 45:0] 127°9 |. 35-2 5 9 9} 10] 10 
13 | 54:2 512 55:8 61°7 | 57°5 52°2 | 59:2 53:0] 58-6 53°3)55°1 52:1] 54-1 51:1] 605 | 51-4] 102:0| 49-4 8 9 9 8 7 
14 | 54:5 51:0 | 55:1 51:1] 58:9 53:5) 59-4 54:0} - - |54°7 52:1} 52°9 511] 61:0| 50°38] 1030} 47-1 9 9 9 | 107) ie 
15 | 49°8 47:1 53:4 48:8) - - |59°4 52:2) —- — |52°6 50:3) 49-1 47:8] 60:2 | 41°6]110°7 | 34-1 1 2 9 7 2 
16 | 505 47:1 | 54:7 49:9 | 59-9 50°8| 61:0 51°5| 60:0 50:5] 53°5 47°5 | 50:2 46-4] 62:0 | 406] 109-0, 30:2 0 0 1 il 
V7 | 564 52:1 5771 52°8| 60-0 54°3 | 59°9 54°7| 57-0 54:9] 52-2 48:3) 52:0 47:7] 60:2] 50:2] 78:0) 42-4] 10 9} 10} 10) 10 
18 | 52:7 48°6 | 53°8 49°8| 58-7 51:2) 53-7 51:7| 55-4 52:1] 55-0 51:9) 56:5 51°8]58-0| 45-2] 72:7) 38°8 9} 10.) 10) 10} tos 
19 | 54°1 58°5 | 55-7 54:1) 57:0 54:2 | 57-4 55°2| 58-7 55°1|54:8 53:8] 54-4 53-7162°7 | 53-1] 93:3) 501] 10] 10) 10; 10) 10 
20 | 58:3 54:9) 58-1 55°6 | 62:9 54:1 | 56-2 53°6 | 58-9 52:9] 57-0 51°7| 57-7 51:3] 63:0 | 53-9] 97:0) 51147 10) 10) 10 6 
21 | 59:0 51°6 58-9 51:1] 58-9 51-9 | 61-5 537} - — | 55:2 50°8| 55:0 51°8] 63°8 | 53-2] 101:0| 44:9 5 8 | 10 3 
22 | 60:9 53°3|60°5 52°99] — —- |65°6 561] — 62°1 56:2] 61:8 56:2] 66°7 | 52°2]109°0| 42:4 3 4 8 8 
23 | 61°38 56°5 62:1 57:0! 63°3 58°8 | 64°5 58:4 | 64:0 58° 3 | 62:0 57°7 | 60:0 57:5] 66°8 | 53:3] 99:5 | 46°8 8 9 9 6 
24 | 59-2 56:3 | 66:0 59°1 | 61:9 57°5 | 62°3 58-0] 61-5 57°5| 54:4 52°6| 51:3 50-4] 66-4] 51:0] 1089) 45-0 8 8 7 2 
25 |(55°0)[52°7] 56-4 54°3| 61:0 56°3| 63:3 57:1) 60-0 56:5] 56-9 54:7| 56:9 53:5] 64°7 | 46:1] 91:0) 34:6 6 8 uf 9 
26 | 53-9 51:0 | 55:4 52°5 | 54:0 52°3 | 565 53:3| 57-0 52:9] 57-9 54:3] 59-4 55:3]59:9| 47-9] 101-6) 45-0 3 7 8 9] 10 
27 =| 58°5 57°6 | 58°6 57°9| 58-9 58°5 | 58:5 58-0] 57-0 55:3] 55-0 54:0] 55:1 54°54 62:0) 53-4] 64°6| 53:6] 10) 10; 10) 10} 10) 
28 |56°2 55°9| 57:0 56°4| 56:9 56°4|57:2 57-1) —- — |59:0 58°7| 59:4 58°6]59°7 | 54:4] 72:0, 53:2] 10} 10; 10] 10) 10 
29 |56°3 55°3|57°9 55:9} — — |57°8 54:8] —- - | 52-4 50-5] 51:8 50°71]59°4] 51:2] 74:2|[50-0]} 10} 1 10; 10 
80 | 47°9 45°9| 49-9 47-9 | 56-9 51°7 | 573 52:2) 56-4 51:0 | 42-2 41-4 |[45-4][43-4]] 60-0 | 40°07 1011 | 27°2 7 3 3 0 
Mkan,| 55°4 51°7| 57°71 52°77) - —- |59°7 54:4) - -— | 54-7 51°6| 54-4 51°37 62:4] 48-9] 1002) 42:9] 7:3) 7-9] 80] 63) 65] 


STEVENSON SCREEN. OCTOBER 1901. 
Dry. Wet.| Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. 
1 | 52°2 51:2) 58°7 5271 611 55°38; - —- | 561 55°6|55°5 55:2] 62:°0/ 41:0] 74:3 51:0] 10 9 9) 10} 10]. 
2 | 56:1 55°7 | 56-7 55:7 60°3 55-9 581 552) - —- | 49-9 47-9} 49-7 48°6] 62:1] 49°3]108°6 52-4 9 9 9/ 10 9) 
3 | 51°9 50°9| 51-8 51:1 | 52°9 52°5| 53-6 51-9) 51-0 49-4] 50:4 47-9] 49°5 47:1] 55:0] 47-7] 65:2) 41-1] 10] 10| 10) 10; IW] 
4 |49°9 47°7|51°3 48°2| 55:2 49:9) 52:2 49°99] -— -— | 49:4 47:2] 49-5 47-2]56°8/ 44-7] 99°6| 38-7 7 9 7\| 20) 
5 | 52°9 48°0|50°9 471) - - |49°5 45°5| - - | 47:9 43:8) 47-9 48°8] 54:7 | 44:5] 98°6| 45:1 7 9 9 5 os 
6 | 44:9 43:2)48-4 44:9) - - |47°6 42:9) - - | 44:2 40°5| 44:9 40°9] 49-1 | 42°3] 87:4] 396] 10 9 i) 6| °6 
7 | 46°9 40°3|47°6 40°7 | 47:0 41°5| 44:1 40°2 | 44:9 40-3] 41°5 39:7 bel bard 48:1] 41:0] 85:0) 37°3 7 7 5 4 6 
8 | 45:0 43:0 | 46-1 43°2| 48°7 45:4) 46-7 45°7 | 47-6 47-3] 51:9 47:1| 49:9 46:9] 53-4 | 40:3] 72:8) 36:3 8 9] 10 3 1G 
9 |47°9 44°5|49°7 44-7 | 501 44:7 | 50°6 43-9 | 49-2 42:7 | 88-9 36:9 | 37:7 36:7 | 52°8 | 36°38] 102°6| 38°8 6 4 2 1.) 10m 
10 | 48-9 48°5|50°9 505} - - |491 47-7) - —- |48-1 44°9|47-9 44°7]53-4| 36-2] 64:8) 29°47 10} 10/ 10] 10; 47 
11 | 44°6 43:1] 47°7 45-7 | 51-1 48°5 | 50-2 47°6 | 50-6 47-7 | 48-9 48:1] 45:9 41:9] 51-4] 40-0] 84:7 | 33:3 6 9 8 6 on 
12 | 519 47:1) 54:2 48°6 | 52-4 4951509 49:9] -  - | 45:9 42°6|45-7 48:°5154:3) 429% 75:6] 40-0 9 9] 10 4 6 | 
13 | 471 45°2|46°8 44-1) - - |53°7 469] - —- | 44-0 40-0) 41-1 88-7 ]54:0| 40:0] 100-7 | 37:0] 10] 10 7 1 2 
14 |50°7 45:5 | 51-4 46°5 | 49°8 48°4| 49-7 48-2) 48-0 47-0] 45°5 44-8 | 44:9 44°51516| 40-0] 65°9) 31:8} 10} 10] 10) 10) 10) 
15 | 41°2 41°1| 41°6 41°4/ 43°6 43:1) 46-0 44-7} - - | 40:4 389:°9| 40-1 39°6]47°5/ 39:0} 60°6) 31:2} 10] 10 9} 10) 99 
16 | 33:9 33-2 | 37-9 37°1| 48:1 44:9] 50-4 44°5 | 47-2 42:9] 49-4 45:9] 47-9 45-7]50°5 | 30°3] 88:3) 23:2 7 4 8}-10} 10 \ 
17 | 46°7 43°1 | 46-4 44:6 | 50°1 45:4 | 51:3 44:3 | 49-9 44-4] 48:3 45°9| 50-7 46:1] 52°8| 44-4] 95-0} 41:0 5| 10 7| 10 8 | 
18 | 46:2 45°6 | 462 45°6| 46-2 45:4| 46-9 46-1] 46-5 45:1 | 42-2 41-5 | 42-8 42:0] 51-3 | 39-2] 75:71| 403} 10] 10] 10) 10) 10) 
19 | 45°9 45°1 | 46-2 45-2) 47°5 45°3|}46°6 456] - —- | 46:2 44:9/ 45-8 44:1]50:0| 41-4] 78:0| 28:9] 10] 10 9.| 10) Sam 
20 | 46°0 45:0) 47:2 45:0} - - |50°2 45:1} -~ - | 45-2 44:6 | 45-0 43°3]52°6| 41:3} 95°7| 405} 10) 10 8| 10) Wa 
21 | 86°2 35°5 | 881 37°4 | 42:4 40-2] 45-6 43:2 | 46-4 44-1] 45-1 42:9 | 44-2 42:8] 49°4) 34:9] 82:0) 27-1 6 7 5 9.; 10m 
22 | 42° 41°3| 43°7 42°7 | 49-3 45°9| 50°8 45°3 | 48-1 44-2 | 43-2 41°6 | 43-9 42:91 52-7 | 39:0} 82:0) 31°7 5 3 8 9| Oa 
23 | 42°3 41:0 | 45°9 43°9 | 48°3 45:9 | 49°6 46°6 | 48°3 45:0 | 43°1 41:1 | 41-6 39:9] 5071 | 40-0] 82-2) 33:2 4 5 7 1 
24 |40°1 38°6 | 42°5 40°8| 47°7 43°5| 48-2 44:9] 46-1 45:1| 46-7 44:4 | 46-2 44-2] 49-0| 31-9] 58-0) 24:2] 10] 10) 10] 10) 9 
25 | 43-2 41°8| 45:0 43°2| 48:8 45°9| 45:9 44°2/ 45-1 43-7 | 43-5 42°7 | 43-6 42:3] 49°8 [40-0] 76:0} 33:2 8 8} 10} 10} 9 
26 | 85°5 35:0 | 37°3 86-5 | 45°5 43-2] 47-7 45-7] - - | 49°83 47:1| 49-5 47:5] 50-2|31°8] 67°4| 25:0] 10] 10] 10] 10) 10) 
27 | 52:9 51:9|53-2 523) - - | 54:7 53:9] - - | 54:9 54:5 | 54-4 5411553 | 48-0] 64:0) 456] 10| 10} 10) 10) 10) 
28 |66°7 55°6 | 565 556 | 55°8 55°2| 56°6 55-9| 56-0 56:0/ 51:9 50°9| 47-9 47:2] 56:8 | 51-0] 52:0] 48:0] 10] 10] 10] 10) 10 
29 | 44:9 41°7 | 44-7 40°9| 43-7 40°9 | 43°6 40°4/ 42:7 39-9] 40-6 37:9| 40-6 37-9] 48:0|39-7] 631] 403] 10) 10) 10 9 8 
80 | 34:9 33°2 | 87°7 35:5 | 466 41°5 | 46°3 40:9] 45:9 40-6 | 87:9 86°1|35°9 35°61 48:9 | 31:9] 81-7) 23°3 1 1 2 0; oo 
31 | 37°0 85°4 | 38°8 86°7 | 500 44°7 | 49°6 44°6| 50:9 43°5| 38°6 36:2] 385-6 34:9] 52°8 | 32-6] 826} 24°6 aL 1 0 0 | oF 
Mxan,| 45°7 43°8| 47:0 44°8| - - |49-9 46-7] - - | 46-1 43:9] 45-4 43°6]52°5| 40-1] 79°7| 35:9] 7:9 | 8:0 | 80] 74) 74) 
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FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


Temperature—Dry and Wet Bulbs. 
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STEVENSON SCREEN. 
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TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. 
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NOVEMBER 1901. 


Amount of Cloud, 0 to 10. 


- | Black | Radn, 
Max,/ Min.) Bulb, | Min ||Wrgm (eqgm finan | ait | 228 
4-4| 33-2] 83-0] 2377 0] of] o| o| o 
0-2| 32-7] 83-4 | 232] 0} 0] 1] 10] 10 
2-5 | 38-4] 75:0 1-365) 10| 9+ 5.1 0| oO 
65 | 31-8] 588 | 2431 10| 10/ 9| 2] 5 
1-2|36-7] 572] 272] 10/ 8| 10! 9] 10 
53/473] 615} 4591 9! 9| 8| 7| 10 
0°6| 43-6] 65:9] 360] 9| 8] 91 10] 10 
0-2][47-7}] 65°6 | 442] 10) 10| 10] 10] 10 
2-71 47-7] 58:0 | 489 10| 10/ 10! 10| 10| 
3-0 | 45-21 63-0 |[45-0] 9| 9] 10) 3] 9 
0-0| 40-0] 751| 3711 9} 9| 9| 10] 10 
2-0|39-2| 72:0 | 351) 10| 10| 10) 2| 2 
0-1/ 33-8] 52-4 / 281] 9) 9] 10] 4] 10 
9-1| 30-6) 682/252) 4/ 6|/ 1/ 1] 4 
38-1 | 24-8] 687 | 180] 10/ 8) 1] o| o 
400/209) - | 1391 9; 8| 8] 3] 4 
50:0 385 54-0 | 31:0] 10; 10| 10! 6] 10 
51-6 45:0] 50-0 | 420} 10/ 10| 10! 10] 10 
53-5 | 44-0] 53-2 | 476] 10| 10! 10; 10] 10 
46-0 | 39:0) 48-0 | 3451 10! 10| 10! 10] 10 
40-0 | 31-0] 421 | 315] 10] 10! 10] 5] 0 
36-0 | 26-0] 63-0 | 20021 3) 3/ 1] 0| oO 
320209] 645 | 16] 0} o| 5] 7] 8 
47-6 | 29:2] 58:5 | 260} 9] 9] 10] 10] 10 
48-0 | 40°38] 54-2| 398] 9] 8| 8| 10] 9 
48-2 | 42:9] 50-0 | 40:8] 10/ 10| 10] 10] 10 
49-5 | 43-51 551 | 3861 101 6| 7| 9| 8 
48°3 (37°51 640 | 2821 41 4| 7] 9| 7 
48°7 | 38-2] 55:0 | 3021 7/ 8| 9] 10] 10 
52-0 | 43-9) 54:1. | 404] 10] 9] 10] 10] 10 
47°3 | 37-1] (61-2)| 32°5 | 8-0 | 7-7 | 7-6 | 66 | 7-2 
DECEMBER 1901. 
52°3| 46-71 60:5 | 453] 10} 10! 10! 10] 10 
51-9 | 43-0] 53:9| 3951 7] 10/ s| 4] 2 
47-0 | 37-8) 538°7 | 3111 7/1 71 7! 10] 10 
48-1 | 38-0] 53-2 | 411] 10] 10/ 10] Jo] 0 
48-0 | 375) 486 | 4181 10/ 10] 10! 4] 5 
53-0 | 37:3) 56-0 | 3291 10] 10| 10] 4] 10 
49-1| 38-0) 58:0 | 3451 7/-8] 4! 10] 10 
45-0 | 32°61 45-0 | 324] 51 8! 5] 10] 4 
390/301] 45-7 | 3021 8) 8] 10! 7] 9 
40-2 | 32-7) 50-0| 2911 10) 10/ 9]! 8] 40 
408 (32°2| 586/295} 9{ 10/ 6] 4] 4 
34-3(24:01 35:0 | 198} 1| 1] 4! 1] 4 
37-2/ 31-11 449 | 9721 8] 10] 10! 81 40 
36-9| 29-51 405 | 2841 9| 6] 6| 7/] 8 
36-5 | 30-7} 38-2 | 25:91 10] 10] 10] 10] 10 
35-0| 23-9] 35°6 | - Shoe h W Lerorliete 
44:8 | 24-6) 52:9 | 226] 10] 10| 10] 21 10 
42:0 | 28-91 477 | 261) 6| 8{| 10] 10] 10 
38-6 | 24-8] 48-0] - Bile Sills Ale lie 
33-6|28-6| 444/206] 7| 4| 7] 4] 3 
38-2|275| 430/193] 6| 9| 10] of 1 
Set Isole tee Ne 1) de leg es 
390/223, —- | 1531 3| 7] 10] 10) 9 
39°5 | 31-1 29:1] 10} 10] 10] 10] 10 
30-0 | 32-01 412] 297] 6] 9] 8] 8] 8 
40-5 | 33-3) 42:9 | 29-4] 10) 10] 10] 10] 10 
40-1 | 32-0) 43:3 | 304] 10/ 7] 7] 41 5 
41-2| 295| 42-6 | 25:5] 10| 10] 10] 10] 10 
413/361] 465 | 33:9] 10| 9{ 10] 10] 40 
49-1 | 36-3| 49°8 | 33:1] 10{ 10] 10] 10} 10 
47-7 | 40-4] 51:0 | 428] 10] 10] 10] 8] 8 
49-1 | 32-0| [46-7]| [29°6]] 7-7 | 81 | 8:2] 7-3] 76 


362 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


MontTHLY AND ANNUAL MEAN VALUES AT BEN NEVIS OBSERVATORY, 4407 FEET, AND AT 
Fort-WILLIAM OBSERVATORY, 42 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


BAROMETER—BEN NEVIS. 


Mid- 
night. 


Jan. . | 5°229 [5-227 | 5°225 | 5-222 | 5-220 | 5-221 | 5:222 | 5°227 | 5-231 | 5°238 | 5-243 | 5-242 | 5-234 | 5-229 | 5-224 | 5-224 | 5-225 | 5°228 | 5-231 | 5-232 | 5-234 | 5-236 | 5:238 


1 2 3 4 by 6 7 8 9 10 11 12 U3 |] WEE Pal 16 7 18 19 20 21 22 


Feb. .J ‘4117 “408| 404] °398| °395|] °392| *392] °396| -398| 403] °405| ‘410) -409f °406| *401| 394] °394)} °395| °397| 400] °399] *400| -400 
Mar. .J °146, ‘141) °134' °126) °121/) ‘118|) ‘118, °120} °123! °124| °131) 134) °1399 °137) °185, °181| 132} ‘131, °1385) °1389/ °145) 147! -148 
Apr. .J °154] °148] -140] °136] °131) -129 131] °135] 139} +142] -151|) 155} -160] *165|] -166] *168/ ‘174| 180] °185| “188] +192) °193) +193 


May .J ‘588] 582) 577) °571] °572| °572) °570| °571| °577| °580] °582] °585] 587] °587] °586|) °590) °587] °578| 576) °574| -580| °580) *575 
June .f “416] °414| -410} °405| *402| -407 | *415 | °418 |) 424] °427] °430) °485| -437] 443] °443 | 443) "442 | °443 |) 442] 446] 447) *448] “449 
July .} ‘5607 °556|) °551] °547) ‘545 | °544 544] °549| °554] “559] 561) “563 | “568 570}. °571|. °569| °566| °563} 564) 564] *566|) °567| °567 
Aug. .J °442] °436/ 4380] °427] 420] °422) 423) 428) °434|) “440 | °442 | °445| °4479 450] “453) °451/ ‘449| °445] “444 | “444 | °447) 448] °445 
Sept. .§ 343] °336| °327| °322| -317| ‘316! 316] °318| 322] °323| °333] -333| °333] °340| °840| 341) °336| °342) °842| °343| °348] °349) °351 


Oct. .f *248] -241) °238] °234]) 280] -230] °234] -238] -246) :249| +249] -251]| 252] °252) -254|) °254|] *252] °259| -262) °264| °266| :264) °264 
Nov. .] “480] °476| °476] “471| °468|) :466| °464| °470| °474| °478| -478| °480| ‘4779 “470| °462) 463) *462) °462| °466] °463| °466| °468| *469 
Dec. .]4°918 | 4°917 | 4-914 | 4-910 | 4°9U6 | 4-904 | 4°903 | 4-901 | 4°906 | 4°910 | 4°915 | 4:916 | 4°911 } 4°908 | 4-910 | 4-903 | 4°907 | 4°911 | 4-914 | 4°916 | 4-916 | 4-915 | 4°908 


Year . | 5°328 | 5°324 | 5°319 | 5°314 | 5°311 | 5°310 | 5°311 | 5°314 | 5°319 | 5-323 | 5-327 | 5°329 | 5380 | 5-330 | 5°329 | 5°328 | 5°327 | 5-328 | 5°380 | 5°332 | 5°334 | 5°335 | 5°334 


BAROMETER—FORT-WILLIAM. 


Jan. .|9°867 4 9°861 | 9°859 | 9°855  9°850  9°852 | 9855 | 9°855 9°864 | 9°873 | 9°878 | 9°879 { 9°870 | 9°859 | 9-854 | 9-851 | 9°859 | 9856 | 9°8G1 | 9°859 | 9°869 | 9°871 | 9:872 
Feb. .} 0°093 } 0°089 | 0-088 | 0-083 | 0:079 | 0077 | 0:075 | 0°078 | 0-084 | 0-086 | 0-090 | 0°091 | U"088 ] 0-081 | 0-072 | 0-067 | 0:066 | 0-067 | 0-070 | 0°072 | 0:072 | 0-072 | 0-072 
Mar. .]9°774 | 9°767 | 9°761 | 9°753 | 9°748 | 9 748 | 9°746 | 9°747 | 9°749 | 9°749 | 9°749 | 9°751 | 9°748 ] 9°742 | 9-737 | 9732 | 9°729 | 9°732 | 9°740 | 9°748 | 9°755 | 9°761 | 9°764 


Apr. .] ‘715] °711} °705| °701| -697| “696| ‘698| *701| “7ul} “701| “704) ‘704| °703} °795) -706| -709) *711| ‘714| °722| °729] °743| -748) 752 
May . | 0°126 | 97122 | 0°121 | 0°120 | 0:122 | 0°124 | 0°127 | 0°127 | 07128 | 0°122 | 0-117 | 0°110 | 0-1U4 | 0-096 | 0-091 | 0-085 | 0-080 | 0:075 | 0077 | 0-080 | 0-089 | 0:094 | 0-099 
June .|9°953 [9°951 | 9°947 | 9-944 | 9-945 | 9°949 | 9°955 | 9°959 | 9°961 | 9-961 | 9-961 | 9:958 | 9°960 | 9:957 | 9°955 | 9-953 | 9-952 | 9°953 | 9-956 | 9-961 | 9-965 | 9-972 | 9-978 


July .} 0°27 | 0-024 | 0-021 | 0-017 | 0-015 | 0-015 | 0°020 | 0°024 | 0-027 | 0-025 | 0023 | 0-017 | 0:017 ] 0014 | 0-012 | 0-008 | 0°005 | 0°002 | 0:004 | 0-008 | U-014 | 0-020 | 0°026 | 0° 
Aug. . | 9°935 } 9°926 | 9°923 | 9-917 | 9°913 | 9°912 | 9:918 | 9°925 | 9°929 | 9:930 | 9°930 | 9-931 | 9:931 | 9931 | 9°930 | 9°927 | 9925 | 9-922 | 9°925 | 9-926 | 9-935 | 9-937 | 9:938 | 9° 
Sept. .] 829] °827| °825] -818| ‘817| 813] °816| °823| -828] °826| -826|] -$20| -818} -814|] -810| ‘804| -801| -802| °807] °814] -825] ‘827| ‘828 
Oct. .] "795] °789| °785| -778| -773) *771| “777| °782| °787| °792| °795| -792| -T90] -787| -784| -783| -785| -788| °797| -802] 805] ‘807| °809 

Nov. . | 0°102 ] 0'096 | 0:094 | 0-091 | 0-088 | 0-084 | 0-087 | 0:089 | 0-097 | 0°099 | 0-102 | 0:100 | 0-095 | 0-082 | 0-075 |-0:072 | 0-073 | 0:075- 0°082 | 0:083 | 0-085 | 0-084 | 0-086 
Dec. .| 9°492] 9°49] | 9°492 | 9°489 | 9-485 | 9-482 | 9°481 | 9°480 | 9°483 | 9°487 | 9°495 | 9-496 | 9-480 ] 9°484 | 9:481 | 9-480 | 9-484 | 9°485 | 9°488 | 9°491 | 9°491 | 9°489 | 9°482 


Year . | 9°892 | 9°888 | 9°885 | 9°880 | 9°878 | 9°877 | 9°880 | 9-882 | 9886 | 9°888 | 9:889 | 9°887 | 9°884 | 9-879 | 9:876 | 9°873 | 9-872 | 9:873 | 9:877 | 9°881 | 9-887 | 9°890 | 9°892 


TEMPERATURE—BEN NEVIS. 


23°7 | 23:9 | 24:1 | 23:8 ( 24:0 | 23:9 


Jan. .| 24°0 | 24-2 | 24-2 | 24:3 24-2 | ¥3-9 / B38] 23-7 | 23-7 | 235 | 23-6 | O3-9| V4) 247 | 24-4) O44 | 24-2 24:0 
Feb, . | 21:8] 21-6 | 21-1 | 21:1 | 21-4 | 21-4 | 21-2 | 21-2 | 21:3 | 21-7 | 22-0 | 29-4] 22-8 | 23-1 | 23-2 | 22:8 | 22-7 | 22:0] 22-0 | 22-1] 22:3] 22:2 | 22:0) 220 
Mar. .| 22°6 | 22:2 | 22°1 | 22-1 | 22-0 | 22-0 | 21-9 | 22-2 | 29-7 | 92°8 | 238 | 24-6 | 2551 | 25-5 | 255 | 25°3 | 251] 24-4 | 24-0 | 23-2 | 22-9] 2-7 | 22-5 | 226) 
Apr. .| 27:2] 27-1 | 27-2 | 27-0 | 26-9 | 27-1 | 27-2 | 27-7 | 28-0 | 28-6 | 29-4 | 29:8 | 30°3 | 30-2 | 305 | 30-2 | 30-2 | 29°8| 29-4 | 28:6] 28-2] 281 | 27-9 | 27-5] 
May .| 36°3 | 36°7 | 36°5 | 36:2 | 35°9 | 36-2 | 36°6 | 37:0 | 37°6 | 38-1 | 39°1 | 39:7 | 40°5] 4u:7 | 40°8| 40:9 | 40°3| 40-1] 39-7 | 39-1] 38:0 | 37°6 | 37-2] 37-1] 
June .| 35°7 | 35-4 | 35°2 | 35°0 | 35°0 | 35°5 | 35-4 | 35°6 | 36-1 | 36-7 | 37-2 | 37-9 | 38:0] 38-5 | 38:8] 39:0 | 88:3] 387 | 381] 37°8| 376] 871 | 366} 363] 
July .| 46°7 | 46-4 | 46°3 | 46-1 | 45°83 | 460 | 45:9 | 46:2] 46-4 | 47-1 | 47-9 | 48:8 49-4] 50-0 | 50°1 | 50°1 | 50°1| 49°7 | 49:1) 48:7] 48°1 | 47°5 | 47:0 | 46:8) 
Aug. .| 40°3 | 40°3 | 40-0 | 39°9 | 40:0 | 39°9 | 39°8 | 40:0] 40°2 | 40-4 | 40-7 | 41-1 | 41:7] 41-9 | 42:1] 42:3 41-9] 41-6 | 41:2 | 40°7 | 40-4 | 40°3 | 40°71] 40°0 
Sept. .] 381] 38:0 | 37°6 | 37°3 | 37-2 | 37:2 | 37:3 | 37-4 | 38°0 | 38:5 | 391 | 39:6 | 40:1] 40°7 | 41:1] 41:2 | 41:0] 40-7 | 40°3 | 39°9| 39°3| 39°71 | 38°8 | 386 
Oct. .] 30-1} 30°0 | 30:0 | 30-1 | 30:3 | 30-4 | 30°3 | 30°4 | 30°6 | 30:8] 31°3| 31-7 | 32:0] 31-8 | 31-8] 31°8 | 31-5 | 313] 31-2 | 31:0] 31-0] 30:9 | 306 

Nov. .| 28-4 | 28°3 | 28°3 | 28:3 | 28-4 | 28-6 | 28:4 | 28-2] 28:1 | 28:4 | 286 | 28-7 | 28:8 | 28-7 | 28-7 | 28-7 | 281] 28-4] 28:2 | 281] 28:0] 28:1 | 28-2 

Dec. .| 285 | 23°4 | 23:0 | 23-0) 23°0 | 22°9 | 22-8) 22-9 | 22:9) 22-8 | 23-1 | 23:3 | 23°5 | 23:5 | 23-5 | 23-4 | 23-2 | 23-2 | 23°3 | 23-2 | 23:4) 28-5 | 23-4 

Year.] 31°31 31-1} 31-0} 30°9 30°38 | 30:9] 30°9 | 31:0 | 31:3! 31-6 | 32:2 | 32:6! 33:0 | 33°3 | 83:4] 33:3 33:1 | 32°8| 32°5 | 322] 31:9] 31°8 |] 31° 

TEMPERATURE—FORT-WILLIAM. 

Jan. .[ 40°7 | 40°5 | 40°5 | 40°3 | 40°2 | 40°2 | 40°3 | 40°2 | 40°2| 40°1 ( 40-4 ( 40°7) 41°59 41:7 41°7 | 41°6 ; 41°0 | 40°7 ( 40°) 40°3 ( 40°2 { 40°0 { 4071 

Feb. .] 362] 361 36:1 | 36:1 | 36:0 | 36-0 | 35:8 | 35-7 | 35°6 | 36-2 | 36-9 | 382 | 39:0] 39°8 40-2 | 405 | 40-4 | 39°5.| 38-4 | 38:0] 37-6 | 37:2] 368 

Mar. .| 37°5 | 87°4 | 371 | 37-1 | 369 | 36-9 | 36-7 | 368 | 37-4 | 391] 40:2] 41:0] 42:0] 43°0 | 43-4 | 43:5 | 43-4 | 42-4 | 41:2 | 40°0 | 89°4 | 38-9 | 38:2 
j Apr. .] 42°0] 415 41°3 | 41-0 | 40°6 | 40-4 | 40°8 | 42-1 | 43-8 | 45-2 | 46:5] 47-6 | 48:5] 49-4) 49°7 | 49°7 | 50:3 | 49°6 | 48°7| 47-1] 45°5 | 44:3 | 43°6 

May .| 483] 476  46°7 | 45°9 | 45:1 | 45:2 | 46:3 | 48°6 | 50°8 | 53:1 | 54:8] 56°1| 57-8] 58°5 | 59°3| 601 | 59°9 | 59°7 | 59°71 | 57-5 | 54°5 | 52°5 | 50°9 

June .| 502} 49°9  49°4 | 48°9 | 48°8 | 49°2 | 50°2 | 51°7 | 58-0 | 53-9 | 54°6 | 55°7 | 56-5 | 57°3 | 58°0 |. 581 | 57:8 | 58:0 | 57-4.) 563) 54°5 | 529 | 51-9 

July .] 57°1 | 56-4 | 560 | 55-7 | 55-5 | 55°8 | 56°6 | 57°7 | 588 | 60-2 | 616 | 63°3| 64-2] 64:9 65:3] 65°8| 65-7 | 65-4 | 64-7 | 63:3 | G13] 598} 588 

Aug. .| 54°3 | 54°0 | 53°8 | 53-4 | 53:1 | 528 | 52-9 | 53°9 | 55°0 | 56:0 | 57-1 | 57°9 | 58°7 | 59-2 59'4 | 59°6 | 59°6 | 59:3 | 585 | 57°3 | 55°8 | 55:3 | 64-7 

Sept. .] 54:0] 53°3 | 52°5 | 52:2 | 520] 518 | 518 | 52-2 | 53:5 | 552 | 56:5) 57-4 | 584] 59°0 59:3 |.59°9 | 59-6 | 58-9] 57-9 | 567 | 55-7 | 55:0} 54°6 

Oct. .] 45°5 | 45:3 451 | 45-1 | 45-1 | 44-9) 44-7 | 44-7 | 45-1 | 45-7 | 46-7 | 47:8 | 48-8] 49°2 | 40-6 | 49°5 | 48°9.| 48-2 | 47-4 | 47-0] 46-4 | 46°0| 45° 

Nov. .} 41°90] 41°6 | 41°6 | 41-7 | 41°6 | 41-4 | 41°3 | 41°2 | 41-2 | 41-6 | 42°2 | 43:1] 43°9 | 44°9 | 45°2 | 45°1 | 44-5 | 44-0 | 43-7 | 43°5 | 43:2 | 43-1 | 42°8 | 

Dec. «| 381} 37°9 | 37°7 | 37°7 | 87°6 | 37-7 | 37°8 | 37°9 | 37-8 | 87-7 | 37-8 | 38:0.| 38-4 | 38°8 | 38:8-] 38°5 | 381 | 37-9 | 37:9 | 37-9 | 37°8 | 37°9 | 37-7 | 

Year .] 45°5 | 4571 + 448 | 446 | 44-4 | 44-4 | 44°6 | 45:2 | 46:0 | 47'0 | 47-9 | 48-9 | 49:8 | 50°5 |-50°8 | 5170 | 50°8 | 50°34 49°6-| 48°7 | 47°7 | 46:9 | 463 

| | | 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 363 
MontTHLY AND ANNUAL MEAN VALUES AT BEN NEVIS OBSERVATORY, 4407 FEET, AND AT 
ForT-WILLIAM OBSERVATORY, 42 FEET ABOVE SEA LEVEL, : 1901. 
RCE—BEN NEVIS. 
meet | 5 | 6 | % | 8 | 9 | m0 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | a6 | a | 18 | 19 | 20.) 21 | 22 | 28 | BOE) Moon 
r=) 
3:35 | 3-48 | 3:19 | 3-03 | 2°87 | 2°37 | 2°42 | 2-47 | 2-61 | 2:58 | 2°60] 250 | 2-27 | 2:95| 3-03 | 2:37 | 2:53 | 2°50 | 2°68 | 2-94 | 3:02 | 318] 313] 2:80 
1-46 | 1°41 | 1-48 | 1-62 | 1-48 | 1-45 | 1-27 | 1-29 | 1°39 | 1-16] 1:32] 1°38 | 0-91 | 1:29] 1:34 | 1:25 | 1-25] 1-12] 1-34 | 1:45 | 1:52 | 1-70 | 1-36] 1°36 
3°37 | 3°55 | 3:42 | 3:02 | 3-15 | 3°56 | 3:47 | 3-47 | 3°34 | 3-24 | 3-23 | 2°52 | 2°58 | 9:35 | 2-79 | 2°73 | 2:53 | 2-76 | 2:34 | 260) 2:44] 2:90] 289] 2-98 
3-25 | 3°50 | 3°47 | 3-48 | 3-20| 3:37 | 343 | 3-45 343] 3:12] 3-084 2-88 | 2-68 | 3-45 | 2-77 | 2°53 | 253) 2°62 | 2-72] 3:03 | 2981 3:32) 34047 312 
2-02 | 2-10 | 1°74 | 1:39 | 1:42 | 1°53 | 1°45] 1:37 1-37 | 1-60] 1:35 | 1°32] 1°37 | 1:71] 1°58 | 1-31 | 1:37 | 1-48 | 1-95 | 1-85 | 2-00 | 2:27 | 219] 1-67 
1-70 | 1-78 | 1:82 | 1°53 | 1:27 | 1:35 | 1:43 | 1:25 | 1-18 | 1:03 | 1:23] 1:08] 1-20] 1:50] 1:52 | 1-07 | 1:05 | 1-08 | 1-23] 1-47 | 1-48] 135 | 1:52] 1:37 
ze2 | 174 | 1:81 | 1-58 | 1-32 | 1-40 | 1°32 | 1-13 | 118 | 1-27 | 1-03} 1:16 | 0-95, 1-10 | 1-42 | 1-02 | o:97 | 0-92 | 1-52 | 1:60 | 1-50 | 1:66 | 1-69] 1-37 
2°02 | 2°10 | 1°85 | 1-69 | 1:61 | 1°82 | 1:63 | 1:58 | 1-61 | 1°60 | 1:89] 1°63) 1°69, 1°52 | 1°52] 1-61 | 1:76 | 1:79 | 1:90| 2:05 | 218 | 2:06 | 2-10] 1°81 
3°35 | 3°32 | 3°25 | 3-17 | 2:90 | 2°70 | 3-07 | 285 | 2:72 ' 2-78! 3-03] 2-67! 2:50] 278! 2-70 | 2:38 | 2°55 | 2-75 | 2-97] 313! 2-70 | 2-97 | 2-95] 2-88 
2°89 | 2°81 | 2:89 | 2°55 | 2-63 | 2-62 | 2:52 | 2-68 | 2-68 | 2°63 | 2:56] 2-40) 253] 2:42 | 2-52 | 2°37 | 2:47 | 2:50 | 2-44 | 2:35 | 2-58 | 2-48] 2-68] 2-57 
9-12 | 2:00 | 2°08 | 2-13 | 1:87 | 1°92! 1:92 | 2:08 | 2:05 | 2:00 | 1:90] 178 1°72} 2:00| 1:77 | 2:02 | 1-85 | 1:97 | 1:97 | 2:08 | 1-98 | 1:90] 2-05] 1-97 
208 | 2:21 | 2-24 | 2:15 | 2-16 | 2-32 | 2°31 | 2:11 | 2-21 | 219 | 215] 2-02) 2:06 | 213 | 219 | 2:32 | 2:13} 211 | 2-08 | 2:06 | 211 | 2:08] 1-98] 2-15 
| | 
9°45 | 2:50 | 2°44 | 2:28 | 2-16 | 2°20 | 2-19 | 214) 212 | 2-10} 211] 1:95 | 1-87 | 2-10 | 2:10 | 1:92] 1:92] 1:97 , 210 | 2-29 | 2-21 | 2:32) 2-33] 2-17 
RECTIONS—BEN NEVIS. 
| January. | February. March. April May June. July. August. |September.| October. | November.| December. Year. 
106 359 102 77 83 191 84 105 28 112 284 305 1836 
al — 57 126 67 55 33 16 38 2 44 94 48 621 
17 42 146 86 130 37 63 29 13 11 18 38 690 
190 38 69 91 127 74 114 76 290 151. 57 65 1342 
123 37 71 200 124 107 118 108 156 119 63 46 1272 
85 5 52 15 38 102 116 129 97 144 50 68 961 
64 12 59 55 38 70 119 152 68 101 67 66 871 
29 70 62 25 37 42, 40 51 15 47 75 "7 5.0 
29 52 57 44 112 64 74 56 51 15 12 31 597 
5f.. y « 
F SUNSHINE—BEN NEVIS. 
Percentage 
4 5 6 7. 8 9 10 i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Total. | or pocinis 
See nln le") | vo-nai| 0-93. |) 3-20\|) 2-40l) 364] 308] ver| wso| - | -.| - |. - | - | 1428 oe 
=| = 7 0-33 | 4:45) 770] 816] 640} 6:89) 5:91] 4:97] 404] 2-79] O32] - z = 51°96 20 
- - . = 3°55) 816| 7-78] 9:93.| 972] 10°86 | 10°72] 10-40] 9:27] 5°53] 118] Oo1}] - = 8711 24 
ra = 249| 655| 449 910| 8:97| 797] 816] 825] 7:93] 880) 763] 7°75 | 553] 3-73] 027! - | 1ol-62 24 
~ 8:35 | 16:86 | 16-78 | 17°31 | 17:12 | 18°65 | 18°54 | 18-17 | 16-02 | 16°62 | 15°€1 | 14°58 | 15°18 | 13-69 | 10:91] 4:39] 0-06} 238-34 47 
044 { 465/ 602) 634) 567| 5:41{ 5:36] 450{ 409] 2:93] 492/ 518] 4:28/ 389] 3:30/ 399] 3:80; O69] 75:46 14 
117 | 4:42] 5-70] 563] 683] 717] 9:68! 900] 10:16] 1011] 9:58] 898] 702] 777] 7:50] 7-69) 4°86] 0-25] 193-52 23 
- - 1-75] 3:05| 4-44| 4:70] 3:86] 4:30| 4:39] 4°87] 483] 625 | 426] 4-75] 5:06] 2:35| O02] - 58-88 13 
- = 0-82} 290] 4:54| 624] 641] 616] 661] 713] 751| 7:01 | G04] 346] 116] O66) - Es 66°65 7 
= = = = 0-24 | o73| 2:23] 1:51 | 254] 217] 1:87] 224] 146] 0-30] - = = 15:29 5 
- - = = 073 | 3:91] 509] G10] 7-22] 613] 5:96] 5:17] 369] 0-45) - = = 2 44-45 18 
- - = a = = 0°37 | 3:50] 3:26] 3:50] 1:96] 2-41] oso] - > = os 15:80 8 
1-61 | 17:42 | 33-64 | 41-25 | 52-13 | 67-02 | 77-02 | 80-87 | 83-21 | 82:40 | 80°39 | 78°69 | 64:37} 51:87 | 37-74 | 29°34 | 13°34 | 1:00 | 893-81 20 
SUNSHINE—FORT-WILLIAM.. 
- = = = 3 2 0°08 | 0°94 { 5:23] 368 / 2:95) O-91( = = = = 2 = 13°79 9 
- - = = - |.096| 5:72) 625 | 7-94] 7:53 | 7:25] 7:43] 5:56] O73] - = s : 49°37 25 
- - = = 5-04 | 12-24 | 10-52 | 11°41 | 13°76 | 15°32 | 14-93] 11-67 | 10-40] 6-46) 142] - a - | 113-17 37 
- = 1:06 | 7-11 | 10:44 | 10-75 | 12°54 | 12°61 | 13°21 ] 12-70 | 1411 | 13:80] 14:47] 13°36 | 890] 101) - - | 146-07 40 
= 2-08 | 14-72 | 18-74 | 18:66 | 19-17 | 17-71 | 1898 | 19°59 | 20°69 | 18-17 | 18-40 | 16:12] 15°83 | 16-20] 12°15] 115] -° | 248°36 55 
- 323 | 6-78 | 10°51 | 9:12 | 10-23 | 11-63 | 10°97 | 10°22 | 11-06 | 12°71 | 13°35 | 1413 | 12°79 | 1217] 744] 264] - | 15898 34 
- 2:23 | 4:69 | 667] 10:26 | 11-20 | 12:03 | 13°41 | 13-20 ] 12°45 | 10°80] 8-84] 7:38] 828] 8:20] 7:39] 1:55] - | 138-58 30 
- - 1:27 | 763) 7-28| 7-93 | 743) 9:62 | 11-66 | 11:26 | 11°87 | 11°13] 10:26] 9°92] 569] 095] - — | 113-90 28 
- = = 2-42 | 9°32 | 12-75 | 11°86 | 9-23 | 12°06] 11°18 | 10-41 | 1084] 12-44) 827] 329] - = - | 11407 35 
= - - = = 1-97 | 685 | 8:29] 10°37] 9:96] $37] 648| 4:82] 1:50] O13} - = = 58-74 23 
= - - - - - 1°38} 6°05| 7:98] 9:51] 7°48] 536] 2°38 - - - - - 40°14 23 
- - - = = — -| 0:44] 2:56] 3:35| 2:93] 2:21] - = - - - - 11:49 9 
- 7°54 | 28°52 | 53-08 | 70-12 | 87-20 | 97-75 ‘| 108-20 | 127-78 | 128-69 | 121-98 | 110-42 | 97-96 | 77-14 | 56°00 | 28°94 | 5:34] - 1206-66 33 
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BEN NEVIS OBSERVATORY.—LOG-BOOK, 1901. 


Jan. 2.—Faint St Elmo’s Fire at 1", 

Jan. 3.—Glories were observed at 12", mist crystals 
of clear ice forming in the evening. 

Jan. 4.—Glazed frost in the morning. Beautiful 
satiny fog crystals forming to-day pretty rapidly. 
Changed thermometers after 13", 

Jan. 5.—The fog cleared at 11", leaving an almost 
cloudless sky. The shadow of Ben Nevis was seen at 15, 
the earth’s shadow at 16". Dark fog crystals forming in 
the morning and forenoon. Raven seen near the cliff, 
flying towards Carn Dearg, at 155. Changed ther- 
mometers after 11), 

Jan. 9.—Clear, with heavy cumulus clouds from 6" to 
94, after which fog came on again, but cleared off at 
16", leaving a cloudless sky ; thick fog, however, persisting 
below. Thermometers changed after 6", again changed 
after 174, The Stevenson Screen shifted up one step on 
the ladder. Height of bulbs above snow 52 inches. 

Jan. 14.—Mist, with slight rain, till 55. Summit 
clear, but sky cloudy since. Haze all round below. 
Temperature high all day, and air very dry at times, 
lowest humidity 34 at 185, Sun rose at 84 41™ and set 
at 16" 17™, Three ravens seen near the North Cliff. 
Thermo neters changed at 9 10™, 

Jan. 15.—Sky slightly cloudy, with cir. and cir.-s. 
till 18"; cloudless since. Strong S8.E. winds all day, 
blowing a gale in the evening. Slight haze below all 
day. Earth shadow seen at 16}. 

Jan. 24.—Fog all day, except at 94, when summit was 
clear but sky overcast. A quick fall of 5° in temperature 
occurred between 19" and 20" and wind veered from S,W. 
to N.; the barometer rose rapidly at the same time; it 
had been falling previous to this, St Elmo’s Fire seen at 
215, The snow which fell in the evening was not the 
kind which usually accompanies St Elmo Fire, but large 
moist flakes. Thermometers changed after the 9" obser- 
vations. Height above snow 43 inches. 

Jan. 25,—Earth currents in telephone at 17" 15™. 

Jan, 28.—Clear and sunny from 12} to 155, but fog in 
valleys, and at times rising up and passing over summit. 
Thermometer box changed after the 13" observation. 
Thermometers again changed after 17%. 

Jan. 30,—St Elmo’s Fire seen at 24. 

Feb, 2,—Thin fog during forenoon, and sun gleaming 
at times. Summit clear, and air dry after 164, but sky 
overcast, and fog on hills around. Fog on again at mid- 
night. Earth’s shadow and shadow of Ben Nevis seen. 
Thermometer box changed at 10" 15™. Height above 
snow 57 inches. 

Feb. 5.—Very squally, variable winds, chiefly N., all 
day, with considerable drift, large pieces of snow being 
blown up N., cliff, and flying about hill-top all afternoon. 


Feb. 6.—Thermometer box changed at 3"10™, Ther- 
mometers again changed at : 

Feb, 8.—Sky cloudless, or almost so, but fog all round 
below, at times rising up and passing over summit till 165, 
Fog since. 
and glories during the day. Thermometer box changed 


at 2h 15™. 


- 
4! 
; 
: 
be 


ns 
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Fog-bows and coronz seen at 2", 34, and 4h, — 


Feb. 9.—Sky cloudless, but fog all round and passing — 


till 54. 
Lunar corone and fog-bows seen at 25, 3, 45, and 5}, 


Thin fog on summit during the rest of the day, — 


Feb. 10.—Summit cleared after 3", leaving sky cloud- 


less till 84. Overcast, or almost so, till 155; fog thereafter. 


baa 


No fog below in the early morning, except for a little 


over Loch Lochy. Thermometer box changed at 42 15™, 


Feb. 11.—Summit clear during most of the day. A 
little fog below in the forenoon. 
Thermometer box changed at 8" 15™, 

Feb, 13.—¥og cleared off summit after 3", leaving sky 


Glories seen at 92 


cloudless during the rest of the day. Air very clear to — 


i 


W., the Outer Hebrides showing well in the afternoon, — 
Some cumulus above horizon, and a little fog on hills 


below during most of the day. 
changed at 42 15™. 

Feb. 14.—Sky almost cloudless till 17". 
fog till 204, cloudless again since. 


and earth’s shadow seen at 17%. West-coast lights seen 
all evening. 


Feb. 19.—Sky cloudless till 64, almost overcast with 
Fog over Loch Eil and — 


cir.-c. till 13", thin fog since. 


Loch Lochy in the morning. Air very clear and dry in 


forenoon. West-coast lights were seen in the early 
morning. An aurora seen at 225, but, owing to fog pass- 


ing, the streamers were very indistinct. 
Feb, 20.—Sky almost cloudless all day and air very 


clear and dry, the lowest humidity being 20 at 7 


Fog all round in the morning to about 3500 feet, but 
sinking after 10". No fog below after 13". Aurora seen 
at 4h, 

Feb, 21.—Sky cloudless till 5%. 
passing at times till 13"; fog since. Fog all round below 
in forenoon to about 4000 feet, on which glories were seen. 
Earth shadow seen at 17% 45™. 


Feb. 22.—Thin fog, with clear intervals, during the day. 


Glories and fog-bows seen at 8, Fog crystals forming 
all day. 


Feb. 27.—¥og cleared off summit after 14", leaving sky 


cloudless, except for a little scud, till 17". Fog below all 
round in afternoon, but towards evening it had all cleared 
away. Earth shadow seen at 19%. Thermometer box 
changed at 16" 10™. — 
Feb. 28.—Sky cloudless, and air slightly dry till 11% 


Overcast, and © 
A little fog over Loch 
Lochy and to E, during the day. Shadow of Ben Nevis 


] 
> 


Cloudy, and fog 


Thermometer box 


me | 


1901.] 


Fog since. 
Earth shadow seen at 75. 
' March 5.—Strong S.W. and N.W. winds in early 
morning. ‘Tower thermometer read at 2" and 3", 
March 6.—Thermometer box changed at 7°. 
March 14.—Summit clear all day. Thick cum.-fog 
lying all round below. 
March 15,.—F¥ine day, but thick haze all round. 
_——~Marech 20.—Fog on summit till noon. Clear since, 
with exception of slight passing fog. Glories seen at first 
gorge. arth shadow seen. Raven and hawk seen. 
March 21,—Air very clear and dry, humidity being as 
low as 26. Earth and Ben shadows seen. 
March 23.—Somewhat hazy, but air 
humidity 17% at 19". Glories seen at 8°. 
March 25.—Lunar corona seen. Eagle seen flying 
over summit during afternoon, 
March 27.—Stevenson Screen changed after 13. 
March 28.—¥og in the morning, which cleared off 
_ during the day, leaving a cloudless sky towards midnight. 
Thermometers changed at 15%. 
March 29.—Strong §.E. wind after 21", Summit clear, 
with foggy intervals, till 17". Fog thereafter. Temper- 
ature taken from tower thermometer at 21" and 242. 
| March 30.—The gale continued to blow, with a velocity 
| of about 100 miles an hour, till 6%, but moderated 
thereafter. Tower thermometer in use till 6". 
March 31.—Lunar corona at 21, but too faint to 
measure. 
April 1.—Lunar corona at 224—radius of red=5° 54’ 
30”. Thermometer box changed after 16%. 
April 2.—Lunar corona at 1" and lunar halo at 1” and 
25, Tower thermometer used at 8", 9», 104, 13%, and 144, 
April 3.—Thermometer screen changed after 19". 
April 5.—¥og, with sunny intervals. Faint lunar 
corona at 4°. Thermometer screen changed after 8}. 
Height of bulbs above snow 43 inches. 
April 7,—Thermometer screen changed after 19}. 
April 9.—-Thermometer screen changed after 
Height above snow 37 inches. 
69 inches. 
April 10.—Fog or mist most of the day, but the summit 
was clear from 18" to 21, Earth shadow seen at 194 30™. 
‘Thermometer screen changed at 6 15™. The screen is now 
on the highest step of the tallest ladder. Height of bulbs 
above snow 47 inches. 
_ April 12.—A snow-bunting was seen at the bucket 
Stage to-day. Thermometer screen changed after 11". 
Height above snow 45 inches. 
_ April 15.—Thermometer screen changed after 23%. 
April 16.—Thermometers changed at 12%. To-day a 
nt was added to the ladder on which the screen is 
laced, the height of bulbs above snow being 53 inches. 
= Li —Summit clear for the greater part of the 
de ay, and the air very dry at times, the lowest humidity 
being 28%. The earth and Ben shadows were seen 
to-day, 
April 19.—Thermometer screen changed after 6). 
- » was seen to-day, near the N.E. buttress. 
April 20.—Fine and sunny weather, although thick 
haze has persisted all day. 
_ April 21.—A raven was observed near the Observatory 
| to-day. Thick haze all round. 


dry ; lowest 


ES 
Depth of snow to-day 


A 
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Slight haze below all round in forenoon. | 
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April 22.—Thermometer screen lowered one step on 
the ladder after 6", Height of bulbs above snow 41 inches. 

April 23.—Mist or fog till 205, cir. and cir.-s. there- 
after. Lunar halo at 225, 235, and 244, radius 20° 
A (approximate), Thermometer screen changed after 
Ze 


April 24.—Summit clear most of the day. Earth and 
Ben shadows seen at 54, Raven seen on the summit in 
the afternoon. 

April 25.—Summit clear all day, but ea mostly 
cloudy. Hazy all day. 

April 26.—Sky cloudless, or almost so, during the 
greater part of the day. To-day the cat caught a young 
rat in the Observatory. 

April 27.,—Clear all day, except at 155, when the 
summit was covered with thin fog. Earth and Ben 
shadows seen in morning, and a lunar halo observed at 
22 and 234, radius 21° 7’. Thermometers changed after 
14, To-day a number of snow-buntings were seen near 
the Observatory. 

April 28.—A raven was observed at 11". Thermo- 
meters changed after 12. Height above snow 53 inches. 

April 29. — Thermometers changed at 10% 15™. 
Height above snow 53 inches. A raven and a number 
of snow-buntings were seen flying past the Observatory 
this afternoon. 

April 30.—Summit clear at 15, 25, and 3}, fog or mist 
thereafter, till midnight, when the fog sank below the 
level of the hill. To-day the Stevenson Screen was shifted 
to the highest step of the shortest ladder. Height of bulbs 
above snow 45 inches. 

May 1.—Summit clear, but very thick haze around till 
22> when it cleared somewhat. 

May 2.—In the morning the sky was cloudless, while 
low fog cuvered Glen More and Rannoch Moor. At 10® 
cumulus clouds appeared in the sky and remained during 
the rest of the day. A raven and a number of snow- 
buntings seen to-day. 

May 3.—A slight fall of hail and rain occurred in the 
afternoon, Thunder heard at 154. 

May 8.—A number of snow-buntings were seen near 
the Observatory. The cat caught a mouse to-day. 

May 13.—¥ine sunny weather, but very hazy. Sky 
almost cloudless, there being no lower clouds whatever. 

May 17. aeiihe wet bulb of the thermometers, when 
read at 9" to 134 inclusive, and at 155, 185, and 194, was 
much lower than the dry bulb. In the daily sheet these 
readings have been taken as saturated, the clouds at the 
time being mist or fog. At 18" the thermometers were 
changed, A snow-bunting was seen close to the Obser- 
vatory during the afternoon. 

May 18.—At 16" the thermometers were tested together. 
It was found that both sets were reading correctly. 

May 19.—At 11 15™ the dry and wet bulbs were 
changed. 

May 20.—After 15" the Stevenson Screen was shifted 
on to the shorter ladder. Height of bulbs 46 inches 
above snow. 

May 2\.—Extremely hazy all day. At 20 the sky 
became cloudy and continued so till midnight. 

May 22.—Sky cloudless, but extremely | hazy. 

May 24.—Very hazy at times. A considerable amount 
of cirrus cloud in the sky to-day. At 22) and 23 lunar 
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At 15" 15™ thermometer box 
Height of bulbs 


coronee were observed. 
was changed to the shorter ladder. 
above snow 41 inches. 

May 31.—Strong squally 8. winds, increasing in force, 
and blowing a gale at midnight. Showers of sleet and 
rain. Earth currents were noted at 15> 15™ and 15" 30™. 

June 1,—Earth current noted at 15" 40™, 

June 6.—Summit clear from 13" to 17, and sky over- 
cast or almost so, but cloudless since. Some cum, at 
horizon to W. after 20", also detached fog on hills to W. 
and N. 

June 7.—A little cir., cir.-c., and cir.-s, on sky all 
day, moving from the N.N.W. slowly. Detached fog 
on hills to N. and W. almost all day. Slight haze in 
afternoon, Solar halo seen at 16", 

June 8.—Sky cloudy almost all day, with cir., cir.-c., 
aud cir.-s. In the forenoon the motion was rather slow, 
but in the evening the motion was rapid from the 8.S.W. 
Fog in valleys during the forenoon, and slight haze in the 
distance, The haze became very dense in the afternoon 
all round and high up. 

June 11.—Thunder heard and earth currents on tele- 
phone at 11" 55™, The man with hotel pony saw 
lightning at the lake about the same time. 

June 14.—Summit clear most of the afternoon, and the 
air slightly dry; but clouds low down, tipping hill-tops 
all round, 

June 15.—Summit clear after 1", but a little cir. and 
cir.-s. on sky moving from W. Fog all round below. 
Fog enveloped summit again after 114. 

June. 18.—Some cir. and cir,-s. on sky, moving from 
N.N.W. rather slowly in the evening. 

June 21,—Earth currents between 20" and 21}. 

June 26.—The clouds in afternoon were low down, 
capping the hills all round, but at midnight the lower 
clouds had all disappeared, leaving some cir.-s. on sky. 

June 27,—Summit clear almost all day, but sky over- 
cast. Fog in valleys throughout the day, at times rising 
up and passing over summit. Dew on thermometer box 
and roof of Observatory at 3}. 

June 28.—Detached fog in valleys in the early morn- 
ing, but clearing away again during the course of the day. 
After 19" the clouds were descending, and by 20" had 
enveloped the hill-top and continued so during the rest of 
the evening. 

June 29.—Fog all round, level with summit at 1, but 
after 3" it gradually sunk down to about 2500 feet at 5}, 
and remained in valleys more or less during the rest of 
the day. Thick haze all round in afternoon, A solar 
halo seen at 5%. A meteor seen at 3 21™ falling near N. 
cliff, shaped like a candle flame, but much larger, and very 
bright. 

June 30,—Sky cloudless all day, except for a little 
cir.-c. in the evening. Thick haze all round in the morn- 
ing, but it became thinner Jater and disappeared altogether 
during the day. Fog on hills to EK. and 8, almost all day. 

July 1.—The fog that lay in valleys last night to the 
EK. aud S. rose up and enveloped summit after 35, but 
after 7" the fog cleared off and the hill-top has been clear 
since, Sky has been cloudy all day, with hard-packed 
cir.-s. Fog on hills to N. and N.E. in the evening. 
Moderate to strong E.S.E. winds all day. At 15" there 
was a sudden fall in the wet bulb temperature, 
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which makes the difference between dry and wet bulbs 
(8°-9) considerably greater than was observed at any other 
hour of the day. 

July 2.—Fog on hills to N. and N.E. all forenoon, but 
disappearing towards noon, and again reforming in the 
same directions in the evening. Glories seen at 21}. 

July 3.—Sky almost cloudless, and air very clear all 
day. Some fog in valleys to N. and N.H. in the morning, 
but it disappeared during the forenoon. 

July 4.—Sky almost cloudless till noon, overcast in 
afternoon, and fog off and on summit after 21". Haze 
around all day, thicker in afternoon. A little detached 
low-lying fog to N. and N.E. in early morning. 

July 6.—Mist or fog till 15>, sky cloudless since, the 
fog sinking below the level of summit and finally dis- 
appearing after 19". The temperature was fairly steady 
till 15", rose suddenly about 7 degrees at 16", and 
remained pretty steady thereafter, the air becoming very 
dry at the same time, the humidity falling from 91 to 
34 between 15% and 16%. Glories seen at 17" and 18), 

July 7.—Mist or overcast sky, with slight showers of 
drizzle till 12; almost cloudless since. Fog in valleys all 
day. 

July 8.—Fog in valleys all round all morning, but 
dispersing during the day. 

July 9.—Thick haze all round in the afternoon. 

July 10.-—Some cum. above horizon all day, and slight 
haze above horizon in the evening. 

July 13.—Mist, with drizzling rain, till 23", Almost 
cloudless since, the mist sinking below the level of 
summit. Temperature rising slowly all day, but between 
235 and miduight it rose from 40° to 45°. 

July 14.—A solar halo seen at 62. Thunder heard 
at intervals between 17" and 21" and St Elmo’s Fire 
at 215. Strong earth currents in telegraph cable all 
evening. 

July 15.—Mist, with drizzling rain, till 22}. 
since, but fog below all round. 

July 16.—Summit clear till 2" and again from 9% till 
16”, but sky nearly overcast with cir, and hard-packed 
cir.-s. 

July 18.—Lightning seen at 23" 50™ and 23" 55™, 

July 19.—Lightning seen at 0% 10™ and 0? 27™. 

July 20.-—Hill-top clear and air dry between 12" and 
195, but sky very cloudy and gloomy-looking. A severe 
lightning and thunder storm began at 22" and continued 
till midnight, increasing in severity. The lightning 
towards midnight was very vivid and appeared to be 
immediately overhead, At times three and four flashes 
were observed with only a few seconds between them. 
Heavy rain began to fall at 23" 45™.) At midnight no 
outside observations were taken, except the direction and 
force of wind ; the temperature and amount of rainfall are 
interpolations. 

July 21,—Thunder and lightning continued till 3" 
and again from 22" till midnight. St Elmo’s Fire seen 
at OF 45™, 

July 22.—Summit clear at times during the day, but 
thick fog all round, 
but no thunder heard, between 0» and 1. 
at 19%. 

July 27.—Considerable banks of fog high up all round, 
and fog passing frequently over summit during the day. 


Cloudless 


Rainbow seen 


Several flashes of lightning seen, — 
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Aurora seen at midnight. 
all evening. 

July 28.—Sky cloudless, except for the fog which 
surrounded the summit all day and frequently towards 
midday rose and passed overhead. The roof of Observa- 
Bey was quite soaked with dew at 15. Aurora seen at 
1 


Strong earth currents in cable 


July 29.—Fog all round below all day. 

July 30.—Sky almost cloudless till 3%, but fog all 
round below, which rose and enveloped summit till 15, 
when it sunk again, leaving sky cloudless. Fog came on 
again at midnight. Lunar corone seen at 23, 

Aug. 1.—Summit clear at 225 and 23, and sky 
apparently cloudless, but fog all round. 

Aug. 12.—A severe thunder storm, accompanied by 
rain and hail, passed over the summit from 12 to 15%. 
During this period and later earth currents were noted 
in the telegraph cable. 

Aug. 13.—To-day three sheep were seen on the south 
side of the hill, quite near the top. 

Aug. 15.—Mist or fog to-day, with slight showers of 
drizzling rain except when the sky cleared for about 
ten minutes at 75. The barometer has risen slightly 
and temperature fallen. 

Aug. 16.—Earth current noted at 15" 8™. 
at 9" 20™, but the amount was not measurable. 

Aug. 17.—Fog, with clear intervals, till 8". 
bow and glory were seen after 8}. 
bow were very distinct. 

Aug. 21.—The weather to-day was extremely hazy, the 
visibility seldom exceeding 2. After 155 the thermo- 
meters were changed in screen. 

Aug. 24.—From 7> to 195 the air was extremely 
hazy. 

Aug. 30,—At 20" and at intervals till midnight a lunar 
corona was seen. At times it was remarkably brilliant. 

Sept. 2.—Air very clear to-day. At nearly all the 
observations the maximum visibility was noted. 


Snow fell 


A fog- 
The colours in the 


Sept. 12.—A glory was seen at 23? 30™. 

Sept. 13.—Fog-bow and glories at 8.30 a.m. 

Sept. 20.—A rain-bow was observed at 16" and 18}. 
Sept. 22.—Glories seen at 9" 45™. 

Sept. 24.—Lunar corone seen at 21, 234, 24», 

Sept. 25.—A lunar halo was observed towards midnight. 


Sept. 28.—Mist, with heavy showers of rain. The baro- 
meter rose gradually all day, though pumping slightly. 
_ The temperature was very high, reaching 49°-0, Squally 
8.W. winds. 

Sept. 29.—At 23 the sky cleared somewhat, and from 
then till midnight a lunar corona was observed. 

Sept. 30.—Lunar corone were observed in the morning 
till 5" and again at night about 20% A solar halo at 
9" and a fog-bow and glories about the same time. 

Oct. 1.— Earth currents in telephone cable after 234. 

Oct. 2.—Clear at 95 and again from 20» till midnight. 
Fog or mist the rest ofthe day, with heavy showers of 
Tain till 84, 

Oct. 3.—Lunar corona at 14, At 162 45™ a large 
Weasel was seen going from the Observatory, to the 
Ordnance cairn on the summit. 

_ Oct. 9.—Fog or mist till 16", clear after that. 
m valleys all evening. Aurora seen at 19". 
Oct. 14.—The hill-top remained clear and the air 


Haze 
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slightly dry till 9, after which the fog which had been 
gradually rising from the valleys enveloped the summit, 
and heavy showers of sleet and snow fell throughout the 
evening. 

Oct. 15.—Fog at 1". Sky somewhat cloudy the rest of 
the day. Fog lay in the valleys and over Locheil, Loch 
Laggan, and the Caledonian Canal all morning, breaking 
up and dispersing after 10". Detached fog on surround- 
ing hills all afternoon. Several of the west-coast lights 
were seen during the evening. Tracks of a weasel were 
seen in the fresh snow this morning. 

Oct. 17.—St Elmo’s Fire was very brilliant at 20", but 
only for a few minutes. 

Oct, 21.—Summit clear, and sky almost cloudless after 
35, but becoming more or less cloudy during the day and 
overcast in the evening. Thick fog lay over the surround- 
ing hill-tops all day, rising gradually and enveloping the 
Ben at 214, remaining so the rest of the day. Fog crystals 
began forming at midnight. At 7% 25™ a Stevenson 
Screen (small pattern) was put out on Ladder Stand No. 
2, and the temperature readings were taken there after 8}. 

Oct. 22.—A brilliant display of St Elmo’s Fire was 
observed at 5, while a shower of snow was falling. 

Oct. 23.—Fog till 20". Clear, and sky cloudless there- 
after, with thick fog all round and passing. Lunar corone 
seen at 21" and 23%. 

Oct. 24.—Clear more or less till 7%, when fog, which 
had been rising gradually from the surrounding valleys, 
enveloped the summit and coutinued the rest of the day. 
Lunar coronze seen between 1" and 2. 

Oct. 25.—Fog with occasional showers of snow till 22", 
when the fog sank below the level of the summit, and the 
sky became cloudless. The air remained saturated till mid- 


night, due to a thin fog passing over hill-top. Lunar 
corone seen at 234 and midnight. 
Oct. 26.—Thermometer box changed at 0! 15™, 


Height above snow 48 inches. 

Oct. 29.—Large banks of fog lay over the surrounding 
hilis throughout the day, breaking up gradually in the 
evening, till at midnight only small patches of detached 
fog on the hills to E. and S, remained. Lunar halo 
at 20. At 16" a number of snow-buntings were seen 
flying about the Observatory. 

Oct. 30.—The hilltop remained clear and the sky 
almost cloudless till 38, At 12 and 2" haze was forming 
in the surrounding valleys, and at 3" fog was rising from 
Glen Nevis and passing over the summit. After 4" the 
Ben was enveloped in a thin fog and continued so till 
midnight. Glories were observed at 10” and lunar coronze 
at 23> and midnight. 

Oct. 31.—Summit clear and sky cloudless till 4%, 
during which time banks of fog lay over the surrounding 
hills, passing over the Ben occasionally. At 5" the Ben 
became enveloped in a thin fog, and remained so till noon, 
when the sky again became cloudless, and the air dry. 
During the evening patches of fog hung about the hill- 
tops to E., and a thin haze lay in the valleys. Lunar 
corone were observed at 14, 34, and 65. 

Nov. 1.—Sky absolutely cloudless all day. Small 
patches of fog lay over the hills to E., and thin haze 
in the valleys all rourd. 

Nov. 2.—The air continued dry and the sky practically 
cloudless till 15%. Thick haze in valleys all morning. 
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Large banks of cloud were seen rising to W. and S.-W. 
after 15>, and at 165 the Ben was enveloped in fog, and 
remained so for the rest of the day. 

Nov. 3.—Mist till 84, clear though somewhat cloudy 
till 19", and cloudless thereafter, Thick haze lay in the 
surrounding valleys throughout the day. A great number 
of snow-buntiugs were flying about the Observatory all day. 

Nov. 4.—Summit clear most of the day, with fog all 
round to W., S., and E., and thick haze to N. 

Nov. 7.—Summit clear till 14%, but thick fog lay 
over the surrounding hills to about 4000 feet, and was 
gradually rising all forenoon. After 15" the Ben was 
enveloped in a thick mist, and slight drizzling rain fell 
till midnight. 

Nov. 14.—About 1" a mouse was caught in the passage 
leading to visitors’ room. 

Nov. 15.—Sumumit clear, and sky slightly clouded 
till noon, cloudless thereafter. Thick fog lay over the 
surrounding hills, and was passing over the Ben till 
54, gradually sinking and dispersing in the afternoon. 
Several of the west-coast lights were seen from 18" till 
midnight. After 8" the thermometers were changed. 

Nov. 21.—Summit clear after 16, but air saturated, 
owing to passing fog. Lunar corone were observed at 17°, 
194, and 214, and a lunar halo at 185. 

Nov. 22.—Clear, and sky practically cloudless all day. 
During the forenoon there was some detached fog over 
the surrounding hills, which at times passed over the Ben, 
This, however, cleared away in the evening, and a slight 
haze formed in the valleys. 

Nov. 23.—Cloudless, but somewhat hazy till noon, thick 
fog passing thereafter till midnight. Fog lay over the 
Moor of Rannoch and Glenmore all forenoon, dispersing 
about midday. A lunar corona was noted at 21%. 

Nov, 29.—Glazed frost at 54, 21", and midnight. 

Dec. 3.—Fog till 10". Clear, but somewhat cloudy there- 
after till 21", Thick fog lay over the hills all round, 
except to E., rising gradually towards evening, aud 
at 22 the hill-top was enveloped in mist. 

Dec. 9.—To-day the depth of snow has gone up rapidly, 
there being 23 inches at 15%, Stevenson Screen (winter 
pattern) put out to-day on Ladder No. 2 at 10> 10™, 
Height above snow 41 inches. 
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Dec. 11.—Fog, with showers of snow, till 21%. Sky 
cloudless since, but thin fog constantly passing over the 
summit. Thermometer box raised one step up at 11). 
Height above suow 51 inches. 

Dec. 12.—Except for a little fog passing over hill-top 
during the day, the summit has been clear and sky 
cloudless. Detached fog on hills to E. and W. all day. 
Glories and fog-bows seen at 154%. Thermometer box 
changed at 1" 10™, Height above snow not altered. 

Dee, 16.—Sky almost cloudless, but fog in valleys 
below all day, which rose at times and passed over 
summit; ‘it finally settled on hill-top at 23%. Lunar 
corone seen at 17" and 18", Thermometer box changed 
at 22 20™. Height above snow not altered. 

Dec. 17.—Silver thaw at 94, 104, 134, and 14". 

Dec, 19.—Thermometer box changed at 84 25™. 

Dec. 20.—Sky apparently cloudless most of the day, 
but great banks of fog high up all round, which kept 
continually passing over summit. Feathery fog-crystals 
forming all evening. Lunar corone seen during the 
evening. Thermometer box changed at 15" 15™. Height 
not altered. 

Dec. 21.—Thermometer box changed at 19" 15™ 
Height above snow not altered. 

Dec, 22.—Sky cloudless till 12". Cloudy, with cir.-cum. 
and cir.-s, till 23". Fog since. Detached fog in valleys 
and thick haze around all day. Air very dry in forenoon, 
the lowest humidity being 18% at 8". The earth’s shadow 
seen at 9, lunar corone at 17", and a lunar halo at 184, 
195, and 202, 

Dec. 23.—Summit clear from 3" till 94, thick fog since. 
Fog-crystals, dark brown in colour, forming all after- 
noon. 

Dee, 24.—Summit clear at 2", but sky almost overcast 
and fog high up all round. This morning the cat caught 
a mouse. 

Dec. 29.—Summit clear at 2 and 34, but sky cloudy, 
and fog all round high up and passing at times. Fog or 
mist during the rest of the day, with showers of snow and 
drizzling rain. In the evening silver thaw, all exposed 
objects being coated with ice. Lunar corone seen at 
22 and 34, Thermometer box changed at 2h 15™, 
Height above suow not altered. 
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eter No. 1385 has been in use throughout the 
Yo. 1252 being kept in reserve. 
ometers, Dry Bulbs 535541 and 1392449, Wet 
542 and 1392450, were in regular use. Max. 
nd Min. 116918 were used in the large screen, 
1085314 in the small screen. 
rd June till 9th December inclusive the 
eters were exposed in the large Stevenson Screen, 
ng the rest of the year in the small pattern on 
and No, 2, 
d’s Barograph was in use all the year, and also 
ell-Stokes Sunshine Recorder, 
Stephanome was largely used 
\ts of glories, coroue, ete. 
s pocket Spectroscope was in use throughout. 
r the Robinson Anemometer nor the large Dust 
er have been in working order. 


in spring for 


winter. 


Pid 


t 
ss 


me pair of 5-inch raingauges have been in use | 


for time at the Observatory, aud is checked by time 
signal from Fort-William Post-office at 10 daily. 

Photographs were taken occasionally with the Obser- 
vatory camera. 

Communication with the Low Level Observatory and 
Fort-William Post-office has been satisfactorily maintained 
by Telephone. 

In very stormy weather the Tower thermometer was 
occasionally used for hourly observations. 

The Staff of the Observatory consists of A, Rankin, 
J. Miller, R. H. Macdougall, J. Collie Marr, W. Bee, and 
D. Gordon. 

Charles Anderson was on Staff till May, when he was 
relieved by Macdougall, and C. Clark till July. 

The following have assisted at various times, Viz., 
J. Affleck, A. Watt, R. Aitken, W. Bruce, and G. Philip, 
while W. Landale, W. Simpson, J. Kempston, and J. 
Crombie also assisted during summer, 

H. M‘Kenzie acted as roadman and ticket collector 


Jepth of Snow has been measured at Post A | from March till October. 


R. H. Macdougall acted as telephone clerk from Ist 


» nemograph Clock continues the Standard clock | July till 30th September. 


370 
BAROMETER. ReEpucep to 
4 f22 4 32) te) Bole 

ieee ine me finan Ins. rae 

J | 4:°983] 4:977| 4978] 4°971| 4:963] 4:951 
2 | 4:289) 4°309} 4°325] 4°348) 4°363) 4°366 
3 | 5:061| 5:086) 5:098) 5:106) 5109} 5°117 
4 | 4:999) 4-977) 4:983] 4°956) 4:928] 4-924 
5 | 4°919) 5:008) 5:046} 5:122) 5°172) 5-215 
6 | 5*453) 5°440) 5°450} 5-470) 5°481) 5494 
7 ~~ 5626} 5°644) 5°648] 5°651| 5°649} 5-620 
8 | 5626) 5°614! 5°619] 5°65) 5592) 5599 
9 | 5:286 5°245) 5216] 5179 5:142) 5129 
10 | 5°152) 5°152) 5°165) 5°164 5°157| 5-157 
11 | 5:295) 5°304) 5°319] 5°323, 5:347) 5368 
12 | 5°394! 5°378) 5°372! 5°352) 5331) 5:312 
13 | 5°515) 5°518) 5-528} 5°540) 5-553) 5-565. 
14 | 5°757) 5*765) 5°780) 5797 5-806) 5°824' 
15 | 5°822) 5:806) 5:824) 5832) 5:839 5*828) 
16 | 5*825) 5°829) 5:820} 5829) 5:880) 5-839 
17 ‘| 5869] 5:865) 5°843) 5:834) 5:803) 5°799. 
18 | 5°645) 5°643) 5:689) 5631) 5-629) 5626 
19 | 5°524) 5°498) 5:502) 5:501| 5-482) 5-468 
20 | 5°172) 5166) 5°158) 5°173) 5°178) 5°193) 
21 = | 5°439) 5°489) 5:444] 5°445) 5:445) 5-441 
22 | 5°497! 5:496! 5°505! 5506) 5°500! 5-497 
23 | 5°428 5:412) 5:404 5:370) 5°349 5314 
24 | 4:766| 4:709) 4°685 4°645) 4-613 4-622 
25 | 4-411) 4417) 4-412 4-409] 4-411) 4-415 
26 | 4°880) 4°882)| 4°892 4:892) 4-906 4-900, 
27 | 4°885] 4°874) 4-858 4°853] 4-835) 4°838, 
28 | 4°354) 4°550) 4:543 4°541 4041) 4543, 
29 | 5°122) 5°144) 5°156 5:156) 5°166| 5°175 
80 | 5°602) 5641) 5°653 5°697) 5°713) 5748 
31 | 6°112) 6°120) 6° oe 671381] 6185) 6156 

MEaN, | 5'287| 5:287 5-290 5291 [Peso 
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4578 
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4:933 
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5°545 
5618 
5990 


3} 5081 
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4°555] 4591] 4643 
5:024) 5066) 5:034 
4:933) 4°920] 4°891 
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5:653 5° 631] 5°651 
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5°253 
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5°266 
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6:234| 6°24] 6:238 
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5°654 
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5°339 
5°668 
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5°853 
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5°599 
5°361 
5°331 
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5°51) 
5°166, 
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4°828 
5°327 
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5582 
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5°339 


5°491| 5-488 
5°508! 5°505 
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4-472) 4-466 
4-615} 4-661 
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4-754) 4-723 
4'837| 4°884 
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6'235| 6:234 
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5 5-056 
5-203 


7| 4°667 
3) 5°479 


19 
Ins. 
4349 
4°855 
5:020 
4:809 
5:490 
5635 
5'640 
5435 


5-468 
5°435 
5715 
5890 
5°857 
5:880 
5°662 
5°567 
5°292 
5397 
5-489 
5494 
5:016 
4-432 
4778 
4:967 
4-995 


6:029 
6°256 


5°331 


20 
Ins. 
4°256 
4:883 
5009 
4:797 
5485 
5636 
5628 
5402 
5097 
5211 
5462 
5448 
5°726 
5880 
5°852 
5893 
5664 
5566 
§:272) 
5402 
5494 
5473 
5006 
4°433 
4803 
4956 
4°645 
5017 
5509 
6°047 
6°256 


5329 


21 
Ins. 
4273 
4939 
5010 
4800 
5480 


5594 
5°627 
5°377 
5°128 
5232 


5449 
5-461 
5°738 
5877 
5840 
5:906 
5°666 
5°564 
§:237 
5°406 
5°502 
5°471 
4953 
4424 
4832 
4-945 
4-628 
5041 
5°526 
6-065 
6°255 


5330 


22 
Ins. 
4250 
4:989 
5001 
4°823 
5476 


5614 
5628 
5360 
5147 
5248 
5435 
5477 
5:742 
5874 
5842 
5903 
5657 
5562 


5494) 5" 492 5 
5°461) 5°454! 6 
4-902) 4°869 
4:425) 4-411 
4°852| 4-872 
4-935] 4-910 
4612) 4°596 
5°057| 5077 
5°555| 5°570| 5 
6-078} 6090) 6-1 


OR. BPR 


BAROMETER. ReEpbucep ro 32°. 


Ins. | Ins, 
1 | 6-235! 6-243 
2 | 6-025] 6-013 
3 |5:747| 5-742 
4 | 5621) 5-599 
5 | 5-405] 5:386 
6 | 4-936] 4-915 
7 | 4-813] 4-819 
8 | 4-859] 4-859 
9 | 4°757] 4°762 
10 | 4-940] 4-944 
11 | 4-931] 4-933 
12 | 5-096) 5-105 
13 | 5227) 5-241 
14 | 5328] 5311 
15 | 5:492| 5-489 
16 | 5-277] 5-261 
17 | 5°153) 5-148 
18 5-424] 5-424 
19 5346] 5:342 
20 5469] 5*470 
21 5:385] 5°321 
92 | 5174) 5152 
23 | 4-946) 4-947 
24 | 5020) 5-023 
25 | 5-093) 5-096 
26 5086 5068 
27 | 4-731) 4-710 
28 47% 4°72] 
MEAN. 5:221| 5-216 


8} 9°102) 5:1)1 


4407 FEET 


Ins. 

6'238 
5980 
5°68] 
5574 
5313 
4°834 
4°817 
4°844 
4°762 
4936 


4°954 
5121 
5:261 
5°257 
5479 
5:222 


Ins. 

6°234 
5°994 
5'689 
5'578 
5329 
4853 
4°819 
4°839 
4°755 
4932 
4:942 
55 
5'256 
5266 
5481 


5'241 


Ins, 

6'232 
5993 
5710 
5581 
5°351 
4°874 
4:819 
4°850 
4°763) 4°752 
4936] 4-939 


4933] 4:938 


Ins, 

6241 
6:007 
5719 
5597 
5°367 
4°894 
4821 
4°853 


5°246) 5:255 
5:287 
5486 
5°237 
5°147 5175 
5°422 5°425 
342 5:338 5337 
5°476) 5°465 


LP CrP oror or 


5°198 


| 5°426 


57103 
| 5024 


Ins, 

6°238 
5955 
5663 
5°566 
5'289 
4°817 
4°834 
4°844 
4777 
4°935 
4°964 
5145 
5:279 
§'270 
5:473 
5217 
5194 


5°354 
5°468 
5'281 
5'126 
5°013 
4:979 


4638 
4741 


5200 


Ins. 

6°239 
5939 
5°667 
5°560 
5'258 


4813 
4°845 
4°850 
4766 
4-939 


5008 
5°155 
5°305 
5°288 
5°451 


5°210) 
5204 
5°426 
5°361 
5476 
5°280 
9110 
5:046 
4-990 
5116 


Ins. 

6243 
5943 
5'675 
5°56] 
5268 
4°816 
4°838 
4°856 
4°72 
4°934 
4:988 
5149 
5:289 
5282 
5464 


5°203 
5204 
5°427 
5°359 
5°464 
5*282 
5123 
5°023 
4-981 
6114 


Ins. 

6°240 
5921 
5654 
5553 
5226 
4°805 
4°855 
4849 
4:779 
4943 
5015 
5167 
5315 
5312 
5453 


5204 
5'234 
5°480 
5°369 
5'476 
5°280 
5115 
5062 
4:998 
5112 
4:986 
4608 
4764 


5204. 


ABOVE SEA LEVEL. 


FIRST FIGURE OMITTED. FEBRUARY I$ 


Ins. } Ins. 
6239] 6:219 
5911} 5°874 
5670} 5°645 
5:538] 5°519 
5°181} 5160 
4°800] 4°796 
4°850] 4848 
4847] 4°850 
4801] 4°814 
4°94 4] 4-939 


5:042] 5:050 
5°185] 5-182 
5°333} 5°336 
5°339] 5°360 
5*420] 5°419 


5°199} 5-173 
5°243] 5:262 
5:411] 5-400 
5°378} 5°375 
5°459 Aes 


Ins. 

6'244 
5926 
5668 
5543 
5209 
4-806 
4°852 
4°855 
4°787 
4:946 
5085 
bal72 
5324 
5320 
5436 


5°189 
5'233 
5*422 
5°377 
5°464 


5267 
5103 
5065 
5024 
5126 
4'978 
4653 
4°770) 4785] 4:788 


5207] 5:207] 5:202 


Ins. 

6194 
5'871 
5649 
5501 
5139 


4-790 
4:847 
4°842 
4°820 
4937 


5051 
5188 
5°335 
5°351 
5°403 


5°189 
5:268 
5°384 
5°380 
5:427 
5'256 
5°090 
5065 
5:027 
5°127 
4-900 


| 4660) 


4°757 
5195 


Ins. 
67144 
5°837| 5°843 
5623} 5632 
5:479] 5-463 
5:094| 5-087 
4-789} 4-800 
4°844| 4°855 
4°827| 4°827 
4837] 4°852 
4934) 4:938 
5:067| 5:987 
5194! 5°198) 5205 
5*382| 5°335] 5°344 
5°366] 5°394] 5°405 
5°376| 5°376| 5°361 
5°189) 5:154) 5°140 
5'280} 5°302) 5°303 
5°871| 5°380} 5°372 
5°380] 5°397| 5°414 
5*423] 5°417| 5°415 
5239] 5°235] 5°235 
5*086] 5:083} 5:082 
5:067| 5:067| 5°066 


Ins. 
6161 


Ins. 

67168 
5853 
5629 
5491 
5118 


4-783 
4836 
4°831 
4-829 
4-932 


5°051 


5041] 5:046) 5-048 
5°126| 5°135) 5°117 
4-911} 4°911] 4°858 


Ins. 

67144 
5°830 
5°618 
5463 
5061 
4°809 
4861 
4:817 
4881 
4:944 


5°092 
§:213 
5'352 
5'482 
5°380 


5°135 
5341 
5°374 
5°428 
5:402 


5°240 
5074 
5'038 
5:059 
5115 


4°881 


Ins. 

6135 
5824 
5°633 
5455 
5040 


4-808 
4867 
4-809 
4°899 
4-946 


Ins. | 


67124 
5°805 
5°622 
5°459 
5:007 
4:812 
4°863 
4795 
4-904 
4-936 


5°104 
5:224 
5364 
5°446 
5°374 


5:182 
5°369 
5°376 
5°431 
5393 


5'234 
5:056 


5°114 
5°221 
5°357 
5:457 
5370 
5*165 
5°38] 
5°355 
5°439 
5377 


§:224 
5:053 


5:063 
5:068 
5°181 


4°858 


4°672| 4°678| 4°673} 4-686) 4°709) 4-709 
4°747| 4-786] 4°810} 4°828) 4°842) 4°852 


5°190} 5°192] 5°192) 5°196) 5-200) 5194 


5:009 
5:067 
5124 


4°831 


Ins. 
6°096 
§'813 
5628 
5448 
4:996 


4°810 
4856 
4-763 
4-920 
4:933 
5119 
5:224 
5°360 
5464 
5373 


5°154 
5393 
5°362 
5445 
5°384 


52138 
5:042 
4-998 
50738 
5119 


4824 
4713 


Ins, | 
6:047 
5°790 
5624 
5431 
4-962 
4-809 
4°858 
4739 
4:941 
4-936) 4 
5111 

5'229 
5:339 
5477 
5'336) 5° 
5111) 5 
5412 
5357 
5463 
5360 
519) 

4:979 


Ins. 
6-080 
5794 
5°630 
5:445 
4:972 
4°819 
4'856 
4°735 
4:983 
4:937 


5119 
5227 
5°356 
5475 
5°365 
5147 
5-400 
5°35 
5453 
5°375 


5201 
5001 
4995) 5:002 
5°081| 5-091 
5105) 5°105 


4:798) 4°773 
4°722| 4°723 


4872 
5192 


4:878| 4°88! 
5*188} 5182 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


FIRST FIGURE OMITTED. 


371 


JANUARY 1902. 


9924] 9:926| 9-927 


2| 9°108 


6 
Ins. 
9°49] 
8°764 
9-644 
9°436 
9°853 
07116 
0°256 
0221 
9°665 
9-760 
0:080 
0:016 
0°346 
0°667 
0515 
0540) 
0-464 
0°275 
0:076 
9-708 
0:033 
07106 
9°889 


8957 


9°651| § 


9517 
9°127 
9°882 
0°591 
1012 


9-928 


8-953 
9°676 
9°505 
5) 9°183 
3} 9°884 
0°653 
1052 


9-939 


2) 0254 


3] 9°780 


2| 9:998 


9 


Ins. 

9:465 
8844 
9°566 
9468 
0:022 


0174 


0:223 
9-555 


0148 


0-402 
0-718 
0°529 


0-566 
0-442 
0:275 
0-043 
9°810 
0-062 
07140 
9°858 
9-100 
8-979 
9-691 
9°509 
9-230 
9:916 
0-671 
1-066 


9-952 


10 


Ins. 

9°447 
8899 
9°550 
9463 
0:073 
0182 
0-264 
0°229 
9°636 
9-790 
07184 
9998 
0°420 
0°732 
0°525 
0-580 
0°4384 
0:277 
0:085 
9-849 


0:076 
07144 
9°857 
9-086 
9-010 


9°708 
9°503 
9°289 
9-956 
0-701 
1-086 


9-967 


11 


Ins. 
9-416 
8983 
9-532 
9°454 
0105 
0:202 
0:259 
0°215 
9650 
9798 


0°196 
9-988 
9°437 
0-752 
07513 
0569 
0°428 
0°279 
0:055 
9°874 
0:078 
07152 
9°841 
9-060 
9-024 


9721 
9°491 
9°339 
9982 
0711 
1089 


9:974 


12 
Ins, 
9°370 
9:029 
9-528 
9°45) 
0-111 
0:216 
0:267 
0°203 
9-626 
9°807 
07188) 
9-980) 
0°451 
0°748) 
0-511 
0573 
0-406} 
0281 
0039 
9904) 
0:074 
07154 
9-797) 
9:032) 
9:038 


9-712 
9-473} 
9-389) 
0:012 
0°7: 
1:0 
9-9 


1 


13 
Ins. 
9°328 
9-089 
9514 
9°428 
0-109 
0:206 
0269 
0179 
9614 
9°810 


0-188 
0-002 
0:455 
0°733 
0503 
0°575 
0:382 
0°265 
0-005 
9914 
0:064 
0139 
9°781 
9-016 
9:059 
9°709 
9°449 
9439 
0° 030 


14 

Tae 

9299 
9141 
9°514 
9-414 
0113 
0:232 
O27 


0°159 
9:592 
9-820 
0°188 


9-971 


15 


Ins. 

9-240 
9-179 
9:510 
9-394 
0°107 
0°228 
0°267 
0137 
9-588 
9°835) 
0:186 
0:038 
458 
0°691 
0524 
0°567 
0344 
0245 
9-928 
9-940 
0:058) 
0°128 
9-709) 
8:998 
9-206 
9°685 
9°391 
9°521 
0:096 
0°73) 
1:074 


9:969 


18 


} 1g 


20 


21 23 


9) 9:014 


2) 8°958 


3] 1:094 


Ins. 


9313 
9508 
9:350 
0-087 
0:270 
0:265 
0:067 
9632 
9-882 
07182 
07134 
0°509, 
0-703 
0°522 
0°555 
0°318 
0-231 
9851 
9-992 
0-058 
0-094 
9°647 
9-416 
9°687| 
9-283 
9°647 
0:228 
0°828 


9978 


Ins. 

8934 
9°359 
9512 
9342 
0:089 
0282 
0°261 
0:049 
9638 
9-910 


07192 
0°160 
0°531 
0°703 
0514 
0°563 
0°318 
0:213 
9°842 
0-002 
0:052 
0:084 
9°611 
8962 
9464 
9°672 
9°257 
9°681 
0:258 
0°849 
1089 


9-980 


Ins. 

8°864 
9-408 
9-524 
9°333 
0-089 
0:272 
0°251 
0:023 
9-692 
9-920 
0184 
0186 
0°549 
0-709 
0:516 
0°579 
0°318 
0°225 
9-830 
0:008 
0-062 
0-066 
9°576 
8-968 
9°508 


9°661 
9:227 
9°721 
0:298 
0°876 
1103 


9°985 


Ins. 

8783 
9°465 
9516 
9°330 
0:071 
0-272 
0:257 
9-983 
9-718 
9-940 


0-169 
0:214 
0°565 
0°687 
0°510 
0°578 
0:320 
0:217 
9-802 
0-012 
0:070 
0-050 
9-517 
8-958 
9°546 
9-645 
9-200 


Ins. 
8690 
9°543 
9-511 
9°394 
0:053 
| 0°252 
0:239 
9°927 
9-744 
9-974 
07142 
0°242 
0582 
0°665 
0512 
5) 0'561 
| 0°302) 
3, 07189 
9-774 9°746 
 0:088 
0-065) 0:068 
0" 034 0-016 
9: 465, 9°419 
8-956, 8-960 
3 

9: 


0°262 
0°245 
9-949 
9-732 
9-962 


570 9-602 
629 9°611 
9163 9-141 
9°751| 9°774 9-801 
0°34) 0368 0°387 
0°890| 0-912 0-926 
1-103 su 1101 
9-983] 9:982 9-979 


Mid- 
night. 


Ins. 


Mean. 


Ins. 


8-686 | 9:230 


9577 
9520 
9-442 
0:055 
0°250 
0°233 
9900 
9°742 
9°996 
0128 
0274 
0°597 
0°631 
0503 
Osa 
0302 
0171 
9716 
0:038 


0-072 
0:000 
9373 
8-962 
9626 
9-591 
9-111 
9-821 
0-416 
0-942 
1:093 


9-075 
9-556 
9-421 
9-970 
0-187 
0-258 
0°136 
9-673 
9-834 
0-138 
0-085 
0-440 
0686 
0-523 
0:555 
0-400 
0-252 
9-967 
9-869 
0-055 
0-099 
9-749 
9-057 
9-187 
9-665 
9-397 
9-415 
0-071 
0-720 
1-060 | 


9-978 | 9-959 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


First FIGURE OMITYED. 


FEBRUARY 1902. 


9 9309 


9619 


| 9°964 


Ins. | 
1:066 
0°698) 
0°428 
0287 
0:030 
9-449) 
9°450, 
9-520 
9°374 
9-620 


9793 
9:992 
0-001 
0177 
9°895 
9°795 
0:051 
0143 
9:958 
9713 
9-486 
9°509 
9°613 
9616 
9°307 
9°268 


19°875| 9-866 


ij 


rae 
| 


eu 
= 


9°356} 9°851 


Ins. 

1:058 
0696 
0:414 
0293 
0:006 
9°423 
9°456 
9-520 
9°377 
9°616 
9°629 
9°807 
0-002) 
9:973) 
0174 
9°878 
9°797 
0:045 
9-960 
07144 


9°952 
9°705 
9-488 
9°511 
9°617 
9605 
9°303 
9-276 


Ins. 

1:046 
0°672 
0-410 
0293 
9-990 


9°405 
9-468 
97518 
9:378 
9°618 


9:643 
9°825 
0:010 
9-953 
0°166 
9°872 
9°801 
0:053 
9-966 
0147 
9°940 
9°707 
9-508 
9°513 
9-623 
9601 
9:273 
9°277 


9°847 


Ins. | Ins. 
1:042) 1:034 
0°672) 0°666 
0-404 0:402 
0:287| 0°285 
9-966} 9:948 
9-379] 9°364. 
9°484) 9-492 
9°516} 9°526 
9°368) 9°374 
9°622) 9:622 
9-659) 9°696 
9°839) 9°851 
0:022) 0:040 
9941) 9-945 
0°162, 0:162 


9-862) 9'864 
9815} 9°825 
0:059) 0:063 
9-988) 9°988 
0°143} 0°145 
9-930] 9°928 
9679} 9°683 
9-520) 9°542 
9°501) 9°503 
9-633] 9°643 
9-600) 9°600 
9°281| 9:263 
9-286) 9°296 


9°846 


9-845) 9:848 


Ins. 

1°032 
0°646 
0°398 
0°285 
9-938 


9°364 
9°497 
9°522 
9°372 
9°622 
9-709 
9°865 
0:049 
9-945 
0°151 
9-860 
9835 
0:073 
9-992 
0141 
9-924 
9°683 
9°562 
9°511 
9°647 
9-600 
9-231 
9298 


9:848 


Ins. 

1:027 
0°648 
0386 
0:279 
9-910 


9°369 
9°504 
9-512 
9-382 
9°634 


9°727 
9°875 
0:058 
9-961 
07150 
9-852 
9°857 
0:075 
0:000 
0°145 


9-928 
9-677 
9-582 
9°519 
9°647 
9-594 
9°222 
9-302 


9-851 


Ins. 

1:032 
0°636 
0°391 
0°266 
9-888 
9°361 
9514 
9-508 
9°392 
9°623 
9°762 
9°889 
0-070 
9994 
07140 


9859 
9871 
0-062 
0:015 
0-144 


Seal 
9°675 
9588 
9°529 
9-650 
9-594 
9°184 
9°307 


9-852 


Ins. 
1:020] 1:000 
0624] 0598 
0°377] 0°357 
0:254] 0:236 
9-865] 9°833 
9-349] 9°355 
9°510} 9°506 
9-512) 9:510 
9-404] 9-412 
9°617] 9°614 
9-768] 9°778 
9°895] 9-891 
0-074] 0:074 
0:007} 0-017 
0:100] 0°105 
9°855] 9°844 
9-881] 9°S87 
0-044] 0:028 
0-019} 0°017 
0136] 0:126 
9°903] 9°887 
9°675] 9°653 
“599 5: 590 


DOD DOSE 


9-850} 9°842 


Ins. 


Ins. 

0:978 
0°574 
0°345 
0-222 
9-788 
9°359) 
9-500 
9-498 
9-434 
9-604 
9-780 
9°896 
0:074 
0-034 
0:095 


9-806 
9897 
0:008 
0-025 
0:108 


9873} ¢ 


9°633 
9-583 
97523 
9°640 
9°516 
9-218 
9°331 


9-834 


Ins. 

0°944 
0°558 
0°323 
0:212 
9°763 
9°365 
9-494 


Ins. 


2| 9°486 


2) 0:082 
7| 9779 


0:932 
0°538 
0°315 
07194 
9-735 


9:369 
9°500 
9°488 
9°597 
9°798 
9-899 


0:074 
0:071 


9:921 
9-980 
0-044 
0-082 
9°853 
9°621 
9°561 
9°541 
9°648 
9°474 
9-232 
9°317 


9°826 


Ins. 
0:902 
0554 
0°313 
0174 
9°713 


9°381 
9514 
9:492 
9:504 
9°595 
9°808 
9°907 
0:084 
0:098 
0-061 
9775 
9:946 
9°978 
0:057 
0:078 
9°847 
9°613 
9°559 
9549 
9-646) 
9-469 
9:188 
9°328 


9-826 


Ins. 
0°894 
0:560 
0°312) 
07166 
9°689 
9391 
9°526 
9-480 
9°542 
9-601 
9810 
9927 
07102 
07123 
0:078 
9°775 
9:979 
9990 
0°081 
0:064 
9°347 
9-611 
9°565 
9°562 
9°647 
9-454 
9°220 
9°345 


9834 


Ins. 
0888 
0548 
0°320 
0158 
9-661 
9°397 
9-528 
9°468 
9°558 
9°605 


2) 9°654 


3} 9°383 


Ins. 
0:878 
0°534 
0°327 
0160 
9-629 
9°405 
9°530 
9-448 
9-570 
9°597 
9-826 
9:937 
0-118 
0142 
0:060 
9°75 
0:005 
9-992 
0101 
0:058 
9°825 
9°591 
9°549 
9°577 


9-430 
9°240 


9°834 


Ins. 
0°836 
9518 


Ins. 
0°851 
0:509 
0323 
0:150 
9-609 
9°406 
9°526 
9-406 
9582 
9°597 
9°822 
9-947) 9° 
0108] 0:110 
0153] 0°162 
0:036} 0:023 
9-791} 9:791 
0015) 0:031 
9-984] 9°984 
07101) 0-115 
0060} 0:034 
9°823] 9°815 
9°573] 9°565 
9°539) 9°525 
9°574| 9:583 
9°656} 9°658 
9-420] 9°396 
9°250) 9:256 
9°395] 9°399 


9-829} 9°826] 9-822 


9-792 
9-951 
0:104 
07178 
0-004 
9791 
0:039 
9-966 
0127 
0:024 
9-797 
9-553 
9°511 
9°595 
9°650: 
9°390 
9-254 
9-405 


Ins. 
0:806 


7| 0°486 


0°337 


5) 0-116 


9°556 
9°433 


2) 9-524 


9:376 
9-606 
9-599 
9°780 
9-961 
0098 
0186 
9982 


9°795 
0:053 
9972 
07127 
0012 
9°787 
9537 
9519 
9-603 
9642 
9°404 
9-262 
9-419 


9°821 


Tink | 
0:971 
0-613 
0°37] 
0°231 
9-829 
9-403 
9*497 
9°484 
9°454 
9-610 
9°735 
9-878 
0-058 
0:052 
0:108 


9-838 
9897 
0°022 
0-028 
0°105 
9891 
9-651 
9°543 
9537 
9 640 
9°532 
9-256 
9°323 


9:841 


372 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


BAROMETER. Repucep To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. MARCH ] 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 LON A |) A SS oe TG) pT eS SSE Oe en ee 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins.} Ins. | Ins. | Ins, | Ins, | Ins. | Ins. 
4905] 4*892, 4°889) 4°896] 4-898) 4-900) 4-905) 4-920] 4-939) 4-961] 4:966] 4-985] 4-976] 4-972) 4:976) 4°998, 5:000) 4-986) 5-002) 5014) 5-018 5-031 
5042) 5*053 5-050, 5:052) 5:047| 5-073} 5-081} 5-099) 5-098) 5-107) 5-117) 5°132) 5-142) 5-164) 5-184) 5-191) 5°207| 5-213) 5-228) 5-220) 5:219) 5°231 
5218) 5206) 5-197) 5°176| 5°166) 5-164) 5°141) 5-117| 5°10] 5-086] 5-062] 5-057] 5-053) 5-073] 5-083) 5-108) 5-118] 5-140] 5-148) 5-161] 5-168) 5-178 
5°194| 5°198, 5-209) 5:203| 5*219) 5*227| 5-230} 5-242) 5-250) 5-253) 5*267| 5*275] 5:276) 5:272) 5-280) 5-286, 5-287] 5°300| 5-300) 5°308) 5-302) 5-305 
5°275) 5°283 5-251) 5-252) 5-246) 5-256) 5°255] 5°281) 5°302) 5:324) 5°353| 5°368] 5°373) 5°384) 5:377) 5°376| 5°378) 5°379| 5°384) 5:366) 5°365) 5°366 
*338) 5°331) 5°323) 5°307] 5°292) 5-291) 5-298] 5:301) 5°301) 5*300} 5:305] 5:297] 5:300} 5:33] 5°289| 5-293, 5300} 5°314] 5°316] 5°311) 5314) 5315 
°823) 5°325, 5°327) 5°329) 5°327| 5°330) 5°338) 5°348) 5°356) 5°362) 5-376] 5°380] 5°389) 5°388) 5°380) 5°376 5°374) 5°375) 5°377| 5°364) 5°349) 5°334 
°292 5°269) 5°241) 5:225) 5-202) 5°208) 5°179) 5°174) 5:155] 5-147) 5-129) 5°113) 5:088) 5:058) 5-040) 5:012) 4-986) 4-961) 4:978] 4°961) 4-971) 4-956 
9 
d 


| 
| 


‘961| 4-994) 5-026) 5*055| 5:069, 5085) 5-114] 5123] 5-153} 5°162| 5-182) 5-203] 5-201] 5:201| 5193) 5°197| 5-203) 5°229] 5-229] 5-223] 5-228) 5-236) 5: ‘ 
*261) 5-268) 5*265) 5:260} 5°258) 5:282) 5-292) 5-299) 5-316) 5331] 5:344| 5°346) 4357] 5°382| 5383) 5°386) 5°384) 5-396) 5°402] 5°407) 5:417| 5-416) 5-416 oval 


5 
5 
5 
4 
5 
11 | 5°414) 5:405) 5:396) 5°394) 5:383) 5°384) 5°394) 5°386) 5°386) 5:394) 5°398] 5-402] 5-404! 5°393) 5-382) 5°380 5°375 
Dy 
5° 
5 
5" 


_ 
COONS OF WN 


*365) 5°353| 5°359) 5°358) 5°347) 5°352) 63: 
*127| 5°129] 5-129) 5°146) 5°171) 5°185) 5°) 
*135) 5°145) 5°155] 5°160) 5-160) 5°171) 5*1 
035] 5°027| 5-014} 5:013) 5:016) 5-008) 5°01 
5 
4 


b) 
324) 5-311! 5°304| 5-291] 5-281) 5°272) 4-271] 5-266] 5:248) 5-238] 5-221] 5-225) 5-217| 5-197] 5:144] 5-135 5:120/ 5 
170 5°148) 5°11 4) 5°106} 5-047) 5-083) 4°913) 4°973] 4-936) 4-946) 4-980) 5°034] 5-052) 5-083) 5-092) 5-087 5-115) 5 
142 5°183) 5°134) 5°132) 5:125) 5°132) 5°120) 5°117| 5°122) 5:114) 5°122) 5-110) 5-091) 5:065) 5-062) 5:047) 5-036) 5 

5 
5 
5 


002 4:997| 4-994) 5-000) 5:004) 5-011) 5-024) 5-032) 5-072] 5-085) 5:084| 5°113} 5-132) 5128) 5:145) 5°163) 5-176) 5-213} 5-237] 6-260) 5-299) 5°318) 5:337| 5°35 


16 5367 5379, 5°388] 5°403) 5°415) 5°439) 5:455) 5-475) 5-488) 5-496) 5-502] 5:500) 5°497) 5-497) 5-493) 5-490) 5-4S8) 5501] 5-498) 5504) 5504! 5°503) 5-49 
17 | 5°487) 5-479 5-459 5°451) 5°459) 5°452) 5-440} 5-440) 5:441) 5-447] 5°443) 5°438) 5-443) 5°436) 5:425) 5:417| 5-407] 5°386] 5°370] 5°364| 5:354| 5333) 5310) 53 
18 | 5" 254) 5 5226) 5°209 5°187| 5-150) 5138) 5-126] 5°106| 5-067] 5-072) 5-066] 5-081] 5-074) 5°097/ 5-092) 5-099 5-099) 5:097| 5-116] 5-125] 5-127) 5°130| 5°107| 5-11 
19 | 5°109 5-092 5-082) 5-070) 5-063) 5-054) 5-036] 5-029) 5015) 5-019) 4-976) 4-931} 4-884] 4-862) 4-798) 4-728) 4°651| 4°600} 4°582) 4°527| 5-483) 4-433) 4-421) 44 
20 |4 371 4359) 4°370) 4°368) 4°382) 4°385) 4°363) 4°380] 4:390) 4389) 4°395] 4-399} 4-397] 4:397| 4-392) 4-400) 4-410) 4399) 4-405] 4°404| 4-406) 4°399) 4-411) 43 
21 | 4-403 4402) 4398) 4:388) 4-409) 4-403) 4-415] 4-431) 4-454) 4-462) 4-477] 4-481} 4-490] 4°500! 4-495) 4509) 4512) 4-519) 4°523] 4524) 4-524) 4-516 
22 | 4°526 4°522| 4-520) 4°517] 4°527| 4-534] 4:543] 4°547| 4-553) 4-468] 4-573] 4-579] 4-580] 4-590] 4-595) 4-595) 4-620] 4-632) 4-635] 4-622] 4-674) 4-682 
23 | 4°706 4°724) 4°729) 4°721| 4-754) 4-766) 4°782| 4-799} 4-809) 4-821] 4-839] 4°850} 4-861] 4°863] 4:869) 4°876| 4-891] 4°897| 4-910} 4:918) 4:920) 4-916 
24 | 4:892 4°881| 4°861) 4°844] 4-829) 4-816) 4-805] 4-780] 4-768] 4-753] 4-737] 4-729] 4-718] 4-696] 4-690] 4:685| 4-692] 4-691] 4-706] 4-730] 4°743) 4°747 
25 | 4°797 4°804) 4°827| 4°845) 4°869) 4°885) 4°920) 4-933) 4-959) 4-974] 4-985) 4-994] 5-005] 5°014) 5-018) 5-027) 5-024) 5:040) 5-045} 5-050) 5-049) 5:038 
26 | 5:035) 5-041) 5:032) 5-030) 5:043) 5050) 5-063) 5-065] 5°067| 5:077| 5-091] 5°102} 5-114) 5:112) 5-110) 5°110) 5-097} 5-090} 5078) 5-073) 5:074| 5-050 
27 | 5036) 5:036) 5°027) 5:017) 5:018) 5-019} 5-023) 5:030) 5:033) 5-039] 5-053) 5-066 5:078 5:090) 5:103) 5110, 5-123} 5:140) 5°148) 5°155) 5°161) 5°168 


28 | 5:188, 5-189) 5-184 5-196] 5-198] 5-200) 5-204] 5-208] 5-210) 5:22) 5-232) 5-236] 5-245] 5:242) 5-256) 5°243 5-241) 5-242] 5-234] 5-223] 5-207| 5-189 
29 | 5'103, 5-075) 5:037| 5°005) 4°983) 4°952) 4:921} 4°903) 4°894| 4°871| 4-909] 4-946] 4-995) 5-010) 5:047| 5°060 5°111) 5°128) 5°166} 5°188) 5°195) 5°207 
30 | 5°213) 5°225) 5°213) 5:226) 5°214) 5:212) 5224) 5-234) 5-243) 5-245) 5°257| 5°253] 5-255] 5°259) 5:249] 5°239, 5:223) 5-213) 5-208) 5-183! 5:159| 5°158 
31 | 5:093) 5:101) 5-096) 5-080) 5:068) 5-084) 5-079} 5-066) 5-054) 5-058) 5:039) 5-062} 5-032) 5-039) 5:013) 4:994' 4-987] 4-979) 4-963] 4-958) 4-938) 4-910 


5 
EAN. | 5:079) 5-076) 5069) 5-065] 5:062} 5:065) 5-063] 5-067] 5-070] 5-075] 5-080] 5-087] 5-088] 5-089) 5-086) 5085, 5-085) 5-088} 5:092| 5-090) 5-092! 5:089| 5:087| 5:08 


BAROMETER. REDUCED TO 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. APRIL 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins.} Ins.| Ins.| Ins. ) 
1 | 4866} 4:853) 4°842) 4°825) 4°813] 4°797 | 4°777| 4°771| 4:771| 4°789) 4°790} 4°809] 4°824] 4°837] 4°835| 4°873] 4°874| 4900) 4-906) 4-928) 4-937) 4-942) 4-961) 4% 
2 | 4979) 4:993) 4994! 5:002) 5:012 5°022 iy 037) 5°058 5:081) 5:100| 5°115} 5116} 5°106} 5-093} 5:084| 5-080) 5-074] 5:065) 5-055) 5:019) 5-000) 4-996] 4:938 
3 | 4:943] 4-920] 4-928 4-917| 4:921] 4-920) 4: 929) 4°932| 4:932) 4°919) 4:925) 4:923] 4-917} 4904] 4-902] 4°889] 4:839] 4:887) 4°887] 4°887| 4°870) 4:863] 4°844 
4 | 4:824) 4:819) 4°805] 4803) 4:829) 4- 848) 4 914. 4*984) 5-019) 5-050) 5:082) 5°109] 5-118) 5-126) 5-141) 5°166) 5-174) 5-182) 5-196) 5-210) 5*215) 5208) 5°217| o% 
5 | 5:214) 5:220) 5:220} 5°224) 5-223] 5: 229) 5240) 5:258| 5*267| 5-289] 5:297| 5313] 5:316] 5°323| 5-329] 5°329] 5334! 5-329] 5°361| 5379] 5:388| 5-403] 5-422) 5430] 
6 | 5°442) 5:462) 5:477| 5:483) 5:487| 5°493 5°509 5°526) 5°536) 5556] 5569] 5°580} 5:590! 5598) 5606) 5608) 5607) 5°614| 5°618| 5°628) 5°631)| 5:639) 5°649 
7 | 5°651) 5°649) 5°651) 5°648) 5-647) 5643 5645 5°65) 5°658) 5°655) 5-665) 5°653) 5°652| 5-641) 5-641) 5°633) 5-620) 5°617) 5°614) 5-615) 5:607| 5:604) 5594 
8 | 5°577| 5°566) 5°555| 5°552) 5°547| 5°543 5549) 5°545| 5:545) 5:554) 5°545] 5:°549] 5°558) 5°558) 5°557| 5562) 5560) 5°559) 5:562) 5°568) 5574) 5°578) 5°577 
9 | 5573) 5°572| 5°567| 5°567| 5°567| 5570 5577 | 5°584) 5°588) 5°595) 5°600| 5°603] 5°612) 5°607| 5°605) 5°604) 5°602) 5601) 5°603) 5°611) 5-611) 5°612) 5°612) 6% 
10 | 5°597| 5593) 5°592) 5°601) 5:604! 5: 610 5 610 5'610} 5*605) 5°605| 5°616} 5°616] 5°620} 5°607| 5°591] 5°599| 5589] 5°587| 5°583! 5°581] 5:°592) 5°57] 5°568) 5D 
11 | 5°587] 5°520) 5°506} 5°486) 5:461) 5: 443 5: 422 5-404 5*389| 5°368| 5348) 5°324] 5:319| 5°3803) 5°296) 5°290) 5:275) 5°278) 5°246) 5°270)| 5:251) 5°265) 5°262) 5% 
12 | 5°262) 5-241) 5-211] 5210) 5199 5° 185 5156 5°168]5'140) 5129] 5°131) 5-155] 5°161| 5°159] 5°153) 5139] 5°136] 5°137] 5134) 5°135| 51383) 57143) 5:143) 6° 
13 | 5°147} 5°140) 5°143) 5°181) 5°128) 5134 5°129 5129] 5:120) 5-110) 5:103| 5°106] 5-094] 5:090| 5-079} 5:061| 5:055| 5:055} 5:062) 5-070] 5-086) 5-092) 5°120) 5: 
14 | 5:126] 5°137| 5°144] 5°142) 5°137| 5: "150 5 144) 5185] 5°170) 5-188] 5*187| 5°176} 5°189] 5:174] 5196] 5:201| 5-212) 5:205) 5-200) 5-210] 5:225| 5-232) 5:239) 5 
15 | 5:239) 5:239) 5:227| 5:224! 5°34! 5 ae 5°239) 5°238) 5°241) 5*246) 5°237) 5°244) 5+238) 5°243) 5°235) 5°223) 5°217| 5212) 5°209) 5°206) 5197) 5-189 5°187| 5: 
16 | 5°181] 5°179} 5:178) 5°184) 5198 5°202) 5216 5'235) 5°242) 5:261) 5°277) 5°291) 5°301| 5°312) 5°321) 5°326) 5°329) 5°329) 5:335) 5°336) 5°335| 5°335) 5334) 0! 
17 | 5°327| 5°316| 5°311| 5°299) 5-292] 5-299) 5-297) 5-300] 5-299] 5-302] 5-303] 5°310] 5°312| 5°314] 5316) 5°317| 5°316) 5°319| 5°325| 5*340| 5°341| 5:338) 5°337| 54 
18 | 5°334) 5°327| 5°320) 5:318) 5°324| 5°325) 5°325) 5326] 5°331| 5°337) 5°342| 5°344] 5°344) 5°343) 5:332) 4:321) 5°311] 5°294! 5:298) 5-298] 5:290) 5-288) 5°272) 6 
19 | 5*232| 5-224) 5°188] 5-189 5-152 5°175 5-169 5-181) 5-184] 5°184| 5-134] 5-132) 5-125] 5-104] 5-076] 4-999] 5043] 5-046] 5-086) 5-087] 5*103] 5:105 5108) 5 
20 | 5°086) 5:065) 5°072) 5088) 5116) 5124 5113, 5:115} 5-055) 5075) 5-057) 5-015} 5060] 5:097) 5:105] 5:181) 5:140) 5:134) 5-069) 5-123) 5-097) 5014 5°115] & 
21 | 5127) 5-126) 5°132) 5-132) 5-138) 5-144 5-148 5°151)5°161) 5-172) 5-175) 5°185) 5°1$3) 5°197| 5:200] 5°188) 5°187| 5174) 5:157| 5-120) 5-094) 5-088) 5:062) & 
22 4*967| 4-906) 4°854) 4°826) 4°769) 4-740 4°770 4°79] 4°78} 4:820| 4°770] 4°769) 4°709] 4°660) 4°558] 4°684] 4-724] 4-692) 4°701| 4°729| 4°754) 4°757| 4°76) 4 
25 | 4°788) 4°793) 4°823) 4-858) 4°879] 4-906 4-909 4-916] 4:952) 4-974) 4-982) 5-029) 5:043] 5049] 5068] 5:068) 5:088) 5-088) 5:114| 5-145] 5°176| 5174) 5164) & 
24 | 5°182) 5185) 5°213) 5214) 5°217) 5°245 5256) 5:271| 5:305) 5:328) 5°343} 5:853] 5°378] 5°388) 5:406] 5-419] 5-427) 5°431) 5-443) 5-453] 5:473) 5:481 5493) 
25 | 5°504! 5°504! 5°508 5°509) 5512) 5°519 5: 027 5°527| 5°29] 5°584! 5:544| 5°54515547| 5°547] 5°552| 5°545) 5536] 5°537] 5°540| 5°543| 5-554] 5563) 5°572) o 
26 | 5°570) 5°567) 5°566) 5°558) 5°556) 5-560 5564 5*563) 5:566| 5:573) 5:582) 5°588] 5°588] 5:593| 5:600| 5°595| 5°594) 5:597| 5:592! 5-600) 5606] 5602) 5°614) 0" 
27 | 5°615) 5°617| 5°619) 5-623) 5°628) 5°635 5°647, 5°652| 5-658) 5-662) 5-666] 5:676] 5°681| 5:689] 5°694 5°687| 5°685] 5:686] 5:685) 5°685| 5°697| 5°700) 5°707) 
28 | 5°708) 5°697, 5°697| 5°698 5°698) 5°697 5:706 5°706) 5°708) 5°709| 5-718) 5°714] 5°71 6| 5°720| 5°713] 5°716} 5-708) 5°715) 5°715| 5°716) 5-712) 5704 5698) 5 
29 | 5°698) 5688) 5°681 5:678) 5 5 660) 5°658 5°643) 5°636| 5°631| 5°620) 5°611| 5°5911 5-589] 5-579] 5°556| 5-540] 5°532| 5:507| 5:488] 5-476] 5-461) 5-437) 5-421, 


30 | 5°403) 5°391) 5°379) 5°370) 5°350) 5334 5°323) 5°316| 5°297| 5°279] 5-257) 5:222] 5:223) 5-208) 5°188) 5°172) 5-161) 5°145) 5°136) 5-136) 5-138) 5-181 51221 § 


MEAN. | 5:290) 5*284! 5280 ial 5°27) 5: 279 5 283, 5'291| 5°292) 5:299! 5-299] 5:301] 5-304] 5-302) 5-298) 5-299] 5:300) 5-297] 5-297) 5°303) 5°305) 5°302 5304 


i 


4 


Tns. 


423' 9-426 


7| 9°721| 9°707 
4) 9560) 9:562 


9-998) 0:002 
0-028 
9°752 
9°667 
8867 
8893 
9-018 
9-284 
9-476 
9-455 


9-691 
9°637 
9811 
9670) 9°636 
9-918) 9-922 


OMETER. 


Ins. | Ins. 


0°366| 0366 
270) 0-262 

43| 0241 

57| 0°262| 0-262 


0°085) 0-089 
0°142) 0-140 


21} 0-320) 0-309 
0-009) 9-995 


9-583 
9°754 
9-744 
9°842 


9°895 
9901 
9°788 
9°619 
9°835 


0:008 
9-901 
9681 
9°697 
9562 
0-018 
0:019 
9-718 
9-657 
8871 
8879 
9:016 
9°296 
9-460 
9-480 
9°707 
9°615 
9°827 
9586 


Tns. 

9°367 
9°631 
9°513 
9°428 
9°881 


0-168 
0:364 
0-261 
0°245 
0:273 


07155 
9859 


3 9°748 


9-742 
9-802 


9°757 
9°884 
9-913 
9°759 
9°629 


9°644 
9°371 
9373 
9°787 
0:089 
0-138 
0-293 
0-352 
0°317 
9989 


9°891 


9-922) 9°902 
7| 9677 9°642) 9°631) 9°617 


356] 9°653| 9°647| 9°643) 9-638 


5 


Ins. 

9-424 
9°587 
9°742 
9°746 
9°836 


9-887 
9-905 
9768 
9-638 
9831 


0-004 
9°885 
9°644 
9°691 
9°566 


0:034 
0-010 
9°696 
9-653 
8855 


8885 
9-018 
9°308 
9-448 
9510 


9°705 
9-623 
9°819 
9°554 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


6 


Ins. 

9-426 
9-609 
9-726 
9°758 
9-830 


9881 
9-915 
9°752 
9°659 
9867 
0:008 
9°867 
9-602 
9-689 
9-586 
0°052) 
0-002 
9°688 
9-643 
8865 


8°895 
9-034 
9-328 
9-432 
9-536 
9°705 
9-623 
9-815 
9-510 
9-912 
9°612 


9-640 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


~ 


/ 


Ins. 

97438 
9-621 
9-708 
9°74 
9°838 
9°883 
9-925 
9°724 
9-679 
9-875 
0°016 
9°857 
9°532 
9°689 
9-590 
0:074 
9°994 
9668 
9°627 
8875 
8903 
9°045 
9°352 
9-416 
9°556 
9-717 
9°625 
19-817 
9°478 
9°921 
9°599 


9-639 


8 
Ins. 
9°456 
9°641 
9696 
9-790 
9840 
9°877 
9:939 
9-708 
9°707 
9°885 
0022 
9°843 
9°532 
9689 
9626 


0:086 
9:994 
9°642 
9-621 
8873 
8:92] 
9-058 
9:372 
9°394 
9°566 


9718 
9°627 
9°817 
9-462 
9-936 
9:599 


9°643 


9 
Ins. 
9°466 
9°648 
9-682 
9-794 
9°858 
9-879 
9°947 
9°706 
9°725 
9°897 
0020 
9-841 
9532 
9-683 
9°654 


07101 
9-990 
9°624 
9°611 
8879 
8:929 
9-058 
9-388 
9-370 
9-584 
9°725 
9°633 
9°817 
9-460 
9-940 
9-591 


9-646 


Ins. 

9°347 
9°646 
9-524 
9-444 
9-885 
0°182 
0362 
0:253 
0243 
0-280 


07139 
9°852 
9-744 
9:746 


9-802 


9°779 
9°878 
9-919 
3°748 
9°639 
9°651 
9338 
9398 
9801 
0:095 


0°138 
0:293 
0°356 
0:299 
9:967 


9891 


Ins. 

9:335 
9-660 
9°553 
9°477 
9-890 
07199 
0366 
0-260 
0-252 
0°283 


07127 
9-855 
9-748 
9-754 
9-808 


9-792 
9-884 
9-920 
9°752 
9-653 
9658 
9°304 
9-436 
9-829 
0-107 
07152 
0°309 
0°365 
0:298 
9-951 


Ins. 

9°328 
9°674 
9-549 
9°528 
9:897 
0:215 
0:367 
0:260 
0°257 
0°284 
07103 
9°854 
9-746 
9°754 
9-809 


9-801 
9-888 
9°915 
9-753 
9°674 


9-664 
9-286 
9-458 
9°843 
0°107 
0°154 
0°308 
0°370 
0:277 
9:931 


9899 


9-902 


Ins. 

9°321 
9-687 
9°545 
9-584 
9:913 
0°225 
0371 
0:262 
6°265 
0-278 
0:093 
9°847 
9°744 
9-774 
9°816 
9-820 
9°884 
9:919 
9-748 
9°671 


9-671 
9280 
9-483 
9-873 
0°119 


07156 
0°310 
0°367 
0-277 
9:917 


Ins. 

9°329 
9°697 
9°549 
9°632 
9916 


0-284 
0:371 
0-249 
0-261 
0-274 
0-071 
9-829 
9-730 
9°77 
9-808 
9°823 
9886 
9-923 
9°738 
9-648 
9°671 
9-268 
9°500 
9-879 
0-113 
0-146 
0309 
0°362 
0-262 
9-889 


9°907 


9-905 


10 

Ins. 

9°482 
9°661 
9-668 
9-804 
9886 
9°87) 
9-956 
9-692 
9:739 
9-909 


0-016 
9°827 


9-556) 9° 


9°677 
9°676 
0°108 
9-990 
9°610 
9-589 
8-881 


8-939 
9-066 


9-400) ¢ 


9°348 
9-602 
9-734 
9°631 
9°821 
9°480 
9°934 
9°585 


9-650 


Ins. 

9°333 
9°706 
9°525 
9-662 
9-932 


0°250) 
0°360 
0:246 
0:260 
0:265 
0-053 
9°823 
9-718 
9°782 
9-802 


9-843 
9-891 
9-917 
9736 
9-639 
9°678 
9-268 
9-534 
9-893 
0-111 


0-144 
0-297 
0°362) 
0°245 
9-870 


FIRST FIGURE OMITTED. 


373 


MARCH 1902. 


14 


15 


16 


Ins. 

9°353 
9°711 
9°524 
9°680 
9-940 
0:265 
0°357 
0:223 
0249 
0°253 
0:021 
9°813 
9-694 
9-778 
9-788 


9°848 
9°888 
9-911 
9713 
9°626 
9-691 
9-243 
9-543 
9-914 
0°108 


0°145 
0°278 
0°351 
0-227 
9°851 


9-900 


Ins. 

9°379 
9°708 
9517 
9-694 
9:948 
0:271 
0°347 
0214 
0242 
0°245 


0-015 
9°813 
9°686 
9776 
9783 
9-860 
9°886 
9:905 
9°693 
9°600 


9°701 
9-211 
9°548 
9°923 
0:102 
07147 
0°283 
0°352 
0:209 
9°835 


9-905 


9-896 


448 
"895 


© WSOODS OO 
DE AOOD AID 


Ins. 
9°515 


| 9°710] 9°724 


9-616 
9°835 
9:961 
9°833 
9-946 
9601 
9°751 
9°931 


9-989 
9°747 
9°641 
9-630 
9°743 
0:087 
9:974 
9°663 
9:414 
8°895 


2) 9°252 


Ins. 
9°395 
9°697 
9°506 
9°715 
9°950 
0276 
0°341 
0°205 
0236 
0°233 


0-001 
9:799 
9°674 
9°70 
9°764 


9-858 
9-880 
9885 
9°670 
9-610: 
9711 
9°159 
9-573 
9:947 
0:098 
0152 
0°271 
0°344 
07191 
9°807 


9-891 


9°415 
9:695 
9°498 
9°720 
9:973 
0-279 
0:333 
0197 
0-232 
0-217 
9981 
9781 
9-672 
9°70 
9:750 
9:866 
9:876 
9°88) 

9651 
9604 


9717 
97125 
9579 
9-969 
0-086 


0-157 
0-275 
0°342, 
0-176 
9°77 


9-886 


Ins. 
9°515 


9-616 
9°837 
9-962 
9°827 
9-932 
9°569 
9°759 
9:931 
9-979 
9715 
9°645 
9610 
9-751 


0:073 
9°962 
9°649 
9°338 
8-891 
8-994 
9°07] 
9-451 
9-282 
9°642 


Ins. / Ins. 


9-436 
9668 
9°482) 
9:736 
9973 
0-281 
0°323 
07192 
0:228 
0-209 


9-965 
9°767 
9-674 
9°76 
9°738 
9-872 
9878 
9-869 
9-641 
9-613 
9711 
9°085) 
9:593 
9973 
0-070 
0-161 
0°257 
0°324 
07159 
9°763 


9°881 


Ins. 

9°521 
9-744 
97634 
9°835 
9:958 
9°829 
9-938 
9°520 
9-763 
9:931 
9:979 
9°705 
9°661 
9592 
9°761 
0:073 
9-947 
9°665 
9-248 
8:89) 


9-000 
9-095 
9:465 
9228) 9 
9°642 
9-715 
9°700 
9-859 
9°680 
9-858 
9°534 


9°644 


9°705 
9717 
9°843 
9°721 
9°855 
9°521 


9°643 


7| 0075 


18 


Ins. 

9-544 
9°780 
9-686 
9°851 
9-970 
9-835 
9:938 
9-461 
9°72 
9953 
9°965 
9-719 
9°691 
9°564 
9°821 


9°928 
9-667 
9:084 
8-890 


9:034 
9°187 
9-483 
9:238 
9-668 


9°702 
9°738 
9°849 
9°759 
9°842 
9513 


9°650 


19 


Ins. 

9°541 
9°792 
9°702 
9°861 
9:978 


9°841 
9°938 
9-484 
9771 
9-970 
9°965 
9-725 
9°723 
9-560 
9849 
0:077 
9912 
9°685 
9-032 
8°893 


9°044 
97151 
9501 
9°256 
9-674 


9-691 
9-750 
9°843 
9799 
9°826 
9°499 


9°656 


FIRST FIGURE OMITTED. 


20 


Ths. 

9°551 
9-788 
9°716 
9-869 
9-968 


9-849 
9-926 
9-479 
9-763 
9-983 
9°965 
9733 
9°728 
9°556 
9-875 
0-063 
9-906 
9-701 
8-978 
8-905 


9:044 
9-181 
9-513 
9289 
9°684 


9°683 
9°766 
9°835 
9°833 
9-812 
9-485 


9-659 


Mid- 
night. 


Mean. 


Ins. 
9°571 
9-796 
9°738 
8-867 
9°947 
9°875 
9°870 
9°543 
9-773 
0:017 
9:947 
9-785 
9-741 
9°558 
9-967 
0-059 
9°834 
9°687 
8°864 
8:899 


9:042 
9°251 
9°513 
9°388 
9-686 


9:647 
9-810 
9°737 
9-909 
9-730 
9421 


9-660 


Ins. 
9-494 
9°692 
9°699 
9-813 
9°911 


9-866 
9924 
9-636 
9°715 
9-914 


9-990 
9-803 
9-660 
9-637 
9°724 
0-063 
9-961 
9678 
9°365 
8-883 
8-969 
9-096 
9-413 
9°349 
9594 


9-705 
9-688 
9-822 
9°657 
9-879 
9-559 


9-650 


APRIL 1902. 


Ins. 
9°445 
9°659 
9°467 
9°755 
9:976 
0281 
0311 
07191 
0224 
0221 
9°957 
9°755 
9-670 
9°768 
9°714 


9-880 
9°882 
9°861 
9-615 
9°622 
9-701 
9°129 
9°613 
9-985) 9-988 
0-052) 0-042 
0°151| 07149 
0261] 0°253 
0°323} 0°312 
07141) 0-117 
9°743} 9°721 


9878) 9:876 


0288 
0°301 
0°182 
0°222 
0:217 
9-949 
9-743 
9°650 
9-758 
9713 
9°878 
9-880 
9-849 
9-605 
9°630 
9°695 
9-147 
9-627 


0:298 
0:301 
0'189 
0:230 
0-215 
9-951) 
9°738 
9°654 
9-751 
9-719 


9-880 
9-888 
9°845 
9°597 
9°636 
9°681 
9°148 
9°639 
0-007 
0-046 
0°161 
0:267 
0°312 
0:095 
9717 


9878 


Ins. | Ins. 

,9°510 9°527 
| 9'625 9°616 
| 9488 9-496 


9:817 


0-020 0-052 


0-297 
0-299 
0-192 
0-240 
0-217 
9-955 
9°733 
9-648 
9°766 
9721 
9-894 
9-896 
9-849 
9-587 
9-632 
9-673 
9-171 
9-653 
0-015 
0-060 
0-171 
0:273 
0-312 
0-076 
9-708 


9°883 


9°826 


0°315 
0°303 
0°207 
0-250 
0-229 


9-961 
9°740 
9°669 
9°782 
9°727 
9°902 
9-912 
9°854 
9°589 
9°632 


9-655) 
9-201 
9°679, 
0-032 
0-084! 
0-179 
0-291 
0:321 
0-061 
9:713 


9°894 


Ins. 

9°547 
9°595 
9°487 
9°844 
0:072 
0°325 
0:297 
0°212 
0°250 
0232 


7 

7 

902 
920 
9°850 
9°593 
9°628 


9°635 
9:219 
9°695 
0:049 
0°102 
0-201 
0°321 
0°321 
0:057 
9717 


9:899 


9 
9 
9: 
9 


Ins. 
9-559 
9°575 
9°474 
9-844 
0:083 


0:331 
0-296 
0°227 
0-256 
0:221 
9-957) 


9-902 
9-932 
9°846 
9-593 
9°629) 
9-604 
9243 
9-713 
0°058 
0:122 
0:217 
0°332 
0°328 
0:045 
9°717 


9:902 


Ins. 
9°587 
9°552 
9-414 
9°856 
0°127 


0:355 
0-292 
0-241 
0°260) 0-262 
0-218) 0-219 
9-947, 9-929 
9°745| 9-753 
728| 9-746 
9°798| 9-808 
9-716 


9-723 
9-906} 9-906 
9-930) 9-930 
9°837| 9°835 
9°603 


9-613 
9-629) 9-632 
9-580 


9545 
9°257| 9°275 
9-721) 9°743 
0-068} 0:077 
0°142| 0144 
0-233) 0:249 
6-339) 0°347 
0°325) 0°324 
0-023} 0:012 
9°707 


9°705 
9-904) 9-907 


Ins. 
9°569 
9°553 
9-444 
9-855 
07104 
0348 
0293 
0-231 


3B 


Ins. 

9-426 
9°644 
9-502 
9-663 
9-965 
0°255 
0°335 
0-229 
0°245 
0-244 
0:036 
9-803 
9°707 
9°769 
9°765 


9°840 
9°895 
9°886 
9-683 
9-630 


9660 
9°255 
9543 
9°925 
0-094 


0164 
0°291 
0341 
0188 
9°834 


9°894 


374 
BAROMETER. RepDucED To 32°. 4407 Frer ABOVE SEA LEVEL. 
Hy BS EW SW eS ee jn SG alo) aah P|} a3 
braes ine Ins. ine Ins. es ine ne Tee imag Ins. Thee ince 
1 | 5106] 5-098! 5-085) 5-090! 5-088) 5-092) 5-108) 5-108! 5-128) 5-143] 5-153) 5°165] 5178 
2 | 5-087) 5:056| 5-031! 5-005] 4-991] 4-982] 4-977] 4:971| 4-971] 4-968] 4-964] 4-965] 4:957 
3 | 4-929] 4-925] 4-927] 4-928) 4-939] 4-953] 4:971| 4-973] 4-981] 5-006] 5-028) 5-047] 5-044 
4 | 5242) 5-246] 5-246) 5:246] 5-252] 5-259] 5-277] 5-298] 5-313] 5-327] 5°343) 5349] 5°345 
5 | 5342) 5-338] 5:373| 5°385] 5-397] 5-410] 5-420) 5-482] 5-442] 5-453] 5-455] 5-453] 5-458 
6 | 5560) 5°559| 5:545) 5:55) 5:553] 5°552| 5-561) 5°554| 5-568] 5-569] 5-574) 5°575] 5581 
7 | 5:670| 5-666] 5:671) 5-673] 5:680] 5°691| 5-696) 5°697| 5-718] £-723) 5-723) 5-726) 5-722 
8 | 5°693} 5°698) 5-706] 5:704| 5-699] 5-705] 5-708) 5-713) 5-718] 5-723] 5-725] 5-726] 5-726 
9 | 5-660) 5-650) 5-634! 5°624| 5°624] 5:617] 5°614| 5:616] 5-618] 5°620| 5-618) 5-618] 5-616 
10 | 5°640} 5°627] 5°617| 5-606] 5:607| 5:598] 5-598) 5-605] 5-583) 5-579] 5-571) 5568] 5:559 
1] | 5-441) 5°423) 5-411] 5-398] 5-399] 5-395] 5-394] 5-391] 5-384] 5-382] 5°386) 5385] 5378 
12 | 5:364) 5°363) 5:369] 5:349] 5°375] 5°367| 5:361| 5:367| 5:382| 5-388] 5-403) 5-400] 5-403 
13 | 5:355| 5*349] 5-343] 5:341| 5:335| 5-337] 5-342! 5:350| 5-347] 5-351] 5-351| 5-346] 5346 
14 | 5:301| 5-299) 5-290} 5-284] 5-277] 5:277| 5*285) 5-289] 5-295] 5-296] 5-291) 5-293] 5-289 
15 | 5:138) 5°123) 5-104} 5-085] 5-080] 5-074) 5-069! 5:064| 5-057] 5-052] 5-053) 5-049] 5-048 
16 | 5-071) 5:068] 5-058) 5-051) 5-046) 5-031! 5-020) 5-018) 5-007] 4-990] 4-966] 4-952] 4-945 
17 | 4:707| 4°677| 4-649] 4-633] 4°655| 4-670) 4-677| 4°681| 4-685] 4-690] 4-698] 4-698] 4°703 
18 | 4872) 4*884] 4-902] 4-918] 4-931] 4-946] 4-968] 4-990 5-004] 5-017] 5-043] 5-058] 5-076 
19 | 5-293) 5-302) 5:314] 5-310] 5327] 5°333| 5:337| 5:335] 5°347| 5*350| 5°351| 5-353] 5353 
20 | 5-397] 5:390] 5-406) 5-414] 5-418] 5-438] 5-442) 5-462) 5-480) 5-494] 5-502] 5-514] 5-524 
21 | 5-619] 5°611| 5612} 5°612| 5°616| 5:619] 5-632) 5-632) 5-641] 5-644] 5-649] 5-652 5°657 
22, | 5°583] 5°565| 5°559) 5°542| 5:544| 5:540] 5-545) 5°43) 5-548) 5-548] 5-546] 5°542) 5-550 
23 | 5°607] 5°621| 5-628] 5°648] 5:661| 5:672| 5-686) 5-694 5-700] 5-705] 5:716| 5-717) 5725 
24 | 5°750| 5°751| 5°751| 5°737| 5°726) 5-730] 5:784! 5*729] 5-720) 5-712) 5-710] 5-700) 5-693 
25 | 5°655] 5°647| 5°644) 5°624| 5°655| 5:639] 5:645] 5-650] 5*645| 5-637| 5-651] 5:652) 5643 
26 | 5:628] 5°628| 5-625) 5-624) 5-622| 5°619] 5:609| 5-593) 5-589) 5-562) 5:547] 5-532) 5-519 
27 | 5:371| 5°355] 5:332] 5:309| 5*289] 5-286] 5-266 5-247) 5-236] 5-218] 5-194] 5-147) 5-107 
28 | 4-849] 4-819] 4-797] 4-773] 4-751] 4:766| 4:760| 4-765] 4-773) 4-790] 4-809] 4:823] 4:832 
29 | 4984) 4-987] 5-003) 5-026) 5-050) 5-073] 5-098) 5-126] 5140) 5-172] 5:187] 5-210) 5-224 
30 | 5:305) 5:312| 5°313| 5:313) 5°318) 5:321| 5°333) 5332) 5:341| 5-343] 5337] 5-337) 5331 
31 | 5°383| 5°353] 5°347| 5348) 5°357| 5°358] 5°358) 5366) 5°391| 5:397| 5-415] 5-410] 5-418 
Mean,| 5:342! 5:335] 5-332) 5-328] 5°331| 5:334] 5-338) 5°342| 5-347] 5-350 5:354| 5-354) 5:353 
BAROMETER. REDUCED TO 32°, 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 
Ins. | Ins. |Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. |eIns. |Ins. } Ins. 
1 | 5:529) 5-524) 5:529) 5-524] 5-527] 5-580] 5:525) 5-524) 5-526) 5-525] 5533) 5-526] 5-521 
2 | 5-461) 5-422) 5-419] 5-420) 5-429] 5-460) 5-466] 5-499) 5:-507| £527] 5-526) 55341 5-546 
3 | 5668) 5-664) 5-663] 5-654] 5°663) 5-654] 5-654| 5-648) 5-641] 5°626| 5-615] 5-606} 5-595 
4 | 5:562| 5-550) 5°545) 5:546) 5:544| 5-544] 5-542) 5°546) 5:542) 5°537| 5:541| 5538] 5-527 
5 | 5:413) 5:398} 5-394] 5-386] 5-383] 5-384! 5:386| 5-388) 5-388) 5°384| 5-378) 5-377] 5376 
6 | 5-287) 5:275) 5:267| 5-251) 5-242) 5-236) 5-224] 5-214| 5-207] 5-200] 5-185) 5-169] 5-162 
7 | 5:007| 4:994| 4-999] 5-000) 5-006) 5-009) 5-016) 5-028) 5-034] 5-038] 5-052! 5-070) 5-076 
8 | 5°152) 5126 5-141] 5-156) 5-175) 5-199] 5-218) 5-235) 5-241) 5-251] 5-264] 5-268] 5-284 
9 | 5-283) 5-278. 5-277] 5-266) 5-271) 5-274] 5-278) 5-278) 5-282! 5-290] 5-296] 5-312] 5-320 
10 | 5-321! 5-316 5-306) 5-301) 5-297 5-298} 5-297) 5-296) 5-299) 5-297| 5-291! 5-292) 5-290 
11 | 5-209) 5:197) 5°187| 5-175) 5°170, 5°178) 5°166| 5-161] 5:161| 5°163) 5-158) 5-165] 5-164 
12 | 5-093) 5-082| 5:070| 5-061] 5-053, 5-057) 5-060| 5-060] 5-055) 5-057| 5-062) 5-058] 5-062 
13 | 5-084) 5-092) 5-089) 5-094) 5-101, 5-104] 5-115] 5-124] 5°133) 5°140| 5-149] 5-154) 5-160 
14 | 5°166) 5-173) 5°175| 5°174| 5-178 5-175] 5-174] 5°175| 5°157| 5°159] 5°176| 5°161| 5-158 
15 | 5192) 5-189) 5-180} 5-175 5-169 5-176] 5-188} 5-200| 5-211) 5-229] 5-248) 5-263] 5-269 
16 | 5°337 5-344) 5:338| 5-338) 5°342 5-348] 5-356] 5°357| 5°370| 5°370| 5-387) 5-383] 5-390 
17 | 5*424) 5-425) 5-442 5-421) 5-429 5-442] 5-450] 5-453) 5-464) 5-485| 5-496] 5510] 5-524 
18 | 5°57) 5564) 5°562| 5-558) 5-557 5548] 5:554] 5°553| 5°52) 5°546| 5-544] 5-536) 5-539 
19 | 5-424) 5-410) 5-389} 5373] 5°358 5-343] 5-334] 5°337| 5*332| 5°324| 5-329) 5-331 | 5-320 
20 | 5208 5:181| 5-196] 5-181) 5°193 5-191] 5-192] 5-182) 5-188] 5°183) 5-215] 5-236] 5-231 
21 | 5°279| 5-268] 5-269) 5-301) 5-293 5-303] 5-311] 5-338] 5°336| 5°342! 5-350) 5-366] 5°380 
22 | 5°480) 5-475] 5-471) 5-470) 5-456] 5-466) 5-468) 5-459] 5-467! 5:463! 5-460] 5-448] 5-438 
23 | 5-494) 5500] 5-496 5-501) 5-510) 5°515| 5-533 5°548| 5°559| 5°573| 5-591) 5-603] 5-613 
24 | 5°684) 5683) 5-676) 5°679| 5°686| 5-697| 5-706) 5°713) 5*722| 5-725] 5-729] 5-738] 5-749 
25 | 5753) 5°751| 5-749) 5-749) 5-750] 5°747| 5-750) 5°762| 5:761| 5-759) 5-763] 5:7801 5°778 
26 | 5°725) 5°681) 5°695) 5699) 5-705] 5-715] 5°722| 5-720| 5°724| 5°725| 5-728| 5-740] 5746) 
27 | 5°756) 5°751) 5°750| 5°754| 5°756) 5-760) 5-769, 5-786] 5°792| 5795] 5-802] £816] 5822 
28 | 5°832) 5-830} 5823) 5-825] 5-822) 5-822] 5-822) 5-822) 5-821| 5-816] 5°816| 5-816] 5815. 
29 5°745| 5°787) 5717) 5°713) 5-707| 5-708) 5*704) 5°696| 5°695| 5°69] 5-690] 5-690] 5-686 
30 | 5°597| 5583) 5°570) 5-566) 5-563) 5°557| 5°559| 5-554] 5-544] 5-544] 5-585] 5°5371 5-538 
Mean. 5 9425, 5*415] 5-418} 5-410) 5-411] 5-415] 5-418) 5-422! 5-424) 5-426] 5-430] 5-434) 5-436 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


14 
Ins. 
5181 
4954 
5068 
5341 
5459 
5°574 
5'724 
5'728 
5614 
5554 


5°381 
5°409 
5°347 
5'289 
5°045 
4°929 
4703 
5:095 
5°356) 
5545 


5°659 
5°547 
5°729 
5°675 
5°647 
5°507 
5-081 
4°857 
5-241 
5°341 
5-421 


5°355 


Ins. 
5531 
5545 


5585. 


5517 
5382 


5144 
5-086 
5293 
57332 
§:281 
5°155 
5063 
5161 
5°167 
5276 
5384 
5524 
5°530 
5°304 
5:241 


5435 


7| 5:420 


7| 5°790 


15 


Ins. 


Ins. 


5°188} 5-190 
4-946] 4°939 
5081) 5096 
5°335] 5331 
5*466) 5-490 
5°576] 5578 
5°7380] 5°728 
5°724| 5°725 
5°616] 5°616 
5°543) 5°530 
5°380} 5°368 
5°419} 5-418 
5°346| 5°339 
5280) 5-269 
5:048] 5:051 
4:912) 4:890 
4709] 4°724 
5°120} 5:128 
5°354| 5°351 
5°552) 5569 
5°661| 5°653 
5°538| 5°536 
5°70] 5°733] 5°738 
5°670| 5:676| 5°677 
5°650} 5:645] 5°625 
5-498} 5:470| 5-451 
5:069} 5:044] 5-017 
4863] 4:879] 4-879 
5*259} 5°269) 5°27 
5°339) 5°348) 5°358 
5:433] 5455] 5-451 


5°356] 5356] 5°355 


Ins. 

5529 
5550 
5582 
5492 
5367 
5129 
5093 
5290 
5342 
5280 


5152 
5:068 
5172 
5:180 
5:287 
5:398 
5°542 
5623 
5°304 
5:241 


5-403 


5643 
5761 


5737 
5818 
5795 
5°675 
5514 


5436 


Ins. 

5524 
5567 
5:582 
5485 
5°353 


5105 
5098 
5-292 
5°343 
5266 


5145 
5:068 
5166 
5180 
5:29¢ 


5°398 
5546 
5°518 
5'287 
5:247 
5°414 
5413 
5647 
5°768 
5790 


5°733 
5825 
5795 
5°663 
5°508 


5434] 5°430 


FIRST FIGURE OMITTED. 


16 19 


Ins. 

5178 
4:932 
5139 
5313 
5518 


5613 
5°720 
5710 
5627 
5-497 
5°359 
9°407 
5°322 
5:24] 
5:054 
4:847 
4-751 
5:228 
5366 
5°588 


5°642 
5°553 
5°759 
5°658 
5°641 
5-447 
4-960. 


20 
Ins. 
5168 
4:980 
5168 
5:309 
55385 


5°629 
5711 
5702 
5°632 
5:491 
5°370 
5:397 
5°326 
5:223 
5-062 
4-824 
4-785 
5:289 
5°370 
5°601 
5*640 
5554 
5°766 
5-659 
5°643 


5:422 
4-942 


eels 21 


Ins. | Ins. 

5°190 5182 
4-938 4-931 
5109, 5-122 
5:824 5318 
5°496 5:511 


5598 5-602 
5°727. 5°723 
5:719, 5:714 
5°623) 5°619 
5518, 5506 


5°363) 5°363 
5°401) 5-407 
5°331) 5328 
5°254) 5-250 
5:051) 5:046 
4875 4-863 
4-729 4-737 
5149 5°155 
5°354) 5°357 
5'579) 5°586 
5°653 5°648 
5538 5-546 
5°756 
5°675 
5°637 
5°451 
4982 


Ins. 

5152 
4-938 
5161 
5323 
5535 


5°647 
5-732 
5°700 
5°644 
5486 


5372 
5-409 
5°319 
5°209 
5-070 


4807 
4-802 
5°253: 
5:382 
5°614 


5°632 
5'564 
5770 
5°668 
5'653 
5:428 
4:94] 


.4:934 


4894 
9°284 
5°362 
5°463) 


5°355 


4-905 
5°292 
5°384 
5-478 


5°359 


4:943 
5°300: 
5:383 
5-500 


5°362 


4:950 
5°307 
5°389 
5512 


5'367 


FIRST FIGURE OMITTED. 


22 


Ins. 
5134 


5161 
5°323 
5°559 


5°648 
5718 
5°694 
5649 
5°477 
5°356 
5*398 
5°314 
5:197 
5:082 
4°786 
4°823 
5:27 
5°385 
5°615 
5°623 
5570 
5°762 
5°667 
5649 


5°410) 5:407 
4-914) 4-881 
4-966) 4-972 
5304) 5°304 
5°389| 5:382 
5°522| 5:530 


5'365| 5:364 


JUNE 13 


Ins. 
5524 
5603 
5'583 
5464 
5326 
5-051 
5094 
5292 
5344 
5'239 


5126 
5:072 
5173 
5:193 
5314 


5-411 
5°63 
5-486 
5-252 
5-268 
5455 
5*437 
5°662 
5°763, 5 
5°779 5 
5°75) 5 
5'829 5 

5 

5 

5 

5 


Ins. 
5527 
5585 
5'578 
5468 
5339 


5:066 
5:100 
5293 
5336 
5242 


5128 
5:067 
5-163 
51738 
5306 


5:402 
5°52 
5-488 
5249 
5:263 
5446 
5-432 
5*659 
5°764 
5-785 


5°733 
5°826 
5768 
5°635 
5482 


5:428 


Ins. 
5525 
5585 
5:578 
5:476 
5345 
5083 
5:097 
5292 
5342 
5'250 


51380 
5-068 
5'158 
5175 
5°301 


5*405 
5551 
5°492 
5:257 
5:266 
5425 
5°426 
5659 
5751 
5°785 
5726 
5°828 
5781 
5'037 
5481 


5429 


Ins. 
5518 
5°577 
5574 
5484 
5346 


5094 
5-100 
5285 
5349 
5°256 


5136 
5:066 
5164 
5°183 
5:294 


5:389 
5:548 
5°503 
5*282 
5:241 


5420 
5°417 
5'648 
5-754 
5°785 


5°736 
5°827 
5°787 
5641 
5494 


5530 
5°630 
5°583 
5:458 
5318 


5-045 
5°105 
5:296 
5:337 
5240 
5'125 
5:076 
5174 
5197 
5:322 
5420 
5570 
5°474 


5284 
5464 


5-451 
5'675 


5759 
5637 
5485 


5431 


433 


Ins. | 


5245] 5228) 5°227 


Ins. | Ins. ; I 
5'524] 5:499) 5 


5-088} 5-026) 5 


5344) 5:331| 5 
5235) 5°229) 5 
5118) 5-113) 
5083} 5-086) 5 
5180} 57184) 5 
5:205] 5"199) 6 
5321) 5°326 


5:439| 5-427] 5 
5°579] 5584 
5*457| 5°456 
5277] 5*293} | 
5°461] 5:471) 5 
5:46! 5-485 
5°679| 5685 


EE id FE es ee EE 


5:433] 6°431] 5: 


Seen ee a ee 


| AROMETER. 


2 3 4 5 

Ins. | Ins. | Ins. | Ins, 
9-699] 9°701 
9°567| 9°543 
9°478} 9°490 
9°907| 9:915 
0:086] 0:098 
0:287| 0°287 
0°378] 0°388 
0°420] 0°417 
0°284] 0°276 
0°311] 0°304 
9:999] 9-997 
0012) 0-020 
0°023) 0:023 
9-976] 9:962 
9-676) 9°660 
9-628] 9622 
9°136] 9:149 
9-479] 9:496 
9:947| 9-959 
0:086] 0:090 
0°307| 0°309 
0153) 0°148 
0°189} 0207 
0°335} 0°331 
0:288} 0°:298 


8} 0°232} 0°233) 0°229) 0-223 
1d| 9°87 9] 9-851) 9°827) 9-809 
2| 9°316] 9°288) 9264) 9°242 
9°580| 9°597| 9-618] 9:636 
il 9903) 9°908) 9-909] 9:919 
6} 0°009) 0-013} 0-021) 0-029 


30) 9°957) 9°953} 9°952) 9-953 


0285} 0°281 
8} 0:378} 0°377 
7| 0°422) 0:421 
8} 0°306) 0-290 
2) 0°322| 0°314 


3) 0°034) 0-015 
006} 0:004} 0-010 
054| 0-041) 0-033 
6} 9:983] 9-972 
9-718) 9-700 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


6 


Ins, 

9°717 
9°533 
9516 
9°937 
07122 
0:293 
0°398 
0-419 
0°274 
0-299 
9:995 
0:023 
0:027 
9:966 
9°649 


9°606 
9°180 
9°529 
9:965 
0°107 
0:318 
0°137 
0:227 
0°329 
0:289 
0:217 
9815 
9°242 
9°666 
9-911 
0:027 


9°959 


METER. 


Ins, | Ins. | Ins, 
0°125) 0°125] 0°125 
9°965| 9°987 
0:207| 0:200 
0:032) 0:036 
9-891] 9°885 
9-760} 9°749 
9°502) 9°515 
9°746 
9°877 
9:915 


Ins. 

0121 
9-983 
0°194 
0036 
9°884 
9°740 
9°529) 
9°754) 
9°877 
9:910, 


9°723 
9578 
9586 
9-714 
9°701 


9-896 
0°035 
0°148 
9°872 
9°705 
9°807 
9:967| 9:963| 9-963 
9-978] 9-972| 9-980 


9°721) 
9°571) 
9°592. 
9°720, 
9-700 


9-910 
0:047 
07150 
9°860 
9°707 
9°805 
9-957 
9°995 
0°183 
0°198 
0174 
0:236 
0:264 
0172 
9:97 


9-906] 9°884 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


a 8 


9 1@) |) at 


Ins. | Ins. 
9°725] 9°738 
97515} 9°514 
9°538} 9°556( 
9°953) £:965 
0°125) 0°135 
0295) 0:299 
0-404) 0°406 
0°422) 0°417 
0°264| 0°275 
0293} 0:278 
9-995) 9:993 
0:028) 0:042 
0°025) 0°025 
9-962) 9-962 
9°644/ 9°638 
9°598) 9:585 
9°195) 9-209 
9°44 9565 
9-968) 9:983 
07116) 07128 
0:321| 0:319 
0°133) 0:132 
0°233] 0°237 
0329} 0°321 
0-286) 0:292 
07198) 0°187 
9°785) 9°761 
9°237| 9'270 
9°692! 9-730 
9-915) 9:915 
0:041) 0:052 


9961) 9°965 


Ins. 

9°756 
9°502 
9°595 
9:971 
0130 


0:282 
0°394 
0°399 
0°247 
07198 
9973 
0-061 
0-000 
9°939 
9-616 
9-503 
9°211 
9-599 
9-975 
07162 
0°302 
07123 
0:257 
0:289 
0°283 
0°133 
9°685 
9-306 
9°780 
9-908 
0:046 


9:956 


Ins. 

9°754 
9:508 
9°586 
9:979 
0°135 


0:296 
0°412 
0:409 
0°260 
0°220 
9:97 
0:062 
0°011 
9°944 
9°618 
9°536 
9-212 
9°587 
9-989 
07151 


0:313 
0127 
0°252 
0°305 
0286 
0°154 
9701 
9-287 
9773 
9917 
0:051 


9:962 


Ins. 

9°747 
9°503 
9-569 
9-965 
0°125 


0/293 
0:405 
0:413 
0:266 
0°248 
9:985 
0:048 
0-019 
9°954 
9-630 


9-564 
9-210 
9°576 
9-985 
0°138 
0°315 
0°133 
0°241 
0:309 
0°286 


0173 
9°731 
9-259 
9°752 
9:916 
0:051 


9:962 


12 


Ins. 
9°761 
9-486 
9-610 
9969 
07135 
0:282 
0°398 
0392 
0:253 
0185 


9-969 
0-059 
9-988 
9-929 
9-600 
9-478 
9-205 
9-614 
9-991 
0°164 


0:296 
0:129 
0°275 
0°290 
0°293 


0°109 
9-653 
9°329 
9779 
9-906 
0-058 


9-954 


FIRST FIGURE OMITTED. 


375 


MAY 1902. 


13 


Ins. 
9°761 
9°472 
9°612 
9°959 
0126 
0:278 
0°400 
0377 
0:248 
07166 
9°952 
0°054 
9-982 
9-919 
9-590 
9°457 
9:198 
9-638 
9-987 
0172 
0290 
07131 
0:273 
0°256 
0'278 
0:089 
9°617 
9°354 
9-795 
9:904 
0-060 


9°948 


15 
Ins. 
9°751 
9°467 
9-654 

3| 9°943 
0160 
0:276 
0384 
0355 
0240 
07130 
9-941 
0:043 
9-965 
9-886 
9°575 
9:407 
9°186 
9-694 
0:001 
07184 


0‘282 
0-111) 0° 
0:295 
0-234 
2) 0°268 
0:031 
9571 
9°394 
9809 
9-898 
0:056 


9:941 


Wy 


Ins. 
9°737, 
5] 9°458 
9675 
3} 9°927 
07184 
0285 
0°380 
0°339 
0°251 
3] 0:096 


9°925 
0:053 
2) 9°948 
9-861 
9-570 
9°363 
| 9°208 
9°752 
2) 0:001 
0°202 


18 | 19 
Ins. | Ins. 
9°731| 9°725 
9°460} 9°456 
9-710} 9:730 
9°935} 9°927 
0-201} 0°2138 
0-298] 0°31& 
0°386] 0°388 
0°341) 0°343 
0:257) 0:272 
0-090) 0:084 
9-933] 9-940 
0:069] 0:059 
9953) 9:951 
9-853) 9:843 
9°586} 9°610 
9:355] 9°339 
9°239] 9:256 
9-792) 9:804 
9-999} 0:007 
0-216) 0°227 
0:268) 0:270} 0:273 
0108] 0-999} 0:099 
0315) 0°335) 0°334 
0256] 0-261} 0:254 
0°247| 0:249) 0°249 
9-980] 9:987] 9:979 
9°434 
9-468 
9°861 
9:972 
07116 


9°953 


0:259 


0-011 
| 9°528 
9-410 
9°815 
9-908 
0-074 


9-941 


20 
Ins. 
9-729 
9°462 
9°74 
9-943 
0-227 


0°334 
0°398 
0°349 
0-289 
0:076 
9:953 
0-068 
9°962 
9-835 
9°626 


9°329 
9-290 
9°842 
0:027 
0°245 
0-270 
07105 
0°359 
0276 
0°255 
9:975 
9°410 
9°502 
9-869 
9-990 
07188 


9-965 


23 
Ins, 
9°695 
9:472 
9°851 
9°99] 
0°272 
0°374 
0°424 
0°339 
0°321 
0-060 


9-993 
0:071 
9-977 
9-793 
9642 


9-255 
9°361 
9-892 
0°061 
0°286 


0°232 
0°127 
0°357 
0°305 
0°251 
9°944 
9°364 
9-544 
9°891 
0:018 
07156 


9-978 


Pil |} BP 
Ins. | Ins, 
9°721| 97138 
9-468] 9°470 
9-796] 9°830 
9:957| 9970 
0°252) 0:266 
0-347) 0°260 
0408} 0:420 
0:345) 0°343 
0°303} 0°311 
0-074] 0:074 
9:968} 9981 
0:075] 0:073 
9-966] 9°972 
9-818] 9°807 
9°636) 9°642 
9°315) 9°291 
9°312) 9337 
9'863] 9°880 
0:039) 0:057 
0°264] 0:278 
0°268} 0°250 
0°133] 0°123 
0°357| 0°357 
0°300) 0:302 
0260) 0°261 


9-973) 9°951 
9°390] 9°376 
9-512) 9°539 
9875] 9°887 
0-002) 0-012 
07150) 0°154 


9972) 9°977 


FIRST FIGURE OMITTED. 


JUNE 1902. 


Ins. 

0°127 
9995 
07186! 
0:034 
9-882 
9-732 
9°553) 
9°770 
9°888 
9-909 
9721 
9-578 
9-604 
9°726 
9-710 


9:915 
0:061 
07144 
9°858 
9711 


9821 
9:955 
0:010 
07187 
07191 


07190 
0°242 
0°265 
07170 
9979 


9937 


9937 9933] 9°930] 9-931] 9-932 


| % 
] 
| 


Ins, 

0128 
0°051 
0171 
0022 
9°882 
9°712 
9°580 
9-802 
9-891 
9°893 


9°715 
9°574 
9°619 
9723 
9-724 
9-932 
0:079 
07129 
9°844 
9-715 
9-833 
9-947 
0-038 
07194 
0:197 
07194 
0°252 
0°259 
07141 
9:966 


9-940 


Ins. 

0:133 
0:007 
07182 
0-030 
9°879 
9°716 
9°558 
9-782 
9°89] 
9-899 


9715 
9576 
9-608 
9°720 
9°715, 


9°926 
0:073 
07140 
9°855 
9711 


9°827 
9-953 
0:026 
0°181 
0°189 


0194 
0:248 
0°254 
0°157 
9:979 


9937 


Ins, | Ins. 
0116 07117 
0:066, 0:058 
0128, 0°106 
0:002) 9:995 
9°868) 9°858 
9-692) 9:°667 
9°595| 9°599 
9°826| 9°833 
9°884 9°887 
9-870) 9°852 
9°715} 9°705 
9-576] 9°571 
9-634! 9°634 
9-712) 9°709 
9:731] 9°738 


9-952) 9°959 
0-090; 0:094 
0-101) 0°077 
9-830} 9°828 
9-719} 9°721 
9-821) 9°828 
9-945) 9:933 


Ins. 

07121 
0:055 
0154 
0:019 
9°876 
9:703 
9°585 
9°814 
9:887 
9-885 
9-719 
9:572 
9°626 
9-718 
9-729 
9:944 
0:079 
0:122 
9°834 
9-709 
9°823 
9:946 


0'043 
0:201 
07185 
07184 
0°243 
0°248 


0-058) 0:070 
0°195) 0°174 
07163] 0°154 
07178) 0165 
0-229) 0°222 
0°234| 0°218 
07128) 0°116] 0°106 
9°948' 9-932) 9-938 


9°937 9:933] 9°927 


Ins. 

0108 
0:056 
0:084 
9:993 
9-860 


9:649 
9-602 
9-836 
9-879 
9°835 


9702 
9°560 
9-640 
9°707 
9-752 


9:961 
0°100 
0:055 
9-809 
9-714 


9°834 
9-929 
0:093 
0-190 
07150 
0:167 
0:226 
0:208 
0:088 
9-924 


9-924. 


Ins. 
0:079, 
0:070 
0-051) 
9:969 
9-852 
9:627 
9-598 
9-837 
9-883 
9-823 
9°691 
9°558 
9:639 
9°705 
9-765 
9:961 
0°108 
0-047, 
9789 
9-707 
9:858 
9:916 
0:097 
0:186 
0°154 
0172 
0:222 
0-200 
0-071 
9-919 


9:918 


Ins. 
0:075 
0107 
0:008 
9-932 
9°824 
9529 
9-618 
9°837 
9°889 
9°753 


9°650 
9°558 
9-668 
9°707 
9:842 
9-996 
07105 
9-968 
9-721 
9-749 
9-908 
9-900 
07132 
0'186 
0°139 
0°135 
0:219 
07189 
9°992 
9°896 


9-908 


Ins. 
0:074 
0103 
9-995 
9:936 
9-826 


9°533 
9°616 
9°831 
9°888 
9°757 
9-654 
9°549 
9°648 
9-702 
9-828 


Ins. 
0:066 
07102 
9-992) 
9:939 
9-824 
9:537 
9°610 
9-823 
9-881 
9-765 
9°658 
9-544 
9-640 
9°705 
9°814 


9-989] 9-989 
07102! 9:106 
9-985 9-973 
9°725 9°723 
9°738 9°739 
9°886 9°896 
9°891 9°895 
07107 0-129 
0:184 0:178 
07144 0:139 
0127) 0-127 
0:213) 0°216 
0:178 0°188 
9995) 9:992 
9890) 9°893 


9°902 9904 


Ins. 

0-065 
| 0°107 
0:001 
9-949 
9°835 


9553 
9°597 
9824 
9-881 


Ins. 

0:059 
0:082 
0:017 
9:945 
9°849 


9575 
9588 
9821 
9:877 
9:789 9:73 
9:651| 9°661 
9'542) 9:536 
9°636 9°636 
9-707 9-708 
9:792 9°806 
9971 9°981 
07103, 0:098 
0015] 9998 
9:745] 9-785 
9°727| 9°737 
9885] 9°894 
9893} 9-895 
07110) 0:121 
0:190| 0°178 
07152] 0-152 
0132] 0-134 
0:216| 0-213 
0178| 07175 
0038] 0-018 
9910} 9:905 


9-907) 9906 


Ins. 

0:071 
0:076; 
0:026 
9'962 
9-854 


9°605 
9°594 
9°831 
9°882 
9°801 
9:670 
9°536 
9-642 
9°707| 
9-790 
9-963 
07102) 
0-032 
9°767 
9-721 
9-882 
9-909 
07105 
0:197 
0-160 


07148 
0°216 
07186 
0-050 
9-908 


9-918 


Ins, 
0:073 
07128 
0°015 
9:929 
9-830 
9°527 
9-630 
9-849 
9-898 
9-753 
9°647 
9-560 
9°678 
9°719 
9°854 
0:011 
0110 
9:968 
9°725 
9°763 


9-919 
9-905 
0:186 
07189 
0°147 


0°144 
0:228 
0°196 
0-000 
9°895 


9-914 


Ins, 
0:093 
0:071 
0:094 
9:980 
9-855 
9°635 
9°589 
9°810 
9°889 
9°833 
9-687 
9568 
9°637 
9°713 
9°774 


9-960 
0:090 
0:054 
9°797 
9°734 


9°862 
9933 
0:077 
0188 
07166 


07162 
0230 
0-224 
0084 
9935 


9-924 


Ins. 
0-021 
| 0206 
0-048 
9915 
9°805 


9-511 
9°691 
9°875 
9927 
9-760 


9°622 
9°578 
9-716 
9-710 
9889 


0-023 
0°152 
9-939 
9°727 
9-801 
9-950 
9°959 
07185 
0°201 
0162 


0°207 
0'258 
0-222 
9997) 9:998 
9-924) 9-935 


9-931) 9-933 


Ins. 
0043 
0°186 
0:035 
9°915 
9°814 
9517 
9666 
9°873 
9-922 
9°765 


9°632 
9572 
9-708 
9°721 
9°874 


0:037 
07141 
9-952 
9°728 
9-808 


9-950 
9:946 
07169 
0:207 
0-142 
07189 
0:258 
0:224 


Tns. 
0°055 
0166 
0'031 
9:931 
9°816 
9°521 
9-664 
9-869 
9:921 
9:763 


9°636 
9°572 
9°698 
9-719 
9-872 
0:034 
0°136 
9-946 
9°725 
9-803 
9°944 
9°941 
0'164 
0:207 
07140 
07159 
0°258 
0:220 
0:004 
9°912 


| Ins. 
0077 
07156 
0-031 
9-981 
9°822 
9:523 
9:644 
9°859 
9-908 
9-756 
9°646 
9°565 
9°680 
9°719 
9°864 


0:016 
0:120 
9:956 
9°725 
9-789) 
9:931 
9-921 
07161 
0198 
0°140 


0°155 
0:236 
0°212 
9:998 
9°896 


9-921) 9-928 


376 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


BAROMETER. REDUCED TO 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. 


(ae 


1 2 3 4 5 6 7 8 9) LO.) 10] 2 esi) ae) NS) tO) 7) Ss |) Se 20 2 2 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins.| Ins.| Ins. } Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. } Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 

5°450) 5°444| 5°438) 5°442) 5-438) 5°453) 5-460) 5-466] 5468) 5492) 5-516) 5°524] 5°526) 5°552) 5°551) 5°555) 5°560) 5°57 4| 5-578) 5°587| 5-596) 5-600) 5°600 
5°601) 5°606) 5°599) 5-611) 5-606) 5°614| 5:620) 5-630} 5°651| 5°667| 5°676| 5682] 5699) 5°681) 5°680| 5°676) 5°675| 5°673| 5667) 5°659) 5-667) 5-664) 5:658 
5°637| 5631) 5°604| 5°601] 5°591) 5:589) 5:585) 5-580 5°72) 5°557| 5549] 55469 5549 5:589) 5°525' 5°522! 5°507) 5:493) 5-476) 5:464) 5-456] 5-442) 5-442 
5*422! 5-403] 5:386] 5°384) 5:388| 5:384] 5:397| 5411] 5-425) 5-436] 5-462] 5-474] 5-492| 5509) 5-519) 5-526] 5-524] 5-546) 5:553) 5:567| 5:575] 5580) 5581 
5°592| 5-598) 5599) 5°605) 5°612) 5-627! 5°648) 5°661) 5678) 5°680| 5°693| 5-711] 5°710) 5-713) 5°716) 5°710) 5-712) 5°715) 5-708) 5-688) 5-681) 5°678) 5:663 
5-620) 5°612) 5°598) 5°561) 5°554) 5563) 5-552) 5-550] 5°546) 5-538) 5°533) 5°517) 5529) 5°507| 5°505) 5°503) 5°508) 5°507| 5:497) 5:490) 5-493) 5-494) 5-488 
5-494) 5°491] 5-488) 5°486| 5:488) 5:494| 5:505) 5515] 5-526) 5:524) 5-534) 5°552) 5:558| 5-554) 5°547| 5°544) 5°555| 5540] 5°556) 5:552) 5-557) 5°554) 5-555 
5°557) 5°551| 5°551) 5°548) 5°547| 5°546] 5°544) 5-535] 5°538) 5°58) 5513) 5-507] 6:492] 5-481) 5465) 5:446) 5:435) 5:427| 5-416] 5-415) 5413) 5-411) 5-406 
5°384| 5°368) 5°356, 5°340) 5:321) 5°304| 5:287| 5-271] 5-260 5-249] 5-226) 5-205] 5192] 5-173) 5°140} 5-128) 5°111) 5:087| 5-081) 5-083) 5072) 5-068) 5-068 
10 | 5-070) 5070} 5-063) 5°051) 5:051| 5-039} 5:057| 5:075| 5-089) 5:°111) 5-131) 5°152 5-180] 5:193) 5°221) 5:255) 5281) 5:287] 5°305) 5°315) 5:339) 5°350) 5-354 


11 | 5°378) 5°394) 5:406) 5:413) 5-430) 5-440) 5-470) 5-492) 5-515) 5-528) 5°534) 5°550) 5:566) 5°569) 5°576| 5584] 5590) 5-586) 5-587] 5-588) 5580) 5574) 5571 
12 | 5°49) 5°536| 5°519) 5°505) 5:500) 5:490) 5°471) 5-468) 5-440) 5-426) 5-419) 5-410} 5-411) 5:399) 5395) 5-391) 5-397] 5°380) 5375) 5°364) 5-369) 5-380) 5°373 
13 | 5°392} 5°369) 5°366) 5°372) 5°372) 5°381| 5°396) 5-409) 5:414| 5-423) 5:432) 5:443] 5:446) 5°451) 5°451] 5-449) 5450) 5-456) 5°456) 5-465) 5-466) 5-470) 5-473 
14 | 5°463) 5°464| 5-460, 5:466) 5-462) 5-464) 5476) 5-479) 5-488) 5-487] 5°497| 5-498} 5502] 5-499) 5°500) 5-501) 5-494) 5-492) 5-494) 5-496) 5-496) 5-495) 5-494 
15 | 5°472) 5°455) 5°448) 5-483) 5-431) 5-429) 5-437) 5-426) 5:430) 5°435] 5:442) 5-451] 5-458] 5°457| 5°468) 5-469) 5-476) 5-477| 5-484) 5-486) 5-489) 5-497) 5°503 


16 | 5°508) 5:502) 5°508) 5°506) 5-504) 5-506) 5°508) 5-513) 5516) 5°515] 5-516] 5-512] 5506] 5-502) 5:490) 5:489| 5-480) 5-465) 5-458) 5-454) 5-443) 5-435) 5-427 
17 | 5°411) 5°403) 5°391) 5°383) 5°379).5°374) 5°370) 5-370) 5°370) 5°375| 5°384) 5°391] 5°393) 5-394) 5°408) 5-408) 5-409) 5-421) 5-428) 5-445) 5-443) 5-470) 5-476 
18 | 5°475| 5°469) 5:47 2) 5-468) 5-485) 5-485) 5-491) 5-506) 5°516) 5:534| 5-548) 5°548] 5:551) 5°551| 5°562) 5:564) 5°572| 5-563) 5°564) 5-565) 5:567| 5:569) 5564 
19 | 5°545) 5°532) 5°511) 5°497| 5-485) 5-464) 5-464) 5:458) 5-454) 5-446) 5-442) 5-444) 5-446) 5-452) 5-456) 5:457| 5-455) 5-473] 5°465) 5-477) 5-482) 5-490) 5°500 
20 | 5°484) 5°502) 5:476) 5-488) 5-484) 5-480) 5-509) 5:500) 5°518) 5°518) 5:524) 5526] 5°535) 5:543) 5553) 5-542) 5-540) 5°542) 5-536) 5:34) 5532) 5531) 5515 
21 | 5°513) 5°498) 5-496) 5:482) 5-488) 5-482) 5-481) 5-484) 5-481) 5-487] 5-481] 5-479] 5°478) 5-474) 5455) 5-439) 5-432) 5-433) 5-426] 5-413) 5-407] 5°394) 5-383 
22 | 5°367| 5°376) 5°349) 5°346) 5344) 5-346) 5°352) 5-358) 5-364) 5°367| 5°380| 5383] 5°385| 5:396| 5-401] 5-404) 5-411] 5-413) 5-420) 5-421) 5-421) 5-426) 5-425 
23° | 5°420} 5:415) 5-407| 5-400) 5:399) 5-401) 5°396) 5-397] 5°396) 5°394) 5-394] 5-395] 5:395| 5:394) 5-392) 5°375| 5°363) 5°356) 5°352| 5°347| 5336) 5°317| 5°303 
24 | 5-283) 5°268) 5-260) 5-237] 5:237| 5°231| 5-231) 5:239) 5-241) 5-240] 5:247| 5-247] 5:252) 5°253) 5°245] 5:252) 5-250) 5*249) 5:255] 5-254) 5:251) 5-256] 5-252 
25 | 5°246) 5°249) 5:248) 5°246) 5:253) 5:256) 5-267) 5-280) 5-283) 5-294) 5-301) 5310] 5°317| 5°326) 5:334| 5334) 5338) 5-330) 5°824) 5-315) 5°317| 5310) 5-294 
26 | 5-268) 5:2: 

4:8 

5 


OOnNID OP WNr 


50} 5*210) 5°193) 5169] 5-134) 5-110) 5-076] 5-058) 5-050] 4-989) 4-990} 4-939] 4-932] 4-936] 4-940) 4-921] 4-911] 4-890] 4-888) 4:876] 4-869) 4-875 
27 | 4°888) 4°870) 4830, 4-884) 4-944) 4-967) 5-002) 5-025) 5-046) 5:077) 5-097] 5117} 5147] 5°159| 5:179| 5191! 5-201) 5-216) 5-237] 5:251| 5-267] 5-285) 5-298 
28 | 5°319| 5325) 5329) 5-329) 5339| 5°357| 5371] 5-391) 5-407| 5-429) 5-428) 5-449] 5-450] 5-456, 5-456) 5-448) 5-438) 5-417) 5°391| 5-397) 5°385| 5369] 5°357 
29 | 5°339) 5°339/ 5°326) 5°323) 5-333) 5°347) 5°353) 5°371] 5°376) 5-392) 5°392| 5-407} 5406) 5:415) 5:404) 5-414) 5-412) 5-415) 5-412) 5-416) 5-433) 5-480) 5-427 
80 | 5°407/ 5°399) 5:392) 5:400| 5°391) 5-404) 5-414) 5-417 5-430) 5445] 5-446) 5-447] 5°453] 5°454) 5:455) 5-456) 5°467| 5:47) 5-473] 5-484) 5-495) 5-501) 5°513} 5. 
81 | 5°512) 5°518) 5°518) 5°516) 5-518) 5°531) 5-540) 5:556) 5561) 5-570] 5-583] 5-588] 5°594! 5:602| 5606) 5°608) 5:609| 5:608| 5-612) 5-619) 5-623) 5-623) 5623) 5-61 


MEAN, | 5°421) 5:416) 5°406 5°404) 5-405) 5-406) 5-412) 5-416] 5-421] 5-426) 5-429) 5-434] 5-437) 5-488) 5:48) 5-438) 5-438) 5:436) 5-435) 5-435) 5-436) 5-437] 5-434) 5-431 


BAROMETER. ReEpuceED To 32°. 4407 Frer apove Sea LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. AUGUST 


Ins. | Ins. | Ins. | {ns. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | I 
5°608) 5°598 5°592) 5°581) 5:578) 5°576) 5°568) 5-578 5:576| 5-576) 5°574| 5°558] 5*557| 5:550| 5°533] 5:519] 5°503] 5-494] 5-469 5-460) 5:437| 5415) 5°391) 5+ 
5°346] 5°323 5°288) 5:274| 5-271) 5°261| 5*259) 5-260 5-256] 5-248] 5-245] 5-240) 5-233) 5:231| 5:217| 5-215] 5°21] 5-210] 5-211] 5:°219 5-220) 5-221) 5-221) 5" 
5°224) 5:223 5°221) 5°217) 5-217) 5:216) 5:218) 5-219 5-220) 5:227| 5-228) 5-236] 5-239] 5-249] 5:250| 5-252) 5:258] 5:264] 5:275] 5:287| 5:291) 5-297) 5301 
5°307| 5°310 5°307) 5°305) 5°307| 5°308) 5:326) 5331, 5°340| 5-352) 5-354) 5:354] 5-375) 5:369| 5:374| 5:377| 5°378| 5:386] 5°392| 5°397| 5-407| 5-412) 5-416 
5°423) 5°425 5°423) 5°425) 5°431) 5:433) 5:440| 5-451) 5-456) 5-464] 5-472) 5-478] 5:484) 5-487] 5-489] 5-498) 5-493] 5-494) 5-494) 5°498 5:506] 5504! 5-495) 5: 


5°479) 5°467 5°454) 5°446) 5-442) 5-435) 5-428) 5-421) 5-419) 5:417| 5-413) 5-402] 5-403) 5-398] 5°379| 5:377| 5°374| 5°369] 5°365] 5°371] 5°368| 5°366) 5°369) 5+ 
5°354) 5°358, 5°347| 5°41) 5°340) 5°345, 5°353) 5°353) 5°357| 5°364] 5:371| 5:375] 5376) 5379) 5°383] 5-380] 5-381] 5-382) 5°387| 5°387| 5°389] 5391) 5391 

5°391| 5°389, 5383) 5°387| 5:389| 5392 5-401| 5-409) 5-413) 5-421] 5-426 5-430] 5-438) 5-444) 5-447| 5-459| 5-450) 5°450| 5454] 5-452 5-456] 5-460) 5-460) 5° 
5°470) 5°472, 5°470) 5°470) 5°480) 5-479) 5-496) 5-504) 5-503) 5-523] 5-526) 5:523) 5-534) 5-523) 5-524] 5-524] 5-518) 5:503) 5-491] 5-474) 5-467] 5-450) 5-431) 5° 
5-416 5425, 5°428) 5-423) 5-425) 5-434 5°44) 5-451) 5-455) 5-454) 5-448) 5-446] 5-444) 5-447] 5-432) 5-438) 5-450) 5:544| 5:444) 5°442 5-456) 5°462) 5-462) 5 


5-448) 5°443) 5-446 5°442) 5°448) 5-443 5-448) 5-448) 5-451) 5-460) 5-462 5-459] 5-457) 5-463] 5:455| 5-458) 5-445) 5-446) 5-449) 5°453/ 5:453 5-456) 5:454 
5°451| 5° 447) 5 5°443) 5°445) 5-451) 5:462, 5-478) 5-466) 5-494) 5-502] 5-515] 5-521 | 5:528, 5526 5-535) 5-528] 5:522| 5-522) 5:513) 5:506) 5-505) 5-495] 5-486) 5 
5°469) 5°458 5 448) 5°443) 5:435] 5°433, 5:435) 5°439) 5-444) 5:445) 5:451] 5-451] 5-449) 5-449) 5-447] 5-449] 5-447) 5-440) 5-440] 5442) 5-444) 5-447/ 5-440 
14 | 5-436 5-426) 5-419 5:418| 5425] 5-423) 5-427| 5-439) 5-436| 5-445] 5-455| 5-462) 5-470) 5-478| 5-476) 5-482) 5°477| 5-482| 5-485| 5-489) 5-494] 5-509] 5-495 
15 | 5-490) 5-482) 5° 478 5°473} 5-469] 5-475) 5°481) 5-492) 5-490) 5-495) 5-502) 5-497] 5-489) 5-484) 5-477] 5-467| 5-468) 5-463] 5-459] 5-448) 5-443) 5-440) 5-438) 5x 


16 5°425 5410 5 -402 5°389 5°276] 5°380 5:381) 5379) 5°381| 5°392| 5-391) 5-384] 5:387| 5386] 5380) 5°372| 5°367| 5°343) 5°351] 5-353} 5-349) 5339) 5333 


se 
Swe SOANm oRWwIH 


17 | 5:309) 5-301) 3-294 5284) 5-282) 5-279 5:281) 5-279) 5278} 5-279] 5-276) 5-270) 5:270] 5-264] 5°248) 5-234] 5-225] 5:214| 5°206| 5°192) 5176) 5:159) 5:152) 5: 
18 | 5°187|5°118 5:109 5-098) 5100} 5-098 5-108) 5101 5-100) 5-102] 5-106} 5-097] 5-092/ 5-082| 5-075] 5:063| 5:067| 5-069) 5-072| 5-080} 5-085) 5-087| 5082) 5 
19 | 5-088 5-083) 5-083) 5°089) 5-091) 5*105 5-115) 5-124) 5+182) 5-144] 5-162) 5-169] 5°180) 5°182| 5°180] 5-182] 5-191] 5-193] 5:191| 5198] 5-185) 5177] 5170! 5: 
20 | 5°142) 5-132) 5: rl 5°123) 5-134) 5-141 5°153| 5°162) 5-175] 5°195] 5-208) 5-221] 5-233] 5-248] 5-267| 5°266) 5-289] 5-309] 5°333| 5°346] 5-357] 5370| 5370) 5°88 
21 | 5391) 5° 394 5: 405) 5°409) 5°424) 5-487 5451) 5-456 5:472| 5-483) 5-495] 5-510) 5-508) 5°516) 5°526] 5:514| 5°514| 5°512) 5-518] 5°518) 5°505| 5503] 5514) b4 
22 | 5°483] 5°479 5478 5 5°466) 5°478] 5°465 5°463) 5:458 5-454) 5-448] 5-443} 5-436] 5-428) 5°419| 5-401] 5°382| 5°359| 5:349] 5:314] 5:299| 5-281] 5-262] 5-258 

23 | 5°264) 5-261) 5°261) 5258) 5-255) 5*255) 5:255] 5-258) 5-261] 5-260) 5-262) 5-261) 5-271) 5-267) 5°267| 5:261) 5°260| 5°259| 5-257] 5245) 5°242] 5-231] 5:238 

24 | 5°26) 5°225) 5-213 5°208) 5-204) 5°197| 5-201] 5215] 5-226] 5-225] 5-233) 5:235] 5°24] 5-238] 5°239| 5°244| 5-242| 5+260| 5-270) 5°284] 5-291] 5-299) 5-295 

25 | 5°305| 5:309) 5: 306) 5°313} 5°26) 5:331) 5-346] 5°360| 5-369] 5°372| 5-374] 5:377| 5-395) 5°399] 5-408) 5-408) 5:416| 5-425) 5-426] 5426) 5-424) 5-433) 5-424) 
26 5°421 5°418 5422 5-419 5-414) 5-419} 5-422) 5-438) 5-482) 5-433] 5-435) 5-431] 5-433] 5:429] 5:417| 5-412) 5-408) 5-413] 5-402) 5°390/ 5-388) 5398) 5°380 

27 5°361| 5°366) 6°358 5°351) 5°348) 5°356] 5°371| 5°373| 5°377| 5°374| 5°390| 5-399] 5-402] 5-410] 5°413} 5-408] 5-410] 5°417| 5°425| 5°433) 5-435] 5-442] 5-436) 
28 | 5°429 5°480} 5-420 5-418) 5-416] 5-410) 5-409) 5-410] 5-410] 5-403} 5-394) 5-403] 5°393) 5-383] 5*369| 5-360] 5°352) 5-344] 5°339) 5°338) 5-329) 5:321 5°31) 
29 5310 9°306] 5°300, 5°283) 5°294) 5-296] 5-301] 5-300} 5:316) 5-325] 5-329) 5-333] 5°333/ 5°331| 5°326| 5:328) 5°329] 5-333) 5:333] 5338) 5-336) 5336) 5340 
“4 tet 5380 ped 5°324) 5°323) 5°332| 5°334| 5°331| 5°834] 5:333] 5 333] 5339) 5336] 5°333| 5°334| 5337] 5:384) 5:337| 5-842) 5°348) 5-349} 5°345] 5341 

f 5" 


‘ 5315) 5°306) 5-299] 5°311] 5°319) 5°319] 5-314] 5-323] 5-329] 5332 5-302] 5326) 5°382) 5°327| 5°330| 5°337| 5-339] 5-344) 5°352) 5351) 4 
MEAN. | 5°364) 5°359| 5°354, 5°30) 5-351] 5352! 5358] 5-362] 5-366) 5370) 5374) 5875] 5378 5°376| 5°374| 5°372| 5°370| 5°370| 5°369| 5°369 5-368 5:-367| 5°63 


a a eee ee eee ee) eee) eee) i ee ee ee ee 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


FIRST FIGURE OMITTED. 


377 


JULY 1902. 


4 

Ins. | 
9-959 
0-201 
0:093 
9°837 
0177 
0:057 
9:995 


07180) 0°102 
9-866) 9°845 
1/ 0-161} 0°166 
0:093| 0:077 
0-004} 9-998 
0-083] 0:077| 0-073 
9835] 9°815] 9°808 
9°515| 9°506) 9°511 
0-009} 0:019) 0-033 
0123) 0°1038] 0-087 
"859) 9°859! 9°860 
*927| 9°919| 9-931 
*897| 9°885] 9:871 


017} 0'018) 0-018 
893] 9°883} 9°877 
073} 0:075) 0-076 
099} 0-076] 0-064 
*108) 0:095} 0-101 


"097| 0°091) 0:081 
"866, 9°856) 9°855 
912) 9°905) 9:904 
9806} 9°800 
9°810} 9°814 


9°728) 9°704 
9°391| 9°413 
9-893] 9-899 
9°868 
9°954 
0:095 


9:954 
0:097 


9°87}. 9° 


DC SDOHWOODOO GDOODS SCOSCHS Oo 


9-936] 9°936 


7| 0:208 


7| 0-099 
5! 0129 
0-071 


a 


Ins. 

0:003 
0'208 
0-086 
9°854 


8 


Ins. 

0:033 
0209 
0:089 
9°869 
07214 


0:040 
0:036 
0:042 
9°724 
9573 


0-052 
0-016 
0-048 
9°736 
9-551 


5) 0-075) 0:104 


0:043) 
9890 
9-939. 
9-885 
0:028 
9-881 


0-029 
9-899 
9°937 
9-896 
0:036 
9°891 
07101 
0-012 
0:129 
0:067 
9°861 
9-909 
9°801 
9-832 


9°566 
9°515 
9:943 
9:913 
9°984 
0°137 


0-019 


9°859 
9:907, 
9: 800) 
9:822 


9°588 
9°487 
9-937 
9-901 
9:968 
0°123 


REDUCED To 32° anpD SEA LEVEL. 


Tns. | Ins. 
t 0°167| 0°163 
5| 9-804! 9°73] 9°749 
16| 9°701) 9-701] 9:700 

"810, 9°808} 9806 
| 9°919} 9:930 
9-986} 9:982 
9874] 9°867 
9-934] 9-938 
0039) 0:041 
9-988) 9-988 
0:015} 0:009 
0-006] 0:012 
9°967] 9°965 
9°910| 9:913 
9-970} 9:962 


9°858) 9°844 
9°771) 9-761 
9°570) 9°558 


978) 9:986] 9:996 
9°997| 9-983] 9-967 
9-687| 9-687] 9:698 
678) 9°670) 9°664 


6) 9°917| 9914] 9-910 
9°834) 9°828] 9:826 
9-906} 9-904] 9-899 


9°805} 9°805} 9°819) 


9°806| 9°805] 9-808, 
9°856] 9°846] 9-844 


Ins. 

07165 
9°741 
9°704 
9°814 
9-938 
9-978 
9-870 
9-946 
0:045 
0-002 


0-013 
0-016 
9-961 
9-918 
9°964 


9°834 
9-759 
9°557 
9-584 
9-613 


0:016 
9-958 
9-701 
9-660 
9-833 
9-910 
9-836 
9-898 
9°817 
9°846 


22| 9820} 9814] 9-814 


9-814 


Ins. 

07159 
9°741 
9°706 
9°820 
9944 
9:974 
9°874 
9950 
0:050 
07020 


0-009 
0-030 
9-959 
9°924 
9°966 


9-838 
9-763 
9-554 
9-606 
9°621 


0:038 
9-955 
9°707 
9-660 
9-853 


9-918 
9°838 
9°897 
9°828 
9-852 


9°820 


68. 9°866) 9°861) 9859) 9-862] 9-867 


9-942) 


9 


Ins. 

0:037 
0210 
0:085 
9°884 
0212 
0031 
0:042 
0:034 
9-704 
9584 


07107 
9-993 
9-902 
9:952 
9°899 
0:044 
9°881 
0°108 
0:002 
0°130 
0:057 
9°861 
9-905 
9798 
9°840 
9°544 
9°531 
9°957 
9:917 
9°992 


07142 


9-948] 9:948] 9:948 


11 


Ins. 


9] 0-051 


0°218 
0-064 
9°927 


0-056 


9:664 
9-623 
07118 
9°942 
9-923 
9-945 
9-930 


2) 07028 


9°885 
0113 
9-981 
0-097 
0-034 


3} 9°866 


9-895 
9-788 
9-836 
9-483 
9-581 
9964 


3) 9°932 


0-009 
07147 


9:946 


0-210) 0° 
0-029) 0-0: 


0:002) 9° 


13 
Ins. 
0°:047 
0°210 
0:045 
9-950 
0206 
0:026 
0:077 
9-968 
9°628 
9°673) 
0132 
9893 
9-924 
9°953 
9-937 
0:020 
9-912 
07108 
9-967 
0:082 
9-996 
9°866 
9882 
9°780 
9846 


9-419 
9°628 
9-971 
9°945 
0:018 
0°1538 


iy] at 


20 


21 


Ins. 

0046 
07195 
0-041 
9-963 
07190 
0:024 
0:072 
9956) 9° 
9-616 
9°705 
07131 
9°874 
9-932 
9:951 
9:944 
0:005 
9°925 
0104 
9-962 
0-071 
9:976 
9-864 
9°875 
9°776 
9°848 
9°39] 
9°653 
9:967 
9°946 
0:017 
07151 


9-944 


9-941 


Ins. | Ins. 

0063] 0:081 
2| 0°176] 0°177 
9-990] 9:974 
9-996) 0:016 
0°185) 07181 
0-010} 0:004 
0:074| 0:082 
9-882) 9°879 
9-548] 9°540 
9°789} 9°826 
07137) 0°139 
9852) 9°846] 9°841 
9:928 
9°953 
2| 9:973 
9970 
9-979 
0111 
7| 0:008 
0:083 
9936 
9-871 
5} 9°839 
9°784 
9-848 


9°341 
9°741 
9°935 
9-954 
5| 0:033 
07151 


9:941 


FIRST FIGURE OMITTED. 


Ins. | Ins. 


0112. 
0: 169 
9944) 
0" 073 
0- 199 


9-998, 
0-086! 
9- 873) 
9-526. 


9881) 
0-149 
3| 9°823 
7| 9-986 


9:953 


2) 9986 


9-954 
0-017 
07123 


3} 0°037 


0-099 
9-920) 
9°895 


5) 9°853 


9-790 


}) 9°828 


9-329 
9-796 
9-909 
9°980 


0:049 


0°161) 0:173) 0°177 
9°949] 9°954 9-958 


07130 
0:172 
9-934 
0095 
07150 


9:994 
0:096 
9°876 
9°522 
9°908 
0°153 
9°834 
9:937 
9-955 
9998) 
9-942 
0:033 
07126 
0-063 
0°107 
9-916 
9898 
9°845 
9°800 
9-832 
9°329) 
9-813) 
9888 
9-988 


0-059 


Ins. 
0°169 
0°158 
9°889 
07139 
0:133 


0-000 
0-091 
9°864 
9°510 
9973 


0141 
9862 
9930 
9-921 
0-022 


9913 
0-069 
0126 
0-095 
0:107 
9°887 
9-914 
9819 
9°816 
9°810 


9°345 
9°869 
9843 
9-966 
0-081 
0177 


9-956 


Ins. 
07153 
3] 07158 
9-908 
0131 
07144 
9:997 
'2| 0-088 
5| 9°866 
2| 9°507 
9-929) 9-956 
0°150) 0°158 
9-850) 9°858 
9-941) 9-948 
9-949] 9-939 
0-013} 0:018 


9-931} 9°920 
0:055) 0-058 
0°130) 0°124 
0-079] 0:078 
0-111) 0-113 
9-908} 9°895 
9-906) 9°913 
9-841) 9°828 
9-810 
9°832 
9°327 
9-841 
9-873 
9-985 
0-070 


Ins. 
0°045 
0:189 
0:030 
9°957 
07182 
0-030 
0°052 
9°977 
9-650 
9°695 
0-104 
9-946 
9-908 
9:943 
9°937 


9-995 
9-938 
0104 
0026 
0'101 
0001 
9°872 
9°876 
9°795 
9°831 


9487 
9°614 
9-924 
9:925 
0-009 
0-140 


9°945 


AUGUST 1902. 


Ins. 

0°159 
9°733 
9-708 
9°836 
9-968 


9-960 
9-878 
9°964 
0:073 
0:034 


0:005 
0:047 
9-953 
9-930 
9-970 
9°842 
9°755 
9560 
9°634 
9°644 


0-051 
9:939 
9-717 
9-676 
9°875 
9-930 
9-850 
9-898 
9°3840 
9°848 
9°825 


9°874 


Ins. 

07152 
9°738 
9°706 
9°826 
9°954 
9964 
9-878 
9-960 
0°055 
0:030 
0005 
0:038 
9°959 
9°928 
9-970) 
9°830 
9°753 
9°560 
9°618 
9'631 
0042 
9°943 
9°713 
9°670 
9-867 


9°921 
9°850 
9-899 
9°834 
9-850 
9°820) 


9°870 


Ins. 

07149 
9°726 
9°716 
9°831 
9°976 
9:946 
9:874 
9-968 
0:077 
0:030 
0-001 
0:048 
9:951 
9°932 
9-970 
9°846 
9-749 
9°558 
9-640 
9°665 
0062 
9-922 
9-719 
9°684 
9879 
9-932 
9°850 
9°885 
9°840 
9°840 
9°823 


9°874 


Ins. 

07145 
9717 
9°724 
9°822 
9-982 
9935 
9-878 
9:962 
0:075 
0028 
0005 
0:048 
9-937 
9°936 
9-958 
9-850 
9-741 
9°556 
9°648 
9°680 


0-063 
9-907 
9715 
9°690 
9°875 
9-930 
9°848 
9°875 
$°842 
9°832 
9°820 


Ins. 

0183 
9-720 
9°722 
9°821 
9:984 
9-930 
9°886 
9°955 
0:072 
0:025 
0:008 
0 041 
9-935 
9-941 
9-952 
9-849 
9°735 
9°554 
9°651 
9°690 


0:061 
9-898 
9°708 
9-689 
9°876 
9:913 
9°857 
9°861 
9°846 
97826 
9°812 


9°869 


9°872 


Ins. 

0°12) 
9°716 
9°727 
9°823 
9984 
9916 
9884 
9-967 
0:072 
0:029 
0:008 
0-040 
9:933 
9:950 
9-934 


9843 
9713 
9°542 
9-655 
9-708 


0-071 
9890 
9-708 
9°687 
9882 
9°913 
9°859 
9-858 
9°847 
9°824 
9°819 


9°868 


Ins. 

0:103 
9°695 
9°723 
9°821 
9°980 
9902 
9:878 
9°955 
0:066 
0:017 


0-002 
0-024 
9°925 
9°955 
9:936 
9'837 
9°707 
9-534 


Ins. 
0:094 0-081 
9:696 9°681 
9-741 9°743 
9:821| 
9-985 
9-894 
9-888 
9-961) 
0-068) 0-060 
0-019) 
9-998) 
0-018 
9-917, 
9-955 
9:928 9-923 
9-821 9:815 
9-695, 9:673] 9-655 
9°515 


9-655 
9°726 


9°659 
9°748 
0:063 0:065 
9:870 9:849 
9:710 9-710 
9:693 9°687 
9°878 9°880 
9-907 9-899 
9°853 9°843 
9°860 9°854 
9°835 9:835 
9°820 4°813 
9825 9°817 


9863) 9°860 


Ins.| Ins. Ins. 
0°047 
9°672 
9°745 
9°841 
9-982 
9-870 
9°888 
9-969 
0:048 
0:023 
9:986 
0:014 
9-903 
9-955 
9:903 
9°805 
9°645) 9°643 
9°514| 9°526 
663} 9°671 

98} 9° eae 


Ins, 

0:067 
9°687 
9-749 
9-829 
9:985 
9°874 
9-890 
9-967 
0°054 
0-027 
9-990 
0:013 
9-909 
9°957 
9-906 
9811 


| Ins. 


9-746 
9°857 
9-991 
9°872 
9890 
9-979 
0-040 
0:029 
9-982 
0:012 
9-905 
9:957 
9-890 


9°799 


9-797 
9-861 
9-994 


9°882 
9°898 
9°985 
0:026 
0:035 
9-980 
0:007 
9-903 
9-959 
9888 


9-804 
9-645 

9°528 
9°681 
9-849 
0:053 
9°748 


9°819 
9-985 
9874 
9°886 
9°959 


0:017 


0:004 
0:022 
9-913 
9-953 


9°510) 9°510 
9°655 os 059 
9°757 


9°887] 9°878 
9°839] 9°839 
9-840) 9°838 
9°830] 9°829 
9-808} 9°804 


9° 
9: 
0" 
SP 
9: 
Digs 
9" 
Sb 
9; 
95 
Sh 
gy 
9:811} 9°803) 9- 


0°024 0°007 
9°674 9-678 


Ins. 
9:985, 
9-688, 
9-773) 
9°879 
0:006 
9°886 
9:904 
9°987 
0:014 
0:039 


9-690! 9°698 
9-739] 9°765 
9-921) 9-930 
2| 9°853} 9-347 
5/9871 9°885 
9°812) 9°820 
9-843) 9°853 
9°810} 9°818 
9-799} 9°810 


9°856] 9°854 9°851) 9°853) 9°855) 9°861 


9-987 
0:010 
9-907 
9-967 
9-890 
9:809 
9°645 
9°538 
9689 
9°378 
0:053 
9°736 


Ins. 
9-963 
9°700 
9-785 
9°888 
0:010 
9:887 
9-912 
9-990 
9°996 
0:063 
9:994 
0-010 
9°915 
9:973 
9888 
9-805 
9°635 
9°552 


Ins. 
9°873 
9-694 
9°811 
9°907 
0:012 
9-888 
9°935 
0:023 
9°956 
0-051 
0:004 
9:998 
9°921 
9°985 
9°882 
9°799 
9-600 
9°565 


Ins. 

9-909 
9°696 
9°801 
9905 
0:016 
9°879 
9°924 
0:005 


Ins. 

9°944 
9°702 
9°797 
9-901 
0-018 
9-887 
9-920 
9°993 
9-978) 9:966 
0-065) 0:049 


9-998] 0-000 
0008} 0-008 
9-921) 9-919 
9-983] 9-983 
9890} 9-892 
9°804| 9-803 
9°625) 9°614 
9°554| 9°556 


9°684 
9°888 


0050 
9-712 
9°695 
9771 
9923 
9850 
9-893 
9°810 
9°855 
9-824 
9°817 


9863 


9-683] 9°671 
9-910} 9-935 


0-045) 0-048 
9°690] 9°688 
9690} 9°686 
9-783] 9°792 
9921) 9°914 


9850) 9°850 
9-903} 9:899 
9-806] 9°806 
9°855] 9°856 
9-822) 9-822 
9-825] 9°815 


9°864| 9°861 


9°657 
9°946 
0027 
9°696 
9-690 
9°793 
9914 


9°846 
9°899 
9-808 
9-860 
9'824 
9815 


9:361 


Ins. 

0:081 
9°719 
9°737 
9°840 
9°974 


9-924 
9°889 
9966 
0:039 
0:022 
0-003 
0020 
9-935 
9946 
9933 
9-829 
9-702 
9-547 
9°639 
9°74] 


0°041 
9°857 
9°701 
9706 
9°877 
9-893 
9°855 
9°857 
9°835 
9°829 
9°815 


9°863 


378 


BAROMETER. ReEpDUCED TO 32°. 


1 2 
Ins. | Ins 
1 | 5°340) 5°326 
2 | 5:092) 5:086 
3 | 5°103) 5°084 
4 | 4:867| 4°871 
5 | 5:377| 5°377 
6 | 5451) 5-454 
7 | 5°619) 5°625 
8 | 5°723) 5:721 
9 | 5°671) 5°663 
10 | 5°606] 5603 
11 | 5°534) 5516 
12 | 5°305) 5-268 
18 | 5°387| 5°395 
14 | 5-210) 5-200 
15 | 5:225) 5:217 
16 | 4916) 4898 
17 ‘| 5°163) 5°182 
18 | 5°509) 5°515 
12 | 5687} 5°690 
20 | 5°705) 5693 
21 5:5 715:575 
22 | 5490] 5:475 
23 | 5°450| 5:439 
24 | 5'198] 5:239 
25 | 5645) 5°635 
26 | 5°855] 5°855 
27 =| 5902] 5902 
28 | 5950} 5942 
29 | 5:942) 5:929 
30 | 5°747| 5°733 


Ins. 

“334 
5 
056 
4s 


5 
5 
5 


5 


5 
5 


5 


"382 
5: 
5 
5: 
*604 
5: 
5: 
5 
ae 
5: 
5° 
4 
201 
523| 5 
5: 
‘672 
5. 
5 
5: 
5254 
5639 
5:852 
5-901 
5-946 
5913 
5729 


MEAN, | 5°475] 5°470) 5:465) 5°460) 5-455) 5-459 


3 


096 
877 


450 
627 
718 
601 
495 
247 
399 


189 
190 


881 


691 


565 
456 
413 


4 5 


Ins. | Ins. 
5326) 5324 
5119) 5131 
5°010} 4:947 
4°868) 4:872 
5'392) 5°413 
5°447| 5°453 
5°630) 5°639 
5°719) 5°712 
5°645| 5°633 
5587) 5°577 
5479) 5°478 
5°222) 5:204 
57393} 5°398 
5°188) 5193 
5°167| 5°147 
4°873) 4°867 
5:209} 5:223 
7| 5°534 
5695 
5656 


2) 5:946 


BAROMETER. REDUCED To 32°. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


6 ia 8 9 


Ins. 
5°313 
5167 
4°759 
4:96] 
5441 


5°467 
3} 5662 
5°730) 5 
2) 5635 
5°590 
5472 
5°187)| 5°187 
5410 
5-220) 5« 
5111 


4891 
5'278 
5°550 
5°723) 5° 
5°652 
5°565, 5°581 
95°379) 5° 
2) 5°292 
5°401) 5: 
5691 
5880) 5°879 

5°889 5 
5°952 
5°870 
5°698) 5-700 


5°461) 5°465) 5-469 


Ins. 
5317 
5132 
4902 
4:933 
5423) 5:433 
5*465 
5'637 
5'716 
5624 
5586 
5473 
5193 
5394 
5'192) 5 
5154 
4°866) 4°873 
5240 
5540 
5°705 
5°659 
5°057| 5" 
5423 
5355 
5326 
5°668 
5856 
5896 


By: 892 


5°460 


NNNN SO ran 


O81 


COCO NIK GO CU Or 
si po 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL, 


*304) 5 


16] 5 


7} 5:284 


9} 5°612 


13 | 14 | 15 


Ins. | Ins. | Ins. 
5'258) 5:276 
5°193) 5:189 
4649] 4°664 
5°136] 5°164 
5473] 5-468 
5512) 5°527 
5°706] 5°704 
5'726] 5°727 
5°635} 5623 
5'583] 5:576 
5453) 5:444 
§'243] 5:276 
5358) 5331 
51249] 5°256 
5:048) 5-031 
5014] 5:039 
5'374| 5381 
5627] 5°623 
5*760) 5°758) 5°754 
5°627| 5621] 5°611 
5'576| 5°573] 5°573 
5'397| 5°403] 5°407 
5°290] 5:260) 5:254 
5°505| 5°518] 5534 
5°746| 5°754] 5°769 
5'891) 5°883) 5°887 
745°917| 5°921) 5-922 
5-970) 5:969] 5:968 
5°834| 5:828] 5°817 
5°67. 
5:4 


5189 
4°659 
5-085 
5°468 


5509 
5°702 
5°786 
5:637 
5°592 
5°455 
5:227 
5°369 
§:251 
5:050 
4-992 
5°365 


5) 5°666) 5°655 
79} 5°480] 5-482 


16 


Ins. 

5251 
5185 
4693 
5'208 
5458 
5532 
5'706 
5*702 
5620 
5°72 
5:435 
5'280 
§°323 
5258 
5'022 
5056 
5394 
5624 
5744 
5589 


5568 
5*426 
5'253 
5°544 
5772 
5°883 
5-930 
5°966 
5°818 
5°653 


5°482 


17 


Ins. 

5'208 
5161 
4°733 
5232 
5457 
5'531 
§°721 
5693 
5607 
5565 
5421 
5324 
5'300 
5268 
5°020 


5:057 
5*432 
5°634 
5°754 
5588 
5560 
5°430 
5:243 
5566 
5791 
5°890 
5929 
5:959 
5°816 
5°645 


5484: 


Ins. | Ins. 

1 |5°626) 5:604 
2 |5:679| 5°675 
3 | 5°729| 5-729 
4 |5:695| 5:692 
5 | 5:672| 5:666 
6 | 5°555) 5:545 
7 | 5-409) 5-400 
8 | 5:397| 5:383 
9 | 5-403] 5-385 
10 | 5:238} 5-220 
11 | 5°157|5°160 
12 | 5°421) 5°425 
13. | 5*385| 5:391 
14 | 5*250) 5-228 
15 | 4:903) 4:838 
16 | 4°482) 4-509 
17 | 4:972| 4-978 
18 | 5118] 5:123 
19 | 5:328) 5-319 
20 | 5:072)5:055 
21 | 5°132| 5137 
22 | 5189) 5190 
23 | 5:577| 5°577 
24 | 5586) 5°565 
25 | 5'740) 5°747 
26 | 5'323) 5:261 
27 |5:510)5°517 
28 | 5°379| 5°371 
29 | 5-406) 5:390 
80 | 5°313| 5°305 
31 | 5°481/ 5-455 
MEAN, | 5°359) 5°350} 


Ins. 


5° 
a 


5° 


1 
GCrerer SrSrororey Crovoy ee OVO 
CWC mR SIOIOTN ee OO Cor OO STN CO 


c oO 
= 1D 
eC Ab 


or 


oro. 


or 


610 
668 


158 


rs 
OS © & 
em CONIC 


45 


we 
aa 
ae 


7| 5°375 


36) 5°393: 


Ins. 

5°606) 
5'676 
5°719 
5688 
5'649) 5642 
5°514| 5:497 
5°384) 5°377 
5°374 


Ins. 

5609 
5°672 
5°726 
5689 


5'198 


5°160 
5440 
5°397 
5°198 


4°587] 4°601 
5013] 5-039 
5°143] 5°157 
5°328] 5309 
5°053) 5049 
5163) 5172 
5°228) 5'264 
5°d74 5°574 
5*536| 5:527 
5°758) 5°758 


5'124) 5°110 
5°502\ 5493 
5'362| 5363 
5°350) 5°337 
5°31) 5334 
5°372 


3| 5°337| 5-324 


4633) 4°578) 4: 


Ins. 
5'634 
5'718 


Ins. 
5°637 
5'716 
5'723] 5°722 
5°707) 5:702 
5641) 5°639 


5°478) 5° 
5*395) 5: 
5381] 5: 
5:371] 5: 
5154 5: 
5s 
bY 
by 
5] 


Ins. 

5632 
5'708 
5'716 
5696 
5641 


5-482 
5-388 
5378 
5°382 
5160 
5°199 
5°459 
5°435 


Ins. 

5616 
5°699 
5°715 
5690 
5639 
5492 
5'387 
7| 5374 
5384 
5161 
5178 
5461 
5°429 
5172 
4°500 
4°627| 4°652 
5069 
| 5187 
5: 305] 6 


Ins. 

5614 
5698 
5°717 
5°685 
5639 
5493 


5°209 
5°463 
5°441 
5168 
4404 


4-681) 
5°093 
5214) & 
5302 
3! 5°067 


on 


SEO BON 
no Sn 
2 9 > en creo 
_ 
eS) 
n 
= 
o 
x 


5°337| 5°342| f 
5* 304) 5 9°346} 5°354) 5°359] 5°358 


5°335| 5°337| 6342) 5°347| 5°351 


Ins. 

5641 
5°730 
5714 
5°705 
5631 


5'239 
5°460) 
5605 


7| 5°45 
2| 5°725 


5'221 
5°472 
5°425 
5°334 
5417 
5°367 


5°358 


4407 FEET ABOVE 


Ins. 

5636 
5:728 
5717 
5699 
5636 
7\5°471 
5402 
5381 
5363 
5138 


51243 
5452 
5] 5°427 
5152 
4:322 
4°745 
5125 
5°249 
5'275 
5097 
5'241 
5'474 
5590 
5:540 
5714 
5230 
5458 
5425 
5'332 
5:429 
5°37] 


5°357 | 5°355) 5°355 


SeA LEVEL. 


Ins. 

5636 
5°727 
5'710 
5°682, 
5622 
5446 
5397 
5380 
§'333 
5132 


5282) 
5° 443) 
5392" 
5'145) 
4308, 
4798 
5115, 
5283) 
5:216 
5112 


5:260 
5°511 
5°617 
5565 
5°657 
5°323 
5°431 
5°438 
5°311 
5°456 
5°386 


5°359 


Ins. 

5638 
§:722 
5°709 
5688 
5618 
5°453 
5399 
5382 
5333 
5'130 


5'270 
5-463 
5°410 
57138 
4303 
4772 
5°114 
5°270 
5°235 
5101 


§°251 


Ins. 

5634 
5'727 
5711 
5690 
5630 


5°469 
5404 
5°383 
5°350 
5°137 
5:247 
5°446 
5°416 
5160 
4:289 


4°762 
§°122 
5°260 
5°255 
5108 
5°245 
5°480] 5°489 
5'596| 5°611 
9°40} 5°537 
5°693) 5°674 
5°268} 5°295 
5°451) 5°435 
5°426) 5°433 
5*325] 5°304 
5°440) 6:436 
5°361) 5°378 


| | 
a 


FIRST FIGURE OMITTED. 


Ins. 

5642 
5'723 
5'701 
5683 
5602 
5435 
5*395 
5:378 
5328 
5127 
5292 
5420 
5386 
5141 
4:280 


4812 
5°109 
5°293 
5:204 
5112 


5°265 
5°517 
5°610 
5581 
5'640 


5°320 
5411 
5442 
5°320 
5°469 
5°388 


5356 


Ins. 

5641 
5717 
5695 
5'680 
5'602 
5°429 
5'392 
5'379 
5'322 
5127 
5307 
5:416 
5:364 
5136 
4:258 
4310 
5102 
5:294 
5185 
5-114 
5'262 
5525 
5623 
5'591 
5*628 
5:384 
5'412 
5451 
5311 
5474 
5°376 


5°355 


FIRST FIGURE OMITTED. 


19 
Ins. 
5196 
5181 
4°785 
5°289 
5444 


5555 
5:721 
5696 
5605 
5'576 
5'407 
5'375 
5289) 
5:261 
4:997 


5°081 
5°463 
5°650 
5738 
5°608 


5°554 
5:458 
5:188 
5*629 
5809 


5898 
5*936 
5968 
5°803 
5°633 


5°493 


18 
Ins. 
5196 
5178 
4°74] 
5254 
5454 


5:545 
5°723 
5:690 
5610 
5°565 


5'412 
5348 
5:297 
5'258 
9°005 


5:074 
5°439 
5°634 
5°737 
5'588 


5°558 
5:439 
5°203 
5°580 
5°807 


5-900 
5-932 
5-964 
5°813 
5°635 


5°486 


20 
Ins. 
5196 
5183 
4°802 
5°302) 
5460 


5580 


21 
Ins, 
5185 
5'159 
4836 
5320 
5464 


5594 
5°721| 5°726 
5°692) 5°691) 5°650 
5°612) 5°614/ 5°619 
5°570! 5°556] 5°555 


5°406| 5°385} 5°372 
5°380| 5°381| 5°394 
5272) 5:254| 5:240) 5°230 
5°268) 5°268] 5:241) 5°251 
4:987| 4°964| 4:953] 4°941 


5°10?) 5:096] 5°121) 5-117 
5°453] 5'462| 5-481] 5°486 
5°657| 5°673] 5°670| 5°672 
5°741] 5°742) 5-733) 5°730 
5°592] 5°593] 5°597| 5°578 
5°548} 5°544) 5°536) 5°528) 5509 
5°472) 5°475) 5:472) 5-462) 5:44 

5°164| 5:159] 5-191] 5-192) 5-193 
5615 5°636| 5°641 
5°819 


5°906 
5944 
5966 
5'802 
5°637| 5° “629 5 630 


5-495) 5:494| 5-493 


22 


Ins. 

51155 
5145 
4:833 
5:334 
5°462 


5°602 
5727 


5134] 5-096 


4°858] 4°874 
5349] 5-360 
5°457) 5-451 
5°610) 5:608 
5°728) 5°727 
5680] 5681 
5°623] 5-620 
5°550) 5°537 
5°338} 5328 
5394] 5°398 


Ins. | Ins. 
5648] 5°655 
5°718) 5°720 
5698) 5-697 
5681) 5-680 
5592) 5-587 
5°427| 5-430 
5:400] 5:400 
5385] 5°390 
5°311) 5311 
5136] 5143 


5'329| 5°340 
5'397| 5°3738 
5°359] 5°346 
5°130} 5118 
4:247| 4225 
4-829] 4°849 
5107] 5°108 
5:305] 5°311 
51172] 5°153 
5115) 5°118 
5248) 5°250) 
5°536) 5°554 
5°620] 5614 
5°632) 5°635 
5614) 5586 
5°397| 5°417 
5-400) 5°393 
5449) 5-450 
5°318] 5°318 
5*484) 5:501 
5°377| 5°364 


5°357| 5°356 


Ins. | Ins, | Ins. 
5666] 5667] 5°667 
5°723) 5*731] 5°718 
5*696] 5°698] 5°701 
5'690| 5°690] 5:676 
5*569] 5°570} 5559 
5'425| 5:421) 5°420 
5'402) 5:402) 5:405 
5:404] 5:402} 5-403 
+289] 5°281| 5:289) 5:26: 
5160] 5°158] 5°154) 5°15. 
5'373 
5°353 
5317 


Ins. 
5661 
5:722 
5°702 
5683 
5582 
5'427 
5:406 
5394 
5'308 
5158 
5361 
5360 
5'335 
5*109} 5087 
4°241| 4-280 
4+892! 4°893 
5'101] 5°103 
5*320} 5°324 
51154! 5°130 
5°122! 5122 


5°246) 5°224 
5°568) 5564 
5'622) 5°614 
5676) 5°686 


5°354| 5°365) 5° 
5:051} 5019) 4° 


4:910} 4:934] 4°96] 
5105] 5108) 5°106 
5326] 5°329} 5: 


5123) 5°126) 5: 


5575] 5°78 9 | 
5*605] 5598} 590 
5°701] 5'715) 5° 
5550) 5°506) 5:471| 5432) 5°3 


5459) 5-476) 5:489) 5° “496 5500 
5°389) 5°385 5° 
5449) 5-438 
5298) 5°310) 5+ “308 5308 
5507) 5503 
5°360) 5°343 


5°360) 5°357) 


5138} 5°124 J 5) 


5845) 5846 | 


OCTOBER 1 009. | 


5'384| 5°389| 5-405 | 
5:307| 5*286| 5:27 
4-339] 4397] 4-444] 


5*221| 5°199) 5°19] } 


==... =.=... 


4] 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 379 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. SEPTEMBER 1902. 


eelan i ma | sia) 9h to ete | 120) 13) | 4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |20°| at | 22 | a3 | Mc 

night, 

Ins. Ins. . | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. } Ins. 
1 _}9°808) 9°801) 9°803) 9°796) 9-796) 9-798} 9-786) 9°778) 9°74] 9°742) 9°744) 9-727] 9°714| 9-698 9:677| 9°68) 9°657) 9°636) 9-632) 9-618] 9-596) 9-586] 9558) 9-528 | 9-706 
2 |9°514 9°492) 9°526) 9:558) 9°568) 9-579) 9-589] 9592) 9:590] 9:597| 9:599) 9:603] 9°601) 9-594 9-586] 9°573| 9-569] 9°571| 9°579] 9-581) 9°573) 9°569| 9°553) 9-535 | 9-570 
9-438) 9-396) 9-322) 9-252) 9-188] 9°112) 9:058] 9:018) 8-975] 8-934] 8-906] 8-940! 8-990) 9-062) 9-118] 9-156) 9°190] 9-218) 9-248) 9-262] 9:286] 9-294 | 9-181 
9°318) 9°312) 9°300, 9:320) 9°339) 9-365) 9:390| 9°424 9-467) 9°507] 9°541) 9-597) 9°627| 9683) 9-713} 9-747] 9°784| 9°23) 9:849) 9°865| 9-879] 9-889 | 9-557 
9°925| 9°936) 9:955) 9:976| 9-985) 9-989] 9-989] 9:995| 9-990 9-985} 9-986) 9-978) 9-971] 9:967| 9-955] 9-951] 9-949] 9-955) 9-959, 9-949) 9-948) 9-939 | 9-960 


9*916/ 9-913) 9-914) 9-918] 9-921] 9-926) 9-933) 9-942) 9:946, 9-951] 9:959| 9-961| 9-964] 9-977] 9-979] 0-003] 0019] 0-045] 0:057/ 0:066] 0-076] 0-081 | 9972 
0-103) 0°101) 0°123) 0-149} 0-145) 0-161) 0-169} 0-186 0-190) 0-198] 0-196) 0-198) 0-204] 0-204) 0-220) 0-231) 0°227| 0-241) 0-249 0-250) 0-262) 0-260 | 0-187 
0261) 0-261) 0°257) 0-271) 0-273) 0:277| 0:277| 0:281| 0-277) 0°267] 0-251) 0-241) 0:229] 0-213} 0-201) 0:209) 0-207) 0-210) 0-213 0-210) 0:201| 0-210 | 0:242 
0°168) 0°166} 0°152) 0-150) 0152 0148 0:138) 0-141) 0-143, 0°140] 0°129; 0-118) 0-109) 0-097) 0:037| 0-094) 0-100) 0-124) 0-135, 0-145] 0°152| 0-160 | 0-138 
0166) 0°162) 0:158) 0-166) 0-173) 0°179, 0-178] 0:187| 0°183, 0°179] 0-171) 0°158) 0°137| 0131) 0-126] 0-129) 0-135] 0°143) 0-138) 0-189] 0:134] 0-183 | 0-156 
0:083} 0-073) 0:063) 0-056} 0-055) 0:061' 0-060) 0:054 0-045) 0-044] 0:016] 9-999) 9-987) 9:975| 9-953) 9°945| 9950) 9-953} 9-937] 9-933] 9:907] 9°893 | 0-011 
9°77) 9°747| 9°728) 9°703, 9°675) 9°688, 9-687) 9697, 9°748 9-774] 9:799! 9-840) 9°872! 9-887) 9-894! 9-918) 9-958! 9-985} 9-994 0-014) 0-022) 0-038 | 9-838 
0-045) 0:038) 0-030) 0-038) 0:030) 0-034) 0-012) 9-994) 9-986) 9-960] 9-928, 9-893) 9-862| 9:837) 9°811, 9-793) 9°784) 9-776) 9-752) 9-725] 9°729) 9-717 | 9-911 
9°689) 9°682| 9:684) 9-691) 9-718] 9-719} 9-727! 9-743) 9°738 9-746] 9°734| 9-748) 9-754) 9:766] 9-758 9°760) 9°758) 9-760) 9-762) 9-736) 9°729) 9-718 | 9-730 
9°652) 9°636) 9°616) 9-602) 9:588) 9:574) 9°550| 9:520| 9-514 9:524} 9°516) 9°506) 9494) 9-478) 9-466 9°457| 9-460) 9-444) 9-426) 9-418] 9396) 9-394 | 9°525 
9336) 9°324) 9:318) 9°324) 9°328} 9:354] 9-386) 9:402| 9-422 9-456] 9°466] 9-498) $°522) 9-560) 9°584 9:610) 9°624) 9-642 9-656) 9-664) 9°668) 9-684 | 9-481 
9°741| 9°756' 9°780. 9:800| 9°818! 9-840} 9-852! 9-868) 9:878 9893] 9919] 9-931) 9:947| 9-973! 9-995, 0013 0°029] 0-045’ 0:062| 0-083! 0-095] 0-109 | 9-911 
0°137| 0°140) 0°189) 0-147) 0-153) 0-162) 0-174 0-183) 0°181| 0-181} 0°180) 0186} 0-183) 0°184/ 0°192 0:206 0-228) 0-246) 0-260) 0-270 0-282) 0-296 | 0-190 
0°311| 0-318] 0°320} 0342) 0-339] 0-352] 0-355] 0°359| 0-359] 0°365] 0:349] 0-345] 0°339] 0-323] 0-325 0°323 0-319] 0-315, 0305] 0:305) 0:309| 0-301 | 0-329 
0°251] 0°244| 0-234) 0-234) 0-231) 0-223) 0-222) 0-216] 0-211! 0-201} 0°175) 0-171) 0-147) 0°132| 0-113 0-115 0-119 viel 0°115} 0°121) 0-117} 0-103 | 0°182 
0064) 0-058} 0:049/ 0-049) 0-052) 0:059| 0-062) 0:067| 0:063} 0-067 | 0:057| 0:064| 0:055) 0-050) 0:041 0-045 0-038) 0-035 0-023) 0-023) 0-011} 0-009 | 0-051 
9929) 9°911) 9°881/ 9°891| 9:875| 9°871) 9°867| 9°864] 9855] 9°853]} 9-845) 9-861] 9°860) 9:861] 9:862 9°871 9-886) 9-906, 9-917 9-913, 9:912} 9-903 | 9-889 
9°848) 9-825) 9°816} 9°792| 9-769] 9-775} 9°772| 9-761) 9°759| 9°753] 9°739| 9°717| 9°683) 9°672| 9-658, 9°642 9-623) 9:611| 9-598) 9-616) 9°612) 9-616 | 9-726 
9°738) 9°752) 9°808) 9°849| 9-890) 9-923] 9-954) 9-976] 9-985) 0:014] 0:017| 0:035] 0:049) 0-065 0:085) 0°113 0-130) 0-153) 0:157! 0-163) 0-172) 0-181 | 9-982 
0°183) 0°186] 0°188/ 0°217| 0-231) 0:244| 0-255) 0°257| 0:251) 0-259] 0:267| 0-270] 0-287 0°317| 0°341) 0349 0°354/ 0-365 0°371) 0381) 0-388} 0°397 | 0-280 
0410) 0-408] 0:406) 0°411) 0-432) 0-433) 0°433] 0-436] 0-427] 0°434] 0°427| 0-425] 0-415] 0-404) 0°398) 0-408 0-423) 0°427) 0:426) 0°426) 0-421) 0-422 | 0-419 

0} 0°45) 0°42) 0-424) 0-421) 0-424) 0-420) 0-481] 0°427| 0-433] 0:459| 0-457] 0:451) 0°457| 0°453) 0-455) 0-462 0:471, 0-473, 0-486 0-497) 0:498| 0-489) 0-494 | 0-452 

9| 0499] 0-501] 0-505} 0°504| 0-505] 0:527| 0-529] 0-536] 0°541| 0°536] 0-537] 0-515] 0-513] 0-501! 0-503] 0-491| 0-499. 0°501! 0-503 0-507) 0-505) 0-499] 0-495 | 0-511 

8] 0480) 0-470} 0-468) 0-452) 0-444) 0-436) 0-434} 0-422) 0-416) 0-400] 0:384} 0-364) 0-356) 0°344| 0°338] 0-328 0°325 0-324 0°326) 0°323) 0°312| 0°302/ 0-292 | 0385 
288} 0°280) 0:274| 0-258} 0:248) 0-243] 0-246] 0:244] 0-246] 0:236] 0-237] 0229] 0:217| 0:201| 0°189} 0-183) 0:179, 0173, 0-178) 0-169) 0-165] 0-169) 0-167] 0-161 | 0-216 


IN | 9-992 9°989| 9-983} 9-978} 9:974) 9-978} 9-979] 9-983] 9-983) 9-985] 9-986] 9:987] 9:981| 9-983) 9-981) 9-985] 9-985 9992 9999} 0-007) 0-009) 0-011) 0-009} 0-008 | 9-989 


Mean, 


REDUCED TO 32° anD SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. OCTOBER 1902. 


ns. | Ins. | Ins. | Ins. 
238, 0248) 0-253 | 0-174 
“385, 0381] 0°385 | 0:326 
359 0°359| 0-365 | 0:371 
296] 0:292| 0-298 | 0°314 


i Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | {ns. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | I 
i7| 0147) 0-141) 0-139) 0°143) 0-149) 0°157| 0°167| 0°161| 0-163] 0-162) 0:154] 0148} 0°144, 0-143] 0-154] 0-168] 0°188] 0-204} 0-220 0-228) 0 
| 0°261| 0-263) 0-273) 0:281| 0-297] 0-315] 0-329] 0-331] 0:337| 0:337| 0-325] 0:323| 0:325] 0°317] 0:325] 0°331| 0-343) 0-355] 0-369] 0°379] 0 
6} 0°396| 0-392) 0°398) 0-398) 0-398] 0-398] 0-400] 0-404! 0:396| 0-391] 0-375] 0:359] 0-349) 0-339] 0-325] 0-325] 0:337| 0-341) 0-357] 0°351] 0 
9} 0°355) 0°349) 0-349) 0°347| 0:347] 0-351} 0°359| 0:361} 0-349] 0-334| 0:322] 0-298) 0:281] 0-266] 0-264] 0-262] 0-266) 0-271] 0-274] 0-288 & 
9 
9 
9 
9 


0] 0283 0:272) 0-268} 0-262 0-256) 0-258) 0-260) 0°248) 0-242) 0-236] 0-226] 0-214] 0-194] 0-184] 0-182} 0-172) 0-174) 0-174) 0-180) 0-180 ae 0°152} 0-144 | 0-218 

] 0134 0'120} 0°110) 0-098) 0-096) 0-096) 0-086) 0-076) 0-068) 0-056) 0-040] 0-030] 0-010} 9-996] 9-990] 9-984) 9-990 9:98] 0-000] 9:995| 9:990. 9-994) 9-988 | 0-045 
9°986) 9:980) 9:974) 9-967) 9:969) 9-976] 9-980) 9-980) 9-975] 9-976] 9-972] 9-966] 9-958] 9-958] 9-962] 9-960] 9-972) 9-978] 9-984) 9-982) 9-988 9-998) 9:996 | 9-976 

985) 9981) 9968) 9:959) 9-957] 9-965] 9-969] 9-975] 9-971] 9-971] 9-960] 9-958] 9-950) 9-944) 9-935] 9:934] 9-939] 9-952) 9-958) 9-964) 9-971] 9-980, 9-978) 9-980 | 9-963 
9°966/ 9:960/ 9-950) 9-947) 9-954) 9-958) 9-960] 9-946] 9-946] 9-933] 9-921] 9-901 9-872] 9:863] 9°867| 9-855] 9°856] 9°851| 9°855] 9°847| 9°849 9°851) 9°839 | 9-905 


92) 9°78) 9°764| 9746] 9°736] 9°730| 9-726] 9°710) 9-702| 9-687] 9-679] 9-661] 9:649] 9-641] 9°645] 9-646] 9-661] 9-675] 9-685) 9°691 9°695, 9°693] 9-695 | 9-704 


0] 9-704) 9°702| 9-710} 9:722| 9-736] 9:746| 9-766] 9:780| 9-786] 9:798| 9-802] 9:802| 9-818] 9-820] 9-830] 9°854) 9-870] 9-898) 9-910] 9-922] 9-922 9-936] 9-964] 9 812 
5| 9987; 9-995! 0-001 0-013) 0-033! 0-031| 0-035! 0-036] 0-037) 0-022| 0-000} 9:970| 9°972! 9-951) 9-919] 9°924| 9-896] 9:874] 9-858} 9°842| 9-840 9-839] 9-854 19-954 
0} 9923] 9-934) 9-943] 9-944] 9-952] 9-964) 9-972] 9:982| 9-976 9-466) 9-958) 9:933| 9-930| 9-902] 9-903! 9-881] 9°869} 9°862] 9-844) 9:824) 9-810, 9:788| 9-770 | 9-905 
9-730} 9-707) 9-690) 9-682| 9-678] 9:674| 9:668| 9°670| 9-660! 9°660) 9-648] 9-646) 9-651] 9-646] 96:56 9-634] 9-632] 9°613] 9-602) 9-574) 9°54) 9-498) 9-438 | 9-639 
9283] 9°203| 9-085] 8-993| 8-939] 8-885] 8-831) 8-795] $-755| 8-732] 8°702] 8-660] 8-656) 8-646) 8-634) 8-614] 8-593] 8:560| 8°554| S°674| 8°752| 8-790] 8-844 | 8-815 

32| 8:984| 9:032| 9-066] 9-100] 9-126] 9-158] 9-178) 9-220] 9-242 9-258] 9-280] 9:285] 9:306| 9:330] 9-344] 9-360) 9382) 9-398) 9-412} 9-432] 9-462] 9-482 | 9-236 

23) 9°587| 9-559/ 9:581| 9-603] 9°621| 9°639| 9°646| 9-655] 9-658) 9-662] 9-650] 9-650] 9-644] 9°636] 9-644] 9-646] 9-646] 9°640] 9°634) 9°64] 9°652| 9-654 | 9-622 
5| 9°71] 9-728] 9-749] 9-775] 9:801| 9:813| 9-831] 9:827| 9-837] 9-835) 9°84z] 9-843] 9851] 9:861| 9-885] 9:891| 9:895] 9°897| 9-905] 9-909] 9-911 | 9-818 
9-892| 9-892} 9-880} 9-878) 9878] 9-872] 9-864] 9-860] 9-852) 9-847) 9-827] 9-797| 9773] 9:747| 9°715] 9°709] 9°699) 9°675] 9°663| 9°635) 9-609) 9595) 9-583 | 9-777 
9541) 9°55] 9°557| 9-552! 9-563] 9:577| 9°587| 9:597| 9612) 9-623, 9-623] 9-633] 9-625] 9-629] 9°629] 9-638] 9°643| 9°647| 9°669| 9°665) 9-665] 9-665) 9°675 | 9-613 
9:695| 9°693) 9707| 9-721 9-733] 9°745 9-763) 9-769 9-783) 9°793) 9-798] 9-796, 9:804| 9-804] 9-812] 9°804, 9°804| 9°80] 9°802| 9-788] 9-762) 9-738) 9-727 | 9-764 
9°74) 9°759) 9:792| 9-823) 9-872] 9-915) 9-953) 9-990) 0-022) 0-036] 0-046] 0-046| 0-060] 0-067| 0-084] 0-094 0-108} 0-116] 0-110] 0-119] 0-122) 0-115) 0-106 | 9-993 
O-114| 0-114) 0-112) 0-119) 0-114] 0-119] 0°131| 0-135] 0°50) 0-143] 0-150] 0-150] 0°156] 0-152] 0-160] 0-164] 0-168) 0-161} 0164] 0160) 0°164] 0-154) 0-150 | 0-142 
0:126) 0-114) 0-102} 0100} 0-090) 0-094| 0-107/ 0-098] 0-102] 0-086] 0-078] 0-072| 0-066] 0-085 0°131| 0-178) 0:226| 0-247) 0-276] 0-293) 0:318} 0-335) 0-352 | 0-159 
0380 0383) 0387] 0:395| 0-401] 0-399) 0-400) 0-394] 0-384) 0369] 0-336] 0-289] 0-271] 0-243] 0:226| 0-200] 0-178) 0-153) 0-111] 0:059) 0-021] 9-970) 9-911 | 0-259 

9°787| 9°698| 9°631| 9°589| 9:59) 9-493) 9-473) 9°523| 9-631) 9-693] 9:756] 9-795| 9°838) 9-872] 9-913] 9-945] 9:979| 0°007| 0-025) 0-050) 0-061} 0-075 0-037 | 9-805 
| 9103) 0°101) 0-101) 0-093) 0-099| 0-099, 0-105! 0-091] 0-087] 0-073] 0-054] 0-027) 0-010] 9-986] 9-978] 9:976| 9963) 9:950| 9-942) 9936] 9-935) 9-928) 9-918 | 0-027 
6] 9-902) 9-889) 9-880) 9:875| 9-883, 9:891| 9-906) 9:919| 9-934) 9-937] 9-945] 9-943| 9-943) 9-939] 9-938] 9-946) 9-943) 9-936] 9-920) 9:905| 9-915] 9899] 9-901 | 9-917 
7| 9819] 9°812) 9°807/ 9:807| 9'815| 9:831| 9-844] 9-847| 9:842| 9-836] 9-330) 9-819| 9:824] 9-819] 9:835| 9°834) 9-829] 9°8.43/ 9-835] 9°832) 9:846 | 9:833 
9°865| 9°887/ 9895) 9-905) 9915) 9-912/ 9-938] 9-965] 9-993] 0-011] 0-043] 0-051) 0-051 0:067| 0-085) 0094} 0108) 0-131) 0-133} 0-123 0-129} 0-123) 0-119 } 0-016 
0:00) 0:030) 9-995] 9:966| 9-943] 9-914| 9:894| 9:887| 9-879) 9-863] 9-865] 9:861| 9:873| 9873) 9°861| 9°861| 9870) 9°871| 9°877| 9-871) 9°3865| 9°853| 9-853 | 9-907 


pana} 9-908 9900) 9'896| 9°893' 9897) 9-899) 9-905] 9:908|9 914! 9-913) 9-910] 9-901] 9:898| 9-893} 9-895] 9°898] 9:904) 9-905] 9-907] 9:908) 9:910) 9-907] 9-906 | 9-904 


380 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


BAROMETER. Repucep To 32°. 4407 Fret aBovE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. NOVEMBER 19 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) aah a) alee 13 | 14 5 | 6) LF | 8! 9) 1) 220) 9) S222 ees 

Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 

1 | 5°332| 5°329) 5-291) 5°308) 5:288) 5-294] 5:295) 5-283) 5288) 5°315) 5°315| 5°358} 5°375| 5-402) 5-428) 5:454| 5:460} 5:498) 5°515) 5°539) 5°546) 5°558) 5577 

2 | 5:599) 5529) 5-600, 5:599| 5604! 5609) 5°612) 5°608) 5°603) 5598) 5:583) 5:°562] 5°534) 5:524) 5501) 5:492| 5-472) 5-465) 5:487| 5:456] 5-445] 5:430) 5-428 

3 | 5°400) 5°386) 5°364) 5°347| 5°338) 5°330) 5°333| 5°348) 5°365) 5°877| 5°388) 5°399} 5:408 | 5-416) 5:434) 5-438) 5:449] 5-462! 5:471| 5479] 5:474) 5-481) 5-479 

4 | 5472) 5°469) 5463 5:462) 5:455) 5°448) 5-443) 5:441) 5:449] 5°458) 5:455) 5°456]9 5449 | 5-437] 5°480) 5-411) 5°409) 5°397| 5°387| 5°367| 5°336] 5°321) 5°304 

5 | 5°254) 5201! 5°184 5:159) 5°136) 5-149) 5°123) 5°125) 5°135] 5-167) 5145] 5°134} 5°106 | 5-058) 5-033] 5-018) 5:010} 4993) 4:997| 4-970] 4:948) 4-958) 4-945 

6 | 4-946) 4-959) 4:953, 4:954) 4-962 4-986) 4°9 996) 4:991) 5:020} 5:032) 5-046) 5048} 5:046 | 5:047| 5:043) 5°017] 5-016] 5-006) 4-995} 4962) 4-948) 4-946) 4-891 

7 | 4°820) 4°769] 4732) 4:731| 4:715) 4°736) 4-733) 4°751| 4-726] 4°708) 4°731| 4°714] 4:702| 4°694| 4:717| 4°733] 4:788] 4:804| 4-812) 4°864| 4-884) 4-898) 4-905 

8 | 4:905| 4:913} 4:904 4°890} 4:866| 4°840| 4°826) 4°791] 4°783] 4:737| 4°693) 4-644] 4°649 | 4°574) 4°537| 4°489| 4°470] 4-448) 4-460) 4-468) 4:471| 4-459) 4-460 
9 | 4436 4°438) 4-444 4-455) 4-472) 4°485) 4:502) 4°533) 4552! 4584) 4°611) 4°628] 4°656 | 4°696) 4°730) 4°758) 4-782] 4:818) 4°833] 4°846] 4°863) 4871) 4-897 4) 
10 | 4:9438} 4:952| 4-965, 4-980] 4-993} 5-006] 5-014] 5-044) 5:067] 5:080) 5-097] 5-095} 5-095 | 5-098] 5-109] 5:116) 5:118] 5-128) 5-140) 5:148} 5-128) 5-126) 5-144 5145] 
11 | 5°138) 5°12] 5°117, 5:109} 5-094) 5-072) 5-051) 5:050} 5:062} 5-027) 4-968) 4:953]} 4-915] 4915] 4-880) 4°857] 4:845] 4853] 4°876) 4°856) 4°878] 4852) 4881) 4-871} 
12 | 4°887) 4:898) 4°910 4-900] 4:888| 4°891] 4°887| 4:879| 4:921] 4955) 4:972) 5:010} 5-061 | 5°100) 5°128) 5:136| 5166] 5158) 5-166) 5-168) 5-186) 5-204! 5-202 5°210) q 
13 | 5°221) 5:228) 5°242) 5-213] 5:237| 5-224) 5:220) 5:206) 5-209] 5191] 5°158! 5°113} 5-080) 5-076) 5:082) 5:130| 5°170} 5:215| 5:233) 5:252) 5296] 5315) 5:349| 5377 


14 | 5-416) 5:442) 5-474) 5-496) 5529) 5-548) 5-576) 5-613) 5°620) 5-628) 5-643) 5°647] 5:640| 5°647| 5°648) 5°621) 5-620) 5:611) 5°610) 5-588) 5-587) 5°595) 5-590) 5584 | 
15 | 5°609) 5°612) 5°627) 5:628) 5:636) 5°647| 5°647) 5-647) 5-637] 5-664] 5-662) 5658] 5°652) 5645] 5°646) 5°640) 5:618] 5-597) 5°585| 5581) 5:574| 5-569) 5-573 5°57 | 


16 | 5:553) 5°542) 5°537| 5:523) 5-518) 5°532| 5-521) 5565) 5°572) 5:583) 5:590) 5°597 | 5°595 | 5-607] 5°623) 5-632) 5:634) 5°648) 5-646) 5-656) 5°665) 5-673) 5°675| 5 682 7) 
17 | 5°687| 5°688) 5°672) 5:667| 5°657| 5°655) 5°667) 5°673) 5-664) 5°670) 5:681| 5°681} 5:674| 5-666) 5°657| 5-635) 5-642) 5°636) 5°656) 5-683) 5°645| 5-676) 5-670) 5-670} 
18 | 5697) 5°695) 5699) 5:698) 5-686) 5-681) 5-682) 5°687| 5°690/ 5-698) 5:698| 5-687 | 5-684 | 5°686) 5-680) 5-691) 5-688) 5:690| 5:669) 5-662) 5-679) 5-674) 5-651) 5-662] 
19 | 5°634| 5-646) 5°651) 5-619) 5°590| 5-581) 5-573) 5°581) 5-571) 5584] 5-582) 5-581} 5-580) 5:573) 5:566) 5-575) 5°571) 5-586) 5-600) 5580) 5:593) 5-602) 5-621) 5°636| 
20 | 5°621) 5-624) 5:619) 5-635) 5-642) 5-633) 5-632) 5°647| 5°649) 5-651) 5*645) 5-627] 5-626) 5-621) 5-629) 5.622) 5°615} 5-632) 5-617 5°624) 5-602) 5-594) 5-562) 5-576] 
21 | 5°559) 5°555) 5°541) 5°542) 5°505) 5:523) 5-514] 5:525] 5°515] 5°507| 5°489) 5-469] 5:452/ 5-451] 5:427] 5411] 5°387| 5:391| 5:390| 5-386) 5360) 5-332) 5-327] 5-335 15 
22 | 5:310} 5-284] 5-262) 5-246) 5*237| 5-236] 5°244| 5-258) 5-257] 5:243] 5-247) 5-243] 5-231] 5-217| 5-211] 5-213] 5:206] 5°198/ 5-186] 5:181| 5-174) 5174) 5°168) 5-161 | 
23° | 5°152| 5-143) 5-136) 5-129) 5°136) 5°184| 5°138) 5-137] 5-147) 5°156) 5:164) 5-166} 5-160) 5-164) 5-164) 5-171) 5177] 5191) 5:199| 5-192) 5-186 5°189) 5-192) 5: 187| 
24 | 5*180) 5:172) 5-159) 5-144) 5-126) 5-108! 5-085) 5-066) 5-054) 5-030) 5-004) 4985] 4-959) 4-927] 4-899] 4°884| 4°875) 4:870} 4°858) 4-850) 4:823) 4°838) 4-799] 4°782 
25 | 4°799) 4°790) 4°791) 4-763) 4770] 4-789) 4-794 4°837| 4-856) 4:864) 4°874| 4-864] 4°874) 4-876) 4°877| 4°€77| 4°863] 4-868) 4°878) 4:891) 4-887) 4°883) 4-882) 4876 | 


26 | 4-878] 4-880] 4-876) 4-875] 4:875] 4-883] 4-885] 4:899| 4-916] 4-922] 4-930] 4-936] 4-945] 4-947] 4-949] 4-961] 4-972] 4-984/ 4-990] 5-001] 5-004] 5-007) 5-015] 5-017 | 4-934 
27 | 5:011] 5-005] 5-009 4-998] 4-997] 5-001} 4:999) 4-992) 4-977] 4-970 4-954) 4-927] 4-907 4-890] 4-874) 4°851} 4-862] 4-801] 4°814) 4-775) 4-749) 4-711) 4-685) 4-624 [4°88 
28 | 4-611] 4591] 4:550) 4°519) 4°519) 4°544| 4-554) 4-595] 4-620) 4-633) 4-633] 4:633] 4-628] 4-608] 4°599) 4°593| 4-590] 4-587] 4587) 4°583] 4-566) 4-566) 4°578) 4-575 | 408 
29 | 4*569) 4°633) 4°654) 4-668] 4°699) 4-742) 4-756) 4°795) 4-806) 4-830] 4°841| 4:843} 4:843] 4:857| 4°871) 4°873] 4°893] 4-902) 4-959) 4-961 4°992) 4-994) 5-022) 5-047 f4 

30 | 5-064] 5-060) 5:059| 5:078) 5-086) 5-089] 5:127) 5:129| 5°140] 4146} 5°172) 5°168] 5-151] 5°151| 5:135) 5°129) 5-147] 5:127) 5-110) 5-088) 5-089) 5-052) 5-082) 5-048 tf 


MEAN.| 5°190) 5°188) 5°183) 5°178) 5:175| 5°180] 5:181) 5-190) 5196, 5-200; 5-199) 5-194] 5-189) 5-186] 5°184| 5°181) 5-184) 5:185) 5°189] 5-188) 5-186 ele 5-181} 


BAROMETER. Repucep To 32°. 4407 Fret aBove SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. DECEMBER 


Ins. Ingil 
4°689] 4697 | 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. ] Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
5'031| 4982) 4:925) 4-925] 4-873] 4°894| 4-849] 4841] 4°836| 4-791] 4°748) 4-766] 4°773] 4:786] 4-665] 4°718) 4718) 4°684) 4°692] 4°657| 4-691] 4:691 
4°707| 4:694| 4688) 4-711) 4°716] 4-751) 4°796) 4:827| 4-841} 4°865] 4898) 4-912] 4-912) 4-939] 4-961] 4-982) 5-013) 5-027) 5-060] 5°078) 5°111) 5132 
5210) 5°289| 5-266) 5-293) 5°321) 5°347/5°373 | 5:406| 5°426] 5°455| 5-476) 5-504] 5°516] 5:528) 5-545] 5:557| 5:578| 5618) 5-685] 5°635) 5-660) 5°673 
5700) 5°707) 5719) 5°707| 5°71) 5°714) 5-720) 5°725] 5°743) 5-754! 5-773) 5:770] 5°761| 5°769) 5°768| 5°759) 5°751) 5°763) 5°751] 5°741| 5-741) 5:737 
5°742| 5°737| 5°727| 5°707| 5-709] 5-709} 5°717| 5°699) 5-697] 5-702) 5°683) 5-677] 5°666| 5-658) 5-647] 5°656) 5°653) 5638) 5°646) 5°636) 5°634] 5°630) 5:6 14) 5624 


5°632| 5°626) 5°633) 5°616| 5°619} 5°620| 5°622| 5-625) 5-623) 5°626) 5-622] 5°610| 5-610} 5°594] 5599) 5°607) 5:596| 5-605] 5-598) 5:601) 5°590) 5593) 5591 
5°587| 5°596) 5°608) 5°604| 5°612) 5-627| 5-643) 5°645) 5-650] 5°656) 5:663) 5-656] 5-659) 5-661! 5°655| 5°660) 5:665] 5°667) 5:671| 5664] 5°667| 5°670) 5670) 5°6 


rT 
SCOOND OP WNWre 
or 
for) 
Co 
ou 


5°673) 5°673) 5°670) 5°665) 5-658) 5-664) 5°661) 5662) 5-658) 5°652) 5-650) 5-645] 5°645) 5:637| 5°632| 5°635) 5°633] 5°635) 5:626) 5-629] 5:638) 5°624 
5618) 5°622| 5°613) 5°623) 5:619| 5°651) 5-656) 5:672| 5°683) 5°689] 5-699) 5-695] 5-704] 5-702| 5:698) 5°702: 5-705) 5°720) 5°720) 5-723) 5-727) 5°725 
5°734| 5°726| 5°735) 5°732) 5-739) 5°745) 5°756) 5°761| 5°755) 5°751| 5°759| 5°75] 5-771) 5-762) 5°745) 5°738) 5°728) 5-725) 5°714] 5-685) 5-703) 5694 
11 | 5°677| 5°664) 5°652) 5°633) 5°638) 5°629) 5-639) 5625 5°629] 5°641| 5634) 5:619} 5-586) 5:578) 5°534] 5:525| 5-528) 5°521! 5500] 5-488] 5-493) 5-488 
12 | 5°457) 5°454) 5-448) 5:439) 5-433) 5-423) 5-413) 5-405 5-400] 5°394] 5:397| 5-387] 5:372) 5-358) 5°335| 5°316) 5°312| 5-299] 5-273) 5-244) 5-226) 5-191 
13 | 57134) 5°124) 5-089) 5-065) 5-050) 5-049) 5064] 5-058 5-044] 5-036] 5-058) 5-079] 5-075] 5-077] 5:068) 5-096) 5:104| 5°123 5-131] 5-118} 5°146) 5150 
14 | 5°192) 5°188) 5°178) 5°186) 5-105) 5-021] 4-984] 4-905 4-927] 4-908] 4-889) 4-902] 4-926] 4-941] 4-925] 4-927| 4-942] 4-924’ 4-919] 4-923] 4-918] 4-910 
15 | 4-896| 4-876) 4-864) 4-842) 4-837| 4-839) 4-857| 4880) 4-926] 4-970) 5-045] 5-078] 5-127, 5-159] 5-177) 5193, 5-208) 5196) 5°194 5:197) 5174) 5°14} 5° 
16 | 4°884) 4°742| 4°638) 4-656) 4624) 4631] 4°650) 4-719) 4-775) 4-830) 4°875) 4-898] 4-926 4-940) 4-950) 4-976] 4:994) 4-995] 4-996, 4-988) 5-001) 4-968 
17 | 4°949) 4-948] 4-951) 4-946) 4-954] 4-976] 5-012] 5-063] 5-094] 5:137| 5°143] 5-162] 5-173, 5:166| 5°168) 5°173. 5°172) 5°167] 5154: 5149 5-101] 5-079 
18 | 4°935) 4°888) 4°854/ 4-829) 4-898) 4-904] 4-911] 4:899| 4-929] 4-973] 4-997] 5-039] 5-014) 5-084] 5-023) 5-067, 5-051) 5:067| 5°110) 5°147| 5:167| 5°219, 5:239) & 
19 | 5°340) 5°378) 5°393) 5°411) 6:426) 5-443) 5:473) 5°507| 5°522) 4537) 5°545) 5-541] 5:544) 5°532) 5:506, 5:500, 5:495) 5-491] 5485) 5-509) 5-493) 5-493 5 
20 | 5°491) 5°474) 5-467] 5-483) 5:485) 5513) 5°525) 5-526) 5-530) 5-550) 5°54) 5-570] 5:574) 5:586] 5°595| 5-594) 5-590) 5°602) 5°600! 5°612) 5-612) 5613 
21 = | 5°658} 5°660) 5°662) 5°664) 5°671) 5-688) 5-702! 5-721) 5-738) 5°757| 5°758) 5°762| 5°762) 5-762! 5°759) 5°766| 5°775) 5°780| 5-784: 5*785) 5:788) 5786 
22 | 5°781) 5°783) 5-787] 5°780) 5°74) 5°772| 5°777| 5°776! 5°78) 5°75) 5°75) 5°776] 5°763) 5°758| 5°759| 5°758) 5°760| 5°763) 5:768! 5-762) 5:761| 5°758 
23 | 5°749) 5°741) 5°731) 5°731) 5°720) 5°712) 5°719) 5°727| 5°737| 5°745) 5°735) 5°719] 5°723) 5°706) 5:716 5°713) 5°704| 5-716) 5°722) 5-718) 5-700) 5691 
24 | 5°660) 5°641) 5°618) 5°601| 5°578) 5°562) 5°538) 5°540! 5:527| 5°545) 5°533] 5-522] 5-478’ 5-471) 5-456 5:468| 5-458) 5-460) 5°457) 5:451) 5-435) 5-450) 
25 | 5°423) 5°386) 5°382) 5°356, 5°339) 5°305) 5°288) 5°236) 5-205) 5°160| 5-086) 5-039] 5-001) 4-921) 4-923) 4-940] 4-997) 5-004) 5:045) 5-089) 5:135] 5-165 
26 | 5°224) 5°256) 5°241) 5°237) 5°267) 5°280| 5283) 5-281) 5-269) 5-242) 5-250) 5-232] 5-229] 5-194) 5167) 5°190] 5194) 5°188} 5-205) 5+234) 5-238) 5256 
27 | 5°27) 5°281) 5°289) 5274) 5271) 5°255) 5:243) 5*244) 5:239) 5-220) 5-213] 5°185] 5-147| 5-082) 5-043) 4-984] 4-928) 4°847) 4-791) 4-798) 4-782) 4°72 
28 | 4°681] 4°640) 4-615] 4°557) 4°527| 4-488) 4-481] 4°467| 4-435) 4°447| 4-448} 4-394] 4-385] 4-358 4-353, 4-356] 4-330] 4:338] 4°310) 4-287] 4-270] 4-251) 4-236) 4 
29 | 4°128] 4-115) 4-096 4-086) 4°053) 4°050) 4-054) 4-046) 4-053) 4-049) 4-034) 4-029] 4-013) 4000, 4-017, 4-021] 4-062) 4-078) 4-110, 4°146) 4-176) 4174 4203} 4 
| 30 | 4°247] 4°255) 4-252) 4°266) 4-279) 4-277) 4-295) 4°332| 4368) 4-366, 4°377| 4:377] 4°383] 4399] 4-415) 4-424] 4-464] 4-497] 4°5011| 4:513] 4:583] 4°572) 4589) 4° 
| 81 | 4645) 4°659| 4-676] 4-690) 4-701) 4°717| 4-725) 4°744) 4-760) 4-770, 4-773] 4-770] 4:74] 4°776) 4-792) 4°799| 4-805] 4-814] 4°823) 4-829] 4:834) 4-842) 4-841 
MEAN. | 5°260} 5°250) 5:241) 5°235) 5:232) 5°234) 5°239] 5:244| 5:252) 5:258 5-261] 5-261 ial 5*258) 5°24) 5:251) 5:256) 5:256 peue 5'259| 5 263] 5°262) 5:260) 5:2 


Ins. 
9°574 
9°287 
9-938 
0°459 
0°556 


0390 
0:379 
0-400 
2 | 0°377 
0-464 


0°318 
0-059 
9°632 
9-747 
9°356 


9-189 
9-509 
9°351 
0:077 
0°104 


0-271 
0°398 
0°366 
0°213 
. | 9:915 | 9-889 


9°871 | 9-915 
9°819 | 9-818 
9-128 | 9-094 
8538 | 8:510 
8738 | 8-748 
9-227 | 9-241 


9°870 | 9-859 


5 aa PR 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


5 


Ins. 
9-803 
0:257 
9°898 
0:044 
9-763 


9-404 
9-153 
9°358 
8-885 
9521 


9-623 
9-372 
9°712 
0125 
0177 
0107 
0°352 
0°373 


"|(0-338) 


0-360 


0188 
9°879 
9-711 
9687 
9°306 


9-370 
9-514 
9-063 
9-208 
9°655 


9°740 


Ins. 
9°568 
9287 
9°967 
0°466 
0544 


0°387 
0°385 
0394 
0°377 
0-468 
0304 
0:047 
9-606 
9°695 
9°362 


9103 
9°541 
9°449 
0099 
0-099 


0-271 
0390 
0°358 
0-178 
9-860 
9907 
9-811 
9052 
8°490 
8°768 
9°255 


$-854 


| 6 


Tns. 
9°795 
0:268 
9°885 
0-038 
9°743 


9-418 
9164 
9338 
8903 
9-537 


9°615 
9-384 
9-706 
0°165 
0-183 
0-121 
0-358 
0:384 
(0°343) 
0:363 


0183 
9°879 
9°718 
9671 
9-318 
9°376 
9522 
9:058 
9233 
9-680 


9°744 


7 


Ins. 
9°827 
0:263 
9°878 
0:034 
9°723 
9°431 
9°154 
9°320 
8-922 
9°553 


9-609 
9392 
9-712 
0-187 
0°185 
07145 
0-358 
0°385 
(0-348) 
0-364 
0-174 
9-869 
9-708 
9-640 
9°326 
[9-386] 
9°519 
9+053 
9-267 
9°704 


9°748 


8 9 


Ins. 
9°897 
0°253 
9-908 
0:025 
9°675 
9-456 
9°134 
9-284 
8-989 
9-599 


9°607 
9°415 
9-699 
0-241 
0197 
0195 
0356 
0393 
[0°344] 
0380 


0°167 
9°857 
9-719 
9-600 
9:356 


Ins. 
9-880 
0°267 
9°887 
0:036 
9°705 
9-443 
9°14] 
9300 
8:957 
9°578 
9°611 
9-404 
9-706 
0233 
0:191 
0-173 
0°364 
0°393 
[0°348] 
0°378 
0:178 
9°849 
9-713 
9°620 
9°343 
(9°396}|[9 -405} 
9-518 | 9°506 
9-052 | 9:048 
9°304 | 9°342 
9-717 | 9-742 


9-756 | 9-760 


10 


Ins. 
9-936 
0:243 
9936 
0:030 
9°649 
9-469 
9:129 
9:244 
9-007 
9-625 
9599 
9-450 
9°684 
0:263 
0°217 
0197 
0°350 
0°389 


[0-342] 
[0-373] 


0-166 
9-859 
9-729 
9°584 
9°353 


(9-412) 


9-498 
9-064 
9-370 
9°759 


9-764 


1a. 

Ins. 

9-954 
0223 
9-962) 
0-019 
9°643 
9482 
9116 
9:204 
9°040 
9-622 
9583 
9°461 
9°665 
0269 


0:219 


0:212 
0°345 
0°405 
07342 
0°372 


07155 
9-858 
9°728 
9°552 
9°352 
9-422 
9-479 
9-084 
9°382 
9°765 


9°764 


FIRST FIGURE OMITTED. 


12 


Ins. 

9°974 
0°199 
9972 
0:003 
9°621 
9°485 
9:106 
9-172 
9-083 
9°613 
9°555 
9-494 
9°639 
0:267 
0213 
0°208 
0°339 
0°401 
0°334 
0°359 


0°131 
9-846 
9-720 
9°505 
9-351 


9-429 
9:457 
9-075 
9:403 
9:766 


9°757 


13 


Ins. 

0006 
0175 
9-974 
9:987 
9°603 


9°482 
9°107 
9°129 
9-118 
9°613 
9°527 
9°536) 
9-605 
0:259 
0:201 


0210 
0°33] | 
0-389 
0°318, 
0°347 
07111, 
9-826 
9:719 


9-484) 


9°346 
9-430 


9-429) 
9-067) 


9-405 
9-750 


9-749 


14 


Ins. 

0-026 
07143 
9-988 
9-970 
9°595 
9:484 
9118 
9:078 
9-166 
9°615 
9'517 
9-380 
9°588 
0°255 
07189 
0:224 
0°325 
0391 
0°316 
0°343 


0:093 
9°810 
9-723 
9°449 
9°343 
9°439 
9°404 
9-063 
9°425 
9°734 


9:746 


15 | 16% 


Ins. 

0-084, 
07116 
0:013 
9-941) 
9-539 
9-468 
9159) 
8-980 
9:220 
9632 
9-453 
9°662) 
9°670) 
0-235) 
0173} 
0:256) 
0°325) 
0°413) 
0:295 
0°343 


0:083 
9-792 
9°730 
9°393 
9°343) 
9°453) 
9376) 


Ins. 

0:047 
0:137 
9:992 
9-957 
9573 
9°473 
9°126 
9-032 
9:198 
9-623 
9-476 
9-624 
9°575 
0:241 
0177 


0°232 
0°324 
0°389 
0°314 
0°337 
0:087 
9°794 
9°731 
9-416 
9°343 
9-442 
9-386 
9-055} 9:051 
9-424) 9-441 
9°728] 9°727 


9-742) 9-746 


7 


Ins. 

0°106 
0:078 
0:032 
9°937 
9°538 
9°464 
9-242 
8929 
9:248 
9°631 


9:443 
9°678 
9-703 
0°225 
07169 
0-261 
0°335 
0-407 
0°318 
0°329 
0-066 
9-782 
9-739 
9:368 
9-343 


9°464 
9-351 
9-049 
9-461 
9-726 


9°747 


REDUCED To 32° AND SEA LEVEL. 


Ins. 
9°545 
9°313 
0-004 
0:471 
0°534 
0-390 
0°399 
0-400 
0°385 
0:480 
0:296 
0:029 
9-586 
9°629 
9°362 
9:070 
9588 
9°463 
0°116 
0°121 


0289 
0-393 
0°372 
07164 
9°829 


9-897 
9-796 
9-059 
8-471 
8-789 
9°273 


9°855 


Ins. 
9-523 
9:342 
0-028 
0°485 
0°531 


0398 
0-399 
0-388 
0385 
0-484 
0:290 
0-013 
9-583 
9-539 
9-394 


9-067 
9-627 
9-457 
0°139 
0128 


0-293 
0°394 


0°377 
0146 
9-807 
4-896 
9°77 
8-986 
8-464 
8-808 
9-285 


9°853 


Ins. | Ins. 
9-511 | 9°469 
9°369 | 9-390 
0-076 | 0-100 
0:499 | 0°517 
0°526 | 0:520 
0-408 | 0:398 
0°410 | 0-407 
0°390 | 0°383 
0°390 | 0°394 
0:487 | 0°494 


0-285 | 0:270 
0-003 | 9-995 
9°570 | 9°562 
9-463 | 9-436 
9-426 | 9-488 


9:145 | 9-257 
9-654 | 9-713 
9-495 | 9°535 
0175 | 0-179 
0-136 | 0°148 
0°317 | 0°333 
0392 | 0°401 
0°394 | 0-414 
0°138 | 0°128 
9°758 | 9°725 


9-896 | 9°893 
9°775 | 9°753 
8-988 | 8-991 
8-459 | 8458 
8°844 | 8-856 
9°303 | 9°327 


9°861 | 9°869 


18 
Ins. 
0140 
0:071 
0-060 
9-937 
9°525 


9°462 
9:284 
8°898 
9-284 
9-641 
9°434 
9°686 
9°745 
0:227 
0181 


0-270 
0°339 
0°407 
0°332 
0°323 
0:057 
9°774 
$755 
9°375 
9°349 


9-482 
9°331 
9:046 
9-476 
9°725 


9°754 


19 


Ins. 

07170 
0°065 
0070 
9:921 
9511 
9-454 
9288 
8884 
9°316 
9°649 


9-409 
9-689 
9°798 
0-229 
07166 


0-280 
0°345 
0°385 
0°336 
0°321 
0-047 
9°764 
9°757 
9°364 
9°359 


9-491 
9-312 
9-047 
9°508 
9-714 


9°755 


FIRST FIGURE OMITTED. 


20 


Ins. 
0°185 
0-059 


0-080) 0° 


9-921 
9500 
9°434 
97344 
8°897 


9-342) 9: 


9-658 
9°377 
9°694 
9-822 
0:221 
0°146 


0°294 
0°348 
0:379 
0:336 
0°315 


0-035 
9°752 
9°755 
9°343 
9°361 


9-499 
9-291 
9:052 
9-512 
9°712 


9°755 


381 


NOVEMBER 1902 


9} 9°756 


2) 9°512 


22 
Ins. 
0°213 
0:021 
0:094 
9°891 
9°455 
9398 
9°382 
8-890 
9-388 
9°651 
9°369 
9-708 
9-899 
0°187 
0°187 
0319 
0°355 
0:390 
0-342 
0°301 
0:008 
9°742 


23 
Ins, 
0:226 
0:013 
0:089 
9°871 
9:449 


9°372 
9-384 
8°876 
9:410 
9-651 
9°355 
9°707 
9-933 
0°167 
07130 
0°320 
0°349 
0°380 
0°352 
0:287 
9:987 
9°736 
9°756 
9°365 
9°354 
9-518 
9:210 
9:063 


9°377 
9°357 


9°243 
9:059 
9°547| 9°565 
9-715} 9°688 


9°755 


9°757| 9°752 


Mid- 


night. 


Tns. 
0-242 
9-996 
0:082 
9°861 
9°440 


9336 
9°390 
8868 
9-440 
9°654 


9-351 
9-710 
9970 
0-162 
07148 
0°338 
0°359 


0°363 
0-278 
9-974 
9-728 
9°763 
9°359 
9°358 


9526 
9188 
9072 
9-587 
9-718 


9°754 


Mean. 


Ins, 
0-000 
0-162 
9°985 
9-983 
9°625 
9°437 
9-214 
9:130 
9113 
9-593 


9-521 
9-534 
9-733 
0-189 
0-175 


0:217 
0°346 


[0:378]] 0-387 


0337 
0°342 


0-119 
9828 
9°731 
9°519 
9-343 


9-434 
9-412 
9-067 
9°371 
9°705 


9°752 


DECEMBER 1902. 


Ins. 
9-455 
9°417 
07141 
0°529 
0°538 
0-410 
0°422 
0383 
0:413 
0:°507 
0°282 
9-992 
9-580 
9-397 
9-586 


9:318 
9°745 
9563 
0189 
07162 


0°353 
0°408 
0-417 
0122 
9°684 


9°878 
9°745 
8-960 
8444 
8862 
9337 


9°879 


Ins, 

9:431 
9-441 
0162 
0°539 
0'530 


0-416 
0-416 
0:378 
0-415 
0°502 


0:289. 
9-987 
9°603 
9°35) 
9°654 
9°371 
9°747 
9°606: 
0175 
0168 
0°356, 
0-412, 
0°386 
0°107 
9623 
9°862 
9°722 
8°950 
8°427 
8:865 
9°351 


9°879 


Ins. 

9-414 
9-461 
0°194 
0°552 
0°525 
0°414 
0°414 
0:370 
0°411 
0492 
0272 
9-965 
9-609 
9-398 
9-690 


9-400 
9-767 
9-632 
0-160 
0:176 
0:358 
0-409 
0°378 


Ins. 

9-392 
9°477 
0°204 
0°551 
07504 
0°392 
0°414 
0°368 
0-409 
0°487 
0:239 
9°954 
9613 
9°403 
9-718 


9°421 
9°779 
9°665 
07152 
0172 
0°366 
0°399 
0°367 


0-087} 0:051 


9°549 


9-847 
9°687 
8-921 
8417 
8-859 
9°349 


9°87 


9°512 
9°817 
9°655 
8-894 
8'412 
8-862 
9-350 


9871 


Ins. 

9°369 
9:500 
0:227 
0549 
0503 


0°360 
0-409 
0°360 
0-402 
0:484 


0°22] 
9-929 
9°615 
9-404 
9-722 
9-452 
9-779 
9°689 
07188 
0-180 
0:367 
0°397 
07351 
0:047 
9-456 
9-766 
9593 
8-866 
8-417 
8-881 
9°345 


9864 


Ins. 
9-330 
9°565 
0:264 
0°555 
0:487 
0°358 
0°399 
0°360 
0:408 
0-480 
0185 
9°888 
9°643 
9-416 
9-794 


9°521 
9°784 
9°705 
0°123 
0-212 
0°377 
0:408 
0°349 
0:049 
9°559 
9-719 
9-488 
8: 858) 
8452) 
8:909} 8-936 
9°374| 9°381 


9-864) 9°873 


Ins. 

9°339 
9528 
0:234 
0:548 
0°495 
0°356. 
0°396, 
0°358, 
0-399) 
0480 


07191 
9-911 
9-619 
9°410 
9777 
9°47 
9°778 
9-692 
0°130 
07190 


0°375 
0°401 
0°348 
0:053 
9°503 
9-719 
9°537 
8°850 
8-413 


Ins. 
9°325 
9°591 
0:290 
0°555 
0:491 


0°362 
0-400 
0-362 
0-412 
0-466 


0'185 
9°885 
g: 655! 
9-439) 
9°810 


9°535 
9°763 
9°725 
0°116 
0:208 


0°381 
0-404 
0°342 
0:039 
9°619 
$°733 
9-423 
8841 
8484 
8-969 
9°389) 


9877 


Ins, 
9:308 
9653 
0:340 
0570 
0°493 
0°368 
0-410 
0374 
0-424 
0°437 
0°179 
9°845 
9°707 
9:414 
9°814 
9-531 
9°733 
9-814 
0°112 
0°214 
0°379 
0°413 
0°340 
0:041 
9°69] 


9°748 
9-242 
8808 
8°548 


Ins. 
9°307 
9°625 
0328 
0°569 
0:499 


0°356 
0°407, 
0:372 
0-415 
0°444 


0°195 
9-879 
9-682 
9°422 
9-822 
9531 
9°763 
9°751 
07116 
0:214 


0°384 
0-418 
0°346 
0:039 
9-643 
9°747 
9°317 
8828 
8518 
8:997| 9:026 
9°397| 9:409 


9°882) 9°883 


Ins. 
9-295 
9-681 
0°378 
0°569 
0-481 
0°378 
0-418 
0380 
0-442 
0438 
07161 
9-821 
9:713 
9-430 
9-806 
9527 
9°713 
9-829 
071138 
0:214 
0°382 
0412 
0341 
0:087 
9°727 
9°71 
9:249 
8°804 
8582 
9°057 
9°415 


9-889} 9°887 


0°382 


0°330 
0:037 


9°79 
9-255 
8°746 
8614 
9-082 
9°427 


Ins. 
9284 
9°713 
0384 
0°566 
0-467 
0:378 
0°412 
0:378 
0°455 
0°425 


07144 
9°797 
9°716 
9-415 
9-780 
9-533 
9°634 
9-851 
0-092 
0-209 


0°399 


9809 


Ins. 
9241 
9-783 
0-400 
0°571 
0°437 
0°380 
0-422 
0°382) 
0°465 
0-404 
0'121 
9°757 
9-759) 
9-416 
9°695 
9-501 
9°605 
9913 
0-086 
0-228 
0°398 
0:389 
0°304 
0:021 
9-870 
9°805 
9+245 
8°710 
8-661 


Ins. 
9:267 
9-749 
0°396 
0-573 
0°449 
0°374 
0°420 
0:379 
0°469 
0:419 


0°129 
9°75 
9°735 
9°426 
9-750 


9°509 
9-650. 
9°877 
0-096 
0-214 
0°396 
0°395 
0°321 
0:0385 
9823 


9°801 
9-254 
8727 
8644 
9°112) 9°134 
9°434) 9-429 


9-890) 9°888 


Ins. 
9°234 
9-815 
0-433 
0°583 
0:423 


0°380 
0-420 
0°286 
0-475 
0-394 
0107 
9°737 
9-769 
9-405 
9°622 


9°484 
9°549 
9-942 
0:093 
0-249 
0395 
0°394 
0294 
0-011 
9-892 


9°813 
9-233 
8658 
8686 
9166 


9:431 


9°886 


Ins. 
9°42) 
9-488 
0171 
0°525 
0°510 
0°388 
0°404 
0°382 
0-411 
0°464 


0-238 
9:938 
9-650 
9-499 
9-609 


9°383 
9°664 
9°641 
0115 
0168 


0341 
0-401 
0°360 
0-104 
9°756 
9-828 
9576 
8-920 
8°512 
8-904 
9-338 


9°874 


. XLIV,. 


3 ¢ 


a Se a a ee: 


Be Se eS Sie Es i 


ION ONG 


= GI 4 OO mtshH : c SRO WN ” 
a axg8 Salas AAnRAN A 
pele ate Aenea 
> BENSSLM SOTA PNPSHP OPO wWs Dory 2PrESo & # |geeues 
jam SHABIR 2 HRATO RHA D H CA = Od. otal) GID GU GD) SS HOS Ge One Ss 
<q a ADADANT MHDAAT ANHAD DAANN QANDAN Fos AN 2 AHN NANDN OOK Asean A 
=) = REIS ENC Sia NaN ale Gri Van\en iGo) Coe ele) ten en aloe or ro EROTOSS NANSPS SCVWPAS 2DORMS SHSwWMDr ANOMAaIs OH 
BISGna tO ANOnRS WMH Bee DHD HORNS wVHAOANH wt = RHODDA aoH19 BHOCON OK NS MHDDOMO DHSOoOH ie 
Z, | SSa8S2 MODAN ANHNGD DANANN OMODMOAN FANN AN a ANAANS aOAG SRLaRs ARASS SSRL”? -NSSSA BR 
xq BHAAOD NOAM NMIVHO ARPS DWSOSONS SOOYHLO 2 BOISQSSS SOFSOOWS SCNOAM AAAAG OFS HWABeNo O 
RHSHA HAOCON DOMHH HROOR HONK -OM0ID0O xs HORDOH HHHHO DHSODOS CLONK MHHDOG KHSOKE s 
Lar) a ARDAAN DHMDAN ANAND MANDA QADA-- aon A nD ANAND BRAN SHU SNADN Boas “RESSS & 
Ps peers airetICOGD! CN ire O2 1S) ICD GOGO KO) TEN O9 CC NGOS GN Sea aie ee 2 EOWSCODP SYOWD®D ONMAA WANN Hom WANs 
PRO HN HNODN BOMNMH BDROOR HONT|R OMM1IDOO EPHOO D0 HHH H1ID DHODS SGLOAR MHDDS KHOOME 5 
| ESa8H5a DWOAAN HANHAGD DANMDA DARN FAAAAN AN AANNNS BBOAR BHR BANDA BoA” “HASAN 
| 2aNoaan POPMO™ SOLON ADSSS FANTAOA SEVPoWteo am BONSSOS SOL@POA HAMQAS AASAS ONVGG GONHAd OS 
Roget HNOON DANDH HROHS ORAHDO OMMOIGm W IDOSOH HHOMS MHOOH GRiGNwO HHS. OS LHHoOne “ 
e |EaaSan DAMA Aaa ANAM NGA aaa A a ANSAS BHSAG BUS BANDA ona MADSSS & 
a SAORI CHOCO ISIS SNES) Tale IED OS GIGI COC Sue! ED Se EONSSLE SHEPSS HAPNS ANAND SOV6S8 OHWOSOAONS wt 
PISO HH HMODN DANDH FRIBHS OMOMNHD O190MOROD H DIDO SOM HHO HHOOM HRIGAGD HHOWSR wo SN 
| Psa885 DADA HAHA DANO ONDA Aaa A | E82Saq DOO AA Hass DANA co N AnsaRsd & 
BHPPSA SENS AOeKMS AAAADS DROANA OWOOGOAD MD BMOPDBI~Y ODORWOWD OBE WHO GHROSD NOMVOH DaAAAIAH @ 
IPOMHH AHOAM DAAKH HHODONM OKRAANK OMHOMS BOARS SGHRHO MMOS NALHANDS HOBOS LOnSKE . 
es SQRDSAN DORON Soars OANAao MAGA | HH | ENANNNS MAAN Faso BAARA Soane “aness Af 
P. QSIGACIS el SCION IC SEY ICV COe eel UY hel ee el Ge 3 ETI OM Ca) PCOS ORONO) USS CORSO) (CORT OSICAIGRS CISCO GO SH 1S = GN| 6a 
fA Proc HtH AHOND DANDH BOBO 1BI-NAKR OMHOWON xq FAQ CORANnS CHAHO HMONS GRHND HDDS LOnHOmMH © 
oe ANDOAN HDNMDMA FHM OANAMA DANN SAAN AN ANNANG NROANAK GHA VDAADN MONTH ARHAN A 
O BOPHP A WMHS AL PWS OHS AR PPANT SPI>HODm | BSUINSSS SO'SAS SONPALK SOHSSL SPPBMOM SOMMAM | 
ROABDA AHONH DAMDS SGHOHOW HARAAK OFOOMD OPROKRS CAMHS HHOBWO ANHAKR HMDOH AROennRS A 
H Bs SHARD AN OMA Game OAAGG GAGA roa Ow S ANBAAND DOAN HARD ANADN MONG Anan A 
aq 2 LSP SIDS CPEYS ah UES ID LOS NCO) el CDEDCRIG el CD SSN GN SY | eR INS STENOSIS ELSES MAG) 5S 2 SIS 5 SRM CMS ETS a0) Se MO Geka Arse) 
> A PRrAAIABN AHONAH DANMDSD SGHMDHOH HRAAKR OMSOOS x BPORDKRS OMOHID HHODS NLHAND HMMDOH DOGRKAH Oo 
| AANHDAN DMMAIN GAH BANA CONGAT aoaHN AN JANADAD DONA Aas DANAN aNd ABHAN A 
oe faa) BPAMAAN DMPO SCALAA SHOSS CNASS SCPANAN OB BPHDOD DOWSH OMNAAM AMHAW MWSOSHS ANOSOND OS 
—& OAARN AHOAH GANS SGHODON HRAGO KRRRONGD OMIOSD OHKROD HHOUDS ALMHAS HARBOM ARHRRO 
op) a ANMNANN MDMMMON Raa DAANNDOD DNONH Ce oe ee Nn Oo ANAND MONNA FAHD MANDAN MON monn N 
~ 
fa'a) al LAPSES IOC ES Sal SSN OSD CO SS SUGGES 55! oi Beat OSI OO CO Ot TSN SCN Oa GO Sia) COO (QUA S Ort! ot 
= POA A AHOGH DANDDS SGWDON HANBO LAnOHHR POR OSD CHKRODO DHOKS AKLMHO HAROMD ARAHAN OO 
O AANANDAN HDMNMAN FAA MANGO D000 NT aon A ANAND DONA Fas MDNAMIA DON eran A 
=) BNSCSHR SOABON GCONMH OAAM 1G VBRSOHW ADAMS P BARODA DMOQON WOMW19RM ASW MWONM BOM 
72) z CAHOON QHONH BRAHDR CHOGSH ARAN NrONOGH RANBDO CHR RKR HHOODS AKLBDHO HROOW ADHAnRS 
a <i aS ANMDAN MMMOON FMIHAAN MANNA TNO ANr rrr GN 0 ANMND MONAT PHD ONNDWN OND morrim WN 
> LD ICD DESO R Corelesiea CACORE COME OE) tele reniaenea onl tae = REIS ORI AR OER BORIS IER SIO Gotan! Heo Mis ent lle Sle 
fz] al POD HOA AHONH OMAHA QWORAH HONEIG ROWIOHS PR@aADS CGHRRKR HHODS ANMHO HOOHOG DDG HON O 
3 AANBDAN DODON GAHAN DANN ONDA AAR A AANNBDAD MOAN FAG QANDA ccm AHHAN A 
a = BOWE OC OOOO) OOO SNOOP OS) Ora Som ge) > BOOAVQSO ASTON ASOPWRE HSOSSSHS MTOSH Sarson a 
OOWDD10 AAHAH DHRHAMR SHOR HAAN KRRAGSHG RHAOH ONOKRK HOOWS ANHHG HROOG OKRANGD O 
bj AAANANAN MHMAN HAAAN DANN MAAC a4 aw AN = AMANGD MANA HARD DANDA OND ati | ON 
ive) 
ca] ee Sey ee) ee ey Se 20 a LOSNSS ANODON SOVWE AOSCCSD MADPwWOT Wastawa © 
POD CO1G CON HAH DAHHR GHOM19 HONK KRKROG0HR 4 PLoangd ONDKLK HOOKS AKRHHD HOOOW ORANON 
jaa} BANANA DOMON AAHAN DAANG CCA aon A ANDHAD DHANH HAHA DANDA MND FAIAN 
SOS OOOO SY te haloeic log SS Sale aCrs SSO COCO i alee acy BROOD HOWOMG HADSOS CONST ASSSN Feb ans 
DNDDDOD ODAHAH DOHHdD CHODH DANKO BRKRGHMOID ONMHR HNDOKRO HRORD ALHOH HOORK DOHHRSO O 
af ANANN HAMMAN HAAN DAANG AON Ana A oS AMBOAN MOANA BHARHD DAADNAN OMDB Se ee | 
LENA SENSIS SYS) i GVENGe) BSI SOC EH ES Se OSGI COIS ae ‘2. SEM SOIC OE SSC DS eT eee oS Tobe aaa Cole oii ka! =) 
PODDDOD ANHAH DHAHHOS CHmoOOdH MAAN KORHMOS Prod Ha HNONRO HRODH AKNHON HOOAKR CONHHA 
BAANAAN DHOGN GAHAN DANA cOdCO Ar AnaAAN A ANRONG BONAR Aan DANDAD MOOR Ba ANN AN 
$y re SOO HI (SIS ISIS rll NIGRIGN GOGO COAG GNC AINA) gt OS 1 GOs 00. SE HOSOI FSO E 0 Nae ape ee ON ey SS 
ORDO D AANHA BRAT H OBOHNH ANANW NROHNSCH SONGS SABLA HLSOGN ALGOH HDAAR OOMBRS 
* SANAAN SHA SHAHN BANNAN MA0NMG Anda A is SADMDAN DRANK FHHnHO ANANDA OAD SaeAN A 
SOI SS OOO Sal OPN Ge Cretan raise nre talee sie sits tS ey FLO IO TOO OO Se aig Se Or 
POR ODO MNHAD ODRHNH CMROOH ANALG ROHNOD PO add ONAKRA BROOM AKHODO HOHAR DONG XH 
ANANAN MHMAN GAHAN AAANG cma | BADBAAN DOAN FHAAD AANDA OAMGH BoA NN A 
. SS Te) TENS Ke 1 OSE IGA) ACROSS) Cpl Cotes sae! ase aie ore Oia IN ClireUce.ca.) Sete) ee Oat te 
& OMDOMm MAW O 1IOMRHNH BPMOONnD ANNY~O ~ONTOS oO RAMI ONOCKOSO HORS ANVBDY HDARS DONOOSD oD 
= ay SHARAD SSRDA SOMA DAANS HOON Ana A = FASSAN DORAN Hen AAAANN MADINA aoe 
f=) ETN SENN re COM reall (NSPS STIS PP CSD sale CO aR SN sie ate) = Bel SCONE A NG CON Oe) aces ae Co eae, | th 
POIs Om AAHHO DRMMH BDROKM ANAKRIG LANHODR © PRNHHIS ONSDO HDOROS AlWHS HHHRS DONGASD x 
eH BAAAAA BaOMMA GAHAN ODNAAG MaaAN4 Anas A ANDDAN MODAN GAAAHD DAANNMD DWMWANA SSRAN AN 
< sfey Pat RO ome (CN IRO ACO SH SED) Tesi ACS) NC P13 1S CD Cate) ree NO E18 BOOND SSna CL WOS PHVSOAP WNGSOHO OOO WHO mM 
fae Oi2DDO Ad s16 DWiI9MHH HROKMD ODAAKNS WHONHODO RADHA ANSON HORNA BHRHOO HAO MAMORO 
a] SARANN HOBO THM ON BAAN NDONS Ana A AD ADDAN HDHABAAN AARHM DANAN QANODANA aan AN 
ce 
Ay pol C2 Ow LENO vedic atl KON 10 OS NOISE IS TIGNES Cle = SS aA, oii ONS oleae SOSSs 2VSLTeS & 
| BOING OO AHHH 1BINMHH HROKRD ONHKRDO DANHON PiiaQbds ANNOON BOHOH BROMO HHS BOAO OH 
= BAUNANN OMMMN FHT DANN MOA Annan A AAHDDAN GMOBAN AAT DAAAN DODIAN aRrNN AN 
i Zz 
ON E HNMOHID ON DRO HNMHID CHRORS ANVHID ONnDOAROH qo HID OMRORMS HAMAD ONWARDS AAVMWMGH ON WARS < 
co a SB ASA AANA ANNAN ANNNMD 4 ee SB SAMA AAAAAN ANAANN AAANNDS 
ot 
rn) a 2 


383 


SAYSS 33192NO ANDION 1BNScc AagwoOm oAminOE 
FIIISS S4eqs DOAAY AISA GRR LARS 


(o.} © oD RS etn HtH ONTRAND ~rNMTRe ANANDOND 


HORNA ONARMA BDHMOH AHRWOMN CONND KRATHON 
3 


Mean. 


BOALO HOKRDMOH LSM SOMKS ROOK HHHMUAM 
SSSSRS BSSSS SSSSS SISSIES FARRIS DASnNa 


For Day. 
42:2 34:5 


EO 69 6 ON H DO1ID1IDR GHOKRID cCOMAlH ~ 

Att HHsH Batts Smaaw Sa SSS SS 358 Aagaaues 
= a Ne es SSS 
HPSSLSH HRMSWO™~ SCOOMM™O M1910 HAMNSOM COROWMN 


38°6 36°6 


JANUARY 1902. 
12 


POSSD HPSDM SHMMI~O Magma AMNSOD ¢ SSO! Be! oi ceases BS EOS HHOOS SEES AevEom & 
SQ9S8 SSIGS SARS SIGIS VSSSS QARASS GS By) FSSSIS SISSS SAABS SaSSRZ SAGAS ARASw#s 8 
SDE SNS) NICK Oe SOS Vis! GUS inl NS iat GO telat teal aS} SOO NOS DHS OW GOMOGOM APSO MAAN ASOAmaa & 
ASSSSS GSSSS3 SSSRS SSSI SISS3 SASKAR B B [S3S5SS GSSS5 SRASS SSSSRB SISAS Seaysq 
a eye ego socng asege aeae as Sele [229285 SU508 SSE5S SSSSS STRae SEELES E 
a; COW HOD CD AHHH COCOA H HHHHAH HHH ANNAN 6} oo SSGSas SHHcds MONG HaAdawo HAWN NARSSS ea 
oz: Spee SISO wale SG) COC Ss) Were sl Cielo Schl US) a | Be HO COD AP PRPSSOHD HANVMON AOSSOA rWHMHONS 
ASSSSS SASS SSSR SIRVRS GISSS SSSASA B APSSSS GSSI5 SBRSS SBSSs Sxyse agsses & 
goons err COTO ORO tel INI ail OOG eo st Te |eSeores SQUMIGH AE BSHO HHANN QOAOA MHAArMHM O 
By Hawes CGI9R SHAANT SQUIS GSSRS SASAAS S gq pPOSSIS FIRSS SSRI TASSQ SABAae Ayaer|ae gS 
FOILS IGE OOM WHPOM~ SHOSH MISSVDAR MINSPSOS N 2. | BIL SP OIG OID DO QAOGPO ASSSH GSOSW PSOhANS 
ASISAS VSSSG BBSRS VISSS SSSBS ARSSSsS B ASSES BSS35 SSRSS SSS5S SSIs BASRA B 
SSUGas ChURe Sang UN Aakee Baas eo poo oo es | oe no we tee pera seersee & 
ea pRElce Saou ceo eae eaean sc eoy = ESS eco ee eeee ne eer eens s 
O ASSASS SSSSS SBSAS FISGIS SSSES AASaSS B GHA HHH Sie Hoar WEG GRASS GRSRSA B 
H Oe Sy aR TOES COG IO EIGN at LOLS SOO Sl stCOTIS) TRIG INRICDIR 18D) ee eoan POMHO SPHOAH AGCMGH NOMA oAAAAN N 
<q SESS GHSSR SBARG IIGSS SSS5R8 AASKSAA BS o [| ESSISS SS9R88 SAASS BESSA SAASS ASeRen 8 
> B ve ENO OON TOMI NOwss 2VWAgG enooS aNMoNN Ho SN | ERO MIMr OMSS1G ADWOD HATO HAGSM AAHONgS 19 
o4 e ASHSSIS GSSSS SHSRS SAILS SASSR SASSBAX BS APISSSR GIRS SSRI LABS SQEws eooana w 
a jaa) |seesre EPC gO RSIS SG Sl IOs Telia coarse CHS ENG.) TSS | S=E5zee MROCLN COSLL AAAS NROMWM NamMooo tH 
Pilea! eral ey SRB SHIGR SHANG SAGAS SASH ARASAS @ ,PARSSS SSISRB SHARW SASsq SSAnce exexssn 8 
oO = EBPHOH GYOMVMMP SWOOSH WHHVOSO WOAHSHS 19019 NPr ae BOP OSD PHONE AYOSAS OSASM HOMMWG O19 A000 
= APSISSS FSSSR3 SSSAS FSSIIS SIGSS SASHAS & [693995 FSRSS SRRSS SABSS SQSSH SHeeSVn B 
= C, lefceae babes Coane Gecne seees fen oke| = SHaeos Henge Saees elaay ONG ue ceeuee C 
me | 5 SSA CO HH HOD OOCONNH HDHHHH OMAHHH ANNA inn} foo} Bassas SH SH SH SH 0D COCO CI CNH SHH OD HH HUH ANNAN HA i) 
4] by ESP SUNS GANG A ESOS) CONGO SH) SHICO NG Ore “OG E= COG) SHHKOKDIOD IG) 4 a BPP OAM MAAOP MHSCSA APIWAD I OQANRW®? SOBSOM OD 
4 & ASIISS FASRR SAHRAT VAISS SSSR SRASSVV B |AASSSS GSIGS SHAKS GARIA SYQVR SYRuoN w 
& A BIrESSS SHSLOS wPOHS Honmwedt AANSOM HtissSS © eons NOOPOS WHOS SOH WSSOANS OSSAND SHIGHON © 
f |225833 FSIS BRANS SRGIS SASH RARRSs 8 rw | EHSSSS FISSS SRART SISIs SSIYAS Hessen Ss 
Bi at Be ae aoe) OO GNI ts ISS et att OR HG ON a teri ISTO IN im | BOL LSOSP PPMOAMG OGHNS ANSONSH MWHNHN NSCSHHO A 
a | E8338S 39999 2989 SH98S S5SSR ANSses B ASIISS SSISS SBARS IVSIS9 SAeas SuaRzan B 
et |seeoer SQ SSP GIS Gp) siIGey INICIO COMES GVHSS) Vs) [eee ae BOOT HOOAG HMNSMS DONNA SOWNSS N 
a [EOTSSS SISI8 SSAAS $9NSS SISA AARRBS S is SIGHS GIIGIS SBAAS SASAQ SVISS RRnSag & 
s52555 S288 S885 LE95S SSLSE S8SEEE E| |” | SSSSSS SESES ABEL Eeees egere eeeeer = 
| QO HHH SH HHH CCDC NG HHH COM Hd OGIANHAY oD QMS SAH aso COCO N SH HAA Hasacc GAONAA Oo 
BYELUN SLSOHMO OE HHS SOwond OYE HY NonSoAyH © |zezees TOOT CSLAS FOENSS WEOHD SOONNS © 
og [EW F*FSS FSSIS SHRAS FRIGS SALAS AAARAS FS 1 | SATSSS SIRGS SASRAS SASS SSISA RRSSaA SF 
| Faagas $2599 SS585 Sa558 S095 SSESS | |” | ESESZy SEES HERSE oes escer seeees = 
| QM HHH SHH COGN COD HHH HH COM HOD CONANT oO Qa SH SHH COM CO NH ID HH Hascc DAGON aH 

|szeece m9SDO CHADS SHANANT OF109MRM DOMOM910 


OPW AASHH Bode Ripon RAomoen © | | £|Sraand Homme HHODH CAUAA ib DODO 


41 
2 | 43 
42 
44 
9 
9 
6 
6 
3 
6 
2 
2 
5 
4 
7 
5 
2 
3 
8 
7 
5 
7 
3 
2 
0 
3 
9 
6 
7 
5 


6 
5 
4 
2 
4 
9 
8 
1 
1 
4 
0 
7 
3 
0 
2 
5 
HH 
it 
9 
3 
4 
0 
7 
7 
y 
4) 
‘9 
al 
0 


4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
5 36°5 | 38:1 36°5 
87°4 | 89-7 37-4 


EE OO NA DRS UB ~ Gh wi aves 
i ASPSRBRS Bas So 38 8 


| lead 


SS SE eS a OT a EE SF Ee 


Ss ery 
ve ESOS Gore eae en hog fala te Geter pga 6 | seers Qeeoe Aya ee wee tye SO 
Pele} a 
= a | EARRAR AGA AAA AANAN NAc AAA ON = ar SS SS a eS IR Se Sn co Pekan oe sa lg 
=) PLS INS IIO I D1OOS DSBS) FNS GN EST mC NIGNIGD So teorice oeniatt ob ane rg BGO SOE GN! QOIGS1G9 E9100. 001 CO AKO EO Te BOO aero GN 
HHO OAANRAN AHHOS DHAHH MONNS BON NA i PANAaoaH Hoods ONAAH 6haAD < 
i] < | ES8RS5 Soa HAN NANNN ANDOM HAN A Be | QR2ORAN Sane BHAA QSS8e GRBRR SRA A 
cq |s2eace AANA ONOVW A SAMA OOGSON HOe O Se Darr Se Nera ecm Pos ee Tame 
MOMMOMm MHOKM AHNOHR AMHOHM AKAN QON AOA WRHOHH DATAG HALHMK CHANDOS CL = 
= a ERRRAS Ann AAA AAANA ANDO FAN AN a SaARaRn SOSA SSHAS ARRAN GRASRA DAN A 
i Sela) SSO COICO aH eNO rel) G9 Tet OCD UD Ge > bee ee oS BOSS Sig GIS Ga a ss COCO SI ROS SS Te GD Saige) sis 
1H OOIS MAHAN DNMOA MHADA AKANH Ban a PHOS IOGHOHH ODNOAG HROMKR CGHONSOS LON 
ASSANR AAA FATA AANAAN ANA AAA ON ARRAAA AAs AHHRAAN ANAAAN ANGAN S&S & 
Fala OCO OIG) $C rai SO HD OO Or TT) G2 OOS DS Pe eee ee Tan BANAPMD DOMAN AHANM MiMqGs9H SOOO AYO > 
BBN OO ANSON ADHOR DMQWOH ALAA Qan AOA 1BOMWGH AMOAH HRAMS OLAHD ORO wv 
= SANA Adan FIAT ANNAN ANDO GAN AN x SQRRAA See eN NOAA AAAAN ANQGDOAN GAN A 
a SNOAGIGDABIGN) ASICVIGD OH! ONO GOO ss OOO Vas 2 ba eRe Seo coialel CoatiStes ooo! tel inl oY 
1B AAO AHMON DMIDOR MBDMM AKANG OGn AN PHOAAMH 1bFibibH HOHNH HHOMMD ONAHD DHS 
ABSA ADAH FAA ANNAA ANd ATA A ARRANN AAA AAHAN ANNAN ANGDMA GAN AQ 
SCD Sa BBs Or NO Hl OP real eel OO) GNI COLO Ga CSCO SD) Scat ee BDIDQDOMA AMASAN AM TOM M1SAPWO BSOOND OOW 
NAHSODOD ANOOAN DHMHR HNMKIGNM AKnwMd AO oS ROH OCAAIGH MOGHH MOWHM MOKA ORO 
SAAR AMAA FAN ANANN ANDO GIA A AAAAM 4M Sod AHAAN ANNAN ANMAN HAHN AN 
a 
f BODES: BGO GelGeGo Qttet COGS eas OD a ae a LOD GIGIE COLIEHRIGN GSU GUS GOCE GO TOS Oe ea ie 
pH Pop HO COC ANNOG DANI WHINE AKAM SON Poa HAG OAAIOH GOHAN H MOHAN MOKA DRO A 
AROMA ANA ANAM ANNAN NAda0 Nan A ARRAN SSAA AAAAA AANAN ANDON GAN N 
eG SG rel GMa CD eAlTAICNICD) A CaIGRICOIGN COGN StIGD Soo al Oa oO |seueee Si OC aU eS eS SOC al ST Ret sie CS 
re) HHAHORD ANCON ABMHAOCH MN01G10 FHenDMH COON OS ENRARS Pranwot ANID wmHDO ORM D OOO Fi 
a os SNANSM Aten TAAN ANANN ANDO AGN A = AANAM BM an SHAAN ANNAN AAMDA BRAN NAN 
<q ee OCHO SCOTOEO SIC: INICHGIE IO Oh ee CNS) Sm epee an eee | te oS LSI ICN OO CO HIS r= CD) Ca IES OOS elit rea en Se 
pQ PO ANHON ANHOH MMOION Gh SON Pap d Ho RHA ANNU OLAMS BRGHHR DOO A 
> Ee ARRARA ANA FHAN ANANA NNGC0 ATA ON ARRAN SHAS AAHANA ANAAAN ANDAN GAN N 
me |\eences PADS PAWS GPHSS CPNED ASS (eae tees BPE VAM HADI QNSWN SOD 
HERO HNOON AHHON HMNOOH HONMDS ARS OS HOANSHO RAOHH HHO MOND BHDGHA ROO SO 
Fz] = ERaaacn Anne AANA ANNNNN NNMOCO NIN AN oO ANNAN FAO At AMARA ANGAIANN ANMIN ANN AN 
~ 
a2 ae ROCIO MOE, IGA GA si COR oa Biel se I eee israel SOc se « =) ESI NES Na se ard ND) Rol COAL O. ONS Sa re OS AIG A SD 20 Ne 
2a) = POO AHIR HNHON AHHON MADIOH HOHWS AHO Peg IQ OO WHOM HMHOM OONMO BHU AOO A 
fe) ANDAR Anais FAHANN ANMNA ANC AIAN A QROAAR Fea AAHAN ANANN ANDON HAN N 
=) ICD SOig! GI RICOGA I LOR one tel CPC SSG ia ito Osa SUS S) Ss OT igtalep: ete ep tes NERC aie Go ele hen OPS DUC 
rep) a SHO HAROH CHHAN HMAOKM NGOMS NNS OS MOOAD DOOUD HHHOM AGHKMOS WKS BOW SO 
— a & SAARTA AM An SHAN ANAANN ANDO AHN A oF SRR RN Se AMAA NANAN ANAM TAN A 
-e SSS COAG at OOS Ng C2 Ou as Si 0 ret oer oe en SGD SS on RO SisheN ED COCIENCOTS oo igligad: Nai olen! Goes Tp ce ence h maie 
Pp EIQ HOO HNOCOH CHHAN BAANDW ASSOS AND ww PHO O00 MHOMM HOHOD OIONMO WKS OOM 
e3| [=] QANABAAA AnH MM TN ANONN NNW ATN N QARMANAMrH Senne ANA RAN ANNAN ANNO TBNN N 
a A |eennee CAANS SHOlODEeetTSo Fatt ONS SO | seeees COPACO tI 1 ON Ody UNI SS Oe Oa 
DOONRS HNOCGH HHANRA HNADOHM NOAM OKO IHAA® DOOM MONON AWA HRAND OAM 
Zz, ~ SO RASS ASSN SHA ANAAN ANAND ATA A res RAN SSS ARMA ANAAN ANDO HAN AN 
fz] EP eaO BIEN COGAGIRIO Ta Se) OS ig hal steal Io Gy in Sos SIG te Stel al ss talon a) Goin epiligl Io Sol Ta 
PDD NQO HAMAD AHHARA MHOKM ASOAWMH BRO 1D A® ONOMD HMIBARN OHONMRHD HROEHS AHD A 
faa) AXONAA ANA AAA ANGAN ANNO ATA ASNAGS Sea Sam A ANNAN ANDMO THAN AN 
SSeS al SO Ie a Cones CentOS Gey len! Fo IC) VOI ss! [eS hanes ris tO ri OKO Koco SH CO One eee So 
DOHaH HMOODA AHTAON HOhMM NORGS RRO HiQMcohr QOnMH OHMDOD AWONMO HHA ONnM 
= SaOAnA Ann BAR RN ANNAN ANNMM NTN N ey ARRAS SO ea Mmmm NANANN ND NNN N 
QSOS? Sohal) SOV COIS Ge tela ale (OOS Is a ES Oe SON Sten COS SN) Baie ae ImIgIBOGW O19 16 
IBROOH HONON ABAON HHOMM AODAS LRO A HORROR AROMDH COHHWDS OHOMO WHA OND A 
| E8582 NAA MRR HN NNONN NANO NON N AaSaAnS AA nn BARMAN ANDAN NDMOO ANN nN 
fosiaa AWHAMAIOQ SOMWMmOM 1GOSMOH MAHON NSD 19 Pekar HSOSSH BHOMm 8 HOSOI ISTE AG ASO + 
DOHA AHORA HONBH HODMM NOR OKO RCO OHNO CHMAD MHMMSO HBOGAG no 
BD Sa RaATA AW FA BMRA ANNAN ANNO NTN nN 10 Si ea oteves Sao NANNN NAMMIMID NNN OB 
SOSITSCIGU ISI LOQIS OG STO TOM noe st etal! GOS) os! = FENG INGD Sah ONS 6D NN OO) ree Oo red Lene iee tot ome | 1 
FAQ HAAN HHOGN HONG HOSOMNM NODS OFS AN DOOR W OCOHNRM OHBAR OHANMOG WOMAN nM AN 
ANDAAN Neri n MAMAN ANMNANN ANN OD ana N Asaane Sees SAAR ANNAN NMDMMD NNN N 
BASSAS AMAA D OOO’ WOOIWIG OHIO S 190 4d ie l ackee We Ste este IGee Gok eel Gelato te! ieee a hed plese as 
5 RoOtad HHO DARAHN M1600M AGAMH HRA DO 6 ANMHi~D CHMAR DMEANMHM BHAAANN On 
B a SSARAGN ANS FAHAN AANAN AAAHS ANH A ea jEAAAAS AAS SSSA ANAAN ANH ANN A 
S Sale TH GQielGe QOIOOR GSO Pp SS WSke © as PSNI SDE NICO TITS BOON ra ae oan FOSTIO ime 16 
Pep HHH ORAAA WOSOM ABAMH tHRe A |  j. | °#£,=+41| Banwans « AHR AHORAOS G4A0M HAAN SHM AN 
ca | £88825 RA SAA ANOAN NANO Ane A ASSRRR AAAS CRSAN ANAAN Anan ANA N 
<q [eee ez AN RMWH rN DI9> OOOH OOHBS 199m BOONPA AAAS HHOTHD FHSOOR AWWOMAS HPO > 
DOHA A HHRIOM MONMN MIRDMMMH Aigowmn o1 : DLR CD HOO 1TH THOM) OWMOHA MHMWH AANA SOM 
es SHAARA AS aA ARMA ANNAN NANO aon NN e QR BOOS SSRN ANNAN ANDO AAN A 
4 
Ay ster Weal ONGS IRIE OO TSA) oy) ole SO Oe es fee eID ol ot ee nl igle ep me IRI INS GOH ODOM DEI SO ON> “eo > 
Pahoa HHAIND MONMN MORMH AMoOMH OKO - SHALCD HOO ID HHON AHGOSO WHAM HRANM OOM A 
= BADARA AANA AATHA ANAAN AANMH ATA qa Axnaaaa Saas SHAN ANAAN ANDO ANN N 
+ a HNO dd ORORS HAMHIQ ONRDOROS HNMHIO ON 5 KORO HAMHID OHORMSO HAVMMWIO ON % 
oO = RS ARAN BARN NNANN NNN 2 TO Se eee SRN NNANANN ANN 8 
pa 
of = a 


———_ | 
v f 


7 


“Go bhDe Owe 


Sioa oF 


~ 


= 
i) 


is) 
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28°6 


.|Dry. Wet. 


(PERATURE. 


2 


21°2 
34°6 
37°8 
34°3 
25:4 
36°2 
32°2 
24:0 
32°5 
26°8 
31°8 
33°2 
21°6 
17:0 
279 
40°7 
37°8 
35°3 


20°0 
32°4 
360 
32°2 
24°7 
35°1 
30°3 
22% 

29°3 
25°3 
29°8 
20°8 
26°8 
37°3 
36'1 
34:1 


40°7 
35°1 
39°0 
44-9 
478 
45°5 
44:0 
38°2 
376 


34°4 


380 
34:2 
371 
41°7 
45°4 
43°7 
40-0 
330 
34°8 


382°4 


14 


Dry. Wet. 
29°6 25:9 
39°9 36:2 
40°9 38-2 
85°9 33°5 


36°8 
32°3 
30°1 
34:2 
31-1 
28°8 
33°3 
24°5 
40°8 
39°6 
43°7 
41-2 
41:8 
42°4 
38°4 
40°6 
44°8 
46°5 
50°4 
49°2 
43°7 
41°4 
41:0 


385 


35°7 
29°1 
26°9 
33°4 
28°6 
25°6 
31°9 
22°4 
36'1 
34°9 
40°1 
37'4 
39°0 
38°3 
36-7 
37°4 
42-0 
45°2 
471 
45:2 
371 
37:0 
38:1 


35°4 


32:0 | ¢ 
16:1 | : 


[41°-2][37°6] 


34:0 [32:0] 


15 


Dry. 
29. 0 
39°3 
40°8 
361 


37:0 
32°6 
315 
33°9 
320 
31:0 
35°4 
26°8 
40:0 
39°6 
43-0 
40°3 
43°4 
41:3 
38°3 
40°7 
45°35 
47°8 
50°8 
49°8 
43°8 
41°7 
41-9 


38°9 


Wet. 
25:0 
36°7 
382 
34:2 


34:8 [32:0] 


35°4 
29°2 
28°2 
32°2 
29°7 
28°0 
32°8 
24°8 
85°7 
34°8 
39°4 
371 
40°0 
38°3 
36°4 
37°9 
42-1 
46°0 
47-1 
459 
37°2 
376 
38°2 


35°7 


33'2 
24°5 
29°2, 
34°2 
18°7 
27°9 
30°8 
41:1 
338°0 
365 


35°3 
39°3 
45°8 
48:0 
45°3 
42:0 
38°3 
353 


34°7 


Dry. 
30°0 
39°2 
40°3 
36°4 
34°77 
37:2 
32°3 
30°8 
32:0 
33°9 
31°4 
35°5 
26°9 
39°5 
39°0 
42:3 
40°7 
44:5 
40°7 
38°7 
40:4 
43°9 
48°3 
48°4 
50:0 
42:3 
42°0 
42:0 


38:7 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


. Wet. | 


20°0 
34°9 
35'5 
31°9 
24-7 
34:3 
30°1 
23:0 
31:0 
23°2 
28°0 
32°0 
18°0 
27°3 
29°5 
37°3 
35°6 
35°0 


(41°1][37°5 
39°7 37-9 


34°5 
376 
42°3 
46:1 
43°3 
39°3 
33°1 
330 


382°7 


16 


Wet. 
26:0 
36°3 
38:2 
33°5 


[32-0] 


35°3 
29:1 
29°2 
30°0 
31:3 
28°7 
333 
24°8 
36°2 
34:0 


38°2 
37°3 
39°0 
38°0 
36°3 
37°6 
41°8 
46:0 
46:9 
45:3 
36-4 
374 
382 


35°6 


ato 23 1)[36 


Dry AND WET BULBS. 


41°7 
39°3 
372 


7 


356 
40-0 
445 
517 
46'0 
42-0 
38°0 
35'2 
34°9 


17 


30°2 
88°9 
40:0 
34:5 
34:8 
35°8 
28°8 
28°8 
322 
32°5 
20°5 
34:2 
23°7 
36:0 
372 
41:2 
39°7 
| 42:0 
41°3 
386 
40°4 
43-1 
49-2 
47:1 
48-1 
41°6 
422 
41:9 


377 


2671 
370 
37°4 
31°7 
32°6 
34:0 
26°9 
28-2 
30°0 
30-7 
28°7 
33°38 
21°7 
330 
34°6 
38°2 
36°9 
36°3 
38:0 
36°6 
37°9 
41°6 
45:1 
46°2 
44-4 
35°6 
37°2 
38°2 


34°9 


5] 


Dry. Wet. 


6 


.|Dry. Wet. 


20°2 

37°3 
37-0 
31:4 
23-4 
35°9 
30-6 
23-0 
33-0 
223 
28°3 
31:9 
211 
32:2 
33-6 
418 
40°3 37:1 
37-2. 35-2 
[40-3][35°7] 
40°4 37° 


19-0 
34°3 
35°8 
30°0 
22°5 
35°] 
29°1 
21°7 
32°0 
22°0 
26°2 
30°8 
19°9 
31:9 
32°3 
378 


35°5 
39°6 
42°6 
47°3 
43-4 
39°0 
33'1 
32:2 


82°8 


372 
42°0 
43°6 
51:0 
45°3 
41-4 


378 
34°2 


18 


Dry. Wet. 
30°2 26-0 
381 36:0 
39°3 37:0 
33'1 31-0 
34°9 332 
35°3 33°5 
26°9 25:2 
26°7 26-0 
29°7 27:8 
30°1 28:2 
27:0 25:2 
32°77 32:0 
21:9 20-0 
34°5 31°8 
35°9 34°8 
40°6 37°6 
39°0 35°3 
39°5 35:1 
41°6 38:0 
38°4 3671 


4| 39-2 37:0 


40°3 38-0 
43:0 41°3 
49-1 45:0 
46:1 45°4 
46:0 43:1 
42°1 35°3 
40°6 365 
41°7 38:3 


366 34:0 


7 


Dry. Wet. 
211 1976 
37°5 35:1 
37°0 35°7 
317 305 
23°8 22°9 
35°5 35:0 
29°3 28-1 
23°0 22:0 
34°4 32°6 
21°6 20°8 
26:0 24°8 
31°3 30°4 
20°2 18°8 
34:0 32°8 | 35° 
34:0 33:0 
41°8 37:9 | 42:2 
400 37:1 
36°7 35°1 | 36°9 
[89°8][36°2) 


378 
40°9 
43°2 
50°8 
44:9 
42-2 
38°4 
35°7 


347 


36:0 
39°3 
42°6 
47°2 
43:1 
38'1 
33'8 
33'1 


32°8 


37°8 
40°2 
43°1 
50°3 
44°3 
41-0 
38°6 
36°9 


34°6 


Dry. .|Dry. 


35°9 
34°9 


36°7 
34°3 


28°4 
30°5 
28:0 


99 "6 
27° Ll 
20°2 
36:0 
39°8 
41°3 
415 
38°3 
39°9 
48°6 
45:0 
40°6 
40-0 
361 


36°3 
40°6 


377 
40°0 


44-0) 
40°8 
40°2 
39°7 


35°9 


22:2 
28°6 
18°4 
34°3 
35:1 
38°0 
36°9 
35°1 


(38° 5136-9] 
8:2 369 


36°0 
39°1 
42°5 
470 
43°0 
370 
34-1 
34°1 


32°8 


Wet. 


336 
32°3 


28-0 
26°2 


35°3 
36°3 
38°0 
35°8 
37°8 


41°9 
85°3 
376 
30°4 


.|Dry. 


9 


Wet. 
20°4 
36:0 
35:2 
31:2 
25:0 
362 
27:2 


22:2 
38°3 
36°4 
32°8 
25°9 
375 
28°3 
22°4 
34°7 
20°7 
230 
28°6 
19-1 
39°9 
380 
42°7 
40°3 
375 


333 
20°0 
21°8 
27°8 
18°3 
36°2 
35°4 
38°1 
371 
35°9 


38°2 
40°5 
432, 
51:4 
45:0 
41°6 
39°4 
38°0 


35°1 


36°1 
39° 
430 
47°6 
43°2 
36°6 
34°8 
34:7 


33'1 


21 


Dry. Wet. 
31:4 27:7 
88°4 35°9 
37°9 36:0 
28°6 [26:2] 
36°4 34:0 
32°9 31:0 
23°4 22:0 
28°7 28:0 
30°1 28°4 
30°3 28°6 
29°8 28:4 
29°7 29:2 
175 1671 
30°9 28°7 
37°3 
41:0 
39°2 
41°3 
42:2 
37:1 
39°3 
45:0 
475 
45:2 
45°3 
40°1 
39°0 
379 


358 


36°5 


382 
38:0 
35°3 
37'2 
41°9 
45°0 
44:5 
42°6 
34°8 
35°2 
3674 


33°5 


21°3 | 3 


[39-1][37-0] 
38-9 37-1 


35°9 | ¢ 


36°2 | ¢ 


385 


FEBRUARY 1902. 


| 30°6 30° 


.|Dry. 


11 


; Dry. Wet. 


241 
38°9 
377 
34:1 
28°7 
37°5 
29°3 
25:1 
34:8 
23°5 
25-0 
30°6 
20°9 
39:1 
39'1 
42-9 
40-9 
38°6 
41°8 
40°3 
38-3 
40-6 
43°8 
50:0 
46-0 
42°3 
41-2 
41-9 


36°3 


211 
36:9 
36-1 
32-1 
28-0 
36°8 
271 
24°6 
33-4 
22-4 
28:8 
19°6 
35°9 
34:7 
38°5 
36-7 
38:0 
37°5 
40-0 
475 
44-1 
370 
36°5 
37°7 
33°9 


23 


30°6 
38°8 
36°3 
26°8 
36°2 
30°2 
24°7 
33°7 
29°3 
30°0 
30°9 
26°9 
15°3 
27:0 
39°3 
39°9 
373 
41°9 
40°9 
374 
38°6 
45:2 
50°2 
44°9 
46:0 
39°7 
39°4 
37:2 


35°5 


2871 
36°7 
34°9 
26:0 
34°9 
28°6 
23°0 
31°6 
27°5 
29°0 
30°3 
25°3 
14:1 
26:1 
37-0 
36°7 
359 
38°3 
378 
35'8 
37°0 
42:0 
46:2 
44:0 
41°7 
33°9 
35°7 
36'1 


33°4 


23°7 | 


36°2 | 


36:2 | 
43°2 | 


Wet. 


12 


Midnight. 


Dry. Wet. 
32°1 30:0 
38'3 36:1 
86°3 34:2 
26°5 25:2 
35°7 35°0 


24°7 
31°6 
29:0 
31°8 
32°2 
25°3 
15:9 
28:3 
40°7 
391 
36°0 
40:2 
41:2 
374 
389 
45°8 
50°3 


23°1 


27°3 
29°8 
31:3 
23°8 
145 
27-1 
37°2 
371 
34°5 
374 
38°0 
35°9 
37 °2 
41°9 
46°4 


47:2 
46-4 
39°0 
38°7 
371 


35°6 


44°4 
40°4 
33°6 
35'1 
36°2 


33'2 


Max. Min. 


29°8 [28-2] : 
29°9 | : 


For Day. 


32°3 
40:0 
41°6 
369 
37:0 
378 
33°0 
34:2 
35°9 
34°5 
33°1 
35°6 
27°6 
41-0 
40°7 
43°8 
41°8 
44°8 
43°7 
40°8 
40°9 
46:2 
50°6 
52°3 
50°5 
46°3 
42°4 
42-2 


40°3 


18-2 
32°5 
35:2 
26:2 
23-1 
29-4 
23-0 
21°9 
25-0 
19°8 
22:0 
25°3 
14°9 
15°6 
266 
39°1 
36-0 
35°3 
38:2 
36°3 
35-0 
38:5 
43-0 
44:3 
43-9 
39-0 
37°6 
34+] 


30°7 


386 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. MARCH 1902 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. poe Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 


1 | 27-2 27°2 | 27°5 27:5) 27:4 27-4) 27:0 27:0] 27:0 27:0 | 269 26°9 | 27°0 27:0} 27:0 27:0 | 27:0 27:0} 27:0 27:0 | 28:0 28:0 | 27:0 27-0 
2 | 28:9 28°9 | 28°6 28°6 | 29:0 29:0 | 28°9 28:9 | 29:0 29:0 | 28-8 28-8 | 28:8 28°8 | 28°5 28°5 | 28°5 28°5 | 28-9 28:9 | 29:9 29:9 | 30:0 30-0 
3 | 28°1 28-1 | 28-1 28-1 | 28-0 28:0) 28:0 28:0 | 27°6 27°6 | 27:5 27°5 | 27:4 27-4 | 27°4 27-4] 27-2 27:2) 28-0 28:0; 28-1 28-1 | 28:2 28:2 
4 | 82:5 32:5 | 32°5 32°5 | 32°6 32:6] 32:4 32-4 | 32°38 32:3 | 32:0 32:0 | 32:1 32:1 | 32°1 32-1 | 32:2 82:2] 32:2 32:2) 32:1 32-1 | 32:0 32:0 
5 | 29°0 29°0 | 28°7 28°7 | 29°4 29:4] 295 29°5 | 29°6 29°6 | 30:0 30:0 | 30°0 80°0/ 30°5 30°5 | 81:2 31:2] 31-8 31°8] 31°8 31°38) 311 311 
6 | 29°3 29°3 | 29°6 29°6 | 29°1 29:1] 28-7 28-7 | 27°8 27-8 | 28:2 28:2 | 28-4 28-4 | 29:0 29:0 | 30°1 30:1] 31:0 31:0] 31°6 31°6 | 32:0 320 
7 | 80°7 30°7 | 29°6 29°6 | 29-9 29:9} 29-4 29:4 | 28:7 28°7 | 27:0 27:0 | 30:0 26:8 | 31:0 26°6 | 31°2 27:0] 81°5 27:5 | 31-1 27:2 | 82°8 28-0 
8 | 31:3 31°3 | 29°7 29-7 | 28°8 28:8] 29:0 29:0] 28°6 28°6 | 29°5 29°5 | 29:0 29:0| 29-9 29-9) 29:5 29°5 | 29:2 29-2 | 28-8 28:8 | 29:2 29:2 
9 | 27°7 27°7 | 27-4 27-4 | 26-7 26-7 | 26-4 26-4 | 25°8 25°83 | 25:9 25:9 | 25-1 25-1 | 25-0 25-0 | 25:0 25:0) 24°38 24:8 | 30° 24°6 | 27:1 255 
10 | 33°6 33°6 | 82-7 32°7 | 31:5 31:5 | 29°5 29°5 | 30°6 26:1 | 26°6 26°6 | 28-0 28:0 | 28:2 28-2 | 29°8 29:8 | 30:4 30°4| 30-9 30:9 | 30°9 30°9 
11 | 28-1 281 | 28-0 28-0 | 276 27:6 | 27:2 27:3) 26°8 26:8 | 26:0 26-0 | 26:0 26:0 | 25:5 26:0 | 26:0 26:0 | 27:0 27:2) 27:2 27:2 | 27-0 27-0 
12 | 23°6 28°6 | 25-4 25:4 | 25-9 25:9| 26:5 26°5 | 27°6 27°6 | 27°4 27-4 | 28-0 28:0} 28-0 28:0 | 28-2 28-2] 29:0 29:0) 30-0 30°0 | 29°3 29:3 
13 | 23°38 28°3 | 22°6 22°7 | 21:2 21-2] 21°5 21°6 | 23°9 22°8| 261 24:1 | 26-9 26-6 | 27:0 27-0 | 27-0 27:0 | 25°6 25°6 | 26-1 26°1 | 26-1 26-1 
14 | 26-4 26:4) 26°38 26°8| 27:1 27-1} 27-2 27-2 | 27:7 27-7 | 28:0 28-0 | 28:0 28:0 | 28:5 28-5 | 28:7 28:7 | 29:2 29-2 | 29:2 29-2} 29°3 29:3 
15 | 24°7 24°7 | 24-5 24°5 | 24:0 24-0 | 23°5 23:5 | 28°7 23°7 | 24-1 24:1 | 24°38 24:3 | 24-1 24:1 | 23:4 23:4 | 24:4 24-4) 24-6 24°6 | 26°0 26:0 
16 | 251 25°1 | 24°6 24°6 | 24-1 24:1) 23°1 23:1] 27:0 22:9 | 28-8 22:0 | 28:1 22:3 | 29:2 23-0 | 30:9 24:3 | 332 23°6 | 33°8 23:3 | 82°1 235 
17 | 33°9 33:9 | 835 33°5 | 34°6 34°6| 85:1 35:1 | 34°5 34:5 | 85-0 35-0 | 34°8 34:8 | 35-0 35:0 | 85:0 35:0 | 35:0 35:0] 35°5 35:5 | 85:1 351 
18 | 33°3 33:3 | 32-4 32:4] 32°2 32°2| 32-2 32-2) 32:1 32:1 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:0 32-0 | 32:1 32:1] 82:1 32:1 | 32-1 32:1) 81-7 32:0 
19 | 23°8 23°8| 23°8 23°8 | 23°5 23°5 | 23-4 23-4 | 22:9 22-9] 22-4 22-4 | 22-3 22:3 | 23-0 23-0] 24:0 24:0| 24-2 24:2| 24°83 24°8 | 25:1 251 | 


20 | 28°4 23°4| 22:3 22:3] 20°8 20°8| 21:1 21:1 | 20:1 20:1 | 20-9 20-9 | 20-3 20:3 | 20°1 20-1 | 20°1 20:1] 21:0 21:0 | 21°3 21:3) 21:0 21:0 
21 | 19-0 19:0| 19-3 19:3) 19-3 19:3] 19-4 19:4] 19-8 19°8} 20:1 20:1 | 21-0 21:0} 21°5 21:5 | 23:0 23:0] 23°5 23°5 | 23-8 23°8 | 24:0 24:0 
22 | 21-7 21°7 | 21°6 21°6 | 21°5 21:5 | 21:8 21:8} 22°6 22-6 | 22°5 22°5 | 20°3 20°3 | 20°4 21:1] 20°8 20:8 | 22:4 22-4) 24:2 24:2 | 24:6 24:6 
23 | 20°2 20°2| 20°7 20°7| 20:7 20°7 | 20:5 20:5 | 20:2 20:2 | 20-0 20-0 | 20:2 20-1 | 20°3 20:3 | 20:4 20:4] 20:4 20-4) 20-2 20°2 | 20°8 20:8 
24 |14°7 15°0| 14:2 14:4] 14:4 13-9] 18-2 13:5) 14:0 18-9) 14-2 14:2] 14:3 14:3 | 15-2 15:2| 16:2 16:2/17-1 17:1) 17°3 18:1 | 18-2 18-4 
25 |143 14:1] 14:1 13:1) 13-2 18-4] 12:9 12:9] 12-9 18-0] 12:8 13:1) 14:2 13-7] 15:3 14:3|17°9 17°3|18°5 18-2] 19-8 19°8 | 20:0 20:0 


26 | 17-7 17°7| 16-0 16:0) 14:7 14*7 | 14-8 14:8] 14:6 14-6 | 15-2 15°1| 16-2 16:2) 17:3 173/186 186] 19-8 19°8| 20°3 20:3 | 221 23-1 
27 |19°8 19°8 | 20:7 20°7| 21-4 21-4] 21:6 21-6 | 21-9 21-9 | 22-1 22-1) 22-1 22-1 | 23-2 23:2 | 25-1 25°1| 26:1 26:3) 27-4 27:4 | 26:4 26-4 
28 | 25°0 17:0) 22:4 17:0] 24°3 17-4 | 24:5 20:4) 25:4 22-4; 26-0 25:2 | 28-4 28:4 | 28:7 28-7 | 28°6 28°6 | 29°3 29:3) 30°9 30°9 | 28°6 28°6 
29 | 24°7 24°7 | 24-4 24-4) 24°3 24:3 | 246 24°6| 25:0 25:0 | 26-0 26:0 | 26:2 26:2 | 25:1 25-1 | 24:5 24:5 | 23:0 23:0 | 22°6 22°6 | 22:0 22:0 
80 | 17:4 17-4] 15°9 15:9) 15:2 15:2| 14-8 14°38) 14-9 14:9] 14:7 14:7|14°8 14:8) 18°3 13:3} 13-1 18:1) 17°5 17:5) 17-2 16-2) 18-2 16-9 
81 | 25°7 25°7 | 27:0 27:0 | 27°6 27°6 | 27°7 27-7 | 28-6 28°6 | 28:0 28-0 | 28-0 28:0 | 28-0 28-0 | 27-9 27:9 28:0 28:0 | 29:0 29:0 | 28:2 28:2 


MEAN,| 25°3 25°0 | 25:0 24°8) 24:8 24:6 | 24°7 24°6 | 24:9 24:5] 25:0 24:7 | 25:2 24:9 | 25°5 25°1 | 25:9 25°5| 26:5 26°1| 27-1 26-4 | 27:0 26°5 


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 


Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.'Dry. Wet.|Dry, Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 
28°0 28°0 | 28°2 28-2 | 28°1 28:1 | 27°9 27-9 | 27°5 27-5 | 28+2 28-2| 27-8 27-8 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0 | 28°6 28°6 | 28°5 28:5 | 28:6 28°6 
29°6 29°6 | 29°5 29°5 | 29°5 29°5 | 28°7 28:7 | 28-5 28:5 | 27°3 27°3 | 26°2 26°2 | 26-1 26-1 26°5 26°5 | 26°6 26°6 | 27:0 27:0 | 27°6 27°6 
29°7 29°7) 31-1 81-1 | 81-9 31°9| 31-7 31-9] 80°6 31-0 | 29-8 29-8 | 28-5 28:5 | 28-5 28:5] 30-5 30-5; 31°38 31°3 | 32:0 32:0; 320 32:0 
32°0 32:0) 32:0 32:0 | 32:0 32°0/ 31°8 32:0| 31-2 31:3] 31-0 31:0| 31-0 31:0] 30:4 30-4 | 29°6 29-6 | 29:4 29:4] 29°4 29-4] 29:1 29:1 
30°6 30°6 | 30°1 30:1 | 29:4 29°4 | 29:0 29:0 | 28-1 28-1 | 28-2 28:2] 28°6 286 | 29-0 29-0 | 29-3 29°83 | 29-4 29:4 | 29°5 29°5 | 29:5 29°5 
32°0 32°0| 320 32:0 | 32:7 32°7 | 33:5 33:5 1 33-1 | 33:0 83:0] 33-1 33:1 | 82°9 32°9| 32°7 32*7 | 32°6 32:6) 31°6 32:0] 31-7 317 
83°2 29°4 | 33°1 29°9 | 32:4 29°6| 31:0 29°3 9 28:0 | 32:0 27:4] 29-3 27-1] 31-0 27-3 | 30°3 29°6 | 832°3 32°3 | 320 32:0} 31:0 31:0 
28°9 28:9 | 29:4 29:4 | 28°6 28:6 | 30:0 30:0 0 32:0 | 82:0 32:0 | 80-2 31:0| 29-7 29-7 | 28:4 28-4 | 28-2 28:2 | 28:0 28:0} 28-1 281 
31°5 27°9| 31-1 29°8 | 30-4 30:4 | 29-4 29-4 | 30-7 30-°7/ 31:0 31-0| 32:0 31°5| 32°8 31:8 | 83-3 33:3] 33:5 33°5| 33°6 33°6 | 336 33°6 

2 

2 

1 


COONN OP ChHr 


10 | 81:0 31:0] 31:2 31:2] 31-4 31:4 | 31-0 31:0 30:2 | 30°3 30:3 | 27:4 28:0] 33:3 25-0 | 28°7 27°6| 30:0 26-0 | 27-9 25:9] 28:0 26:7 
11 | 27-2 27:2| 27:0 27:0 | 26-7 26°2 | 26:0 26:0} 26-0 26:0 | 25°6 25°6| 25:1 25°1| 24:4 24:4 | 23°6 23°6 | 23:6 23°6 
12 | 29°1 29:1] 29:0 29-0 | 28-7 28-7 28°4 28-4 28°1 | 25-2 25:2 | 23-5 24:0 | 23-7 23-7 | 24:1 24:2} 23-7 23°7 | 28-5 23°5 | 23°6 23°6 
13 | 26°3 26°3 | 26-1 26°1 | 26:4 26-4 | 25:9 26:1| 26:0 26-0 | 26-2 26:2| 25-1 25:1] 26°5 26:5 |26°5 26°5|26°6 26:6 | 26:2 26:2] 26-0 26:0 

| 29°0 29°0 | 28-2 28-2 | 28:3 28-3 | 27:9 27:9| 27:4 27-4] 27:5 27:5 | 27:8 27:8 | 27-0 27:0] 26°5 26°5 | 26°3 26:3 | 25°6 25°6| 24:6 24°6 
15 254 25-4 | 25°8 25°8 | 25°7 25°7 | 25:6 25-6! 25:9 25:9] 25-7 25:7 | 25:6 25°6 | 25°7 25-7 | 25-7 25:7] 25-8 25-8 | 25°6 25:6 | 25°5 25° 
16 | 31°9 28:3 | 31°8 27°5 | 30-7 27°6| 29-9 29-7| 31:0 31:0] 33:0 32:0 | 33:3 33:3 | 34:2 34:2] 34:0 34:0] 84:5 34°5| 35:1 85:1] 34:5 345 
17 | 35°3 85°3 | 35°3 35:3 | 35:4 35-4 | 35°3 35:3 | 34-9 34:9 | 34:9 34:9] 34:6 34°6| 35:1 35°1 | 85-1 35°1 | 35:0 35:0 | 85°0 35:0 | 83:9 33-9 
18 | 80°0 30°0 | 27:0 27:0 | 261 26-1 | 25:9 25-9] 25-5 25:5 | 25:9 25:9] 25-2 25-2 25-5 25:5 | 25-0 25:0| 24:9 24:9] 24-6 24:6 | 24°6 24°6 
19 | 25°2 25°2 | 25:0 25:0 | 25:9 25:9) 265 26:5 | 27:9 27-9] 28-9 28:9] 29-0 29:0 | 28-0 28:0] 27°6 27:6 | 26°5 26:5 | 24:4 24:4] 23:5 23:5 
20 |19°5 19°5 | 20°4 20:4 | 20:2 20:2/ 19-9 19:9] 19:5 19°5|19-8 19:8] 19:2 19-2] 20-0 20:0] 20-0 20:0] 19°9 19-9) 19-0 19:0] 18-9 18-9 
21 | 23°9 23:9 | 23:5 23°5 | 23:3 23:3 | 22-0 22-1] 21-2 21-3] 20°6 20-6 | 20:2 202/200 20:0] 20:2 20:2] 19-8 19:8] 19:9 19-9] 20:9 20:9 
22 | 245 24:5 | 251 25-1 | 24-7 24-7 | 24-2 24-9] 23-1 23-1 | 22-1 22-1) 22-1 22:1] 21:6 21°6| 21:2 21:2) 21-7 21-7 | 22-0 22:0] 20:5 20°5 
23 | 21°6 21°6 | 20°7 20-7 | 19°6 19°6| 18-9 18-9] 19-5 19:5] 18-6 18°6| 18:3 18°3/17°8 17°8| 17-7 17°7| 17-4 17:4] 15-7 15°7| 148 14:8]. 
24 | 20°0 20:0) 185 18:4 | 19-4 19-0} 18:4 18-2) 19-0 18-6] 17-2 17:2|16-8 16°8|16°6 16:4] 16:3 16:0) 16-0 15°8)15°6 151]15°0 145 
25 | 20°2 20°2| 205 21:1] 18-6 18:7| 19:3 19°5| 19-2 19:2] 17:2 17:2] 163 16°3/16-8 16°7| 16°6 16°6/17°1 17:1] 17°6 17°6| 17-4 174 
26 | 23°1 23°5 | 24:3 25°3 | 22°6 22°9 | 21-2 21:2] 193 195 | 20-0 20:0] 19:3 19°3]19-7 19-7] 19:2 19:2] 19°6 19°6| 19:4 19-4) 19-7 19:7 
27 | 25°1 25°3| 24°7 25-0 | 22'8 23-1 | 21-8 21-8 | 22-4 29-4 | 21-7 21-7 | 20°7 20-7 | 20°1 19°6] 19:4 19°2]19°6 18°8|19°3 18:3 | 21-9 17:0) 
28 |28-0 28:0 | 25: 0} 25:0 25:0 | 24:6 24°6 | 24:5 24:5 | 24°6 24°61 25-0 25:0] 25-1 25:1 25:1 25:1 | 25:2 25-2) 24:9 24:9 | 24-9 24:9 
29 |22°8 22°8 8 22°0 22:0 | 225 22:5] 21°5 21°5| 21:0 21:0 | 20-4 20:4] 20-0 20-°0| 19°1 19:1] 19:4 19:4| 18:7 18°7| 18°3 183 
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3 20°1 17°3 | 24+1 23°8 20°8)19°3 18-4] 18-4 18-1] 18-7 18:1] 19-1 18°1]19-1 18:4] 19-1 19:1] 19-3 19:3 | 19:9 19:9 | 246 24:6) 
31 | 28°0 28:0 | 28:0 28°1 28-1 | 27°6 27-6 | 27:0 27-0 | 26:7 26*7 | 26°6 26°6 | 25°8 25°8| 25°6 25°6 | 25°5 25°5 | 24-6 24°6 | 24-7 247 


26°8 26°5 | 26°3 26°2| 26:2 26:0 | 25-9 25-7 | 25-4 25:4] 25:7 25:2] 25-4 25:3) 25°5 25°3 | 25-2 25-1 | 25:2 250 | 2 


wo 
nm 
oo 
ie So oR RS) 


MEAN.| 27°2 26°6 | 27°1 26: 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 387 


PERATURE. Dry AND WET BULBS. MARCH 1902. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iil 12 For Day. 
Ds. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.] Max. Min. 
87°9 36°7| 37°8 36°9| 39:1 38-0 | 42°3 40°0| 44°1 40°7 | 44:9 40°6 | 45:0 41:0 | 44:4 41:2] 45°5 42:2) 46°5 41:3] 48°6 42°9| 50°0 43°4]50°4 36°6 
‘ 42°5 | 45°6 42:4) 45°6 42°8| 43°7 41:°9| 44-5 42-1] 44:1 42°8 | 43-7 42:3 | 43°5 42:1] 44°3 48:0 | 43:7 42°3 | 44:4 43:2) 45°2 43:°9]47°8 42°3 
41°7 | 42°38 41°4 | 42°6 41:4) 42-1 41:0] 41:1 40°5 | 41:1 40°4| 44:9 42:0 | 45:8 42:0] 46:2 42:3] 45°3 42°38 | 44:6 42:2) 44:0 41:7] 46-7 40°9 
41:9) 43°1 42°83) 45:0 44°7 | 45°6 45:0] 45-5 45:1 | 45-4 45-1 | 45:9 45°2| 45-7 45:1) 46:3 45°2| 46°8 45:4] 46°6 45°5 | 47-1 46:1] 48-2 41:9 
42°9| 44-7 42-7 | 43°8 42°5| 43-0 42:4) 42:7 42:4) 42-7 42°7 | 42:9 42:9) 43°0 43:0] 44:1 43°9 | 44°3 44:2] 45°4 45-2 | 46-4 44-4] 48°38 42°5 
43°6 | 43-5 48°2 | 43-7 43°6 | 43-4 43:2) 43-4 43-0) 43°5 43°3| 43°6 43°2 | 43°8 43°5| 44:2 44:1] 44-8 44:5 | 45-2 45:0] 45:4 45-2148°7 48-4 
44°7 | 45:0 44:1] 45:0 44°0| 45:3 43°3| 45:1 42°9| 48-0 41°6| 41:2 39°5 | 41°3 40:0] 43:2 41°3 | 44-1 42°0| 45°1 43°2| 47-1 43°7750°0 41°0 
43°4| 44-1 43:4] 44°3 43:1] 44-2 43°2/ 44:0 43:1 | 44:2 43-2) 44°8 43-7 | 44-9 44:1] 46°6 44:3] 46-0 43°8| 45:2 43-0 | 45:0 43:7]50°0 43-4 
42°2| 45°2 42:2) 45-3 42:0) 45:1 41°5 | 45:2 41:2] 45:0 41°0 | 44:3 40°3 | 44-4 40-3) 45:1 40°9| 45:9 41°3| 47:0 41°7 | 47°2 42°3]48°3 42-9 
44°6 | 44°8 44°6| 45:1 44:9) 44:3 43-2) 44:3 41°6| 43-1 40°9| 43:3 41°3 | 43:1 41°6 | 44°4 43+1 | 44°7 43°8| 45-7 44:3) 46°2 45:0] 51:0 39°7 
39°1 37°5 | 39°4 38:0 | 89:4 37°5| 89:1 37:1) 88°5 36°7 | 88-1 36:2 | 38-4 36:4] 41:2 38°6 | 44:8 41:1] 47:1 42-1 | 47°3 42:0] 47-7 38-1 
43°4 39-2 | 42:0 38°8| 41:3 38°7 | 41-1 39:1 | 41:2 39°4| 41:4 40°0| 41:0 39°6 | 41:7 40°2| 46°1 43-0] 47:0 43°7 | 45-1 43-8] 48°3 39°6 
39°7 38:1) 39°2 37:4) 40°1 37:2] 41-1 37:2 | 48°7 37:6 | 47-0 40°8| 47:0 42°0| 46°8 42°3 | 46-7 41°9| 45°3 42-0) 46:0 42:2] 48-0 39°0 
44:0 41°1| 44:1 41:3 | 43:4 41:3 | 43-3 41°7 | 48:1 41°6 | 43°5 42:0 | 43-8 42°1| 44:2 42°9| 44°4 43:0] 45:4 43°5| 45-0 43:1] 46°3 40-2 
38°9 | 40°0 38°3 | 40°2 38°5| 39-9 38:2 | 40:0 39:0 | 40°1 38°7 | 41°8 39:3 | 42°3 38:9] 43:0 40°0| 45:0 40:1) 45°6 40°5] 46-7 38°9 
40°0 | 43°0 39°6 | 42:0 39:4 | 38:9 37-0 | 37:4 36:0] 37:1 35:3 | 36:8 35°3 | 87:1 35:4] 38°5 37:1] 41:1 39°2| 42-9 40°8| 45:1 41°59 47°8 36-4 
2 45°2| 45:5 45°5 | 45:2 45:3) 4671 46°0| 45-6 44:4] 45:3 45:3 | 46:0 46:0| 46:1 45°9| 46°6 46°3| 47-0 46:7 | 46°7 46:5 | 48°0 48:0] 49-4 45:0 
46°8 | 47°4 46°3| 47:0 45:9 | 46:2 45:3 | 46:2 45:3) 46:0 45:1 | 45:4 44°6 | 45:3 44:9) 45-4 45:0] 45:3 45°0| 45:5 45-2 | 46°3 45°9]47°6 41:0 
880 | 40°7 39:0} 40°8 38-2 | 89-7 37°8| 39°5 37:5 | 40-0 37°8 | 88°6 37:1 | 38:2 37:0) 41°8 39°0 | 42°5 39:4 | 43-2 40-4 | 42°38 40-0] 44:9 38-2 
38°6 | 40-4 37°3 | 42°2 36°8| 41:4 37:0] 39°5 35°3 | 38-2 35°6 | 37°9 35:8 | 38-7 35:0} 38:4 35°3 | 89°6 36°4| 38°0 35-0 | 40°8 35°44 43°0 34-1 
33°8 | 35°0 33°6 | 34:9 33°6 | 35:0 34:1 | 36:0 34:5 | 35°7 34:9 | 35°38 35:0 | 86°1 35:5 | 37:3 36°9| 40:0 38°5| 391 38:1 | 87°9 386°9] 42-9 34-4 
36°1 | 38°0 36-2) 37:6 36:1 | 38-2 36°6 | 38:0 37°0| 38:0 37:0) 37-1 36:1 | 86°6 35:9 | 40:2 38:9] 41-7 38:4] 41°6 39:0) 42:8 39:11) 468 364 
35°3 | 37°9 35°38 | 37°9 36:0 | 38°0 36:2 | 38:0 35:9 | 36-4 34:9 | 88:0 35°9 | 37-7 35-8 | 89:2 36°1| 40-1 36:1) 41°6 37:0 | 39°9 86-4] 42-2 33-2 
80°4 | 31°2 30°1 | 30-0 29-0 | 28-7 27:7 | 27-7 [26°4]] 26:4 25°5 | 26-9 26-0 | 29-0 27°5| 33:1 30°2| 35:0 32:0] 37°2 32-4) 39°] 33:2] 417 26-2 
29°0 | 30°1 28°6 | 29°7 [28-0}) 28-9 27-4 | 28°8 27-7 | 27-1 26°3 | 27-1 26-7 | 29:2 28-2) 81-1 29-7 | 34:2 32:1) 87:1 83:2) 3892 85°5] 415 26-9 
32°8 | 33°1 32°3] 31°6 31:4 | 32-2 31:4] 301 29-0 | 31:5 30°2 | 32:0 31:3 | 32°8 31-7 | 34°6 32°4] 35-9 33°6 | 36-1 34:9 | 35°3 34:4] 43-2 29°8 
34°3 | 36°0 34°7 | 35-9 34:9 | 35°5 34:9 | 35:1 34:3] 85-1 34:3 | 34-8 34-1 | 35°3 35:0 | 86°6 36:1] 38-0 36°6| 39°8 38-1) 40:0 38:1} 45°9 31:0 
80°1 | 30°2 29°1 | 29-8 28°5 | 29°6 28-3 | 30°1 29-0 | 30-7 29-4 | 32:0 [81-3] 33°83 [82:0] 35-1 [82°8]] 36:3 34:2 | 88-0 37:0 | 88°6 38:0] 46:0 29°6 
38°8 | 39°0 38°3 | 38-2 37°8 | 38°5 38:1 | 39:0 38-4] 38:8 38:3) 37:2 37:0) 35:0 34:6 | 33°5 33:3] 36-2 36:0| 39:0 38:0) 41:1 38°77] 44-7 33-4 
33°8 | 35°2 82:8 | 35:0 31:8 | 34:1 31:0} 33:2 30°8 | 32°3 30:1 | 83-7 31:1 | 36:0 32:7 | 36°8 32:0 | 37°8 32:2) 38-0 383-0 | 39'2 33:2] 43°6 32:2 
36°9 | 390 38:2 | 39°6 38:9 | 40°0 39-6 | 42-1 41-2] 44-1 42-4] 44-0 42-0 | 44-6 42-4| 45°5 42:4 | 46:2 42-7| 47:3 48:2) 48-4 43:5) 48-4 37°4 


0-2 38°7 | 40°2 38°6 | 40:1 38-5 | 39:8 38°3| 89-7 38-0] 89°6 38:0] 39°8 38-2| 40:1 38°4| 41:3 39:2 | 42:4 40-0} 43-2 40-6 | 43°8 40:9] 466 37-3 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.] Mean. 


Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.!Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. si Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet. ie Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet. 

9:2 44°2| 48:3 43°9| 48-4 48-5] 48:1 42-9] 47-1 42:2 | 46°6 42:0 | 47:2 42°8| 46°6 43:1] 45°2 42°3| 45:2 42-4 | 45°0 42°2)45°6 41-7 
46°3 45:0 | 47-2 45:4) 46-4 44:4] 45-9 44:0] 45-2 42°7 | 44-1 42°3 | 43-1 42:0] 43-2 42:0/ 43:2 41°8| 43-0 41:2 | 43-4 41:6] 44:6 42-9 
44°7 44°1| 45-1 44:9] 44-8 44-7] 44-0 43-2] 43-3 43-0 | 43-0 42°5 | 42-5 42:3] 42-6 42-1] 42°6 42-2 | 42°2 42:0 | 42:0 41:6] 43°5 42:3 
47-7 45°9| 47-4 45°6| 47-6 45°7| 48-0 45°7| 47-8 45°3| 47-0 44°8| 46:4 44:1] 45°8 43-7 | 45-4 43-4) 45-2 43-2 | 45:0 43:1] 46+1 44:7 
47-0 44:5 | 47-1 43°9| 47-0 43-6] 45°6 43:9 | 44-1 43-7 | 43-7 43:4 | 43-6 43-2] 43°6 48°5 | 43°6 43°6 | 43°8 43-7 | 43°7 43°7] 44:5 43°5 
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TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS, 
1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 11 

Dry. Wet.|Dry. Wet.}Dry. Wet. Dry. Wet.|/Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 24:2 24-2] 23°8 23°8 | 22:2 22:2 | 22:2 22-2) 22:8 22°8 22°9 22:9) 22:9 22-9 | 22°3 22:3 | 22°7 22°7 | 23:3 23°3 | 24°6 24°6 
2 | 28-0 28:0 | 28:0 28:0] 27°6 27-6 | 27°6 27°6 | 27°8 27:8 27-0 27:0} 28°8 28°8| 28°8 28°8| 29°l 29-1 28:5 28°5 | 30:0 30°0 
8 | 25°6 25°7 | 24°3 24°3| 25-1 25°1 | 25°4 25-4) 25°8 25°38 25-4 254) 24:9 24:9) 25-2 25:2] 24°5 24:5 25:0 25:0) 25:1 26:1 
4 | 21-2 21-2] 20°6 20°6 | 19°2 19°2| 19:4 19°4) 196 19°6 20:0 20:0] 19:9 19:9} 20°1 20:1 | 21°3 21:3 23:0 23:0] 25:0 24-0 
5 |19°0 19°0}17°6 17°6] 16:1 16°1| 16°5 16:5] 16°5 16°5| 18-0 18:0} 19°5 18:9} 19-8 19°5 | 22°5 22:0 24:8 24°8| 23:2 23-2 
6 | 19-1 19:1} 19:0 19:0] 19:0 19°0| 19°0 19:0] 17:3 17:3 | 20°1 20:1] 20°4 20:4} 21:0 21-0} 20°3 20°3 | 98-1 O21) 22a 22a 
7 | 21:9 21:9 | 22:3 22°3 | 23°5 23°5 | 24°4 24-4 | 24°9 24:9 | 25°1 25°1) 25°6 25°6 | 26°2 26:2) 27°7 27°7  30°0 80:0 | 29°7 29°7 
8 | 28:0 23:0 | 23:1 23:1 | 23°1 23°1 | 23°0 23-0 | 23°1 23°1 | 24:1 24:1 | 26:2 26°2| 28°5 27:0] 28:0 27°5 34:9 31°7 | 34:9 31°7 
9 | 27:2 25:9] 27:4 24:0 | 27:0 23:9 | 26:0 23°3 | 26°9 23:0 | 27:0 24:3 | 27:9 27:1 | 29°6 29:0 | 29-1 28:2 28:9 28:0 | 29°9 28-1 
10 | 22°0 20:5 | 22°6 21:0!123°0 2174 | 23°2 22:2, 23:0 23:0 | 23-3 23:3! 24:2 24°0/ 25-3 24°7!26°6 25:8 | 28:0 27:0! 80°71 28°7 
11 | 28°0 28:0 | 29°6 29°6 | 29°8 29°8 | 29°7 29-7 | 29°8 29°8 | 29:9 29°9 29:9 29-9 | 30-0 30:0) 30:0 30:0 30-1 30°1 | 80°71 3071 
12 | 241 24:1] 24°3 24°38 | 24:4 24:4 | 24°38 24:3 | 23°3 23°83 | 22°0 22:0 22:2 22:2 | 22:0 22:0} 21°7 21:7 | 21:0 21:0] 24:0 23-0 
13 | 185 185/184 18-4 | 18-9 18°9| 18-4 18:3) 186 18°6| 18-7 18-7 | 19-2 19:2] 19-8 19:8 | 20°9 20:8 | 21:3 21:0 | 21-8 22:0) 22- 
14 |16°7 16°4)16°8 17:1) 171 1771) 17:1 1771) 17:7 17-2) 18:1 18°1 | 19:2 19:3} 20°1 20:1} 21:0 21:0 | 23:1 28:1 | 23°7 23-7 
15 | 23°2 23:2] 23:3 23°4| 24:0 24:0) 23:9 23-9 | 24:0 24:1 | 24-4 24:4) 25:1 25:1] 26-9 26:9 | 29:9 29:9 | 31:9 31:9] 30°77 30°7 
J6 | 23:9 23°9| 24-1 23°1 | 23°6 23°4 | 23-0 22:9 | 23:2 22°6 | 24:0 23:5 | 24:9 24:9 | 25:0 25:0 | 25:0 25:0 | 26:0 26-0) 26°1 26-1 
17 | 25:0 25:0] 24:7 24°7 | 24:6 24°6 | 24:9 24:9 | 25:2 25:2) 25-2 25:2 | 25:0 25:0 | 25:0 25:0 | 25°9 25:9 | 27:2 27-2) 28:1 28-1 
18 | 24:1 24:1) 23:4 23°6 | 22°8 22°8 | 21:8 21°8 | 22:1 22:1 | 23°1 231 | 23:0 23:0 | 25°1 25°1 | 25:1 25:1 | 27:0 27:0) 28:0 27°8 
19 | 24:7 247 | 24:3 24:3 | 24°7 24°7 | 24°6 24°6 | 24°1 24°1 | 24:0 24:0 | 24:0 24:0 | 24:9 24:9 | 24:5 24°5 | 25:0 25-0 | 25:0 25:0 
20 | 20:0 20:0) 19°8 19:8 | 20°1 20°1 | 20°2 20:2) 20°7 20-7 | 21°3 21°3 | 21°6 21°6 | 23:2 23:2 | 23:9 23°9 | 24:1 24:1] 24:2 24:2 
Q1 | 22°9 22°9/ 23°1 23:1 | 23-1 23:0 | 22°9 22°3 | 23°9 23:9 | 23°6 24:1 | 25:1 24:4 | 27-0 25:0 | 29:2 27-0 | 30:0 29:0 | 29:7 29:2. 
22 | 30°9 30°9] 31:9 31:9 | 32:0 32:0 | 32:2 32°2| 32°7 32°7 | 33:2 33°2 | 32°8 32°8 | 32°1 3271 | 32°2 32°2 | 32:1 32:1} 32:0 32:0 
23 | 43°38 43°8| 45-0 45:0 | 45-0 45:0| 46:1 46:1 | 46°9 46°9| 46:0 46-0 | 45:2 44:0) 45°5 44°8| 45-0 44°8 | 45:0 44:8 | 44:0 44:0 
24 | 36:1 36:1} 35°9 35:9 | 35:1, 35:1 | 34°9 34:9 | 84:3 34:3 | 34:2 34:2 | 34:°8 34°8| 85:0 35:0 | 85:2 35:2 | 35°8 35:8 | 36:0 36-0 
25 | 29°3 29:3] 28°9 28°9 | 28°3 28°3 | 28°8 28°8 | 28:2 28:2 | 28:8 28°8 | 28°5 28:5 | 29°5 29°5|29°5 29:5 | 30:0 30°0| 31:2 31:2 
26 | 33-0 33:0] 32°9 32°9| 32:1 32:1 | 3271 32:1 | 32:1 32:1 | 32:2 32°2 | 32:0 32:0| 32:0 32:0 | 32°0 32:0| 31:0 31:0 | 32:0 32-0 
27 |35°6 35°6| 36:0 36:0 | 85°9 35°9| 35°6 35°6 | 34°38 34°8| 34:5 34:5) 85:0 35:0 | 36-2 36:2) 35:0 35:0 | 36% 36°5 | 37:0 37-0 
28 | 30°9 30°9/ 30:0 30°0 | 29°4 29°4 | 29-1 29°1 | 29-1 29:1 | 29:2 29:2) 29°5 29:5 | 29°6 29°6 | 29:2 29:2 | 29-0 29-0 | 29-8 29:8 
29 | 24:1 24:1 | 24°] 24°1 | 24:0 24:0 | 24:0 24:0] 24:1 24:1 | 24:6 24:7 | 25:1 25:1 | 28-0 28-0 | 29:0 29:0 | 29°4 29:4] 31-0 31:0 
380 | 27:0 27:0} 27:2 27°2| 27-1 27:1 | 27:2 27:2| 27:4 27:4] 28:6 28°6 | 29:0 29:0 | 29°7 29:7 | 30:4 30°4 | 30:0 30°0 | 29°5 29°5 
31 | 27:0 27-0] 26°9 26°9| 26°1 26°1 | 25:2 25:2 | 25:2 25:2] 25:5 25°51! 26°3 26°3 | 26:1 26:1 | 27:0 27:0 | 26°7 26:7 | 27:0 27-0 

MEAN.| 25°8 25:7 | 25°8 25°6 | 25°6 25°4 | 25°6 25:4] 25°6 25°5 | 25:9 25:9] 26:4 26:3 | 27°1 26:9 | 27:5 27°4|28°4 28:2 | 28:9 28°6 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 29°3 28:2} 27:0 26°4| 27-2 26°6 | 30:2 28°8 | 28:0 26:9] 28:0 27-0 | 26°3 26:0] 24°6 24-8 | 23:9 24-1] 24:3 24:0 | 24:2 23:8 
2 | 311 311] 286 28°6 | 305 80°7 | 28:6 28°6 | 29°1 29:1] 28-2 28-2] 27:3 27:3] 26°3 26°38 | 26°0 26:1) 25-9 25:9 | 261 26:1 
3 | 25°5 25°5| 27:0 27:0} 28-0 28:0 | 26-3 26:3] 27:0 27:0| 26-4 26:4 | 25-2 25:2 | 24-7 24-7 | 23-2 23-2 | 22:2 22:2 | 21-8 21-7 
4 | 27-0 25°4) 25:4 25°0| 26:1 26:1) 27-0 27:0} 27:3 27-3 | 26:4 26:4] 26-1 26:1 | 25-2 25:2) 25-1 25:1) 23:8 23:8 | 22:2 22-2 
5 | 27-0 27:0 | 25°0 25:0 | 24°4 24-4 | 25-4 23:4) 21-9 21:9] 22-0 22-0) 21:2 21:2] 20-4 20:5] 19-4 19-4] 19-4 19-4/ 19:2 19:2 
6 | 22°9 22-9} 23-1 231 | 22°8 22:8 | 22:0 22:0 | 22:0 22:0] 22-4 22-5 | 22:0 22:0| 21-7 21:8) 22°1 22-1) 21:7 21:7 | 21-6 21°6 
7 | 28°7 28°7 | 27°6 27°6 | 27°6 27°7 | 27°3 27:4] 28-0 28-0 | 27-1 27-1 | 26:1 26:1 | 24:3 24:3 | 24-1 24:1 | 23:2 23:2 | 23-1 231 
8 | 36:0 32°0| 35:0 32:0) 84:2 32:0 | 36:2 31:6 | 33-0 32-0 | 29-7 29-3] 28:0 28°0| 27-5 27-7 | 27-4 27:4 | 27:2 27:2 | 27-4 27-4 
9 | 80:0 29°0 | 29:2 28:0) 30:0 28:2 | 30:3 28-1} 29:0 27:0] 27:9 25-0 | 26°6 24-7 | 24-1 22-7 | 23:3 21°S | 24:0 21:3 | 23:0 21-0 
10 | 34:1 31°0 | 33°2 31°9 |) 33-4 31-0 | 33:1 31-4! 32-2 32:0 | 31°3 32:0! 30-1 30:1] 29-1 29-1 | 28°3 28-3 | 28-2 28:2 | 28-4 28-4 
11 | 32:0 32°0| 321 32:1 | 32°6 32:2) 30-9 32:0 | 31-1 31:1] 30°S 30-8] 29:0 29-0 | 28:0 28-0 | 27-2 27:2] 26-2 26:2) 25°3 25:3 
12 | 24:9 24:9) 25°8 25:7 | 25°3 24-8 | 24:3 25:0 | 24:5 24:5 | 23-1 23-1] 22-1 22-2) 21-3 21-2) 20°6 20-7} 19-4 19:5) 19-4 19-4 
138 | 24-4 23-9] 24:0 24-1 | 24-2 23-2 | 24:5 24-0 | 23-0 23:3] 21°5 21-4] 21:9 21:5] 21-1 20-8 | 20-1 201] 19:1 191] 181 18-1 
14 | 261 261 | 27°0 27:0 | 27-0 27-0 | 25:3 25:3 | 25:5 25:5 | 25-1 25-1] 25°1 25°1] 25-0 25:0 | 24:2 24:3 | 24:2 24:3 | 23°9 24:0 
15 | 30°6 30°6| 31-4 31°4| 300 80°0| 29°8 29°8| 30:9 30:9 | 28-0 28-0] 27:0 27:0 | 26-4 26°5 | 26:0 26:0 | 26°0 26:0 | 24:6 24:7 
16 | 27:0 27°0 | 28°3 27°4 | 27:2 27:0) 27°6 27:6 | 27°6 27:6 | 27-0 27:0 | 26:9 26°9| 26-2 26-2] 26:0 26:0 | 25:9 25:9] 26:0 26-0 
17 | 29:0 29°0 | 30°0 30°0 | 29°7 29°7 | 28:2 28°2| 30:0 30:0) 27-1 27-1] 27:2 27-2 | 26-2 26:2) 26°3 26-3 | 25-7 25-7 | 25:0 25:0 
18 | 27°0 27°0 | 27-2 27°2| 26-1 26-1 | 26-4 26-4 | 26°6 26°6 | 26°6 26-6 | 26°8 26:8 | 26-2 26:2] 25:8 25°8 | 26:0 26°0 | 25°1 25-1 
19 | 260 26°0 | 25°7 25°7 | 25°0 25°0 | 24:1 24-1 | 28-7 23-7 | 23-0 23-0] 22:9 22-9] 22-1 22-1) 21:7 21:7 | 21-2 21:1 | 20:3 20°3 
20 | 27°5 26°2 | 28°2 26°7 | 27°5 26:0 | 28°3 26°9 | 28:0 26:1] 27-0 26°3| 26:1 26:1] 25:5 25-7 | 25:2 25:2 | 24:3 24:3} 24:0 24:0 | 23° 
21 | 34:0 31:2) 33:0 31° | 33:3 26°7 | 32°5 30:0 | 30-1 29°5 28-5 28-7 | 27-0 26°6 | 28-6 25-1 | 29-1 24:9 | 30°8 27:9 | 30:9 28:9 
22 | 34:0 34:0 | 84°0 34°0 | 35-2 35:2 | 36°6 36°6 | 38-1 38°1 | 40:0 40:0] 38-0 38:0 | 40:0 40:0] 40-4 40°4| 43-8 43°8 | 43°6 43°6 
23 | 41°0 41°0| 40°5 40°5 | 40-0 40-0} 39:5 39-7 | 39-0 39-0 | 37-5 37-5] 87:2 37-2] 37:0 37:0] 36:9 36°9| 38:2 38:2] 39:0 39-0 
24 | 37°0 87:0 | 87°2 37:2] 38-1 38-1 | 37°8 87°8 | 85-2 35:2 | 34-2 34:2] 34:0 34:0] 31-8 31°8 | 31-0 81-9 | 29°5 29°5 | 29:0 29:0 
25 | 31°8 31°8 | 319 31°9| 32°0 32:0 | 32°2 32:1] 33-0 33-0) 33-5 33°5| 33°5 33-5 | 33-2 33-2 | 33-2 33-2| 33-3 33:3 | 33:0 33:0 
26 | 34-0 34-0 | 35°2 35°2| 36°6 36°6 | 36°6 36°6 | 36°5 36°5 | 36°6 36°6| 35-4 35:4] 35-1 35:1] 34:4 84:4] 34-2 34-2) 35:2 35-2 
27 | 36°5 36°5 | 37°0 37°0 | 387°5 37°5 | 87-2 37°2| 37:0 37:0 | 87:0 87-0] 87:0 37:0 | 87-1 87:1] 3871 37:1 | 34°8 34:8 | 82°8 32°8 
28 | 28°6 28°6 | 29-0 29°0 | 28°3 28°3 | 28-1 281 | 27°6 27°6 | 26-8 26°8| 26-0 26:0 | 25-2 25-2] 25-1 25-1 | 25-2 25:2| 24:9 24-9 
29 | 29°0 29°0 | 30°5 29°5 | 30-8 29-2) 31:4 380-4] 31-9 30:2 | 28:0 27:8] 29-7 28°4|27-9 27:7 | 27-9 27-0} 27-0 26°6 | 27-0 27:0 
3 29°2 28°9 | 29°0 29:0 | 29°9 29°3 | 29-2 29:2| 29:0 28-5 | 281 28:1] 28:0 28-0 | 28:0 28:0|27°6 27:6 | 26°5 26°5 | 26:3 26:3 
31 | 28°0 28°0 | 29:0 29°0 | 30-8 30°8] 81:2 31:2] 31-2 31:2| 31-0 31:0] 29:0 29:0] 28-6 28-6 | 380-4 30:4] 30°8 80-8 | 80°7 30-7 

MEAN.| 30°0 29°5 | 29°9 29°5 | 30-0 29°4| 29-9 29°4 | 29°6 29°3| 28-6 286] 28-0 27:9 | 27-4 27:2) 27-1 26-9] 26-8 26:6| 265 26°3 
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41:2 
37:0 
42°3 
41°4 
368 
34:1 
29°3 
Zouk 
28°5 
31°5 
30°5 
32:0 
31°8 
330 
330 
29°2 
34°0 
375 
38°6 
330 
40°2 
42:7 
42°6 
50°0 
55°6 
49-1 
57°1 
53:3 
54°7 
50°4 


39°3 


392 BEN NEVIS OBSERVATORY 
TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. 
| ut 2 3 4 5 6 7 8 
(Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 32°9 32:1 | 33:5 33°5 | 34:0 34:0 | 37°8 37°7 | 37:2 37:2] 88°9 38:9 | 37:0 36:9 | 36:0 36:0 
2 |40°5 40°5 | 40°1 40:1 | 40-0 40:0 | 39°5 39°5 | 39:1 39°1 | 38°5 38°5| 39:0 39:0 | 37:0 37:0 
3 | 38°4 34:4) 38°6 34°3| 38:1 38:1) 387°8 37°8 | 38°7 38°7 | 88:6 38:1] 39°0 37:8 | 39°5 38-7 
4 | 42:0 42:0} 41°3 41°3) 41:0 41°0| 40°71 40°71; 40-1 39:4] 42:3 39°9 | 43°8 40:0 | 43°5 40°5 
5 | 87:4 387-4 | 37°5 87°5 | 87:2 37:2 | 87:1 37:1] 36:8 36:8 | 87:0 37:0 | 37:3 37:3 | 37°8 37:8 
6 | 35°6 35°6 | 36°1 3671) 35°8 35°8 | 35°5 35°5| 385°6 35°6 | 85°1 35°1 | 35:0 35:0 | 34:9 34:9 
7 | 32:0 32:0} 32-1 32:1] 32:0 32:0} 32:0 32:0] 31°8 31°8 | 29°8 29°8 | 29°8 29:8 | 29:7 29:7 
8 | 29:0 29:0 | 29°9 29-9 | 28:3 28°3 | 27:0 27:0] 27:6 27°6 | 29°5 29°5 | 30°8 30°8| 31:0 31:0 
9 | 26:2 26°2| 25:9 25:9] 25:0 25:0 | 24:2 24:2] 24:0 24:0 | 24:8 24°8 | 26:0 26:0 | 28:0 28:0 
10 | 24°8 24°8 | 23-8 23-8 | 24°1 24:1 | 26°83 24:4) 26°7 23°7 | 27:0 24:1 | 28:0 25°1 | 33:2 28°5 
11 | 28-8 28°6 | 28:3 28:3 | 28°9 28:9 | 29:0 29:0 | 28°5 28°5| 28°6 28°6 | 28°7 28-7 | 28°9 28:9 
12 | 30:0 30:0} 30:0 30°0| 30°0 30-0 | 30:1 30:1] 80:0 30:0} 30°3 30°3 | 30° 305 | 31:3 31:3 
13 | 32:2 32:2| 32:0 32:0] 32:1 32-1 | 32°3 32:3 | 32-7 32°7| 32:7 32:7 | 33°1 33:2 | 34:8 34:9 
14 | 30°5 305) 30-7 30:7 | 30°8 30°8 | 30:2 30:2] 30:0 30°0 | 29°8 29°9 | 30:0 30:0 | 30:2 30:2 
15 | 338°6 33°6 | 33:0 38-0 | 33°1 33:1 | 33:0 33:0 | 31:9 31°9 | 32:0 32:0 | 32:3 32°3 | 33:0 33:0 
16 | 32*1 32:1] 32:4 32:4 | 32:4 32°4 | 32°6 32°6 | 32:9 32:9] 31-8 31:9 | 31:8 32:0 | 31:7 31-9 
17 | 80°8 25:9 | 27-6 25°2| 26:9 25°8 | 26:1 25:8) 26:1 26:1] 285 26°5/| 31:5 31:5 | 29:0 28:8 
18 | 33:0 33:0 | 81°9 31°4| 82:0 32:0 | 83:5 32:0| 37°3 33:0 | 37°38 33:0 | 38:1 35:0| 38:2 34°6 
19 | 86:2 36°2| 36°3 36°3| 36:0 36°0 | 35°8 35°8| 36:0 36:0| 36:0 36:0 | 36°3 36:3 | 36°4 36-4 
20 | 87-4 37°4| 36°8 36°8| 36:0 36-0 | 34:9 34-9 | 85:0 35:0 | 34:7 34°7 | 34°5 34°5 | 34:8 34°8 
21 | 33:5 33:5 | 33°4 33:0 | 33:2 32°5 | 33-5 33:0 | 33°4 33:0] 34:0 33°6 | 34:3 33°9 | 35:2 34:0 
22 | 39:0 39:0/ 39°0 39:0) 39°4 39:4) 39:1 39-1] 88-9 38:9} 39:1 39:1 | 39:7 39-7 | 40:0 40-0 
23 | 41°7 41°7/ 41:0 41:0) 41:0 41°0| 40°5 40°5 | 40-2 40:2] 40°3 40°3| 40:2 40°2| 40:5 40°5 
24 | 42°6 41°2| 43:0 41°4| 43-0 41°0 | 42°3 42:1 | 43°3 42°8| 44:0 42°8 | 47:3 43°8 | 47:1 42:7 
25 | 48°9 44:1 | 48°7 44:0] 49:0 44:0 | 49:1 42°3/ 50-0 42°3|50°0 43-4 | 500 48°8 | 51:0 50°6 
26 | 49:2 45:0 ' 48°8 42:0] 46:8 42:0; 47:7 40°0| 48:0 40°2) 47°7 42°4|47°5 42:0, 51:0 41°7 
27 | 49:3 43-0 | 48:0 44:5 | 48-8 43:9 | 48-0 44:0) 47-4 44°8 | 48:2 46°1 | 49°8 46°8 | 51:2 48-1 
28 |53°9 49-7 | 58:4 49°1| 53:0 49:0] 52:9 49:2| 54:0 49:0] 55:2 50°2| 58:1 50°7| 59:4 50°8 
29 | 50°0 46:0 | 50°0 46:0] 51:1 45°6 | 50°2 45:0} 50:1 46:0) 50°8 46°5 | 52°8 47:0| 54:0 47:5 
30 | 54:0 48:0 |53°8 48-0] 53:0 48:0] 54:0 47:1] 55:0 48:4 | 52°7 49°0| 53:0 50°4| 54:7 49-8 
MEAN.| 37°5 36:2 | 37°2 36:0] 87:1 36:0 | 87°1 35:8 | 87°3 85:9 | 387°5 36:2 | 38:2 36°8 | 38°8 37:1 
13 14 15 16 17 18 19 20 
| ‘Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. ‘Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 
| 1 395 39°5| 400 40:0 | 40°0 40:0 | 89:4 39:4] 40:3 40:3 | 40-8 40°8| 40:0 40°0| 41:1 41-1 
2 | 88°2 38:2] 38:0 38-0 | 37°2 37:2 | 37:2 37:2 | 37:0 37:0| 37:0 37-0 | 37:0 37:0] 87°1 37:1 
3 | 44:0 40°5| 44:5 43:0] 42:0 88°5| 46-6 42:9] 45:5 48°31 46:2 43-1 | 46-2 42°5 | 42:2 42-1 
4 | 43°0 42°8 | 43:0 43:0 | 42-2 42:2 42°3 42°3| 42:0 42:0 | 42:0 42-0| 42-0 42:0) 41°7 41°7 
5 | 88-2 38-2| 39:0 39:0| 37-6 37-6 | 37-9 37°9| 33-0 38-0 37°0 87:0 | 36:8 36°8 | 36°8 36°8 
6 85°0 35:0| 36:0 36:0) 36:0 36-0 | 36:1 36:1 | 36:0 36:0] 35°6 35°6 | 35:2 35°2| 84:5 34:5 
7 31°0 31:0} 31°9 31°9 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0] 31-0 31:0] 29:9 29:9] 31:0 31:0 | 30-9 30:9 
8 32:4 32:4| 32-8 32°8| 84:2 34-2 | 32°8 32°8| 33-8 33°8| 31:5 31:5] 30-8 30°8| 30-1 30-1 
9 31:9 31°9 | 32:0 31°8 | 32°9 32:1 | 31°9 31:9 | 82:0 31:9 | 32:0 30:2] 81:0 29-8 | 29°8 28-9 
10 | 37°5 33°4| 36°4 33°5 | 34:4 32:0 | 38°8 31-5 | 38°5 31:5 | 33:9 32°8| 34:4 32°6| 31°5 31:8 
11 | 314 31:4| 32:3 31:8 31°77 31°7 | 81°6 31:9 | 31°8 31:8] 31°7 31:7 | 31°38 31°3 | 80°8 30:8 
12 | 33°8 33°5| 33°6 33:2 | 34°8 34:8 | 85-1 34:8 | 32:2 32-2 | 32-2 32:2 | 32:2 32:2 | 42:3 32:3 
13 | 35:0 35-0| 37-0 36°9| 36-0 36-0| 36:0 36-0 | 35°6 35°7| 34:0 34-0| 33-2 33-2 | 80:0 29-8 
14 | 81°3 31°3 | 82°3 32:3 | 31°9 31-9 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:5 32°5 
15 | 85°4 35°5 | 35°4 35-6 | 34°8 34°8 | 84:6 34°6 | 34:0 34:0] 33-9 33-9) 33-9 33:9 | 33°5 33:5 
16 | 33°2 33°5 | 32°6 32°8 | 32°7 32°7 | 31:7 81°7 | 30°3 30°3| 30:0 30:0 | 29°1 29-1 | 28°1 28:1 
17 | 84°6 34°3| 35-4 34°9| 35-5 35°1| 36-0 25-4| 35-0 34-7 | 35-0 34-7 | 34-7 34-6 | 34-3 34-1 
18 | 42°3 38°2| 43-0 38°6 | 42°8 38:7 | 41:7 37-8] 41°1 87-6 | 40°38 37:7 | 39:1 37°5| 38°5 37:4 
19 | 39:0 39:0} 40-1 40-1 | 40°6 40°6| 40:8 40-8] 41:0 41:0] 40-0 40:0 | 89:4 39-4 | 89:2 39-2 
20 | 36°8 36°5 | 37°7 36°8 | 38°9 33:0 | 37:5 34:0] 86-9 33-4 | 37:2 33-0] 37°1 32:8 | 35-5 33:0 
21 | 38°7 38°7 | 37:2 37-2 | 37°5 37°3 | 37:2 37:0 | 38°7 38:7 | 87°9 37-9] 38:5 38-5 | 40:0 40°0 
22 | 41°2 41°2) 41:4 41°4| 41°7 41°7 | 42:0 42-0 | 42:2 42:2] 42-0 41:9] 42:1 42-1 | 42:3 42:3 
23 | 43:4 43°4| 43°7 43°7 | 43-6 43°6 | 43°7 48°7 | 43°7 48°4| 43-7 43-7] 43-0 42:7 | 42:9 42:2 
24 |54°7 49°7| 55:1 501 54:0 49°4|55°2 50:0|53°7 49:0] 53-5 49-4 | 52°8 50:0/5071 481 
25 62:0 54:7 | 61°8 55°6 61:0 56:0) 61:4 56:6 | 60°4 56:0 | 60°38 56:3] 58:3 56:4] 57:0 56°8 
26 | 58°8 53°8| 58-9 50°4 | 600 50°2| 59-0 50°6 | 57:0 51:0] 54:9 50:0; 53:5 49°8| 51:0 49:0 
27 =| 60°7 52°8| 62:0 52:9 | 68°0 54°6 | 62:0 54:0| 61°7 53°6| 61-0 52-7 | 59°9 52:3 | 58°2 52:0 
28 | 66°0 52°6| 66:4 52:0 | 65°6 50°6| 65:0 50°0| 63:7 51:0/ 61:0 51:0] 58:0 48°3 | 55:9 45:0 
29 | 59-1 51°9| 61-0 53°3) 59°3 52-7 | 59-3 52°0| 58-7 51°5| 571 50:5] 55:2 50°2|55°3 48-2 
80 | 57:3 51°9| 57-1 52-6 | 53°8 52°4 | 53:5 51°6| 51-8 51:0 | 51-7 51°8] 51:0 51°1| 51-0 51°0 
Mean,| 42°2 40-1 | 42°6 40°4| 42°3 40-0 | 42:2 40:0] 41:7 39°8| 41:2 39:5 | 40°6 39-2] 39:8 38:7 


40°8 
370 
42-1 
41:4 
36°8 
34:1 
29°3 
29°1 
27°5 
317 
30°5 
320 
31:1 
330 
330 
28°0 
34:0 
36°0 
386 
33°0 
40°2 
42-7 
41°8 
47°0 
55°0 
48°3 
49°7 
44:0 
48°0 
50:4 


382 
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Wet. (Dry. Wet. 
36:0 36°0 
387°D 387°5 
41:0 38:6 
43°4 43-0 
38°5 38°5 
85°0 35:0 
27:0 27:0 
31:2 31:2 
27:0 27:0 
31°2 28°9 
29°1 29°1 
31°9 32:1 
35'2 35'1 
31°0 31:0 
84°8 34:9 
31°8 32:0 
31:2 30°7 
87'°8 35°3 
36°9 36°9 
35°0 35:0 
39°0 36°74 
40:0 40:0 
42:3 42:3 
47°6 45:2 
55:0 52°2 
53°2 46:8 
569 48:0 
62:4 51:9 
571 49:2 
59:0 52:0 


39°8 38°0 
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.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 


43°6 42°6 
36°9 35°9 
43:0 41:0 
40°6 40°6 
36'8 36°8 
34:1 34:1 
29:2 29°2 
28°0 28:0 
27°0 26:3 
3071 30°8 
80°1 30:1 
318 31°8 
30°6 27:0 
330 33:0 
82°77 382-7 
28°9 25'8 
33°8 33°5 
360 36:0 
38°1 38:1 
32°4 32:4 
40°0 40-0 
42°3 42:3 
42°3 41:2 
49°1 46°5 
53°6 53:1 
49°6 48:0 
68:0 47:0 
50°9 46-0 
55:0 47°74 
49°8 49°8 


38°9 37°6 


JUNE 1902, 


.|Dry. 


41:0 
39:0 
43°0 
43:0 
37:0 
34:9 
29:2 
382°5 
31°0 
35°5 


Midnight. 


.|Dry. 
42:1 
384 
42°3 
38°0 
36°0 
32°0 
28°9 
27°0 
26°0 
28°3 
30°1 
32°3 
30°0 
34:0 
32°2 


30°9 


12 For 


Wet. Max, 
41:0 
39°0 
40:0 
42°6 
37°0 
34:9 
29:2 
82°5 
30°8 
317 
30°0 
83'8 
85°83 
31:0 
360 
82°3 
84°4 
37°3 
38:0 
36°7 
387 
401 
42°8 
48:0 
55°9 
48:0 
51:9 
54:0 
51:0 
53'1 


39°6 


Wet. 
41°8 
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394 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. JULY 1909 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 


Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.'Dry. Wet.|Dry. Wet. 
471 47:1] 43°3 43°3| 41:0 41-0] 40-0 35-4 | 39:0 35:6 | 40°0 34:4] 41:7 35:8 | 39°6 35:0 | 40°7 35:0 | 37:7 35:0 | 88°8 34-7 | 38:0 36-4 
36°0 32:0 | 385°2 31°4| 35:0 30°8 | 35:0 31:1 | 36°1 31:8) 86:0 31:0 | 87°5 32-0 | 88:4 33:1 | 89°2 36:0 | 41°3 37:7 | 42:2 39°0| 45:3 41:0 
40°8 38:0 | 41:0 40°7 | 42°8 42°8 | 42:4 42:4 | 42:0 42:0 | 42:4 42:4 | 42-0 42:0 | 41°9 41°9 | 42°3 42°3 | 42:0 42:0 | 42:0 42:0} 42:1 42:1 
44:0 44:0 | 44:0 44:0 | 44:0 44:0 | 44:0 44:0 | 44:0 44°0| 44:0 44:0] 44:0 44:0 | 44:2 44:2] 44:7 44:7 | 45°1 45-1 | 44:4 44:4 | 45°7 45°7 
36°4 3674 | 35°6 35°6 | 34:0 84:0 | 84°0 34:0 | 34°4 84:4) 35°6 35-0 | 386°2 34°6 | 37°3 36:0 | 89°7 37°8| 43°8 38-7 | 46°0 42:4) 47-7 4174 
44°4 38:2 | 43°1 39°9 | 42°6 39°6 | 44°8 44°8 | 44°7 44°7| 45-0 45:0] 44°8 44°8| 45:0 45:0 | 45:0 45:0 | 44°7 44:7 | 43°7 43°7 | 43°0 43°0 
39°5 39°5 | 39°6 39°6 | 39°5 39°5 | 39:2 39-2 | 39:9 39°9| 39°6 39:6 | 39:0 39:0 | 88:7 38-7 | 39:4 39:4 | 89°2 39:2 | 39:7 39:7 | 89°8 39°8 


COND OP WONre 


87°9 37°9 | 88:0 38:0: 38-1 38:1 | 88°5 38:5 | 389°9 39°9| 40:4 40-4] 40°8 40°8 | 41:3 41:3 | 41°8 41°8 | 43°7 43-7 | 43°8 43°8 | 43-4 43-4 

42°5 42°5/ 41-9 41:9| 41-4 41:4) 40°6 40°6 | 40°6 40°6 | 41:0 41:0 | 42°4 42-4 | 43-1 43-1] 48-4 43-4 | 43°2 43-2 | 43°9 43-9 | 43:0 43-0 
10 | 39:0 39:0} 38°9 38:9/38°5 38°5 | 38:0 38:0 | 36:2 36:2 | 33:0 33:0 | 32°3 32°38 | 32°9 32°9| 33°3 33:3 | 34:4 34:3 | 85-0 35°0 | 35°6 35°6 
11 | 29°8 29°8 | 29:2 29-2| 29-1 2971 | 29°1 29°1 | 29°1 29:1; 81°1 81:1 | 29:7 29°7 | 30:3 30°3 | 30°6 30°6 | 381°0 31:0 | 32°0 31:9 | 382-7 321 
12 | 31°3 29°6 | 31:0 28°3 | 31:2 29:0 | 31:4 30:0 | 32:1 32:0) 33-0 38-0 | 34°0 34-0 | 34:7 384°7 | 35:0 35:0 | 86°8 36°8 | 88-1 38:1 | 39:1 39-1 
13 | 39°4 59°4| 39-7 39°7 | 40°0 40-0 | 39°7 39°7 | 39:4 39-4 | 39-2 39-2 | 39°4 39°4 | 39:1 39:1) 39°9 389-9] 40:4 40-4 | 41:0 41:0) 41°0 410 
14 | 44:9 44:9 | 44:8 44°8 | 44°8 44°8 | 43-1 43-1 | 48-0 43-0] 44:0 44:0 | 444 44°4) 45°9 45°9| 45-9 45:9] 46°3 46°3 | 45-9 45°9| 46:0 46:0 
15 | 46°6 46°6 | 46°6 46°7 | 46°4 46°5 | 46°3 46°3 | 46:1 46°1| 45°9 45:9 | 450 45:0 | 43:0 43:0] 41-0 41-0) 41:0 41:0 | 42-9 42°9/ 41-7 41-7 
16 | 38:0 38-0 | 88°6 38°6 | 39°2 39°2 | 89:2 39:2 | 38°2 38:2) 37:4 37:4] 88°5 37°8 | 87°7 36°7 | 39:0 38-7 | 40°1 40-1 | 41-0 41:0 | 40°77 407 
17 | 39°6 39°6 | 40°0 40°C | 40°0 40-0 | 391 39-1 | 58-2 38-2) 38-0 38-0 | 36°8 36°8 | 36°8 36:8 | 87:1 37:1 | 37°9 37-9 | 38°8 38°8 | 39:2 39-2 


18 | 39:0 30:0 | 29°7 29-7 | 29°8 29:8 | 29-8 29:8 | 29°8 29°8) 30-0 30:0 | 30°2 30:2} 80-9 30°9| 32:0 32:0 | 82:1 32°] | 83°1 33:1 | 85:1 35:1} 35" 
19 | 82°8 32:8) 32:7 32°7 | 31:7 31°6 31°38 32:0 | 32:0 31°8 | 32:0 31:2/ 32°0 31°7 | 83°6 32:7 | 34:1 32°2| 35°5 33:0 | 88:0 87:1 | 39:0 38-2 


20 | 30-1 30°1180°7 380-7 | 29:7 29-7 30°1 80-1 | 29:7 29-7! 29-9 29:9 | 30:0 30:0 | 29°5 29°5 | 80-2 30-2! 31:0 81:0 | 31-7 31:2) 326 320 
21 | 30°4 29°7 | 29°8 29-7 | 29°4 29:7 | 29°1 29-1 | 33:8 29:9 | 35:2 32°0| 35:7 32°1 | 35°6 32:2 | 37°8 32:1; '40°0 32°3| 41-0 34-0 | 41-7 38-0 
22 | 37-4 37-4 | 37°6 37°6 | 37°7 37°7 | 37:5 87-5 | 37-3. 37°3 | 37°8 37°8 | 38°3 88-3 | 39-5 39:5 | 40-4 40-4! 41-3 41-0] 41°0 41-0/ 41-0 40°8 
23 | 38°5 38°5 | 38°6 38°6 | 38°5 38°5 | 37°7 37:7 | 37-9 37-9 | 37°38 37°8| 37:9 37-9 | 38:3 38:3 | 88°6 38-6 | 88°8 388-7 | 39-0 39:1) 411 401 
24 | 83°2 332 | 32°2 32:2| 31-4 31-4 | 30°0 31°6 | 28°5 28°6 | 28:1 28:1 | 28:5 28°5 | 29:4 29-4] 80°3 30°3 | 380°5 30°5 | 32:0 381°7 | 32°2 320 
25 | 29:0 29:0| 29°9 29-9} 29-9 29-9 | 29:2 29:2| 29:9 29:9 | 30-0 29:9] 30:7 30°7 | 31:0 30°9| 381°5 31°4| 31-7 31:7 | 32:2 32:0} 32:8 32:0 
26 | 32°6 32°6 | 32°9 32:9| 32°6 32°6 | 33:0 33:0| 34:0 34:0 | 34°8 34:8] 34:5 34:5 | 35°8 35:8 | 37:0 37:0 | 37°4 37°4| 87°6 37°6 | 87°8 37°8 
27 =| 33°9 33-9 | 82-8 32°8 | 32°1 321 | 32:0 32:0 | 32:0 32-0 | 32:0 32:0 | 32:0 32-0 | 32°3 32:3 | 32°7 32:7 | 83°6 33°6 | 34-1 34:0} 35-1 35:0 
28 | 31-0 31:0) 31:1 31:1] 31:3 31°3 | 81:5 31:5] 31:0 31:0 | 80°6 30-6 | 31-2 31:2| 31-9 31:°9| 32:1 32:0] 383-0 32:0 | 33-7 33:4] 35:0 35-0 
29 | 36°3 36°3| 36:0 36:0 | 34:0 34:0 | 33°7 33-7 | 33:9 33°9 | 33-9 33-9 | 33°3 383°3 | 84:0 34:0 | 35:0 35-0 | 384-7 34:7 | 85:0 35°0 | 85°5 35°5 
30 | 32°8 32°8 | 32°9 32:9 | 821 32:1 | 82-1 32°] | 32°71 32°1 | 32-1 32°1| 32:4 32:4 | 82-4 32-4) 32:2 32:2) 33:1 3371 | 33°8 33°83 | 33°9 33:9 


31 | 31-7 32-0 | 31:5 32-0/ 31:5 31-9 | 31:3 31:8] 31-0 31-0 | 31-4 31:4] 31:2 31:3 | 31-7 31:3| 32:0 31-7 | 32-4 32-0 | 33-0 32-2| 34-0 33°8 
MEAN, 36°7 36:2 | 36°4 36°] | 36-1 35°8 | 35:9 35°7 | 86:0 35°6 | 36-2 35-7 | 36:3 35°8 | 36°6 36:1] 37°2 36°6 | 37°9 37:1 | 38°5 37:9] 39:0 38-4 


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.'Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 48°9 39:0 | 43-2 39°6 | 45°5 41:1 | 46°8 42:0 | 43-9 40:4] 44°6 41°3 | 48-2 40-1] 40:0 37:7 | 89:1 36°6 | 38°0 35:0 | 36°8 33°8 | 3674 32°0 
2 |45°6 41°7| 45-0 41°8 | 45:1 42:0} 45°0 42°0/ 44°6 41°3 | 43-2 40-7 | 43:1 41:1 | 42:0 41:0 | 40°5 88°8|40°5 36°4| 42:0 36:0 | 411 36:1 
3 | 42:0 42:0 | 42°0 42:0} 43:0 43:0 | 42°7 42°7| 48:2 43:2 | 43:7 48-7 | 48-1 48-1 | 43°2 43-2 | 43-4 434 | 43°7 43°7 | 43°8 43°8 | 48-7 43°7 
4 |44:0 44:0} 44:0 43°7 | 44:0 44-0 | 43-0 43:0 | 42:4 42:2] 43:1 43-1 | 40-4 40-4 | 39°7 39-7 | 87°5 37:5 | 37:1 37:1 | 37:0 37:0 | 36:0 36:0 
5 |49°0 45:1) 51°6 46:0 | 53:1 47:0 | 51°9 46:0} 49°7 44:3] 49°8 43:0 | 48-7 43-2] 48:1 42°8| 48:0 41:0 | 46-9 40°] | 45:4 41:1} 44:5 40-0 
6 | 42°8 42°8| 43:0 43:0 | 42:9 42:9 | 42:2 42:2) 41-9 41:9] 41-9 41°9 | 41°5 41°51] 41°5 41°5| 41-2 41-2] 40°4 40°4/| 40°4 40-4|39°5 39°5 
7 | 40:0 40:0 | 39°5 39°5 | 40:0 40:0 | 39°4 39:4 | 39°3 39:3 | 38-9 38-9 | 38-8 38°8| 38'S 38-8 | 88:7 38°7 | 38°3 38-3 | 38:1 38:1 | 37°7 37:7 
8 | 44:4 44-4] 44°7 44°7 | 44:7 44°8 | 45°1 45°1 | 45:0 45°0| 45:1 45:2 | 45:0 45-0] 45-0 45-0 | 44:0 44:0] 43°5 43:5 | 43-0 43:0 | 42°9 42:9 
9 | 41:2 41:2] 40°5 40°5 | 39:4 39:4 | 39:9 39:9 | 39°2 39:2] 39-4 39-4 | 39:2 39-2] 39-1 39:1] 39-1 39-1 | 39-0 39:0| 39:0 39:0 | 39:0 39-0 
10 | 35°3 35°3 | 35°1 35°1 | 34:9 34°9 | 35:0 35:0 | 35-2 35:2 | 33:9 33-9 | 33-0 33-0 | 32:0 32-0] 81:4 31-4 | 31:0 31:0 | 30°4 30-4 | 30:0 3800}. 
11 | 32°8 32:5 | 33°4 33°3 34:1 34:1] 35:2 35:0) 34:9 34:7 | 35:0 34-9) 33-9 33-7 | 33:2 33:1 /33°0 33:0 | 33-0 32-7 | 33°0 32°3 | 82°0 31°6 
12 |39°8 39°8| 41°6 41°6 42:9 42:9] 48:8 43°8| 43-8 48°8] 43:5 48°5| 43-8 43°8| 43:9 43:9] 48°5 43-5 | 42-2 42:2| 40:1 40:1 | 39°7 39°7 
13 | 41°3 41:3} 41:8 41°8 42:5 42°5| 43:0 43:0) 43-4 43-4] 48-8 48:8 | 44:0 44:0] 43:0 43:0| 43°5 48°5|44°4 44:4 | 44-6 44:6 | 45°0 45:0 
14 | 45:0 45°0| 460 46°0 45:0 45:0 | 46-1 46:1) 47-0 47:0] 47:0 47-0] 46°8 46°8| 46:1 46:1] 46°2 46°2|46°5 46-5 | 47:0 47:0 | 46-9 46-9 
15 | 41-2 41:2] 41:3 41°3 41°38 41:3} 40:9 40°9| 39°9 39:9 | 39:8 39°8| 39-0 39:0] 38:0 38:0] 37:9 37°9| 88°0 88-0 | 37°8 37°8| 37°77 377 
16 | 41:0 41:0] 40-7 40°7 40:7 40-7 | 40°9 40:9] 40-3 40:3| 40:5 40°5| 41-0 41:0] 40:4 40-4] 40°2 40:°2| 89-9 39:9 | 89-9 39:9 | 40:0 40°0 
17 (| 87°8 37°8| 87°9 37°9 | 37:7 37:7 | 36°4 36°4| 35°9 35:9] 35:1 35:1 | 34-1 34-1] 33-0 33:0 | 31:9 31-9 | 31:0 30:9 | 30:7 30-7 | 30°3 303 
18 | 35°2 35:2] 35-0 35:0 | 34-4 34:0 | 35°5 34:9] 35-0 34:5 | 35-1 35:0 | 34-4 34:4 | 33-4 33-4] 32:9 82°9|32°8 32:8 | 82°4 32:4] 32°7 327 
19 | 39°2 38°2|39°8 38°38 38:9 38°6 | 38:0 37:4] 36°6 36°6| 34:8 34:8 | 34:0 34:0] 31:9 81-7 | 382°1 32:0] 32-0 32:0 | 31°8 32°0| 30°8 310 
20 | 35°6 32°3/ 37:0 35:8 | 37:4 36°6 | 37-0 36:3) 86-1 36:0' 35-1 35-0| 33-9 33-7 | 33°3 33-0] 31°6 31°6!} 31-0 32:0 | 30:7 31:4! 306 30:0 
21 | 41:0 38°4] 43:9 39:1 | 42°7 39°9| 41-7 40:0| 41:3 39:0 | 40°6 37-2] 40:0 36:7 | 39:1 36-9| 38-4 36:2] 38-0 86:2 | 37:4 37:1) 37:0 37°0 
22 | 41°1 40°8| 42-4 41:8 43-0 42:0 | 43-2 42-2) 42-2 41:2| 48-0 41-8] 42-1 40-9] 41:2 40°7]| 40°8 40°6| 40-0 40-0 | 39:3 39:3 | 88:7 38° 
23 | 40°9 89°8| 39:9 39:0 | 40°3 39-6 | 41°8 40°4| 40:4 89-8 | 38-7 38-6 | 87:8 37:8 | 36:9 36:9 | 36°9 36:9] 35:9 35:9 | 35:0 35:0 | 33°5 335 
24 | 32-9 31°3| 32-7 32:0 32:5 32:°0| 31:2 31:1} 32:0 32:0| 30-7 31:0] 30-0 30:0] 30:2 30-2] 30:0 30:0| 30:0 30:0 | 291 29-1 | 29°0 290 
25 | 33°7 83°7| 34:4 34:4 | 34-1 341 | 34-9 34-9 | 85-0 34-9 | 34:0 34:0] 83°8 33:8] 33:7 33:7 | 32:8 32°7 | 32°3 82°3 | 82:2 32:2 | 32:9 32:9 
26 | 87:9 37-9| 37-5 37-5 | 37-0 37:0! 36-9 36-9] 37:3 37-3 | 37°0 37-0| 36-4 36-4 | 35°6 35°6| 35-0 35:0 | 34:7 34:7 | 34:2 34:2 | 38-9 33°9 
27 «| 35:1 35°1| 34:7 34°7 | 34:0 34:0 | 33:9 33-9] 88°5 83°5 | 33-2 33-2 | 32°3 32:3) 31:9 31:9] 31-7 31°7/31°6 31-6 | 31:2 31:2) 31:0 310 
28 | 35°7 35°7 | 86°9 36°9 | 37:9 37:9 | 37-2 37-2| 37°6 37°6| 85:1 34:9] 37°5 37°5 | 38-0 38:0] 38-2 38:2] 38-2 38-2] 38-1 38:1] 38-4 38-4 
29 | 35:1 85°1 | 85°7 35°7 | 35°6 35°6 | 85-7 35-7 | 35°2 35°2| 34-7 34:7 | 33-0 33-0] 33:1 33°1| 32:5 32°5| 31:5 31°5 | 33:0 33:0} 331 331) 
80 | 84:3 34:3) 34-7 34:7 | 34:7 34:7 | 84-9 34:9 | 84-2 34-2 | 33°3 33:3] 32:3 32°3 | 32:7 32-7 | 32-2 32°2| 32-7 32-7 | 32°6 32°6 | 32:0 32:0 
31 | 35°3 35°0| 35:9 385-2 | 36-0 35°8| 36-0 35:2] 36-2 35-7 | 37:0 36:7 | 36-0 35°4| 35:9 35-7 | 35-2 35°1| 35-0 34°6 | 34-4 34:2 | 84:3 34:2 
MEAN.| 39°4 38°6 | 39°7 39-0 | 39°8 39°2| 39°83 39°2| 39:4 38:9 | 39-1 38°5| 88-5 37°9| 87-9 37°5| 37-4 37°0| 37:1 36-6 | 36:8 36°3 | 36:5 36:0] 37 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 395 


PERATURE. Dry AND Wet BuLBSs. JULY 1902. 


2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 For Day. 


Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.!Dry. Wet./Dry. Wet.!Dry. Wet. Dry. Wet.!Dry. Wet.|Dry. Wet.!Max. Min. 
51‘0 | 52°6 50:6 | 51:4 49°7 | 49°7 48:0| 49°8 47-4| 50:0 47:0|50°7 47:0) 51°3 46°6 | 54°3 48-5 | 567 49-6) 57:4 50°7|59°2 51:4]63°3 46°5 
44°2 41°7 | 44-2 41°38) 43°6 41°3 | 44:6 42°3 | 46°3 43°9| 50°38 46:9 | 53°3 47°2|55°7 49°0 | 56°3 49-8) 58-1 51:3) 59°6 52:0] 64:8 43°4 
94°2 51°3| 55°0 51°5 | 55-0 51°83) 55-3 51°6 | 55°6 51°8 | 55-1 51:9 | 55°6 52°8 | 54°8 53:0) 54:7 53:0 55:8 54:5 | 55-0 54°3956°5 54:2 
55°1 54-7 | 54°7 54°5 | 54:8 54°6 | 54:8 54°6 | 54:9 54-7 | 55°1 55-0 | 55°3 55:0] 56°3 55°8 57-4 56:2) 61°2 58-7 | 62:4 58°9]65:0 53-8 
52°9 51°3 | 52:8 48-7 | 51:7 48°6 | 52°3 49-4) 54:4 51°3|56°3 52°5 | 56°6 52:3) 57:3 53-0 | 58-8 53:0 | 59-7 53°4| 60-8 53°9] 669 50:5 
51°8 50°5 | 52°9 51°2| 53-2 51:2 | 55:0 53:2 | 53°3 53-0 | 58°8 53°3 | 54:3 53°6 | 55°4 54°9 | 561 55°4| 55-7 55:5 | 58-6 57:0] 59-0 51°3 
53°5 52°7 | 53°5 52°5| 53:0 52°5 | 53:1 52:9) 53:3 42-9) 54:9 53:4 | 55-2 53:2] 57:2 55-0 | 56:3 53°5| 57-0 54:0] 58°5 55:0] 60°0 52:9 
63°0 51°77 52°7 51°7 | 52°8 51:9 | 52°5 52:0) 52°6 52-2] 52°7 52-2 | 53-1 52°5 | 53°6 53:1 | 54°6 54:2) 55-0 54:6 | 54:9 54°5759-0 52:3 
53°3 53°0 | 53°3 53:0 | 53°8 53°2 | 53:4 53°0| 53°8 53-1] 53°9 53°5 | 54:1 53-9] 54:9 54-5 | 54:1 53:9| 560 55:2] 55:2 54°77 591 53-1 
49°8 49:1 | 49:0 48:3 | 48°8 48:0 | 48:2 47:4) 48:3 46:5] 49-2 47-8] 51:0 48:0] 52:4 49°0 | 54:0 49°5 | 55:0 49:3) 54:2 50:°0]57°6 47°9 
48°3 44°7 | 47°8 44°3) 48:0 44:1 | 48°5 44°3/48°6 44°8| 49-1 45:1) 491 45:3 | 52:4 47-5 | 53-0 46:2 | 54°8 47:2] 54:7 47-2] 6171 46:1 
450 43°2| 45:0 42°9 | 45:0 43-2 | 44:2 48:0 | 46:0 44-9] 46°5 45:2 | 47:0 46:2 | 48°3 47:2 | 51:2 49°7 | 50°5 49-5 | 52-1 51:2] 56-2 43-9 
52°D 52°0 | 52°5 52-1 | 53:1 52°2 | 53-9 52:9 | 54:2 53:0] 55:0 53°] | 56°5 53°6 | 59°5 55°38 | 56°5 54:5 | 57:4 1|57°6 55:4] 60:2 52:5 
54°0 54:0 | 54:0 54:0 | 54:5 54:5 | 54°8 54:6 54°6 | 54:5 54:5 | 55:4 55:3 | 55°8 55°6 | 55:1 55:2 | 55°6 2| 57:2 56°6}59°1 54:0 
55°7 55°5 | 56°0 55°9 | 55°9 55-7 | 56°9 56:9 56:4 | 55:4 55:2 | 57:0 56°5 | 60°4 57:0 | 59°8 56:0 | 56:2 55°2) 57:0 56°07 62:9 53-9 

8 

3 

9 


oor 
lon 


53°6 52°5 | 53°8 53:0 | 536 52:9 | 53:9 52:9 53:0 | 55:1 53°6 | 55°3 53°5 | 56°8 54°8 | 57-4 54°5 | 56:3 55°9 54°2157°6 53°6 
53°7 53°5 | 53°5 53°3| 53°3 52°5 | 53°5 521 51-7 | 53°6 51°5 | 53°5 51-4] 54:0 52:0 | 53°8 52°5 | 567 54:2 52:0] 56°8 49:9 
49°6 44:5 | 48°3 44:1 | 48°7 44°6 | 49-1 44:5 44:9] 51:6 46:0 | 541 46°9 | 54:8 47°3 | 55:2 48:3) 55-9 48:9] 55°4 50:0] 60-2 48-0 
50°4 47:2) 49:0 46°9| 49-0 46:9 | 49:0 47:1 47°38 | 51:2 49-0 | 52-0 49:7 | 53:2 50°6 | 53°8 501 | 55:2 51:4] 56°3 51:4] 601 48°5 
48°6 45:1 | 47°6 45:0| 47°8 45:2 | 48:0 44:9 45°1| 49°8 45°6 | 53-2 46:1) 55°0 47°5 55:0 47:4 | 58:8 49:9 50:0 | 62°8 47°6 
475 44°5 | 47:2 44°3| 47-4 44°8| 47-6 44°8 45-1 | 49°2 45:0 | 50:0 45:0 | 53°5 47:0 | 53°0 46°8 | 54:3 48-0 49-2} 61°2 46°5 
51:0 49-4) 50°3 49:4 | 50°3 49°5| 50°6 49:8 50:2 | 52°5 51:0 | 54:7 51°5 | 56°6 52°7 | 58°0 534 | 59:0 54:2 54:9} 65:0 50:0 
53:0 50°5 | 52-7 50°2 | 53:2 50°9 | 52°9 51:0 51:0 | 54:6 52:0 | 55-5 52°3/57°6 52-2 58-8 52:3 | 60-4 53:2 54:0] 64:2 50°0 
48°8 46°9 | 48:5 46:2] 47°9 44:3 | 46-0 42°9 42°7|49°8 45:0 |50°2 45:2 | 52:0 45°9 53°5 46°3 | 53°38 46°5 46:3] 56°9 44:0 
45°2 43°3 | 460 44:2] 45°8 44:0 | 46°4 44:5 50°0}58°8 43-0 
41°6 40°3 | 42:5 41:2 | 43-7 42°0| 45:0 43:5 


45°5 | 47:9 46:2 |49°8 47:0 | 50°1 47:5 51:4 48:5 | 53°5 48-7 

45°2| 49:4 47-0 |52°3 481/515 49°5 50:2 48°6 | 50°3 48-9 50°17 55°5 41: 
49°0 47:0 | 48°9 46°5| 49:1 46:0| 49°3 46:2 495] 59°5 48: 
48:1 45°2| 47-0 44:5| 47-0 45:0 | 47°5 45:4 


5 

47:0 | 50°4 47:0 |52°1 47:9 | 54-1 49°3 56°5 50°9 | 566 50°5 48°5 
46°5| 51:5 48:0 |53°3 48°6| 54:0 48:9 55:2 50°0 | 55°9 50-0 50:14 61:5 46:0 

52°7 50°71 52:4 48°1/ 52:5 48:0 51°3 48:4 49:0 
49-2 47°7 48:9 47:1] 48°3 47-0 48:9 47-6 48°3 


Boro O1rorote 
oe OVOLON 6S 


HB OLOrOr or 
DROrwWe 


“Io 09 HCO 


eo Be OrOone 


COON ~ 
SOW NOSCK AE DOHSOH Ao 


NON NEN MoE or 
ANISH WHAHOD oO 
ANSA WSOSAK S 


491] 51:0 49:0 |51:4 49°7 | 53:0 50°8 51°6 49-4 | 54:4 51:1 51:0 | 60°1 
48-0} 51:0 47-9 '50°4 47:5 | 51°9 48:0 53:1 48:3 | 54-7 49°1/) 55:0 48:0] 57°3 48° 
46°4 | 49:2 47-4 | 50°4 48:2 | 52:4 49-2| 53-9 49°5 | 55:2 49:0] 56:1 48°3459°6 47:8 


ee or 
aon 
“17 0 


49°1 46:4] 48-9 46°9| 48-6 46°5| 47-9 46°3 
50°5 48°7 | 50°3 48°5 | 50°3 48:4 | 50°5 48°6| 51:0 49:0] 51:9 49°6 | 53-0 50°0 | 54:5 51:0] 55-0 51:2 | 56:0 51:9 | 56°6 52°21 60°83 49-0 


14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.} Mean. 


Wet. Dry. Wet.!Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.!Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.JDry. Wet. 
62°3 53:1 | 61:0 52°6 | 60-4 53:3 | 59°8 52:4 | 59:3 51-4] 57-6 50°3| 56°6 49°3|53°6 48-1] 50°2 46:2) 48-0 44°8 | 46:5 43:6] 54:7 49-4 
62°3 62:0 | 64:0 54°8 | 64:0 54:0 | 61°6 54:3) 60°5 53:°3]59°6 54:2) 57-7 53°38) 55°5 522/557 51°3|55°3 51:9 | 55:0 51°4954°8 49-4 
55°5 58:9 | 55:7 54°8| 56-1 55°3| 561 55:5 | 55-6 55:0) 55-8 55:3 | 55-7 55:2] 55°3 55:0] 55:2 54°8| 54°9 54°7 | 54-9 54°79 55°3 53°6 
64°7 56°7 | 64:0 56:2 | 63°0 55°6 | 64:0 55:9 | 63-4 55:2 | 62-5 54:3 | 59°38 53:2] 56-4 52-2) 56°8 51°7 | 54°6 51:5] 54:0 51:24 58-5 55-0 


63°7 56°6 | 65°8 57-7 | 66-4 58-2) 64°8 57°3| 62:8 56-4 | 60-4 55-3 | 58-9 54:8) 57-1 53:4] 56-2 53°0/ 54:3 51:1] 51-7 5011 58-0 53-3 
57°0 55:0] 57°3 55:4) 57-0 55-0) 56-2 54°8| 56-0 54:6 |55°5 54:3] 54:5 54:0] 54:7 54:0] 54:8 53°3| 54-2 53°5| 54:3 53:0] 55-0 53:8 
59°3 54:9) 58-5 54:5 | 57°3 53°6 | 56:4 53°6 | 56-0 53°0| 55-4 52-7 | 55-0 52:2] 54:0 52-1] 53°6 52:2] 53-8 52:1] 53-2 51°69 55-4 53-2 
56°3 556 | 57:0 56°2| 58-1 57-:0| 59-0 58:1] 57°9 57:5 | 55-4 55:3) 54:8 54:5 | 54:3 54:1 | 58°8 53°6 | 53-9 53°8 | 53-4 53:3] 54-6 54-0 
560 54:8) 55:8 54:3 | 57-4 54°7 | 55°6 53°8 | 54°6 53-2 | 54:7 53-2 | 53-2 52:4] 53-2 523) 53-5 52-2) 53-2 52:3] 533 52:3] 54:4 53-5 
54°6 49:0] 53-9 48°6 | 57:2 50°8| 55°9 49:0] 55-4 48-0] 54:0 47-2] 52:3 46:0] 51-7 45°5| 503 45-0 | 49°2 44°6 | 48:9 44-8} 52-0 47-9 


55°2 48-0) 56-7 48°5 | 58-2 49-2] 59:7 51°38] 61:0 51-8 | 58-5 50:1 | 55-0 48-0 | 51°3 47:2] 47-0 44-1 | 46:2 43°9) 47-0 44:2152°3 46-6 
54°3 53°4/55°5 54:7 | 55:9 55:1] 55:5 54:°9/56-0 55:5/54:5 54:0) 54:5 54:0] 54:5 54:1] 54:9 54:2) 54-2 52:8) 53:2 52:1]51°0 49-9 
‘7 |54°9 54:8 | 54:9 54:7 | 55°0 54:9] 54:8 54°89755°5 54-2 


57°5 55:0 | 5671 55:1| 56-7 55°8| 56-0 55°4|55°5 55:1154:9 54:7 | 54°8 54:7 

58°6 58:1 | 59:1 58°5 | 58-3 57-6 | 58-2 57°8 | 57-2 57°0| 57:1 56-7 | 56°5 56:0 | 555 55-4] 55:8 50°5 | 56-1 56:0 | 55-9 55°37 56-1 55:8 
61:0 56°8 | 59°3 55:2] 61:2 55:0|59°9 54:7 | 60°6 55:2/ 58-2 53:5] 56-0 52-1 | 53°9 51:°2/ 54:3 51°9/ 54°6 51°8 | 54-7 5189574 55-0 
5d*1 54:5 | 57:0 56:0] 55:4 54:5 | 55°6 54:9] 54-9 54:3) 55:1 54:7 | 54:7 54:2) 54:1 53-8 | 53°83 53:3 | 53-7 53:2) 53-7 58:41 55-0 53-9 
54:2 51:5] 55°5 51-4 | 55-0 50:2] 53:8 49-4] 52:8 48-5] 52:0 47:9] 51-4 47:3] 51:3 46-3] 51-0 45:0} 50°5 45:0 | 50°3 45°0]53°3 50-4 
58°3 49°5 | 59-8 50-4 | 58-8 50°0/57°5 49:4] 56°8 49:0] 56°2 49-4] 54:9 48-2] 54:0 48-0 | 52°9 47°5 | 52-4 48-0] 51:0 47°59753°8 47-5 
59°3 52°1 | 59-0 53:0 | 57-0 52-0) 54:0 49°8| 52:4 48-5] 51-9 49-0] 51-0 48-0 | 50°8 47-7 | 50:0 46:9) 48°8 46:5) 48°7 45:9] 52°5 49-0 
62°0 52:0 | 59°5 51:0 | 58°6 50:4] 58°0 50°7 | 57-9 50:2) 56-0 49:2 | 52°8 47-6 | 50°2 46:5) 49°1 45:0 | 48°5 45:1) 48-2 44:8] 53°5 475 
59°3 51:5 | 61:2 52°5 | 58-0 52°5| 563 50°6|56°3 51-4| 55-0 49-7] 53-0 49-9| 52°3 49:5] 51:7 49:2) 51-7 49:2) 51-4 49-1 952°7 48-1 
61°4 55-0 | 64:2 56°3 | 63-5 55:6 | 64:0 55°8| 63-0 56-2] 61-1 56:0] 57-5 55:0|57°5 54:9] 565 52:3) 55°5 51-1) 54:2 50-5] 56-9 52:9 
615 54:0 | 62:2 54:2 | 60-3 53°5| 62°7 56:0] 58-0 50°8 | 56-4 50:5 | 54-5 49:5] 52-9 49:0] 51°6 48:0 | 50°83 48:0] 50:0 47:3] 56:2 51:5 
56:0 47°3 | 55:0 46°9 | 52°5 45:°8|53°5 45-9 | 55:3 47-1] 54-2 47-0] 51-5 45°5| 50-4 45°3| 47-3 44:0 | 44°8 41°5 | 44:8 41°51 50°38 45-4 
55-4 50°2| 58°6 52°3 | 56-7 50°3| 54-2 49°6 | 54:8 50-4/ 55:2 51-0| 50-4 47°3| 48-0 45°0| 46:3 43:9 | 48-9 42-2) 43-0 41-01 50°0 46-9 
54°3 51°4| 55:5 51-2 | 55-0 50°83) 54:2 50-4) 52:8 50-1] 52:0 49:2] 51-2 48°6| 50°9 48:2] 50°5 48-0] 50-2 47°5| 50-0 47-4) 49-9 47-4 
53°8 49°5 | 57-1 51-1) 57°5 50-4 | 58°8 51-1] 55-0 48-9] 53-0 47-8 | 52-1 47-2] 51:3 46°3| 51:0 46:0) 50°5 46°0] 48-5 45-0] 52-7 48-1 
60°3 52-4 | 59°3 52-4 | 59-9 53-2) 57-2 52°61 55:7 51-7 | 53-5 51-8 | 52-9 52-1 | 53:2 52°7 | 52°8 521) 528 52-0 | 52-9 5191536 49°83 
55°6 51:0) 56-6 51-3 56°6 52°5| 58° 53-0|55°8 50-0 | 54:8 48:3] 53:3 48°0| 50-7 47-4) 50°3 47°3 | 49:2 47°6 | 49-1 48-1} 53-1 49°6 
55*1 50:2) 53-4 50-0 54:1 49:5] 55-0 51-1! 56-3 52-3) 54-0 49°6 | 52°6 49-2151°3 48-1) 51-1 48:1 | 50-4 47:9 | 48-7 46-20 52-0 48-6 
58:2 50:0) 58:7 50°6 | 58°3 50-1] 58-2 51:0| 58-1 51-6) 57-0 50°6 | 55:2 49°5 | 53-1 48:5 | 50-9 47-4 | 50-2 48:0) 49:9 47-1] 53-1 48:6 


58°0 52:7 | 58:5 53-2 | 58-2 52-9| 57-7 52°9| 57:0 52:4| 55-9 51-7 | 54:3 50°9 | 532 50°3| 52-4 49°6 | 51-7 49°3/ 51-1 48-9] 54:0 50°6 


396 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND Wer BULBS. AUGUST 1902 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.)/Dry. Wet. 


1 | 84:2 34:2 | 84:7 34:7 | 34°38 34-3 | 83°3 33-3 | 32°8 32-8 | 32°8 32°3| 33:4 33-0 | 34°1 34:0 | 35:0 34:9] 350 34:9 | 86:0 36:0} 36:0 35:8 
2 | 37°8 37°8 | 38:0 38°0| 38-4 38:4 | 89°1 39-1 | 38-2 88:2 | 38:0 38:0 | 37°7 37°7 | 88:1 38:1 | 39:0 39:0 | 39°9 39:9 | 39°7 39°7 | 89:0 39:0 
3 | 37°2 37:2) 37:0 37:0 | 36°5 36°5 | 35°8 35°8| 36:0 36:0 | 36:0 36:0 | 36:1 86:1 | 37:0 37:0 | 87:1 37:0} 86°8 386°8 | 37°7 37°7 | 88:1 38-1 
4 | 36:2 36°2| 36:2 36:2 | 36:1 36:1 | 35°6 35°6 | 35°3 35:3 | 35°9 35:9 | 36:6 36°6 | 38°0 37°9 | 38-7 38:7 | 40:0 39°9 | 40:9 40:2) 41:1 40-7 
5 | 388°9 38°9] 38-5 38°5 | 88°6 38°6 | 38:5 38°5| 38°6 38°6 | 38:0 38°0 | 38°8 38:8 | 39:0 39:0 | 39:0 39:0) 40:0 40:0 | 38°6 38°6 | 39:0 39-0 
6 | 37:0 37:0| 36:1 36:1 | 86:0 36:0 | 35°2 35:2 | 34°8 34°8 | 34:3 34:3 | 34:0 84:0 | 34:0 34:0 | 34:6 34:6 | 85:0 35°0 | 385°1 35°1| 85°6 356 
7 | 32°0 32°0| 32:2 32:2 | 33:0 33:0 | 33-2 33:2] 33-4 33-4 | 32°4 32:2 | 32°8 52°6 | 33:0 33:0 | 35:0 35:0) 85:7 35:6 | 36:0 35°9 | 36°8 36:6 
8 | 32°0 31°5| 31°6 31:1 | 81°38 31:1 | 31-1 30°8/ 31:1 30°8 | 31:1 30°8| 81°8 31-6 | 32-2 31:9 | 33:2 32-9] 34:0 33:2 | 34°7 33°9| 35°9 35-0 
9 | 33:3 33°3 | 33:0 33:0 | 82°8 32°8 | 32°9 32:9] 382°7 32°7 | 33:1 33:1 | 83°5 33°5| 33:7 33-7 | 34:0 34:0 | 384°7 34:7 | 85°2 85:2 | 86:1 386-1 
10 | 36°0 36°0| 33°8 33°8 | 83-4 33-4 | 32°1 32:1 | 30-7 32-0 | 30°3 30°3 | 30°0 80:0} 29-9 29:9 | 30:2 30:2] 380-2 30:2) 30-9 30°9| 31:2 31:2 
11 | 31:4 31:4] 31:9 31:9 | 82:1 32°1 | 82°1 32:1 | 32:2 32:2 | 32°6 32:1 | 82:4 32°1 | 382-7 32:2 | 33:0 33:0] 34:0 34:0 | 34°8 34°8 | 84°7 34-7 
12 | 33°4 33°4| 32:7 32:7 | 82:1 32-1 | 32-7 32-7 | 33:0 33:0 | 33°8 33:0 | 85°3 34:0 | 35°8 34:0 | 37-2 34:9] 388°7 36:3) 4171 3881} 48-2 40°3 
1 38°6 33°6 | 87°8 334 | 38:0 34°8 | 38:0 35:1 | 38°5 36:0 | 38°6 36:3 | 38-8 36°8| 40-4 38:0 | 42°2 38-8} 43-7 401 | 44°5 41:9 | 46-1 44-0 
14 | 42:0 39°6| 4i°3 40:4 | 41°6 40-4 | 40°9 40°9 | 40-7 40°7 | 40°5 40-5 | 41:3 40°6] 41:9 41°5 | 42°3 42-1] 43:0 42:9 | 43°2 43:2) 44:0 44:0 
15 | 41:0 40°2/ 41:0 40:0 | 41°1 39°7 | 41-1 40:0 | 406 39°5| 40°5 39°3 | 41°8 39:4] 42°8 39:9 | 43°4 40°5| 44:9 41:7 | 46°8 44:1] 47:9 45°9 
16 | 41:5 40-9] 41-4 41-0| 41-0 41-0| 41-3 41:3| 41-0 41-0| 41-2 41-2| 41-7 41-7| 42-0 42°0| 43-0 43:0 | 43-4 43-4 | 44:3 44:3) 45-1 45-1 
17 | 40°3 40°3| 38-5 38-5 | 39-4 39:4] 39-9 39-9/ 40-0 40:0] 40:0 40:0| 39°8 39:7] 40-2 40°0| 41:2 40:2] 41:3 41:0 | 43-2 42°5| 44:0 436 
18 38°6 38°6 | 38°5 38°5| 88°5 38:5 | 38°5 38°5 | 38°6 38°6 | 38:7 38-7 | 88:7 38-7.| 88:8 38-8 | 39-1 39:1 | 39:4 39-4 | 39°4 39-4) 40°4 40-4 
19 | 36°6 36:2} 36°3 35:9] 35°3 35:0 | 33°8 33°6 | 33°4 33°4 | 33:0 33-0 | 33:0 33:0 | 83-1 33:1 | 34°38 34°38 | 34:9 34°9 | 85°5 35:5 | 85°9 35-9 
20 © 32°9 32:9/ 33:9 33:9 | 34°5 34:5 | 85°2 35:2 | 36-0 36:0 | 36-0 36:0 | 85:2 35:2 | 35:7 35°7 | 36°1 36:1 | 36°3 36°3 | 37:0 37-0| 37:0 37:0 
21 =| 30°7 30°7 | 29:7 29°7 | 28°9 28:9 | 28:1 28:1 | 28°1 28-1 | 28:1 28°1 | 29:0 29:0 | 29:7 29:1 | 30°3 30:2) 31°7 81:3 | 33°9 32:3 | 36:0 35°3 
| 22 | 411 41:1) 41-8 41:8] 41°6 41:6 | 42:4 42-4 | 42-7 42-7 | 43-2 43-2] 43°8 43:8] 44:0 44:°0| 45-0 45:0 | 45:0 45-0 | 46°3 46:3 | 46°5 465 
© 23 | 46°1 4671] 45:9 45:9 | 44-4 44-4 | 42-5 42:5 | 41°5 41°5 | 40°8 40°8 | 40:7 40°7| 40°3 40:3} 40-7 40°7 | 41-1 41-1 | 42°0 42:0 | 42:0 42:0 
24 | 89°9 39°9| 39:4 39:4 | 39°3 39°3 | 39°6 39:6 | 39°3 39°3 | 40:0 40-0 | 40:0 40°0| 40-0 40:0 | 40-2 40-2] 40:0 40:0 | 40-2 40:2 | 40°3 40-3 
| 25 | 86:1 36:1] 36:0 36:0 | 86:1 36:1 | 35:4 35:4 | 34:9 34:9 | 84°38 34:3 | 84:3 84:3 | 85-2 35:2 | 35°6 35°6 | 35°6 35°6 | 37°3 37°3 | 88°7 38-7 
26 | 39°9 40:0 | 39:4 39-4 | 40-0 40-0 | 39°6 39°6 | 40°3 40°38 | 39°7 39-7 | 39°8 39-8] 39°6 39:6 | 39:4 39:4 | 39°8 39°8 | 40°5 40°5 | 41:0 41-0 
27 | 38°9 38°9| 39:0 39:0] 38°6 38-6 | 38:0 38:0) 37°6 37°2| 38:0 87:3) 88°1 37:5 | 39:2 38°5 | 39°6 39°6 | 39°8 89°8 | 40°6 40-6 | 42°5 42-5 
28 | 39°9 39°6| 395 39°3 | 39°6 39°6 | 39°5 39°5 | 39°4 39-4 | 39:7 39-7 | 89°8 39°8 | 39:3 39:3} 41:0 40°7 | 42°1 41:3 | 42°9 42-7 | 43-4 43:0 
29 | 37°9 37:9] 36:0 36:0 | 34:9 34°9 | 83°5 33°5 | 83:0 33-0 | 82:9 32-9 | 33:4 33-4) 33-4 33:4 | 33:7 33°7 | 34:0 34:0 | 84°6 34°6 | 85:2 35-2 
30 | 33°6 33°1) 34:0 33:7 | 34:4 34-4 | 34:5 34°5 | 34:4 34-4 | 84°5 84:4 | 34:1 83:2] 84:9 33°6| 86-2 35°3 | 86-8 36-0 | 37:9 37°7 | 38:0 37°9 
31 | 36:0 34:0) 85°3 34:4] 34-9 34°7 | 34°8 34°8 | 34°8 34°8 | 35-0 35:0 | 85:2 85:2) 85°5 35:5 | 86:3 36°3 | 37:2 387°2 37:2 37:2 | 38-0 38-0 
MEAN.) 37°1 36°7 | 36°8 86°5 | 36°7 36°5 | 36°4 36:2) 36:2 3671 | 36:2 36:0 | 36:5 36:2/ 36:9 36°5 | 37°6 37-2 | 38-2 37°8 | 39:0 38°6 | 39°6 39°3 


18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 


Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. 
36°7 3671] 36°9 36:4 | 36-2 36-2| 35-9 35-9) 35:4 35-4 | 35°7 35-7 | 36-2 36°2| 36°0 36-0| 36°6 36-6 | 36-2 36-2) 37-0 37°0 | 37°4 87:4 
39°0 39°0 | 39°2 39-2 | 39-0 39:0 | 88°8 38:8 | 38°3 38°3 | 38°1 38-1 | 38:0 38:0 | 37:2 37:2 | 37°8 37°8 | 37:8 37'8| 38:0 38:0 | 38:0 38-0 
37°8 37°8 | 87-1 387'1| 386-9 36:9 | 36-9 36-9 | 37:0 36°9| 36°8 36°8 | 36°5 365 | 36:4 36-4 | 87-2 37:2| 36:0 36:0] 36:0 36:0 | 861 36-1 
41°7 41°2] 41°6 415 | 41:3 41°3 | 42:4 42:4] 40°9 408] 40:5 40-0 | 40°0 39:2] 40-0 40°0 39-2 39:1 | 39:3 39:3] 389°5 39:5 | 39:0 39:0 
39°7 39°7 | 39°6 39°6 | 38°2 37°9| 89-9 39-7 | 40°1 40:1] 40:0 40:0 | 39:0 39:0} 88:1 37:9 37:9 387°8| 37°8 37°8 | 37°2 37:2 | 36°8 36:8 
35°7 | 36°2 36:2 | 36°0 36-0 | 35°3 35°3| 85:2 35:2 | 85:1 85-1) 384:°5 34:5 | 34:0 34:0 | 33:1 33:1] 82°9 382°9 | 82:2 32:2 
36°1 36°0 | 56°1 36:0 | 36-2 36:2 | 36:1 36°1 | 36°6 36°5| 36:0 36:0 | 35°6 35:3] 35:0 34:9 | 33:8 33°8 | 33°2 33:0 | 32:5 32:1 | 82°5 32-0]: 

: 7 35°0 | 36°5 36:4 | 36°7 36:1 | 86°3 36:0] 35°8 385°8 | 35°8 35°8| 36:2 36:2) 37:1 37:1 | 37:0 37:0] 86:0 36:0 | 84°38 34°8 
9 35:9 | 87-1 87:1) 37:5 37°5 | 37°6 37-6 | 37:0 37-0| 87:0 37:0| 87:2 37:2 | 87:4 37:4 | 87:1 37:1] 36:2 36-2 | 36:6 366 
8 31°8| 31:7 81:7) 31:7 31°7| 80-9 80°9/ 80:1 30:1 | 29°7 29-7 | 29:0 29:0 | 28-6 28°6 | 29-0 29:0 | 29:2 29-2 | 30:0 300 
34°4 | 35°0 35:0 | 35°0 35:0 | 34°8 34°8 | 34°8 34:8 | 34:9 34°9 | 385°1 35:1 | 84:3 34:3 | 34:4 34:4] 34:0 34:0 | 83°5 83°5 
8 
4 


Tool 

COOMA NIP wher 
co 
or 
— 
co 
ou 
a 
iS) 
On 
“x 


42°0 | 43°5 41:6 | 436 41:4] 41:9 39°5| 43:0 41:0 41:6 388°6| 40:0 87:0] 89-7 36°6 | 39°5 35:4 | 89°6 34:5 | 88°5 33°5 
43°2 | 45°4 43:5 | 44°6 42:9 | 44-2 42°8| 44:4 42-8 | 43-6 42°3| 42-7 41:5 | 42:2 41:0 | 42-0 41°3| 42°0 41°3| 41-3 40-9 

3°4 43:4] 44:0 44:0] 43:8 43°8 | 43-9 43:9| 48-0 43:0 42:0 42:0| 42:0 42:0] 42°5 42:5| 41:8 41°8/ 40-9 40-9) 40°0 39-1 
45°2| 46-4 45:2] 46-1 45:2] 45-9 44-0 | 45:1 44°81 45-0 44-8 44-0 43-8] 43°6 43°6 | 43:4 48:4 | 42:6 42°6] 42-1 42:1] 415 409 


15 | 47-2 
16 | 45°9 45:9) 45:1 45-1} 43°8 48°38 44:5 44°5 | 44:5 44:5 | 43-7 48:7) 41-9 41-9] 41:4 41:4] 40-1 40°1 | 39:4 389-4) 39:1 89-1 | 38°9 38:9 
17 | 43°2 48-2 | 42°9 42°5 | 41-9 41:9 | 40-9 40-9 | 40-1 40-1 | 39°3 39:3 | 39-6 39-6] 39:1 39:1] 38-9 38:9 | 38°8 38°83] 38:7 38:7 | 88:7 3887 
18 | 4171 41:1) 41-2 41-2] 41°3 41:0 42:4 42:4/ 41:1 41-1] 40-1 40-1 | 40°3 40-3} 39°5 39:5 | 38°6 38°6 | 38°5 38:2 | 37:9 37:5 | 37:2 37°2 
19 | 35:0 34:9] 36-0 35°5 | 35:9 35°5 | 366 36:4| 35-0 34:9 | 35-2 35:0 | 38-5 52:1] 32°6 32-4 | 82°3 32:0] 33:0 33:0 | 32:3 32°3 | 32°77 327 
20 | 36-1 3671) 36-1 86:1} 36°4 36-4 | 85:7 35°7 | 85°5 35-5 | 35-4 35:4 | 84:3 34-3] 38-2 83-2] 32-2 32:2 | 32:0 32:0) 31°6 32°0/ 31°8 318 
21 | 87:0 36-0 | 36-2 35:4| 36-6 35:2 35°8 34:7 | 34:9 34-1 | 34-4 31-0 | 34-4 31-7] 83°9 82-1] 35-2 32°9| 37-4 37:4] 37-6 37°6| 39:5 395] 
22 | 47:4 47°4| 47°38 47°8| 47:7 47°77 47°6 47:6 | 47-0 47-0] 47:0 47-0] 46-5 46°5| 46°1 46:1 | 46-1 46-1] 46:1 46°1| 46-1 46-1 | 46-0 46:0 
23 | 42-2 42°2/ 42-4 42-4 | 42:5 42:5 42:8 42-8 | 42°6 42-6) 41-7 41-7| 41°1 41-1] 40-0 40-0| 39-9 39-9] 39:7 39:7] 39:9 39-9 | 403 403 
| 24 | 40-9 40°9| 40°6 40°6| 40-9 40-9 | 40°9 40-9) 41-2 41-2] 40-1 40-1 | 39°3 39:3] 88-5 38°5| 87:6 37:6] 37:0 37:0 | 36°9 36°9| 35°6 35°6 
25 | 385 38°5| 39-0 39°0| 38°6 38°6 38:0 38:0 | 37-5 37:5 | 38-1 38-1 | 37:8 37°8| 37:0 37:0] 37-6 37:6 | 38-9 38:9] 389-9 39:9] 40-1 40°0 
26 |40°7 40°7| 40-7 40°6 | 40:7 40°7 | 41:0 41:0] 41-0 41-0] 41:3 41:3 | 40-6 40-1] 40-0 40:0] 89-3 38-7 | 39:8 38:2] 38-2 38-0 38°3 383 
27 | 42°9 42:9) 42°9 42-9) 43°6 43°6 42°8 42°8| 42-1 42-1] 42:0 42-0/| 41-5 41:5] 41:0 41:0] 40-4 40:4] 40°6 40:0] 40:0 39°6 | 39°9 39° 
28 | 42°3 42°3| 40-8 40°8| 40-8 40:8 39:8 39-8 | 40-0 40-0] 40-0 40:0 | 38:8 38:8) 87-9 37:9 | 86°5 36°5 | 87°0 37:0] 37-5 37°5| 37-4 38774 


| 29 |385°6 35°6| 36-0 36-0 | 35°6 35°6 35:6 35°6 | 35-2 35-2 | 35°3 35:3 | 34:1 34-1] 33-4 33-4 | 32-9 32-9 | 33-3 33°38) 32°8 32°8| 83°5 32°6 
| 80 | 88-5 37°7| 39-2 38°5| 39-0 38:4 | 89-1 38-0/ 38-0 37-9| 38-8 37°8 | 38:2 37-4] 37:6 36-4 | 36:9 35:6 | 86-7 36°3/ 36-1 35°5| 355 349 
81 | 86°8 86°5 | 37:2 37:2 | 87-6 37:0 39°5 38-5 | 39-9 39-8] 39-8 39-8 | 39:0 39-0| 38-7 38:7 | 89-3 89°3| 39:4 39-4] 39°1 39:1] 39-1 3891 


39°3 | 39°6 39°3 39-6 89°3| 89-2 39:0] 39-0 38:7 | 38-4 38-0| 37°8 37:6 | 37°6 37°3| 37°6 37:3| 87°3 37:1 | 37:2 869] ar" 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 
Dry AND WET BULBs. 


> sH oD OD SO 


SAd Oot 
SIGS 65 


.|Dry. Wet.|Dry. 


OD SD CO l~ od 


87°7 36° | 37°5 36°5 | 37°6 36°6 | 37°7 386°8| 88°09 37:1 | 388-2 37-2 
16 


S oD OD sH 00 


S 69 6910 00 


15 


ASwao- 
69 do NSD 


DS 6319 69 SO 


14. 


. Wet.|Dry. 
4] 38 
5 | 4 


6 38 
5 42 


38 
42 


TEMPERATURE. 


398 


13 


MEAN,| 88°4 37°0 | 38°3 36°8 | 37:9 36°7 


| MAMA Orwoem 


ll  nNn— er — ON 


MEAN, 39°8 39:0 | 39°9 383 | 307 38°9 | 39°6 38-8 | 39-2 38°4| 88-8 38:0] 38:3 37°5| 38°3 37:3 | 88-1 37°3| 88:1 37:2| 38:2 36-9 | 38:3 37-0 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 399 


RATURE. Dry AND WET BULBS. SEPTEMBER 1902. 


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 For Day. 


Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|/Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet. 
48-3 | 48°5 47°8 | 47:4 46°9 | 46°4 45°9| 46:8 46:2 | 47°3 47:0 | 46°8 46:3 48:2 52-4 50°9 | 53°4 51°8 | 60°3 55:0 | 63:1 57:2 
581 55°9 | 57-4 55°9 | 55°2 54:2 | 54:6 53:9) 53°38 52°6 | 55:2 54:0 55°6 54:0 58:3 | 58-8 55:1] 60°4 55:6 | 60°6 56-0 
55°4 54°5 | 55:0 54:5 | 55:3 54:8] 55:5 65:0 | 55:7 55:0] 55-4 55-1 63°8 65:1 60:2 | 66°4 61:0} 67:0 60° 
54:1 53:1 94-0 53°3 54:3 54°8 53°5|54°8 53°5 | 55:3 52°9 

: 49:0 53:0 54°38 50°6 | 54:6 51:0] 56°3 51:0 


55:0 56:0 56°6 56°3 | 57:0 56°5] 58:0 57:0 
56:2 | 57:0 58°3 57°7 | 58°8 57°7| 57:0 56:6 
50°4 | 53:0 55°2 51:1) 56:0 52°0| 56-1 501 
52°7 | 57°5 60°5 56°4 | 60°3 56°6| 60°7 56°5 
45°5 | 51°5 46°3 | 52°3 46°5 | 53-2 47:1) 54:2 47:2 
45:0 | 49°0 45°8 | 50°0 46:2] 50°9 46:1} 52:2 46-4 
490 | 58-4 50:2 54°6 50°8 | 50°8 47:2 | 52:4 47:4 
42°1 | 47°8 43:1 | 48°8 44:5 | 49°9 45:3] 50:0 46:2 
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53°7 51:4) 53°3 51°4| 53-2 51°7 | 52:9 52:0] 54:1 53> 
50°5 48°5 | 50°3 48:3 | 504 48:2] 50:0 48:0 | 48:9 47: 
53°3 53:1] 53°6 53:5 | 53-7 53°6| 53:8 53:8 | 54:2 54: 
57*1 56°8 | 57:0 56°7 | 56°6 56°1| 56:1 55°9| 56:1 55°8 | 56-1 55°6 
51-2 50°5| 51:1 50:1 | 49:9 48°8| 48:7 47:4| 48:8 47:6 | 51:0 49-2 
511 50:0 | 52:0 50°8 | 52:0 51:0} 52:0 50°9/ 51:9 50°9/ 53:2 51:7 
49°5 46°2|48°5 45:0 | 47-9 44°9/49°1 45:8 | 48°5 46°0 | 48°9 45-9 
45-9 44:3) 45:2 44:0 | 45-1 48-7] 45:0 43:8 | 45-1 43:5 
47-2 45°7 | 47°3 46-9 | 48:0 47:4] 48-3 48:0 | 49°6 49-0 
89°8 37°2 | 39°6 37:2 | 39:9 37:2] 40:3 37°8 | 41:2 38°8 
511 49°8 | 52:0 49:4] 51°8 49°5| 51-0 48°6 | 4 
52°4 52:0 | 52°7 521/521 51:0| 52°3 50°6/5 
48*1 47°1| 47-9 46°6 | 48-2 47:1] 47-0 45:5] 4 
48°3 45:0 | 48°5 45:1 | 48-7 44°7 | 48-2 44:8] 4 
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54°38 58°5 | 54:0 53:3 | 53°3 53-0 | 53:2 52:9] 53:0 52°8| 53-4 53:0] 54:0 
49°5 49:0 | 50:0 49°9 | 49:2 49:0} 49:2 48-9] 49°3 48:7 | 49:3 48:9) 51°5 
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53°9 52°8/ 53°9 52°8 | 63:4 52°3| 53:2 52°3) 53:1 51:9) 538-1 51°7| 53°5 52:1) 55:0 53:0 | 56:0 53:0 | 57-1 53: 
7 | 51°3 49°7| 511 49°6 | 50°9 49:4] 50°7 49°3| 50°6 49:2] 51-1 49°6| 521 50:4} 53-7 51:3} 54°6 51:8) 55-4 52° 


59°0 48°5 


.\Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. 
61°7 55:9) 61°6 55°8| 61°3 56:0 |59°9 55:4] 60°0 55°8| 58-9 55:°0| 57°9 54:0) 60°3 53°9|60°4 54:1] 60°5 54:8] 60:0 54-9 
61°7 56°8 | 65:0 58-9 | 63°1 58:4 | 61-2 57°7/ 61:2 57°5| 60-1 56:4 | 58°6 56:2) 58-0 55:3] 57:2 55:9) 56°6 55:4] 55:7 54°8 
60°3 55°8 | 57°3 55:2 | 56-9 54:0 | 53-9 53:0] 53:4 52°0| 53°7 52°6 | 54:5 5871] 54°6 52°6 | 54°8 52:0) 55-2 51:2 | 55-2 515 
55°6 52°4| 55°3 52°2 | 55-2 52°0| 55:7 51°6| 55:4 506 | 54:2 50:2] 53:9 50°0| 53-7 49°7 | 53:0 48-8] 52-7 49:0 | 51:5 
97°0 52°3 | 57:2 53°5 | 56°7 52°8 | 56:0 58:0] 55°6 52°8| 54:°9 52°3| 53°8 52:0] 53°0 52-2) 538-0 52°6 | 52-7 52°5 | 53-0 
60:0 57°7| 61°3 58°5 | 59:7 57:7 | 59-9 58:0] 58°8 57°4| 58-0 56°8| 57-2 57-0] 57-3 57:0) 57°5 57-0 | 57-1 56:8 | 57-0 
57°5 56°8 | 57-9 57:2] 57-4 56°7| 57°5 56°9| 57-7 56°6| 55°38 53-9] 54:1 52°5 | 54°9 53-2] 53°6 52°2/ 53:0 51°6 | 51:3 
58°9 53°9 | 60°4 56:0] 61:4 56:2] 61-4 56°5| 60-5 56:0] 56:0 52°3] 53-1 50°9 | 52°7 50-7] 51°9 49:8) 51°6 50-0) 51:5 
61°0 56°5| 61:0 56:4 | 60°5 56°1| 60-0 55:2] 57:2 53:2] 55°0 51:1] 54:4 50°7 | 54:0 53°2 49-4 | 52°8 48-9 | 51-9 
55°1 47°3| 560 49:0 | 54:9 47°3| 53:4 48-6] 51-2 47-8] 50°2 47:2] 49°5 46°6 | 48-1 47°3 45°3 | 47-4 45:4 | 46-9 

48:1 

42°3 


i 
ie) 
So 


~1c 


TEN OV OV 
oom 


f0| 54:7 47°1| 55°1 48:2] 55:5 48-7|/ 53:9 48-6 | 52:8 52:0 46°7| 50:9 45-2 47:5 43°7| 46:8 43-2] 47-0 
2153°0 46-9] 50-0 44:3 | 49-2 44:2] 48-3 43-3] 49-0 45°6 41:0| 44:0 40-5 | 42° 

51:2 49:0 | 53:0 50:2] 53:2 51:0| 54:8 51:9] 53-1 52°6 50°3| 52:3 50-1 | 52°5 
55°6 50°6 | 53-9 49°9|53-0 49-0] 53-7 49:4] 53-0 51:6 49:0 | 50:8 49-1 | 50-9 
51°6 49:0 | 52°5 5071} 53-8 50-0 | 53:0 49:8 | 52:0 50:0 48°9| 48-4 46:9] 48-0 
52°5 48°3/55-0 49°1|53'8 46°5|52°5 45:4 50-2 49°6 45:0 | 49:0 43°6 | 48°5 
53°9 47:8/ 54:4 47:2] 53:0 47:0] 51:7 47:1 | 51°5 50:2 45:9| 49°7 45:5 | 49°6 
640 511/561 52:1 | 56-0 51°5| 55:7 50:0 | 53-2 50°2 47:°2| 48-5 45-4| 47-0 44°6 | 46-0 43°9 | 44-0 42:2] 41-1 40-1 
54°8 49°5|55°5 50:9 | 54:2 49-6 | 53-2 49-0 | 52:0 B11 48°9| 49-7 48:0] 49°1 47°6 | 48-2 46:4 | 48-1 46-3 | 47-2 45°8 
55°3 49°9| 56-2 50°0/56:1 50:3] 56-1 50:1 | 56°3 56°4 50°) | 55:4 50:7 | 55:0 50°8| 55:0 50°9| 53°8 51:0| 51-4 50°7 
56°5 54:2/ 56:4 54:3/57:0 54:3} 58-3 55-0 5 54:9) 5671 54°3| 56:3 54:5 | 58:9 55°3| 59-6 55:4] 59°6 55:5 
62°5 57°8| 62:7 58-1 | 63:1 57-7 | 62°9 57-5 63-0 57°1| 61:9 56:9] 60°3 56:9] 61:1 57:0} 60°0 56-4 | 57-5 
61°9 57-5 | 62:0 57-8 | 60°8 57-6 | 59°5 57°6 57:0 56°6| 57°38 56°C | 59°4 56:0] 56°3 55°9| 56-2 55:2] 56-1 
58°0 54:2] 58°6 54:2/59°5 543/561 52°0 53°83 51°8| 53:0 51:9| 52°3 51:2 | 50° : : ; 
56°3 56:0] 56°6 55°9|55°6 54:6] 55:0 54:1 54°3 53-9| 54:4 54:1) 54:3 54:2] 54:4 54:5 | 54:6 54°7| 54°8 54-6 
55°4 | 57°5 55°7| 57-9 55:°9157-7 55°71 57-3 55-0 56°7 54:6 | 55°9 54:3 
[56°7]| 58-5 56-7 | 59:2 56°9| 59:1 57-0| 57-5 56-0 54:8 53°7 | 53°8 52-7 
541 57:8 55:2] 60°1 56:9 : 55:0 54:0 | 52:2 52:0 
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400 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BuLBs. OCTOBER 19: 


1 2 3 4 5 6 qf 8 9 10 11 12 


Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.{M 


1 | 40-4 36°9| 40°6 37°51 42°1 37-9 | 43:1 37°8 | 42-0 37°8 | 39:5 37:2) 38°4 87°7 | 41°3 36°6 | 41°7 35°6 | 43°5 35°5 | 44:0 36:6) 45°5 37-9 
2 | 85:1 35:1 | 35-0 35°0 | 34:6 34°6 | 32°5 32°5 | 30°5 30°5 | 30:2 31:0 | 31°8 80-7 | 30°8 30°8| 31:0 31:0] 31:0 31:0 | 31:0 31°5 | 82°2 317 
3 | 27:0 27:0 | 26:2 26°2 | 25°6 25°6 | 25°38 25°8 | 25°6 25°6 | 25:2 25:2 | 25:2 25:2) 24:9 25:0 | 25:3 25:3 | 26°6 26°5 | 27:2 27:0) 27°6 271 
4 |25°8 25:4 | 25:9 25:4) 26-1 25°5 | 26:2 25:5 | 26°5 25°5 | 27:2 26:0 | 27-9 27-0 | 29:0 27-7 | 30:4 28:7 | 32:2 30°0 | 34:5 31-3 | 84:9 31°6 
5 | 30°4 304 | 30-4 30°4| 30°3 30°3 | 30°4 30°4 | 29°8 29°8 | 292 29-2] 30°0 30:0] 30-7 30°7 | 31°38 31:3] 315 31°5 | 82:0 32:0 | 82:2 32°2 
6 | 29:8 29:8 | 29°5 29:5 | 29:1 29:1} 29:0 29-0 | 28-9 28:9 | 28:9 28-9 | 29-1 29:1 | 30:4 3071 | 32:0 31:2} 32-0 31:5 | 382°8 32°6 | 32-4 32:3 
@ | 27°7 27°7 | 27°8 27°8 | 27-3 27°3 | 27:0 26°7 | 268 26°6 | 27-1 26°9 | 27-0 27:0 | 27:0 26°8 | 27:5 27:2 | 29:0 29:0 | 29°5 29:0 | 80° 29:8 
8 | 27°8 27°8 | 27:1 27:0 | 26°7 26°7 | 27:1 26-7 | 27-5 26°5 | 27:0 26:5 | 27:4 26-1 | 28-1 27-7 | 28:0 27:8 | 29:2 29-0 | 29:4 29-4) 30:2 30:2 
9 | 28:3 28:3 | 28-0 28-0 | 28:3 28°3 | 28°5 28°5 | 28-5 28°5 | 28°3 28-3 | 27-9 27:9 | 28-0 28-0 | 28:0 28:0} 28:2 28-2 | 29°5 295 | 300 29°8 
10 | 27-9 26°6 | 27-9 26°38 | 27°6 26:1] 27:4 26:0 | 27:0 25°7 | 27:0 26:1 | 27-0 26:1] 28°3 26:5 | 29°3 27:2}.30:1 28:1] 31°3 28-9 | 29-9 29-1 
11 | 26°6 25°7 | 27:0 26:0 | 26:7 25°5 | 27-7 25°6 | 26:9 26:1 | 26°6 26:1 | 27:1 27:1 | 27:7 27-9 | 28:4 28:3 | 29-9 29:2} 81:3 30-1} 316 30-2 
12 | 31°6 31:0) 31°5 30°9 | 31-°9 30°8 | 32°9 31:1 | 32°3 31:4 | 32:0 32:0 | 32:7 32:7 | 82°7 32°7 | 33:0 33:0 | 33°5 33°5 | 33-2 33:0 | 34:9 34:9 
13 |40°6 40°6 | 39-4 39:4 | 38-9 38°9| 33-2 33:2 | 33:0 33-0 | 33-0 33-0 | 33:3 33°3 | 33:0 33°0| 33:0 33:0] 34°8 84:8 | 385°3 35°3 | 35°7 35°7 | 4 
14 | 34:0 34°0 | 33°5 83:5 | 33°3 33°53 | 33:0 33°0 | 33:0 33-0 | 83°5 33-5 | 33:3 33°3 | 82:2 32:2 | 33-0 33:0 | 33-0 33:0 | 33°3 33°3 | 33:3 33:3) 
15 | 32°2 32:2) 33:0 33-0 | 33-4 33-4] 34°8 34:8 | 86-2 36:2 | 34°8 34:°8 | 34:0 34:0 | 34-0 34:0 | 34:0 34:0 | 33°9 33-9 | 34°6 34°6 | 34:4 34:4 
16 | 32°8 32°8 | 82°5 32°5 | 32°1 321) 31°6 31:6 | 31:0 31:4 | 30°9 30-9 | 80:0 30-0 | 30:°2 30:2] 30:2 30:2 | 29°8 29°8 | 29°6 29°6 | 29°8 29:8 
17 | 291 291 | 28:9 28°9 | 28°5 28°5 | 28-2 28-2 | 28-0 28:0 | 27:9 27:9 | 28-0 28-0 | 28:3 28-3 | 28°7 28-7 | 29-2 29-2 | 29°8 29°8| 30:2 30:2 
18 | 25°5 25°5 | 25-4 25:2 | 25°5 25°3 | 25°7 25°5 | 26-0 25°8 | 26:0 26:0 | 25°6 25:6 | 26:7 26°7 | 27-1 26°7 | 27-5 27:2 | 29:0 285 | 29°3 28:5 
19 | 29:0 29:0 | 31:2 81:2) 31°83 31°7 | 31-7 31:7 | 31°6 31°6 | 31:9 31:9] 32-0 22-0 | 32:1 32:1 | 32°38 32:2 | 32°38 32°3 | 32°38 32°3 | 32°5 32. 
20 | 331 33-1 | 83°2 33-2 | 32-4 324) 32:0 32:0 | 301 30°1 | 30°6 30°6| 30-2 30°2| 28-5 28:5 | 28-4 28-4] 30-0 300 | 80-2 30-2] 301 30-1 
21 | 28:7 28°7 | 28°6 28°6 | 28°5 28-5 | 28-2 28-2 | 28-0 28:0 | 27°8 27°8| 28-5 28:5 | 28:5 28:5 | 29°5 29°5 | 29-8 29°8 | 30-4 30°4| 30:4 30:4 
22 | 301 80-1 | 30:0 30-0 | 29:4 29-4 | 29°6 29:6 | 29°5 29:5 | 29:2 29-2] 29-3 29-3 | 29-1 29:1] 30-0 30°0| 31:0 31:0 | 31-9 31:9) 32-0 320) 
23 | 37°9 37°9| 38-0 38-0 | 37:9 37:9] 38-1 38:1 | 38-5 38:5 | 38:4 38-4] 38-7 38:7 | 39-2 39-2] 39-0 39:0 | 88:4 38-4 | 38-2 38-2 | 38-2 

24 | 88:0 38°0 | 37°5 387°5 | 37°5 37°5 | 37-7 387°7 | 87-7 37-7 | 88-0 38:0] 88-0 38:0] 38-0 38:0 | 38-8 38-8 | 38-8 38°8 | 39°3 39°83 | 39°6 

25 | 30-5 30°2/ 80-0 29°4| 29°5 28-8 | 29°6 29:3 | 29-6 29°6 | 29-8 29-8| 29-8 29°8| 30-0 30:0] 30:7 30:7 | 81-2 31:2| 32:0 32:0) 316 


26 | 84°9 34:9 | 84:9 84°9 | 34°7 34°7 | 35°1 35+1 | 85-2 35:2 | 33:3 83-3 | 82-8 32-8 | 33:3 33°38] 35:0 35:0 | 34:1 341] 33°9 33:9 | 85-1 
27 =| 30°9 30°9 | 30:0 30:0 | 29-4 29-4 | 29:0 29:0 | 29:0 28°5 | 29-0 28:4 | 28:2 27-8] 29-0 28:2 | 30°3 29-4 | 29°9 29-9 | 30-0 30:0 | 30-4 
28 | 85°8 35°8 | 37:0 37:0 | 87°6 37°6 | 37°6 37-6 | 88-0 38-0! 38:0 38:0/ 88-0 38:0 | 38:0 38-0 | 38°5 38°5 | 28:3 38-3 | 38°5 38°5 | 38°7 
29 | 44:0 44:0| 44:0 44:0 | 43-9 43-9 | 43-9 43-9 | 43-5 43-5 | 43:3 43-3 | 42-6 42°6| 42:2 42-2] 40-0 40-0| 37-0 37-0| 36:1 36:1 | 36-2 
30 | 32°1 32:1 | 32:0 32:0 | 31-2 31-2 | 30-0 30-0 | 801 30-1 | 30-2 30:2] 31-0 31:0) 31-7 31:7] 31-7 31-7 | 81°3 31°83} 381-1 311 | 303 
31 | 28°3 28°3 | 29°4 29-4 | 30:0 380-0 | 30°2 380°2 | 30°7 30:7 | 31-9 31-9 | 82-2 32:2) 32-9 32:9] 35:0 35:0 | 37°8 37°8 | 39:0 39:0 | 40-2 


MEaN,/ 81°8 21°6 | 31°8 31°5 | 81-7 31:4) 381°5 31:1 | 31°38 31:0] 31-2 31:0 | 31-2 31:0] 31°5 31-2 | 32:0 31°6 | 82°4 32:0 | 82:9 32:4 | 33-2 


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 


Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry, Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. 
45°4 40-1 | 45-0 41°6 | 45°5 42:1] 48°5 42°38) 41-5 41-3 | 40:1 40-1 | 39°1 39-1 | 38:0 38-0 | 36:4 36-4 | 35°6 35°6 | 34:9 34°9 | 35:0 35°0 
82°4 32:0 | 82°7 32°3 | 31°7 31°6| 31:0 31°6 | 30:0 30-0 | 29:0 28-8 | 28-4 27-9] 28-0 28-0 | 28:5 28°5 | 285 28°5 | 28'S 28°5 | 27°6 
28°8 28°5 | 29-7 28°9 | 29°5 28°9 | 29:0 28:4] 28-1 27°5 | 27:0 26°7 | 26-5 26-1 | 26°2 25°7 | 26:1 25:8 | 25:7 25-5 | 25°2 25:0 | 25°6 
36°0 82:2 | 36°6 33:0) 37°0 33°3 | 85:4 32:2] 84-1 31:7 | 32:8 31:3 | 31-9 31:3] 33-0 31°3 | 31-1 31:1] 31:0 30°8 | 30°5 30°5 | 30-0 

‘| 0 | 33°5 33°5 | 34:0 34-0 | 33°1 33-1 | 82-1 32-1 | 32:0 32:0] 31:0 31:0 | 30°5 30°6 | 29-6 29°6 | 29°6 29°6 | 29:9 29:9 | 29°8 
32°3 32°38 | 32°2 32°2 | 32°2 32:2) $19 31:9] 31-6 31°6| 31-0 31°5 | 30:2 31:2] 29:2 29:0 | 28-9 28°5 28°5 | 28°4 2874 | 28-4 
30°4 29°6 | 30°9 30:0 | 30°5 30°5| 30-0 30:0] 29°5 29-5 | 29-0 29:0 | 29-0 28°3| 28:3 28-3 | 28-0 27°77 27°6 | 27°7 27-7 | 28:0 
80°7 30°6 | 30°2 30-2 | 30°3 30°3 | 30°2 30:2 | 29:6 29:5 | 29-3 29°3 29-0 28°8 | 28:9 28-9 | 28:9 28°8 28°8 | 28°5 28°5 | 28°2 
30°0 30°0 | 30°9 30:9 | 30°4 30°4| 29-8 30:0 | 29-8 29:2 | 28-9 28-9 28-7 281] 28°6 27:0 | 28-4 27°9 26°8 | 28:0 26°5 | 28-0 
10 | 29°9 29°7 | 31°3 30°3 | 31°6 30°8 | 29°6 29-6 | 29:3 28°6 | 28°5 27:8 | 28-0 28:0 | 27:9 27:2 | 27-7 27°4 26°8 | 27:2 26°3 | 27:0 
11 | 82-4 30°9| 31:7 30°4/ 31-0 30:2 | 30-7 30:1 | 29-9 29-9 | 30-1 29:9 | 30-7 30°5| 30:6 30°6 | 30-7 30°8 30°8| 30°6 30°6] 31°5 
12 | 35:0 35:0 | 35°3 35°3 | 36:0 36:0 | 37:2 37:2 | 38-4 38:4 | 38-6 38°6 | 38-4 38:4 | 39:0 39-0 | 39°8 40°4 46°4| 41°2 41:2} 41-4 
13 | 35°8 35°8| 35:3 35°3 | 85-7 35°7 | 35:0 35-0 | 34:7 34:7 | 34:8 34°8 | 35-0 35:0 | 35°83 35:3 | 35-9 35°5 35°5 | 34°7 34°7 | 35°0 
14 | 33°9 33°9 | 32-9 32°9 | 32-0 32:0] 32°5 32:5 | 32-9 32-9 | 33-3 33:3 | 33-0 33:0 | 32:2 32:2| 32:6 32°6 | 32:0 32:0 | 32°3 32°3| 32:2 
15 | 34'4 34:4 | 33-9 83°9| 33-9 33:9 | 84:0 34:0 | 34-8 34:8 | 85-1 35°1 | 35:2 35:21 35°8 35°8| 34:5 34:5 | 83°1 33:1 | 3371 33-1) 331 
16 | 29°7 29°7 | 30°6 30°6| 30°5 30°5| 30:2 30-2] 30-1 30:1 | 30:2 30:2 | 30-2 30:2] 30:0 30-0 | 29°8 29°8| 29°9 29°9| 30:0 30:0 | 29-4 
17 ‘| 301 so 30°4 80°5 | 30'2 30°2| 29°6 29°6 | 29-1 29-2 | 28-6 28-6 | 28:8 28:8 | 28-4 28-4 | 28-0 [28-0]| 28°8 28°6 | 27-1 27°1 | 26°6 


Oona orwhr 
oo 
oo 
So 
co 
Go 
So 


nw nppnwrp 
IS a~I0 
Cor~ SmorI~7 


oo Go 09 
noe 


38°8 | 39°2 39:2 | 38°8 38°8 | 38-0 38:0 | 37-9 37-9! 38-0 38-0 | 37-9 37-9, 38:0 38-0 | 38-0- 38:0 | 38°2 38-2 | 38-2 38-2 | 38-2 
40°0 | 40°5 40°5 | 40-0 40-0 | 36:0 36°0 | 34-8 34-8 | 33°3 33:3 | 82-7 32°7 | 31-9 31-9 | 32-0 32-0] 30°8 305 | 31:0 30°0| 30% 
32°0 | 32°6 32°6 | 331 331 | 33°3 33°3 | 34-0 34-0 | 35-0 35°0 | 36-7 36:7 | 36°3 36:3 | 35°5 35°5 | 85°8 35°8 | 85-4 35-4 | 35:0 


18 | 30-0 25-2) 30-0 29:8 | 28°8 28-3 | 29-0 28-4 | 27:3 27-3 | 27°5 27:5 | 26-8 264 | 26-0 25-1 | 27-2 25-6 | 265 26-2 | 27-2 27-2 | 27-8 
19 | 82-7 32-7 | 82-7 82-7 | 32-3 32°3 | 32-2 32-2 | 32-2 32-2 | 32:2 32:2/ 32-3 32:3 32-0 32-0| 31-9 31-9 | 321 32-1 | 32°3 32-3 | 32-9 
20 | 80-2 30:2] 30°5 30-5 | 29-8 29°8| 30-6 30-6 | 30-0 30-0 | 30-3 30-3 | 30-2 30-2| 29-7 29-7 | 28-9 28-9 | 29-0 29-0 | 29-0 29-0 | 28°6 
21 | 81-0 31-0 | 31-2 31-2 | 31-0 31-0 | 30°5 80-5 | 80-3 30-3] 31-0 31-0 | 29-8 29°8| 30-1 30-1 | 30°8 30-8 | 30-2 30-2 | 30°6 30:6 | 307 
22 | 81°3 31°3 | 32:0 82-0 | 32-0 32-0 | 32-0 32-0 | 82-2 32-0) 32°8 32°8| 34-4 B44] 36-0 36°0 | 37-1 37-1] 371 371) 37-2 372) Be 
0 
2 


NOROOCH NOSOrHH ONS 


nw 
a 
Mmroco Pw coc Ce coo CO 


6 ‘2 86-2 | 36-1 36:1 | 35°6 35-6 | 34:3 34-3 | 32°3 32:3 | 52-7 82-7 | 32-4 32-4] 32-1 32-1 | 32-0 32-0 | 32-0 32-0 | 320 32:0] 31-0 
7 7 30°7 | 31-4 29°8 | 31-2 29°6 | 31-9 29-1 | 30-5 29-3] 31-3 29-4 | 32-0 32-0] 32-7 32-0 | 32°5 32°5| 335 33° | 34-5 34° | 35-0 
28 0 38° | 41°1 40-0 | 42°6 42-4] 40-5 40-5 | 43:3 43:3] 44-8 44°8| 44°5 44-5 | 44-4 44-4] 43-8 43°8| 44-6 44°6 | 44-0 44-0] 44-0 440 
29 | 36°8 36°8 | 36-4 36-4 | 36-0 36:0 | 36-1 36-1 | 36-0 36-0 | 35-7 35:7 | 34-0 34:0| 33°3 33:3 | 33-2 33-2| 33-5 38-5 | 33-2 33:2 [320 320 
30 ‘4 29-4 | 29°83 29-8 | 29-1 29:1] 29-0 29-0 | 28-2 28-2] 28-5 28-5 | 288 28:8] 28:3 283/285 28-5 | 29-0 28-8 | 28-5 28°5 | 29°0 29°0 
31 ‘6 42°6 | 40°7 40°7 | 41-0 41-0] 40-5 40:5 | 40-2 40-2] 40-1 40-1 | 39°8 39°8| 38°5 38°5 | 37-5 37°5 | 38-8 38-8 | 39°3 39°3 | 39-0 
MEAN,| 83°6 33°1 | 33°8 33°3 | 33-7 33-3] 33-1 32-9! 32:7 32:5 | 82°6 32-5 | 32-4 32°3| 32-2 32-0 | 32:1 31-9| 32-0 319 31-9 318/319 318 }ee 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 401 


EMPERATURE. Dry AND Wer Buss. OCTOBER 1902. 


a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rl 12 For Day. 


| Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Ww et.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.] Max. Min. 
| 50:0 481 | 48°2 46:3) 49°1 47:0] 50°8 48:2) 51°4 49:2] 52:0 49°5|52°0 50°6 | 52°7 51:0 | 54:7 51:6 | 55°6 52°6 | 5671 52°8| 57:0 52:9] 58-7 48-2 
0 47:2) 49°0 47°71 | 49:0 47-1 | 48:8 47:0 | 46°4 45:3) 46°0 44:2 | 43°8 42-1) 44°3 42:3] 47-9 45:0] 51:0 46:2] 53-1 46°6 | 54:3 47°21 55:5 43-0 
41°7 | 43-2 40°5 | 42°3 39°6 | 40°6 38:1 | 40°1 38°5 | 39:0 37°9 | 39:7 38:5] 42°0 40°2| 43°6 41°5| 45°38 43:0 | 47-4 43:3 | 48°8 42°1]52-0 34:2 
33°1 | 34°9 33°3 | 33°3 32:1 | 32°5 31°3 | 32°0 31°0 | 32°2 31:2) 32:0 31:1] 31°6 30°9 | 35:0 33:7 | 39:4 37°3| 43:0 4 46:0 42:6] 54°6 31:3 
40°9 | 43°0 41:4} 48°5 42:2] 43°3 42°1| 43:8 42-4 | 44-4 42:9] 44:1 42°4]| 46°3 44:2) 48°5 45:6 | 50°0 46-2 [51:1] 4 51:0 47:0] 53°2 415 
39:0 | 41°0 39:0] 89°5 38:1] 38-4 37:6 | 38°3 37°3| 37°8 36°7 | 37:2 36°6| 37°3 36°6| 41:1 40:0 | 43°4 42:0) 47:1 4 2°1 36°9 
43°4|45°6 43:1] 45°1 42°7| 44:5 42:2 | 43-4 41:2) 43-0 41°0| 44-2 41°7 | 44:9 42:2| 47:0 44:2) 48-4 44:3] 49°9 4 16 41:1 
39°0 | 39°7 38°9 | 39°4 38:3 | 39:4 38°3 | 39°0 38:1 | 38°8 38:0 | 38°3 37°8 | 39°2 38:3 | 40:1 39:1] 42:0 40:7} 44:6 4 0°4 38:2 
40°5 | 41-8 40°7 | 42-0 40°5 | 42:1 40°5 | 42:2 40:7 | 42-0 40°6 | 42:0 406 | 42°3 41:4] 43:6 42:2/ 44:2 42°4/477 4 27 34:9 
83°3 | 33°6 32°7 | 33°4 32°6 | 32°4 31°6 ; 31°6 30-9 | 31-2 30°5! 32:2 31°8| 33:0 32°0 | 355 35:0 | 39°5 38:3, 45-1 4 16 31:2 
34°6 | 35°0 3377 | 33°8 32°8 | 34:1 33°1 | 34°3 33°5 | 33:0 32°5 | 32°4 31°9| 32-4 31:6 | 34°9 34:4 | 36°6 35:9) 40-2 3 43°3 41:6] 51:0 31°6 
4 49-3 46°0]55°9 35°6 
5 53°1 51:1] 55°38 45-4 

4 


38°2 | 37°3 36°3 | 36:1 35°4 | 36°2 35°4 | 36°4 35°5 | 88-0 37-0 | 38°0 37:1 | 39°6 38°3| 41:1 40°0 | 43°6 41-9 | 46-2 
50°5 | 51°2 48°5 | 50-0 47:4] 47-4 45°5 | 46-8 45:0 | 45:4 44:0 | 46°1 45:2) 48:2 47:1] 49-7 49-0] 51-4 re 52°5 
49°1|49°6 48°9 | 49°5 48-9] 48°8 47:0} 487 47:1] 47:5 46°4|48°6 47:8 5 : 
46°4 | 48-7 46°5| 49°6 47:9] 51:0 48:3) 52:0 50-0] 536 49:0] 54:1 48-2 
47°3| 49:4 46°6 | 49°5 46:1] 48°6 45°5| 486 45:4) 48-1 44:9) 48-1 44°6 
44°2| 46°9 43°8/ 47:0 43°4]46°7 43°5] 46-2 43:3] 47:4 42:4] 46°6 43°3 
86°3 | 387°0 36°0| 87°3 36:2) 37:0 36:0 | 36°3 35:1 | 36:0 35:0 | 36°6 35°6 
35°9 | 37:0 35°8 | 38-2 36°5 | 38°5 37°3 | 38°5 37:4 | 39°2 38:3 40°3 39°5 
473 | 50°5 47-4 | 49°3 48:0] 47-7 45°6 | 46°6 45:2] 46-0 45:0 : 
42°5 | 45°1 43°1| 48°6 41°3| 42°4 40:4] 43-9 42:0 | 42°6 41:2 
44:0 | 44°6 43:9] 44:3 43-2 | 43-1 42:0] 43-1 42-0 | 43-4 42°3 
51°6 | 52°9 51:9) 53:0 51°8| 52:9 52:°0| 53-1 52°1 | 53-6 52-2 
52°9 51:4) 52:4 51:3 | 52-0 51-0 51-1 | 51°6 
39°5 38°6 | 88:4 37°5 | 38:2 37-4 365 | 36:0 
48°6 | 51:4 48°7| 51-1 48-6 | 51:6 49-0 49°5 | 50-4 
44-4 | 48°0 44:1 | 449 41:6] 43°8 40°5 40:0 | 40-7 
46°7 | 48:3 47°5 | 48:7 48:0] 49:0 48:4 49:4 | 50°9 
52°6 | 53°3 53:1) 54:4 54:0] 54:5 54-0 54:2 | 54:1 
46°9 | 49°1 46°3| 48-5 45°4| 46:3 44-4 45°1 | 46°7 
42°5|45°8 48°0| 45:5 44:0] 45°6 44:5 44:9 | 46-9 


2 43°5| 45:0 43-2] 44:6 42:9] 44-1 42:5 42:5 | 43°8 


470 44:0] 46°6 44:0 | 46:9 44-1 
47°6 43°9| 48-9 44°6 | 49°5 44°6 
40°5 89°1| 43-4 41°9 | 45-4 43° 0 


50°1 46°5 
50°0 39°4 
50°4 35°5 
50°2 36°2 
51:0 43:9 
51-4 42:0 
52°6 42°3 


|46°5 45-0| 47-6 46-0 | 48-5 46-8 
45°6 44-0| 47-6 45:11 47°6 44-9 
46°5 45-0| 47° 45°7 | 49-4 46-5 
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50°1 44:7 
56°6 44°5 


53°0 41:1 
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49°2| 51:1 50°] 53-2 52:3) 55:4 53-6 
43°8| 46:7 44°8| 48°5 46:2} 49°9 46°9 
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Dry. Wet. 
52°6 49:8 
48-9 44:8 


Dry. Wet.| Dry. Wet.! Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.] Dry. Wet.] Dry. Wet.) Dry. Wet. 
WA 52-4 | 582 53°0 | 57°6 53°0 | 56°2 52:2) 53°6 50°41 50°7 48°5 | 50°7 48:5 | 50°1 48:0] 49°9 48-0 | 49°6 47°7 | 49°3 47:1 | 48°6 47:0 
48°3 | 55°0 47:1 | 54:9 47:3 | 53:1 45°6 | 52:5 45-5] 50-4 44:0 | 49:2 43-0 | 45-8 42:1 | 43:9 40:9] 43°3 41:0) 43°9 41°6 | 44:2 41°8 
43°7 | 512 44:0 | 50°6 43°5 | 49-2 43°3|) 50-5 44:0] 45°38 40-4 | 42-1 89°8 | 88-7 36°5| 87:4 35:4) 36-0 84:1 | 35°7 34:1 | 84:3 33-0 
43°4|50°5 45:0| 54:0 46:0 | 54:0 46°6| 52:0 46:4] 48-4 44-3 | 45-4 42:9 | 46-0 42°6| 45°0 42:2] 41-9 40°4/ 42:0 40:3 | 42:0 40-6 
48°3|52°5 48°5 | 52:0 48°9/ 51:7 48°8| 51:0 48:3] 48:4 46:0 | 48:4 45:0 | 45°9 43°38] 44:1 41-4] 44:1 41-2) 43°3 41:0 | 42°7 401 
46°3 43°3 | 46°3 43:3 | 45:7 43-0 
41:6 40°0| 41:2 40:0] 41:3 40-0 


41°5 38°7 
47-0 44-4 
44-9 42°6 
45:9 43:1 


47-0 | 51°5 47:1) 51-7 47°9| 51-0 48-°0|501 47-0] 49-0 46:2 | 49-2 45-9 | 48:0 45-1 | 47:0 
46°7 | 51-0 46°5 | 50°3 46°1| 48-8 45°5 | 48°8 45:0] 45:9 43°2| 45:4 42°9| 43-2 41-0 | 42°6 
44°6 | 501 45°0| 49°6 45-0 | 49-4 45:3] 48-4 44-6 | 45:9 42°8 | 43°6 41:0| 41:1 39°8 | 395 
1 46-4 | 50°3 45°9| 52-0 47:°0| 51:7 45°6 | 48°8 44:°5| 45:1 41-7 | 42-2 40°1| 391 37°6 | 37°3 
44:0 | 50°2 44:9] 51°2 45:1 | 50°8 44:9] 48:8 44-31 44-2 41-0 | 42:3 39-7 | 40'1 38:0 | 39°6 
0 42:9} 48-4 44:5] 50°0 45:5 | 49°6 45°6| 48-4 45:0 47:5 44:0| 47-5 45:0) 47:3 44°5 | 47-1 
§ 49°4) 55:2 501 | 54:9 50°5 | 54:4 50°5| 55:1 51:7 | 54-2 51:7 | 54°3 51°5| 54-4 519 | 53°5 
51°6 | 54:1 511 | 54°6 51:7 | 58:3 51°3 | 52°6 49-9 51-0 48-3 | 51-6 49°8 | 50-4 49-4 | 50-0 


34°6 


40°8 
53°5 


4 

4 

39°9 3 
41:4 3 

4 

4 

47:0 4 
473 
44:0 
38-4 


470 
42°71 46°77 44°6 


6 44:6] 45-9 43°8 
52°5 51:3] 47°9 4671 


51-1 48°0| 50:0 47-8 | 53-0 49°5|50°3 47-4 50-0 47°8| 48-0 46-0 | 49-0 47-0 | 48-9 


PP ROU Cote 


51:0 485 
48:0 44:8 


2) 50°6 49-0} 50-4 491/500 484/505 49:3 50°5 49-4| 50-9 49:4| 51:3 49:9 | 51:0 
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9°7 

9-2 

4°6| 48-0 45:0] 48-0 45-0| 48-0 44-7| 48°1 44-6 | 48-4 44:6 | 47-8 446/481 44:5] 47°5 

50| 49-9 45:8| 48-1 45-7| 47-6 45-5 | 47-1 44:6 45-1 43-0| 45-4 43°3| 44-9 42-7 | 43°3 41-8 

2°9| 48-5 43°3| 49-9 44-4] 49-7 45°3] 45-4 41-9 42°6 39°5| 40:5 38-0| 38-1 36-4 | 36-4 35-0 

5*9| 46-7 46-0| 48-1 47-1] 49-6 47:0| 49-1 46-4 | 48:5 46-0 | 49-0 45°7| 49-0 46-2] 49°6 45-9 
1 43-9 | 44-2 42-0| 46-0 44:0] 44-8 42°6 


45:1 |45°8 44:0} 46-0 44:°1/ 45°6 44:9 
47-9 | 500 48:3) 49-5 48:4 | 49°3 48°7 
52:0 | 53°5 51:9| 52-7 51:8) 53-5 51°6 
46°4|49°8 47:1) 47°5 45:6) 47-4 45:3 
478 | 48°6 47:9 | 48-4 47°9 | 53:3 49°5 
46:1) 49°6 46°5 
44:6 | 48:4 44:4] 48°6 44:3 | 48:5 44°6 
50°9 | 51:0 50°5| 51:5 50°8 | 52°3 51°5 
49-3 | 50-6 48:0| 505 47:4) 49°9 47:4 
43°5 | 47:2 43:4) 45:6 42°3| 45:4 42-4 
53:0 | 55:0 52°5]55°3 51:9] 55°3 51-2 


45°9| 48:0 45:4) 47-2 44:9] 46-7 44°5 
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1} 49:0 46:0 | 50-0 46°1] 48-9 45-2] 45-5 43-2 
48:0 |51°6 47-7 | 52-4 48°6 | 51:2 47-0| 50-8 47-4 
52°6 | 53°7 53°0| 53-7 52°6| 53:6 52:4] 538-7 52:3 
53°0|53°3 530|53°5 51°5| 51-4 48-7 47:0 
46° | 52:0 47°3| 50°7 47-4| 49°6 47-4 47°6 
49°8| 55:9 49:9| 55:4 49°:7|53-7 47-9 46°6 
43:0 | 46:9 43°6| 48-3 45:4 | 48-5 45:3 45°3 
§2°4 | 53°2 52°1|52-9 52:0] 52-6 51:5 51:0 
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“0 47°5 | 51-4 47°6 | 51-6 47:9] 51:1 47-4 46°8 


a 


0 PeEHnHoek Sewand | 
_ 
a 
pee 
on 
S 
Re) 
_~ 
a 
on 
on 
So 
rT) 
® SOHBA SHEESH SOHN 


> ., 
AO FODTONI COOCWNW DR 


rs 
for} 
for) 
i 
ay 
ou 

~ 


Ce CIOTR OF BH OOO 


CO BNSHE NH COOROAT 
oO 
ee 
is 
No} 
i 


nS) 

for) 

oO 

= 

“I 
OoOWHomn Wa 


42-9] 47°6 44:3 


cS 
rs 
re 

Oe PO. RB orb oo Bote 


GCOAOVAIS WRN 
BH SASWSO~N BDOHASE SSAA 


OPE OP SS SPOOF Be 


CORO Ee Be Ob Oe 
at ah aie NAAKG 

ee 

ou 

—) 
DOW Oe Sor 


oP orof or oro 
ONIN NMW ON CGO 
= CLONNTO 2 DL 


Oo HSOOMS HHSD AS 
_— 
Oo 
a 
~ 
OX 
rm 


h WAH SKRE SO 


on 

So 

ims 
cS 
lor) 
is 
rs 
= 
oo 
is 
lor} 
_> 
cs 


402 

TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. 
2 3 1 5 6 7 
Dry. Wet.|/Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. 

1 | 39:6 39°6| 39:5 39:5 | 39:5 39:5] 389-2 39-2/ 39:0 39:0| 39:2 39:2] 37:1 37:1 
2 |26°8 26:8 | 26°5 26°5 | 25°5 25°5 | 25:4 25:4 | 25:6 25°6| 26-4 26°4/ 26°1 26-1 
3 | 31:4 31:4] 31-4 31:4! 316 31°6| 31:9 31:9 | 82:0 32-0 | 32°0 32°0| 32:9 32:2 
4 |30°5 30°5/ 31:0 31:0| 31:7 31°7 | 82:0 32°0) 82:2 32:0 | 82:2 32:2/382°6 32°6 
5 | 32:0 32:0 | 31:7 31°7 | 31:0 31:0] 31-4 31:4] 31:2 31:2 | 80°1 30:1) 314 31°74 
6 | 36:2 36:2 | 36°9 36°9 | 37:2 37:2) 37°8 37°8| 37°6 37°6 | 37:0 37:0 | 37:2 37:2 
7 | 88°6 38°6 | 39:0 39:0| 27:9 37:9 | 37°5 37°5 | 37:1 37:1 | 87°7 37:7 | 38:0 38:0 
8 | 30:0 30°0/ 30:0 30:0] 29°6 29°6 | 29:0 29:0 | 28:2 28:2 | 29:8 29°8| 30°3 30:3 
9 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0 | 29:1 29:1] 29:0 29:0 | 28:9 28:9 | 29:0 29:0 | 29:9 29:9 
10 | 28°8 28°8 | 28°7 28-7 | 28-8 28°8| 289 28-9 | 28-7 28-7 | 28°6 28-6 | 28:8 28:8 
11 |32°8 32°8| 32:7 32-7 | 32°5 32:5 | 3271 82:1 | 32:0 32:0/ 82:0 32:0| 30°6 30°6 
12 | 33:0 33:0 | 82°8 32°8 | 32-1 32:1} 31°9 31:9 | 30°5 30°5 | 31:2 31:2| 307 30°7 
13 | 37°3 37°3| 37°5 37°5 | 87:9 37:9 | 38:2 38:2 | 38:0 38:0 | 37°7 37:7 | 87'°7 37:7 
14 | 27°8 27°8| 27:0 26°8 | 27°5 27-5 | 28°5 28°5 | 28°6 28°6 | 29:0 29:0 | 29:4 29°4 
15 | 37:1 37:1| 88:0 38-0 | 39:3 39:3 | 40:0 40:0 | 40:0 40:0 | 40°3 40:3] 40:0 40-0 
16 | 33:2 33:2 | 33°2 33:2 | 33:1 33:1 | 33-1 33°] | 33:1 38:1 | 32°3 32°3| 32:3 32:3 
17 | 25:4 25-4 | 25:1 25:1) 25:0 25:0 | 25:3 25:3] 25:0 25:0 | 24:9 24:9 | 25:8 25:8 
18 | 25:2 22:0 | 25-5 22:2 | 29:0 24°7 | 25:0 23:0 | 25:0 22:2 | 24:3 21°35) 23°5 21:1 
19) | 201 201) 21:6 206 | 20-2 2:2) 20-6) 21-6 | 21:4 214 201 21-1 | 21-0) 21:0 
20 | 21:9 21:9 | 22°3 22°3 | 22:4 22-4 | 22:2 22:2 | 22-7 22-7 | 23-0 28:0 | 22:8 22°8 
21 | 23°8 23°8 | 23°1 23-1 | 23:0 23-0 | 23:2 23-2 | 23:2 23:2 | 23:1 23:1 | 23-1 23:1 
22 | 23:0 19°8 | 23°6 21:2 | 23-1 20°6 | 22°3 20-4 | 22:2 19:9 | 22:0 21:9) 25:0 25:1 
23 | 26°7 26°7 | 27°4 27-4 | 28:0 28:0 | 28:0 28-0 | 28:2 28:2 | 28:2 28:2 | 28:0 28-0 
24 | 27°7 27°7 | 27°8 27°8 | 28°3 28°3 | 27-9 27°9 | 27-9 27:9 | 27:9 27:9 | 27-2 27:2 
25 | 30:4 30-4] 31:°2 31:2| 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:1 32:1 
26 | 32°3 32:3 | 32'2 32:2 | 32:0 32-0, 82:1 32°1 | 82:0 32:0 , 32:0 32:0/ 32:0 32:0 
27 =| 321 32:1] 31°6 32:0) 31:0 31:0] 81:1 31:1 | 30:9 30:9 | 31:0 31:0} 30-2 30:2 
28 | 28:5 28°5 | 28°8 28°8)| 29°5 29:5 | 30°0 30:0 | 30:0 30:0} 30°6 30°6/ 381-0 31:0 
29 | 31:0 31:0/30°6 30°6 | 28-9 29-0 | 27:3 27:3 | 27:2 27:2 | 27:2 27:2) 27:2 27:2 
30 | 31°3 31:3] 30°9 30°9 | 30:0 30:0 | 29:3 29°3 | 29:7 29:7 | 29-9 29:9} 80:0 30:0 

Mra.) 30°2 29:9 | 30°2 30:0 | 30°3 30°0 | 30-1 30:0] 30:0 29:8} 30°1 30°0/ 30:1 30°0 

13 14 15 16 7 18 19 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet 

1 | 29°3 29°83 | 29'2 29°2 | 28-7 28°7 | 28°2 28:2 | 27:2 27:2] 269 26:9 | 27-0 27-0 
2 | 28:4 28-4 | 28°6 28°6 | 29:0 29:0 | 28°8 28-8 | 28:0 28:0] 28:4 28-4 | 29-0 29:0 
3 | 32°2 32:2| 31°2 31°7 | 31:0 31:0 | 30°6 30°5 | 30°3 30:2] 29:8 29-8 | 29:0 29-0 
4 | 33°3 33°3|35°7 33°7 | 33°8 33°8 | 33°5 33°5| 34:0 34:0| 33°7 33-7 | 33-7 33-7 
5 | 30°6 30°6| 80°6 30°6| 311 31°1 | 32-0 32:0 | 82:0 32:0 | 32:2 32:2] 32-4 32-4 
6 | 38-0 38:0| 388-0 38:0 | 37-7 37:7 | 37:0 37:0| 87:1 37:1] 37:2 37-2| 37:2 37-2 
7 | 38:4 38:4 | 37°7 37°7 | 37°7 37:7 | 87°6 37°6 | 33°3 33:3 | 82°38 32°3/} 31:9 31:9 
8 | 30°5 30°%5 | 31°2 31°2| 305 30°5 | 31:0 31:0| 31°83 31:3] 30:9 30-9] 30:0 30-0 
9 | 311 31:1) 31:3 31°3| 31:0 31:0 | 31:2 31:2] 31°3 31:3] 31:8 31:8) 31-8 31:8 
10 | 31°4 31:4) 31:9 31°9| 32:0 32:0) 31:9 31:9} 31°3 31:3] 30°6 20°6| 30°8 30:8 
11 | 380°1 301 | 29°3 29°3 | 29°6 29°6 | 29:5 29-5 | 29:8 29°8| 29°8 29:8 | 80-4 30-4 
12 | 85:1 35°71 | 35°4 35-4 | 34:0 34:0 | 32°6 32-0 | 32:0 32:0] 32:0 32-0 | 32°6 32°6 
13 | 38°4 38°4 | 38°4 38°4 | 38°8 38°8| 83:0 33:0 | 32:0 32:0] 31:0 31°0 | 30°3 30:3 
14 | 30°1 3071 | 31°2 29°9 | 30:2 29°7 | 29°5 29-5 | 29:°3 29°83] 29:3 26-9 | 29:0 26:9 
15 | 38°3 38°3 | 87°6 37°6 | 3771 37:1 | 36°5 36°5 | 36°] 386°1| 35°6 35°6 | 35°5 35:5 
16 | 280 28°0 | 27-7 27°7 | 27°6 27°6 | 27°5 27°5 | 27:2 27-2] 26°8 26:8 | 26:2 26:2 
17 | 2571 25:1 | 25:0 25:0 | 25°6 23-7 | 24-9 24°8 | 25:0 25:0 | 24:6 24-4 | 26:9 23-4 
18 | 25:8 23:0 | 26:0 23:0 | 24°8 22:9 | 23°2 22-2 | 22:2 21°4| 23:3 20:2 | 23°1 20:2 
19 | 22:0 22:0 | 21°4 21°4 | 21°7 21°7 | 21°3 21°3 | 21:3 21-3} 21:0 21:0} 21-4 21°4 
20 | 24:0 24°0| 2471 24-1 | 24°0 24:0 | 23°8 23°8 | 24:0 24:0] 24:0 24:0 | 24:0 24:0 
21 | 27°6 24°8 | 29°0 25:0 | 24°3 24°1 | 25:1 28°8 | 26:0 23-1 | 25°7 22:0 | 24:9 21:9 
22 | 28-1 281 | 29:0 29:0 | 28-9 28°9 | 28°7 28°7 | 29:°2 29:2 | 29-2 29:2 | 29:9 29:9 
23 | 29:0 29-0 | 29-2 29-2 | 29:0 29-0 | 28-8 28:8 | 28-9 28-9 | 28-0 28-0] 28-0 28-0 
24 | 26°38 26°8 | 27:0 27:0 | 27:3 27°3 | 27°6 27-6 | 28:0 28:0 | 28:0 28-0 | 29:0 29:0 
25 | 32°3 32°83 | 82:8 32:8 | 32:7 32:7 | 82:4 32-4] 32:9 32:9] 82-5 32:5| 82:3 32:3 
26 | 32:0 32°0 | 32:0 32:0 | 32:2 32:2 | 32:2 32-2 | 82:2 32:2) 32:3 32:3 | 32:3.32°3 
27 |30°0 30°0 | 29°6 29°6 | 28-2 28-2 | 26:1 26°1 | 27:0 27:0 | 27:0 27:0 | 27:0 27:0 
28 | 30°8 30°8 | 300 30:0 | 30-4 304 | 30°6 30°6| 31:2 31:2) 31°8 31:8 | 82:0 32°0 
29 | 27:0 27:0 | 27°2 27:2 | 27°8 27°8 | 27°6 27-6 | 28:0 28:0 | 289 28-9 | 29-0 29-0 
30 | 27°3 27°3 | 27°4 27°4| 26°7 26°7 | 26:3 26°3| 25:5 25°5| 24°8 24:8 | 24:0 24:0 

MEAN.| 30°4 30°2 | 30°4 80:2 | 30:1 30:0 29°6 29°5 | 29°5 29°3 | 29°3 29:0 | 29°4 29:0 1 : i 
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Wet. 
29°7 
28'3 
32:2 
32°7 
30°3 
39°0 
39°9 
29°5 
317 
30°8 
80:2 
33°5 
36°8 
30°1 
38°5 
29:0 
26:0 
22°6 
22:0 
23°2 
24'8 
26:0 
29:0 
26°4 
By pe) 
320 
29°4 
30°9 
26°3 
28:2 
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29°7 
28:3 
32:2 
32°7 
30°3 
39-0 
39°9 
29°5 
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38°5 
29:0 
26:0 
25:0 
22:0 
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29°3 
26-0 
29:0 
26-4 
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32:0 
29-4 
30°9 
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28:2 


30°3 
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Dry. Wet.JMax. M 
29°2 29:2] 39°6 
28:4 
318 
32°8 32°8] 34:0 
30°3 30° 

38:'3 
39°0 
30:0 
31°8 
31:0 
30°38 


31°38 | 318 
31:0 | 32°7 


30°3 | 32°8 


34°3 
38°0 
30°3 
38:0 
28°7 
26°1 
24°3 
22°0 
23°9 
24°2 
28°0 
29°3 
26°8 
32°4 
82:0 
30°0 
30°9 
26°7 
28°3 


30°2 


34°31 368 30 
38°0] 38°8 2 
30°3 | 349 2 
37°4 | 40°3 
28°7 | 33°2 26 
26°1 | 27°3 
22°7 | 29°0 
22:0 | 22°0 
23°9 | 24°1 
24:4 | 29°3 
28°0 | 29°9 
29°3 | 29°3 
26°8 | 31:0 
82°4 | 32°9 
32°04 32°6 
30°0 | 3271 
30°9 } 32:0 
26°7 | 31-2 
28°34 313 


80°2 | 32°7 


Midnight. 


Wet. 
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30°1 
32°8 
35°4 
87°4 
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.|Dry. 
27:2 
31'2 
30°1 
32'8 
35°4 
87°4 
30°6 
28°3 
28°8 
32°7 
32°2 
36°8 
27°8 
34:9 
33°4 
29°7 
25°1 
21:0 
21°8 
23°5 23°51 23'2 23 ‘ 
20°5 
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27°6 
30°3 
82°3 
32:1 2 
285 28°51 292 2 
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29°5 


O74 26:5 26:0 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY, 403 


MPERATURE. Dry AND WET BULBS. NOVEMBER 1902. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 For Day. 


‘|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.JMax. Min, 
_ | 58° 52°5 | 53-4 52:5 | 53-4. 52-6 | 53°9 52:2 |53°6 52-0) 54:1 52-1) 52-0 50:4] 49-7 47-0] 50:4 45:0] 49:4 45°5| 49°5 44:9] 50:0 44:3] 54:8 42:7 
40:0} 40:3 38:1 | 40-0 37-9 | 39°3 37:4] 40-0 38:3 | 40:0 38-4] 39-7 38°6| 39-1 37:9] 39-3 38:3 | 39°5 38:6 | 44:3 42-4] 45:9 43-5] 48-0 38:5 
45°6 | 48:1 45:4) 48°5 45°8 | 48-1 45:4) 47-2 45-4| 47-4 46-1] 48-8 47-8] 49-6 48-4| 49-5 48:3] 49-8 46-7] 49°5 46:3] 50:0 46°5|50°5 37°7 
38°6 | 40°9 89°5 | 41:1 40°0| 41-6 40:4 | 42:1 40-7 | 41:7 40°6| 42:0 40°6| 41:6 40-6 | 42-9 49:1] 44-9 43°5| 45-8 44:1] 47-0 45-2] 52-6 39°6 

: 4 E 50°9 45°3 | 50°4 45:1 | 51:0 44:9) 50°5 45:0) 51:1 44:7| 51:0 44-7) 50°8 44°7| 50°8 44:5] 538-3 50:0 
54-4 50°9 | 53-0 50°5 | 52°5 50:0] 51°6 49:4] 51-4 49°7 | 52-0 50-9] 51-4 50°5| 52°6 515] 57-1 51:3 
5d5°D 50°9 | 55:0 50°5 | 55-4 51:0} 55°3 51°5 | 56°0 52:4] 56°4 52-4] 583 53°5| 59°5 52:6] 59°6 46:3 
45°3 42°3 | 44-5 42:0 | 48-4 43°8| 48-4 44:1 | 48-1 44:9) 49-4 44-6] 49°5 43°9) 49°38 44:4]51°3 441 
44°6 42°9 | 44°6 42°5 | 45:0 44:0| 45:5 44°7 | 45:7 44°6| 47-2 45°7 | 50-0 45:8) 48-9 46:1] 50:4 43-2 
45'0 43:0 | 42:4 40°6 | 43°8 41:2] 43-5 41°4| 45°3 43:5 | 45-G 44:4| 46-4 45-0] 47-4 45°6] 51:0 42:2 


50°7 45°6 | 50:2 45°2| 50:1 44:9] 50:4 45°5| 51-4 45°7| 50°7 45°6 | 50°6 44°7/ 50:0 44:9] 51-4 47:4 
49-7 44:5 | 49-0 44°5 | 48°5 44:4) 46°5 44:0] 49°0 45°7| 48°8 46°6| 49°5 47-7| 49°5 48:3] 5271 46-4 
94°8 51-5 | 55°5 51:2) 55° 51:1) 55°6 51:0 | 54-6 51-1) 55:0 61:0) 55°6 51:1) 54°4 51-1) 56:2 45-4 
41°8 | 47:2 42:2 | 45-2 41-0| 45-4 41-4 | 44:0 41-5 | 48-0 40°5| 43-7 41:0] 43:4 40°5 | 42-4 40-0] 43:0 41:5/ 43-4 41°6| 45:0 43:0] 52°7 42:2 
49°0| 53°38 50°5 | 56-6 52-7 | 53-4 52:0 53-6 51°9|53°6 51:0] 53-0 50°6| 52°6 50-5) 53:0 50°7| 53-1 50°5| 53°5 50°5 | 53° 50°01 57-0 51°5 
46°6 |51°5 46-7) 51-0 46°9 51:5 46°8| 51-5 46°6| 50-4 45°6| 49:4 44:4 | 48-5 43-4| 46-4 42°5| 47:7 42°8| 48°3 43-1| 48-9 43-1] 51-9 45-0 
40°0 | 45:0 39°9 | 44°8 39°6 | 44-4 39-6 | 43-4 39-3 | 42-4 38-6 | 43:9 39:4 | 41-5 38:5] 41:0 38:2 | 41-6 38-4/ 43-4 39:9] 44-4 40-2] 47-4 40°5 
36°0 | 44:2 36-4 | 44°5 36:5 | 43°6 36:1 | 43-4 36°5 | 41°6 364 | 40:4 35:0 | 40°9 35°6| 43-1 35°8 | 44:9 36°6| 45-4 3771] 45:6 37:4] 46-5 39-9 
85°9 | 42-0 36-1 | 42°3 36-2 | 42:0 36:1] 42:0 36:1 | 42-5 36-2] 42:4 36-1 | 42-0 36:4] 43-0 36:5 | 43-4 36°8| 43-5 37°1| 44-1 37:3] 44:4 40-9 
36° | 42°6 36:5 | 42-4 37-0 | 43-0 37-0 | 43:0 37-1 | 43°5 37:5 | 43-5 37-1 | 43-0 37°3| 43-7 37-6 | 43°6 37°6| 44-2 38-2] 44-3 38-4] 45-2 39-0 
38°3 | 41-4 36:5 | 41-4 36-6 | 40-6 36:0| 40-0 36-5 | 41:4 36-9| 41-0 36-9 | 41:0 36°1| 41-4 36-7 | 42:0 37-3] 44:0 38-2] 45:0 38:5] 458 39-6 
34-0 | 41°3 33:9 | 42:4 34-4 | 42°6 34:6 | 43:3 34-9 | 42-7 36-1| 42:9 36-6 | 42°5 36°6 | 43-3 38-0 | 41-4 37-9] 41°5 39-0| 42-6 39-4] 45-0 40°8 
40°8 | 41-7 39:8 | 40-9 39°5 | 40-5 39-4 | 40-1 39:3 | 39-9 39-0| 39:0 38:0 | 39-0 38-0] 39°5 38-6 | 40-4 39-4 | 42:3 41-4 | 43-4 42-4] 45:5 38-4 
36°7 | 86° 35:7 | 36:2 35°5 | 36-4 35°5 | 37-1 36-2 | 37-3 36:3 | 37-8 36-9 | 39-0 37°5| 41-1 39-0 | 42-1 39°5| 44-4 41-0| 46-5 41:1] 50-1 35-6 
44°4/ 48-0 44-4 | 48-4 45-0) 49°8 45°6 | 50:4 461] 50-5 46:2| 50:0 46:3| 50-1 46:3]50°0 46:3] 49°5 4 
45°9 | 50°6 45°6 | 49°7 45:6 | 49-9 45-6] 49°6 45:7 | 49°7 45:9] 49:6 45:9 | 49°9 46:0] 50:0 46:0| 50-2 4 

4 
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a 
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a 

i 

ie 

Cy 
Op. FP Poor & 
MOI MPN Oo Oo 
BOK CANINE ow 


a) 
5| 51:0 46:6) 51:0 47:2] 51:4 47:6 

0) 50°09 46°0/ 49°6 46:0] 51-1 46:2 
44°6 | 45:0 44:2) 45:0 44:2 | 45-0 44:1] 44-6 43-6] 44-4 43-4] 44:4 43°5| 42°5 41°6| 41-5 40°5 | 42-2 41°5 
43°8 | 48°5 43-0 | 48-6 43°5 | 47-2 43-0 | 48-0 43-9 | 47-7 43-9| 48-0 44:3 | 48-4 44°6| 48-9 44°9| 488 45:0] 47°5 45-:0| 47-5 45:0] 50-2 45:5 
44-9) 44-0 42:4 | 42-5 40-7 | 42°6 40°5 | 43-1 40°6 | 43-7 40-9] 44-8 409) 43-7 40:1] 43°6 40-0 | 45-0 40-0| 44-1 40-0| 46-6 41:2] 49°6 41:5 
45°0 | 48-7 44-9 | 48-0 44°3 | 48-6 43-4 | 48°6 43-6 | 49-0 43-6 | 48:7 43:4 | 49-0 43°1| 48°5 43-0 | 48-5 43-1] 48-4 43-1/| 48-4 43-0] 49-7 42-0 


43°3 | 46°8 43-1 | 46°8 43-1 | 46°5 42-9] 46-6 43-1 | 46:4 42:9] 46-5 43-0 | 46-1 42-8] 46:5 43:0 | 46-9 43-4| 47-6 43°8 | 48-2 44:1] 50-7 43-1 


43°1 42°3| 43°4 42°51 48°3 41-4 


————————————— ee || | OE eeese eeere ee 


14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.] Mean. 


‘1 
2 


q 
J ae | 
Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. |Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.JDry. Wet. 
1 | 501 44:2) 49:5 44-4| 49°6 43-9] 48:0 44:0] 47:6 43-0| 47*1 42-0 47°5 42°0| 45:5 42:0] 46°6 42°3|43°6 40°4| 44:1 41°1 | 42°7 40:0] 49:4 45°8 
2 | 46:2 43°6| 46-0 43-8 45:0 44:0] 45:5 43:8] 46-0 43-1] 45-8 43:0] 45:1 43:4] 45:1 43:6] 45-8 44:5 | 47-1 44:9| 47-5 45:1] 47°5 45:6] 43-5 41°6 
3 |50°5 46:9) 50-1 46-0) 50°3 45°9| 49-7 45-4 | 46-0 42:9] 44-1 41-6] 42°5 40-5 | 40-4 38-9| 38-9 37:5 | 37-7 36:4] 388-1 36:9] 39°6 38:3] 46-4 44:0 
d | 50 47-1] 50°5 47°5| 50:4 47-9| 50-1 47-0 | 51-0 47-4 | 51-9 47-5 | 52°0 47°8| 52:0 47°5| 52:1 47:2) 51:9 46:7 | 52:0 47°1/ 51°6 46°6]47°0 44:3 
9 jol-4 44°9 | 51-0 45-0] 51:1 45:0 | 51°8 46-0 | 52:3 46-2| 52:3 46:5] 52-1 47:0] 51°6 47°5| 51:9 47-9 | 52-7 48:4 | 52:4 49-0| 52-5 49-4] 51-4 46-0 
é 52:1 | 57-1 521] 55-7 51:0| 55-6 49°9/55:5 49°6| 56:2 50-0| 55:4 50-1] 55-9 49°8| 54:4 50°1| 56-1 50-1 | 55-0 50:0] 53-3 50:5] 54:2 50°3 
52°4 | 57-2 51-4) 55:5 51:0 | 52-4 50:9] 48-5 47:0/ 47-0 44:9| 47-7 45:5] 46°6 44-9] 46°6 45-4 | 47-9 45:2 | 48-4 45°3] 47-1 44:7153-2 49°5 
45°0 | 51:0 45:5] 49°5 45-2] 48-0 45:0| 49-5 45°6| 49°8 44:9] 48-8 44-0] 44:8 42-4] 44-6 42:9] 45-0 43-4 | 45-2 43-4| 44:9 42:1] 47-4 43-8 
45-4 | 48-4 45°5| 48:0 45:2] 48-0 45-1) 47-9 45:3] 47-6 45°6| 47:5 45°3| 47-3 44:9 | 46:6 44:0 | 46-8 43°0| 46°6 43-1] 46-1 43:0] 46-7 44:3 
46°2 | 48-9 46:4] 49-4 46:5 | 49:9 45:9] 47-8 44:4| 47-5 43-5| 47-2 43-6| 468 43°3| 46-1 43:0] 48:1 43:9 49-0 45-1] 50-5 46:5] 46-6 43-9 
44-4 | 48-8 44-1] 47-9 43:9] 47:5 43°6| 47-8 43°6| 47-4 43-4] 47:9 44:0/ 48:1 44:5 | 49-0 45°3 | 49°5 45:6 50-9 46°6|50°5 46:6] 49-7 45-2 
49-4) 51-0 49:5 | 50°3 48-4 | 49-4 46-7 | 50:0 46:0| 50:3 45°6| 50-4 46°6| 50:0 47:1] 49-0 47-5 | 49-4 48-0 | 50:0 48-7| 50:0 49:0] 49-8 46:8 
511) 53-9 51-4/ 56-0 52:5) 51:0 48-5] 51-1 47:0| 50-0 45:0| 49:9 44:7] 50:0 44:4 | 50-2 44:3 | 48-7 43-4 |} 45°5 41°6| 481 42:8] 52-4 48-7 
43°9| 48-0 44-6 | 47:2 44:0] 45:5 42-2 | 44-6 41:9! 43-7 40-4| 42:8 39:7] 46-9 40°4| 50:5 44:5 | 50-7 45°5| 52-0 47-4|52°5 48-4] 45-9 42-5 
49°5 | 55-4 50-0] 55°6 49:9/55°6 49:4] 54-7 49-1 54:4 48°6| 52-7 47°7|54°5 48:4 | 54-2 48-4) 54-1 48-4| 52-0 47-6 | 52-0 47-2] 53°8 49-8 
42°6 | 47°8 42:0) 47-4 42:0/ 47-0 41:8 | 46-6 41°5 | 46°5 41-1] 46-4 40°6 | 46:0 40°6 | 45-7 40°5| 45-4 40-2| 45:3 40-1] 45-0 89:9] 48-1 43-0 
40°4| 47°3 39°8| 46:9 39°5| 46°1 393] 45:6 39°5 | 45-5 89-4] 45:1 38°6 | 44-9 38-0| 45°3 37:9] 44°8 386°9!| 44-0 86°8| 45°6 36-9] 44:5 38-9 
37°D | 46-2 37-6 | 44:8 37°6| 43-9 37:0 | 42-1 36-4 | 40-3 35-4| 43-2 35-4/ 43:1 35°1| 43-0 35:1 | 44-0 35-4 | 42-4 35-5 | 42-0 35:5] 43-4 36-2 
37°0| 44:0 87-2] 43-4 36-9] 43-0 36°6| 40:9 35:6 | 42-1 36-4 | 42-0 36-1 | 42°3 36°3| 42-4 36°5 | 42-4 36-4 | 42°38 36-4| 41-9 36-4] 42-6 36-4 
88°6 | 45°2 39-1 | 44:5 38:5 | 42-5 37-5 | 41-8 37°6 | 42-4 37-1| 41°6 37-0 | 42:2 37-0| 40:4 36-6 | 39-4 35°8| 42°38 87:3 | 42°6 37-5] 42-9 37:4 
88°6 | 45°6 38-4] 44-6 38-3 | 42:6 37°0| 43-0 36:9 | 43-6 36°8| 41-8 35-1 | 42:0 34:8] 48-7 34:7 | 42°5 34:0 41-7 33-5] 43-0 34:1] 42-6 36-5 
89°8 | 43°9 40:6] 43:0 40:2] 42:9 40-0 | 42:3 39°6 41:7 39°3| 42:1 39:5 | 42°3 39°6 | 48:9 41°3| 45:0 41:4 | 42°5 40°7| 42:7 40°6] 42-7 38:2 
43°4| 44-8 43-5] 44-1 42-5 | 44-3 42-9) 43-5 41-7 | 42-4 41-0] 41-7 40-4 | 42-6 41°5| 40-4 39°1| 41-7 40°5 | 40-3 39-0) 39:4 38-2] 41-6 40-4 
41°6 | 47-4 41:5] 46-8 41-6 | 48-6 41-9/ 48-1 42-1 48°6 42°0/ 48°6 42:9| 49-7 43-6 | 49-2 44-1| 48-7 44-2| 49-0 44-4] 49°3 44:5143-9 40-2 
47-4) 50°6 47-1] 51:0 47-1| 48:9 46-4] 48-0 45:6 | 48-1 45-6| 50:1 46:0/| 50-1 46:0| 49-4 45:3| 49-0 45-0) 49°6 45-4] 50:9 461] 49-7 46-0 
46°0 | 47°8 46:2] 47:5 46-1| 47-0 46-0] 47-1 46:0 | 46:5 45°5 | 46:4 45-6 | 46-4 45°6|46°5 45:5 | 47:1 46:3] 46-6 45°5| 46:2 44:9] 48-5 45:8 
43°4 | 47-7 43°5| 47°38 42-4| 46-9 41:1] 47-5 40°6 | 47:3 40°5 | 47-2 41-1 | 47-0 41°4/ 47-7 42:4] 47-6 42°5| 47-5 42:5) 47:2 42:4] 45°5 42-5 
0] 47-0 44°6| 46-5 44:4) 46-0 44°5| 45:5 44-4 | 45-6 44:5] 46+1 45-0) 46:5 45°1| 46-2 45:0 | 46°7 45:2) 46°9 44:7] 46-1 44-5947°3 44:5 
3) 47°9 42-0 | 47-0 42-3] 47-0 42:0] 44°6 42-2] 44-4 42-1] 44-9 42:5 45-5 42:5 | 46-4 43-0| 47-0 43°5 | 46°8 43:6] 47-4 44-0] 45-4 41°8 
0| 47-4 41°6| 46:4 41-0] 45-4 40-9| 45:4 39:8 | 45:4 39-0| 44:4 38°6 44-0 38:1 | 42-9 37°5 | 42°5 36°8| 42°5 36:9) 42-4 37:9] 46-6 41-4 
4 


48°9 44-4 | 48-4 44:2) 47-7 43:6 | 47-1 43°1| 46-8 42°6| 46:7 42°5 46-7 42:5 | 46-7 42°6| 46:8 42°6 | 46°6 42-7 | 46-7 42:8] 47-1 43-2 


404 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. DECEMBER 1902. 
1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rr 12 
Dry. Wet. Dry, Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wee Max. 
1 | 23:0 23-0 | 23°5 23°5 | 24-3 24:3) 241 24-1 | 24°6 24-6 | 24:9 24:9] 25:7 25-7] 26-0 26-0 | 26°0 26-0] 26°6 26-6 | 26°9 26:9) 26°9 26-9 | 26-9 
2 | 25:1 25:1 25-1 25-1 | 24°38 24-5 | 24-1 24-1 | 24°83 24:3 | 24-9 24:9] 25-0 25:0] 24°5 24-5 | 24-5 24-5 | 24-8 24°83] 24:8 24°8 | 24:8 248 
3 | 22-8 22°8 | 22-9 22:9 | 22°6 22°6 | 22-0 22:0 | 22°3 22-3 | 222 22-2 | 22:0 22:0} 21:8 22:0) 21-1 21-1] 21-1 21-1) 21:3 213) 21:3 2138 
4 | 19°0 19:3) 18-9 191/185 18-8} 17:7 17:9) 17-0 17:3) 17:1 17:4] 16-9 17:0] 16°3 16:3] 16-1 16:1} 16-2 16-2) 17-0 17:0) 16:3 163 
5 | 13° 185) 14-2 14:3] 14:3 14:1) 14-1 14:0] 13-4 13-4])13°6 13°6| 13-5 13°6| 18:4 13-4] 18-2 13:°2}13°6 13:7 )14:0 14:0) 14:1 141 
6 | 171 17:1] 17°6 176} 17°5 17°5| 17°3 17°3| 16-9 16-9] 16-3 16:3] 16:3 16°3| 161 16:1) 15°8 15:8} 16-4 16-4) 16°8 16°8/ 165 16-5 
7 | 145 131 16-0 138) 145 12-4) 15-2 13:1} 19-2 15:1) 19-0 15:1 | 20°83 16-2] 20°38 16-2 | 20°38 16:2} 21:2 16°8 | 21-4 16°8 | 22:2 17°3 
8 | 26-1 19-1 | 27-1 19-4 | 27-4 20-1 | 26°5 19-8] 27-2 20-1 | 26:3 19°6 | 27-0 20-1] 27:3 20°3 | 25:1 20°3| 27-1 21:2) 27°6 21:4 | 28:2 223 
9 | 18-2 18-2 19-1 191/19-2 19-2} 20:3 203) 21°1 21:1 | 21:5 21-4 | 22:3. 22:3 | 22:7 22°6 | 22°5 22-5) 23:1 231 | 23:1 23:1 | 22:9 23:0 
10 | 23°3 23°3 23°38 23°3 | 23-1 23-1 | 23:4 23°4 | 23-2 23-2 | 23-2 23-2| 22-8 22:8 | 22:3 22:3 | 22-1 22°] | 22-2 22-2) 22-4 22-4) 23-1 23:1 
11 | 22°] 22-1 22:5 22°5 | 26-0 24:2 | 22:4 22-4] 22:2 22:2 | 22-9 22:9 | 22:3 22-4] 24:6 24:6 | 23-2 23°38) 22:9 23-1 | 24:2 24:5 | 27-2 27:0 
12 315 26°7 | 30°3 26:2 | 30-0 26°2| 82-0 29:0] 31:8 29-1 | 82-3 31:3 | 33-5 32:0] 34°1 32:1 | 34:2 32°8| 34-8 33-1) 34-4 33-0) 34:1 33-0 
13 | 28-1 28-1 | 30:0 300} 30:0 30:0 | 27:9 27:9) 29:3 29-3] 29:8 29-7 | 30:3 30-3] 30:1 80:1) 305 303) 311 311/301 380-1} 30-0 30-0 
14 | 27:1 27:1) 27:0 27-0 | 26°5 26°5 | 26:0 26:0 | 26-2 26:2) 29:0 28-6] 30-8 30-4] 32:1 32:0) 33:0 32°0| 34°7 34:4) 35:8 35°S | 32°8 32°38 
15 | 28:0 28°0| 28-2 28-2 | 28:0 28-0 | 28-0 28-0 | 27-1 27:1] 26-0 26:0] 25°6 25:9 | 25°8 25:9 | 23:9 24:1 | 22°3 22:4 | 22-1 22:1 | 22:9 23:0 
16 | 26°2 26:2 | 26°3 26:3 | 26-4 26°4| 27-0 27:0] 80:9 30:9 | 34:0 32:0) 34:0 34:0/ 82:0 32:0] 30°5 31:3 | 80-1 30-1 | 29°8 29:8] 30:0 30:0 
17 | 28°0 28°0 | 27:2 27:2 | 27:0 27:0 | 27:0 27:0] 25:2 25:2 | 22-1 22-1) 22:5 22:5 | 21:5 21:9 | 22°3 22:3 | 22:4 22°5 | 23:0 23:1 | 23:2 23:2 
18 | 24:8 24:8 | 25°9 25:9 | 27:0 27-0 | 28°8 28:8] 26:0 26:0 | 25-1 25-2 | 24:9 24:9] 24°1 24:1 | 24:1 24:1 | 28-4 23°5 | 23-2 23:2) 23-7 23:8 
19 | 23-4 234 | 23°4 23°4 | 23:2 23-2 | 23-1 23-1 | 23:2 23:2 | 23-1 23:1 | 24:0 24:0] 24:6 24°6 | 25°7 25:7 | 27°0 27-0 | 29:0 29:0) 30-1 301 
20 | 311 311] 31-5 81°5 | 31°6 31:6) 316 31-6 | 31-7 31-7 | 31:3 31-2| 81-6 31:3] 381-8 31:7] 31:9 31-9 | 32:0 32-0 32°0 31-9) 320 319 
21 | 35'2 35°2| 35-4 35:4) 35°6 35°6 | 86-9 36°9 | 36:9 36°9 | 86:9 36-9 | 37-7 37-7 | 88:1 38:1] 38-1 38-1 | 86:7 36-7 | 861 86:1 | 35:1 85:1 
22 | 42°2 33:0 | 41°7 32°2 | 39:0. 31-2 | 37-4 382°0 | 37:0 31-6 | 38-9 32-9 | 38-0 32°6 | 38-6 32:0 | 39:0 32:0 | 40°0 33:0 | 41:2 85:1] 4071 346 
23 | 38°3 32°3| 38°7 32-0 | 88-4 31-7 | 87:0 34:3 | 87:0 34:0 | 83-0 320) 33-7 32:8 | 29:4 30°7| 27-9 28:0 | 29°6 29-4 | 80-3 30-4 | 30°2 30-4 
24 | 81°9 31°9 | 31-9 31°9 | 32:0 382-0} 31-9 31:9] 31:7 31°6 | 31:7 31:7 | 31:8 31-8 | 32-2 32:2] 32:0 32:0 | 82:2 32-4) 32°6 382°6| 32:0 32:0 
25 | 82°2 82-2 | 33-0 32°8 | 383-9 33-9 | 85:1 35°1 | 85:2 35-2 | 84:9 34:9) 33-7 383-7 | 33°3 83°38] 3824 32:4 | 3825 32:5 | 32°38 32°8 | 33-0 33:0 
26 | 22°9 22:9 | 23:3 23:3 | 23:4 234 | 23-0 23-0 | 23:0 23-0 | 23:3 23:3 | 23:7 28-7 | 24°6 24:6 | 25°0 25:0 | 25:8 25°8 | 26°5 26°5| 26:7 26-7 
27 | 83-9 33-9 | 83-1 33°1 | 32°83 32°7 | 33:4 33:2 | 33-2 383-2 | 33-9 33-8 | 34:0 34:0 | 83:7 33:7 | 33°6 33:6 | 33°6 33°6 | 33°6 33°6 | 33:5 383°5 
28 | 21°9 21°9 | 20°8 20°38} 195 19°5 |} 17-3 17:9] 18:1 18:1] 17-2 17-2) 17-7 17°77) 17-6 17°77) 175 17-5 | 17-1 Wi1) 15-7 15:7) 15-7 15-7 
29 | 20-0 20:0 | 21:0 21:0 | 21-9 21:9} 21-4 21:4] 22:0 22:0} 22:0 22-0 | 22-0 22:0 | 23:4 23:4 | 28:5 23°5 | 23°7 23-7 | 24-6 24°6 | 25°5 25°5 
30 | 21:0 21-0 | 20°3 20:3 | 20°38 20°3 | 20°3 20:3 | 20:2 20:2 | 20°6 20°6 | 20:7 20:7) 19-7 19°7 | 20°3 20°3 | 20°3 20:3 | 20°6 20°6 | 21:2 21:2 
81 | 20°8 20°8 | 20°8 20°8 | 21:2 21:2 | 21:0 21:0 | 20-4 20-4 | 20-1 20-1| 19-2 19-2] 18-2 18:2] 17:0 17:1 | 20°8 19°8| 20° 20:0} 19°2 18:4 
MEAN. 25°6 24°7 | 25°8 24°8 | 25°8 24:8 | 25°6 25:0) 25-7 25:0 | 25-7 25:0 25:9 25:3 | 258 25°2| 25:6 25-0 | 26-0 25°3 26:2 25°6 26°3 25:7 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ~ 23 Midnight. 
Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 26°7 26°7 | 26°4 26:4) 26°5 26°5 | 26°5 26°5 | 26:9 26-9 | 26:2 26-2 | 26-0 26:0 | 25:4 25-4 | 25:0 25-0 | 25:0 25:0) 25°1 25:1 | 25:1 25-4 
2 | 24°7 24:7 | 24:3 24°3 | 24:0 24-0 | 23-8 23:8 | 24:0 24:0] 240 24:0] 24-0 24:0 | 23°7 23-7 | 23°3 23:3 | 23-7 23-7 | 23-1 23-1 | 22:8 22°8 
3 | 21°38 21°3) 21-1 21-1} 21-0 21-0) 21:0 21-0 | 21-0 21-0} 21:0 21-0] 21:0 21:0] 207 20-7 | 20-2 20:3} 200 20:1; 19°6 19-7 | 19°38 19:5 
4 |17:2 17:2) 17-1 17-1) 161 161] 15-8 15-9) 15-6 15°6 | 15-7 15-7 | 14:3 14:2] 13-3 13-6) 13:7 13°8| 13-9 14:0) 13°83 18:8) 136 13°8 
5 | 141 141) 141 141} 13°8 18-8) 14:1 141 | 13-8 18:8] 13-6 18°6|13°9 13-9] 14-4 14:4] 14:8 14:8] 150 15:0) 15-1 151) 16-2 16:2 
6 | 162 16°2)17°0 17:0) 15-2 15:2) 14:7 14-7 | 14-2 14:0] 13-9 13-7 | 13-1 18-0 | 12:7 12°7| 13°3 12:6] 12:4 12°1) 14:2 13:0) 14:3 13-1 
7 | 22:1 16°8| 21-4 17-0} 21-9 17-1 | 23-1 17-0 | 22°6 18-1 | 23-3 19-3} 22-9 17-3 | 28:1 18:1 | 24:0 18-4] 25:1 20:0 | 25:1 20:0 | 27-0 19:8 
8 | 27°6 2271) 27:0 22°1 | 26-1 20-1 | 26:8 21-1 | 24-2 20-2} 26-6 21-6 | 26-6 22:8) 24:9 20:0} 23-4 185 | 22:9 18-7 | 20°2 19:1 | 188 18:2 
| 6g | 93-1 23-1) 93-1 93-1] 29-1 221/951 21-8|25°3 20-4 25°7 19:3} 24:4 19:3 | 23-2 19-6 | 21-9 20:7 | 23°7 23:7 | 24:1 24:1] | 23°6 236 
10 | 22°7 22°7 | 22°2 22-2 22°38 22°38 | 22:2 22-2 | 22-3 22:3 | 24-2 24-2 23-2 23-2 | 22-1 22-1 | 23-0 23:0 | 22:4 22-4; 22:1 22:1) 221 221 
11 | 29°38 27°4 | 27-0 26-1 | 27-1 26:0 | 26-1 25-1 | 23:0 23:3 | 27-3 25:8] 27-3 25:8 | 27-1 25-8 | 28-1 26:1) 30:0 27:0} 33:0 28-0 | 31-0 26°5 
12 | 33°8 32:4 | 33-0 31°9 | 33-7 31:0 | 34:1 31-9 | 33°1 30-0] 82-1 29-4] 31-6 29-1 | 30-°1 29-0} 31:0 30-0 | 29:0 28°9| 28:0 27-9) 28:0 28:0 
13 | 28°9 28:9 | 29-0 29°0 | 28:9 28-9 | 29-0 29:0 | 28:2 28:2] 27-9 27:9} 27-0 27:2] 27-4 27-4 | 27-2 27:2] 27:9 27-9) 28-0 28-0 | 27:2 27-2 
14 | 309 30°9 | 31°3 31:0) 31-0 31:0 | 30°3 30°3 | 29°8 29-8 | 29-9 29-9] 30-0 30:0 | 29:4 29 4] 29-9 29-9 | 28-1 28-1 | 28-4 28:4 | 28:0 28:0 
15 | 23-4 23-4 | 24-1 24-1) 24-1 24+] | 24-1 24-1 | 24-1 24-1] 23-9 24-0] 24-1 24-1] 24-1 24-1 | 24-1 24-1 | 24-5 245 | 25-1 25-1 | 26-0 26-0 
16 | 29°6 29-7 | 80°3 30°3 | 29-8 29°8 | 29:2 29-2] 27:5 27-5 | 27-0 27:0] 27:0 27-0] 27:0 27:0 | 28-0 28:0] 27°7 27-7 | 27°8 27:8 | 28:0 28:0 
17 | 23°5 23°6 | 23°7 23°8 | 23-6 23°6 | 23°5 23:5 | 24-1 24-1] 24-1 24-1] 25-0 25-0 | 25-1 25:1] 25-4 25:4] 26°1 26-1 | 25:0 25:0 | 24-7 2497 
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E. = a & = = = 10| - 702} -24) -03) — - - - - - 0:39 5:26 23 
ee a = z = =s ss = s = = = = = = = - - - 5°23 24 
s = = = = = = 92) -42| - & = = = = = - 0°64 5:20 25 
2 ba. a af = ya = > = = = 2 = = - - 5:15 26 
ep = = = = & = = 251 -20| —- = = = = = - - 0:45 510 27 
‘ A = 4 s = = x 3 = = = = = = ~ - - 5:05 28 
es = x = = = = 7] 98] - 32 | = = - - - - - 1:82 5:00 29 
pa Bs 2 S = 2 7 = = 03} :32] - - - - - ~ - 0°35 4:90 30 
- - - - - - |0°50| 7:10] 8°65] 7°77 | 7°61 | 6°87 | 1°70} - = = = = 40:20 | 171°63 | Sum 


NSHINE. DECEMBER 1902. 
eee a ea eS SS ea eS ea ae = - 4:80 1 
i= | - | - eo co cee Hee Ee ee AN esas ce een eo eee - 4:75 2 
See eee = ee ee = fe | = eS |S = - | - - 4-65 3 
= B = = = = = 22) — 30] -65| —- = = - - - - 1:17 4:55 4 
aie — | — | — | — | = | +02) 1-0091:00) 40) 12) - | - | =} =] =] = 2°54 4:45 5 
- = = = = = = = 28/100} -26|) —- = = - - - 1:54 4°35 6 
em i | Se ro ot eel Se) Sep ee te ce 0:10 4:25 7 
eee | i= | =i = | 84-00) 95) 50) =) = | = | = | = | = 2°79 418 8 
mies ie oS | = l= 29| -86]1:00/1:00] -40; - | - | - | - | = | = 3°55 410 9 
ei to | | = | = 06| -70] 26|) 69} 42} - | - | - | - | = | = 2°13 3:90} 10 
= | = | = | = | = | ayelitom)) sao) sel] Bal) = |) = =e |e tae pecan le 3°19 3°80} 11 
See ia | = | = | — 24/1:00}1:00/1:00) 08) - | - | - =| =] = 3°32 3°75} 12 
en re eee Se ees Pe ke |e SS = 3:72 | 13 
me). = een eerie ee i Se Se See eeu ce, tee = Bey }| it 
Pee ie |e | = | ss |) = | a | x “05 30) |e —s | Weenies | ee 0:35 370} 15 
= sol = 0) eae es _ . Ses |e eg ee a Saal a(t ee ll = 3:68} 16 
ease a Sy Sa el Se hee Pe | Ss] Sy se ie es = 3:67] 17 
en re eee egg |) Bo ce eh eee Poe PSS 0:03 3:66] 18 
eee |) Se se jes eh ao | Sa de ae ee cee a = 3:66] 19 
. | 2 eee oe Se Ne een | | aah tall ceeds All eran Re eam US Ie = 3:65] 20 
nen een ewes ar awe |) 2 oe So ee ae [ = | =) = = 3°65] 21 
ee eee Slee de | 2s |e CDE a |e | a pee = 3:65 | 22 
ee em eet |e | Sa ee Pee | See Spee fy = |= = 3°65 | 23 
eee ees ee eee Pee eo Se te PAS Pe = 3°66 | 24 
eee ee | S| et | ee | Oe Fe = Ss eS = - 3:66 | 25 
oe ye eS ee a eS) ee fee || (cen | = 3:67 | 26 
ne eee ee ee ee) Se See es Pe) Ly Se pe = = 3°68 | 27 
Pe | ee i ee lee eee eS eres ies ~ 3:70] 28 
ee i ae lee St et | Sp elle | S| = ees t= = 371} 29 
rn ee een ee eee sy Be | Ba f | aye te |} = } ts = 0:30 3°72] 30 
» | So) a ee ee ee ene eae ec ee Se - 3:75] 31 
Soe | — | — | - | = | — | 1-40) 5-03) 5-44 | 6-71 | 2-48 = alles ~ | 21-01 | 121-48 | Sum. 


TRANS. ROY. SOC. EDIN.—VOL, XLIV. 31 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


430 


JANUARY 1902. | 


WIND. 
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DIRECTION AND Force (0 to 12). 
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MEAN 
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0| NW 
2-4 | W 
1-3 | W 
1-3 | NW 


0-2| N 
0-2 | W 


4-5 | SE 


2\SW 
1-3 | W 
0-2 | NE 


5 
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SSW 


| NW 
3| SSW 
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2|SE 


1-2|N 
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1°94 


SE 


14 


13 


2-3 | SE 
1|N 

2-4 | W 

2-4 | NW 


1-4|N 


1-3 | WNW 
2-4) W 
0-1} NE 


1-2 


N 
N 
SW 
Ww 
SE 


0| W 


1-2| SW 
3-4| WSW 2-3] W 


1-3|N 
1-2 | SW 


NW 


SSW 


Dir’n. Force. | Dir'n. Force. | Dir’n. Force. | Dir’n. Force.| Dir’n. Force. | Dir’n, Force. |Dir’n. Force.| Dir’n. Force. | Dir’n, Force. | Dir’n. Force. |Dir'n. Force.| Dir’n, Force. 


3| SSE 
1| NNW 


41 W 
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2-3| N 


1-3 | N 
1-2 | NW 
1-2 | SW 
1-3 
1;NNW 1-3} NW 
2-3| W 
2-4 | W 
NNW 1-3} NNW 
1-3|E 


SSW_ 0-1| SW 
N 


NNW 1-2 


N 
WNW 1-2| W 


NE 
NW 
SW 
SW 
NNW 
SW 
SSW 


2-3 
1°89 


3-4 | SSE 


1:97 


SE 


E10. ESE6. SE55. SSE12. S28. SSW28. SW69. WSW30. W 91. 
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17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
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MEAN 


NNW 25, Calm 20, 


WNW 25. NW 72. 


NE 30. ENE5. 


NNE 20. 


N 218. 
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WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). FEBRUARY 1902. 
1 2 [ 3 4 5 6 ui 8 9 10 11 12 Max. 
|Dir'n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n.Force. Dir’ n.Force.|Dir’n.Force./ Dir’n. Force. 

1 | ESE 5 | BSE 5 | ESE 5| ESE 5-6| ESE 5 | SE 4| SE 4|SE 3-5 | SE 3-4 | NE 3|NNE 1-3/H 2-8 6 
| 2 |NE 1-7|ENE 1-7|N 1-6} NNE 1-7/NE 1-6| NE 15|/ENE 2-5|/NE 2-6 | NE 1-5|ENE 2-5|ENE 2-6) ENE 2-5 7 
| 3 |NE 1-4| NE 1-4; NE 1-4) NE 1-3] N 1-3 | N 14|/NNE 1-5)N 2-4|NNE 1-4,;ENE 1-4|NE 2-5|ENE 1-5 5 
| 4 | ESE 1| ESE 2| ESE 1| ESE 0| ESE 0| ESE 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| EH 0 3 
| 5 0-1} SE 0-1 | Calm 0| SSE 0| SSE 0-1 | SE 1-2/ SE 1-3 2-3/8 1-3 | SSW 3| WSW 3; WSW 2-3 4 

6 | WSW 1-2|/SW 2)SW 0-1 | SW 0-1 | SW 1)SSW 1-2) WSW 2|SW 2-3 | SW 1-2] WSW 1-2] W 1|W 1-2 3 

wall 0-2} NE 0-1) N 0-1) NE 0-2 | N 0-2 1-3 2-3| NE 1-2} NE 1|N 0-1) N 0-1|N 1-2 3 
3 1| NE 1|N 1|N 21N 0-2 | N 1-2|N 0-2) N 1-3) Ni 2-3|N 2-3 | N 13/N 1-2 4 
9 1-3| NE 1-3| NE 1-3| N 1-3} NE 1-3/ESE 1-2/ENE 1-2}NNE 1-3|N 1-2| N 1-3|N 1-2} NNE al 4 
10 E 0-1|E 0-1) NE 0| NE 0-1|N 1|NE 1|NNE 0-2|N 0-2| N 1| NE 1| NE 1/N 1 2 
1-2) N 1-3} N 0-2| N 1-3| N 0-2 | N 1-2| NNE 1/E 0-1| E 0 | Calm 0| NE 0-1) NNE a 3 
NE 1-3| NE 1-2} NNE 1-2] NE 2-3 | NE 1-2) NNE 1-3/E 0-1 | N 1-2| NE 1-2| NE 1-3|NNE 1-2} NE 1-2 3 
NNE 2) NE 1-2} NNE 1-2|N 1/NNE 1-2/NE 0-2 | NE 0-1 | Calm 0 | Calm UO|N 0|N 1)/N 0 2 
SW 2-3 | SW 3-4] W 3-4) SW 3) SW 3-4| WSW 2-4) NW 14/N 2-3 | N 1-3 | N 1-3|N 2-4| N 1-4 4 
NW 1-2} WNW 2-3| W 2) W 2-3 | WSW 2|W 2-3) WSW 2-3|SW 3-4 | SW 3-5 | WSW 4-5|SW 4-5 | SW 4-6 6 | 
SW 4-6 | SW 4-6| SW 4-7|58 3-6|SSW 3-6]}SW 4-6 | SW 38-6|SSW 5-8|SSW 5-7/8 6-7| 8 6-8 | SW 6-7 8 
4-5|S 4-5/8 4-5| SW 2-3 | SW 2-4)58 Bas 2-3|S 2-3/5 3-4|SSW 3-4|/SW 2-3)5 4-5 5 
1|8 1-2 | SW 0-1 | SW 0 | Calm 0 | Calm 0/S 0-1/8 0-1;SSW 1-2/8 1-2/8 1-2/8 2-3 4 
3-4 | SE 3|)SE 3| SE 3-4 | SE 3-4 | SE 4|SE 3-5 | SE 3-4 | SE 2-3 | SH 3|SEH 4/SE 3-4 5 
3-4 | SE 3|SE 3-4 | SE 3-4| SE 3/58 2/SSH 2-3/S 3|SE 2-3|/SSE 2-3|SEH 1-2| SE 3 4 
2)8 2-3|S 2-3|58 218 2/8 2\|8 1-2/8 1-2/8 1-2/8 1-2/8 2-3/5 2-3 4 
31S 3 3/ SSE 4/58 3/8 3-4 2-3 | SSW 3/S 2-3/8 2-3 | SSH 2-3 | SSE 2-3 5 
4{SE 5|SSE 2-3|SE 3/S 21S 2-3 | SSW 2/8 2-3/8 2/SSW 2-3/S 2-3)SSW 2-3] 6 
SSE 5-6/SSE 45/SE 5 | SE 4-5 | SE 4-5 | SE 4-5| SE 5-6 | SE 5-6 | SE 5| SE 6-7 | SSE 5|SE 4-5 7 
3/SE 2-3 | SH 2-3 | SSE 3;SSE 2-3|SE 2;SSE 2-3/SSE 1-2,SSE 218 2|SSE 2!SSE 3 4 
3-4 | SE 3-4/ SE 5-6 | SE 5-6 | SH 5-6 | SE 4\SE 4|SE 5-6 | SH 4-6| SE 4-5|SE 4-5 | SE 5-6 9 
8-9 | SE 6-8 | SE 7-8 | H 8-9 | SE 9-10 | SE 9-10 | SE 7-9| SE 9-10 | SE 10| SE 9-10 | SE 8-9 | SH 7-10} 10 
ESE 4-5/SE 4-5 | SE 4|SE 3-4 | SE 4) SE 3-4 | SE 3-5 | SE 3-4 | SH 3|ESE 3-4|/SE 3-5 | SH 4-5 6 
2°86 2°87 2°68 2°73 2°62 2°64 2°55 2°82 2°61 2°80 2°75 2°91 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
Dir’n. Force. | Dir’n.Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir'n. Force. |Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. | Dir’n.Force. 
2-3|/ENE 2-3/NE 24|/ENE 2-4/NE 24)/ENE 2-5|ESE 2-5|NE 1-4| NE 15|/ENE 1-5/ENE 1-6/NE 1-6 3°5 
it 2-5|ENE 2-6| NE 1-4| NE 1-4]ENE 3-6|NNE 2-5|/ENE 1-6|ENE 1-6| NE 1-6}ENE 1-5/ENE 0-5 NE 1-6 3°5 
NNE 2-4!'1ENE 1-4/NE 1-4; ENE 1-3) NE 2-4) N 14;E 1-4|ESE 1-3! Calm 0|} ENE 0| NE 0-1 | BSE 1 2: 2 
|E 0} Calm 0|N O|N 0-1|NNE 1-3)N 12/|N 1-3|NNW 0-1| NE 1-2| NE 0-1} NE 0-1) NE 0-1 0°6 
WSW 2-3|W 0-2 | W 1-2} WSW 1-2|WSW 1-3| W 3-4) WSW 2-3) SW 2-3|SSW 2-3|SW 2-3|WSW 2-3|/SSW 2-3) 1:9 
Var. 0/ Var. 0-1|/N 1-2|N 1-2|NNW 1-3/N 0-3 | N 2|N 0-1 | N il 1|/N 0-2) N 0-2 13 
|N 0-1|N 0-1/N 0-1/ N 1-2|/N EN) o|N 1-3| N 1-2|N 1|/NNE 1| NE ENG 1 10 
N 1-2| NE 1-2} N 1-2| N 1-2|NNE 1-2|N 9-3 | N 1-3 | N 0-1| N 1-2|N 1-3 2-4 0-3 16 
|N 1|/N 0-1/N 1-2|N 1-3|N 1-3|N 2-4 | N 1-3/N 13|NE 13/N 0-2|ENE 0-1|/ENE 0-1) 16 
NE 1-2/E 1|N 0-2| N 0-2)/NNE 12/ENE 1-2|N 1-2|N 1|N 1-2) N 1-2 1-2 0-2} 1:0 
2|N 1|NE 0-2 | NE 1-3 | NE 2-3| NE 1-3] N 3/N 2-3 0-1|NNE 1-2|N 1-3|}NNE 13 14 
NE 1-2| NE 0-2| NNE 2)/NNE 1-2|NE 13/NNE 1-2/NNE 1-3|NNE 1-3|NNE 1-3 1-3 | NE 13|NNE 1-3 17 
alm 0} Calm 0 | Calm O|N 0| NW 0| NW 0] W 0| W 0-1 | W 0-1 | SW 2|SW 1-2 | WSW 2 0-7 
NNE 13|/NE 24|/NNE 23/NE 2-3/N 2-3|NE 2-3|/NE 13/NNE 2/NNE 2-3/N 9-3|NNE 2/N 1-2| 2:5 
2-5/SW 4-5/WSW 5-6/SW 46/SW 36/SW 25/WSW 2-3|WSW 25|WNW 34|WSW 34/SW 3-4/SW 4| 3:5 
5-7|WSW 5-7|/SSW 3-5|/SW 3-5 | SW 4-6| SW 3-6|WSW 7/58 6-7|S8 4-5|S 4-5 |S 5-6|S 5-6 54 
3-4 3-4] 8 3-4] 9-3/SSW 43S 13 o1/Ssw 0-1|/W 1|SW 1/SE ere oa ae 
3/8 3|SE 3-4|SSE 3-4|SE 4|SE 2-4 | SE 3-4 | SH 4|SE 3-4 | SE 3-4 | SE 3 ae 3-4 Be 
3|SE 3|SE 3| SE 2-3 | SE 3|SE 2-3 | SE 3|SE 3| SE 3|SE 2-3 | SH 2-3 5 3-4 oi 
2-3|/SE  2-3|SSE 3| SSE 3/8 12|s 1-2/8 3| SSE 3|8 3/8 2-3 |8 1-2 2 
2158 2-3)S 2)SSW 1-2/8 2/8 218 2-3|8 2-3 | 8 2\8 2-3 s 3/8 3-4 22 
2/8 2-3 | SE SSE 3|SE 3/SSW 2-3|SSE 3-4| SE 3/SE 3|SE 4|SE re oe Sr ae 
2-3 |S 2-3|SSE 2-3;SSE 2-3/|SE 2-3|SSE 3-1|SH 3| SE 5| SE 5|SE 5-6 | SE eleecy fy a 
2-3 | SE 3/SE 3-4 | SE 3/SE 3/SE 2-3 | SSE 2-3| SE 3-4 | SE 3|SE 2-3 | SH 2-3 —-3 i 
3-4 | SE 3), SE 3 SE 9-3 | SH 3-4\ SE 2-3 | SE 2-3 | SE 3|SE 3-4 | SH 3-4 SE 3-4 SE 3-4] 2°83 
6-7 | SE 6-7 | SE 4-5| SE 4-6 | SE 7\|ESE 6-7|SE 7-8|E 7|ESE 7-8|SE 8| SE 7-9 | SE 7-9 58 
8| SE 8|ESE 6-7| ESE 6| SE 6-7 | SE 5-8 | ESE 5 | ESE 5|ESE 4-5| ESE 5|ESE 4-5 Ee 5 ce 
|ESE 45/SE 46/SE 4-5/SE 34/SE 3-4/SE 23 2-3 | SSE 3| SSE 3/SSE 23/8 3| SSE 3] 3 
2°62 2°66 2°61 2°52 2-89 2°66 2°82 2-71 2°61 2°66 2°66 277 | 271 


‘N09. NNE 35. NE69. ENE26. E13. ESE28. SE155. SSE33. $85. SSW17. SW42. WSW21. W13. WNW2. NW4. NNW 2. Calm 18. 
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WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). MARCH 1902, 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Dir’n. Force, | Dir'n. Force.) Dir’n. Force. | Dir’n. Force.|Dir’n. Force. | Dir'n. Force. | Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. 
1 {8s 3|SSE 3-4/5 3/8 3| SSE 3-4 | SSE 3-5 | SE 4-6 | SSE 3-5 | SSE 8-4|5S 2-4/8 3|S 
2 {8s 3/S 2-3/5 2-4| SSE 2-3/5 3-4/5 2-3/8 2-3/5 3/5 2-3/S 2-4/8 31S 
3 |W 2|W 1-3 | W 1-3 | SW 1-3 | SW 2-4|S 8-4|S 3-4/5 4| SSE 3-5 | SSE 3-6 |S 5-7|58 
4 ,W 1-3 | W 1-4) W 1-4| W 1-4| WSW 1-3) WSW 1-3| W 1-4] WSW 2-3] W 1-3 | SW 2-3 | SW 1-3 | W 
5 | SW 1-3 | SW 2-3 | SW 3) WSW 2-3|WSW 2-3) W 1-3| WSW 2-4|SW 1-3 | SW 1-2) W 1-2 | Var. 0| W 
Co aN 0-2 | NW 0-2| WNW 1-3} NW 23;|;NW 23|NW 0-3 | NE 1-3| WNW 1-2} NW 1-2} WNW 1-2) W 1|NW 
7 N 1-2|N 1-2|N 1|N 1-2) N 0-2|NNE 0-2|N 1-3| N 1-2|N 1-2)N 0-2] N 0-1|N 
8 | NW 1-2|N 1|/N 1| NW 1-2|NNW 1-2 | NW 1-3 | NW 1-2} NW 1)NNW 1-2} NW 1-2} WNW 1-2| NW 
9 |E 1-5 | NE 2-6 E 1-5 1-4| NE 0-3 | NE 1-3|ENE 1-2|}ENE 1-2| NE 1-2| NE 1-3| NNE 1-2|NNE 
10 | NW 1-2 | NW 0-1 | NNW 1}/WNW 1-2) NW 2|NNW 0-1|N 1-2|N 1-3} N 1-2|N 1-2|NE 1-3|/E 
11 |S 2\|S8 2|SSE 2-3|SSE 3 | SSE 3 | SSE 3/8 2-3 | SSE 3| SE 3 | SSE 3/S 2-3 | SSE 
12 | SSE 2-3)S8 3 3/8 3/8 3/58 3/58 2-3)S 3/5 3/58 Sis 3 
13 | W 3-4 | SW 2-4 | SW 3-5 | SSE 2-3 | SSE 4| SSE 4-6/5 4-8/5 5-8|SSW 2-7} WSW_ 3-7| W 2-6 | WSW 
14 |W 2-4) W 1-4| W 3-4 | W 2-5} WSW 3-6| WSW 2-4] W 2-5| WNW 1-6] WNW 2-6] WSW 2-4] W 1-4 
Loe ON 0-2| NE 0-1| NE 0-2 | NE 1|)NNE 1-2} NNW 0-1/NE 0-2 | NE 1-3 | NE 0-3|}ENE 1-4] NE 2-4| NE 
16 | N 1-3|N 2 1-2|N 2|N 2|N 1-2|N 0-1] N 0-1 | Calm 0|NNW 0-1} NNW 0] W 
17 | NW 2-3 WNW 2-4) WSW 3-4| W 3| NW 2-4) W 3) WNW 1-3] W ANS 8 12| WNW 2| WNW 2-3} NW 
18 |W 3-5 | WSW 3-5| NW 3-6 | W 3-6 | WSW 5-7| W 3-6 | WSW 3-7| W 3-6| SW 4-7 | SW 4-7| W 2-6 | WNW 
19 |W 14, NW 1-3 | NW 2-4| WNW 1-3] NW 2-4; WNW 2-3} NW 1-3 | NW 1-2} NNW 1-3| WNW 1-3| W 2-3 | NW 
20 |N 2-5 | N 1-4|N 1-2 | W 2-4| NW 1-3 | W 0-2 | NW 1-2)}NNW 1-2|N 0-2 0-2| N 0-1| N 
21 | NW 1-2| NW 2| NW 1-2 | NW 2| NW 1-2) W 1-2); NW 1-2) WNW 1-2|N 1-2);NW  1-2|}NW 1-2 | NNW 
22 |NNE 1-3|/NNE 1-2|)|NNW 1-2/N 1-2 | NW 2| NE 1| NE 1|NNE 1-2|NE 1-2|}NNE 1-2/N 0-1 
23 | NE 1-3|ENE 1-3|ENE 2-3/ENE 2-3/ENE 1-3/NE 1-3 | NE 2-3 | NE 12|NNE 1-3| NE 2-4| ENE 0-2] ENE 
24 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|SE 0-1| SE 0-1) SE 0|SE 0-1| SE 0|SE 0-1| SE 1-2| SE 1-2 | SE 
25 | N 1-3| N 1-3 | N 1-3 | NE 1-3| NE 1-2|E 1|SE 1/E 1-2| NE 0-2| NNW 0-1} NNW 0-1|N 
26 |N 0-2 |N 1-2|N 1| NE 0-2 | N 1-2} NNW 0-1} NW 0 | Calm O|} NNW 1-2}NW 1-2/}NW- 0-1] NW 
27 |S 1-2|/SSW 1-2/SSW_ 1-2|SW 0-1 | SW 1|WSW 0-1| W 1 Ww 0-1 | NW 0-1 | Calm 0| NW 0-1 
23 | NW 1-2) WNW 1-2} WNW 1-2) WNW 1-2} NW 1-2 | NW 1| NW 2|WNW 1-2| W 2) W 1-2| NW 1-2| NNW 
29 | NW 1-2 | NW 1-3 | NW 1-3 1-3 | NW 1-2 | WSW 2|W 1-2 | W aL) NGM 1-3|NNW 24|N 1-4 
30 | NE 1-3 | NE 1-3|N 2-4| NE 1-3 | NE 1-3| N 1-3}ENE 12|N 1|N 1-2|N 0-1 | NW 0-1| N 
31 | WSW 3-5/W 2-4|NW 1-3} WNW 1-3|N 0-2 | W 0-2|N 1-3| WNW 1-2}NW- 1-2|W 1-3|}NW 2-3) NW 
MEAN 2°13 2°08 2°19 2°16 PADN 1°96 2°13 2°02 2°02 213 1:87 1°94 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 98 Midnight. 
Dir’n, Force.|Dir'n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n, Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. 
1 | SSE 4-5| SSE 5|SE 4) SSE 3-4 | SE 3-4/5 3-4] SSE 5 | SSE 4-5 | SSE 3-4 | SSE 3/58 3/58 
2 |W 1-2] W 2-3 | NW 2|}WNW 1-3| WNW 1-3|} NW 0-1 | W 1-2 | W 1-2 | W 1-2 | W 1-2| W 2) W 
3 |SW 3-6 | SW 1-6} WsW 1-4| WSW 1-3] WSW 0-2] W 0-1 | W 0-2 | WSW 2|SW 2-3 | SW 3)/SW 2-4 | WSW 
4 |SW 2-3 | W 2-3) WSW 2-3) SW 1-3 | W 1-3 | SW 1-3 | SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3|SSW 2-4|SW 
5 | Calm 0; W 0-2 | W 1}WSW 1-2) WSW OW 0-1| WSW 0-1} W 1-2 | W 1-2) W 1-2 | W 0-2 | W 
6 | NW 1-2} NW 1|NW 1| NW 1-2 | W O;N 0-1 | Calm O|N 1|N 1|N 0-2 | N 1-2|N 
7 |N 0| Calm Oo|N 1|N 1-2|N 0-1!N 1-3|N 1-2|N 0-2| N 1-2 | NW 2|NW 1-2|NW 
8 |N 1-2|N 1-3| N 0-2 | NNW 2|NW 1-2! NNW 1-3/N 1-3 | NNW 2|N 1-2|N 1-2 | N 1-3 | NE 
9 |N 1-3] N 1|N 1-3 | NW 1-2 | NW 0-1 | W 1-2|N 0-1| NNW 0-1 | NW GN 0-1| NW 1-2] NW 
10 |NNE 0-1| NE 0-1| N EN, 1|N 0|N 0-1| NE 0| NE 0|E 0-1 | Calm 0| ESE 1] SE 
11 |SSE 1-2|/SSE 1-2/SSE 238/SSE 2-3/SSE 2-3'S 3/8 3|SSE 2-3|SSE 2-3|/SSE  2-3|SE 2-3] SE 
12 |8 2-3/8 2-3 | SSE 4|SSW 3-4/S 2-4 | SW 2-4 |SW 3-4] W 1-4] WNW 2-4} WNW 1-3|WNW 1-2] WNW 
13 | SW 2-5 | W 2-5| WNW 2-5| W 2-4| W 2-3 | W 0-2| WNW 1-3] W 2-4| WSW 3-4| WSW 2-4 | SW 2-4) W 
14 W 2-4] W 1-3) WNW 1-3| W 1-3 | SW 1-4|SW 1-3 | NW 0-2 | W 1-3| WNW 1-2|N 0-1) N 0-1) N 
15 | ENE 1-3|E 1-3| NE 1-3 | NE 1-3) NNE 3-5|E 2-4| NE 1-5|N 2-4|NNE 1-3|NE 1-3| N 0-2 | NNW 
16 | NW 1;SSW 1-21}SW 2)}SSW 1-2) WSW 1-2|WSW 1-2) W 2-8| WSW 2-3|WNW 2/|W 2|NW 1-2 | NNW 
17 NW 2-3|NNW 2-3| WNW 2-4] WNW 2-4| NW 3| NW 2-3 | W 2-4 3|W 3-4 | W 2-4] WNW 1-3] WNW 
18 | NW 4-6| NNW 2-5| WNW 2-4) NNW 2|NNW 1-4| W 1-2) WNW 1-3| WNW 1-2|} NW 1-2| WNW 1-2| NW 2-4 | NW 
19 | NW 1-4| W 2-4| W 38-5 | WNW 2-5| WNW 1-5| NW 2-5 | NW 3-6 | NW 1-4| W 2-5 | NW 2-5 | NW 2-5 | W 
20 |N 1|N 12)N 1-2|N 1-2}NW 1-3};NW- 1-2! W 1-2|NNW 1-2|N 1-2 | NW 2|NW 1| NW 
21 |N 1-3| NE 1-2|N 2|NE 1-3|NNE 1-2|N 1-3 | NE 1-3 | N 1|/NE 1-2| NE 1-2} NNE 1-2|NE 
22 | ENE 2|NE 1-2| N 1-2|N 1-2 | NNE 1|N 1-2|NNE 1-2|N 1-2| NE 1-3 | NE 1-2} NE 1-2| NE 
23 |ENE 1-2|E 1-3 | ENE 2|ENE 1-2)}ENE 0-2|NE 1|/E 1|/E 1\/E 0-1| N 0-1|N 1 | Calm 
24 |SE 1-2|SE 1| SE 1| ESE 1-2| NE v-1|N 0-1 | SE 1|N 0-1| N 0-1|N 1-2|N 1-2|NNW 0-2 
25 | NNW 1-2)|) 0-2| N 1-2| NNW. 1-2|N 0-2 | N 0-2 | N 0-1 | NW 1|N 1-2 | W 2|WNW 1-2| WNW lt 
26 | Calm 0 | Calm 0| NW 0-1 | WNW 0-1| W 1-2) W 0-1 1-2} WSW 1-2) WSW 1-2/S 1-2/8 1-2 | SSE 
27 ~+| Calm O|N AUS LEN} 1-2 1-2 | NE 1-2|NNE 1-2|NNE 1-2 1-2 1-2| N 1-2|N 0-1 | NNW 
28 | NNW 1-2|N 2-3| N 0-2 | N 1-3| NNW 1-4|NW 1-2}NW  0-1|}NNW 1-2|NW_) 1-2|N 12|N 1-2 | NW 
29 | NE 0-1) E 1-3| NE 1-4| ENE 1-4|NE 1-3|N 1-2|N 1-2|N 1-2|N 1-2) N 1-2} NNE 1-3] NE 
30 |N 0-2|N 0| Calm 0 SE 1-2 | SE 1-3 | SE 2-3 | SE 3) SE 4|SE 5|SSE 3-4|SE 5|S 
| c ) 
31 | NW 2-4| W 2-3| NW 1-3) WNW 2-4| NW 1-3 | NW 1-3 | N 1-3 | NW 1-2| NW 2-4 | N 1-3 | NW 1-2| NW a4 
MEAN 1°85 1°85 1°97 | 2°00 1°77 1°66 1:82 1°84 1°98 1°84 1'87 1-96] g5 
| 


N 139. NNE19. NE58. ENE17. E13. ESE2. SE28. $9B37. S51. SSW7. SW35. WSW34. W96. WNW 47. NW110.. NNW 35. Calm 16 


ee 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 433 
D. DIRECTION AND Force (0 to 12). APRIL 1902. 
F 
\t' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 
n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n, Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
1-3| NW 0-2 | NW 1-4 | W 1-4| Var. 0-3|NW 1-3 | SW 2-3)|NNW 1-3| W 1-3| N 1-3} N 1-3|N 1-4 4 
1-4| NE 1-3|)N 1-3| N 1-4|N 1-3) N 1-3; NE 0-2) NE 0-2| N 0-1| N 1|N 1|W 2 i ! 
Ww 1-4|;NW 1-3/NW 1-4|NW_ 1-3/NNW 1-2|N 1-3) N 2-3] N 1|/N 1|NNW 1-2)SW 0-1 | SW il 4 | 
NNW 2-4|N 2-4] NE 2-4| NE 1-4, NE 14|N 2-6 | N 2-6|N 1-3/N 1-3|N 1-3|NNW 1-2|N 0-1} 6 
N 1-2|N 1-2|N 1-2|N 1|N 0-2| N 0-2 | N 1-3|N 2-3| N 1-3|N 1-2|NNW 2|/NNW 12! 3 
0-3 | NE 2-3 | NE 1-2| NE 1-2| NE 1-3/ESE 1-2|NNE 1-2;}NNW 1/N 1-2|N 0-1 | Calm 0| NW 0-1 3 
1-2} WSW 1-2} WSW 1|WNW 1-2} WNW 1-2) NW 0) SSW 1|/NNW 0-1|N 1| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 2 
1-2/SSE 12/SE 1-2| SSE 1/|SSE 1-2 | SSE 1|SSE 1| SE 1| SSE 1|/SSE 1-2/SSE_ 1-2|SSE 1 2 
Calm 0 | Calm O|NW  0-1|N 0-1|N 1|N EN 1-2}NW 1-2|NNW 1-2} NNW 12}NNW- 1/;NW 1 2 
h 0-1 | Calm 0} Calm 0 | Var. 0|N 0-1 | Calm 0; NW 0-1} Calm 0| NNW 0-1] NW 1| NNW 0-1] Calm 0 2 
1) NW 1|/W 1|WNW 1|W 1| SSW 1| SSW 1| SW 1-2) SSW 1|/SSE 12/SE 2-3|SE 3-4 6 
45|/ESE 4-5|/ESE 45/ESE 45/ESE 45/ESE 4-5| ESE 4|ESE 2-4) ESE 5-6] ESE 6 | ESE 6|ESE 5-6 6 
1/8 1| SSE 1|SE 1-2|SE 1-2 1| SE 1\8 1| SE 1-2 | SE 1-2/SSE 1-2/8 2 4 
SW 2-4) Ww 3-4| SW 3-4/8 3/8 3-4/SSW 2-3/S 3| SSW 3/S 3-4|)SSW 3-4|/SSE 3-4/S 3-4 5 
2-3/5 2-3/8 2-3/8 2-3/8 Ais 2)/SSE 1%/SSE 2/SSE 1-2/SSE 1-2|/SSE 12/8 1 3 
WNW 1-2) WNW 1-2| WNW 1-2} WNW 2|WNW 1-2) WSW 3) W 2|W 1} WNW 1-2] WNW 1-2| W 0-1 | W 1 3 
SW 1)/SW 1|/SW 1/8 1|/SSE 1-2/8 0-1/8 0|SSW 0-1! Calm 0| SW 0-1 | W 0-1 | SW 0-1 2 
WSW 1-2) WSw 1-2/SW 2)SW 2|/W 1-2 | SSW 4|/SSW 3-4|SSW 3-4|SSW 4| SSW 3 | SSW 3/8 2-3 6 
SSE 45/SSE 4-5/SSE 5-6 | SSE 6|/SSE 7|SE 6-7 | SE 7|SE 6-7 | SE 5-6| SE 5-6 | SE 7|SE 7 8 
5S 2-3/8 8-4/8 3-4/8 3-4/5 3-4 | SSE 5| SE 6| SE 6-7 | SE 7|SE 7|SE 7-8 | SE 8-9 9 
3-4/5 3-4 | SSE 3/5 3/8 2-3|SSE 3-4)SSE 3-4/SSEH 3| SE 3|SE 3 | SSE 3/58 2 5 
6-7 | SE 8|SE 9-10 | SE 8|SE  10-11|SE 11|/SE_ 10-11] SE 11 | SE 8-10| SE 6-7 | SE 8-9 | SE 8-9] 11 
5 5/8 4-5 | SSE 4|SSE 3-4/SSE 4-5|SSE 7|SSE 8-9 | SSE 8| SE 8 | SSE 7-8 | SE 3-5 9 
4-5| SE 5|SSE 4|SE 3-4/8 3-4/5 3-4 | SSE 4| SSE 4/SSE 3-4|SE 3|SE 3 | SSE 3 5 
1/s 1/SwW 1-2 | SSW 1/ SSW 2|8 1/S 1-2/8 0-1 | Calm 0|SSE 0-1] Calm 0 | Calm 0 3 
2-3 | SSE 2|SE 2|SE 2-3| SE 2)SE 1|ESE 1-2] ESE 1| ESE 1| ESE 1|ESE 1-2} ESE 1 4 
3-4 | SE 3-4 | SE 3-4| ESE 3-4|SE 3] RSE 2) SE 1\E 2| ESE 1|/E 0-1| E 1/E 0-1 4 
1-2|N 0-2| N 0-2 | N 0-2|N 1-2 0-2|ENE 0-1] NE 0-1 | NE 0-1| NE 0-1|NNE 0-1/] NE 0-1 2 
1] Ww 1-2 | W 1-2} WNW 0-1] W 2)W 3 3) W 3) W 3/ NW 2|W 2| NW 1 3 
0-2 |N 0-2 | N 0-2|N 1-3] E 1-2 | SE 1-2 | NE 0-2|N 0-2 | N 0-2| N 0-2] NE 0-2| NE 1-3 3 
2°32 2°37 2°45 2°37 2°48 2°55 2°67 2°52 2°47 2°33 2°38 2°25 
13 14 15 | 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
Dir’n. Force. |Dir’n. Force. Dir’n.¥orce. Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. Dir’n. Force.|Din’n. Force./Dir’n. Force. 
14|N 9-2 | N 1-3 | NE 12|N 1-4| NE 1-2|N 1-4|N 1-4/N 1-4/N 1-4|N 1-3|NNE 1-3] 2:1 
1-2|SW 2|W 1-3;NW 2-4) W 1-3} Var. 1-4|SW 1-3 | W 1-4 | W 2-6| WSW 2-5} W 3-7| WNW 2-5] 2-2 
0-1 | W 1|W 0-1| W 0-1|NW 0-1/NW_ 0-1|WSW 0-2} W 2-3;NW 1-2) W 1-2| W 2-3 | W 2-4) 15 
é 0-1 | NE 0-2 | NE 1-3 | NE 0-1| N 1-2} NNW 1-2|N 1-2|N 1-2| N 1-2 | NE 1-2| NH 1-2| NE 1-2} 1:9 
NW 1-3|N 0-2 | N 0-2 | N 1-2|N 1-3 | N 1-3 | N 1-2| NE 0-2| NE 1-3 | NE 0-2| NE 0-2| N 1-3} 1°5 
0-1) N 0| ENE 1] ESE 1|E 1/E 2)/ESE 1-2}ESE 1-2)SE 1-2 | SE 1/Sw 1|W iL} ihe 
0|E 0-1 | Calm 0} Calm 0|SE 0-1| SE 0|SE 0} Calm 0| SE 1|SE 1-2| SE 1-2/ SE 1-2] 0-7 
1/SE 0-1|)SSE 0-1] Calm 0|SE 0-1 | Calm 0|5E 0} Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0| Calm 0} O7 
1-2| NW 1|N 0-1|N 0-1/NNW 1/NNW- 1/|NNW 1|)N 0-1; NW 1|N 1|}NW_ 0-1/E 0-1} 0-9 
0|E 0-1 | NE 1-2}ENE 1-2|/N 0-1| E 1-2 | ESE 1| NE 1-2) NE 1|N 0-1} NNE O|N 0-1] 0°6 
3-4 | SE 3-4 | SE 4|SE 4|SE 4-5|ESE 4-5/|SE 6|SE 4-5 | SE 5-6| ESE 4-5|ESE 4-5] ESE 4] 29 
4| ESE 3/ESE 2-3/SE 2-3 | SE 2|SE 1-2 | SE 1| SSE 1|/SW 1/ SW 1}SSW 0-1 1-2] 33 
2|8 2-3|SSE 2-4|SSE 3-4|/SSE 2|SSW 1-2} W PAI] MN 2-3| W 2-3| WNW 1-3] W 2-4) SW 2-4] 19 
4/SSE 4-5/SSE 3-4/SSE 4|S 3 2-3 | SSE 3-4/8 3-4/8 3-4)S 3| SSE 3\8 3] 3:3 
el 1-2} W 0-1/8 0-1'S 0| SE 0)SE 0 | Caim 0! Calm o!'NW 0-1/NW_- 0-1] WNW 1-2] 1:2 
0-1| SW 1-2} W 1-2|WSW 0-1| SSW 1 1] WSW 0-1] WSW 0-1/}SW 0-1 | SW 1) SW 1| WSW 0-1] 1:2 
W 0-1|/SW 0-1 | W 1) WSW 1-2 12;WNW 1/|W 1|SW 1-2} W 1|W 1-2 | SW 1-2} WSW 1-2] 09 
218 2-3 | SSE 2-3| SSE 2-3| SSE 3-4 | SSE 4-5 | SSE 5-6/5 1-2/8 2-3/8 3-4 8 3-4| SE 4-5| 2:9 
7|ESE 6-7|SSE 6-7|SSE 7-8|SE 7-8 | SE 7|\SE 5-6/5 3| SSE 4/8 4/S 3-4|S 3-4] 58 
8| SSE 4-6/5 45;)SSW 2-3/SSE 3/58 4-5 | SSE 4/8 3-4|5 4-5|5 3-4/5 3| SSE 3) 4:7 
2) WSW 1-2/}SW 2-3/SSW 2-3/S 2|SE 3/SE 4|SSE 3-4|SSE 4|SE 3-4 SE 4-5| SSE 5) 3-1 
9-10|SE 10-11 |SE 11 | SSE 9|SSE 67|/SSE 7-9|SSE 8-9|SSE 9|/SSE 6-8/S 6-7|}SSE 5-6/SSE 5-6] 85 
6-7/8 6-7 | SSE 6 | SSE 5| SE 4-5|SE 5|SSE 4-5]SE 3-4/8 1-3/8 2-3/SSE 4-5/SSE 4-5] 52 
12/8 2/8 2-315 1-2/8 ils 2-3/8 2-3 |S 2|SW 1-2 | SW 1-2|SW 1-2} SW 1-2] 2-8 
0| SE 0-1| SE 1/8 0) SE 0-1 | SE 1/SE 1-2|SE 2-3 | SE 2| SE 2-3 | SE 2-3 | SSE Det 
2| ESE 1-2|SE 2|SE 1' ESE 1| ESE 1| NE 1-2| NNE 2\N 1-2| NE 1|)SE 1-2|SE 3-4) 16 
0-1 0 | Calm 0| ESE 0 | ESE 0-1| E 0-1|E 0-1| NNE 1|/N 0-2 | N 1-2! N 1-2 1-2] 1°4 
0-1 | Calm 0/E 0|z 0-1 | Calm 0 | Calm Oo|N 0-1|NNW 1/8 0|SE O|N 0-1| WNW 0-1] 0-6 
1-2} W 2-3|NW 1-2} W 1-2 | W 1| NW Th ANE 2) Var. 0| Var. 0-1) N 0-2) N 0-2| N 1-3} 16 
0-2|}ENE 0-2|SE 1-3| E 1-3 | NE 0-2} ENE 1-3|N 0-2| N 0-2| N 0-2 | N 1-3 | N 0-2| N 0-2] 1:3 
2°25 2°18 2°30 2°07 1:93 2°18 2°25 2°02 2°05 2°02 2°10 2°28 | 2°29 


» NNE7. NE35. ENE6. E20. ESE39. SE112. SSE91. $80. SSW)23. SW32. WSW16. W54. WNW 16. NW 25. NNW 24. Calm 38. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 
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WIND. DIRECTION AND ForcE (0 to 12). MAY 1902. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 
| 
|Dir'n. Force.| Dir’n, Force.| Dir'n, Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.) Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir'n. Force.|Dir’n. Force.) Dir’n. Force.| Dir'n. Force.|Dir’n. Force. 
N 0-2| N 0-3| N 1-3 | NE 1-3} NE 1-3|ENE 0-2|/ENE 1-2|N 1-2|N 0-2) NE 1-2} ENE 0-1] Calm 
Ww 1|SW 2/8 2/8 2-3/5 1-2! W 1-2} W 0-1 | W 1-2| WNW 0-1] NW 0-1| WNW 1-2| W 0-1 
N 1|N 1-2| N 1/S 0-1 | Var. 0-1| N 1-2|N 1-2|N 0-2 | N 0-2| N 0-2| NE 0-2|ENE 0-2 
E 1-3] E 1-3 | NE 1-3| N 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3|NE . 1-2|NE 0-2 | NE 0-2| N 1|N 1|N 0 
|N 1-3/8 1-3| N 1-3 | NE 1-2| NE 1-2 | NE 1-2|N 1-2| NE 1-2|N 1} Calm 0| WSW 1|}WNW 0-1 
|N 1-3| N 1-3|N 0-2 | NE 1-3 | N 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3] NE 1-2/ENE 13]/NE 1-2 
| N 0-2| NE 1-3) NE 1-3|}NNE 1-3|N 2-4|N 0-1} NE 0-2 | N 0-2 | NE 0-2 | Calm 0|ENE 0-2|ENE 0-2 
N 1-3] N 1-3|)N 1-3|N 0-2 | Var 0-1] NE 0-1} NE 0-1 | Calm O|N 0 | Calm O|N O|N 
iN 1)/N 1) NNW 1|/N 1|N 1|N 1-2|)N aka} ds 2} N 1-2 1-2 1| NE 
|N 0-1|NNW 1-2) NNW 2|N 1-2| N 1-2] NE 1-2)N 12\|N 1|N 1]NNW 0-1] Calm 0| NW 
W 0-1} WNW 1-2|N O|N 1-2|N 1|N O|N O|N 0-1|N 0-1| NNW 0-1) NNW O|N 
Var. 1-4|)N 2-4) N 1-4|N 1-4|N 2|NNW 1-2|NE 1-3 | N 1-3| NE 1-3] NE 1-2|N 12|)N 
N 0-2) N 0-2 | NE 0-2 | N 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3|} NE 0-1| NE 1|NE 1-3 | NE 0-1|E 0-1) E 
E 1-2|)E 1-2|NNE 23|]NNE 1-3] NE 1-3| NE 1|NE 1-2|N 1|N 0-1| ENE 0) N- 0|NE 
Ss 2)5 28 2|)SSE 2/8 2)|SE 1-2|SE 1| ESE 0-1] ESE 0|ESE 0-1|)E 0-1| E 
N 0 0-1} NW 0-1 | Calm 0} Calm 0|SE 0| SSE 0) SSE 0| SSE 0-1] ESE 0-1 | SE 0-1|SE 
| SE 3-4 | ESE 3] ESE 2-3 | ESE 3|E 1-2} NNW 0-1|N 0-1|NNE 0-2|}NNE 0-2| NE 0-1) N 0-1| NE 
| Var. O|N 0-1} Var. 0-1|/NNE 1-2|N 1-2| NE 02|)NNE 0-1} Calm O|N 0-1 0-1| N 0-1| NE 
| E 1-3} ENE 1-3|NE 13) E 1-3| E 0-2| EH 1-3|ENE 1-3|)ENE 1-3/ENE i-3|ENE 1-3] NE 1-3 | N 
|ENE 1-3|Var. 0-2|]NE 1-4|NE 1-3] E 1-3| E 1-3 | N 0-2| NE 0-2 | NE 0-1| NE 0-1 | NE 13)| NE 
0 O|N LN 1|N 1)/N ae 0-1|N 0-1 | Calm 0 | Calm 0|}SSW_ 0-1) Calm 
WSW 2-3} WSW 1-2|SW 2|WSW 2) W 1-2 | W Te 1-2|NNW 0-1 0-1 | NNW 1|}WNW 1-2 
N 1-3|N 1-4 | NW 0-3|NNW 1-3) NW 1-3 | N 1-3 1-3|N 1-3| N 1-3|N 2-4 1-3| NW 
Ww 3-4 | W 3-4 | W 2-3 | SW 2) WSW 2) W 2) WSW 1-3|SW 2-3 | SW 2-4 | SW 2-3 | SW 2-3 | WSW 
N 1-2|N 0-2| N 1-2|N 12|N 1-3|N 1-3|N 1-3|N 1-4 | NW 1-4| W 1-4] W 2-4 | W 
1-3| N 1-2 1-2)N 1|N 12} WSW 1-2) WSW 2-3) WSW 2-3|}SW 2-3 | SW 3-4 | SW 3-4 | SW 
WNW 2-3/N 2) NW 1-2 | W 2-3 1-2} WSW 1-2|WSW 2-3); WSW 2-4} WSW_ 1-3| SW 4-5|WSW 3-5| WSW 
2-4] W 1-4 2-4) W 1-4] WSW 2-4| W 2-3 | W 1-3 | W 1-3 | W 2-4| NW 1-3 | NW 1-3 | NW 
NNW 1-2|N 1-3 | N 1-2)/NNW 1-2/N 0-2 | NW 1-2 1|/N 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1 1| WSW 
SE 2-3 | SE 2| SSE 2|SSE 3|SE 3-4 | SE 4| ESE 3|SE 3 | ESE 3| ESE 4|ESE 45/ESE 
NE 2-5 | NE 2-5 | N 3-6|NNE 2-6|N 2-5|NNE 26|NNE 2-6|NNE 26|NNE 3-7|NNE 3-7|NNE 3-7| NE 
MEAN 171 179 1:79 1°85 aber 1°55 1°44 1°40 1°40 1°39 1°50 1°50 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force. | Dir'’n. Force, 
Calm 0 | Calm 0O|NNW~ 2} Calm 0 | Calm 0| Calm 0| W 0;}SW 0-1 | SSW 1/8 2\8 2-3/8 2-3 
WwW 0-1 | NW 0-1 | Calm 0\S8 0| W 0-1 | Calm 0| NW 0-1 | E 0-1/N 12|NNW 1-2|N 0-1) N 
NE 1-3|}ENE 0-2|NE 1-3/8 0-2 | NW 1-2| NE 1-2| NE 1-3 | NE 1-3 | N 1-4| N 1-4| NE 1-3|E 
Ww 0-1 | W 0-1|WSW 1-2) W 1-2 | SW 0-1 | NW 0-2 | NW 0-1) N 23/N 1-2|N 1-2|N 1)N 
NNW 0-1/N 0-2| Var. 0-1|NE 1-3 | NE 0-2| NE 1}/ENE 0-2|/ENE 1-2|N 1-3 | NE 1/E 1-2|N 
N 0-2|N 1-2 | Var. 1-2| NE 1-3 | N 0-2 | N 1-3 | NE 2-4| NE 1-3 | NE 1-2| NE 0-2 | NE 0-2| N 
ENE 0-2/E 0-2| NE 1-3 | E 0-2; ENE 0-2| NE 0-2 | NE 0-2 | N 1-3 | N 1|N 1-2|N 1-2|N 
Calm 0| Calm O|N 0| NW 0 | Calm 0} Calm O|N 0-1| N 0|NNW 0-1); NW 0-1 | NW 0-1 | NNW 
NNE 1-2|NE 1-2|N 0-1) N 1-2] NE 1| NE 1-2 | ENE 1|/N 1|N 0-1 | Calm 0 | Calm o|N 
N 0} Calm 0 | Calm O|N 0-1 | Calm O|N O|N O|N 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| W 
N 0-1| NE 0-1 | Calm 0} Calm 0|NE 1| NE 0|NE 1-2|N 0-2 | NW 1-2|N 0-2 | N 13|N 
NE 0-2| N 0-2|N 1| NE 1-3|)N 0-1| NE 0-2) NE 0-2| N 1-3 | SW 0-1} E 1-3 0-2 | N 
NE 0-1 | Calm 0} Var. 0 | Calm 0 0-1 | Calm O|N 0| NE 1-2)/NNW 1-2|N 0-1} NNW 1-2/N 
NE 0 E O|N 0|WNW 0-1) WSW 0| SW 0-1/5 0-1/5 0-1 1|SSW 1 1-2/5 
Calm 0 | Calm 0|/SE 0\E 0 | Calm 0|/ENE 0-1|E 0-1| N 0-1| N 0 | Calm O|N O|N 
SE 2|SSE 1-2|ESE 2|SE 1-2| ESE 2| ESE 2| ESE 2|SE 2\|ESE 2-3/SE 2) SE 2-3 | SE 
N 1|N 0-1|NNE_ 0-1| Calm 0|NE 0) Calm 0 | Calm 0| NW 0-1 | NNW 0| NW 0-1|NNW 1-2} NW 
N 0-2|N 1-3| NW 1-3 | Var 0-2| NE 2-4 | N 2-4|N 2-5 | N 1-4|N 1-4|ESE 23)E 1-3 | NE 
ENE 1-3/ENE 1-3|ENE 1-3/E 1-3 1-3| NE 0-2| NE 0-2 | E 1-2 | E 1-3| E 1|/E 1-3} NE 
Calm O|N 0-2|}ENE 0-2|N 0-1 | NE 0-2|ENE 0-2| NE 0-2|ENE 0-1/ ENE 1\/ 1-2 | NE 0-1/ N 
SSW 0 | Calm O|N 1 | Calm 0| W 1|WSW 1-2] WSW DN Wi 1-2| W 1-2 | W 1-2) WSW 2-3|SW 
W 1-2 | W 1-2 | W 2-3 | W Ba WW: 1-2} W 1-2 | W 1-2 | W 1-2} NW 2|NW 2-3 | NW sl 2-3 | W 
N 1-2} NW 1-3 | WNW 2| NNW 2-3|N 1-3) N 1-3 | N 12|NW 2) WNW 2-3} WNW 2-3| WNW 3-4] W 
SW 2-3 | SW 3-4 | W 2-3; WNW 1-2] W 1-3 | NW 1-3| NW 1-3 | W 2-3 | W 1-2 1-3 0-3 | N 
Ww 1-4| NW 2-5 | W 1-3 | N 1-2| NW 2-5|NNW 2-4|}NNW 1-4|N 1-2| NE 1-2 | NW 12|NNE 12|N 
SSW 38-4|SSW 2-3|SW 2|W 2-3) WSW 2-3) W 1-2| NW 0-2 | NW 2| NW 1-2| NW 1-2| NW 0-2 | W 
SW 4-7 | SW 5-8 | SW 4-6| SW 4-6| SW 5-6 | SW 6-8|SSW 6-8] SW 4-7| WSW  2-5|SW 1-4) W 2-4 | W 
NW 1-3|}NNW 0-2!N 2-3 | NW 1-2| NW 0-1| NW 1-3 | NW 1-3 | NW 0-2| N 1-2 | W 1|NW 1| NE 
WSW_ 1-2/| Calm 0| W 1); W 0-1 | Calm 0| Calm 0 | Calm OS) 0| SSE 1-2| SSE 2|SSE 2| SSE 
SE 4|)SE 5-6 | ESE 4-5| ESE 4-5/5 2-3| E 3-4 | ENE 3|ENE 2-4|NE 3-4 | NE 2-4| ENE 3| NE 
NE 3-5|ENE 4-8|/ENE 3-6|E 2-6| E 2-4) Var. 0-2 |;NE 1-3|NNE 2-4| Var. 2-3|)NE 2-4| E 2-4/E 
MEAN 1°40 1°53 1°55 1°40 1°31 1°35 1°45 1°55 1°53 1°50 1:60 


N 201. NNE18. NE111, ENE 33, E37. ESE20, SE20. SSE11. $20. SSW7. SW 28. WSW26. W63. WNW12. NW 49. NNW 26. 


———— 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 435 
} ; 
f TX 
| IND. DIRECTION AND Force (0 to 12). JUNE 1902. 
f 
7 i ; i 
1 2 3 4 Gira 6 ic 8 9 10 MG) Ma ey oe Max. 
n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.) Dir'n. Force.|Dir'n. Force.| Dir’n. Force.| Dir'n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.) Dir’n. Force.|Dir'n. Force. 
3|SE 1-2/E 0-1| NE 0-1} ENE 0-1/5 0-1/E 1-2|E 1-2|)5E 1-2|E 1-2|/E 2-3 | HK 3 7 
4-7| ESE 6-8| ESE 6-8| ESE 6-8 | SE 6-8 | SE 5-6 | ESE 4-5/5 3|E 3 | ESE 1-2/E 0-1 | Calm 0 8 
2-3 | SSE 3|SE 2-3 | SE 3|SE 1-2| SE 2-3| E 2/ESE 2-3|E 3|E 3 | ESE 3|E 2 5 
§ 2-3 | SSE 2-3/8 2|SSE 2-3/5 2-3 | SSE 2-3/|SE 2-3 | SSE 2) SSE 2|SSE 2) SSE 2-3 | SSE 2 3 
SSW 1| SSW 1|}SSW 1|SW 1| SSE 1-2] SSW 1) SSW 1|S8 1|S 1;/SSW 0-1/SSW 1-2/SSW_ 1-2 2 
ssw 0o1/NNW 01|N 0-1/SSW_ 0-1] W 0-1)SW 0-1/W 1)/w 0-1| W 0-1| W 0-1] W 0-1) WSW 0-1] 1 
SE 0-1| W 0-1 | NW 0-1|NNW 0-1/N 1|N 1-2|N 1-2; N 1-2|N 1-2|N 1-3|N 1-3|NNE 1-3 4 
0-2 | NW 1-4| NW 0-2|N 1-3|}NNE 1-3|NNE 1-3/N 1-3 | N 1-2|N 1-3|NNE 1-2/N 1-3|/N 1-2 4 
O|N 0-1| NNW 0-1|NNW 1-2} NNW 1-2| NNW 1/N 1-2)/NNE 1-2/N 1-3 | N 12|N 12|}NNE 1-2 3 
1-3|E 0-1|N 0-1) N 0-1| N 0-1| N 0-1) N 0-1 | Calm 0| Var 0-1/8 1/8 0-1 | Calm 0 3 
1);S8 1-2/8 218 2|SSE 2-3| SE 1-2| SE 1|SE 1/SE 2|8 1-2/S 2|)SE 1-2 3 
0-1| SE 0-1 | SE 0-1] SSE 1/Ss 0-1;58 O;S 1|SSE 0--1/SE 0-1| SE 1|SE 0-1] SE 0-1 ag 
0-1) SE 0 | Calm 0} Calm 0} Calm O|N O|N 0) Calm 0| Calm O|N 0-1|NNE 0-1] NNE 0 3 
1-3|}NNW 1-2|N 12| NE 1-2 12|E 1-3| NW 0-2 0-3| NNW 0-3|N 0-3 | } 0-3 | N 0-3 3 
23|NNW 1-3/N 2-3 | N 2-3| N 2-4 | NW 0-1|N 0-2 | NW 1-3 | NW 0-2 | NW 1-3 | NW 0-2 | NW 0-2 4 
2-3| NE 13|)N 1-4|N 24/N 1-3 1-3|}N 0-3) N 1-3 | NE 0-2|NNE 0-3) N 0-3 | N 0-2 5 
2-5| BE 1-3] E 14|]NE 1-3 | NE 1-2|ENE 0-1|N 0-1! NE 0-1)}ENE 0-1|/ENE 0-2/E 0|E 0 5 
Calm 0| Calm 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0| NE 0 | Calm 0O|E O|E 0|E 1|/E 1|E 1-2 3 
1-3 2-3/8 2-3) ESE 2-3/SSE 3-4| ESE 3-4] ESE 2-4 | ESE 3-5| ESE 3-5| ESE 3-4 | ESE 3-4) ESE 3-5 6 
6-7|SE 6-7 | SE 5-7 | SE 6-7| ESE 5-7|E 4-6|E 3-7 E 4-7| EB 4-6| E 3-6 | E 3-5 | E 3-6 7 
5| SE 6-7 | SE 4-7| SE 3-7| SE 5-7| E 4-5| ESE 5 | ESE 4|ESE 4-5/SE 3-4| ESE 45)ESE 3-4 7 
13 2-3/SSW  0-3|}SW 3-4|}SSW 2-4|SSE 2-3| SE 2|\SE 2-4|SE 2-3 | SE 3/SE 3|SE P 6 
1-2} WSW 1-3} WSW 1-3/SSW 1-2|/SW 1-2/8 0-2/8 0-1/8 0-2/5 0-2/8 1-2/S 1/8 1 3 
2 2-3 | SSE 3|SSE 3/5 3/8 2\S 3/8 218 2|SSE 2|SSE 3|SE 2 3 
3| SSE 3|SSE 3/58 3/S 2\S 2\8 2-3/5 218 2/8 2-3 | SSE 1-3/5 2 4 
4-5|SE 7|SE 5-6 | SE 5|SE Bilis 2-3/8 2-3 SE 3/SE 3-4| ESE 2-4] ESE 4|SE SH ay 
2-3|SSE 2-3|SSE 3/SSE  1-2]SSE 2|SSW 0-1/8 1\s 0-1/8 0-1/8 1/8 1/s 0-1) 32 
0-1|SE 1|/SE 0-1| SE 0-1 | ESE 0-1 2) 0-1 | E 0-1/5 0-1|E 0-1) E 0-2 | E 0-2 5 
4-5|SE 4|SE 4|SE 4|SE 4| SE 3| SE 2|SE 3| SE 1-2 | SE 1-3 | SE 2-3|ESE 1-3] 5 
0-1/SSW 0-1|/SW 0-1 | SW 0-1|WSW 0-1) NW 0-1|N 0-1 | W 1| Calm 0/|Ss 0 | Calm 0|58W 6-1 3 
2°18 2°32 2°15 2°25 2°15 levi LUCK, 173 1°68 1°73 1°80 1°57 
! | 
| l 
ge A ee ae ee ee te, ee 
18 14 15 16 17 18 19 20 20 23 Midnight. [Mean. 
n. Force. |Dir'n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.) Dir’n. Force. |Dir'n. Force.|Dir’n. Force. 
38-4/E 3-4/E 3/E 3|/ ESE 3-4|/E 3-4| E 3-5|ESE 3-5|E 3-4| E 1-4| E 2-5 |SE 5-7| 2°6 
0-1/SE 0-1|SE 3/8 2-3/5 218 1-2/8 0-1 |SE 3) SSE 3| SSE 1-2)|8 2-3 | SSK 3] 31 
2| ESE 2| ESE 1-2|SE 1-2/E 1-2} ESE 1-2/8 0-1} ESE 1-2| SE 1/SE 2-3 | SSE 45/S 8-4] 2°2 
2) SSE 2-3|ESE 1-2/SSE 2|SSE 2-3/ SSE 2-3 | SSE 2-3|SE 2-3 | SE 1-2 | SE 1-2/|S 1-2 | Calm O} 21 
1-2 | SSW 1| SSW 1/8 1-2;SSW 0-1/SW 1|SW 1-2 | SSW 1/SSwW 1-2) WNW 1-2| NW iL} WY 0) 11 
0-1; WSW 1} Calm 0|SW 0-1| W 0-1 | Calm 0 | Calm 0|SE 0-1} SSE 1) SSE 0-1 | Calm 0|SE 0-1} 0°5 
0-1|NNE 1-3|/SW 1/EK 1-2|E 1-2) E 1-2/E 1-3 | SE 1]/NNW 1-3 1-3 | N 1-4] NNW 1-2] 14 
1-3| N 1-2|N 1-2|N O|N 0-1| N 0-1] NE 1} Calm 0 0-1|NNW 0-1/N 1|N 0-1] 1°3 
1-2|N 12|N 0-1|N 1-2|N 1-2| N 1-3|N 1-3|N 1-3/N TA ST 0-2! Var. 0-2) NE 0-2] 13 
0} NE 0-1 | SW 0-1 | Var 0 | Calm o/s 0 | Calm 0} W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | W 0-1 | SW 1} 05 
0-2) E 1|SE 2|SE 2)SE 2|SE 1/SE 1|SE 2|SE 1|SE 1|SE 1|SE 1} 15 
1|SSE 0| Calm 0|SE Go| NNW O|N 0| Calm 0 | Calm 0| NW gh Var: 0o|N 0-1 Var. 0-1] 04 
W 0-1} NW 0-1 | Calm O|E 0-1| NNW 0-1|SW 0-2 | Var 0-2; N STN 2-3 | N Whi 0-2 | NE 1-3] 0°6 
0-3 | E 0-2 1-3} NE 13|NNW 1-3|N 0-3| NNW 1-3/N 1-3| NW HEPA) Ve 1-2| W 1-3|N 1-3 16 
0-1] WNW 0-2/N 1-3 | NE 1-2|N 0-2 | N 0-1|N 0-2| N 1-3|N 2-3|NNW 1-3| NE 1-3| NE 1-3] 16 
0-1) N 0-2| N 2-3|NNE 1-3|N 0-3 | NE 0-2 | NE 0-3 | N 2-5|N 1-4|N 1-4|ENE 1-4| NE 1-4 19 
0|/NE 0-1| NE 0-1 | Calm 0 | Calm O|N 0|E 0-1/E 0-1| SE 0-1/8 0-1|8 0|SE 0-1 08 
1|/SE 1/E 1| ESE 1-2 1|SE 0|SSE 0-1/8 1-2/8 1-2/8 2\8 2-3/8 1-3 08 
1-3/ESE 2-4/SE 3-4 | SE 3-4| EB 3-6|E 4-5/5 3-5 | SE 3-4|ESE 4-5/SE 4-5 | SE 5| SE 5-6 3°6 
3-5 3-5|ESE 6-7/SE 65 4-6|E 3-4 | E 4-5 | SE 5-6 | SE 5-6 | 3B 4-6 | SE 4-6) SE 5-6| 5°2 
2\;ESE 2-3|]SE 3-4 | SE 2-3 | SE 2|SE 3/SE 2) SSW 2'8 1-2;58 2-3 SSE 1-2)8 L| 35 
3|SE 1-4|SW 4-6 | SSW 5 | SSE 2-5 0-2/5 0-2}; WSW 2-3) SW 1-3 | SW 1-2 SW 0-2 | WSW 1) 2 ‘6 
0-2 1-2 | SW 0-1|;WSW 0-1/SW 0-1) SW 0-1/SSW 0-1/8 0-1 |SSW 1\S8 0-1 SSW 1-2]S 2 lil 
2|SSE 2|SE 2-3 | SE 3| SE 3|SE 1| SE 0-1/SSE 0-2) SSE 2| SSE 2| SSE 2| SSE 2 22 
1-2 0-1 | SE 1-2| SSE 1|SE 0-1 | SE 0-1/E 0-1] SE 2|SE 2;/ESE 23) ESE 3| ESE 4} 2-0 
3/SE 3|SE 2|SE 3| ESE  1-4/SE 4|SE 4|SE 4/SE 4|SE 4|SE 3|SE 2) 376 
1/s 0-1/S 0-1/8 0-1 |} Calm 0 | Calm 0 0| SE 0| ESE 0| ESE 0-1 | SE 0} ESE 0 0°8 
12/5 0-2) E 3/E 2-3| E 0-2 | E 0-2 | ESE 0-2 | ESE 3| ESE 1-3| ESE 4 SE 4-5 | SE 4-5 16 
2|SE 1-2| SE 1-2 | SE 1-2| SE 3/ESE 1-2/SE 2|SE 0|SE 0|/SSE 0-1/8 0-1|S 1 21 
0-2|WSW 0-1| WSW 1-2|WSW 2-3| W 2|NW  1-2|W 1-2|N 0-1| N 0-1|;NW 0-1)WNW 1|)WNW _ 0] 08 
1°47 1:48 1°83 1°83 1°65 137 1°43 1°83 1°80 1°72 1°92 1°93 | 1°81 


93. NNE1l. NE2l. ENE5. £84. ESE50. SE146. SSE55. S85. SSW27. SW24, WSW11l. W21. WNW5. NW20. NNW17. Calm 42. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


9 
Dir’n. Force. 
SW 0-1 
Ss 0 
SW 0-3 
NW 0-1 
N 0-1 
WwW 1-4 
Ww 2 
Ww 1 
WSW 0-1 
NE 0-2 
N 0-1 
Ss 1-3 
NW 0-2 
WwW 0-2 
Wa 0-2 
SW 1 
NW 1 
NE 0-1 
WNW 0 
NE 1-4 
N 0-1 
Calm 0 
NW 0-1 

1 
WSW a 
E 4-6 
Var. 0-1 
Ss 0 
Var. 0-1 
Var. 0-2 
Calm 0 
0:98 
21 
Dir’n. Force. 
N 0-1 
s 2 
SW 2-3 
N 1-2 
SSE 2 
WSW 1-2 
NNW 1-2 
WSW 1-2 
NE 0-1 
SE 0-1 
SSE 0-1 
NW 1-2 
WSW 1-2 
W 0-2 
N al 
SW 1-3 
NNE 1-3 
Var. 0 
N 2-4 
N 2-3 
NW 0 
N 0 
NW 0 
N 1-2 
S) 1-2 
N 0-3 
N 1-3 
W 3 
N 2-3 
NNE 1-2 
SS) 0 
1:40 


10 
Dir'n. Force. 
N 0-1 
Var. 0 
SW 1-3 
N 0-1 
N 0 
WwW 1-3 
WSW 1 
WwW 0-1 
SW 1 
s 0 
N 0-2 
SSW 3-4 
WwW 0-2 
Ww 2-3 
WwW 1 
WSW 1 
N 0-1 
N 0 
W 0 
N 2-4 
N 1-2 
N 0 
Calm 0 
Calm 0 

1 

E 4-6 
N 1 
Var. 0-1 
Var, 0-1 
N 1 
Calm 0 
1:02 

22 

Dir’n. Force. 
N 1 
Ss 1-2 
SW 1-3 
N 0-1 
SSE 2-3 
WNW 1-2 
NW 1 
SW 0-1 
N 0-1 
NW i 
S) 2 
W 1-2 
Ww 1 
W 1-3 
WSW 1 
WwW 1 
8 0-1 
N 0-1 
N 2-4 
NNE 1-3 
NNW 1 
N 1 
N 0 
N il 
S) 2 
NW 0-4 
N 1-3 
WwW 2-3 
NW 1 
NE 0-1 
S) 1 
1°31 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Dir'n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. 
1 | NW 0-1| NNW 1| NNW 1|/N 0-1 | Calm O|N 0-1| N Q0-1/ Var. 0-1 
rN 0-1| N 0-1 0-1) N 0| W 1; W TAKE 1|}SW 1 
3 | WSW 1-2|}SW 2|\8 2|SW 2|SW 2-3|SSW 2-4|SW 2-3 | SW 0-3 
4 |SW 2-3; WSW 1-3] WSW 1-3/SW 1-2} WSW 0-2} W 0-3 | W 1-2| W 2 
56 |NNE 0-2|N 1-2) N 1-2| N 1-2|N 2|NNW 1-3|N 0-2| N 0-1 
6 | SSE 4/SSW 4|SSW 4|SSE 4/8 3-4 | SW 1-5 | SW 2-4) SW 0-4 
7 | NW 1-2 | NW 0-2| NW 1-2| WNW 1-2| W 1-3 | W 1-3 | W 0-3; WNW 0-1 
8 | NW 0-1| Var. 0-1})NNW 0-2| NW 0-1|NNE 0-1} WNW 0-1) W 1-2| SW 1-2 
9 | Calm 0|W 0-1} WSW 1-2) WSW 2;|WNW 2/W 1-2|SW 1|SW 1 
lo |N 0-1|NNW 0-1} NW 1} Calm 0|/ NNW 0-1|N 1-3 | NE 0-2} Var. 0-1 
iN 1-3| NE 1-3|ENE 0-2|N 1-3 | NE 0-2 | NW 0-3) N 0-3 | N 0-1 
12 |WSW 1|/SW 2|SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2)S8 0-3 |S 0-3/8 1-3 
13 | WNW 1-2! W 1-3| N 0-2) WNW 0-2! W 1-2'W 0-2 | W 0-2 | SW 0-2 
14 We: 1/WSW 0-2} WSW 0-2| WSW 2 WSW 1-2);SW 1| SW 2 
15 |WSW 1-2/}SW 1-2| SW 1-3} WSW 1-3|)SW 1-3 WNW LW 1-3 | SW 1-3 
1s |NW 1|N o1|W o41/Calm o/NW o|W 2|w 23\|wW 2 
17 | WSW 1|;WSW 0-1|} W 1-3 | W 0|SW We 2-3 | W 1-2 | W 1-2 
18 | E 0-1/8 0-1|N 0-4! N 1-5|N 14 N 1-3/N 0-2 | N 0-1 
19 |N 1|N 0-1| N 1|N 0-1 | W 1|/WSW 1-2) WSW 1|W 0 
20 |N 1-4) N 14/N 1-6| Var. 0-3|N 1-4! 3-5 | N 1-4| NE 2-5 
21 | Var. 0-2/N DEN 1-3|NNW 1-2|N 2-3 | N 0-2 | N LN 1 
22 | NW O|N O|N O|N 0-1| N 0-1) N 0-1|N 0-1 | N 0-1 
23 | NNW 1|/N 0-1) N 0-1 | Var. 0| NE 0-1 | Var 0| Var. Oo| N 0 
24 |N 0-1 | ENE 1|SE 1-2)NNW 2-3|NNE 2-3|NE 2+ Var. 0-1 | N 0-1 
25 |NNW 1-2} W 1-2| W 1-2 1-2| NW 1-2) WSW 0-1|N 0| NNW 0 
26 | SE 3/SE 3|SE 2-3 | SE 3| SE 3-4 E 3-6 | E 3-6| E 4-6 
27 | NNW 3-5|N 4-7|N 3-6| N 2-4| ENE 2-4 Var 1-3/8 O|N 0-3 
28 |N 1-3} N 2-3|N 1-3| Var. 1-2/N 1-3, N 1-2 | Var. 0-1/N 0-1 
29 | NW 2-3| NW 1-2|NNE 1-3|NNE 1-2|NE 1-3 | NE 1-3 | Var. 0-1| Var. 0-2 
30 |N 1-2| Var. 1-2|N 1-2|NNE 2-3/N 12 E 1-2| NE 1| Var 0-1 
si Ni 0-1) N 1-2| NE 0-1/N 0|N 0| NNW O|/NNW_ 0| Calm 0 
MEAN 1:39 1°48 1°65 1°44 1°61 1°65 1°24 118 
13 14 15 16 17 18 19 20 
Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.) Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
ES 0-2 | Var. 2-3|N O|N 0-1] N O|N 0-1/ N 0-1| N 1-2 
2 |W 0O|S 0-1|)5 0-1 | SSW 1/S 1|SW 1| SW 1-2|S 2 
3 |SW 1-3|SW 1-3 | SW 1-2) WSW 1-2|} W 2-4 | SW 2-3 | SW 1-4| SW 2-3 
4 |N 0-1| N 0-1 | Calm 0|/ESE 0-1] NE 0-1 | Calm 0O|N O|N 0 
5 | SSE 0-1/5 O|N 0 | Calm 0/5 0 0-1 | SSE 1/SSE 1 
6) Wy 0-3 | SW 2-5|)WSW 2-4) WSW 0-2| W 0-3 | W 0-2 | W 2-4) WSW 2-4 
le | \nNNs 0-1/8 0-1' WNW 1-3} WNW 0-2|N 0-2) E 0-2 | N 0-2| WSW_ 0-2 
8 |S 1| ESE 1-2/8 1-2 | SSE 1-2 | SW 0-1] WSW 0-1} WSW 0-1/SW at 
9, Wi 0 | Calm 0| W 1-2 | NW 1-2 | W 1|NNW 0-2) SW 0| ESE 1 
10 | Calm 0|SE 0-i | ESE 0-2; NNW 0-1] Var o/s O|N 0-3 | S il 
ll |N 0-1 | NE 0-1| NE 0-1; NE 0-1 | Calm 0| NE 0|W 0| WSW_ 0-1 
12 |S 1-3/SSW 1-3| WSW 0-1) WSW 1)}SW 0-2 | W 1-2 | W 0-3;WNW 1 
13 |SSW 1-2/SW 2-3 | SW 2' WNW 1| WSW 1| NW 0-1 | W 1;WSW 1-2 
14 | SW 0-2 | SW 2|SW 2|SW 1} WSW 1-2) W 1-2 | SW 0-2) W 1-2 
15 |NW 1-2)WNW 1-2| WNW 1-2| NNW 1|NW 1) WwW 1-2} WSW 1-2] W 0-2 
16 | SW 2|SW 2|W 1|SW 1-2} WSW 1-2|)SW 1/SSW 1-2/SSW = 1-2 
17 | NE 1-2|N 0-2 | Var O|N 0-1) N 2|N 1-3|N 0-2 | N 0-3 
18 | Var 0-1|ENE 0-2\)E 0-1/\8 0-1])58 0|SSE 0| NE O|N 1-2 
19 | Calm 0 | Calm O|N O|N 0-1] N LW 1| NE 1-4|N 1-5 
20 |N 0-1| N 1-3|N 1-4|N 1-4|S 0}; WNW 0-2|N 1-3| N 2-3 
21 |NNE 0-1] Calm O|N O|N 0 | Calm 0; NW 1|NW- 0-1) WNW 0-1 
22 | Calm 0) Calm 0, Calm 0 Calm 0| Calm 0} Calm 0| ESE O|N 1-2 
23 | N O|N U-1 | NW 0-1| N Davia: 0-1 | Var. 0-1 0-1 | N 0 
24 | Var. 0| Var. O|N 1-2, N 1-2)/ENE 0-1/N 0-1 | Calm 0| Calm 0 
25 |W 0-1 | N 0|W 1|N 1-2 | W 0|SW 0-1) SW 1 0-1 
26 |E 2-5|ESE 3-5|ESE 2-5|ESE 2-5/Var. 0-3/E 0-1 | NNW 1)/NNE 1-3 
27 |N 1-2| Var. 0-1\/N 2-8) Var. 1-2] Var. 0-2] Var. 0} Var. 0-1/SE 2 
28 | Var. 0|W 1-2' W 2|W 1-2} WSW 1) SW 1-2);SSW 0-2] NW 2-3 
29 | Var. 0-2) Var. 0-2 N 2-3 | NW 2-3| N 1-3 | N 0-2 | Var. 0-4) Var. 2-3 
30 | Var. 0-1) Var. 1 | Var. 2|NE 2-3|N 1|N 0-3 | N 0-3 | N 2 
31 |N 0 | Calm 0\8 0 | Calm 0} Calm 0|N 0 | Calm 0 | Calm 0 
MEAN 0°82 110) 119 wit 0'81 0°81 1°02 1°39 
N191. NNE12. NE30. ENE7. E14. ESES8. SE11. 


11 
Dir’n. Force. 
N 1-3 
SE 1 
SW 2-4 
N 0-2 
E 0 
WwW 3-4 
WNW 0-1 
Ss 1 
Ww 0-1 
N 0-2 
Var. 0-1 
SSW 14 
Ww 2 
SW 1-2 
WwW 1 
SSW if 
N 0-1 
N 1 
Calm 0 
2-4 
NNW 0-1 
0 
NW 0-1 
N 0-1 
Var 0 
E 2-6 
N 2 
Var 0-1 
Var 0-2 
Var. 0-1 
Calm 0 
1:16 
23 
Dir’n. Force. 
N 0-1 
SW 1 
SW 1-2 
N 1-2 
SSE 3 
WwW 2 
NNW 0-1 
Ww 1 
NNW 0-1 
N 0-2 
iS) 1 
W al 
Ww 0-1 
WSW 1-2 
NW 12 
SSW 1 
NE 0-1 
N 0-1 
N 2-5 
N 2-4 
NNW 0 
NNW 1 
N 0 
NW 1-2 
s 2-3 
NW 2-3 
1-2 
WNW 2-3 
NW 1-2 
NE 0-1 
s 1 
1:32 
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Dir’n. Force. 
0-3 
1-2 
2 
0-1 
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2 
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2 3 4 D 6 7 8 9 10 11 12 Max. 
Eeiiee(Dir'n. Force. Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.| Dir’n. Force.|Dir'n. Force. Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force. 
1|/SW 1|SW 1|SW 2-3| WSW 2| WSW 2|Sw 1| SW 1| WSW 0|SSW o0-1/SSW 0-1] WSW 1 4 
2\/ Sw 3) SW 0-1) WSW 2) W 1-2 | NW 1| W 1| WSW 1| WSW 1|SW i NY 1|Sw 1-2 3 
0-1 | Calm 0| NE 0-1| NE 1-2| NE 1-2|}N 0| NNW 0} Calm 0| WSW 0-1) Var. 0| Var 0| ESE 0 2 
12;NNW 1|NNW 1| NNW 1|N 1-2|}NNW 1-2|N 0-2) N 0-1; NW 0-1| W 0|NE 0-1/ N 0 2) 
1-2| SE 1-2 | Calm 0/SE 0-1| SE 0| NNW 0| NW 0|N E 0-1| SE 0-1 | SE 0-1| SE 0 2 
2\|ESE 1-2\E 2| ESE 2| ESE 2| ESE 2| ESE 2|SE 2| SE 2| ESE 2| ESE 3|/ ESE 2-3 4 
3|/ESE 23/ ESE 3 | ESE 3| ESE 2| ESE 2|/ESE 1-2/SE 12/ESE 0-1/5 0-1 | ESE 1| ESE 0-1 3 
O|N 0-1|N 0-1| N 1-2 | Calm 0) NE 0-1/ E 0-1| N 0-1; N 0|E 0-1/N 0| NNW 0 2 
1-3|N 2-3| N 2-3|N SiN 1-3] N 2|N 2|N 2|N 2) NE 1-2|NNE 2-3 2 3 
2|NE u-1| N 1-2|N 1-2|N 12/N 1-2| NE 0-1) N 1-2|N 2-3| N 2|N 2|NNE 2 3 
2-3/ENE 2-3|E 2-3! E 2-3 | NE 2-3] NNE 3/N 2-3 | N 2|N 2-3! N 2|N 1-2! NNE il 3 
2 2|NE 1-2|N 1-2|N 2|N 0-1} N 1-2|N 2|N 2|N 2\N 2|NNW 0-1 2 
1-2 | SW 1-2} WSW 1-2) W 1-2|N Ni 1/N 1|N 1|/N 1|N 0-1|N 1/N 0 2 
1| WNW 1| NW 1| W 1| W 1-2| W 1-2 | W 1-2 | W 12] W 0-1 | W 1|W 1-2 | W 1-2 2 
2| NW 2-3 | NW 2) NW 2-3 | NW 2| NW 2|}WNW 2|)WNW 2) WNW 21 W 2) W 1-2 | W 1 3 
1)/NW 1-2|N 1-2|N 1-2|N 1-2/N 1-2|/N 1-2|N EN 0 | Calm 0|S 0| SSE 0 2 
NW 1/5 0-1 | NW 1;/NW 1-2/NW 2| NNW 1| NNW 1) NNW 1-2|N 1 | Var. Oo; N 0-1 | Var. 0 3 
 12/SE 1-2|SE 1-2| SE 1-2 | SE 1-2|SE 1-2| SE 2|SE 2|SE 2|SE 2) SSE 2) SE 1-2 2 
0-1 | Calm 0O| N 0-1 | NNW AEN 1|N 1|N 1|N 1| Calm 0|WNW 0-1) NW 0| Var. 0 3 
2) WSW 2-3,SW 2-3 | W 1-2; W 2|N 0; NE O|N 0| NE 0|E 0-1 | Var. O|N 0 3 
NE 1-2|N 1-2|N 1-2) N 2|N 1|/N 1|N 1|/N 0-1] Var. o/s 0-1/SSE 12)/SSE 1-2 3 
3|SW 2-4 | SW 3|SW 3|SW 3| WSW 3|/ SW 2-3 | SSW 3/SSW 3-4)/SSW 3-4|/SSW 3-4/SSW_ 3-4 5 
1-3| W 2-4) WNW 1-3) W 2| WSW 2|SW 2| SSW 21 W 1|WSW 1-2/}SW 0-2 | SW 0-2 | SW 12 4 
1-3] WSW 2-4) WSW 2-4| W 2-4 | W 1-3 | W 1-2 | W 2-3|WSW 2-3} WSW 1-3] WSW 1-2| W 0-1 | SW 0-2 4 
1-2| N 1|/N 0-2) N 1-24 N 1-2|N 1-2} W 1| WNW 0-1} WNW 0-1/ WSW 0-1|SW 0-1| W 1 4 
1-3 | W 1-3} W 1-3| WSW 2-3| W 2-4 | W 2-4 | W 1-3] W 2-3) WSW 1-3|SW 2-3|S 2) SSW 2 4 
2|SSE 2-3/SE 2|SSE 2 | SSE 2-3 | SSE 3|S8 2-3 | SE 2-3| SH 3-4| SE 4|SE 3|/SE 3 4 
0| SW 1) Calm 0|SW 1|SW 1\/SW 1|SSW 1|/ SSW 1/8 12|/SSW 1-2/S 1-2 | SW 12 2 
1| N 1 | Calm O|N 1|N 1-2|N 1-2| N 1-2|N 0-1| N 0| Calm 0|SW 0| Var. 0-1 2 
12|N 1-2|N 1|N 1|N 1-2 | Calm 0|NNE 1|NNE 0-1; NNE 0-1/ NE 1|E 1|SE it 2 
2|/SSE 1-2/8 1-2 | SSE 2|SE 2|SE 2|s 218 1-2/8 1/S 1\s 1-2/8 0-1 3 
1:58 1:63 1:45 1:76 1°68 | 1:47 37, 1:29 118 1:16 1:19 1:03 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 

*n.Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. | Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. | Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force. 

0-1) SW 0-1}/WNW 1/SW 2-3 | SW 1-2 | SW 1/Ss 1-3}SSW 2-3|SW 3| SW 3-4|SSW 1-2/}SSW 2-3} 1:5 
1;/ WNW 0-1| W 12|WNW 1/NW, 1| Var. 0-1|NE 0 | Calm 0 | Calm 0;S O|N 0-1 | N 0| 0-9 
0|E 0|E 1-2|ENE 1-2/N 1|/Var. O-1|/N 0-1 | N 1|N 0-1) N 1|N 1|N 1| 0-6 
O|N O|N 0-1| N 0-1| NE 0-1|E 0-1|SE 0-1|SE 1-2 | SE 0-1 | SE 1|SE 2|SE 1-2] 0°8 
0| SSE 0-1/8 0 | Calm 0} Calm 0| NE 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0|SE 0-1 | SE 1|ESE 1-2] 04 
3) ESE 2-3/SE 3-4 | ESE 4|SE 3-4 | ESE 3|ESE 3-4/ESE 2-3] ESE 3|/ESE 3-4|SE 3-4| HSE 3-4] 2°7 

0-1| E 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm O|N 0O|NW 0-1) NW Oo|/NNW O/|N 0|NNW 1| Calm 0} 1:0 
O|N 0-1 | N DN 1-2 | NE 1-2 | Calm O|N 0-1| N 1| Calm 0|/ WNW 1/25 1| ESE 1| 06 

2| NW 1| NE 1|N 1|N ial) a 1-2|)N DINE 0-1/N 1-2 | NE 1-2 | NE 1-2|N 1-2} 1:7 
2|)NE 1-2|NE 12|N 1-2|N 1-2} NE 1-2 | NE 2|NE 2) NE 1-2) NE 2|N 2-3| NE 2-3! 1:7 

— 0-1} Calm oN 0-2 1-2'N 2|N 2|N 1-2|N 1-2/|/N 2!NNE 2|NNE 1-2/N 2/ 19 
— 0-1)SW 0-1)NW 0-1)}NW  0-1|NW~ 0-1] NW 1|NNW 0-1] Calm 0 | Calm 0|/SSE  0-1|SSE 1/8 0-1} 11 
0 | Calm O|N 0 | Calm 0) Calm 0} Calm 0 | Calm O|N 0 | Calm 0| Calm 0} Calm 0| WNW 0-1) 0:5 

0 0-1/ N 0-1 | NE 0-1|N O|N 0-1 1/N 0-1|/NW 0-1)/WNW 1/W 1| NW 2| 0-9 
1-2} WNW 1-2| W 0-1 | W 0-1| NNE 1|NW 0-1|}|NNW 2|NW~ 0-1/ NW 1;)/NNW 1-2|NW 1| NW I at455 
0-1 | Calin o| Ww 0-1| Var. 0-1) SE 0-1] SE 0-1|SE 1-2/E 0-1|SE 0-1| SE 1|SE 218 1] 0°8 
0|SE 2|SE 1-2| SE 2|)SE 1-2) ESE 0 | Calm 0/SE 1-2|SE 2-3 | SE 2-3 | SE 2-3 | SE 2-3) 1:2 
2|SE 1| Calm 0} Calm 0O|N 0-1| N 1|WNW 0-1|N 0-1} NNW 0-1] N 1|/N 0-1| N 0-1 | 1:2 
O|N 0|NE 0-1) Var. 0O-1| WNW 1|W || Wi 1| WSW Da) WN 1-2} WSW 1-2) WSW 2|SW 2-3} 0°8 
1!'NNE 0-1] NE 1-2} NE 1-2 2-3 | NNE 2) NNE 2 2) N 1-3 | N 1-2 1| NE 0-1} 1:2 

1) SSW 1|SW 1/s 1-2| SSW 2)SSW 2|/ SSW 218 2|SW 2-3 | SW 2-3|SSW 2-3|}SW 3 15 
45 SSW 3-4|SW 2-3 | SW 1-3 | SW 1-3|SSW 2-3|SSW 3-4|SSW 3-4|SW 1-3 | SW 2-41SSW 3-1|SW 1-3| 3-0 
1-2| SW 12|WSW 2-3| WSW 2| WSW 2|SW 1-2 | SW 1-2 | SW 12 | W 1-3 | W 2-4| WSW 2-4] W 1-3} 1°9 

2, SW 21 W 2-4) W 1-3| WSW 1-2|N 0-1| N 1| WNW 1-2| NW 1-2|N 12|/NNE 1-2) NNW 2| 1:9 
0-1, NW 0-1] N 1-2) NNW 1-2| NW 1) NW 2-3 | W 2|}WSW 1-2| W 0-2 | W 1-2| W 1-4 1-4] 1:2 
1;SSW 1-2/}SSW_ 1-3|/SSW 2|SW 1-2 | SW 1-2/8 125: 2)}SSW 3-4/5 1-2]5 2 S 2-3 | 2°1 

3 SE 2-3/|E 1-2; ESE 2-3|SE 2-3 | ESE 2:| SE 1| ESE 1|SE 1-2| SE 1-2]s 0-1 | SW 0| 2:2 
1;'Sw 1|/SW 12|/WSW 1-2) WSW 1-2} WSW 0-1|NW 0-1) WNW 0-1|SW 1-2|| SW 2)SW 1-2 | W 0-1} 11 
0-1 NE 0-1/ NE 0-1| NNE 1/NNE 0-1|N il 0-1|N 1-2 |N 2| NNW 1|N 1-2 N 1} 08 
1&5 1-2|SE 12/SE 1| SSE 1/ SSE 1\/SSE 0-1/8 1/8 1| SE 1-2/8 1|SE 1-2} 10 
0-1 8 0-1 | W 1-2 | SW 1|S 0-1/8 0-1/S 0-1/5 2/SSE 2-3)|SE 2-3/SSE 2-3/SSE By) 5 
1:02 0°94 119 1:26 1-19 1°05 1:16 1°23 1°34 1°55 1°61 1555) 1:33) 

NNE20. NE36. ENE4. E21. ESE 35. SE GS. SSE 22. $38. SSW33. SW65. WSW34. W62. WNW21. NW37. NNW 22. Calm 58. 
ok 
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WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). SEPTEMBER 1902, 


1 2 3 4 an 6 7 8 9 10 wil 12 
Dir’n. Force.) Dir’n. Force.|Dir’n, Force.|Dir’n. Force.) Dir’n. Force.|Dir’n. Force. | Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Div’n, Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force, a 
cs 2|SSE 2-3/8 1-2 | SSE 2-3|S 2-3 | SSE 2-3) 8 2) SSE 1-2| SE 2-3 | SE 2-3 | SE 2-3 | SE 
2 | SSE 5);SSW 4-5) SW 3-5 | SW 2-4/SSW 1-2|)}SSW = 1-2) SSW 2;SSwW 1-2|SW 1-2 | SSW 1|8 1|s 
3 |SE 2|SE 2-3|S 2|SE 2-3 | NE 1-3 | NE 3-4) NE 3-4|SE 3-4 | SE 4|SE 4|/SW 4-5| E 
4 WW. 2-5} WSW 2-5) W 3-6 | W 2-5 | W 2-5 | SW 2-4 | W 0-2 | W 1-3 | SW 0-2) We 0S0 ik 0-1) NE 
5 |NNE 0-2|N 1-2) N 1-2| N 2|N 1-2; N 0-2 | NE 1-2) NE 0-1] NW 1| NW TSENG 1|W 
6 |SSW 1-2/8 1-2 | SW 1-2|SW 1-2| SW 1-2) SW 2\SW 1-2 | SW 1-2|SW 1-2 | SW 1|s 1-2/8 
7 |SW 1-2} WSW 1-2; SSW 0|SW 1) SW 1|W 2|SW 1-2) W 1-2| W 0|SW 0) SW 1|SW 
8 | WSW 2) W 2 2-3 3| W 2-3 | W 2-3 | W 2) W 2|SW 2) W 2| W 2) W 
9 |NW) 1-2} NW 1)NW 1-2;/NNW 1-2/N 1-2|N 2) W 2|N 1-2] N 2|NE 2|NNE 0|NE 
10 |E 0|E 0} Var. 0 0-1 | Calm 0| Calm 0| SE 1|SE 1| SE 1|SE 1| SE 2-3| SE 
ON O|N 1) N 0-1 | Calm O|N 0| NE ‘0| NE 0| NW 2)N 1|N Oo; N O;N 
12 | NE 1-3|N 0-2 | NE 2) NE 1-2|N 1-3 | N 2-3 | NE 2|N 1-2|N 2|N 2|N 3-4 | N 
13 | N 2|N 2-4) N 2-4| N 2-5 | NE 1-2|N 3/N 3-4] N 3|N 3|N 2|N 2)N 
14 |N 2|N 2|N 2|N 1-2|N 12|N 2|N 2|N 2|N 0-1|NNW 1-2|N 1-2|N 
145 |WNW 2|WNW 2/)WNW 2-3/)SW 2-3|NW 2-3) W 2-3 | NW 2|NW 2-3) W 2-3 | W 3-4 | W 3 |W 
16 |W 2-3 | NW 2) W 1-2) W 2\|N 1-2|N 1|N 1-2|N 2-3 | NNW 2) N 1-2) N 1-2|N 
Leo EN 2-3) N 2-3|N 2-3| N 2-3| N 2-3 | N 2|N 3|N 3|N 2|N 3| NE 0-2 | NE 
187 EN 2-3|N 2-3 | N 2\N 3/N 2-3| N 2|N 2)N 1-2); NNW 1-2|NNW 0-1| NE 0-1 | SE 
19 |N 1|N 0-1) N 0| N O|N 0-1] NNW 0-1| NNW 0-1} Calm 0|SSE 1-2/8 UWS 1-2/8 
20 |S 2-3/5 2-3/8 2-3|S 2-3|5 2\8 2|58 2)SSE 2|SE 2-3 | SE 2-3 | SE 23)SE 
21 | SE 4|SE 3 | SSE 3/8 2-3/5 2-3 | SE 2-3|SE 2-3 | SE 3| SE 2-3 | SE 2-3 | SE 2-3 | SE 
22 | SE 3-4 | SSE 3/SE 4| SE 4) SE 3-4 | SE 3-4 | SE 3-4 | SE 4| SE 4|SE 4-5 | SE 3-4|SE 
23 | SSE 2-4 | SSE 3 | SSE 3/SE 3 | SSE 4|SE 3-4 | SE 4|SE 4-5/ SE 4|SE 4|SE 4| SE 
24 2-3 | W 2-3|WNW 2) W 0-2) NW 1|/N 1;}WNW 1/NW 1; W 1-2) W 1|/SW 1) SW 
25 |W 1-2|WSW 0-2|SSW 2-4|SW 2-3 | SW 2-3 | SSW 2) Sw 2) SW 1-2| SW 1-2 | SW 1-2 | W 1-2| W 
26 | W 0-1 | W 1|W 0-1} WSW 1-2) W 1| SW 2| SW 2|SW 2) SW 2|SW 2-3|SW 2) SW 
27 | W 2|SW 1-2); WSW_ 1-2) SW 1-2| SW 1-2 | SW 1-2; SW 2) WSW 1-2) SW 2; SW 2) W 2) NW 
28 | WNW 0-1| W OS WAY ela NIV) i) iN 0-1|N 1|N 12 21N 2|N 1-2} N 0-1) N 
29 | Calm 0 | Calm O|N 0-1) N 0-1| N 1| NE 0-1| N 1-2| N 2\|N 2|NE 2|N 2\N 
30 | N 0-2) NE 12| NNE 1|N 1|}ENE 1-2|}ENE 0-1] NE 1| NE 1| ENE 1\E 1-2) NE 1} Calm 
MEAN 1:92 1°88 1:90 1:95 177 1°85 1:92 1:97 1°92 1°85 178 
18 14 15 16 7 igo 0 fe 20 21 22 23 Midnight, h 
Dir'n, Force.| Dir’n. Force. |Dir’n, Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. Dir'n. Fore. Dir’n. Force.|Dir’n, Force. Dir’n, Force. Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir'n. Force | 
1 |SE 2 SE 2-3 | SE 2| SH 2-3|58 2-3 | SE 3 SE 3| SE 3-4 | SE 3 | SE 4|SE 4-5 | SSE 5) 
2 | SSW 2 SSW 0-1 | Sw 1-3 | SW 1-2/5 1-2 | 5 1-2/8 1/8 1-2/8 2-4/5 2-4|/SSE 2-4) SSE 
3 | SE 2|SE 1-2|SW 2-3| WSW 3-4|SW 3-4 | SW 3-45 2-4 | W 3-5 | W 3-6 | W 3-6 | W 3-6 | W 
2 ONY, 0-20 N, Wy 0-1 | BNE 2|NE 2-3] NE 1-2) NE 0-2 | NE 1|NE 0-1 | N 1-3 | N 1-2|N 1-2|N 
5 |NW- 0-1|/ NW 0-1|NW 0-2) WSW 2)SW 1-2| SW 1-2 SW 2\8 2|SSW 2|SW 1-2 | SW 2| SW 
6 |S 1|8 2|58 2)8 0-1/5 1-2 | SW 1-2 | SW 1-2 | WSW 1| W 1) WSW 1| WSW 1| SW 
7 |SW 1-2 SW 1-2) WSW 0-1| W 1|Sw TSM 0-1 | W 2|WSW 1-2) W 1-2| WNW 1-2| W 1-2 | WNW 
8 |NW 2-3;|NW 2-3) W 3) W 3| NW 3) NW 3| W 3/|NW 12|NW 1-2|NW 12;NW 1-2|NW 
9 |SE 0-1| NE O|N 0| K 0-1| NE 0 | Calm 0| NE 1-2) E 12/E 1-2|E 1-2|)E 0-1 | ESE 
10 |SE 2-3 | SE 2-3) ESE 2-3] ESE 2|E 1-2/SE 2| SE 1|SE 2| ESH 1|\E 0-1) N O|N 
TAN 0 | Calm O|N 0-1|N 1| Calm O|N O|N 0-1/N O|N 0-1} NW 1|N 1-2|N 
12 |N 3|N 1-3} N 2-4 | N 3-5 0-1) N 0-1| N 1-2|N 1-2)N 1-2|N 1-2} NE 1-2| NE 
13 |N 1-2 NW 2|N 1-2|N 1-2|N 0-1)NW 0-1/NNE 0-2 2-3| N 1-2) N 1-2|N 1-2 | NNE 
14 |N 2-3 N 2-3) NW  1-2/N 1-2 | NNW 2|N 1-2 2)NNW 1-2|N 12;};NW 1-2/NW_ 1-2} WNW 
15 |NW~ 1-3|NW 2|N 21 W 2) % 2|SW 0-1) NW 2 N 1-2)|WNW 1-2)|NW 2-3/) W 2-4 | NW 
16 | N 2|N 0-1) N 2-3 | N 2-3 | NE 2-3| N 0-2 | N 3-4 | N 3) N 3-4) N 4-5| N 3-4 | N 
17 N E 0-1) N 2|N 24|N 2-4|N 2|N 2| NE 2|N 2-3|N 2|N 2-4| NE 2-3| N 
18 |N 1| NE 1-2) N LN 0-1) N 0-1|N 0-1)NW  0-1|N 1|N 0 | Calm O|N 0-1 | N 
19 SE 2|58 1-2|SSE 2| SE 1-2|5 1-2|8 1-2|S 2|8 2| SSE 2| SSE 2/8 2-3 | SSE 
20 |SE 2-3| SE 2-3 | SE 2-3 | SE 3-4 | SE 2-3 | SE 2) SE 2|SE 2-3 | SE 3| SE 3| SE 3) SE 
oa SE "3|SE 3| SSE 3 | SSE 2-3 | SE 3| SE 3 SE 3/ SE 3|5E 3-4 | SSH 4| SSE 3| SE 
22 |SE 4-5 SE 3-4/5 8-4 | SSE 3-4 | SE 3 | SSE 3 SE 0-2 | SE 3-4)/SSE 3-4|S 3-4/5 1-3 | SSE 
23 | SE 3 SE 3|SE 4|SE 4|SE 2-3| SE 4|SE 3| SE 4-5 | SE 4-5|8 2-4/8 1-2 | SSE 
24 SW 1-2 SW 1-2 | W 1-3) W 2)SW 1-2| SW 1-2| SW 1-2 | W 1-2) WSW 1-2} WSW 2|SW 1-2| WSW 
25 | NW 1-2)NW 1-2)}NNW 1-2) WNW 1-2] W 0-1 | W 0-1 | W 2|W 1-u | WSW 2)| WNW 1-2| W 1 
26 | W PA Ve NNN 1-2 | W 1-2) W 2-3 | SW 2-3 | SW 2|WSW 2-3} WSW 2|5W 2|SwW 2|SW 
27 | NW 2; WNW 2|WNW 1-2|NW 0-1| NW 2) NW 1-2) NNW 1-2) NW 1} Calm 0 | Calm 0; W 0) WNW 
28 |N 1-2 N 0-1 | Calm 0| NE O|N 1|N 1 oN 1|N 0-1|NNE 0-1/NNE 0| NNE 0 Calm 
29 N 0-1) N 1-2|N 1-2 | NE 1| NE 0-1| NNE 1|N 1-2 aN 1-2| NE 0-1|NNE 1-2|N 
| 30 | NE 0-1| NE 1| NE 0-1 | NNE 1|NE 1-2| NE 1-2 | NE 2|NNE 1-2) NE 1-2| ENE 1\E 0-1) E 
MEAN 175 1°67 1°87 1:92 1°65 1°57 1°82 1°92 1°95 1°95 1°82 


N 182. NNE12. NE50. ENE5, B15. BSE4. SE103, SSE29. $47. SSW13. SW76. WSW20. W74. WNW16. NW47. NNW 11. 
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NNE25. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


DIRECTION AND ForcE (0 to 12). 


.|Dir’n. Force. 


3 
Dir’n. Force. 
NNE 1-3 
SE 2-3 
ESE 3-4 
SW 1-2 
ESE 2 
ESE 1-2 
NE 1 
N 0-1 
SSE 1 
NE 2-3 
SE 1-2 
WNW 0-2 
N 1-2 
WNW 1-2 
SSE 6-7 
N 3-6 
N 2-4 
Calm 0 
W 2 
WwW 1-2 
WANIW. ol! 
N 0-1 
NW 2-4 
SSW 4-8 
Calm 0 
SE 6-8 
N 0-1 
SW 3-4 
WSW 2-4 
NE 0-3 
WNW 1-3 

2°23 

15 
.|Dir’n. Force. 
SE 1 
E 2 
SSE 1-2 
ESE 72 
ESE 2-3 
Calm 0 
NE il 
SSE 0-1 
Calm 0 
NE 1-2 
Var 0 
Ny 2-3 
5 3 
WNW 1-2 
Wi) aoe 
NNE 3-6 
N 0-1 
Calm 0 
WSW 2-3 
WNW 2-3 
NW 1-2 
Ww 2-3 
Ww 3-4 
SW 2-3 
SE 3 
NE 2-4 
s 3 
Ww 3 
W 1-3 
SE 1-2 
N 1-2 
1°90 


439 


OCTOBER 1902. 


4 5 6 mG 8 9 10 11 12 Max. 
Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force. 
ENE 1-3/E 3/E 1-2] E 1-3|E 0-1| NE 0-2|ENE 2-3/5 1-2/E 2-3 3 
SE 1-2)/ESE 23/SE 3/E 3-4 | SE 3/SE 2|SE 3/SE 3-4 | ESE 3 5 
ESE 3|ESE 2-3| ESE 3|/ESE 2-3|/ESE 2-3/SE 1-2/|SE 2|SE 1-2 | ESE 2 4 
S) 1;8 0-1 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0} Calm v0 | Calm 0| Var. 0| Calm 0 4 
SE 2|SE 1-2 | SE 0-2;ESE 1-2/ESE 1-2/8 3|SE 3-4 | ESE 3|SE 2-4 5 
SE 3) SE 3-4) ESE 3-4/ESE 3-4| ESE 3| SE 1-2|ESE 2-3|SE 1-2/E 1 4 
NE 1-2 | ESE 1|SE 1|E 12/E 1-2/E 2-3| E 1-3|E 1-2/5 il 3 
N 0|N 0-1|NNE 1-2|NE 0 | Calm 0O;/ENE 0-1/SE 0-1 | SE 1-2|/SSE 1-2 2 
SE 1-2) SE 1-2| SSE 2| SSE 2|\SE 1;S8 1-2| SE 1-2 | SSE 1/SE 1 2 
N _2-3| N 3/N 3|N 3; NNE 3/N 2-4| NNE 2|N 1-2|N 2 4 
SE 1-2 | SSE 1)/SSw  1-2!8S 2) SSW 2/8 1-2/8 1-2/8 12,;SSW 12 2 
Ww 1|WSW 1-2/SSE 2-3/8 3/5 2-3/5 38 3-4/8 4|S8 4 5 
N 12|N 0-1) N 2|N 1-2] W 2-3 | W 2| WSW 2) WSW 2/SSW 2 4 
WwW 1-3 | W 0-1 | NW 1] NW 0-1 | W 1-2 | W 1-3|N 2-3| N 1-2 | W 1-2 4 
SSE 6-8 | SW 4-8| SW 4-6 | SW 5-7 | SW 5-6 | SW 5-7 | SW 3-6 | SW 4-7 | SW 3-6 8 
N 4-6 | N 2-5|NNE 2-4|NNE 2-4|NNE 3-5|N 3-4| NE 3-4 | N 2-3|NNE 2-4 6 
N 1-4 | NE 1-3|N 2|N 2|N 1-2| N 2-3 | N 2) 0-1|N 2-3 4 
N ENG 15 /ANi 0-1| N 1|N 1|N 2|N 0-1| N 1|N Oy 2% 
W 2)WSW 1-2|W 1-2/8 1/8 1-2| SW 1) SW 1-2 | SW 2|SW 2 4 
NNW 1-3/N 2-3 | NNW 2|N 2=3) || Ni 1-2) N 2| Var. O-1/N 1| Calm @ 
NNW 0-1 0-2;WNW 2/NW 1-2)/NW 0-2}/NNW 2,N 1-2|N 2-3 | N 1-2 3 
NE 1-2|)|NNE 1-2|NNE 1-2/N 2-3 | NE 1-2} NE 12|N 1-2| NE 1|N 1 4 
NW 2-5|W 3 2-4 | W 3| WNW 2-3] W 1-3| WNW 2-3| W 2-3 | SW 4 5 
SW 5-8 | SW 4-7|WSW 4-6| W 4-6| W 4-6 | W 3-5} WSW 4-5) WSW 3-5] W 2-4 8 
ENE 1/SE 1-2 | SE 2-3 | SE 3) SE 3| SE 3|SE 2-3 | SH 3|SE 3-4 5 
SE 4-7|WSW 3-7/SSW_ 3-5] SSE 4|SE 4| NNW 0-1] E 1/E 2-3 | B 2-3 8 
iN GN 0-1) E 1| ESE 2| ESE 2|SE 2|SE 2/SSE 2-3/SSE 3 4 
SW 2-4 |SW 3-4 | SSW 4|SW 4|SW 4|SW 3-4 | SW 3 | SSW 3/SW 3-4 4 
WSW 3-4|SW 1-4] W 2-3] WSW 2-3} W 1-3 | W 3] W 3 | W 1-3 | W 2-3 4 
ESE 1-2|N 0-3 | NW 1-3 | NW 0-2 | NE 1-2) N 3/N 1-2|N 1|NW 0-1 3 
WwW 1-2} WNW 1-3} W 3-4 | W 4|W 3-4] WNW 3-4] NW 1-3/N 1-3;}NNW 2 4 

2°34 2°16 2°31 2°40 2°26 2°26 215 2°06 2°10 

16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force. 
SE 1/SE 1 | Calm 0|SE 0-1| SE 1|SE 0-1 | ESE 2|ESE 2-3/ESE 23] 1°6 
E 2-3) EH 3|\ 5 3-4|/ESE 3-4) ESE 3-4| ESE 4-5|BESE 4-5| ESE 4| ESE 4] 31 
SSE 1|E 0 | Calm 0| Calm 0|SE 2| SE 2)SE 2|SE 2|8 2) 2°0 
SE 0-1|E 1-2|)SE 0-2 1-2|E 1| NE 1)/ENE 1-2/E_ 1-2 | ESE 4/ 10 
SE 3/E 3-4 | B 8-4/ ESE 3-4|ESE 3-4|SE 4| ESE 4/|ESH 4-5/ ESE 4) 2°7 
Calm 0 | Calm 0|E 0-1 | Calm 0|NE 0-1)ESE 1-2] Calm 0.| Var. 0| NE 1| 14 
N 1-2/ENE 1-2|}ENE 1-3|NE aN 1-2| NE 1-2} NNE 1|N EN: 0} 1:2 
SSE 2)SE 1-2|SE 2|SE 1-2|SE 1-2| SE 12| SE 1-2 | SSE 1) SSE 1] 10 
Calm O|N 0 | Calm O|N BF GNI 12|N 1-2}NNE 0-1|/N 0-1|NNE 0-2] 1°0 
NE 1-2|}NE ib 2|NNE 1|NNE 0-1|N 2) NE aN 0-1) E 0-1} 1°8 
NNW 1)N 0-1) N DEN 1-2) N 1-2'!1N 1-2} N OF) ISBN al INE Lie?) 
s 1-3/8 4|\S 4-5/8 4-5|SSE 5|SW 3-5 | SW 4)|WSW 3-4| W 2-4] 2:9 
SSW 3) WSW 2|W 1-2/S 2) WSW 2-3) WSW 2-3| SW 23} WSW 0-2] W 2-3] 2°0 
Ww 2-3 | W 1-2)}NW 13)/NW~ 12|W 1-3} WSW 2-3} W 1-4 | SW 2-4 | SW 1-4] 18 
SW 2-5|WSW 3-4/SW 3-5|WSW 2-4|SW 0-1! NW 1-4|H 2-5|NNE 3-5| NE 2-4) 4°4 
N 3-6 | N 3-6 | N 2-5 | N 2-4 | N 4-6|NNE 2-5| NE 2-4| NE 2-5|NNE 1-4] 3'8 
Calm O|N 0-1|N 1|N O|N O|N 0/ Calm 0} Calm 0| Calm 0} 1:3 
NNW 0-1/N 1| NW 1|/NNW 1-2}NNW 0-1} NW 1| NW 0| W 1-2 W 1-2} 0:7 
SW 3/5 2-38 3|SW 2-3|WSW 2-4|S 3-4|SW 3|/SW 2-4| SSW 3] 2:2 
Ww 1-2) W 1}NW  0-1/ NW 2)/NNW 1-2) NW PAN? 1-2) W 1} NNW 0-2] 1°5 
Ww 1-2|N 2)|WNW 2-3] W 1-3 | W 1-3 | W 2-3 | W 2-3/S 1-2)/SSW 1-2) 1°7 
WSW 1-3|SSW 3| WSW 2)/ W 1-3 | SW 1-2 | W 3-4 | W 3-4 | W 3) W 3-4] 1:9 
SW 3-4] WNW 2-4| WSW 2-3} WSW 2-4| W 3-4 | W 2-4| W 3-5| WSW 2-5 | SW 4-5] 3°2 
>) O|N 0-1|N 1]NNE 0-1/NNE 1-2/NNE 12|N 1-2) Ni He) || 18) 1-2] 3-2 
SE 3-4 | SE 3|SE 38/SSH 2-4/8 2-4/5 1-4/SSW 24/SSE 2-4/SE 4-5 | 2°6 
NE 24/ENE 1-3/E 1-3|E 1-3|NNE 1-3| NE 1-3|NNE 2-3|ENE 1-2 N 0-3} 31 
8) 2-3 3/8 2-3 | SSE 3/8 3-4 | SSH 3/58 3\8 3-4 | SW Bi) 23 
SW 2) SSW 1|W 0-2 | W 2-3 | W 1-2) WSW 1-3] W 2-3 | SW 1-2|WSW 1-3] 2°8 
Ww 1-3 | W 3 |W 1-2;|NW 0-2) W 2-3|NW 24) W 1-3;/NW 1-3] WNW 1-2] 2:4 
NE 1-2/N 2|N 2|N 2-3|N O|NE O-1|/NE 0-1)/WNW i1/|N 0-1] 1:4 
WNW 1-3}NW- 13] W 2-3 | N 1-3 | NE 1-3 | NR 1-4|N 1-3|NW 2-4)NW = 2-3] 2°4 

1°87 1:39 1:94 1:94 1:97 2:23 2°16 2°06 2°15 | 212 

E42, BSE52. SE84. SSE24. $48. SSW16. WSW35. W92. WNW19. NW30. NNW12. Calm 42. 


NE36. ENE 14. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


; { 
WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). NOVEMBER 1902, | 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 i 
Dir'n. Force.|Dir'n. Force.) Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n Force |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir'n. Force.| Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.| | 
LEN 1-4|N 2-4] N 2-4) N 1-4|N 3-4| NNW 4-5|N 2-3 | NE 1-3] NE 1-3)ENE 2-3] NE 1-3 | NE 2-4] 5 
2 |N 1-2|N 2|N 12|N 1-2|N 1-2} NNW 0-1} WNW 0-1} WNW 1| NW 0-1) WNW Di 1/SW 
3 |SW 2-3 | W 3) W 1-4|SW 2-41 SW 2-4| WSW 2-3} WNW 2-4| NW 1-3 | NW 1-3} NNW 1-3|N 1-2|N 
4 |SE 3|SSE 2-3|SE 2-3 | SE 3|/SSE 2-3|SE 2-3 | SH 2-3 | SH 3-4 | SE 3| SE 3| SE 3|SE 
5 | ESE 67/SE 7-8 | SE 7|SE 9|ESE 9-10] E 8| E 7-8| E 7-8 | ESE 8 | ESE 7|\E 6|E 
6 | SE 6|SSE 45/SE 5| SE 3-5/SSE 3-4|SE 3-4/ SE 3 | SSE 3/8 3/8 3| SE 3/8 
7 | SE 8-9| ESE 8-10|SE 9-11|SE 11-12/SE 10 | SE 6-7 | SE 6-7 | SE 5-6 | SE 6-8 | SE 6-7 | SE 6|SE 
8 is 2-3/8 2-3)8 3/58 3 | SSE 3/ Var. 1-2! SSE 3|SE 4-5 | SE 3-5 | SE 5|/ESE 5-6/SE 
9 |SE 3| SE 3/8 1-2) SW 0-1) SW 2-3 | SW 0-2 | SW 2|NW 0-1] WNW 1-2|N 0-2 | W 0-3 | Var. 
10 |NW 12|}WNW ‘1/NW_) 1-2) W 2)}WSW 1-2| NW 1) WWE 1-2 | W 1-2) W 1-2 | SW 2|SW 2 
1l | SE 4-5|SE 5| SE 4-6 | ESE 4|SE 4-5|ESE 4-5|ESE 5-6| ESE 5-6| ESE 6| SE 6| SE 7|SE 
12 |SSE 4-6/S 3-4 | SSE 3/ESE 3-5|SE 3-6/5 3-5 |S 3-4|/SSW 3-4|SW 3-4/SSW 3-5| SW 3-4 | SW 
13 | SW 1-4| WSW 2-4|/SW 2-5/SSW 2-5|SW 1-4| SW 3-4 | W 1-3|}SSW 2-4)SSW 2-4|/SSW 3-4|/SW 3-5 |S 
14 | NNW 1-4) WNW 2-4|NNW 12/NW_ 1-3] WNW 1-3] WSW 2|W 0-1) SW 0-1/8 1|SE 2/8 2-3/5 
15 3-5 | SSE 2-5/5 2-4'1SSW 1-3'SW 2-3 | W 1-2 | SSE 3,58 3|SE 4!58 3! SSE 3/5 
16 | ESE 5|ESE 4-5| ESE 5 | ESE 5 | ESE 5 | ESE 5| SE 4-5|SE 12)SSE 2-3/SE 2-3 | SE 2-3 | SE 
17 |E 1} ESE 2|/ESE 2-3/SE 2-8 | ESE 3|SE 4/SE 3-4 | SE 4| ESE 4|SE 4-5|SE 3-5 | SE 
18 | SE 6| SE 6|SSE  5-6|SE 6 SSE 6 | SE 4/SE 4/ESE 3-4|SE 4-5 | SE 4-5 | SE 4-5 | SE 
19 | SE 8| SE 6-7 | SE 5|ESE 5-6| ESE 7)zE 6 | ESE 6|ESE 6-7| ESE  6-7/ BSE 7|E 6-7 | ESE 
20 | ESE 4-5 | ESE 4] ESE 4|\5 4 HE 3-4| E 4-5 | ESE 4-5|E 4| SE 4-5 4-5 | ESE 5-6 | ESE 
21 | SE 5 | ESE 4| ESE 4/BSE 4-5)| SE 5 | SE 5| SE 5|SE 5| SE 5|SE 5-6 | SE 6) SE 
22 |SSE 3-4|SSE 4-5/|SSE 4|/SSE 4-5 SSE 4|/SSE 4-5/SSE 3-4|/SE 3-4 | SSE 3| SSE 3| SSE 3/5 
23 | SSE 2/S 2/8 2|SW 2, W 2|SW 1-2 | SW 1)/WSW 1] WSW 1/SW 1-2) WSW 1-2)) WSW 
24 | WSW 1|}SSW 0-1/8 2| SSE 2|SE 2| SSE 2|SE 2|SE 3| SE 3| SE 4| SE 5 | SE 
25 | ESE 6-7|SE 6-7|ESE 5-8|ESE 5-7| ESE 6-8] ESE 7 | ESE 7|5 5 | ESE 5|ESE 5-6| ESE 4| ESE 
26 | ESE 3|SE 3-4| ESE 3-4|SE 4|SE 3| SE 3| SE 3| SE 3|SE 3|SE 3|/SE 2|SE 
27 |S 1/8 2/8 1/S 1-2| SSE 2/8 0-1)S 1/8 0-1 | SSE 3 | SSE 3 | SSE 3 | SSE 
28 | SE 6-7 | ESE 8| SE 9|SE 9-10|SE 8-9 | SE 3/|SE 7|SE 4-5 | SE 4-5 | ESE 3|SE 3|)SE 
29 | ESE 6-7|SE 4|SW 1-2/8 1-3|SSW  1-3/SSE 2|SE 2-3| SE 2|SE 3| ESE 3| SE 4| ESE 
30 | E 3|SE 4| SE 5|ESE 4-5|/ESE 5-6|ESE 5-6|ESE 5-6] BSE 5 | ESE 6| ESE 6 | ESE 6 | ESE 
MEAN 3°95 3°93 3°80 3°97 4:07 3°65 3°55 3°28 3°62 3°73 3°73 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Din’n. Force.|Dir'n. Force.| Dir’n. Force. |Dir'n. Force. Dir’n. Force.|Dir'n. Force. Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force. Dir'n. Foree, 
1 | NE 2-4|N 1-3 | N 2-3|NNE 2-3|NNE 1-3|N 1-3|N 1-2) N 1-3 | N 1-2/NNE 23/|N 1-2 | NNE ) 
2 Sie 2| Sw 2|SW 2-3 | SW 2-3) WSW 0-1] SSW 2) SSW 3) WSW 2-3] W 2-3 | W Bh] MME 2-3 | W 
3 | NW 0-1|N 0-1| N 0-1 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0;S 0-1/5 0-1)SSE 1-2|SSE 2|SSE 2-3/5 
4 |SE 3|SE 2|SE 2-3 | SE 3|SE 3 | ESE 4\ ESE 3-4|SE 4|SE 4-5 | ESE 5| ESE 5-6/SE 
5 | ESE 5-6|ESE 6-7|ESE 6-7/ESE 6-7/E 6 | ESE 6| BE 5-6 | SE 8 | ESE 8|ESE 4-6] ESE 6-7/|SE 
6 | SSW 2)S 3|/SSE 4-5/SE 4-5 | SE 3-4 | SE 4-5) ESE 45|SE 5| SE 6| SE 6-7 | Si 7|SE 
7 |SE_ 5| SE 5-6|SSE 3-4/SSE 3-4/SSW 3-4/SW 1-3|}SSW 2-4] W 2-3 | W 1-2/SSW 1-3}W ~— 0-3/8 
8 | ESE 6|ESE  6-8| SE 6-8|ESE 7-8|ESE 6-8|ESE 4-6|SE 3-4| WSW 1-2/8 2-3/5 2-3/5 1-2); SSE 
9 | NE 1-3| NE 0-2|N 1-2) NW 0-2 | NW 1-2 | Var. 0-2); WNW 1-2| W 1-3 | SW 12| W 1-2| NW 1-2| W 
lo |S 2|WSW 1-2|SW 2-3| WSW 1-3/8 2/8 2-3 | SE 2-3) SE 3|SE 3-4 | SE 4|SE 3-4| SE 
11 |SE 7 | ESE 8|SE 7-9 | SE 8-9 | SE 7-8 | ESE 8|SE 7|SE 7-8 | SE 6-8 | SE 5-8 | SE 6-7 | SE 
12 | WNW 2-4|NW~ 2-4|W 2-3) WSW 2-3|SW 3-4| SW 3-4 | SSW 4) W 2-5| WSW 2-5) SW 2-4 | W 2-5 | SSW 
13 |S 6-7| SSW 4-7|SW 6-7 | SW 5-6| NW 2-5) WSW 2-4) WSW 2-5) W 2-5|}NW 1-4;NW 2-4)NW:° 1-3; NW 
14/8 2-3/5 2-3)/SSE 23/SSE 3-4/SSE 3| SE 4|SE 3-4 | SE 5|SE 4-5 | SSE 5 | SE 4| SSE 
15 | SSE 4|SSE 4|SE 3-4 | SSE 3; SE 4;SE 4-6,)SSE 5-6' ESE 5|SE 5| ESE 4-6/SE 4-5 | ESE 
16 | ESE 2\)ESE 1-2/SE 1] SE 2)ESE 1-2/ESE 0-1/E 1 ESE 1-2] ESE 2\E 0-1] NE 0-1) E 
17 |SE 3-4| E 3-4 | SE 5|ESE 5-6] SE 5-6 | SE 6-7 | SE 6-7 ESE 7|SE 7|SE 5-6 | SE 6-7 | SE 
18 | SE 5| SE 5-6 | SE 5-6; ESE 5-6|ESE 5-6| ESE 6| SE 6-7 ESE 6/ESE 6-7|ESE 5-6/SE 7|SE 
19 | ESE 5-6| ESE 6| ESE 5-6| ESE 5-6] ESE 5 | ESE 5|ESE 4-5 ESE 4-5|SE 6/ESE 5-6/ESE 4-5| ESE 
20 | ESE 5| ESE 5-6|E 4-5|ESE 4-5)/ESE 4-5/E 3-4 | E 3-4 Bi 4\E 4| ESE 4/SE 5-6 | SE 
21 |SE 5-6 | SE 5|ESE 3-4/SE 4|SE 5-6 | SE 5-6 | SE 5-6 | SSE 3|SE 3-4 | SE 3-5 | SE 3-4] SSE 
22 |SSE 2-3/8 2-3/5 2-3 | SSW 2)/SSW 1-2/|S 2\|S8 2/8 2-3/5 3/SSE 2-3|/SSE 2-3)SSE 
28 |W 1| WNW 0-1| WSW 2) WNW 0-1|SW 0-1 | W 0-1} WSW 0-1|WNW- 1|W 1-2} W 1-2 | W 1-2| W 
24 | SE 5-6) ESE 5-6'SE 5 | SE 5 | ESE 6|ESE 6-7 | ESE 7 | ESE 6| SE 6-7|ESE 6-7|ESE 7-8| ESE 
25 | SE 2-3 | SE 3\E 2)/ESE 2-3|E 3-4 | SE 2-3 | ESE 3|)E 3| SE 4-5 | SE 4|SE 3-4 | ESE 
26 | SE 2-3 | SE 2 SE 2-3|)SSE 2-3/S 1/s 1| SSE 1|SSE 2/8 2)8 2|5 0-1 | SSW 
27 | SSE 4| SE 3-4 SE 4|SE 4-5 | SE 2|SE 4-5 | SE 4|SE 4-5 | SE 4-5 | SE 5-6 | SE 6|SE 
28 | ESE 2) ESE 3 ESE 4| KSE 4|/ESE 3-4|ESE 3-4/ESE 3-4|ESE 5-6|ESE 3-6|ESE 46/HSE 4-6| HSH 
29 | ESE 5| ESE 5-6) ESE 4-5) ESE 4-5|/ESE 4-5] ESE 5 | ESE 5| SE 3|E 3| ESE 3 | ESE E 
30 low. 5 | ESE 5 | ESE 5| ESE 5| ESE 4-5] ESE 5 | ESE 6| ESE 6| ESE 5-6| ESE 6; ESE 6-7] ESE 
Teel 3°68 3°72 3°77 3°78 3°50 3°67 3°73 3°83 3°97 3°92 3°92 
N24 NNE4. NE8. ENE1. E31. ESE168. SE21S. SSE60. S58. SSW21. SW 37. WSW21. W33. WNW12. NW18. NNW65. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 44] 


VIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). DECEMBER 1902. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 
Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir'n. Force.|Dir’n. Force. Dir'n.'Force.|Dir'n. Force. Dir’n. Force. 
7-8|ESE 7-9|ESE 9-11] ESE 8-10/ESE 9-10/SE 9| ES 9-10} ESE 7-9)|SE 7-9|ESE 8-9/ESE 9-10|SE 9-10} 11 
8| ESE 7|SE 8| ESE 7-8/E 6-7 | ESE 6| ESE 4| ESE 4| ESE 4|E 4 | ESE 3|SE 3 8 
4| ESE 4| ESE 4|SE 3-4| E 3|E 2-3] E 2-3 | SE 2 | ESE 2| ESE 2| ESE 2| ESE 2 4 
3|SE 2-3 | SH 3|SE 3|SE 3|SE 2|SE 4|SE 4/SE 4|SE 4/SE 4|SE 4 7 
3-4 | SE 4/SE 5|SE 5-6 | SE 5-6 | SE 5-6 | SE 5-6 | SE 6-7 | SE 6-7|ESE 4-6|ESE 5-6|SE 5 7 
5|ESE 45/SE 4|ESE 4-5/SE 4|ESE 3-4|SE 4|SE 4| SE 4| ESE 4| ESE 4) ESE 4 5 
3-4|SSE 3-4/SSE 3| SSE 3|S 3| SSE 3/58 2/5 3/S 2-3|S 2-3|S 2/8 2-3 4 
0-1|SE 0-1 | SE 0-1) ESE 0-1|/ESE 0-1/ESE 1-2|}ESE 12/ESE 1-2/ESE 1-2] ESE 2|ESE 2-3|ESH 2-3 3 
3\E 4| ESE 4 3-4 | ESE 4|SE 3-4) ESE 4-5|)ESE 4-5|ESEH 3-5/SE 3-5|ESE 3-5 HSE 3-4 5 
4-5|E 5|ESE 2-4/5 3-4) ESH 3-4/ESE 3-4] ESE 3-5/ESE 3-5|SE 3-4| MSE 3-4/ BSH 4|ESE 3-4 5 
3-4 | ESE 4|SE 4|SE 4) ESE 4|SE 3-4 | SH 3) SE 3| SE 2-3 | SE 2-3 | SE 1-2 | SH 0-1 4 
3-4 | SE 3-4 | SSE 3/58 1-2/8 1|S 1| SSE 1-2/8 2/8 12/8 2/58 1-2/8 12 4 
3-4 3-4/5 1-3 | SSE 2-4/5 2-4/8 2-4/5 2-3/8 2-4/5 1-3/8 2-3 | SW 2-3 |SW 2-3 4 
13/SSW 2-3/SW 1-3/SSW 2-4/5 3-5/5 4-6 4-6|S 6-7 |S 5-6|S 5-6|S 6 | SW 4-5 7 
0-1/8 0|s 0|s 0|SSW 0-1)SW 0-1) WSW 1-2} WSW 1-2/NNW 1-2|N 2-3 | N 1-3 | N 1-3 6 
7-8 | SE 9-10 | SE 9-11/SE 10-11/S 6-7 | SW 2-6} WSW 2-5) WNW 1-4] W 1-3 | SW 1-2 | W 1-2] WNW 1-2] 11 
12);NW  0-1|N 0-2| N 0-2| N 0-2| N 0-2) Var. 1-2|N 1-3| N 0-2 | N 1|N 0-1 1-3 4 
2-4/SSW 2-4|SW 2-3| WSW 3-4|N 0-3 | N 0-2| N 1-3 | Var 1-3 | N 1-31) N 1-3| N 1-3| N 1-3 6 
1-4 0-3 | N 2-4) N 1-4|N 1-3| N 1-3| N 1-3| N 1-2|N 0O|N 1-3) N 1-3|N 1-2 4 
0-2;}NNE 0-2| NE 0-2 | N 0-2|N 1-3)|NNW 1-2|N 2-3 | N 1-2|N 0-2| N 1-3|N 1-3|N 1-3 4 
1-3)NNE 1-3)N 1-3 | N 3-5 | N 2-4|N 1-3 1-3|N 2-3| NNW 2-3|NNW 2-3|NW  2-3|NNW 2-3 5 
3-4 | W 3-4) WSW 3-4|WSW 3-4] WSW 3-4| WSW 2-3] WSW 2-3|SW 2) WSW 2-3|SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3 4 
VSW 1-3] W 0-3 | W 1-3) WSW 3-4] W 4|W 4|W 3| W 2-3|WSW 2-3| WNW 2-3| WSW 2-3 | W 3-4 4 
3| SW 3) SW 2-4 | SW 3|WSW 2-3) WSW 2-4] W 2-1) WNW 2-4] W 2-4 2-4 | NW 2-3|N 2-4 4 
1-3;/NW 2-4;NW 24/N 1-3|NW 2-4|NW  2-4|N 2-5) N 2-4)/NW 2-5|NW 2-5|N 3-6|NW 3-7 7 
1-4|N 1-3 | N 1-3 | NE 1-4] EH 1-2| NE 1-2|N 1-2| NE 2|NNE 1-2|N 1-2|N 1-3| NE 2 4 
1-4;NW- 2-3/N 1-3 | W 1-3 | N 1-4| N 1-3|/NW 1-3|W 2-3} WNW 2-3|WNW 1-3|NW 2-4) WNW 2-4 Ul 
SW 2-4|WNW 2-4) NW 2-5|WNW 2-6|N 2-4|NNW 2-6| NW 2-5| WNW 2-4) W 2-4 | W 1-3 2-6| WNW 1-4 6 
2-6| WNW 1-5| W 2-6 | W 2-5 | W 3-5| NNW 2-4) NW 2|N 1-2|N 1-3|NNW 2|WNW 1-2} NNW 0-2 6 
1-4|E 1-3| E 1-2 | NE 1-3] E 1-4 | NH 2-5|E 1-4|N 2-4| NE 2-3| N 2|NE 2-3| N 1-3 6 
1-2;NNE 1-2|/N 1-2 | NE 0-2) N 1-2|N uN 1-2} NNW 0-1/N O|N 0O|N O|N 1 2 
3°21 3°19 3°26 3°37 3°19 2°97 3°02 2°98 2°78 2°79 2°89 2°82 
E I 
13 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean 
-Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force.) Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir'n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
5-8 | SE 7-8 | SE 8-9 | SE 8-9|ESE 7-8} ESE 7-8|SE 6-8 | ESE 8 | ESE 8| ESE 8 | ESE 8 | ESE 8| 83 
3 | ESE 3| ESE 3|/ESE 3-4/SE 3| ESE 3| ESE 3/ESE 3-4|E 4\E 4-5|ESE 4-5/ESE 4-5| 45 | 
1-2 | SE 1-2) ESE 2-3|SE 2-3 | SE 1-2| SE 2|SE 1| ESE 3| SE 3|SE 3| SE 2-3 | SE 3] 2:5 | 
4|SE 4|SE 3| SE 3-4 | SE 3-4| SE 4)SE 4|SE 4-5|SE 5| SE 5|SE 6-7 | SE 7| 39 
4-6|SE 5-6 | SE 6| SE 5-6 | SE 4-5|SSE 5-6/SE 5-6 | SE 5-6 | SE 6| SE 5|ESE 5-6|ESE 5-6} 53 
4|SSE 3|SE 4|SE 4|SSE 4| SSE 4| SSE 3| SE 3-4 | SE 3| SE 3 | SSE 3/SSE 3-4] 3°8 
2-3/S 2-3/5 1-2/8 2/8 1-2/5 1-2/8 1-2 | SSE 1|SSE 1] SSE 1| SSE 1| SSE sh) eal 
2-3|ESE 2-3/E 1-2|E 1-2| E 3/E 1-3| ESE 2-3/E 12|)ESE 1-2/H 2|E 2/|K 2-3} 1°7 
2-4 1-3| E 1-2|E 2| ESE 1-3 | SE 4| ESE 3-4 | ESE 3| ESE 3/E 4/E 45/E 4-5| 3°5 
2-3/ESE 1-3/E 3|ESE 2-3|SE 3-4| ESE 3-4 | SE 2-3| ESE 4-5] ESE 5|E 3-4| ESE 4-5] SE 3-4] 3°6 
2-3/ESE 2-3|SE 4|SE 4) SSE 4\|SSE 3-4|SE 4|SE 2-3] SE 3! SSE 3| SSE 3| SE 4| 3:2 
1-2] § 218 2 2/38 1-2/8 2-3 2-3/8 2/8 2|8 1-3/S 1-3/S 3-4 2°0 
2-3 | SW 1-3 | SW 2-3| WSW 1-3|)SW 1-2;);SSW 2-3) SW 2-3) WSW 1-3|SW 1-3 | SW 1-3| WSW 1-3|}SW 1-3} 2*4 
2-4/SSW 2-4|SW 2-4| SW 2-3)|SSW 2-3/SW 3/SSW 1-2/SSW 2-3] SW. 0-2 | SW 0-2 | SW 0-2 | SW 0-1] 3-2 
1-3 | W 1-3|WNW 1|W as 1-2 | W 1-3 | W 1-2 | SW 2-3)SSW 2-3/5 2-3} 5 3-4/5 4-6] 16 
1-2} W 1-2;NW 1-2/N 0-1 | W 0| NNW 0-1/ WNW 1-2| W 0-1/NW 1-2) WSW 1-2} WSW 1-2| W 1-2) 3:1 
1-2} W 1-2| NW 2-3 | N 0-2 | NW 0-2 | NW 1-3 | NW 1-3} WSW 1-2|SW 2-3 1-3)58 1-3/5 2-4] 15 
0-3| N 1-4|N 1-4/N 1-4 1-4/5 1-4! 1-4| NE 1-4| N 2-5|N 0-3 | N 1-6|N 1-5 | 2:4 
1-3} NW 0-1|/N 0-2 | NW 1) NW 0-2) NW 2-4|N 1-3 | NW 0-2 | N 1-3| N 0-2 | N 0-2 | N 0-2] 1°6 
2-3|N 12,N 1-3};NW 1-3,N 1-3, N 1-3) N 1-3| N 1-3)N 1-3} NNW 2-4!N 2-4) N 1-3'|| 1:9 
2-3| N 1-2|NW 34/N 3-4 | NW 3|NNW 2-3/NNW 1-2/NW 2-3|NW  1-3|WNW 3) WNW 3-4|/ WNW 4} 2:6 
3)/SW 2-3/SW 3; WSW 4/SW 3/SW  2-3|SW 3|WSW 1-2} WSW 1-3/SW 3-4; WSW 2-4] WSW 1-3] 2:8 
3) W 3|WNW 3/W 2-3] WNW 2-3} WNW 2-3|WNW 2-3] W 2-3 | W 2-4|W |23|W 2-4/SW 23] 2°8 
2-4|N 2-4 2-4|N 1-3|N 2-3|N 2-3|N 1-3|N 1-3|NW 1-3|N 1-3|N 2-4/NW 2-4] 27 
2-6|N 3-7| N 2-6 | N 2-4] N 2-4| NE 2-3 | NE 2-5 | NE 1-3|N 2-6| E 14/E 1-3 | NE 1-4| 3:2 | 
Y 23|NW 23/NW 1-4|N 1-4|N 2-4|N 9-4|/NE 24/NW 13|N 1-4|N 1-4|N 1-4|N 0-3| 2:2 | 
NW 2-3] W 2-4 2-5 | SW 2-5 | W 1-4|SW 3-7 | WSW_ 2-6 29-5|NW 1-5|NW 1-3|N 2-4) W 2-4] 2°8 
NW 24)NW 1-4/NNW 14/NNW 26/NW 25|NW 24/WNW 25|NW 25/WNW 25|/NW 1-4|W 2-5 | W 2-5 | 3°2 
1-3] N 1-3 2-4|N 2-4| N 2-4|)N 2-4) N 1-3] NE 0-1] E 1-4|N 1-3|/N 2-4) N 1-4] 2°5 
0| Calm O|N 2-3|N 2-4| N LN 2-4|N 3-5| N 3-6 | N 3-5 | N 2-4|N 2-4|N 1-3] 2°4 
1-2|N 12|N 1-2|N 1-2|N OIN 1/N 1|N 1|N 1-2|N 1|WNW 0-1} WNW 1-2] 10 
eps, 2°55 2°85 2:79 2:58 2-94 2°76 2°66 2:95 2-74 3°05 311] 2:92 


NNE4. NE18. ENEO. E40. ESE97. SE1ll. SSE24. $60. SSW1l. SW46. WSW29. W47. WNW 28. NW46. NNW 19. Calm 4 
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AMOUNT OF CLouD (0-10). JANUARY 1902. 


il | 2/38) 415 | 67-7 | 8 | 9) | LO!) 1) 129 WS |) 4 15: | 6 7) PES 205) aiePA2eie 2s BE Mean. 
| 

pe ee 0 a — a 2 10 
> Sr — i Of 2 2 22 a 2 2 = 10 
8 =) Ee) E/E /2)/ 2/2/22) Se) 2) 2) e724 / 42/42/42 /=1=/=)=/=/=/2=/ = 10 
4,3 (),2/ 2/2/53 /2)/ 2/242) 2=/ 2) =] =] =/ =/ =) 2=2=/2/2=/2=/=/=/2=)=2 = 10 
6S SPS] BE] SE] EH] =H] =H 10! 6) SSP Se = ES OBS BE BE Se] SE SE | ES = = 10 
6) S/S) 2/53/42) 2/2) 2) =] =! =] SKS] BE] SE] BE BS BS BS SE BE SE] ES SE 10 
ff SS] SS SE EE ES ES SE BS ES SE SE Ee BE ES BS BE BE Ee SE ES eS = 10 
ca De e222 U2 10 
9 — rr 2 2 2 2 = 10 
10 |= SS) Se) =] =) = =) ==) =) =) =)=). =)=)=/F LALOR LOM RES ) 10 
WW =} OF} OF} OF LOO SS |) HF 9 OOF OR LO LON Ss 0%), 6, LON Oe OR SOR ao 7 
127} 10) SS S20) OO 00) 2 0) 2 Ss LOR a BLO) 2 8 
13 CO (Oy aS SS | SS 20 oS = Oe) ©) 0 7 
14 OO | OP Oa) OOo Ser. TE a ey th a Li DO!) Dah 40 105) 6) 6a 2 
HW |S) Ef Sf) =] EF] BE BE SE ES SE SE EP ET SE BE BE BE BE SE ESE EE ES OE 10 
16 S/S] E/E) E/E) 2) 2) Sf) Ee] KE] EP Se] SE] S| BE | BE SE BE BS SE 2S SS] Se 10 
WyS) Se) ES] 4/ 2/2) 2/ 2/2/22] 2272/2) 2) =) 2=/2/2/2=/2/=/=!/ = 10 
18 SES HEPES) =]/S2/ 2) 2) Wi =f] =] =) =p =H] 10) BH) Sf] Ef] BE] ESE) ES SES] Sf = = 10 
19 SS SS SS SE SE SE Et ES | ES J ES SE I BE SE BE EL ET BS ESE ES = = 10 
20 | =f =] =) =) =/=/ =] =] ==] 6; 7] 1/10) 10) 10; 8) 10)/10)10, 8} 8] 10) 10 9 
21 10; 10} = C=) S52) S/S) =] Sl BS] Sd ES I SE BE SE BE BE BE BE EL ES = = 10 
22 |;=/=/=);=/ 5] 4] 0; 8] 17 0] 2; 8} 8} 8] 6) 9] 7] TI) HB lel) 2)2)/ 2 ii 
23) S) = )2/)S/ 2/2/24) =) =] =] =] Ey =/=/2/2=/2=/2=/ =) 2=)/=/2=/2=] = 10 
Ze = = | SS) Sf SS SS | SS = | Sf Sf S| | S| = | SS | S| ES SE = SS | S| SS = 10 
23 SES SE ES EE SS Ss SS I ES ES ET ES BE BE I ET BE Ee I SE SE Ee ST ET SE 10 
Ye i ee er f= S 2) 4) 2] 2) By] 8) ei) =)= SSG EI 10) 8 
27 8/10/10; 1; 8|10]10} §/ 10/10/10) =J=) =] =)/ =/ =] =/=)/=)/=)=/e=2 = 9 
28 Sl HS l/H!l/=;/=/= Ql) = si =e — SlH/=/=/=/= 0 7 9 
29 8) 8) 7) =] =) =] SBS) Be] BE] BE | SE EP = O88 | = | =] 0 OO] 6 OF} 60} OF} 0 0 6 
30 De PE ON 23) eS ON Les MONI ese ween OMe glee alee ten |e mt 1 ON OLN OI), Otis © 0 il 
31 0; 0} GO} 0} 0} O} OF} O] O} O} OF OF OD} O} OF) 0} 0) 107) O10 | 205) son) S60 0 0 
Megan. 8°6/ 8°7 | 86) 8:1 | 86) 85) 8:7) 88 8:9|86/ 8:7 | 8:7] 8°7 | 8:9 | 8:7 | 8°38] 8:5 | 8:0 | 8:3 | 7:9 | 8:3) 83) 83) 83 | 8-5 


FEBRUARY 1902. 


1 WO, oO Oy Oh OO) O) O} O} O} OG] O O} WO] OG! oO) O} @] OG) O} Ol G 0 0 
2 0 / OT OO) ORSON le es) Sal Ba eA Te Sh PO) Oil Oy) ©) Ol @lle@ | @ 0 1 
3 0} 0) OF} OF} 0) 0} ==) 0) OO RO) ON OE 07. On) On|) 0h) 108) 08 RON ON a il 
4 5 0 OR) SSS = OS eS OS ES eS oO) rh Ol ©] ©] @) Oo 0 5 
5 OA OI ON) SON ON OS SS SS aS SS a Sa Ba Ss Sf SS = ] S| =! C= 8 
6 |= | i 2 a2 — a — a 22 i 9 
ea a ae Ba a |) aa al a a a a Oy, @ S| & 4 4, 
8 4) 6) BH 32) ©) LON) 10s) TONS BR 6. S35) Qa 8S =) SS SS aS eS 7 
9 f=) =) =/ 2/2/21) 2/=/2/4=/= E742) 41 8] 4) B=) BE SE SS SI See ) 
1 | =)=)/=/=)/ 0)= =e =/=; 0] Of 8J/Hl/S/)2/2/2=)2/2)/2/2=/2]/ = 9 
Wo} =/=/=/=/]=/]=/=/=] 8] 0/10) 77 =] 0] 2Q/S]=/S2/=/=/=/=/=/ = 9 
pO a a a 2a — 2 ea a eI tJ JC | = 8 
13 0) 0) =) =] )-=]) =) =) 0) 1) 2) 8) Gib) a 45) 6) M08) tors 0 00) 70") TOs ao 0 4 
40) SS ES ES ES | ES SE SE SE | Sf SE SH 10] = = 9 OO] 1] CO} 8) 2} Oa) = 8 
b=] ES] =) =] SH) ES] ES =| = Oe Oe 8] 8) 68) 10) Se SS ES SS SS Sa 9 
16} =) =] =] =] ES] SS] =] =] EH] =] =! OOF 8] 8) 67] 8) 10) 10/10) 8) 10; Haale 10 
LT SS SSS SS SS eS SS | SS SS eS eS SS Sea Sa FES | SE EB @ ye 7 9 
18 3/8) 4) 38/ 2) 1} 1] 2) 2) 7) 8) Oto) 91 71 7) 6) =e) Se = Sr SS 6 
a (ae |e ta a et Ver Vt et ee | = if) 
20S SS SS SS SE 8 ee ES SE) = OO =) =) 0) 1) 10) 0 | 20S SSS SS 9 | 
A p=) =) Sf) =) S/ =] eS] SH] He) Ee] Ee) E72], =] ==! 212) =/= =/=] = 10 
2S SS SS SSeS SS S| aS... | SES SS SS eS SS SSS SS a aS SS SS 10 
2 =) SE) Sf] ES) BE) Se BS BS SE Ed SI BS 2S SE) BE SS SE SE Ed SB SS eS eS 10 
24 i (ie ia = Se eS SSS SS eS SS SS = | = = 10 | 
OB =) =] =] =] KH] BS SES] BS BS BE BE BS BE BE SE | SE SE SES SE SE ST ST BE 10 | 
2 =] =] =] =| =] =] =/ 10] 10] lo) =| 10, =] =) =)! 8) =] = EH EH I ET =) OS eS 10 | 
SS SS SSS SS SS SS SS SS SSS SS. SS SS SSS SS SS eS ee i) |) 
8 =) = fe) eS = | SS SS eS SS ES SS tl SS SS SS ES SS eS aS aa 10) 
MzAN. | 7°41 7°8| 78) 7-7 | 7:6] 7:9 | 9:0 | 8-4 | 8-2] 7°4| 8:1] 7:3] 7:7 | 7°8 | 7-0| 7°4 | 7:2 | 7°6|7:2|69|7:4|71)7:3] 82 | 76 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 443 


CLOUD. AMOUNT OF CLOUD (0-10). MARCH 1902. 


ico || a) ow 6|7|8| 9] 10] 11| 12) 13] 14] 15] 16] 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ant 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 447 


CLOUD. AMOUNT OF CLOUD (0-10). NOVEMBER 1902. 


4 6 34) Gf HO |p ala |) NZ |} ates] tet palsy |] Way) al |] als} |) lf) 4) Xo) |} eal i ad || oe} Mid- Mean 
night. 
P=] ES] EB ES eS ES] ES SE ES ES ES] EP ESE EF SE |] = |] =] 10] 10] 10) =] =] = = 10 
2\)/=/= xi 7 6) =/10) =) =)/=)/=/ 2=72=2/=/2=)/ =/=)/2=/=/=/=/=/= = 9 
BSH] HS fF =E | ES SES ES ES EI BS SE I ES ESE Ee | SE] SE ] 107 = 10] OF} ES] SJ] SE = 10 
Cs re 2 2 = 10 
ee ee eee ee = = = 10° 
ee ee = 10 
16 2 2 2 22 2 2 2 = 10 
8 SS ES ES ES ES | ES ES EI ES ES | EP ES EB | ES EF ES ET ET SE] SE |] = J = = 10 
9 — a i 2 2 2 2 2 2 2 2 2 = 10 
WO =f =) =] =] B=] ES] ES] ES] Ef = SE] EJ SE SE |] SE |] E ] =] 10] 10) SS] SJ] = = 10 
ml: SS FS ES ES ESS ES ES ES SE | SE ET SE Ee = | EJ BE EE I ES SE] ES SL = = 10 
12 ee ee ee = 10 
3) =) =] =] SES ES ES SE ES ESE SE SE ET ES] SE] ES] ES = 8; =]10;10; 6] = 10 10 
14 Oo e— se SS St ONO 2 7) eH ee) 1 6 SS PS | ES 7 
15 — i OPH) =/=/=/2/=/=)/=/=/=/e = 10 
W6 =!) S]/=2=)/ 2/2) =) =] =) BH] =] =/ 27 =) B=] =/ =/ =) =) =/=/)=/=/=!] = 10 
18 0) GO} O}| OG} OF @) O} O) OF Wy Oy )| Oi OM ON ON OO Oy Oy CO ai Oaiy = 1 
IW )=)=/=/2/=/=/=/=/2=/=/=/= 9}/=/10/= SFESl=/=)]=/= = 10 
20 SPS PS FS fe ES I SE SE J SE I ES SE] ES I = = = = =|= = 10 
21 Only ese eS OS OF Ot =F 0 OF} OO} OF OF O} OC). 0'} 0) 0} CO 0 3 
22 OnmeOnaeOn3 || 3) 10 = SS SS SS SS SS aS SS | aS SE | SHS SES EL = = 8 
23 SS ES ES ES ES ES ES SE EY ES ET BE | SE | SE | BE BE | SE ET SE] ESE J] Ef = = 10 
24 Sf)=jy_=]=)/=/10)/ 10) =) =/ =)/=/=7=/=/= = =l/=/=/= = 10 
25 ee ee = SHS PH lH! =S/=);s= = 10 
26 — i i 2 2 2 22 2 2 2 = 10 
27 SSS PS ES | ES | BS | HE | 10 HE S| ET = | ES |] =] 10 ES] SE ES ES ] ES EE = 10 
98 pH SH BE BE = | ET! ES ES ES KE ET EP BE SE | KE EP SE EH BS Ee ET ES SE = 10 
9 =) j=] =] ES] ES EB BE BE ESE SE SE | ET BE] SE | BE ES] SE | Es = = 10 
80 PHBH) HE] HE =] SE] ES SE ES SE EL = = SlH=l/=/=)/=/=/e = 10 
MEAN. | 9:0 | 8°8 | 9:1 | 9°3 | 9°3 | 9°7 | 9:7 | 9°3 | 9°7 | 9:2 | 9°2 | 9:0] 9:0 | 9°0 | 9'2 | 9:0 | 9°3 | 8:7 | 8-4] 8:9} 9:0) 9-0} 9:0) 9:3 9-1 


CLOUD. DECEMBER 1902. 


1 — er 2 2 2 2 2 = 10 
2 Spe SS ES = BE ES I SE SE EI BE I ET SE SE = = SFSl=H/=/= = 10 
BS ES I ES ES I SES ES ES ES | ES = | ES ET Ee SE ES SE BE EJ BE ESE] ESE] ES = = 10 
Ay f]PHlHl/=l/=] 5] 4] 4) 4) S) 6F =H) 424) =/10) =) B=] =] oy =/=/= = 9 
BS HS SHS HE I ES SE ES HE =H] 10] ES] EP Ee] HE] HS] =] 10] 9] 7] 9) El SESE = 10 
en ee ee a 2 2 OOF) ON 0 iy) Gi] O} OF} © 0 6 
ib 0 0 0 0 OO 2 4 6 8 9 9 9} 10 | 10 | 10 1 6 8 3 2 2 it i 4 
8 CONOR ON ral On LON LO 5 LON) OM NO) 85st ON Oo) Os O09) <0) 0), 0) 0.) 0) 0} 0 0 3} 
Ss se ee ee ee ea 2 = 9 
10 SflH/=)/=/=)/ =)/=/=/=/=/=/= Oj=;/=/=/=2 5/=/=/=)/=/= = 9 
eee On) (i | 10) OFF Li Ah) 4h 2) 2) Li) oO} Li) fi} 0} 0} 1) 4) 6 8 3 
12 Pm Gn ea On On OMS COneGuat svallecontee LaleOlls OM ON SON MON 8s (6a S8e a7, Nias) eS 4 
1 ee a 2 2 22 = 10 
ee SSS aS I SS eS SS i SS SS J EE ES J ES | ES ST ES] = 10 
eae |) — ) = | = = S| St aS aS SS SS ES I SS I SE BS BE EE BE EF SE ES SS SE 10 
a) | | = |) = | 10S Se SS Sf SS SS SJ SS SS ES Sd ES SE ET = 10 
eee | — = | SS SS SS SSS ES ft SS SS SS SS SS SS ET ES ESE = 10 
ae |) =| 10) 10) =) = SS | SE = ss =) =)=)/=)/=/ = 10 
| SSeS eS eS SS SS Sa eS aS SS SS aS aS SS SS as aS aS SS SS SS 10 
es es ee — een Om Onis Sais La kOe SO) nO 0 7 
22 Ol Of OP Ol OP OW QW OW Wa ea ee | Ta ES OG a a, (0) 2 
23 Oy Ol ON Ol Oo) 0 OS eS SS SSS SS SS SS eS SS SS aS aS aS aS = 7 
|) SS SS eS eS SaaS aS aS eS SS SS SSS SS aS aS aS aS SS eS = 10 
a) S| Se) Sf ES I SY SS SS SS SS SS SS SS | SS SS aa aS SS 2 eS = SS 10 
Pro — se |] SS SS | SS | SS | =/=>)/=/=)/=)]/ = 10 
Se SS SS SS SSS SS) SS aS aS SS SS SS SS eS eS SS eS 10 
2 | = |) = SS | SS SS SS se OS eS eS aS SS Ee aS Ss eS 10 
eo — eS SSS SSS SS | SS SE ES SE | EY SE EE ESS EB ER EE SE = = 10 
680 LS SE BS BS BS ES S| S| SE] = S| BE =| =] = = EE | =] BE] EE EE Et = 10 
esses ee 6 | 7 | 88) 19) 99 %9 | 10 | 10) | 10)) =| =| =} 0} 0} 07} 0 0 7 
Mean, | 8°6 | 8°3 | 8:3 | 8°7 | 8:7 | 8:4 | 8°3| 8:9 | 9°2/ 9:5 | 9°5 | 9-1] 8:7 | 8:7 | 8-1 | 8:2 | 7°8| 8°0 | 8:3 | 7°5| 7:7 | 78) 7:8} 80 | 84 


448 FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. JANUARY 1902. 
Temperature—Dry and Wet Bulbs. Black |Radn,J Amount of Cloud, 0 to 10, | — 
oe Max.| Min. | 
gh 10h 12h 14h 16h 21h 22h Bulb.) Min. Von | ron | 14 | or 

- %, Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. 

1 |39°3 38°9| 39-4 38°99) - - | 43°0 41°2} - —- | 421 39:5] 41°9 39°3]45°6 | 37:0] 50:4) 30°] 10; 10) 10] 10 

2 | 44:9 44:5 | 44:7 44:2 | 42:9 42:4 | 42°6 41-9 | 42:0 41°7 | 46:4 43:°2|46°5 42:9] 47:0| 38-9] 48:1) 37:0] 10] 10 8 9 

8 | 45:0 44:2) 45°9 45:0 | 47:7 47°2| 49:7 48°8| 50°1 46:9 | 48-6 43°7 | 48°8 48°9]50°5 | 41:0] 50°6| 35°07 10] 10), 10 6 

4 | 43:5 39:0] 42:0 38-9 | 42:7 39°0| 43:1 38°99) - — | 45:3 41:9] 45:5 41°79 49:0] 89°1] 49:9) 37:5 9 9 @ | 30 

5 | 42:5 36°6|42°0 370) - -— | 421 41:3] - -— | 47-1 44:6 | 46°9 45°1148°6 | 38:5} 50°7| 32:9 4 3; 10] 10 

6 | 49:4 46°3 | 48°7 45°9 | 48°9 45:3 | 50°1 44:8 | 48:9 45°5 | 47:1 44°5 | 49°3 44:9] 51:2) 44:9] 53°9| 43:5) 10) 10] 10] 10 

7 | 49:9 46°1|49°8 46°5 | 49°8 46-7 | 49°9 46-4 | 48°9 45-9 | 46-9 45:3 | 46°9 45:°2]51:0) 44:5} 52°5|) 43-47 10) 10| 10] 10 

8 | 46°3 44:4] 45°38 44°8| 44:9 44:1 | 44-7 43:4 | 43-9 48:1) 45-9 48:6 | 45°6 43-9] 48:0] 41:6] 48°4|) 41°5] 10] 10)| 10) 10 

9 | 46-4 45°9 | 44:2 4271 | 46-4 41°9| 47:0 41°4 | 46:2 42°3 | 44-6 39:5 | 44:9 39-9] 49-4| 41-0] 53°0/; 42:1] 16] 10} 10 6 

10 | 40°4 38:4 | 41-1 38°4 | 39:3 37:4 | 40°2 36-4 | 88°6 34°8 | 37°6 32°9 | 87-7 32:4] 45:2] 85-1] 47:0) 35°47 10] 10 9 9 

1 30°7 29°4] 31:9 30:2] 32'S 31-8) 33:7 31-4) - —- 1} 81:2 80:0] 32:0 31-6] 38°3] 28-8] 39:9) 25:0 6] 10, 10 8 

12 | 88:0 31:9] 33:1 32°2] - -—- |89°9 848] - - | 84:7 30-°9| 33:9 30°51 40-4/ 28-6] 44:3] 27:6] 10] 10 5 8 

13 | 80°4 30°5 | 31°9 29°9 | 32°5 30:0 | 33:1 29°4 | 80:9 27:9 | 27:7 24:9 | 25:3 24:9] 35°8| 25:0} 41:2] 19:3 8 9 9 2 

14 | 22:4 21:4 | 22°8 22-2 | 25:6 24:1 | 27:3 25°4 | 29°7 27-4| 34:8 31:9 | 34:9 32:2] 35°2)18:3] 44:4) 129 1 il 1 |) £0 

15 | 47:0 44°6 | 48:2 45:2 | 49°5 45:2] 49-0 45:1 | 48°4 45:2] 48-6 44:9) 48:7 45°19] 50:0/ 33-0] 51:5) 2407 10} 10) 10 9 

16 | 47°1 45:0 | 48°2 45:1 | 49°8 46°0 | 49°9 46°8 | 50°0 47-0] 47:2 45:3 | 47-8 44:9]50°9| 45:0} 42°3| 51-4] 10) 10] 10/ 10 

17 | 44:0 42°7 | 44:2 42°5 | 48:9 42°3 | 44-2 42:1| 43-1 41°6 | 48-0 41°9| 43-2 41°8}47-°9| 40-6] 49:2) 40°] 10) 10; 10/ 10 

18 | 42:7 41:2] 43-0 41:4 | 43-2 41°6| 43:7 42:0) - - | 48:4 39°9| 42:5 40:0] 43:9] 39:3] 48:9] 37:0 9} 10; 10) 10 

19 | 44:5 48°7/ 45:2 44:2) - - | 44-4 42°99) - - |47°6 46°3) 47-4 46°59 47:7| 40-2] 53:0) 39°37 10} 10) 10) 10 

20 | 44:1 48-4 | 44:8 42:9] 45:9 43-8] 44-9 42-8] 43-9 41°5| 41:9 40-4 | 41-3 39:9150-0| 40-0} 661| 39:0 8 8 9 8 

21 | 39°7 39°5| 40°0 39°9 | 43:5 43°3 | 46:4 46:2 | 47:2 46:9 | 47:2 46°9| 47-2 46:°9]47°6| 35°6} 48:4) 31-77] 10] 10); 10); 10 

22 | 43:9 42:6 | 43°8 43:0 | 44°6 43°5 | 44°4 43-9 | 43:9 43°6 | 48:3 42°8 | 44-4 43°79 47°6 | 41-4] 50:0} 38:1] 10 8) 10} 10 

23 | 46°3 45:9] 46-1 45°8| 46:0 45:4 | 45:9 44°9 | 46-4 44-4 | 44-9 42-1) 44:9 42:1] 48-2/ 42-2} 49-2) 41:1] 10} 10) 10! 10 

24 | 36°8 36:0 | 36°5 35°9 | 35°8 35:2 | 386°4 35-4 | 87:4 85°0 | 32°8 32-0 | 33°3 32:1] 45°4| 805] 45°3|) 34:0] 10] 10) 10 7 

25 | 32:1 31:9) 32:7 32:1 | 35:2 382°6 | 34:9 34:4) - —-— | 80:4 28:9) 31:5 29°4)3871) 28:1] 54:1] 27:0} 10 (2 20 5 

26 | 29:7 28:7 | 29°3 25:2] — 80°2 25°99} - —- | 28°3 21-7 | 22°9 21-74} 30°8| 21:2] 64:3) 22-4 7 7 4 0 

27 | 237 22°4| 25°7 23:9 | 27°4 24:9 | 26-9 25:4 | 27-2 26:1 | 27:9 27-6 | 27:9 27-6] 29:0|19°3, 64°7| 14:7] 10] 10 10 

28 | 31:9 30°5 | 32'1 30:1 | 31°9 28°7 | 32°6 28°8 | 28°3 26:4 | 24:9 23-1 | 25:0 23-4]33:1) 20:0] 65:5] —- 9 9 5 0 

29 | 28°6 28°3 | 29:5 29:2 | 31:1 30°3 | 29:1 28:1 | 27°5 26:9] 18-4 17-9) 16°9 16°5133°6/)14:1] — 14:0} 10} 10 il 0 

380 | 14:5 14:4) 13-7 13:5] 2071 18:6} 17°6 17°4| 19-2 18°5| 15-2 13:9| 14:1 14:0] 230/106] - 10% 4 2 1 0 

31 | 14:7 14:5 | 15:7 15:5 | 22:0 20:9 | 22°7 22:0 | 21:3 19:9} 19-9 19-9) 18:1 18°77 24:3/11-9} — 50 1 0 1 0 
MEAN,| 37'9 36°5) 88'1 36°55} - - |39°7 87-4] - —- | 88-1 35:9| 88:0 35:9} 42°8 | 32-8] (51:0)|(81:1)] 86] 85) 80) 7:3 

STEVENSON SCREEN. FEBRUARY 1902. 

Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.|Dry. Wet. 

1 | 22°3 20°6| 19°8 18°7 | 27°8 24:6 | 27:1 26:4) - - |80°1 26-7) 30°3 27°8]31°9| 16-4] - 10°2 0 0 il 0 

2 |38°6 36:1| 38°38 36:0) - - |401 36:5) - - |39:0 36:1 | 89°3 36:7] 40°4| 29-2] 73:8) 24°6 5 a 3 il 

3 | 36°7 36°4| 37:9 35°9| 40°7 37:9 | 41:2 38-7 | 40-6 38°6 | 88-0 36°2| 37-1 35°38] 42°0| 35:9] 76°5| 32°3 7 4 fl 2 

4 | 32:7 31°4| 33-1 31:7 | 34:9 32°9 | 36:2 34:3 | 87°1 33:5 | 27-4 27:0 | 27:1 268] 37:2 | 26:6} 47:5) 25:2 9 9] 10 0 

5 | 25:0 24°3| 26°38 25:9) 31°6 29°7 | 34:1 32:0 | 34:9 32-1 | 86-8 35:3 | 37:4 35:0] 37°6 | 21:2] 39-4] 16:0] 10 9} 10; 10 } 

6 | 37°6 36°6| 385°7 35:0 | 37:1 36°3 | 36°9 35°7 | 87:5 35°5 | 32°3 31-0 | 30°3 29-2] 38:1] 31:9} 51:3) 32:0] 10] 10} 10 0 ay 

7 {(28°3)[27-2}) 27-8 26°9 | 31:9 29-4 | 32:1 29:2 | 31-7 29-0 | 23-0 22°1| 24:0 22:1} 35:0| 21:3] 73:0| 21:7 1 1 2 1 a 

8 | 22*1 20°9| 23°5 21°8| 31:9 28:4! 30°2 27:1) - —- |28°5 27:9] 30°38 30°54 35:4) 21-0} 73°8| 16:8 9 9 3 | -10 | -10m) 

9 | 34°9 38°6) 85°38 33-4) - —- |33°7 33°2| - -—-— |80°1 28-8] 29:9 28°7}36:0| 25:5] 52°38) 24:9] 10] 10 9 2 ‘| 

10 | 18°7 18°7| 20:0 19°9/ 3171 29°1| 31:0 28°7 | 36-7 31:2 | 80-5 28°8 | 30°8 29-8]35:1/17-1] 86:0] 9:5 3 5 4 4 a 

11 | 20°3 19°5} 21°2 20:0 | 29°6 27-1 | 28:0 25:1 | 30-8 28-6 | 29:9 28-1|29°9 28:9]}33:6)191}% —- 12:0 1 1 il 4 | 

12 | 28-1 27:2] 31:4 29-0 | 32-4 30°2 | 33°6 31:5 | 35-4 32:2 | 29-4 27:9) 28°38 27-1)25°9| 25:2) - - 8 2 9} 10 8 

13 | 17-4 17-4] 22-4 21-1 | 21:5 20-2 | 22-8 216 | 26-1 24-6 | 16-5 15°7|12°5 12:2}29-0/11°5] - | 70} 2) 2] 38) (O)NNge 

14 | 404 36:9} 40% 36:1) 41°7 36:9 | 41°2 36:4 | 39°8 36:0 | 380°8 28:9] 28:0 27:1] 43°0|11-:2] —- 5:0 9 9 6 3 3 | 

15 | 38°9 35°8| 39°1 35°1/ 40°7 35°1| 40-4 35:3) - - | 38:0 86-4] 38-7 37:1] 41°6| 24:9] - 18°4 3 2 9} 10 10 | 

16 | 43-7 38°6| 43-4 38-7; - - |445 406| - —- |41°7 86°9) 40-4 36:9] 45:0| 38°07 78:2) 36-0 9 9 9} 10 10 | 

17 | 40°5 37:5 | 40-9 37:2] 41:4 37:5 41:5 38-1 | 41-1 37:9] 39-7 36-8 | 38-9 36:9] 42:5] 36-9] 48-8] 34:0] 10] 10] 10] 10) 10 

18 | 37°8 36°0| 88°3 36°2/ 40°8 37:9 42°6 39°5 | 45:2 38:9 | 42-7 38°3| 42:0 38:1] 45°6 | 34:5] 75:0] 32:2] 10 8 8 9| 9) 

19 | 39:1 37:2] 42°0 37°9 | 44-1 29°4 | 43-0 38°7 | 40°9 38:0 | 42:6 38:0] 41:1 38:0] 45°6 | 37°9} 74°5| 33°4 5) 3 8 9) 10 

20 | 38°8 37°2| 40°5 37°4| 39°5 37:2) 38°6 36°7 | 38-9 36:4 | 387°1 35-5 | 37-0 35°6 | 42:0 | 35°77 43°6| 34:0 9 9 9| 10) 20m 

21 | 88-8 35°3| 88-7 36:3 | 40°6 37:3 | 40°9 37:5 | 40-8 37:8 | 39-1 37-3] 38:3 87:1] 41-2] 34-2] 48:3} 32:1] 10] 10| 10] 10 

22 | 40:3 39°7| 40:4 39°9| 40:9 40°3| 44:9 42-2, —- — |46°1 42:2] 45:1 42°0]47:2| 373] 48:4) 86°87 10 10 9) ae 

23 | 43°2 43:0) 43°5 43:0) —- —- |46°7 45:2; - - |47°8 45:°0| 48:7 45:1}50°6| 43:4] 65:0) 39°8} 10 10 | LONG 

24 | 52:0 481) 52°2 47:9) 49:0 47-0 | 51:1 47°38 | 48-1 46°8| 45-1 44°6| 44-7 43:9] 54°6 | 44:21 58-6) 43:0] 10 10} 10 8 

25 | 45:2 48°2) 45°4 43:5) 49°8 45:3 49°6 451 | 50:5 45:2 | 45-4 42°38] 45:7 42-4]51°1/42:0} 71:9] 39°8 i) 9 9 8 

26 | 41°6 36°2) 42°1 35°5 | 43-7 36:5 43°7 36°7 42-7 36°8 | 40-2 34:6 | 39-9 33-9] 47-3 | 89°4]} 61:6] 34:7 8 8 9 a 

27 «=| 89°9 34:8) 40°3 35:3] - - | 41°8 37-1 - — |88:9 35:1 | 39:2 35°11 43:1) 36:9) 79:5] 30:2} 10; 10] 10 3 

28 | 38°1 34°7 | 89°9 361 | 42°3 387°8 41°2 88:2 42-2 38:3| 37-2 36:2| 37-4 35:9] 43-0| 32:3] 53:0) 24:8 5 7 9 4 
Mran.} 35°0 33°0| 85°38 38°3} - - | 88:5 35:5) - — |35°8 33:6| 35:5 33°4] 411/297] - |(26:2)} 7:2) 6:9 i? 59 


STEVENSON SCREEN. 
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FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. 


449 


MARCH 1902. 


- Temperature—Dry and Wet Bulbs, 


: Black Radn. 


Amount of Cloud, 0 to 10, 


gh loo | 12 14h 16% a 22h Bulb. | Min. Ton | tom | 14m | ain | aan 
Dry. Wet. |Dry. Wet. Dry. Wet. |Dry. Wet. Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. 
42°5 | 47°3 41°7 | 51:7, 43-9 | 49°8 44-1 — | 46:3 43°3| 45:7 42°6 86°5 | 29°38 9 8 Qi 9 
431/438 42°83 - -— |466 45:0; - - | 43:1 41:9) 43:5 41:9 611) - 10) |) LOR 9 4 8 
42°5 | 45°8 42:9 43°7 41°8| 44:9 44:1] 45°0 44°8| 42:6 42:1 / 426 42-2 52°38 | 366] 10] 10} 10] 10] 10 
45:2} 47:1 45°7 47°7 46:0 | 48:1 46:0 | 48:1 45:8 | 46°2 43:9) 45°9 43:7 63°6 | 395], 10}; 10; 10) 10] 10 
43°9| 44-4 44-1 46°7 44:3) 47:1 44:3] 47°3 43°9| 43°5 43-2) 44-1 43:7 73°6 | 4017 10} 10 9) 20>) S10 
43°9| 44:9 44:5 45°6 45-1 | 46°8 46:2] 48-6 47:9] 46:2 45°6| 46°5 45:8 61:3 404] 10} 10] 10; 10/ 10 
41-0 | 441 41:9 49-1 45:0 | 51°6 45:4 | 48°8 44:5 | 45°3 43:2 | 44-7 43:5 923 | 31°8 8 Den | LON LO 
44°5 | 46°3 43°8 44:9 43:5) 44°8 43°83} - - | 48:1 42:9] 47:0 426 55:0 | 40°77 10) 10] 10 3 5 
40°7| 46-0 41°2, - - |47°9 42:9} - —- | 48°7 43-1] 43°8 43-4 66°2'} 39:54) 10) 10) 10) 10) 10 
7 43:0) 45-1 44:0 | 46-9 45:3| 49°9 47:5 | 50:2 47°3| 42-7 40:7 | 41-1 39°6 Sorin 37-2) fe LON | LON 7 1 il 
38°3| 46-6 42-4 47-8 42:0 | 47-7 42:0] 47-1 42-1] 44:1 39:9 | 43-7 39°5 86°6 | 30°2 3 6/ 10] 10 8 
40'1| 46°9 43:0 45:4 43-9 | 48:8 44:1] 45°7 43-1] 41:4 39:1 | 40°6 38°6 63:1 | 37:0] 10] 10) 9 |) ae 
42-6 | 47:1 41°9 46:5 42:2 | 45-1 42-7 | 44:2 41°3| 43-2 41-9 | 42-4 40°7 70°0 | 31:3 6 9 | 10 4 6 
42°9| 448 42:9 - —- | 46:2 43°7 | 46:0 48°8) 42-1 41:3 | 42-2 41°5 708 | 39°27 10) 10) 10; 10/ 10 
88°7 | 43'0 39°3 44:0 40°0' 44-7 407] - - | 44:7 41:3] 44:2 41-0 60°0 | 33:2 H | 10) 7 6 4 
386°5)41°5 39°77) - - | 47:8 425) - —- | 44:9 44:2) 45:5 44:9 95:7 | 29:3 2 5 Gill a) }) a) 
46°5 | 47:1 46°9 48°3 48-1 | 46°8 46°5 | 47:1 46°9 | 48-2 47-7 | 47:8 47-4 65°4 | 426] 10) 10) 10} 10} 10 
44°9 | 45:5 45:0 46°8 45°9 | 43-7 41:0 | 43:1 40°5| 42:9 39°6 | 41°8 39:1 556 | 4254 10) 10) 10 5 5 
89°0 | 42°8 39:2 42°3 39°8 41-1 39:3 | 42:0 40°8/ 43-5 41°8| 43:2 409 74:0 | 33-4] 10} 10) 10 9 9 
85:2 | 39°9 36°6 | 42-1 36-1 | 39°5 36:9 | 42-1 37:8] 34:9 34:1 | 34:0 33-7 88:0 | 314 7 ) 7} 10} 10 
36-7 | 40-2 38°8 | 37-2 36°6| 39:9 38°5| 42-4 38-3] 3971 35°8 38-6 35°5 84:2 | 29:2] 10) 10)| 10 9 8 
39°3| 419 38°6 43:0 38:°9| 45:6 40:2] - — | 3891 37:1 38:4 36:9 94:0 | 29°8 s) oF as 5{ 10 
86:1} 40° 861) - - |393 364) - —- | 34:8 33:0 33°9 32:1 102°8 | 28:7 9 8; 9 9 2 
30-0 | 35-0 31:9 | 40-1 33:9] 41°6 34:0] 41-7 34:9] 33-1 30°3 | 32°0 29-4 94:0 | 20-0 0 0 5 3 2 
29°7 | 35:1 32:1 40°6 36:2 | 40°5 37°3| 41:0 37:7) 33°6 32:1 341 32:7 oat |) aly/at 9 9 8 3} 10 
82°5 | 36°8 33°6 | 360 34°7 | 38:4 36:1 | 41:9 37°5| 38°0 35°6 | 37°7 35:1 96:8 | — 10 9} 6 5 9 
35°8 | 37°8 36°2 39:9 38-0 | 43°7 40°4| 44:8 39-7 | 35°6 33°9 | 34°6 33-2 83:0 | 31:0] 10| 10 9 0 0 
32°1 | 36°3 382°5 | 38°9 38:3 | 45:9 41:1] 45°9 41:0 | 40°9 39:7 41:0 40-0 fore) 218} 105) 10 Di ON to) 
38°1 | 86°4 36:0 | 41°5 38°7| 42:0 38:3] - — |39°9 37-4| 37-9 35:9 1029 | 302] 10) 10 8 3 3 
814/37°7 31:9; - —- |) 444 37°71) - —- | 41:2 35:7 | 38:2 35-4 98:0 | 23:2 $) 3 SLO eo, 
42°7/46°8 43:0) - —- | 48:3 43:3} 47-2 43:1} 43:9 41-0 | 41:9 40:1 88:9 | 33°3 9 9) 10 6| 10 
89°2)| 42-7 40:°0| - - |451 41-7] - -—- | 41-8 39:8) 41-2 39-4 78°6 |[32°7]]| 8°6 | 86 | 8:7 | 71) 7-7 
STEVENSON SCREEN. APRIL 1902. 
Dry. Wet. Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. ‘Dry. Wet. |Dry. Wet. 

87°9 | 40°8 38-4 | 43°8 41:9) 45°9 40-4 | 43°6 39-1 | 40°0 36:7 | 38-9 36:2] 46°1| 37:9] 98-4) 34°5 9 6 8 7 9 
37°4| 42:9 38°9 | 45:9 39°8 | 44:2 40°3 | 41°9 40°9 40°9 39:2] 40-9 39:2] 48-0/ 87:1] 98:3] 33-0 8 De LO) 107) 10) 
36°0 | 40°1 36°2 | 43:7 36°9 | 44°9 38-7 | 44°9 38:3 34°9 32°7 | 35:4 32°9] 46-0 | 84:0] 102°5 | 32-1 9 a 9 2 3 |} 
38:0 | 43°4 39°3 | 44-9 39°5 | 42°9 40:4 | 44-9 37-9 38-2 36°7 | 36°0 34:4] 48-7 | 83:0] 108°0 | 29°7 9 Gi 2 0 
87°4|42°3 38°0 | 44-9 40:3) 42:1 401) - - | 387 386°8|39°2 36:9] 48-0) 29:9] 107°3 | 22:9 2 8 6 2 3 
37°4| 42:2 87-9} — —- |45°9 38:9) - — | 85:5 33:9 | 84:8 32°6 | 47-6 | 32:6] 104°0 | 2571 4 9 8 0 0 
34°8 | 38'0 35:1} 44:0 59°6 | 44°8 38-9 | 44:9 39°6 | 35°9 32-9) 31:2 30:2] 45:6 | 28-7] 69:0) - 9 9; 10 1 0 
31-9 | 89°1 34:4 | 46°0 39°2| 49:9 41-2| 49-1 40°6 | 88-2 35:2) 37-7 34:8] 52-2 | 26-0] 103°9| 185 1 1 5 2 0 
33°0 | 88°8 36°5 | 49-2 43°5 | 50°9 48-4 | 50-4 43°7| 41°1 38°9 | 38°5 36:9] 53-5 | 28:2] 108-1] 25-9 i 3 9 3 3 
36°7 | 42°8 39°3 | 50-4 42:9, 52°8 44:2/ 48-1 43°6| 41-0 38°0| 40°] 36:9] 55°6 | 30°07110°4 | 23:1 8 6 6 5 4 
34°1 | 84°3 33:9 | 32°9 32:9) 36:1 34°7 | 38-8 35°6 | 89°8 35:2 | 40-2 35:9] 40° 541] 28-4] 10] 10) 10} 10 9 
38°1 | 41°1 87:4] 41:2 38:0| 42-4 39°2; - —- | 35°9 34:9) 35:9 35:2] 43-4 66:0 | 33°7 9} 10) 10 7 6 
37°2|41°5 38°9) - - |45°8 39°99) - -—- | 40°77 381/381 36:7] 49°6 111:0 | 25:3 4 6} 10 5 | 10 
419 | 48-5 42°5 | 52-2 44:2) 53:3 44:9) 51-9 43:8) 491 42°7/ 48°3 41:2] 54:8 111°9| 33:2] 10] 10 7 9 7 
42°2|48-9 43°5|52°7 45:7 | 54°8 48:9) 54-6 46°9| 44-7 40°9| 43-9 40:2] 58-0 104°8 | 32-0 7 3 4 3 4 
43°2 | 46°9 43°9| 52:2 47°5| 51-9 46:1 | 50-2 45:1) 44°7 40-4) 41:9 38-9] 54:1 110:0 | 29°5 5 6 9) 38 3 
39°9 | 42°7 41:1 |50°4 46°7|50°1 45:9 | 47:9 44:9] 43°5 41:7 | 41:1 39°5]52%5 109:0| 25:0] 10} 10 8 4 4 
42°3|49°7 45:1] 54:2 47°9| 56:0 47-1] 56°1 46:2) 48°8 41°5 | 46-2 41-7 | 58-7 114:0| 30:1 3 ii 7 3 6 
44-9 | 53°4 45°9 | 57°4 47°3| 565 49:0) - — | 52:4 46°2|51°8 45:2] 60-2 1110} 311 9 9} 10 6 9 
482/569 483} - —- |55°0 487) - — | 53-4 45°7 | 52:9 47:1] 60°0 116°2 | 41°7 6 8 9 8 8 
47-9} 51:0 48:4)51:4 48°9 | 51:4 49:4) 53-4 49-4) 51-4 47:5) 50°9 47:9] 56-0 102°5 | 40°7 9) elo) 9/ 10; 10 
51°4 | 56°4 51:8) 57:7 52:4] 55:9 51:9 | 55:8 503 | 53:1 46:0] 51:3 46:3] 58-0 93:0} 45:0} 10] 10] 10 Sr) 0 
45°9 | 52°8 45°4 55:9 48:9) 55-4 47°6 54:9 47°8 | 48:2 44:2) 49-4 43-1] 58-1 115°0) 42-1 5 7 5 6 4 
46°8 | 52°3 46°6 | 54°8 47-7 | 46°7 45:°2 49° 47:3] 45:5 44:1! 45-9 44:6] 55°5 112°7 | 39-4 9 6} 10 4 6 | 
46°4 | 52:0 48:1] 57:3 51°6| 58:2 51°9 | 61°8 52°4| 51-9 47°8| 51:0 47:1] 62:2 113°9 | 29-2 3 5 5 © (a) 
45:9 | 53-4 47°7| 57-4 50-4| 54:2 50:0, - - | 46°38 42°9| 435 40-2] 58-8 1139 | 29°5 0 1 1h 0 0 
40°1/48°9 42°83) - - |561 47:4] - — | 44°9 41:0) 43-8 40°6 | 57° 12071 | 24°0 3 4 6 1 1 
42°9| 48:1 44:°9/|51°5 43:°9| 52-7 46:0) 53-9 44:9 | 46-1 42:9) 44:0 41:9] 55°35 97:9 | 26°5 9} 10 9 0 0 
44:4) 48-8 45:4) 50°4 45°5| 50°9 461] 50-7 45°9| 45:7 44:9 | 46:9 43-1 | 52-8 105°0 | 26:9 DNS ON LO SIO) 
44-2|48°7 44:8) 47:4 44:4) 51:0 45°2|49°9 45:0 | 44-9 41°8| 44-1 40-5] 52°4 | 98:6 | 3883] 10) 10 ff 8 6 
40°9 | 46°2 42:0) - - |50°0 44:4) - -—- | 48°8 40°4 | 42°8 39:9] 53:0 | 103°0 | [80°6]} 6-9 | 71 | 8:0) 4:9] 5-1 


450 FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. MAY 1902, ~ 
5 Temperature—Dry and Wet Bulbs Max. {Min, | Black |Radn. Amount of Cloud, 0 to 10. | 
gh 10h 12h 14h 16h Qh 20h Bulb.) Min. 1 ga i|iom | eee 
Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.] Dry. Wet. ee ae a 
1 |43°5 38°6| 45:5 40-1 47:8 41°5| 50° 48-4] 51:4 43-4 | 41°5 38:4] 38°9 36:-4153°6| 40:0]1190] 330] 7/ 7] 6| 2@| 2a] 
2 143-3 42°5|43°8 42:0 49-1 45-4| 49-4 44-1] 48-5 43-9| 43-8 41-4] 41-1 38-9] 53-4| 37-6]114-0/ 315] 10] 10| 8| 7| 4] 
3 1443 405] 44:9 41-2 47-2 40-7| 49-9 41-9] - — | 42:3 38-9! 41-2 38-1] 52-4/ 36-2]111:8] 281] 9] 10| 9] 9] gf 
4 |44-1 37°9/46°9 398 - - | 48:3 41-8] - - | 39-2 37:9| 37-8 36-7] 51-2/37:2]1161| 268] 7] 7| 10|] 10] 10] 
5 | 43-3 38-9] 44-8 39:0 42:4 40-4] 44-9 39-9| 41°5 39-0/ 37-9 34°6 | 35-3 33-2] 46-5 | 31:9]113°6| 236] 8| 9| 9! 5] 5] 
6 |40°9 38:5] 41-0 38:4 43-7 38-9] 46-7 89:6 | 43-4 38-9| 38-9 36:9 | 39°3 37:0] 46-8, 33:2]100°3, 248] 7] 7/| 5] 8] 6] 
7 |46°5 42:9] 45-9 42°9) 48-9 45:0] 52-1 44-9] 52-1 44-3] 43-2 38-9] 41-0 $7:-4152°5| 35511232] 29751 8) 7/ 7) 5] 6] 
8 | 45:5 41:1 | 48-7 42:3] 50-9 42:9| 52-7 43°6|53°5 44-4| 46-2 41-6 | 45:2 41:2] 54-6/35-:0]1274| 271] 6| 7/| 6] 10| 10} 
9 | 46-7 41°6| 49-1 43:3] 48-9 43-9] 50-0 43:3] 51-8 43:1| 39-4 35°9| 38-9 35:3] 54-2 38-8]122-4| 8707 6] 6] 7!) O| O} 
10 | 43:0 38-9|47-9 42°9|51-4 46:2)52°8 47-77] -—  —- | 47-6 48-2) 45:7 42:6153°3|298:51105:0/ 204] 8] 6] 6! 10! 10} 
11 145-9 43°9/48-4 446] - - |53-2 47:4] - —- | 46-5 42:3] 45-9 42:0] 55-2|388-4]109:1| 39:0] 10] 10] 8] 7] 8 
12 |45°6 39-7] 44:9 38-9] 46-2 39:9] 47-0 41:5 | 44-6 40-4 | 41-4 37-6 | 39°6 35-9750°5|40-971152) 3557 7/ 9/] 8] 9) 9} 
13 | 43-9 36-7 | 44-4 37:8 | 45:9 37-9 | 46:7 38:9] 46:9 39-8 | 41-7 37-4| 40-4 36-1] 49-8|34-9]111°9| 270] 6| 6! 7] 7! 6) 
14 | 41:3 37:-4/42:3 881] - — | 47-2 42:0] 461 41°5| 40-9 39-2| 40-7 39-0] 48-3| 30-8] 85:5| 221] 10) 10] 10] 10] 10] 
15 | 42-9 411 | 44-2 41:8| 47-2 43:3] 49-2 44-1] 49-5 44-0] 41-9 40-9] 40-9 39:9]51-3| 38-0] 90:9] 34:2} 10] 10] 10] 10] 6 
16 |44:9 404/458 41-7] 48-3 42°5|51°8 45:1] 49°9 44:8] 45-0 41-2| 44-6 41-4] 52°3 | 37-0] 871] 29:2] 10] 10] 10] 10} 10] 
17 | 41:0 39:4] 41-9 40°3] 44:3 42:1] 48:9 45:9] -  — | 42:9 41-1| 42:1 40:5]50-4| 38-0] 89°3| 361] 10] 10] 9] 10] 9 
18 | 45:2 406/465 40°9| — — | 43-9 421] - - | 49-9 41-4] 41-8 40:0]50°3| 38-0] 98:9] 33:0] 10] 9] 10! 9] 8| 
19 | 46-9 40:9] 46-2 40:3 | 46:4 42:9] 45-6 41:9| 47-3 40-8] 41:8 37:7| 41:5 37-4]499 | 36°9]110-4| 265] 7| 7/| 6) 7] 6) 
20 | 45:0 39:9] 45°6 41-2] 48-5 40-6] 49-2 41-3|50°3 41-7| 45:4 41:2| 43-9 40-6] 51-4| 37-0] 115-3) 332] 9] 6] 6) 8] 6} 
21 | 45:4 40°5 147-5 42-7 ]51°8 45:9] 51-0 45-9] 51-7 45-9| 46-0 42-1] 45-4 42-3]54-5 | 32:0] 116-3) 22:0] 10| 10] 10] 10 
22 |49°3 48-0|51-0 48°8| 53-2 49:0] 50°9 48-7] 48-8 47°6| 48:9 48-2] 48:9 48-2]54-0| 41-7] 82:9] 381] 10] 10] 10} 10 
23 |51:0 501 | 55:0 52°9| 43-9 52°3| 57-0 58:5] 57-9 53-4] 51-9 50:4 | 502 49:3] 60°1| 47-7] 95:2| 44-8] 10] 10] 10} 10 
24 | 49-6 49-0 |50°3 49°7 | 50-7 49°9|50°9 50°5| —  - | 49-0 44:7/ 48-9 44-3] 62:1 | 48-3]110°3| 451] 10/ 10] 10/] 6 
25 150-1 44°38 517 463] - — |53°8 48:6] - —- | 49-9 48-2] 49-2 47-9]54-2| 45-8] 96:0| 385] 10] 10] 10] 10 
26 |49:1 47-9 49:0 47:3] 47-0 46°3| 48-4 47-7| 48°9 48-8|50°5 489| 50:0 48-2]52°5| 46-0] 91:0) 42:0] 10} 10] 10] 10 
97 |51:4 50°3 50-2 49:9] 51:4 50°5| 49-9 49-7 | 50-7 50°1| 49-9 49-6 | 49°6 48:8] 52°3| 47-7] 68:1| 44:9] 10] 10] 10] 10 
28 1489 44:5 48-8 44:0] 49-9 44:7] 52-4 46-5] 50°7 45:1 | 44:9 40°9| 43-5 41:2] 53-0 | 43-2]118-4| 391] 10| 9] 8| 9 | 
29 | 42:8 41:1 46°8 42:9] 52:2 45:4| 52-9 45:0| 56:2 46:0] 43-7 40:9| 43-2 41:3] 57-0] 88-2]121-:0| 321] 8| 9] 6] 6 P 
30 | 49-5 45°2/ 51-2 46-4| 54:3 45°9| 55:4 46°5| 52-8 45°5| 45-5 43-0| 45-5 42:0157°6|36-1]100°5| 265] 9) 10] 9/ 10 
31 | 45-1 42:5 | 46-4 41:9| 45-8 41:8] 46-9 41:9| —  — | 43-4 41:3| 43-4 41:3]47-6| 40-9] 56°8| 366] 10!) 10] 10| 10 7 
Mean | 45:7 paar 42:9} — -— |50:0 44-8] - -— | 44:3 41°5| 43-3 40:8] 52-7 |38-4]104-:0| 32-4] 8:8 | 8-7] 8-4] 8-2 | 7: 
STEVENSON SCREEN. JUNE 1902. 


ly 
Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. Dry. Wet. |Dry. Wet. 
1 | 47:1 43°3|50°71 448) - —- | 516 46°77) - — |45°0 42°8) 44:9 42°5] 53-0 | 42:0}117:0| 38-0 9 9 8 | 10°) 10m 
2 | 48:9 47°8 | 50:2 49°5 |[54°5][51°5]| 51-9 50°5 |(51:1][50-0) 50°5 49-7 |[48° oe 3] 56:9) 44:0] 98:2) 4007 10] 10} 10 1 0 
8 | 54:7 51:7 | 57-4 53°3| 60°9 54°9 | 66°6 58-8] 64:5 57:5 | 53-1 51:0) 50°8 49°5 | 67:2] 42:0] 125-0] 29°8 9] 10 8 5 71 
4 |61°4 55:9] 62:9 57:0| 59:4 54°8| 61:1 56-0 | 58°9 54-7 | 54:4 52°8 | 55:3 53-0 65°9 | 46°1]126:0| 36:0 5 7 |" LOS peat of 
5 | 56°8 52°9| 58:4 54:0 | 57°4 54°5| 57:9 55:0 | 58°4 53°9 | 50°9 50°3| 50°9 50:0] 61:9 | 48°49128-2) 3971 7 6 9) 10! 10 
6 |51°3 500] 52-1 51°6| 53-7 51°6 | 55:5 51°5 | 57°8 52°8 | 48°9 47:9 | 48-4 47-7] 61:9 | 48°3] 1230) 46:0] 10] 10 9] 10 10 | 
7 |46°6 42°4/49°8 443/509 44°6/55°3 47:9] - - |48°9 45°9| 47°5 45°27 57:1| 43°17120°0) 39°38} 10 Hy lo 9) 10} 
8 | 48-4 44:°9])51°3 466) - —- | 55:2 49:0} —- - | 48:3 44:5 | 46:4 42°71 58-7 | 44-4]135'2} 37:1 9 8 7 9 6 
9 | 47°38 41°9|51°0 44:8| 51°38 44:9 | 55:2 49°1 | 55°8 47:4 | 47-7 48:2] 46:5 41:9] 57:2| 40:5 4126:1) 30-0 7 4 5 2 2 
10 | 47-9 42°3 | 50°0 43°5 | 53°9 46°9 | 56°3 47°6 | 57°9 49-9 | 49°6 45:1 | 48:4 44:8) 59-2) 38:0} 121-3) 26-4 4 6 7 6 *y 
11 | 45:5 44:5 | 46:8 44:9) 48-4 45°5 | 519 47°7 | 47°8 46:1 | 46:9 45:9) 46°4 45°51 54:3) 41-1] 98°7] 80°] 10) 10 8| 10| tom 
12 | 49° 47°6 | 49°3 47:2) 52:0 48-0 | 55:9 50-4 | 54:2 50:0 | 48-9 47°8| 48-4 47:4] 57-9] 44°67 1156} 43°6 | 10] 10 9} 10] 10 
13 | 519 49°5| 53-9 50°0| 54:9 50°7 | 54-7 50° | 55:3 51:3 | 48:1 46:0) 465 4457569) 46-0} 89:0; 40:0] 10] 10 9 8 8 
14 | 48°8 460/510 46:0] 52° 46°8 | 52°2 465) - - | 49°6 46:9] 48°5 46°8]52:°9/ 41:9] 80:2) 298] 10] 10 9} 10) 20m 
15 | 51:3 48°4/53°5 49:9) —- - | 54:1 50°33) - —- | 48°7 46:9] 48°3 46°8157:0| 47:1] 95°2| 425] 10 8 9) ee 10} 
16 | 49°9 46°3 | 50:0 46:1! 500 461 | 50°9 47:0 | 48°9 45:3 | 47°9 42:9] 46°8 42:6 151-9) 46:0} 80°7| 42:0; 10] 10 9 5 8 | 
17 | 47:0 43°2|47°6 43°6 | 50°4 45°6 | 51°8 46°6 | 53:9 47:9 | 50°9 47:1] 49°0 46:0] 54:3] 43-5] 87-0] 37:1] 10] 10 !) 9 9] 
18 | 53:0 48:9} 55:1 49:5 | 60-9 53-0 | 62°4 53°6 | 64:5 53°9 | 54:0 49°8| 5271 49-4] 65-5 | 39:0} 119-0 | 28-0 W 1 3 6 ia 
19 |53°9 51°1| 56:0 52°7 | 59°9 58°9 | 62°38 56:0 | 64:9 56:51 58:9 52:9) 590 52°8166:0| 50-4] 94:3) 42:9] 10] 10} 10} 10 10 | 
20 | 58:1 50°3|58°3 50°3 | 590 50°9| 585 49°9| 59-9 50:8 | 55:0 47°6 | 53:4 46:9] 60-4 | 54:0] 94:6] 47°2 | 10/ 10] 10 9 8] 
21 | 61:7 51:2| 64:0 52°6|63°3 53:5) 57°38 53°38} - - | 591 52°5/56°5 51:4] 64°6 | 48°1]119°0| 35°5 8 (6) Ko 9 9) 
22 |61°2 55°2)62:°2 56:1) - —- | 59:3 54:9) - - |53°9 53°3|53°6 53:2] 63°6 | 44:8] 95:1] 33:2] 10 9} 10] 10} 10) 
23 | 58:3 55°6 | 62:5 57°7 | 59-4 56°3| 63:4 58°6 | 64:7 59-7 | 58°6 55:9] 56°7 55:1 | 66-1 | 52°38} 125°8 |) 48-0 6 7 6 | 10] 10 
24 | 61:2 57:4|63°9 59°3 | 63:1 57°9| 64:1 58°7 | 69:7 62:2 | 604 57°1|59°0 56°3] 70°8 | 53-9]1315) 44:7] 10) 10 7 6 8 | 
25 | 64:9 59°7 | 72°7 63:8 | 78°9 67°38) 73°5 65°5| 78:4 68:0 | 67:0 64:7 | 64:5 61:9] 79°1 | 51:0] 184-0 | 38°8 8 7| 10 3 
26 | 68:9 60°5|71°9 60°7 | 74:2 61°5 | 74°3 61°4 | 77:4 63°9 | 69°4 60:0 | 64:9 58:0] 79:2 | 56:5] 129°4| 39:3 0 il 0 0 
27 | 65°9 59°9| 65:9 59:4 | 74°7 64°5 | 74:4 64:1) 74:9 64°4 | 63:7 58:9) 611 57°5] 76°1 | 51:0] 128-4 | 36-4 0 0 0 0 
28 | 64:2 58°6/64°9 59:1 | 70°2 62°5|) 72:2 63:4) - - | 55:4 58:1) 53-9 51:9] 74:8 | 52°6]125:2| 38:0 6 6 0 il 
29 | 58:9 55°6 | 62:9 57°9) — — |79'1 65:4) - —- | 65:4 59°7| 61:9 57:1} 80°3 | 50°6] 180-6 | 40:0 2 2 7 il 
80 | 66:2 60°1 | 67°3 60°5 | 68:0 61°6 | 68°9 62°8 | 64:9 60°9 | 57:9 56:8) 56:2 54:9] 69'9 | 51:0] 121°7| 38:8 8 8 8] 10 
Mean.| 55:0 50°38) 57:1 51:9} - - |60°3 54:0] - - | 53-9 50°6|52°5 49-7] 63-4] 46-8]113°8| 38:0] 7°3| 7:5 | 75 | 70) 7 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 451 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. JULY 1902. 

4 —Dry and Wet Bulbs. L 
| Temperature—Dry and Wet Bulbs i ie aa Black Radn, Amount of Cloud, 0 to 10. 
| gh 10h 12h 14h 16h gyn 20h Bulb. | Min. | on / yon | 14h | ain | 92h 
4 Dry. Wet. (Dry. Wet. |Dry, Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet.| | aie ote le 

| 1 | 53:7 47-9 | 55:9 49-2] 61-0, 52°9| 68:6 54:1| 61:2 52-9| 52:9 48-0] 47°9 44-9] 65-2 | 48911273) 420] 6 | 6] 5! 1] 1 
} 2 | 55-1 48-9 | 56-9 50°3| 63-9 55-°3| 63:4 54°9| 64-4 54-9| 54-9 5191556 51:5]66-6 | 40'8]121-:0| e70) 7) 7| 7) 9] 10 
ji 3 | 54-9 52:9 | 54:8 53-2|54°9 54:2/ 55-4 54-0560 55°3| 55:5 54°9|535-4 54-9156-9/ 53-9] 78:0] 456] 10| 10] 10 10] 10 
| 4 | 56-4 55°9| 57-9 56-9] 64-7 59-9] 66-2 583) - - | 55-0 51-7| 55-4 51-3467-2| 53-61126-7| 501] 10) 10] 9| 5] 6 

| 5 | 59:4 54-9| 629 55-9| 64:9 56-9] 67:2 589| -  - |57-0 531/560 52:9] 68-9| 48:2]1271| 350] 3] 3] 1) 7| 7 
| 6 | 55-4 548/561 55:4] - - | 57-4 550} - - | 56-1 58-9] 55:3 53:6] 60-2/ 49-0] 88-3| 366] 10| 10] 10| 10] 10 
| 7 (57-9 55-0 | 56:9 53°8| 58-9 54-9| 59-2 54°6| 57:4 53:5 | 54:2 52°1/ 53-7 52:1] 60-5 |525] 96-9] 482] 10/ 10] 10) 10] 10 
1 8 | 53-9 53-1 | 54:5 53-9| 55-2 54-7 | 56-4 55°8| 58-4 57-2| 54-2 53-9| 53-9 53-7|59-2|53-0| 80°6| 47-4] 10] 10] 10, 10] 10 
9 [551 54:8 54-5 54:1| 55-2 54:8] 55-9 54:81 57-7 54-8 53-3 521/535 52-2) 59-1 |53-0|100-2| 485] 10] 10] 10) 10] 10 
} 10 52:7 49-3) 54:4 49:9 | 54-4 50-1] 54-9 49°71] 56-9 50:5 | 51°8 46°8| 48-9 44:9] 58:3 | 47-4] 119-3| 43-4] 10/ 1o| 9/| 8s] 6 
} 11 | 53-2 47-91 53-0 46-9 | 55-6 48-4] 56-0 49-2) 57-7 49°5| 51:1 46-9| 46-0 43-7] 59-8 | 46-5]1175| 370] 8] 8] 9] 8] 9 
TD) 2 | 481 47-1) 51-1 49-4 | 51-9 51-1| 54-2 53-5) — — | 54-4 54-1) 55-0 54-2]56:5/ 43-01 71-6) 36-3] 10| 10] 10! 10] 9 
3 WB (618 571/575 551) - - 1579 551) - - | 54:7 54:4/ 54-9 54-71 62-2 | 52°0]125°8| 471] 10] 10] 10| 10] 10 
14 | 56-1 55°9|55-7 55-4 | 59-0 58:3] 593 58°6| 58-9 58-1| 55-1 549/559 55-7159-9 | 54-0]125-6| 49-4] 10| 10] 10] 10] 10 

15 | 61-9 57°7 | 62°3 57-9 | 57-6 56-1 | 62-0 56-9 | 62:1 561/545 51°2|54-7 52:1] 64:3|54:0]125°3| 507] 5| 7) #9! 5] 6 

16 | 57-1 54:9 /57°9 54:7] 55°9 54:1] 55-0 54:1] 55°2 54-3539 53:5 |53-9 53-1] 58-2|53-2] 83-1] 470] 10] 10} 10! 10] 10 

17 | 53-9 51-9 | 53-9 52°7| 54-1 51-9| 54:6 51°6 | 54:8 50-7 | 51-5 46:3 |[51-0],45-0}] 58-3 | 50-8] 90°8| 47-3] 10| 10] 10| 7| 7 

| 18 | 543 469/551 47-9 | 563 503 | 58-8 49-7 | 585 49-6 | 53:3 47-9 1528 47-2] 60-9 | 47-0} 127-1 392] 7) 9) 9) 8] 5 

} 19 |54:3 516/543 50-7 | 58-8 53:6] 62:3 54:7) - - | 50-9 47:8] 50-1 46-7] 63-2 | 48-2]120-1| 420] 10} 10| 10! 9] 8 
i 547 47-2|54:8 47°3| - — 162-2 51:7] - - | 50-3 46-4] 48-9 44:8] 63-3|/471]1291| 395] 8] 8| 7| 3] 8 

. | 58°38 47-3 | 52:9 47-0|57°6 50°1|59°5 51-1 | 58-2 58-2| 521 49-4|51-7 49-0] 62-0 | 45-0] 126-9| - a ee ON SiO 
, | 56-4 52°5| 58-8 53-9| 61-5 56°3| 61-9 54:8 | 62°8 54-7 56-4 54°5| 56-0 521/653 | 49°8]126-3| - ZA ee LON, atOulentO 
| 574 52:1 | 59-4 53°3| 61-2 54°1| 60-6 53-4 | 60-6 53-4/ 52:9 48-9] 51-2 47-9] 65-°2| 51-0] 135-6 — 9 aya, aoe Oa 10 
g 52'4 46-9 | 54:2 47-0|56°8 47-8] 56-9 48-2| 52-7 46°3/ 49-0 44°9| 46-9 43-4] 58-6 | 44-0] 127-2) - Bal Onl) Ga, ed leet 
50-0 47:4 | 51:4 48-4| 54:3 50°1| 56-7 52°5| 56-5 49-9| 46-1 44-1| 43-9 42-7]58-9/42°51115-2/ - | 10; 9] 9] 1] O 
516 49°8|50:4 48-8] 51-8 50°3/54:9 518] - - |50°9 48-6/50°8 48-3|55°9| 38-9] 60°6| 31:1] 10| 10] 10| 10] 10 
B4-4 494/564 508) — - |53°9 4999) - - | 50:8 46-4/50-0 46-1]59:3| 48011184] 4541 8] 9] 10; 8] 7 
BB 541 49°5 | 56-6 50°9| 58-5 50°5| 61-3 53-4 | 59-2 53-4| 52-9 52-5 | 52-5 51-9] 64-0| 45°31129:0| 395] 5| 7] 7) 10] 10 
58-0 50°8|51°6 49-5 | 56-2 51:0| 55:8 51-7 | 56° 52°7| 50-4 47-4| 49-2 47-7] 60-1 | 49211152) 4657 9/ 10/ 8) 6| 10 

52-4 48:5 | 54:3 49-4] 55:3 49-01 55-0 50°11 53-7 49°9/ 50-9 48-1|50-9 47-9] 57-2 /47-9]103-1) 460] 7) 8) 9) 9] 10 

62:0 48-9 | 541 500| 55-9 48°7| 58-7 50° | 58-2 50°3| 52-9 48-3] 50-1 47-1] 59°0| 46-3] 1100) 42:2] 10| 10; 9) 6] 9 

if 
MAN.| 54-7 512/555 51:6] - - | 586 53:3) - - | 52-9 50-2|/52°0 49-5] 61-0| 48-5] 1113 | (42-7)| 8:5 | 8:8] 86) 79 | 82 
| STEVENSON SCREEN. AUGUST 1902. 


Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.| Dry. Wet.! Dry, Wet.| Dry. Wet. Dry. Wet. | 
1 |52°5 49:9 | 55:3 51:2 | 58-2 52:°9| 55-9 51-2/55°8 51-4|/52°3 50°9| 50:7 49:9] 61-1  41°9]121:2 33:8 6 OPO Pe LO! LO 
2 |54°9 54:1 | 54:6 53:9 54:4 53:9| 55:9 54:5) — - |52°7 51-7 | 52°5 51°6]561 | 49-9} 83:0) 440] 10) 10; 10) 9) 10 
3 |58°3 61:6 | 54:4 51:4) - - |53°9 49:9) - — |52°8 49:9 | 52:6 50:0]56-4| 51-1} 91°8; 48°07 10) 10 See AE) Sass) 
4 |56°3 53:1 |59°0 54:2) 60°5 54:7 | 62°8 55-0 | 62:9 56:9 | 53-9 52°5 | 538-6 52-3] 63°6 | 46-9} 1300) 39°6 5 7 8) 10) | 5 £0 
5 | 54:2 51-2 /55:0 51°7 | 55-9 52°3| 58°38 54:5 | 57-9 54:9 |52°8 49-6) 51:2 48-8 [61-4] (50-0}} 101-2) 49°8 9 9 9 Aba ak 
| 
6 | 57°3 49°8 | 59°9 51-7 | 61:4 52:4 | 62°3 53°38 | 61°5 52°5| 54:0 48-8 53:5 47:4] 63-7 | 44°87 124°8 | 35:0 5 4 3 d 7 
7 | 52°83 48°6 | 54:7 49°5| 55-7 50°3| 55°38 50-0 | 54:8 50:0 | 50°8 47:9 | 48:9 47:0] 56°3 | 49:8} 94:2 49:0 6 8] 10] 10 9 
| 8 | 52:2 47:9 | 53:7 48-2) 60°0 52:6) 61:4 51°7| - — |52°1 51-1 | 51-9 51-2) 62-7 | 44:2] 123°8 | 38:6 8 6 @} al |) 2) 
© 9 | 54:7 50°5| 57:1 511 | 58:2 52:2) 55°8 50:9} — — | 52:2 51°3)52°6 50°9]59-1 | 48:07114:0 | 43:3 9 fale LON LON So 
: 60°6 45:9) 51:0 46:2| - — |55:°2 47°38) — —- | 48:2 44-5 | 48-0 44:0] 56-1 | 45:0) 125-8) 37-0 ii if 6 8 3 
571 51:6 | 55:9 51-2| 53°3 50:1] 55-5 51-1) 57-0 51:9] 51:2 48°7| 49:7 48-6] 58-6 | 45-0 104° | 37°1 9} 10}; 10 3) || 3 
52°8 47°6 54:3 48-7 | 58-8 52°3'63°8 56°7 | 62°8 55°7'!51°9 49°1 | 51:7 49:0] 66-1  40°2}122°6 | 30°7 3 4 38 9 9 
65:4 51°8 57:7 52°5| 61:9 55:9 | 63-1 56:4 | 62:0 55°7 | 562 53-3) 54°8 51°8] 64:0 | 51141175) 44:1 4 De LO Ol eo 
54°83 51-4 56-7 54:2) 57-1 55°5 157-5 55°8| 57-7 56:0 56°0 55:1) 55-4 54:9]59°9| 48-4] 82:5| 49:0] 10) 10} 10 10] 10 
563 54:9 60°9 58-1) 65:9 58°8| 63-7 57-8) 64:0 58°8 58-9 55°9 | 57-9 56:2]67°6 52071290) 510 Sy Gh WO | 1) |) al) 
56-4 54:5 57:6 54:9] - —- | 61-9 56-9| 61:2 55-9 54:9 52:0) 54-4 51:9]63°7 | 54441926 | 53:7] 10) 10 oe elLON lO 
56°3 52°4 579 54:0) - — |62°5 56:2} - — | 58-1 52:2| 52:9 52:1164-7 | 51:4] 122-5 | 50-2 Sie 9 OP 105) 10 
49°8 48:9 49-9 49:0] 51:3 50-0 | 51°7 50-7 | 52-4 50:7 50°7 48-8) 50°0 48:0]54:0| 49:0] 70:2| 4917 10) 10] 10, 10) 10 
52°1 48-0 | 54:5 49-0 | 56-9 49:2 | 56-9 49-8 | 58-2 51:0 | 48-9 45:3 48-1 46-7] 62:2 | 491]119°9 | 45°5 9 9 9 7 7 
53°0 51:9 54:2 521) - -—- |[56-5][50°8] - — | 51-1 48:0 51:2 47-9] 59:2 | 47:0] 1206 | 43°3 8 6 6 5 8 
49:0 44:1 | 510 45°1 581 50-5) 59-9 51:9, 54:6 48-8) 51:2 48-3, 50°5 48°84 61:2 | 39°8)121:0, 32:4 7 5 S| U@ 7 ik) 
50°77 55:1 | 57'1 566) 57°7 56°8| 59:9 59-4| 59:4 58-8) 58-1 57:1] 57-7 56°9961'38| 485] 76:0; - 10; 10) 10} 10) 10 
96°9 54°9 57°8 56°8| 59:2 57°8 | 59:9 57-7| - — |55:°9 54°8| 55-7 54°6]61-7 | 54:5]111°6| 525] 10, 10 95) 10) 0) 
5b°3 548/560 552} —- - |60°5 56:2) - -— | 54:2 51:8] 58:9 51:7} 62-7 | 53°6|120°8| 51-2} 10) 10 $) 9} 10 
55:9 52:0 | 55:9 52°3| 54:0 52:9|59°5 55°5|61°8 55:5 | 54:4 52-1] 538-9 52°79 63-1 | 52-2)118-3) 43°8 9) 10 Gi SG) 
56°7 54:8 56°8 54:8] —- = |59°6 54:7] - —-— |52°5 50:9|51°9 50°71 64:0 | 52:0]115°0| 51°5 8 7 Si, 3 3 | 
56°6 53:4 55°9 536) 59-1 54:9 | 65:1 58:0) 64:8 57°8 | 57:3 53-9 | 52-9 51:9] 678 | 47:9] 109°5 | 40:9 8| 10 Oy 8 5 
54:1 51:9 | 56°7 53:4) 62:5 58:9} 56-0 54:°9| 55-8 54:°9| 52:9 51-1 | 52-9 51:9} 63-0 | 44:9}110°0, 38-1 5 21 LO, LO) LOR 
54:5 50°6 | 54°7 50°5| 54:9 51-1 | 55-4 51:1 | 54:9 51:0| 51-1 47:1] 49:9 46:4]58-2 | 47-1] 95:0| 41°6 9 9 9 7 7 | 
58°83 50°2 55:0 51°8| 581 53:2/ 58-7 53°9| - — | 52:8 50°8| 49:2 48-9]59-9 | 48:0] 106-0} 44:0 6 8 | 10 8 afi 
b2°9 50:1 | 55:2 52:2) — - |55:0 53:2} - — | 507 49°8| 51:0 50:°9]57:3)| 44:3] 80:5) 36°7 8} 10>) 10") £0) |) 0 
MEAN, | 04°3 51'2) 55-7 52°1] — - |58°7 53:8; — -— | 581 508] 52:3 50:54 61:2 | 48'1] 109°2 | [43°5]} 7°38 | 80) 87 85] 83 


452 FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. SEPTEMBER 1902. 


Temperature—Dry and Wet Bulbs. alias Black Rada, Amount of Clon aaae 
gn 10" 1h | Agh 16% 21h 22h Bulb. | Min. } gn | 10» | 140 | 21» | gon) 
Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.] Dry. Wet.| Dry. Wet. 
1 | 52°5 511 | 54:0 52°5 | 64:2 58-1 | 62°4 57°3 | 62°0 57:1] 61:0 55:1] 613 55°81 65-3) 43-9] 98-2 36:3] 10] 10 9) 10 
2 |60°0 56:4 61:7 57°5| 61:9 56-7 | 64°8 58°8 | 63-9 59:9] 57°9 55°5| 57-0 56:0] 68-1 | 53-2] 117-0, 56:0 3 4 3/| 10 
8 | 64:0 60°4 65°9 61°6 | 68:3 62°3 | 60°3 56°9 | 566 54:8] 54:9 52°9| 55°4 52°77 69°9 | 53-0] 109'2, 52:3] 10} 10} 10} 10° 
4 | 54:4 53°4| 55:1 53°8 | 55:9 52-9 | 55°77 52°} - —- | 53°83 50°6| 53:0 49°7)56°6/ 51°38] 78°83) 5117 10) 10) 10] 10 
5 |538°3 50°7 | 57:3 53°7 | 56°9 51:1! 57-7 53°9 | 57:1 58-9] 58°] 52:4] 52:9 52°6] 59-5 | 47:0} 111-9; 42-1 | 10 7 10) 20 
6 | 56:4 56:0 | 571 56°5/ 58-4 57:1! 61:2 59:0} - —- | 57-7 57:2) 57°6 57-0] 62-4 | 52-2] 111-7) 5217 10] 10 9; 10 
7 | 57:2 56°55) 59°0 58:0) - - |584 57-6) - - | 54:2 52:9) 53-7 52°3159°3/ 53-0] 78:0) 51:57 10) 10) 10 8 
8 | 53°5 50°9 57-4 53-7) 6071 56:1 62°5 57-4] 60:9 57:1) 52:5 51:0] 51:9 50:3] 64:0 | 46-7} 1120) 42°5 7 7 1 1 
9 |569 54:4 60-7 57:4) 60°9 57:0 | 61:2 57°3 | 60°8 56:9} 54:2 51:0] 53:2 49-7 | 63-7 | 50°2}112°0, 55-0 1 Se so) a) 
10 | 51°8 47°6 52:4 47°9| 54:9 47-7 | 55-3 47:3) - — |47°9 46:0] 47:2 45:3] 56-8 | 46°37 89:0) 41-6 9} 10 9 7 
11 | 49-4 46°3 50:1 46°9| 52:7 46:4 | 56:5 48:5 | 55-9 495 | 47:8 43-7 | 46°8 42°71 59-7 | 44-07 115'0| 42-9 9 9 7} 10 
12 | 54:1 50°3 55:4 51:2) 52-4 47-1 | 63-0 46°9| 49°3 44:4] 40°5 37°6| 39°1 36:5] 56-0 | 39:0] 118-1, 42-4 7 8 8 4) 
138 | 48:2 43°2 49°3 44:4) 50°2 46:1) 51:5 48-9] - —- |52°6 50°6|51°6 50°7] 55:7 | 85:0] 71:3) 28:3 9 | 10) ton ate 
14 |52°3 49:0 53:9 496) - - |55:9 51:1] - -— | 51:2 49°6| 51:2 49:6} 58-2) 47-07 117-1) 41-9 9 9} 10} 10 
15 | 52:9 51-4 52:9 51°9) 53-2 50°9 | 515 49-1 | 53-9 50:1] 47°8 46-7 | 48:3 46°77 54-7 | 47-5} 80-0) 50:0] 10} 10] 10 8 9 
16 | 51:1 49:7 51-9 48-9 | 52:2 48°8 | 52:7 48:3 | 53°3 46:1] 48-0 44:7 | 48-4 44-4] 56-0 | 46-0] 97°3) 44:6 8 8 6 6 9} 
17 | 49:9 45°8 51°35 47:0) 52:7 47:1) 54-7 47-9 | 52°6 46-7] 49:1 45:4] 47-9 45:0] 56-2 | 47-17105-0| 422] 10 9 4 6 9 
18 | 48-9 4771 49:9 48°7 | 53:0 50°5 | 55:1 51°4| 54:8 50-4] 45-9 43-9] 45:1 43°3]57:1 | 44:8] 105-2 41:8} 10] 10 ih 4 5 
19 | 43°8 41°1 46:0 48°9 | 52°2 47-7 | 55:1 49°2| 54:6 50:1) 47°8 46:7 | 47°4 45:8] 57-6 | 34:0] 96:1, 27:8] 10 6; 10 8) 10) 
20 | 49:9 48:4) 51:0 49:1] 55-1 49:0} 56:0 49-9) — — |55:°1 51°0| 55:3 51:0]57-2 | 44-9] 96:2; 402] 10; 10] 10) 10) 10 | 
21 | 562 53:1 55:0 53°83) - - |57:0 547) - -. | 56:2 54:5) 59-4 55°8759'1) 51-0] 735) 50:07 10) 10) 10 9 oi 
22 | 602 53:0 60°9 53°6 | 59°7 54°6 | 63-7 57°8| 64:1 57:9} 60°9 57-0] 61:9 57:0] 65-2 | 56-6} 87:0) 54:0 9] 10 7 6 tJ) 
23 | 60°3 57:4) 60°8 55°91 59-9 56°5 | 62°9 57-9) 61:0 57-6 | 59°2 55-9) 56-7 55:9763:0| 567} 73°38) 55:0} 10) 10) 10} 10) 10) 
24 |55°8 52:0 55:4 52°8 | 55:7 53-2 | 59-1 54°7| 58:4 53:3) 51-9 50-8 | 50°2 49°6] 61°3 | 49°9] 108-6 | 47-2 i 6 7 3 2) 
25 | 52°8 52:1 | 53-0 52-4) 54°8 54:2 | 56°8 56-1) 55°8 54°6 | 54:7 54:1) 54°9 5459573) 49-1] 70:2) 43-0] 10) 10| 10) 10) 101 
26 | 57:0 54:9 57:1 54°8| 58:3 55°9| 58-0 55:8] 57:9 55-4) 55-4 54:2] 54:7 53°38] 58-7 | 53-7] 773 | 50°9 9/ 10) 10) 10) fo 
27 | 563 55:0 57-2 55°6| 58°1 55°8 | 59-4 56-7 | 59-4 56-9) 49-7 49:2] 48-0 47°9]60:9) 49-2] 75:3) 504] 10} 10) 10 0 0 L 
28 | 52:2 505/538-7515) - - |583 55°71) - —- |50°7 50:4] 51:7 51:1] 60°8| 45:0} 69°0, 3881] 10) 10). 38 0 8 | 
29 | 55:4 54°8 | 56°7 55°3 | 60°8 56°6 | 60°8 56:1) 60:1 56:8] 55:8 54:9] 54:9 54:5) 61-2) 50141105 | 48-2 8 6| 10.) 10) 20m 
30 | 54°9 52°9 | 561 53:0) 57:0 53:1 | 57°8 53°38) 57-4 52-7 | 54:2 51-9 | 52-0 508) 588 | 52-247 766) 49-9 9; 10 9 3 ae 
a 
Meay.| 54:1 ae 52:4) — - |578 536) - - | 62-7 50°6|52°3 5034600) 480] 94:8 | 45-7] 88) 89) 83) 7-4 7:8) 
| ail 
on ° 
a 
STEVENSON SCREEN. OCTOBER 1902. | 
Dry. Wet.| Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. | | 
1 | 54:9 51-4) 56-0 52°5 | 57-7 52-7 | 58-9 53-2 | 56°2 52°1| 50:0 48-1 | 49°9 47:9] 59°8| 46-0} 1051 38:3 9 5 1] 10°) 2Om 
2 | 48:1 44:9 |52°8 471 | 56°9 48-9) 55:5 47-7 | 52°9 45:9) 43:1 40-4} 41°9 40:0] 58°6 | 40:3] 104:3 33-4 2 2 8 2 6 | 
3 | 44:4 41°9| 47:0 48°5 | 49°3 42-1) 515 43°5 | 48:9 43-7 | 34:8 33°9 | 33°4 32°7]53°6 | 34-2] 99:0) 28-7 5 4 6 0 0/ 
4 | 37:3 32°7|40°5 37°38 | 47°8 48°6|51°9 45°55) - —- | 43-9 42:2) 41:2 39:9] 54-7 | 29°3] 911) 23°3 3 1} 0 0 0] 
5 |49°0 45°8|50:1 466] - - |52°9 48:7) - - | 42:4 40°9| 42:8 40°7]53°3| 40:0] 73:0| 30°6 ) 9 9 0 0} 
6 | 42:9 40°2| 44-2 42°5| 5071 46°5 | 52-0 47-8) 51:0 48:3) 45:9 44:1 | 46:1 43-2] 52°8 | 34:8] 93:0} 27:0 1 2/ 10] 10) 1Ge 
7 | 46:9 44°1 | 48-7 44°2|49°1 45:9] 50°9 46°6 | 48:8 45-7] 40°1 39:1 | 40:1 38:9] 52°0| 38:7] 84:2] 35:2 8 6 9 3 2} 
8 | 389°8 38°8 | 42:2 40°9 | 48:1 43°8| 50°9 45°6 | 49-5 45:2) 37:1 3677 | 38:9 37:9] 51-9 | 35:6] 88-1) 28-9 7 7 9 2 oy || 
9 | 43°6 41°9| 44-2 42:2 | 49°6 46°2| 50-9 45°4 |50°9 45:4) 35:2 34°6 | 35°6 34°8])52°0| 35-0] 99-4) 32-2 7 8 6 0 0} 
10 | 36°6 35:2 |40°1 38°5 | 49°6 44:5) 50°9 45:0 | 50-9 44:9| 38:5 36°9| 37°3 36:1] 51:9 | 29-4] 92:°0| 23°7 2 1 1 1 at 
11 | 384°9 34:3 | 36°9 36:0) 45°2 429/501 45:9} - —- | 47:2 446) 47-4 44°7151°9| 29:2] 95:2) 22°4 i 4 7 | 10a 
12 | 41:7 40:0) 44:1 42:0) - - ,56°0 50°77} - — (53:9 52°9)53°1 52°4156°6| 33:0) 85:1) 2671 8! 10] 10! 10°) 10m 
13 | 50°5 49°2| 53:0 50-7 | 53°8 51°3 | 54°8 51:5 | 53°4 51:1] 49:9 49°6 | 50°6 49°7]55-9 | 44-2] 81:0) 37-0 9 9 9] 10} 10) 
14 | 48°5 47°6 | 52°8 50°5 | 53-1 50°2| 51:1 47:9 | 52°6 49:4) 49:0 47-1 | 48°7 47:0]55:2| 46:0} 97:9) 42-1 of 6 8} 10} 10] 
15 | 52-1 48°5 | 51:0 48-4 | 50°2 49°0| 505 49°3 | 50°1 48:7) 515 48-6 | 52°7 47°6]55°9| 47°6] 74:6] 45°9{ 10} 10) 10) 10 9 | 
16 | 47:5 44:7 | 46-9 44:2/ 46-9 44-2] 48-0 45-2|47-9 44:9147-6 44:9| 47-7 44-7] 53°2| 45-8] 61:0| 44:0] 10] 10] 10) 10) 10) 
17 | 47:0 43:9) 47°9 44:7 | 49°9 45:4] 502 46°3 | 47°5 45:4 | 42:9 41:9 | 41:0 40:6] 50°6 | 42:0} 90:5} 39-7 6 8 9| 10; 0 
18 | 41°0 38°8| 40°9 39:2) 46°8 43°38) 49°71 44:0} - —- | 84:2 83-9 | 34:8 34:2156-°0| 32:3] 88:4] 27:0 il 1 2 ik 
19 | 42-1 41°6/43°8 43:0} - - |46:9 46°71} - -—- | 50-0 46:1| 49-9 46:°9]50:2| 33:3] 52:2) 292] 10] 10) 10] 10 
20 | 45°1 44:3 | 48°5 46°3| 51:0 48°5| 49°7 46:0 | 46:1 43°9| 44°9 42°8 | 44-9 42°5]55°1|) 42:1] 92:0| 38-7 8 4 2} 10 
21 (4671 44:3 | 45°8 44:2, 47:9 45:0) 49-4 46:0; 49°0 45:5 | 45-5 44:8 46°8 44-7151°9 41:4] 76:6, 37-0 8 7 7| 10 
22 |44°7 43°9| 47-1 45°7 | 50°5 47°5| 52:2 48°3 | 51:2 47-7 | 49:4 49:0] 50:2 49:9] 53-0 | 39:0} 77:0} 33:7 s) 9 7 |) 10 
23 | 58° 52°8| 53-2 52°5| 53-7 52°5| 54:0 52:9 | 53:9 52:3] 53-9 51°8| 54-6 50-0] 55:0 | 49°2] 57°75] 49:07 10) 10) 10] 10 
24 | 52-4 51°9/52°5 51°9|53°5 52°5 | 53°3 53:0) 51:1 48-7] 47-0 45:1) 45-7 44:44754:1| 45-0] 60:6) 50°37 10) 10} 10 2 
25 |35°5 35:4 | 37°7 387°2|48°5 45°5 | 52°6 47°38) - - | 54:0 49°9/54:°9 50:2] 54:1 | 33:0} 80-7) 27°6 3 1 | 105) 0 
26 |49°8 47°9|/50°0 47°6| - - |561 505] - — | 48:3 46:9] 49-5 46:6] 56°6 | 48-4] 91:0) 46-7] 10 9 9 4 
27 =| 36°8 36:1 | 40°71 38°7 | 44-4 42°4| 47-0 43-9 | 48°8 45:3 | 488 44°9| 47:2 45:4]50:0] 35:0] 67:9) 29-0 4 6} 10] 10 
28 | 52:9 51°9| 52-2 51:9 | 53-1 52:0| 53-4 52:0| 52:9 51-7] 52°6 51-9 | 52:5 51-9]54-2| 46-2] 73:7] 45:1] 10) 10) 10) 10 
29 |53°0 51°7 | 53°4 5171 | 55:3 52°9 | 52°3 509 | 51:4 503) 50°0 47°6 | 50:4 48-0}57:0 | 49°1] 87:9) 51-1 9 9} 10 6 
80 |49°5 45°9 | 49°1 46:4 | 49°6 45°0 | 48-9 44:4 | 47°8 43°9| 45:2 42-3] 44-9 42:7 [50°9 | 43-7] 78:5) 38-2 9 7 2 4 
31 | 50:4 49-4) 51:4 50°9| 55:9 53°8 | 55-2 53-7 |56-2 53-9] 55-6 51°6]54°5 5214570] 43-4] 64:0) 41-4] 10] 10} 10, 10 
MxAN,| 45°8 43:9) 47:2 45-1] - - |51°9 47:9} - —- | 46:2 44:3] 46-1 44:1154:0| 39-7] 82:7] 35:6 | 6:9) 6:6 1. 66 


STEVENSON SCREEN. 


= 
| Dry. Wet. 
41 | 50-2 45-1 
| 2 | 389 38-1 
| 3 | 49-4 48-4 
| 4 | 43:0 42-0 
65 [511 45-2 
| 6 |51-1 49-7 
| 7 |56-4 52:8 
1 3 | 47-9 451 
| 9 | 47-6 44:5 
| 10 | 45-4 43-9 
ni | 51-5 465 
]} 12 | 49-1 46-4 
| 13 [54:7 51-9 
| 14 | 42-0 40-1 
| 15 | 53-9 50-9 
| 16 | 466 42:9 
17 |39°6 37°6 
18 | 43:5 36-6 
49 | 42-7 37-1 
| 20 | 43°6 38-2 
| a1 | 41-7 37-0 
41-7 37-5 
39-1 38-6 
409 39-0 
50°1 46:5 
501 46-0 
405 40-1 
48-5 44-8 
43-1 39°8 
48-9 43-2 
BaN,| 46-4 43-2 


Dry. Wet. 
44-1 40-7 
41:2 39°2 
40°9 36° 
370 32°0 
34:2 [30°9] 
36-0 
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Temperature—Dry and Wet Bulbs. 


STEVENSON SCREEN. ~ 


Oo 
N 
vo} 


Pa a ars 


is ris 
ON WOON TIE oo 
SOK AHPNWNS w~AS 


is 


46°4 
46-9 
41°8 


46°5 


10h Jan 14h 16 

.| Dry. Wet.| Dry. Wet. . Wet.| Dry. 
49°1 45°6 | 49-9 44:9 44°38 | — 
39'4 3887) - = 43°9 | - 
49°8 46°9 506 47:2 464 | 49-1 
45:2 43°9) 47:1 45°3 47°9 | 50°3 
511 45°5 | 50°9 44°7 45°1 | 51:9 
52°0 50°9 | 53°4 51:6 52:1 | 56:0 
56°8 52°9 | 60°3 53:5 51:9 | 52:0 
49°8 45:0 50:0 45:0 46:0 | - 
472 460) -  - 45*3 | - 
46°0 44°38  47°5 46:1 46°7 | 50°4 
51:0 46°4 | 50°4 45°4 44-9 | 46-0 
48°9 47:1 | 49°8 48-9 49°9 | 49-1 
55°5 51°8 | 54°5 51:8 51°8 | 51:0 
42°9 41°6 | 46°5 44:0 44°9 | 43:3 
53°8 50°8 | 54:0 50°5 50°4 | - 
481 43°6| - - 42:0} - 
40°9 38°4| 44:9 40-7 39°9 | 45:9 
44°9 36°5 | 46-4 37°5 37°4 | 43°8 
43°4 387°1 | 44-7 37°5 37°9 | 42°4 
43°7 37:9 45:1 38:7 39°1 | 40:7 
41°3 37:3 | 45°4 38:9 4 39°3 | 405 
41°3 38:1 | 48:2 39-4 ‘1411; - 
39°9 389°3) - —- | 45:3 43°83) - 
42:0 39°8| 47:2 41°7 | 48:0 41°8 | 49-2 
49°9 46°5| 51:9 47°4| 51°3 47-4 | 48°3 
50°1 46-2) 49°7 46:1] 47°6 46:2 | 465 
41°9 41°5| 43-0 42°5 | 48:0 43-9 | 46-9 
48:5 45:0) 47°4 45:0 | 46°7 44°8 | 45:9 
450 40°0| 46-7 41-4] 48-0 42:0) - 
48°8 435) - - | 47:4 416] - 
46°9 43-6) - —- |491 44:7) - 
Dry. Wet.) Dry. Wet. y. Wet.) Dry. 
44°3 40:9) 44:2 41°3 41:0 | 45:0 
42°3 39°5 | 43°5 39°5 39°4 | 42°5 
40°9 36:3 | 41:1 36:9 363 | 40°9 
37°7 32°2 | 39°1 33:3 333 | 36°8 
35°1 31-8 | 358 31:9 30°4 | 34-7 
35°9 31:7 | 38771 32°8 82:0] - 
24:9 243) -  - 28-1} —- 
28°7 26:2 | 29:0 26°3 27°4 | 25°7 
35°7 33°4 | 37°6 35-7 36°8 | 40°8 
85'5 33°9 | 38°2 35°9 37:0 | 35°6 
86°3 34:2 | 39°5 36:1 387°9 | 379 : 
85°2 33°3| 865 34°8 34°8 | 35:7 ; 
47°3 45:1) 47-4 45-0 44:3) — 41°7 
52°70 48-9) - — 466] - 43°9 
88°6 37:1) 39°9 37°6 38°4 | 41:1 39°4 
481 44:3} 46-1 44-4 44-4 | 44-9 41°8 
39°3 37°4 | 42°9 38:8 38°9 | 41:2 40°3 
44:0 39°5 | 43-4 39-4 38-2 | 45:1 38°7 
42:3 40°6 | 43-2 42:8 44-7 | 48-4 45-4 
50°38 46°8| 50:0 47:4 47-2) - 48:1 
492 47:9) - - 48:7) - 46°2 
45°7 43°9| 45-4 42-9 42°4 | 44-8 42:9 
43°3 42:1] 45:0 43:4 44°6 | 45°9 46°5 
47-7 46°8| 48°9 47°3 47:2} 47-1 45-9 
51:0 466) - - 476) - 38'8 
43°2 40:9] 45:0 41:9 42°4 | 51-4 48°6 
50°0 47°8| 50°2 47°6 47-5] - 439 
37°38 383°8] -  —- 35°0| - 34°7 
39°9 37:9] 41°8 38°9 39°2 | 41-9 37°3 
36°3 33°8 | 39°9 36:2 87°7 | 37-9 372 
32°2 31:1 | 33-9 32°8 33°9 | 35:0 32:0 
41:0 38-4] - = 39°5| - 


.| Dry 


43°2 
425 
39°5 
33°9 
34°8 
32°9 
23°9 
25°9 
25°6 
35°9 
33°8 
35'9 
43-9 
45-4 
42°8 
43°5 
42:9 
43°6 
48°5 
5il-2 
46°9 
43°9 
472 
48°6 
43°6 
50°6 
45°3 
38°6 
39°9 
38 °4 
32°9 


40°5 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. 
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DECEMBER 1902. 


. Wet. 
39°7 
38:0 
34:9 
30°1 
30°2 
Dyss) 
23°0 
25:2 
331 
33°7 
32°4 
34°5 
42:0 


44+] 


39°8 


42°3 
39°9 
39°4 
45°8 


48-2 


46:2 


42-9 


46°5 
44°9 
39°2 
48-2 
41°6 
34°3 
36°9 
36°9 
32°3 


379 


WOAH 


NO NES RND HOMO 
OAOONW 


Le PRWOD PRR PE 
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oO 
= 


Hee OVOT OTP SP OV 
WOH MK ONISTIO € 
SSENWS MWARSOE We int 


Oe 
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eV ie} 


85'5 
44°6 
315 
31°6 
28°6 
25°6 


318 


TON LON LON LO 8 
I@ |) WO j) 30] Woy ko) 
10} 10 9 ia 2 
7 8} 10 2 0 
4 3 3 5 3 
1 3 0 0 0 
8 8} 10 2 2 
10 9) 0 0 0 
2 2 1 5 6 
2 4 3 2 2 
2 4 5 1 6 
7 in ] 7 8 
10 | 10 9 6| 10 
LON LO 0) | elO> SO 
10 | 10 9 fe \) io) 
Dy @) S105) 20 
ia 6 9 9 9 
7 8 9} 10 9 
10} 10) 10 4 8 
g) 9} 10 9 8 
WO) |) Ty) le) |} 
LOR LON ON LOS eel) 
LON 10 OT | LOR LO 
LON LON SO S)}} 20) 
LO) LON 26 4 9 
WO) |) WO |) Oy) al) 
10} 10}; 10 6 it 
10 G7) 10)" 10 6 
LOR elOR elo 9 8 
5 5 7 9 9 
7 8 yyy ako) aK) 
8:0 | 82) 7:8) 68) 7-1 


- ROY. SOC. EDIN.—VOL. XLIV. 


454 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


MoNTHLY AND ANNUAL MEAN VALUES AT BEN NEVIS OBSERVATORY, 4407 FEET, AND AT 
Fort-WILLIAM OBSERVATORY, 42 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


BAROMETER—BEN NEVIS. 


Mid- 


night. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 iy 18 19 20 21 22 


Jan. . 9 5°289 [5°287 | 5°287 | 5°290 | 5°291 | 5-289 5°292 | 5°297 | 5°304 | 5°314 | 5°325 | 5°334 | 5°330 | 5°330 | 5°327 | 5°324 | 5°327 | 5°328 | 5-329 | 5°33] | 5°329 | 5°330 | 5382 
° y 3 “201 | °204) °207| -207] °202] -195) 190| - 3 % : 


Feb. *2279 °221| 216) °209/ -204] -2u1; °198/} °200| -200 192} 192] ‘196| -200] -194) 192) °188 
Mar “084, -079| ‘076! :069|) -065! -062 065, *063| -067! ‘070} ‘075! ‘080) ‘O87% 088) “089, -086) *085} ‘085, ‘088) “092! *090| “092! -089 
Apr. -294] -290| -284] -280| -279| -277) -279| -283| -291| -292] -299| -299| -301 -304| -302| -298| -299] 300! -297) -297| -303| 305] 302 
May .] 347] -342] °335] 332] °328| °331 334] °338/ °342| °347| °350| °354| °3549 °353|) ‘355) °356| 356] °355| °355| °359] °362| °367| °365 
June 431] °425) °415 |) 413] *410| “411, °415|] 418) 422] °424] -426|) °480| “4347 436] °485| “436 | °434| °430/ °429| 428) “431 | °423] 433 
July *425] °421/ °416| °406| °404| °405, *406|] “412) -416] ‘421] °426) -429| 434] “437| °438| “438) °488] “4388/ 436] 4385] *435| °436] °437 
Aug. 367] °364| 359] °354| °350| °351|) °352] °358|) -362] °366] °370| °374| °375] °378) °376| °374| ‘372| -370| 370] °369] °369|] °368) *367 
Sept. 478] °475| °470| °465| -460| °455| *459/ “460 | 461] “465] “469) -473| “4789 °479| -480|) 482) °482|) “484 ) “486| 493] -495| "494) 493 
Oct. .] *361] °359} °*350] 343] °3837| °3834| °335| °337|) °342) 347] °351) °358) -3579 ‘355| °355| °359) °356| °355) °357) °356| °360| °357| °358 
Nov. .} *191} °190] °188} ‘183] °178| ‘175] 180} ‘181] °190] *196] -200| *199/] °194] °189) °186| °184] °181| °184| °185| -189| °188| °186} °185 


Dec. .f *267] °260|] °250] ‘241] °235|] -232|] °234] °239| °244| 252) °258| ‘261] "2619 °258) °253]) °245] °251] °256| 256) °258| °259] °263)| °262 


Year . | 5°312 | 5°309 | 5°304 | 5°299 | 5-295 | 5-294 | 5-296 | 5°299 | 5°303 | 5°308 | 5°313 | 5°316 | 5°318 $5°317 | 5°316 | 5°314 | 5°314 | 5°315 | 5°315 | 5°317 | 5°318 | 5°319 | 5318 


BAROMETER—FORT-WILLIAM. 


Jan. .]9°928 49°924 | 9°926 | 9°927 9-928 | 9°926 9:928 | 9°930 9°939 | 9°952 | 9°967 | 9°974 | 9°974 4 9°970 | 9-971 9-969 | 9°974 | 9:973 | 9-978 | 9980 | 9°985 | 9-983 | 9982 


Feb. .] “880] °875| “866] ‘856 -851| ‘847; ‘846] "845 848] ‘848] “851) “852] ‘850 °842| -834)| °827) °826| ‘3826| ‘834| °885]/ ‘834] -829} ‘826 
Mar. .| “660] -656| °653] °647  ‘643| 638| °640|] “639 -643|) ‘646 |) °650| ‘652] “653 °653| -653, ‘647 | “644 | 643) 650] 656] “659| 660) “660 
Apr. .]| ‘897] °893| °894] ‘890 -891| ‘891| °899| °902 ‘9u7| ‘905) ‘905| ‘900] *896] -891| ‘886 ‘881; °878| ‘876| ‘S878]| °883] °894] -899| "902 
May .} °965] -960 | *957] *953 952] ‘953] °959| ‘961 965) *962| -962|) *956| ‘954] -948] -945 941) -941| "940| -949] -953] °965| ‘972| ‘977 
June .| *940} ‘937 *933 | -930' °93]| °932| -937| °937 ‘940] ‘937| °933] ‘927|) 924] °918| :913| -907!' -906| *902] °904] ‘908| ‘914] -921| ‘928 
July .} *948] *946 |) °943] °936 936] °936] “941| *942 948] °948) 948) *946) 945] “944/ 941] 938) -93R| *938| “941] °944] 949] -954| +958 
Aug. .] °872] °863/ ‘866/ ‘861, °859| °862| °867| ‘870 874] °874| °872) -869| °868] °863] -860/ "856 -854/ ‘851| °853] -855| 861] -863| ‘S64 
Sept. .] ‘997] -992| 989] ‘983 978] *974| *978|) ‘979 | "983| 983] ‘985) “986| -987] 981] “983 981) ‘985| ‘985| -992] *999| 0-007 | 0:009 | 0-011 
Oct. .] 916} -912/ -908] -900 -896| -g93] -897| +899) -905| -908| -914] -913] -910] -901| -898| -s93 | "895 | *898) °904}| 905 | 9°907 | 9°908 | 9°910 
Nov. .] °7599 °753| °753| -748) °743| °740| °744| °748| °756| °760|) °764| °764) “7579 °749| °746, °742| -746| °747| °754| °755| “755| °755| °757 
Dec. .] “895] °886| ‘878| ‘870| -859) -854| *855| -853 | "861 | °869] °879|) *879| ‘877 °871| °864, ~864 | 873 | ‘877| *882} °883) 889} *887| *890 


Year . | 9°888 | 9°884 | 9°880 | 9°875 9°871 9°870 | 9°874 | 9875 9-881 | 9°883 | 9°886 | 9°885 | 9-883 | 9°878 | 9°874 9-871 | 9°872 | 9°871 | 9°877 | 9°880 | 9°885 | 9°887 | 9°889 


TEMPERATURE—BEN NEVIS. 


Jan. .] 23°4 | 23°6 | 23°9 | 24°0 | 24°1 | 24°3 | 24-4 | 244 | 24-2 | 24°3 | 24°5 | 246 | 247 | 246 | 24-4 ( 24-1 | 24°0 | 23°6 | 23°4 | 2374 | 23°3 ( 28°83 | 234 
Feb. .| 22°0 | 21°9 | 22°0 | 22°4 |} 22°2 | 21°8 | 21°6 | 21°5 | 21°6 | 21°6 | 22°0 | 22°1 | 22°1 | 22°7 | 22°5 | 22°5 | 22-5 | 22°70} 21°6 | 22:0 | 22°3 | 22°02) 22:3 
Mar. .} 25°3 | 25°3 | 25°0 | 24°8 | 24°7 | 24°9 | 25°0 | 25°2 | 25°56 | 25°9 | 26°5 | 27-1] 27°0 | 27°2 | 271 | 26°38 | 26°3 | 26:2 | 25°9 | 25°4 | 25-7 | 25:4 | 25:5 
Apr. .| 26°0 ] 26°U | 25°8 | 25°7 | 25°6 | 25°4 | 25°4 | 26°0 | 26°5 | 27-1 | 27°8 | 28°6 | 28°8 | 29°1 | 29°2 | 29°1 | 28°9 | 28:4] 27-9 | 27:3) 26°6 | 2674 | 263 
May .] 26°0 | 25°8 | 25°8 | 25°6 | 25°6 | 25°6 | 25°9 | 26°4 | 27°1 | 27°5 | 28:4 | 28°9 | 29°3 | 3u'0 | 29°9 | 30°0 | 29°9 | 29°6 | 28°6 | 28:0] 27:4] 2771 | 26:8 
June .]| 331 | 37°5 | 87°2 | 37°1 | 37°71 | 37°3 | 37°5 | 38°2 | 38°8 | 39°2 | 39°8 | 40°8 | 41°6 | 42°2 | 42°6 | 42°3 | 42°2 | 41-7] 41:2] 40°6 | 39°8 | 39°3 | 38:9 
July .| 36°9] 36°7 | 36:4 | 3671 | 35°9 | 36°0 | 36:2 | 36°3 | 36°6 | 37°2 | 37°9 | 38°5 | 39°0 | 39-4 | 39°7 | 39°8 | 39° 39°4 | 39°1 | 38°5 | 37°9 | 37°4 | 37°71 
Aug. .| 37:0] 371 | 36°8 | 36°7 | 3674 | 36°2 | 36°2 | 36°5 | 36°9 | 37°6 | 38°2 | 39°0 | 39°6 | 39°7 | 39°6 | 39°6 | 39:6 | 39-2 | 39:0] 38:4] 37°83 | 37°6 | 37°76 
Sept. .] 38°4 | 38:4 | 38°3 | 37°9 | 37°7 | 37°5 | 37°6 | 37°7 | 38°0 | 38-2 | 38:9 | 39:2 | 39°65 | 39°8 | 39:9] 39°7 | 39°6 | 39:2 | 38°83 | 38°3 | 38°3] 38:1) 3871 
Oct. .} 31:8] 31°8 | 31°8 | 31°7 | 31°5 | 31°3 | 31:2 | 31:2 | 31°5 | 32°0 | 32:4 | 32°9 | 33°2 | 33°6 | 33°8 | 33°7 | 33°1 | 32°7 | 32°6 | 32:4 | 32:2 | 82-1 | 32:0 
Nov. .| 30°0 | 30°2 | 30°2 | 303 | 30°1 | 30°0 | 30°L | 30°1 | 29°9 | 29:9 | 30°0 | 30°3 | 30°2 | 30°4 | 30°4 | 30°71 | 29°6 | 29°5 | 29°3 | 29-4 | 29°3 | 29°3 | 29:2 
Dec. .| 25°7 |] 25°6 | 25°8 | 25°8 | 25°6 | 25°7 | 25°7 | 25°9 | 25°8 | 25°6 | 26°0 | 26°2 | 26°3 | 26°3 | 26°4 | 26°4 | 26:5 | 26-2 | 26:4 | 26°2 | 25°8 | 25°83 | 25°9 
Year .| 30°0 I 30°0 | 29°9 | 29°8| 29°7 | 29°7 | 29°7 | 29°9 | 30°2 | 30°5 | 31°0 | 31°56 | 31°8 | 32°1 | 32°1 | 32:0; 31°8 | 81°5 | 31°2 | 30°38 | 30°5 | 380°3| 38073 
TEMPERATURE—FORT-WILLIAM. 
Jan. .] 38°4 | 38°5 | 38°1 |) 38°2 | 38°3 | 38-2) 38°1 | 38°3 | 38°1 | 38°1 | 38°2 ( 38°5 | 39°14 39°56 39°7 | 40°1 ; 39°5 | 89°2 ( 88'°9) 38°8/ 38°5 (| 38°2 | 381 
Feb. .] 35°0] 34°6 3474 | 34°6 | 34°7 | 34°9 | 34°8 | 34°7 | 34°6 | 35°1 | 35°7 | 36°3 | 37°4 | 381 | 38°5 |} 38°9 | 38°7 | 37°7 | 36°6 | 38671 | 35°9 | 85°83 | 35°5 
Mar. .| 40°4 | 40°2 40°2| 40°1 | 39°8 | 39°7 | 39°6 | 39°8 | 40°71 | 41°3 | 42°4 | 43°2 | 43°83 | 44°3 | 44°6 | 45°0 | 44°7 | 44°5 | 43°6 | 42°7 | 42°1 | 41°9 | 41°3 
Apr. .] 41°0] 404 40°2 | 39°9 | 39°7 | 39°65 | 39°7 | 40°8 | 42°2 | 44°3 | 45°7 | 47-2 | 48°5 | 49°3 | 49°3 | 49°6 | 49°6 | 49°4 | 48°6 | 46°7 | 45°1 | 44°1 | 4371 
May .]} 42°29 41°8 41°65 | 41°2 | 41°0 | 40°9 | 41°5 | 43°0 | 44°3 | 45°5 | 46°6 | 47°6 | 48°0 | 49°2 | 49°4 | 49°4 | 49°4 | 49°1 | 48°0 | 47°2 | 45°8 | 44°5 | 43°5 
June .] 50°38] 50°1 4974 | 48°8 | 48°5 | 48°9 | 50°2 | 51°6 | 53:0 | 54°5 | 56°3 574 | 58°2 | 59°0 | 59°6 | 6071 | 59°9 | 59°6 | 58°7 | 57°7 | 55:9 | 54:3 | 58°0 
July .} 51°2§ 50°9 50° | 50°3 | 50°3 | 50°5 | 51:0 | 51°9| 53:0 | 54-5 | 55:0 | 56:0 | 56°6] 57-5 | 58:0 | 58:5 | 58:2 | 57-7 | 57-0 | 55:9 | 54:3| 53-2] 52°4 
Ang. .] 51°7 | 51°5 | 50°83 | 50-4 | 50°0 | 49°6 | 49°7 | 51°2 | 52°6 | 54°2 | 55:2 | 56°3 | 56°38 | 57-4 | 580 | 58°6 | 583 | 57°7 | 56'S | 55°5 | 54:2 | 58-4 | 526 
Sept. .] 51°6 |] 51°4 | 51°3 | 61°1 | 50°9 | 50°7 | 50°6 | 51°1 | 52°1 | 53°7 | 54°6 ) 55-4 | 56°2 | 57-0 | 57°1 | 57°5 | 57°1 | 56°4 | 55°5 | 54:3 | 53°4 | 52D | bod 
Oct. .| 45°2 | 45°2  45°0 | 44°6 | 44°1 | 44:0 | 43°8 | 43°8 | 44°3 | 45°56 | 46°7 | 48:5 | 49°9 ] 51-0 | 51-4 | 51°6 | 51:1] 50-2] 48°8| 48:0 | 47-2 | 46°7 | 4674 
Noy. 47°1 | 47°2 46°83 | 46°83 | 46°5 | 46°6 | 46°4 | 46°5 | 46°1 | 46°5 | 46°9 | 47°6 | 48°2 | 48°8 | 48°9 | 48°4 | 47-7 | 47°1 | 46°8 | 46°7 | 46-7 | 46°7 | 46°8 
Dec. .] 40°7 } 40°38 40°6 | 40°6 | 40°6 | 40°8 | 40°6 | 40°8 | 40°9 | 40°7 | 41°0 | 41°7 | 41°8 | 42°1 | 42°2 | 42°0 | 41°9 | 41°3 | 40°9 | 40°6 | 40°5 | 40°5 | 40°4 
Year .]| 44°6] 44°4 | 44°1 | 43°9 | 43°7 | 43°7 | 43°8 | 44°5 | 45°1 | 46°2 | 47°0 | 48°0 | 48°7 | 49°4 | 49°7 | 50°0 | 49°7 | 49°1 | 48°4 | 47°5 | 46°6 | 46-0 | 45°5 BX! 
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FORCE—BEN NEVIS. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


MoNnTHLY AND ANNUAL MEAN VALUES AT BEN Nevis OpseRVATORY, 4407 FEET, AND AT 
_Fort-WILLIAM OBSERVATORY, 42 FEET ABOVE SEA LEVEL. 
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1902. 


| 
2 3 4 5 6 7 8 9 7, |) ail || ae HR} | Sek aS I SUG Ph EP |) a) 
299 | 2-05 | 1:87] 1-81 | 1:79 | 1-79 | 189 | 1-77 | 1-76 | 1°79 | 1-77 | 1-97 | 1°89 | 1-94 | 1-94 2:15 | 2°35 | 2:35 | 216 | 2-27 | 2°08 | 2-03) 2-03] 1:99 
2°87 | 2°68 | 2°73 | 2°62 | 2°64 | 2-55 | 2-82] 2-61 | 2:80 | 2°75 | 2:91 | 2°62 | 2:66 | 2°61 | 2°52 | 2°89 | 2:66 | 2°82 | 2°71 | 2°61 | 2°66 | 2°66 | 2:77] 2°71 
2°08 | 2°19 | 2°16 | 2:27 | 1:96 | 2°13 | 202 | 2-02 | 2°13 | 1:87 | 1°94 | 1-85 | 1:85 | 1:97] 2:00 | 1°77 1°66 | 1°82 | 1°84 | 1°98 | 1:84 | 1:87 | 196] 1:98 
237 | 2°45 | 2°37 | 2°48 | 2°55 | 2°67 | 2°52 | 2-47 | 2-33 | 2°38 | 2:25 | 2-25 | 2°18 | 2:30] 2-07 | 1°93 | 213] 2°25 | 2:02 | 2:05 | 2:02 [ 2°10 | 2-28] 2°29 
1°79 | 1°79 | 1°85 | 1:71 | 1°55 | 1-44) 1°40 | 1-40 | 1:39 | 1:50 | 1°50] 1°40 | 1°53 | 1°55 | 1°40 | 1:31 | 1:35 | 1:45 | 1°55 | 1°53 | 150] 1°60 | 168] 1°54 
9°32 | 215 | 2:25 | 2°15 | 1-77 | 1:72 | 1°73 | 1-68 | 1°73 | 1°80 | 1:57 | 1°47 | 1:48] 1:83] 1°83 | 1°65 | 1°37 | 1:48 | 1°83 | 1:80 | 1°72 | 1:92] 1:93] 1:81 
1-48 | 1°65 | 1-44 | 1-61 | 1°65 | 1-24 | 1:18 | 0-98 | 1-02 | 1:16 | 1-03 | 0-82} 1°10; 1:19 | 1-11 | 0°81 | 0-81 | 1-02 | 1°39} 1°40 | 1:31 | 1°32] 1:45] 1-23 
1°63 | 1°45 | 1:76 | 1°68 | 1:47 | 1°37 | 1:29] 1:18 | 1:16 | 1°19 | 1:03 | 1:02] 0°94) 1:19] 1:26 | 1°19 | 1:05 | 1:16] 1:23 | 1°34] 1:55 | 1°61) 1°55] 1°33 
1°88 | 1°90 | 1°95 | 1°77 | 1°85; 1°92 | 1°97! 1:92 | 1°85 | 1°78; 1°73] 1-75) 1°67 | 1°87 | 1:92 | 1-65 | 1°57 | 1:82 | 1:92] 1:95! 1:95 | 1°82 | 1:97] 1°85 
216 | 2°23 | 2°34 | 2:16 | 2°31 | 2°40 | 2°26 | 2°26 | 2-15 | 2:06 | 2-10] 2-13 | 1:98] 1:90 | 1°87 | 1°89 | 1:94 | 1°94 | 1°97 | 2:23] 216] 2:06 | 215} 2:12 
8:93 | 3:80 | 3°97 | 4:07 | 3°65 | 3°55 . 3:28] 3-62 | 3:73 | 3-73 | 3:78] 368 | 3-72] 3:77 | 3°78 | 3:50 | 3°67 | 3:73 | 3:83] 3:97 | 3:92 | 3°92 | 4:03] 3-77 
319 | 3°26 | 3:37 | 3:19 | 2°97 | 3:02 | 2:98 | 2°73 | 2°79 | 2:89 | 2:82} 2-65 | 2:55 | 2:85 | 2°79 | 2°53 | 2-94 | 2°76 | 2°66 | 2:95 | 2-74 | 3:05) B11] 2°92 
2°33 | 2°30 | 2°34 | 2:39 | 2°28 | 2°15 | 2-11 | 2°05 | 2°07 | 2°08 | 2-04 } 1:97 | 1:96] 2-08 | 2:04 | 1:94 | 1:96 | 2:05 | 2°09 | 2°17 | 2:12] 2:16 | 2:24] 2:13 
| 
IRECTIONS—BEN NEVIS. 
January. | February. March. April May June July August. |September.| October. | November.| December. Year. 
240 128 166 118 223 110 212 iso 8 odo 144 29 172 1925 
43 99 76 41 137 29 39 48 58 55 10 20 655 
15 40 22 42 63 il 22 40 20 75 113 88 651 
64 186 48 178 36 199 20 97 119 122 330 172 1571 
48 109 73 137 29 126 58 65 69 68 99 17 958 
98 61 55 51 44 43 105 99 92 73 58 66 845 
119 25 137 70 82 29 124 89 92 120 49 76 1012 
97 6 151 45 68 31 68 59 60 45 26 69 725 
20 18 16 38 62 42 96 58 16 42 6 4 418 
. OF SUNSHINE—BEN NEVIS. 
Percentage 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Total. | of possible. 
x z _ 2 - | 137] 294] 3:33] 439] 608| 5-65] 417| 298] - = y 3 = | 31-41 14 
= = = = 1:35 466) 673] 7:60| 836] 842] 814] 812] 801] 227) - - - - 63°66 24 
= = = 0°34 | 216) 3:52) 3:66) 3:15] 3:58} 415] 3°70| 2-48] 1°32] 140) - 2 = = 29°46 8 
= = 0-75 | 4:94} 7-44/| 830] 808] 9:62] 9:51} 9:52) 649] 4:50] 3:34] 3:28] 391] 231] O44] - 82°43 19 
= 0°03 | 1:56) 3°31] 4:47| 4:84] 2°95] 4:09] 451] 417] 3:04] 2:52] 2-29| 313) 1:38) 1:89] 1:27} - 45°45 9 
047 | 563/ 870] 881] 876! 848/ 9:34] 878( 942) 852! 783/ 7-78] 880{ 783] 773 { 744] 607 { 1:20] 130-79 25 
| 
oe2| 2°77] 3:49] 413] 4:95] 440] 413] 515] 5:02] 5145] 4:52] 3-23] 2-57] 1:05] 1:27] 1:02) 1:22] 0-48] 55-17 10 
- = 140] 3°24] 413] 516] 4:42] 416] 2:95] 1:94] 1:64] 1:08] 079] 0-60] 159] O54) - = 33°64 7 
- - = = 1:82 | 4:23] 583] 492] 4:30] 3:94] 4:38] 410] 2°97] 261] 100] O19] - 2 40:29 san 
- - = 219 | 4:32] 7:48] 657] 654] 764) 648] 444] 278] 141] - = = 49-85 16 
- - = = - 0°60 | 1:00] 2:25] 380] 4:00) 3:27) 276] 127] - = - - - 18°95 8 
- - = - - 214 | 356) 313] 3°83) 4:59] 3:77] - - - = = = 21°02 10 
1°09 | 8:43 | 15°90 | 24-771 37:27 | 49°88 | 58°70 | 63°18 | 66:01 | 67°36 | 59°73 | 48°95 | 36°32] 23-58 | 16°88} 13°39! 9:00] 1°68 | 602712 14 
SUNSHINE—FORT-WILLIAM. 
- - = = = = 0°02 { 2:74{ 4:99] 515 641) 608 { 2:27 - = = - = 27-66 18 
- - - - - 0-17 | 5:90] 11°01 | 11°27] 991 | 9°37 | 833] 619] - - = = = 62°15 31 
- - = = 2:09 | 5:00] 766] 668) S871] 7:58] 848] 684] 621] 4:76] O85) - - - 64°86 21 
- - 0:97 | 11°02 | 15-27 | 15:09 | 16°93 | 16°50 | 16°81 } 12-92 | 12-00 | 11°69 | 12°92] 11°31 | 809] O61] - - 162°13 44 
= 153 | 7:07 | 10°35 | 9:67 | 7:69| 7-91] 11°68 | 10°49] 11°26] 10°82] 9-46] 8:37] 811] 705] 458] O21) - 126°25 28 
0°57 | 7:14] 9:06 | 10°21 | 10°75 | 12:07 | 13°37 | 12°08 | 11°67 | 12°73 | 13°08 | 13°44 | 10°83 | 9°55) 7:34] 802] 266/) — 16457 35 
0:09 | 155) 263) 4:40] 5-99] 10-71] 9°51] 10:92 | 1018] 9°72} 10°78 | 9:29] 855] 7:25] 625) 315) O84] - 111°81 24 
- - 212 | 638] 6-70] 9:74] 941] 9:55 | 10°87] 8-41] 835 | 8:84] 8-47] 560] 5°70] 1:21 = = 101°35 25 
- - = 050] 1:64] 5:08] 552] 5:98] 648] 694] 8:00] 828] 7:37] 8:56] 114] - - - 60°49 19 
- - - 0-68 | 6:54 | 12-11 | 13-20] 11:93 | 10°86 | 11°03 | 848] 8:34) 4:62) - - - - 87°79 35 
- - - - = = G;50) | MurielOnems Cou mizeivalersel |) .G:Sial) 1-70) = - = = = 40°20 23 
- - - - = = 140] 5°03} 5-44] 671] 2:43) - - - = = = 21-01 7 
0°66 | 10-22 | 21-85 | 42:86 | 52:79 | 72:09 | 88-84 | 108-84 | 117-08 | 108-69 | 112-64 | 100°03 | 81-22 | 54-76 | 36°42 | 17°57 | 3°71 | - |1030:27 28 
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BEN NEVIS OBSERVATORY.—LOG-bOOK, 1902. 


Jan. 3.—Frequent flashes of sheet lightning seen dur- 
ing the hour 23 to midnight. 

Jan. 4.—Strong, squally, variable north-westerly winds 
accompanied with heavy showers of snow and hail all 
day. Vivid flashes of sheet lightning seen between 05 
angels: 

Jan. 5.—Thermometer box changed after the 9 o’clock 
observation. 

Jan. 7.—The temperature has been steady all day, 
between 31° and 32°, with heavy drizzling rain; all 
exposed objects are thickly coated with ice. 

Jan. 8.—The rain which has fallen during the last few 
days, with the temperature at or below 32°, has covered 
the snow on the hill-top with a sheet of ice. 

Jan. 10.—Thermometer box changed at 20% 20™. 
Height above snow 41 inches. 

Jan, 12.—Thermometer box changed after the 14 
observation. 

Jan. 13,—Sky cloudless in early morning and again in 
the evening, but continual thin fog passing, 

Jan. 14.—Sky cloudless except for a little cirrus during 
the day, but in the evening cloudy with cirro-stratus, At 
164 cum. fog seen on hills in distance to W., which came 
slowly creeping up every hour, and the summit was 
enveloped at 22. Fog crystals forming all evening. 

Jan. 15,—Drizzling rain since 84, which has converted 
the snow on hill-top into a sheet of ice. 

Jan. 16.—Temperature still continued steady between 
31° and 32°. This evening, steps had to be cut in the 
ice from tower to Stevenson screen and rain gauge. 

Jan, 20.—Mist with rain till 9"; from 0} till 3% the 
amount registered was 1:026 inches. Summit clear after 
11", but sky overcast or almost so with cir.-s. and cir.-cum. 
moving rapidly from S.W. and W.S.W. Detached fog in 
valleys most of the day. Air dry at times since 13%, 
Lowest humidity 32 per cent. at 145. At 15% a mock-sun 
was seen, at 18 and 22” a lunar halo, and at 21» lunar 
corone. Thermometer box changed at 13%. Height 
above snow 36 inches. 

Jan, 22.—After 4 the mist sunk below the summit. 
Sky somewhat cloudy during the day with cir. and cir.-c, 
moving slowly from 8.W. The mist rose up again in the 
evening and enveloped summit. Temperature high, but 
unsteady all day, and air dry at times, the lowest humidity 
being 50 per cent. at 7", Fog-bows and glories seen at 
gh 108 and 115: 

Jan. 25,—Thermometers changed after 20}. 

Jan. 26.—Fog till 10%, clear since, but sky cloudy, 
Lunar halo seen from 21* till midnight inclusive. 

Jan. 27.—Sky overcast with cir.-s. and cir.-c. till 115. 
Fog thereafter with slight showers of snow. Air very 


dry at times in the forenoon, the lowest humidity being 


26 per cent. at 9", Air very clear, especially so to S. and 
S.W. A lunar halo seen at 1", 24 and 32, 
Jan. 29,—Thermometer box changed at 0» 15™, 
Jan. 30.—Air exceptionally dry and clear after 4", the 
lowest humidity being 14 per cent. at 21". Sky cloudless 
all day, except for a little cirrus moving slowly from N, 
little fog on hills to E, and §.E. in early morning and over 
Locheil during the day. The cirrus seen at 5" was ribbed, 
resembling the shape of an opened fan, the apex being 
about 7° above the southern horizon, and the rays extend- 
ing to the zenith. 
Jan. 31,—Pressure high all day. The reading at 234, 
viz. 26°258 inches, is the highest recorded at this Obser- 
vatory, being 0:003 higher than that in January 1896, 
The air has been exceptionally dry all day, the lowes 
humidity being 11 per cent. at 174, and the mean for the 
day 22 per cent. Sky cloudless and air very clear all day. 
A little fog in valley to S.E. in early morning and over 
Locheil and Loch Lochy during the day. 
Feb. 1.—Air dry, the humidity ranging from 12 to 
53 per cent., and sky cloudless down to horizon all day. 
Feb. 2.—Air very dry all day, the mean humidity being 
39 per cent. A little cirrus on sky in forenoon, but clea . 
ing away in the afternoon. Fog below all round most of 
the day, on which glories were seen in afternoon. 
Feb, 3.—Sky cloudless, but fog all round and aati 
at times during the day. Lunar corone seen at 6" and 
glories during the day. 
Feb. 4. —Sky cloudless, but fog below all round and at 
times rising up and enveloping hill-top. Glories seen at 
133 
Feb. 7.—Summit clear after 7", but sky slightly clouded 
with cirrus during the rest of the day. Air very dry at 
times, the lowest humidity being 37 per cent. at 21% 
Aurora seen at 21" and 22", not very bright. 
Feb. 8.—Sky cloudy, or overcast with cir. and cir.-s. 
moving rapidly from N. till 16, Fog since, with showers 
of snow. Air very clear and dry till 16>; lowest humidity 
18 per cent at 25. 
Feb. 9.—-Summit clear from 155 to 174, and sky nea y 
cloudless, but great banks of fog on surrounding hills 
and frequently passing over hilltop. Thermometer box 
changed at 15" 15™. Height above snow 56 inches. 
Feb. 10.—Summit clear frequently during the forenoon 
and sky apparently cloudless, but fog hanging about the 
lower hills around. - | 
Feb, 11.—The thermometer box was changed after 9%, ; 
height above snow not altered. 
Feb, 12.—The thermometer box was changed after 19! 
Height above snow not altered. Lunar corona at 19%. 
Feb, 13.—Fog from 34 till 6", clear and for the 
part cloudless the rest of the day. During the foren 
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ios lay over Locheil, dispersing after 13. Thermometer 
box changed at 8» 20m, 
Feb. 14.—Thermometer box changed 10" 15™. 
2 Feb. 15.—Thermometer box changed 12" 15™, 
Feb. 17.—Fog till 19%, after which the hill-top cleared 
7 and the sky was partly covered with cirrus or cirro-stratus. 
A lunar halo was observed from 20 till midnight, and a 
lunar corona at 19", Thermometer box changed at 20% 
mio, 
} Feb. 18.—Sky partly covered with cirrus, cirro-stratus 
and cirro-cumulus till 17". Thick fog lay all round in 
forenoon, sinking gradually and becoming more detached 
towards evening. After 13" thick haze lay in valleys, aud 
~eumulus formed over horizon to E. Lunar halo at 1 
‘and a solar halo at 15%, 
Feb. 19.—Lunar corona at 2. 
light brown colour forming all day. 
Feb. 20.—Fog off and on all day. The top of the fog 
appeared to be about 4400 feet level till 194, after which 
it rose and enveloped the summit. Glories observed at 
noon. Thermometer box changed at 7) 15™. 
Feb. 26.—Thermometer box changed at 8% 15™. 
_ March 1.—Thermometer box changed at 11" 
At 115 two ravens were seen at north cliff. 
March 5.—Glazed frost at 55 and 6%. 
March 6.—Glazed frost at 2", 
March 7.—Mist till 5", and again after 21" till mid- 
| night. After 5" the mist fell below the level of the Ben, 
and lay over the surrounding hills. ‘The sky was slightly 
_ covered with cirro-cumulus and cirro-stratus, becoming 
Bereast in the evening. Thermometer box changed at 
H5™. 
| March 9.—Thermometer box changed at 105 15™. 
| snow-bunting was seen on summit after 11}. 
| March 10.—Fog or mist with occasional breaks till 
| 18, after which the hill-top was clear and the sky 


Fog crystals of a 
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15™, Height ee snow not pirered: Two one were 
“seen on the hill-top after 175. Several of the W. coast 
lights seen at midnight. 
| March 11.—Fog, with occasional breaks in the forenoon. 
Glories (double ring) observed at 8", This evening, one 
| of the observers saw a deer on the hill-side to the “south 
of Buchan’s Well, and about the same time a wild goat 
‘Was seen on the Cairndearg about the same height. 
March 12.—St. Elmo’s Fire seen at midnight. 
March 13.—Thermometer box changed at 35 15™, 
March 16.—Fog till 35, then the hill- -top cleared, and 
the air became very dry, the humidity being as low as 24 
cent at 64, The sky was partly clouded with cirro- 
tus and cirro-cumulus, and fog lay over the surrounding 
sall forenoon. After 16 the fog rose and enveloped 
summit, and drizzling rain fell till 23". Glories at 8 
and a solar halo at 15". Thermometer box changed at 
#15". 
- March 20.—The thermometer box was changed at 12> 
15, A lunar corona was noted at midnight. 

March 22.—Thermometer box changed atacoetio™. 

March 23,—The thermometer box was changed after 
midnight. Height above snow not altered. The depth 
of snow measured at post A at 15" to-day was 52 inches, 


BEN NEVIS OBSERVATORY.—LOG-BOOK. 
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being the highest this winter. Lunar corona at 23" and 
midnight, 

March 24.—Clear and sunny all day. Fora few hours 
in forenoon, fog lay in the valleys, passing over the summit 
occasioually, and during the evening there was thick haze 
all round. Thermometer box changed at 1* 15™, The 
thermometers were again changed after 12". Lunar 
corona noted at 1, glories at 74 and 104, and a solar halo 
at 15" and 16%. 

March 25,—¥og lay among hills and haze in valleys 
in the early morning. 

March 26.—Thermometer box changed at 145 15™. 
The box was again changed at 16 15™. Height above 
snow 40 inches. 

March 27.—Slight showers of snow till 8", The hill- 
top was clear of fog occasionally in the afternoon, and 
after 19 the sky became cloudless and the air dry. At 
midnight the air was very dry, the humidity being 17 per 
cent. Thermometer box changed at 19" 10™, A raven 
seen at 164, 

March 28.—The summit was clear and the air excep- 
tionally dry till 6. At 1* the humidity was 8 per cent. 
There was a thick band of haze over the western horizon, 
and at 55 the sky became overcast with stratus cloud. At 
6" there was a large shower-cloud over Locheil, and at 74 
the Ben was enveloped in fog. Showers of snow fell in 
the evening. A lunar halo was noted at 3%. 

March 29.—At 15" the thermometer box was raised 
from 38 to 62 inches above snow. 

March 30.—Lunar corona at 3"; six snow-buntings 
and a raven seen in afternoon. 

April 3.—Thermometer box changed after 8", Height 
above suow not altered. The depth of snow measured at 
15 to-day was 62 inches. 

April 4.—Thermometer box changed at 11" 15™. The 
thermometers were again changed after 17". Height 
above ground not altered. 

April 5.—Fog off and on all day. While the summit 
was clear the sky was for the most part cloudless, but 
thick fog lay over the surrounding hills. Thermometer 
box changed at 25 15™, The thermometers were again 
changed after 7" and after 135. At 21" the box was 
again changed. 

April 6.—Clear all day except for occasional passing 
fog in forenoon. Cumulus-fog lay among hills all fore- 
noon and at times was flowing over the Ben. From 19" 
till midnight, the sky was cloudless. Thermometer box 
changed at 125 15™. 

April 7.—Sky covered with stratus or cumulo-stratus 
from 5" till 185, cloudless the rest of the day. Thick 
haze Jay all round all day. Thermometer box changed 
at 6 15™, 

April 8.—In the early morning and again at night the 
sky was cloudless, but very thick haze lay in valleys all 
day. 

eal 9.—Very hazy all day. Fog forming among 
hills during evening and passing over the hill- -top 
occasionally. Slight ‘shower of snow from 17" to 18). 

April 10. —Cloudless till 65, somewhat cloudy the rest 
of the day. Air very dry all day, except for a few hours 
in evening, when fog was passing. Slight haze round 
horizon all day. Heather burning in the surrounding 

valleys throughout the day. After 19" theremometers, 
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Dry 1392449, Wet 1392450, were taken in, and Dry 
535541, Wet 535542, put out in their stead. 

April 12,—After 17" several snow-buntings were seen 
flying about the cliffs, 

April 13.—St Elmo’s Fire noted at 23%. Thermo- 
meter box changed at 24 15™, Height above snow not 
altered. 

April 14.—Thermometer box changed at 122 15™, 
Height above snow not altered. 

Aprtl 15.—Cloudy sky and fog til] 95 and thick haze 
below all day. Earth currents in telegraph cable in early 
morning. Thermometers changed at 104. 

April 17.—Lunar corona seen after 21. 

April 18. Summit clear after 114, but sky very 
cloudy and haze below in afternoon. A fly seen on 
snow on summit, and a raven at the Plateau of Storms. 
Thermometer box changed after 3). 

April 19.—Summit clear till 5" and again after 19}, 
but sky cloudy. Thermometers changed after 202. 

April 20.—-Summit clear from 17" till 20%, but sky 
almost overcast. Thermometers changed after 205. 

Apri 22.—Strong south-easterly gale all day, at times 
reaching hurricane force, moderating somewhat after 22}, 
The mean wind force for the 24 was 8-5 = 72 miles per 
hour. ‘Temperature high all day, with very heavy rain, 
but considerable icy surface drift during the day. Depth 
of snow to-day 52 inches, having thawed 6 inches since 
yesterday. Thermometer box lowered one step at 174. 
Height above snow 43 inches. 

April 25.—Fog on hills in forenoon, passing showers 
to N.E. and S.E. and very thundery-looking in afternoon. 
A slight shower of hail between 18" and 19%, Glories 
seen at 7". Coast lights seen to S.W. at 3%. Ther- 
mometer box changed after 1}, 

April 26.—Sky cloudless, or almost so, except from 11 
till 185, when it was very cloudy or overcast. Fog in 
valleys most of the day. Passing showers to E., N.E., 
and §.W. during the day, and haze around all day. 

April 27.—Sky cloudy most of the day, but cloudless 
in the evening and fog below all round. 

April 28.—Fog all round in forenoon, breaking up and 
disappearing in afternoon. 

April 29.—Summit clear, but sky cloudy, with cir.-c. 
aud cir.-s, till 85, the latter moving slowly from about 
W.N.W. Detached fog in valleys rising up and envel- 
oping hill-top during the rest of the day. A small part 
of a solar halo, with mock-sun, seen at 6? and 7", and 
glories at 8", 

May 1.—Summit clear all afternoon, but fog on hills 
around, Air very clear in afternoon to S.W. and S. 
Thermometer box changed at 12) 10™, 

May 4.—Summit clear from 9» till 145, but sky 
overcast, St Elmo’s Fire heard on top of thermometer 
ladder and kitchen chimney at 18". Very heavy fall of 
snow at the time. Thermometer box changed at 9» 10™. 

May 5.—St Elmo’s Fire heard on kitchen chimney, 
accompanied with a heavy shower of hail. Thermometer 
box changed at 65 10™, 

May 8.—F¥og or cloudy sky all day. Air slightly dry, 
and very clear in the afternoon. Thermometer box 
changed at 72 5”. 

May 9.—¥og hanging about hills around all day, but 
air above very clear and at times very dry. 
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May 10.—Sky cloudless till 3"; overcast or fog since. 
Fog on hills all round most of the day, and atmosphere 
very hazy. Solar halo seen at 125, 174, and 18%. 

May 12.—Summit clear from 9# till 154, but sky over- — 
cast. Thermometer box changed at 104 5™, 

May 16.—Solar halo seen at 13". Thermometer box 
changed after 1*. 

May 19.—Thermometer box changed at 18" 5™. 

May 20.—Lunar corone seen at 235. Thermometer 
box changed 12" 5™, Box again changed after midnight. 

May 21.—Sky cloudy or overcast with cir.-c. and cir.-s, 
Fog below most of the day, and at times passing over the 
summit. Solar halo seen at 8" and 14%. 

May 23.—Summit clear with fog below all round from 
7» till 11". Mist during the rest of the day. Lunar 
corona seen at midnight. Thermometers changed at 
234, 

May 29.—Thermometer box changed at 12" 15™. 

June 1.—Fog or mist during the day, but at 21" the 
fog sank into the valleys, and left the summit clear, 
Earth current in telegraph cable noted at 22> 35™, 

June 2.—Fog or mist till 215, when the fog sank into 
the valleys, and the sky was cloudless. In the forenoon — 
the mist was very wet. At 15" the thermometer box 
was lowered one stage. In the evening, after hearing 
that peace had been proclaimed in South Africa, the 
observers made a bonfire on the Tower Ridge. 

June 3.—Till 14" there were only upper clouds in the 
sky, but all morning fog was lying in the valleys and 
passing over the summit at times. After 15 the clouds 
were chiefly cumulus. It was very hazy all day. 

June 4.—The summit was clear at times in forenoon, — 
but fog was lying among the hills, and occasionally 
passing over the summit. . 

June 8.—Thermometer box changed after 5", 
buntings are now seen daily on the summit. 

June 9,—After 13" the thermometer box was changed. 

June 10.—In early morning seme thin fog lay in the 
valleys and occasionally rose near the summit. The 
horizon was somewhat hazy at times. 

June 16.—Mist or fog till 20". The summit then 
cleared, while an immense mass of rolling fog lay to 
the N. and E. Cirrus and cir.-cum. predominated in 
the sky, the cir.-cum. being hard packed. At various 
hours throughout the day the same cloud was observed 
through the fog. ' 

June 17.—Throughout the day a fairly thick fog lay 
on the summit, but during the greater part of the day the 
wet bulb read lower than the dry. At 14" the thermo- — 
meters were changed, but the results were the same. 

June 18,—For the most part the sky was cloudless, but 
thick fog lay in the valleys in early morning, while a haze — 
lay round the entire day. At 22" fog began to pass and 
thereafter settled down on the summit. 

June 20.—A strong wind blew from the 8.E. all 
day. At 134 the sky was covered with dull grey cir.-8., 
below which floated mackerel cir.-c. in some places. To 
the E. a belt of green sky was seen about the horizon, 
and great masses of cum. fog to N. and W. ToS, the 
cir.-s. had in some parts different shades of red and | 
yellow. 

June 21,—At 15" there was no snow at the gauge post, 
though a considerable amount still lies on some parts OF 
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the summit. At 215 5™ the thermometers were shifted 
_ to the Summer Screen. 

June 22.—A lunar corona was observed at 1}, 

June 23.—Green belt, probably haze, seen above horizon 
to E., merging into blue to S., at 18" and 194, A little 
cum. fog on hills to W. and S. after 22%. 

June 24,—Sky overcast, or almost so, with cum.-s. in 
forenoon and cir. and cir.-c. in afternoon, moving slowly 
from 8.W. Detached fog in valleys in early morning, 
rising and passing over summit at times, but it cleared 
away after 55. Haze all round below in afternoon, 
thickest to eastward. 

June 25,—Sky cloudy all day, and thick haze high up 
allround. Fog passing over summit frequently after 205. 
Thunder heard between 15» and 184 down tu E. and S.E., 
also strong earth currents noted in telegraph cable. 

June 26.—Sky slightly clouded till 4" with cir. and 
cir.-s. moving slowly from 8.W., cloudless since. A little 
fog passing at 21". Thick haze high up all round all day. 
June 27.—Sky cloudless down to horizon all day, but 
atmosphere somewhat hazy. 

June 28.—To-day the highest hourly temperature ever 
registered at this Observatory was observed at 144, 66°°4, 
being two-tenths higher than that of June 1887. A very 
little cir. on sky till 11", cloudless since. In afternoon a 
little stratus fog clinging to hills to northward. 

June 29.—A little str. fog on hills to N. in forenoon, 
but dispersing about mid-day. Haze in distance all day. 
June 30.—Thick haze around all day. Some fog in 
valleys to S.E. at 25, and spreading round to S. and E. 
during the forenoon ; in the afternoon it rose up, till it 
finally settled on the summit after 17”. 

_ July 1.—Mist on summit till 25, sky almost cloudless 
since, but fog below all round to about 4000 feet, which 
occasionally rose and passed over summit in forenoon. 
No fog below after 14. 

July 2.—Fog on hills to N. and E. in early morning, 
but dispersing during the day, Haze all round in afternoon. 
July 5.—Fog till 4, clear since. Sky slightly cloudy, 
with cir.-c. moving from W.S.W. Detached fog on hills, 
which dispersed during forenoon; no fog below in after- 
noon. Air exceptionally clear from 8. by S.W. to W. in 
—. Glories seen at 54, and part of a rainbow at 
9 

_ July 6.-—Sky overcast with cir.-c. till 2", but lowering 
and forming into cum.-s. at’ 3, then finally settling on 
ll-top. Mist during the rest of the day, with drizzling 
rain. 

July 12.—Summit clear in early morning. Banks of 
fog to S.W., which came creeping up and enveloped 
summit after 5}. 

July 18.—To-day a vole was caught at the hotel door, 
while eating corn along with the horses. 

_ July 19.—Towards sunrise, on the horizon, a green 
haze or cloud was observed, from N. to N.E., merging 


yellowish sky fringed with purple cloud. Distinct from and 
apparently lower than these, was a belt of dull bluish cir.-c. 
and cir.-s. clouds, on which was exhibited an early bright 
ted foreglow, the cir.-c. having a background of cir.-s. and 
Moving from N.W., giving place to cir.-s. 

_ July 20.—In the forenoon two sheep were seen on the 
“Summit, near the hotel. 
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July 21.—Several times in the early morning fleeting 
masses of scud passed over the moon, and the following 
colours were observed—(1) Brown with inner fringe of 
yellow next moon, but at some distance; (2) Green, 
much wider than (1); (3) Outer fringe of brown. The 
summit was clear about sunrise and onwards; immense 
banks of fog were piled up on hills all round to at least 
5000 feet, and these were higher to N. than to 8. At 
9 and 10" a faint solar halo was observed. 

July 22.—At 175 30™, through a break in the clouds, 
a sulphur colour was observed over Loch Linnhe, and 
some minutes later, when the cloud had closed up, the 
same was noted in the cloud over the Glencoe hills. <A 
faint lunar corona was noted at midnight. 

July 25.—Summit clear from 18» till 23"; at 22" and 
235 a very thin fog rising from Glen Nevis and passing 
over the hill-top kept the air saturated. A lunar corona 
was observed at midnight. 

July 31.—Fog till 6 a.m., clear thereafter, but sky 
overcast, There was fog in the valleys most of the day. 

Aug. 1.—Summit clear from 4" to 8", with fog lying in 
the valleys. 

Auy. 4.—Mist or cloudy sky and fog lying in the 
valleys most of the day, which at times passed over the 
summit. 

Aug. 8.—Clear, with air dry, till 15», but fog lay in the 
valleys, and was observed rising from Glen Nevis at 7}. 

Aug. 12.—Summit clear, but sky somewhat cloudy from 
54 till midnight. Fog lay over the surrounding hills, dis- 
appearing after 194, 

Aug. 13.—Sky somewhat cloudy, but air dry all day. 
Fog over hills all day, and passing over the Ben occasion- 
ally in the evening. 

Aug. 15.—The summit was clear and the air dry most 
of the day, but during the forenoon fog lay over the 
surrounding valleys. 

Aug. 19.—Lunar corone at 3 and 23%. 

Aug. 21.—After 3 the summit cleared, but fog lay 
over the surrounding hills. During the day the sky was 
clouded with cumulus, but after 215 mist came on. 
Lunar corona at 3" and glories at 5%. 

Aug. 26.—After 16" the hill-top cleared, but fog lay 
over the surrounding hills, and passed over the Ben 
occasionally. 

Aug. 27.—The summit was clear from 5% till 9%, and 
again from 21" till midnight. In the forenoon there was 
fog lying over the hills to eastward and thin haze in 
valleys. 

Aug. 30.—In the early morning detached fog lay on 


‘the surrounding hills, rising gradually and disappearing in 


the afternoon. Haze in valleys in evening. 

Sept. 2.—From 10" to 185 the hill-top was clear and 
the sky somewhat cloudy. There was a thin haze all 
round, which became more dense as the evening advanced. 

Sept. 7.—After 18 the fog fell below the level of the 
Ben, but lay over the surrounding hills the rest of the day. 
At 195 and 20" the sky was slightly clouded with cir.-cum., 
but was cloudless thereafter. 

Sept. 8.—All forenoon thick fog lay in the surrounding 
valleys, rising a little about mid-day and topping the 
lower hills, but sinking into the valleys again in the 
evening. 

Sept. 9.—The summit was clear and the sky at times 
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cloudless till 95, then fog came on, but lifted occasionally 
in the afternoon. During the forenoon fog lay over the 
surrounding hills to about 3800 feet level, only a few of 
the higher hills being visible. Glories were noted at 6% 
and a fog-bow at 84. The sky was cloudy or overcast 
most of the day, with fog rising from the valleys and 
passing over the Ben at times. 

Sept. 11.—The sky during the day was almost overcast 
with cumulus. Fog and haze lay in the valleys all day. 

Sept. 12.—A rainbow was noted at 135. After 22" the 
thermometers were changed. 

Sept. 14,—After 45 the fog fell below the level of the 
Ben, and remained over the surrounding hills till after 
145, rising then and enveloping the Ben for the rest of 
the day. Fog-bows were noted at 8" and 9}, and again 
at 125, and glories observed at 13 and between 15” and 
to 

Sept. 18.—The Ben was free of fog most of the even- 
ing, but fog lay over the distant hills to S.E. Lunar 
corone observed at 215 and 22, 

Sept. 19.—Fog lay over the surrounding hills through- 
out the day, passing over the Ben occasionally in the 
afternoon. A lunar halo was noted at 1" and 3% and 
again at midnight, and a solar halo at 9. 


Sept. 27.—The summit was clear and the air dry | 


throughout the day. The sky was cloudy or overcast, 
and fog lay over the surrounding hills and haze in 
valleys. After 6" a hawk was seen flying over the 
summit, and in the evening about a dozen ravens were 
flying about the north cliff. 

Sept. 28.—Cloudless most of the day. Fog and haze 
lay in the surrounding valleys, rising gradually towards 
night. Fog-bow at 125. After the 6" observation a 
ptarmigan was seen flying past the Observatory. 

Sept. 29.—Cloudless till after 3%. Fog in valleys, 
rising slowly and enveloping the summit between 3 and 
45, The summit was clear again from 16» till 20%, but 
the sky was overcast. 

Sept. 30.—Mist till 215, thereafter the sky was 
cloudless and the air very clear. Most of the West- 
coast lights were seen from 22 till midnight. 

Oct. 1.—The summit continued clear and the air dry 
till 16", after which the fog rose from the valleys and 
enveloped the hill-top for the rest of the day. 

Oct, 3.—Somewhat cloudy till 16"; cloudless thereafter. 
Fog lay in valleys during the early morning and a thin 
haze in the afternoon. 

Oct. 4.—In the forenoon fog lay over Locheil and 
the Caledonian Canal; this, however, lifted before noon, 
and a thin haze lay in the valleys the rest of the day, 
and at midnight the Ben was enveloped in fog. 

Oct. 8.—The summit was clear most of the day, but 
the sky cloudy and fog over the surrounding hills, which 
passed over the Ben occasionally, 

Oct. 9.—Summit clear all afternoon and sky cloudless 
at night. Thick haze below. 

Oct. 10.—Low-lying fog on Caledonian Canal, Loch- 
eil, and other lochs around at 64. This fog cleared 
gradually and was all gone by 115, Cum.-fog was forming 
at 125 on tops of lower hills, At 13" this stratum had 
riseu to level of summit Cumulus overhead in evening, 
descending and disappearing at night. Lunar corona 
seen at 19", Snow-bunting seen about summit. 
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Oct. 11.—Low-lying fog on lochs at 6%, much the — 
same as yesterday, disappearing by 125. Detached 
cum.-fog forming over lower hills at 12"; at level of 
summit at 13"; above summit as stratus at 14"; falling 
again in evening; enveloping summit as fog from 20 
to 22"; disappearing by 234, leaving a cloudless sky above. 
Snow-bunting seen at noon. 

Oct. 12.—Hoar-frost at 34. 
bunting seen at 11. 

Oct. 14.—Snow-bunting seen at 174, 

Oct. 17.—Summit clear at night. Lunar corona at 
214, Thermometers changed at 204 30™, 

Oct. 18.—Detached cum.-fog on hills in early morning, 
which gradually rose during the forenoon, passing the 
summit, and forming stratus and cum. overhead in early 
afternoon, falling in the evening. Besides this stratum 
of fog which rose and fell during the day, there was a 
stratum of lower fog in early morning and till 11), over 
Locheil, which did not appear to rise, but gradually 
disappeared in situ. A glory was seen in distance at 
84. The following measurements per Stephanome of the 
radius of some colours were secured :— 


Solar halo at 9». Snow- 


Shadow. Smudge of light. Dark space. Yellowish Green. 
2° 12’ 


Yellow. 


Green. Red. 
2° 55° 3° 25° 4° le 4° 53’ 
Lunar corona at 22". Raven seen in precipice at 11", 
Snow-buntings heard at 11" and seen at 17%. 
Oct. 21.—-Heavy showers of snow-hail at 9, 108 and 
11". Snow-bunting at 175. 4 
Oct. 25.—Summit cleared at 225 last night, and — 
remained clear till 7° to-day. Fog or mist thereafter, — 
Low-lying fog on Canal and Locheil at 6". Ditto and 
also detached cum.-fog on hills and passing summit at 7% 
Lunar corona at 1". = 
Oct, 27.—The cir.-s. clouds to-day very gradually — 
increased in amount from 5" till 14%, and at the same 
time apparently fell to a lower and lower level, until — 
they became high dense stratus by 174, and mist at 21%. 
The temperature rose decidedly as they neared the ~ 
summit. At 17" horizon dirty green to north-westward ; 
at the same time very thick haze was seen advancing from 
S.E., S., and S.W. Snow-bunting seen at 7". Rainbow — 
(segment of) seen from M°Lean’s Steep at 15" 45™. The 
colours were, reading towards centre—red (outside), yellow, 
blue, violet, trace of red. 
Oct. 28.—At 134 small bit of halo seen, with two 
faintly marked mock-suns on each side of sun and one 
vertically above. Glories and fog-bows seen after 10%, 
too fleeting for exact measurements. At one time the — 
fog-bow was double. Observed, as regards glory, that 
there was always only the blotch of white round shadow 
and one ved ring outside this. Three measurements — 
were scured—fog-bow, 43° 37’; red of glory, 1° 22, 
1° 16’. All forenoon the summit seemed to be in the 
top of a dense layer of cloud-fog that spread all round 
below. pi 
Nov. 1.—At 10" a little hail was falling—very small, 
hard pellets of white snow and clear ice mixed. : . 
Nov. 2.—At 16" and 175 the fog was fairly thick, 
and of a dull yellowish colour. Tracks of weasel seen 
about the tower, outside, to-day. 
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Nov. 3.—Hail—small icy pellets—falling at 10%. 
erystals forming at night. 

Nov. 5.—Fog-crystals forming—a glassy kind that gave 
a metallic sound on being struck or broken. 

Nov. 6.—Glories observed at 155 35". Two measure- 
ments of radius of red gave 5° 59’ and 5° 54’, 

Nov. 7.—Stormy all morning. At 4" it was too bad 
to go outside, so the teinperature was read from storm 
thermometer in tower. Eight previous readings gave a 
correction of —0O°l, and this was applied to the 45 
reading. 

Nov. 13.—Lunar corone seen at 225 and midnight. 

Nov, 14,—Lunar corona (rad. of outside of red 2° 35’) 
seen at 1", Fog-crystals forming at times. 

Nov, 15.—Fog or mist with short clear intervals all 
day. Lunar halo seen at 21" and 232. Two ravens 
heard in cliff. Glories and fog-bows seen between 112 
and 12". Mist very thick and dry. Although conditions 
seemed favourable for a brilliant display, yet only one 
series of colours was seen, except once a second red was 
observed, but was gone before it could be measured. The 
fog-bow was white and very broad. 

Order of colour in glory. — White, blue, yellow, 
red'—red?, 

Measurements :— 


Fog- 


Outside of Red'. Inside of Red’. Fog-bow. 
B 26’ 4° 23 Inside 38° 5’ 
a 26° Outside 45° 0’ 
Di 
Boy, 2’ 


Nov, 16.—Thick fog or mist. Icy fog-crystals in fore- 
noon and ordinary crystals in evening. Peculiar reddish 
glow in very thick mist at 7", 

Nov. 17.—Fog till 9". Cir.-c. and hard-packed cir.-s. or 
str.-c. on sky till 165. Sky cloudless after 174. A white 
weasel was seen near thermometer box at 16%, 

_ Nov. 18.—Sky cloudless except for a little scud at 23%. 
Bright afterglow noted. Cold band strong in spectrum in 
ifternoon. Haze below, and fog seen to EK. and 8.E. in 
forenoon. 

_ Nov, 20.—Fog on summit, but sky apparently cloudless. 
Lunar corona at midnight. 

_ Nov. 21.—Thin fog in morning. Cloudless all even- 
ing. Shadow of Ben seen at 8 and glories at 10". A 
white weasel was seen at 14 to southward of Observatory. 
Jark copper colour under moon at midnight; colour just 
above horizon, the moon being low. 

Nov. 23,—Tracks of weasel seen on snow to-day. 

_ Nov, 24.—Fog most of the day. At 22, 234, and 24» 
1b was difficult to determine whether it was fog or mist. 
same was noted at 11" yesterday. Clear ice forming 
at midnight. Snow-bunting seen at 8", 

Nov, 26.—Mist, with slight drizzle at times, The tem- 
perature to-day was remarkably steady, being 32° most of 
ihe day, and only rising to 32°-6 at night. The deposit 
| 00 windward side of everything to-day consisted of clear, 
very sharp-pointed, but ragged-looking ice, One peculiar- 
ity about it was that it was always growing, and yet 
Seemed to be thawing, being always wet. 

__ Nov, 27.—The above sort of ice continued forming till 
5" to-day, when the deposit began to be less clear. At 6” 
the tips were quite white, with ordinary fog-crystals. In 
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clear intervals in afternoon it was noted that the sky was 
overcast, with cir.s. lying N.W. and S.E. Some hard- 
packed str.-cir. was also seen. 

Nov. 28.—S.E. gale till 74, with sharp, icy drift. There 
is a thick icy crust on everything, including the former 
growth of fog-crystals. This growth is from 6 inches to 
2 feet long. 

Dec. 1.—Gale all day, E.S.E. or S.E. by E. From 2" 
to 45, and at and after 164, the storm thermometer in 
tower was used. It was found that no correction was 
necessary on its readings. Fog-crystals forming all day. 
Between 7" and 11" these were ice, mist being on 
summit—not fog. 

Dec. 2.—The gale moderated by 6" to-day. There are 
wreaths of snow from 2 to 3 feet deep about the Obser- 
vatory, although only 7 inches at snow-gauge. At the 
bucket stage there is a cornice on edge of cliff fully 6 feet 
long. Tracks of weasel seen on snow to-day. 

Dec. 7.—Sky cloudless till 65; cloudy and at times 
overcast since with cir.-cum. Slight haze below all day ; 
thickest to westward. A raven seen at 135. 

Dec. 8.—Sky cloudy in forenoon, but cloudless all 
afternoon. Some detached fog on hills to East and 
South almost all day, rising up in the evening and passing 
over summit at times. Air very dry all day; the lowest 
humidity was 13 at 165. The shadow of the Ben seen at 
9», and the earth shadow between 15" and 164. Snow- 
buntings seen during the day. 

Dec. 9.—Very thin fog till 14"; clear till 215; but sky 
cloudy, with cir.-cum. and hard-packed cir.-str. moving 
pretty smartly from E. and E.S.E. Fog during the rest 
of the evening. Air dry from 165 to 21; very dry at 
184, the humidity being then 16 per cent. 

Dec. 11.—Summit clear most of the day and sky 
almost cloudless, cir.-s. forming after 21", on which a 
lunar halo was seen at 225, 235, and midnight. Solar 
corone seen frequently during the day. Fog on hills all 
day except to N., and passing occasionally over hill-top. 

Dec, 12.—Sky cloudy most of the day. Fog hanging 
about hills all day; rising up and finally settling on 
summit about midnight. 

Dec, 13.—Earth currents in telegraph cable between 
182 40™ and 18" 50™. 

Dec. 14,—Lunar halo at 4" and 54, 
telegraph cable at 23" 8™, 

Dec. 16.—Wind backed to S.E. and blew a strong gale 
till 55, From 2" till 4" readings were taken from storm 
thermometer box in tower. No correction was applied. 

Dec. 19.—Glazed frost all afternoon, the temperature 
being 30° to 31°. 

Dec, 21.—Mist with drizzling rain till 14"; clear since, 
the mist sinking below summit to about 4000 feet. 
Temperature at the same time rose 5°°4 and continued 
rising during the rest of the evening. Air very dry since 
155, Earth shadow seen at 15> 40™. 

Dee, 22.—A little cirrus and cir.-c. on sky during the 
day, moving slowly from N. Fog all round to about 
4000 feet all day. Aurora seen with shifting streamers 
at 225, 

Dec, 23.—Aurora at 1 and a lunar corona at 6 and 75, 

Dec. 25.—St Elmo’s Fire seen at 18". 

Dec, 28.—The summit was clear at intervals about 
mid-day, and thick haze lay in the valleys. Thunder was 


Earth currents in 
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heard and lightning seen three times between 14 and 154, 


and a brilliant display of St Elmo’s Fire was observed at 


19>, Barometer pumping all day. 
Dec. 31.—The hill-top cleared after 75. After that 
the sky was pretty well covered with cirrus or cir.-str. 


INSTRUMENTS, ETC, 
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till 18", then cloudless. Haze lay in the valleys all dave 
At 9» 1pm a winter thermometer box was put out on 
ladder stand, and the hourly readings were thereafter 
taken there. At 15" the depth of snow at gauge was 14 
inches and the bulbs were 41 inches above snow. 


1902. 


Barometer No, 1385 has been in use throughout the 
year, and No. 1252 kept in reserve. 

Thermometers:—Dry bulbs 535541, 1392449 and 
Wet 535542, 1392450 were in regular use. Min. No. 
116918 was used in the large screen, and Min. No. 
11085314 in the small winter screen. 

From 21st June to 31st December the thermometers 
were exposed in the large Stevenson screen, and during 
the rest of the year in the small pattern fixed to Ladder 
Stand No. 2. 

The Richard Barograph, Campbell-Stokes Sunshine- 
recorder, and Hilger’s pocket spectroscope were in use 
throughout. 

A number of observations were taken 
Stephanome. 

Neither the Dust Counter nor the Robinson Anemometer 
have been in working order, The latter, however, was 
started in October, but only a few observations were 
got, when it had to be taken in for the winter. 

The same two 5-inch rain-gauges have been in use 
summer and winter. 


with the 
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The depth of snow has, as usual, been measured at Post A, 
Communication with the Low Level Observatory and 
Fort-William P.O. has been maintained by telephone. 
The Anemograph clock is still used as the standard 
clock for time at the Observatory, and is checked daily by 
signal from Fort-William Post Office. 
A number of photographs were taken with the Observa- 
tory camera, 
In very severe weather the storm thermometer in the 
tower was used for hourly observations. 
The staff of the Observatory consists of :—A. Rankin, 
J. Miller, R. H. Macdougall, J. C. Marr, W. Bee and D. 
Gordon. The following assisted at times:—J. Affleck, 
R. Aitken, W. Gentle, H. D. Robb and J. Ford. , 
Observations were taken at the Halfway Hut by 
Messrs. Wedderburn and Aitken during August. 
Hugh M°¢Kenzie acted as roadman and ticket collector 
from March till October. 
M°Neil Cameron acted as telephone clerk from Ist 
July till 30th September. 
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PAY, It. 
ions for the Year 1908, “ o 
a 1904, 
ix  . 


Station on Ben Nevis, by R. T. Omonp, . 5 : 5 5 
ily Temperatures at the Ben Nevis and Fort-William Observatories, by R. T. Omonp, . 


Differences of Temperature between the Ben Nevis and Fort-William Observatories, by 
. OMOND, . 3 : ; "eC : : : 6 


urnal Range of Wind Direction on Ben Nevis, by R. T. Omonp, . 


1905. 


Sunsuive.—The amount of sunshine recorded at the Ben Nevis Observatory and at 
Fort-William Observatory by Campbell-Stokes Sunshine Recorders has been 
roughout measured in hourly periods. 


and 1904. ‘Thus the amount entered under 3 o'clock is that recorded from 
0" to 3" 30™, and not as formerly that recorded during the hour ending at 
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Ins. 

4°847 
4601 
4540 
4818 
4985 
4573 
4°519 
4:967 


4:689| 


4:785 
5°314 
5591 
5734 
5°684 
5612 
5°206 


3} 5419 


5:434 
5-498 
5°637 
5°369 
5:007 
5°197 
5°116 
4644 


5018 
5°018 
4-925 
5148 
5'165 
4°722 


15 
Ins. 
4°827 
4:598 
4532 
4:858 
4:99] 


4585 
4548 
4-979 
4666 
4816 
5°351 
57598 
5°743 
5717 
5°649 
5'225 
5-424 
5:440 
5°501 
5°634 
5°353 
5°006 
5194 
5121 
4660 
5-022 
5°008 
4:953 
5151 
5°156 
4-706 
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BAROMETER. Repucep to 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 
iis Tne. ina me Ins. nee inet ins. ine fe, Te ion aes 
J | 4*846} 4°852) 4°849] 4849] 4°844) 4°846) 4-852! 4°853) 4-862) 4°860) 4:866) 4°855] 4°856 
2 | 4°626) 4°635) 4630] 4°627| 4°606] 4°594! 4°584) 4586] 4-600} 4°604| 4°610] 4°598] 4-595 
3 | 4511) 4°474) 4°458] 4-446} 4°435) 4-411] 4444) 4-474) 4-483) 4-496) 4°487| 4°496] 4°513 
4 | 4670} 4°686) 4°684) 4°684| 4°668) 4:653) 4°675) 4-701) 4°726) 4°755} 4°767| 4°781] 4°811 
5 | 4996} 5-002) 5-009} 5-021) 5:014) 5:019} 5°032| 5-033) 5:042) 5:042) 5083) 5:024} 5:004 
6 | 4°702| 4664) 4°645} 4°624) 4-607] 4°580) 4°575| 4°566) 4°562) 4-564) 4-563) 4:561] 4°565 
7 | 4:488} 4:465) 4°440} 4°420} 4-409) 4:392) 4:383) 4-389] 4°399] 4°415] 4°461] 4°478] 4:494 
8 | 4:783] 4°792! 4°815] 4-834! 4:857| 4°878] 4°892) 4:916) 4-932) 4-960! 4:962| 4-963] 4-968 
9 | 4-920) 4-908) 4°897) 4-888, 4°871| 4°850 4:804| 4°752! 4°742! 4:742) 4:736] 4-715] 4°702 
10 | 4°547] 4562) 4568) 4°555 4°562) 4610 4°645] 4688) 4:681] 4°723) 4:756] 4°788] 4:740 
11 | 5-089) 5094) 5-106) 5°127) 5148) 5°152 5:172| 5°203) 5°227) 5-264) 5-271) 5-297] 5-295 
12 | 5:496] 5°489) 5°506] 5°517) 5°521)| 5530, 5°542) 5:557| 5°574] 5581) 5593) 5-592].5:590 
13 | 5°672) 5°677| 5:679} 5°673) 5676) 5°672, 5680) 5686) 5°703} 5°722) 5-724! 5-718] 5°723 
14 | 5°761| 5°778) 5°757| 5°739 5:738) 5°743) 5°743) 5°767| 5°748) 5°731| 5°721)| 5668] 5678 
15 | 5640] 5°668) 5:644] 5°612) 5590) 5599) 5°567| 5:572) 5626] 5°626) 5-625) 5:563] 5°587 
16 | 5:414) 5°379) 5:378] 5°384| 5354) 5°360) 5349) 5:338) 5°311] 5:300| 5-278] 5:243] 5-237 
17 =| 5299) 5°307) 5°293) 5°307) 5°282) 5:307| 5°333) 5°305) 5346] 5°374| 5°397| 5-411] 5:413 
18 | 5°365} 5°385) 5°383] 5°401| 5:414! 5°402! 5-405) 5:420] 5°424) 5:421) 5°433) 5-484] 5-439 
19 | 5°468) 5462) 5-448) 5°447) 5°450) 5456) 5:456) 5°469) 5:474) 5-491] 5°497| 5-497] 5-498 
20 | 5°565) 5°572) 5575) 5589) 5°595) 5-610) 5616] 5°631) 5°634) 5°635) 5°655] 5°652] 5°646 
21 = (| 5°558) 5°519} 5°514] 5500} 5-469} 5:447| 5-435) 5:443) 5°422) 5-402) 5-415] 5:397] 5390 
22 5278" 5*237| 5°211! 5°185) 5°160! 5:121 51021 5:091) 5°074! 5:063) 5°046! 5-011} 4-996 
23 | 4:979) 4:947| 4°928) 4:997) 4°999 5-040) 5:075} 5:098) 5121] 5°125) 5:163) 5°81] 5185 
24 | 4:931/ 4°911} 4°883) 4°858) 4°905) 4°938) 4-950) 4-992! 5-044] 5-052) 5-071] 5-092] 5-095 
25 | 4:976| 4°935| 4°886] 4°848) 4°811) 4°788) 4°834] 4°801] 4°801] 4°752) 4°737| 4-719] 4688 
26 | 5:085} 5:053) 5004! 4°997| 4-982) 5:003] 5:041] 5:015) 5:036) 5-036] 5:037| 5:025]) 5021 
27 | 4°984) 4°991| 4°990) 5-005) 4-997) 4-975} 5:004! 5-020) 4-989] 5-000! 5004) 5-010] 4:997 
28 | 4°983] 4°985) 4°982) 4-940) 4°965) 4:956) 4:954} 4°948) 4:933) 4-952) 4-947! 4-916] 4:933 
29 | 5°302! 5°294) 5°322) 5-283) 5°310) 5°312) 5-287) 5°261| 5°268) 5254) 5238) 51705 5°150 
30 | 5°163} 5°173) 5°181| 5161) 5°162) 5:180) 5-190) 5°183] 5°187| 5°180) 5°169] 51659 5-162 
31 | 5*119} 5°105) 5:030) 5009) 5:006) 4985) 4-960] 4:902) 4-900} 4°880) 4-846] 4-816] 4-783 
MeaNn.| 5:104| 5°097| 5:087| 5:082) 5:077| 5078 5:083] 5086] 5-093} 5-097] 5°100] 5:091} 5089 
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4°442) 4°430 
4°950) 4985 
5°392) 5°404 
5426) 5°422 
5°397] 5°378 
5'237] 5°207 
5023] 5:023 
4981] 4-998 
5°263] 5272 
5646] 5°626 
5°562) 5°555 
5°530] 5°518 
5°713} 5°712 
5444] 5°432 
5°385! 5°385 
5569) 5°575 
5696) 5°697 
5°672) 5°655 
5°238) 5°197 
5033] 5034 
4°968] 4°956) 
5046) 5°074 
4°556] 4°598 
4923] 4:918 
4°437| 4°444 
4°386] 4°357 
4°320) 4106 
4°782) 4°788 


5°143] 5°134 


Ins. 


5'090 


5-097 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


Ins. | Ins. | Ins, 
4°429] 4°428) 4-408) 4-405 
5'024! 5:083] 5°106) 5132 
5°415) 5°419) 5°424) 5-431 
5°418} 5400) 5°385) 5:368 
5'403] 5°404| 5:420| 5388 


5179} 5°105] 5-090! 5:056 
5°025] 5:026] 5000) 4-983 
5°001} 5:007| 5:021| 5018 
05) 5°335) 5°369| 5-409 
22) 5°594| 5°580| 5°567 


5°083) 5°581| 5°574 
027 5°520| 5°526 
5°702 
5°381 
5390 


5°610 
5686 
5588 
2) 5141 
5170 
4938 
5111 
4584 
4°750 


oo 
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5" 
5" 
5% 
5: 
5° 
5: 
5" 
5" 
5 
5: 
5 


969 3°916| 3°937 


ih 
| 4549) 4°563 
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5" 
46 
5" 
4: 
4 
4 
4: 
4" 
4° 


‘793} 4°802) 4°789 
133) 5°133) 5 
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182) 5 


Ins. 

4°387 
5146 
5°430 
5370 
5402 
5020 
4967 
5028 
5426 
5°557 


5°571 
5°538 
5701 
5375 
5°401 
5°622 
5°689 
5570 
5'097 
5°215 


4930 
5°101 
4585 
4:712 
4509 
4546 
3°942 


4°805 


*130) 5°137| 5139 


Ins. 

4393 
5198 
5445 
5°378) 
5°412) 
5020 
4-908 
5:033 
5°447 
5536 
5578 
5545 
5°705 
5'377 
5'407 
5635 
5691 
5'585) 
5'069 
5'295) 


4°935 
5°082 
4-603 
4611 
4531 
4557 
4039 
4813 


Ins. | Ins. | Ins. 

4408] 4:434] 4-450 
5*255| 5:285) 5306 
5456] 5°478] 5477 
5350] 5°364| 5°353 
5°428] 5°45) 5:406 
4:966| 4-936) 4°882 
4°802) 4°749) 4°677 
5:074! 5-080) 5108 
5°526] 5581) 5622 
5:528) 5:524) 5:481 


5°603| 5°612| 5616 
5°572) 5594! 5°618 
5°688) 5°681} 5°672 
5°379| 5°382| 5399 
5°427| 5-440] 5450 
5°661) 5°672| 5685 
5°703} 5°693) 5°701 
5°572) 5°547| 5°509 
5°013} 5015) 4-988 
5°393] 5°402 


5°356 
4905] 4°916] 4°909 
5°042) 4:982) 4-974 
4°582) 4°592) 4-650 
4535) 4°527| 4°477 
4°598) 4°619) 4°639 
4649} 4°697| 4°721 
4°182) 4°225) 4°275 
4°823) 4°826 


4818 
5°147| 57152) 5:150 


Ins. 

4°386 
5231 
5450 
5341 
5412 


4°994 
4°866 
5°049) 
494 
5531 
5°591 
5553 
5°695 
5°381 
5°412 
5°649 
5-702 
5568 
5°032 
5°361 
4-909 
5°056 
4°565 
4569 
4557 
4595 
4104 
4827 


Ins. 

4:474 
5326 
5'476 
5354 
5°388 


4-798 
4-687 
5121 
5621 
5°445 
5°602 
5°612 
5°657 
5387 
5-461 


5685 
5°705 
5484 
4-992 
5:278 
4-903 
4:872 
4°659 
4-420 
4645 
4°77 
4361 
4823 


5143 


Ins. 

4°493) 
5325 
5479 
5344 
5388 


4-710 
4655 
5137 
5°637 
5-428 


5°606 
5°634 
5°630 
5°372 
5°462) 
5°688 
5°693 
5464 
4-992) 
5:244 
4-890 
4789 
5°686 
4°451 
4°635 
4°812 
4-429 
4°801 


5°138 
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4-980 


4593 
4569 
4977 
4°653 
4-909 
5°371 
5°610 
5°743 
5721 
5611 


5°233 
5:435 
5°438 
5°497 
5°637 
5°365 
5:007 
5195 
5°125 
4769 


5:028 
5:031 
4:954 
5°164 
5:148 
4649 


5104 


FIRST FIGURE OMITTED. 
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imen 
4°765 
5578 
4587 
4:927 
4:923 
4576 


17 | 18 
Ins. | Ins, 
4:805| 4°795 
4°590| 4°589 
4°544) 4-560 
4-907] 4°911 
4-960] 4:938 
4:591] 4°588 
4°594| 4-605] 4-648 
4-976] 4-970] 4-962 
4°648| 4°652' 4-628 
4-986] 5003) 5:012 
5:378| 5°391| 5°404| 6 
5618] 5°625] 5°630] 5 
5°748| 5°758| 5-753 
5710] 5°683| 5°693 
5097] 5°592| 5-584. 
5208] 5°312| 5°345 
5-440] 5:417| 5:405 
5:452| 5-452) 5-456) | 
5498] 5:511| 5:529] 5°537 
5635] 5:624| 5-623] 5°617 
5'388) 5'339| 5:343] 5°338 
5-008, 5:021] 5-020! 5-016 
5-203] 5°177| 5°154] 5116 
5°136| 5°139| 5-131] 5129 
4-862] 4-951) 5:028] 5-081 


5-084) 5-025] 5°028) 5-013 
5040} 5:039) 5:044) 5-024 
5:018} 5:074| 5:102) 5:156 
5°166] 5:168) 5°176) 5-181 
5°140} 5:163] 5:160) 5°141 
4°632| 4°587| 4-590) 4°566 


5112] 5°118) 5:122) 5°128 


4553 
4:693 
4-966 
4-600 
5045 


5439 
7| 5°641 
5°748 
5691 
5540 


5°343 
5°396) 
5°464) 
5°544) 
5607 


5°340) 
5:010 
5:102 
5111 
5110 


5°012 
5°027 
5°186 
5"160 
5165 
4538 


5°122 


Ins. 


4-519] 4°560) 4-605 
5°344) 5°363] 5°375 


5478 
5362 
5372 


4°665 
4672 
5°155 
5°670 
5*455 


5°596 
5°633 
5°610 
5372 
5470 
5693 
5°699 
5°454 
4-981 
5174 
4881 
4:692 
4708 
4-460 
4-641 
4838 
4513 


4°793} 4°824) 4°829 
5°139] 5°146] 5:152) 5°160} 5°166| 5:168) 5-167 


Ins. 


5°486 
5°356 
5°352 
4733 
4727 
5177 
5°704 
5°447 
5°592 
5°640 
5°591 
5°368 
5*481 
5°702 
5°692 
5°445 
4-979 
5115 
4°890 
4673 
4746 
4°435 
4°632) 
4837 
4547 


Ins. 

4°758) 
5392 
5:423 
5°360 
5'274 
4-973 
4°865 
5:268 
5'709 
5'503 


5543 
5°700 
5°520 
5°362 
5°532 
5°712 
5°689 
5°348 


Ins. | Ins. 
4670] 4°717 
5°385] 5387 
5458) 5°446 
5'361) 5361 
5°323] 5:308 
4:921| 4:952 
4°788} 4°820 
5'250] 5:266 
5'712| 5°713 
5*480) 5°502 


Ins. 

4640 
5382 
5462 
5351 
5334 
4°888 
4761 
5231 
5'7138 
5'475 


5589 
5°690 
5°555 
5°364 
5°503 


5715 
5°686 
5-428 
5:012) 5° 
4-992 
4-906 
4°567 
4°846 s 
4°383 +421) 4°380 
4691) 4° 704 4680] 4630 


4'838] 4°825] 4803] 4°765 
4°635| 4°657| 4°697| 4705 
4°854) 4-880] 4°879| 4°878 


Ins. 


5479 
5°355 
5°328 


4°844 
4730 
5°202 
5707 
5461 
5°584 
5°663 
5578 
5°372 
5°487 
5°698 
5°694 
5°437 
4-980 
5:042 


4899 
4-631 
4°800 
4°394 
4630 


4°855 
4°592) 


Shepley le CAGMCAG IY GCS 


FEBRUARY 


Ins. | Ins, 
4°686| 4°653 | ¢ 
4:540| 4°520 | 4 
4653) 4°666 

4:991) 4: 

4°789 
4539) 4531 
4:714] 4°729 
4954! 4-955 
4°585] 4:574 
5'062) 5°062 
5460) 5°476 
5651] 5°656 
5°766) 5°767 
5658) 5678 
5:488) 5:453 
5'333] 5302 
5°407| 5°401 
5465) 5-469 
5552) 5555 
5596) 5°596 
5331] 5°310 
5'006| 5:004! 4-9! 

5:052) 5-003) 4°965 
5°078} 5°052) 5-016 
5136) 5130) 5°119 


5002) 4-989) 4-991 
5-019} 5°022) 5016 
5°179) 5°232) 5-269 | 5 
5°143} 57152) 5171 
5°138) 5:125) 5-111 9 
4:494| 4-449) 4-449 


5°114) 5°107] 5:101 


Ins. 

4:868 
5389 
5°421 
5'371 
5264 
5008 
4-937 
5267 


Ins. 
4807 
5385 
5°429 
5358 
5249) 
5004 
4°892 
5'278 
5'679} 5°667 
5°518) 5°530 
5°551| 5°552 
5°713] 5°704 
5'504| 5°489 
5371] 5°381 
5:541} 5555 
5°717| 5'716 
5'680} 5°692: 
5327] 5256) 5°26 
5019] 5:019) 5:01 


4°735) 4°752) 4 
4°879| 4-889} 4 87 


5°172| 5169] 5°16 


BAROMETER. 


2 3 


| Ins. | Ins. | Ins. 

433] 9°442) 9°436 
"154 9°152) 9°120 
956} 8°947| 8-934 
90} 9:200) 9201 
"553| 9°565| 9°571 


231) 9°211) 9°181 
8-903 
9°449 
9524 
9°153 
9°861 
0:286 
0°486 
0°595 
0°505 
0:244 
0:057 
0:064 
07125 
0°243 


0°167 
9-798 
9548 
9°383 
9°419 
9°552 
9-550 
9538 
9-928 
9°658 
9°604 


143} 9:151 


9831) 9°843 
| 0:270| 0-270 
0-479] 0-480 
'0°591| 0597 
| 0521/0511 
| 0274) 0244 
| 0059} 0:067 
| 07103} 0° 093 


rh 


Y=) eee . 
© SOMOS OR 


— ht 
ous 


9°660) 9°653 
9°60) 9°626 


4 

Ins. 

9°438 
9:096 
8907 
9-202 
9°575 
97141 
8°885 
9°467 
9500 
9:179 
9°879 
0:294 
0°486 
0-584 
0511 
0232 
0:043 
0-071 
0117 
0°253 
07149 
9°763 
9°578 
9°387 
9°353 
9°525 


97543, 


97518 
9°936 
9°654) 
9°557 


¥.| 9°732| 9°722) 9-712 


9-704 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


REDUCED To 32° AND SEA LEVEL. 


FIRST FIGURE OMITTED. 


465 


JANUARY 1903. 


5 6 
Ins. | Ins. 
9°430) 9:432 
9:074| 9:068 
8-901) 8:906) 
9°177| 9:166 
9:575| 9°583 
9°107| 9:083 
8°859) 8:843 
9°491] 9°519 
9-490) 9-478 
9-207) 9:243) 
9-889) 9:905 
0°298} 0:308 
0°482} 0:482 
0°571} 0°565 
0°513) 0°505 
0°223) 0°206 
0041} 0°057 
0:077| 0-069 
0120} 0°127] 0°129 
0°265) 0°275] 0°27 
0°131} 0°109] 0:075 
9°738] 9°706| 9°680 
9-600} 9°660} 9°689, 
9-401) 9°455] 9°503) 
9°315| 9:285] 9°299 
9-499] 9°501) 9°517 
9°547| 9°531) 9°551 
9°520} 9°512) 9°512 
9-926] 9-916} 9°892; 
9°654| 9°668} 9°684 
9550) 9:520) 9°510 


Ins. 


9-063 
§:849 
9°43 
9°444 
9-291 


9°921 
0°320) 
0°492 
0°559 
0:47 
0°192 
0:055 
0:065 


9699} 9-699) 9-702 


Ins. 


9-434) 9-440 
9:068} 9:078 
8-920) 8938 
9°168| 9°180 
97591) 9:601 


9:047 
8°861 
9°567 
9°398 
9°363 
9-949 
0°340 
0°508 
0°561 
0°477 
0166 
0:065 
0:076 
01387 
0-293 


0:061 
9°666 


9-722) ¢ 


9°557 
9:279 
9°509 


2| 9°446 


36} 0°539 


7| 9°217 


2) 9°724 


11 


Ins. 
9:098 
8:969 
9°278 


9°594| ¢ 


9:033 
8°957 
9°618 


9°375) 9 


9°486 
0:031 
0°379 


0°528 
0°492) 
0:1387 
0-063 
0-091 
0-169 
0°323) 


0:043 
9°624 


9°777 
9°653 


9°544 
9°570 
9-494 
9°316 
9-692 
9°417 


Ins. 
9°425 
9°089 


5} 8997 


9°317 
9°568 
9:035 
9:005 
9°616 
9:295 
9°542 
0:044 
0°369 
0°535 


if 0°494 


0°468 
07101 


5} 0-079 
74 0:079 


0'163 
0°308 


740:015 


9°570 
9-789 
9°673 
9°189 
9°551 
9582 
9-496 
9:730 


9°301 


14 


15 


17 


18 


Ins. 

9-410 
9:09] 
9°029) 
9°353 
9°554 
9050 
9°031 
9°618 
9°263 
9°588 


0:061 
0°369 
0°531 
0°496 
0°442 
0:053: 
0:081 
0:083 
0°159 
0°293 
9-993 
9-580 
9791 
9°695 
9-148 
9°546 
9:598 
9°903 
9°706 
9-690 
9°265 


9713 


9-712 


Ins. 


9°394 
9-090) 
9:015) 
9°376 
9°556 
9-057 
9-064 
9°614 
9235 
9°602 
0:085 
0°373 
0°547 
0°512 
07420 
0:069 
0:083) 
0:079 
0°157 
0:289 
9-969 
9°597 
9775 
9-701 
97145 


9°551 
9598 
9°550 
9°682 


9-686 
9:219) 


9713 


Ins, 

9°376 
9:069 
9034 
9°424 
9526 
9071 
9119 
9°618 
9-203 
9684 


0°123 
0°403 
0°557 
0°524 
0-470 
0°047 
0:109 
7| 0°094 
07158 
0°285 
9:947 
9°598 
9°75 
9-715 
9°359 
9563 
9-600 
9°634 
9-650 
9-670 
9131 


9°727 


9713 
9-259 


9°555 
9-592 
9°598 
9-662 
9°669 
9173 


9°722 


Ins. 

9°353 
9-060 
9-045 
9-436 
9°512 


9:065 
97175 
9°606 
9193 
9-700 


07147 
0°417 
0573 
0°528 
0°441 
0:047 
0°123 
0103 
0171 
0°281 
9°951 
9-606 
9-749 
9717 
9°49] 
9°559 
9-602 
9-694 
9°668 
9°674 
9:089 


9'°735 


Ins. 

9°324 
9-050 
9079 
9°453 
9°482 
9°049 
9°223 
9°602 
97175 
9°724 
0161 
0°428 
0568 
07528 
0-420 


0-059 
0127 
0°109 
0177 
0:277 
9°945 
9°604 
9733 
9°709 
9577 
9°555 
9-606 
9°738 
9-674 
9°678 
9-061 


9739 


21 23 


Ins. 

9°212 
9:008 
9°150 
9°539 
9°351 


8-989 
9°341 
9-586 
9°141 
9-808 
0°246 
0°453 
0°595 
0°502 
0°320 
0:051 
0°109 
07127 
0211 
0°247 
9:907 
9°615 
9°565 
9°623 
9°683 


Ins. | Ins. | Ins. 

9-302} 9°284] 9°250 
9-050} 9:048} 9:025 
9°105) 9°126) 97153 
9°477| 9°491) 9°521 
9°450) 9°443) 9:400 
9-033} 9:027] 9:021 
9°255) 9°277| 9°299 
9°594! 9-596] 9°589 
9°163} 9153) 9°141 
9°746] 9°758) 9°786 


0°187| 0°2038) 0°225 
0°435] 0°435) 0-449 
0°577] 0°583) 0:589 
0°520) 0-516) 0°506 
0°396| 0°377| 0°342 


0:061} 0:055) 0:053 
0°136] 0°131) 0°125 
07115) 0°121) 0°122 
0°193} 0°197] 0:209 
0:273] 0°263) 0°255 
9-947} 9:947| 9:927 
9°618) 9°618) 9°618) 
9679] 9°647| 9°615| 
9-704] 9°689] 9°655 
9623] 9°655] 9°69] 
9°557| 9°47] 9°545 9°537 
9°592) 9°588) 9°594, 9°592 
9-787] 9°824| 9- 848) 9-866 
9-676] 9°654| 9- 656. $654 
9-686] 9698] 9°686, 9: 672 
9-021) 8:983 ae 8-923 
9-740 eal 9°730 


9°741 


Mid- 


night. 


Ins. 
9-202 
8°987 
9-170 
9-543 
9:286 
8:979 
9°372 
9-568 
9°143 
9°824 


0:261 
0°467 
0°597 
0°522 
0296 
0°059 
0-109 
0:127 
0°221 
0-229 
9-885 
9°594 
9°525 
9°575 
9°683 


9-533 
9-584 
9-900 
9-658 
9-660 
8-891 


9°724 


Mean. 


Ins. 
9°382 
9:076 
9-009 
9°327 
9-528 


9-069 
9-045 
9-563 
9321 
9501 
0-040 
0°369 
0534 
0-538 
0-451 


0128 
0084 
0-092 
0°160 
0°276 
0:027 
9°657 
9°684 
9°597 
9-389 


9546 
9574 
9611 
9°75 
9°676 
9°300 


9°720 


REDUCED TO 32° anp SEA LEVEL. 


First FIGURE OMIT!ED. 


FEBRUARY 1903. 


9°725 
9°618 
9°556 


(3} 0°262) 0:246 


Ins. 

8-946 
9°758 
9:997 
9:969) 
9:978) 
9°679 
9°602 
9°557 
7| 9°894 
0192 
07197 
0167 
0°431 
9-981 


3 9°950 


0°224 
0°361 
0:228 


L1} 9°783} 9:753 


126 “as 


9705 


9°591} 9°621] 9°667| 9°693] 9-803 


7| 9°467| 9°472) 9-465] 9-449] 9:455 
5} 9673] 9°669] 9-685] 9:677| 9-689 
16} 9-048} 9:098] 9-094) 9-094] 9-102 
£1) 9°527| 9°489] 9-441) 9-415] 9-334 
4) 8-968} 8-970] 9-006) 9006) 9-032 
15] 8°837| 8985] 9:043] 9-057] 9-069 


8*728) 8-552) 8-450] 8:382] 8:326 
323) 9345] 9-349] 9-353] 9-355] 9°359 


Ins. 

8914 
9°880 
0019 
9°943 
9982 
9°592 
9°520 
9°579 
9°982 
07144 


0°205 
0:179 
0°399 
2| 9°975 
9-978 
0-268 
0°335 
0:200 
9°609 
9°859 
9-467 
9°685 
9-112 
9°269 
9:062 


Ins. | Ins. 
8-940] 8-926 
9°785) 9:833 
9°999] 0:011 
9°955) 9-946 
9990] 9-981 
9°64.4] 9°617 
9°578] 9°558 
9°571] 9°571 
9-922} 9:959 
0183} 0°162 
0°195) 0:205 


9687] 9°649 


Ins. 

8-918 
9908 
0027 
9945 
9°994 
9°575 
9°487 
9584 
0:012 
0130 
0221 
0:189 
0°391 
9:979 
9:990 
0°289) 
0°329 
0:194 
9°555 
9933 
9°467 
9°657 
9:098 
9-205 
9118 


9-075] 9°111| 9°147 
8350} 8:408} 8°496 
9°373] 9°385] 9-401 


9°718} 9°715} 9-711] 9-712) 9-713} 9-718] 9-723] 9-729] 9-731 


Ins. | Ins. 
8:916] 8-939 
9-936} 9-961 
0-040} 0°055 
9-939} 9:931 
9-996] 0:008 


9°542) 9°513 
9°445] 9°382 
9-610] 9°625 
0-052) 0:104 
0°112) 0°104 
0-241) 0:249 
0°213] 0°225 
0°379) 0°361 
9-983] 9°966 
0-008} 0:018 
0-301) 0°314 
07335] 0°337 
07190) 0:182 
9°535] 9°505 
9-991] 9°995 
9°473] 9°471 
9-631] 9°608 
9-090) 9°118 
9-121) 9°067 
9-114] 9°158 


9°203 
8604 
9°401 


Ins. 

8958 
9979 
0:058 
9:932 
9:996 
9:484 
9°304 
9°637 
0°152 
0:089 
0-252 
0°251 
07352 
9°966 
0:030 


0:330 
0°327 
07157 
9521 
9-995 


9-474 
9547 
9-129 
9-010 
97188 
9°251 
8°705 
9°407 


Ins. 

8°978 
0:002 
0:057 
9°922 


9-971 


9-424 
9°235 
9°657 
0-204 
0:063 
0°266 
0°285 
0:330 
9-976 
0:042 
0:338 
0°325 
07143 
9°507 
9°935 
9°47 
9°509 
9:191 
8956 
9-219 
9-283 
8779 
9-408 


9°731 


Ins. 
9°004 
0-018 
0:052 
9:910 
9951 
9°346 
9173 
9°672 
0-206 
0:015 


0°248 
0:297 
0°294 
9°964 
0-052 
0°336 
0°311 
07117 
9°489 
9°861 
9-440 
9°421 
9-193 
8912 
9:217 
9°327 
8°869 
9°393 


9717 


Ins. 

9:042 
0:020 
0:057 
9:904 
9°942 


9°246 
9-129 
9°694 
0°282 
0:005 
0°244 
0°305 
0°260) 
9:956 
0:056 


0°340 
0°306 
0:081 
9°486 
9°809 


9438 
9°339 
9:249) 
8-936 
97193 


9°361 
8-955 
9°389 


9-718 


Ins. 
9:056 
0:027 
0:055 
9916 
9°925 
9:186 
9-100 
9°717 
0°252 
9989 
0°236 
0°324 
0232 
9°944 
0°056 
0°340 
0°297 
0:067 
9°475 
9°753 
9°447 
9°251 
9267 
8:912 
97185 
9°393 
9-013 
9°383 


9°707 


Ins. | Ins. 

9-126] 9°178 
0-028) 0:028 
0:061} 0:057 
9-904] 9:904 
9:915} 9:908 
9241] 9°360 
9:104} 9°160 
9°753) 9°787 
0:306] 0-290 
9983] 0°001 
0:242! 0°226 
67348} 0°365 
0:214| 0°196 
9-939} 9°930 
0:070) 0:084 
0°350) 0°352 
0-289) 0-288 
0:057/ 0:043 
9:467| 9-465 
9°699) 9°611 
9463) 9°466 
9°173) 9111 
9°341] 9°375 
8°888} 8:866 
9°183} 9°201 
9°407| 9°415 
9:077| 9:125 
9°393) 9°393 


9°715) 9°721 


Ins. 

9°230) 
0:028 
0:052 
9-900 
9°915 


9°398 
9°212) 
9-814 
0°308 
0:033 


0°232 
0°391 
0°184 
9°937 
07102 
0°370 
0:287 
0:017 
9515 
9537 
9:499 
9:072 
9-411 
8°878 
9:24] 
9°417 
9171 
9-409 


9-734] 9°740) 9°747 


Ins. 

9262 
0:016 
0:041 
9:910 
9°888 
9°467 
9-257 
9°837 
0:308 
0:047 
0:222 
0°395 
0172 
9934 
07114 


0°383 
0:289 
0°011 
9°509 
9°503 


9°521 
9-023 
9°457 
8°879 
9-239 
9°397 
9°207 
9°43] 


Ins. | Ins. 
9-438] 9°508 
9°975| 9:976 
0:012) 0-007 
9:922) 9:932 
9°838] 9-830 
9°570} 9°593 
9°404| 9°464 
9°84) 9-868 
0-282! 0°258 
0103) 0°118 
0200} 0:194 
0°443) 0°449 
0110) 0-090 
9°936] 9°938 
07166} 0:182 
0°388] 0°386 
0°297) 0:285 
9891} 9°817 
9°533) 9°540 
9-409) 9°452 


9603} 9°630 
9:023) 9:019 
9-488] 9°509] 9°529} 9-545 
8°892) 8°894) 8°904} 8-907 
9-211} 9°167] 9°091) 9-037 
9-373} 9°331| 9-271] 9°183 
9°233} 9°255) 9°278) 9291 
9°445] 9°451) 9°457| 9-465 


9°747| 9-749) 9-749 


Ins. 

9°376 
9°982 
0:005 
9:913 
9-849 
97544 
9°375 
9858 


Ins. 
9-325 
9994 
0:029 
9926 
9-880 
9-510 
9-305 
9°858) 
0°324| 0°314 
0069) 0:079 
0-214] 0:200 
07409] 07425 
07152] 0°132 
9°934] 9933 
0135] 0°146 
0°392! 0°384 
0-291) 0°291 
9:977| 9:947 
9°513} 9°517 
9°473] 9°447 
9°561] 9°585 
9-005} 9:001 


Ins. 
9-562 
9976 
0-015 
9-944 
9°817 


9-610 
9-493 
9°868 
0-248 
0139 


07198 
0-450 
0:072 
9:942 
0-192 
0°380 
0287 
9-830 
9-569 
9°471 
9°646 
9-009 
9°549 
8948 
8°959 


9-069 
9309 
9°449 


9-750 


Ins. 
9-096 
9:919 
0:030 
9:936 
9934 
9°518 
9°381 
9-693 
0°133 
07102 


0-217 
0:290 
0:288 
9°965 
0:047 


0°316 
0°320 
0°098 
9°571 
9°695 


9°496 
9°38] 
9°256 
9-091 
9-112 


9-204 
8854 
9°396 


9°726 


466 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
BAROMETER.  Repucep To 32°. 4407 reer aBovE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. MARCH 1903. 
Oe ey ye Se Cy Ue aie) see |) Sy) | se) TE ai a] eel) TS |) Gh] at) Gi || ae || oe 
Tus, | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins, | Ins. | Ins: | Tus, | Ins, | Inse| Tus, | Ins, | Tus. | Ins, |lIns, | Ins.-/ Ime, | Ens, ee ame 
1 | 4°859| 4-834) 4-759] 4°725] 4-671) 4°597| 4°574] 4-521] 4-537] 4-496] 4-499] 4-520] 4-509] 4°523) 4-514] 4-521| 4°513] 4:520] 4-523] 4-574] 4-580] 4-602] 4-615 
2 | 4:586| 4°582) 4°559| 4-530] 4-496] 4°458| 4-427] 4°382] 4-357] 4-332] 4°305| 4-279] 4-245] 4-218] 49181) 4-183] 4°173| 4-185] 4-207] 4-216] 4:247| 4-277] 4-287 
3 | 4°397| 4-451| 4-496] 4°528] 4-583] 4°607| 4°642] 4°663] 4-685] 4-764] 4°800| 4-847] 4-875] 4°899] 4-927] 4-943] 4-963] 4-966] 4-981] 4-988] 4-976] 4-958) 4-929 
4 | 4-854] 4-858) 4:842| 4-794] 4-733] 4-727] 4-718] 4-703] 4-713] 4-727] 4-738] 4-759] 4-795] 4-761] 4°799| 4-770] 4-770] 4-780] 4:79] 4°810] 4-814] 4-796] 4-799 
5 | 4796) 4-835) 4-834] 4°839] 4-846] 4-846] 4-848] 4-869] 4-871] 4:897] 4-905] 4-927] 4-939] 4-926] 4-944] 4-943] 4-969] 4-955] 4-976] 4°984] 4-991] 4-994] 5-010 
6 | 5-024] 5-010 5-018) 5-030] 5-034] 5-033) 5:059] 5-054] 5-064) 5-079] 5-102] 5-096] 5-113] 5129] 5-140] 5:151] 5-158] 5-163] 5-168) 5-176] 5-178] 5-182) 5174 
7 | 5154] 5131] 5°125| 5-108] 5°100] 5-098} 5:096| 5*106] 5°116| 5:122] 5-120) 5°132]5:138] 5°135| 5°147| 5141] 5°155| 5:184] 5213] 5-226) 5:238| 5-271] 5-299 
8 | 5-366] 5°389| 5°417| 5:434] 5-442] 5-449] 5-465] 5°484] 5-488) 5:485] 5-478] 5-476] 5-459] 5432) 5°408] 5-402] 5397] 5:367| 5°337| 5325] 5:301| 5:267| 5:247 
9 | 5190) 5:161] 5°126] 5-104] 5-082] 5-058) 5-043] 5-030] 5-061] 5-070] 5-089] 5-097] 5-110] 5116] 5:119] 5129] 5-130] 5-129] 5"135] 5-133] 5-128) 5-128] 5142 
10 | 5:133) 5°128| 5-134) 5°128] 5°145] 5°141| 5°152] 5°156| 5-158) 5°163] 5-170) 5-162] 5°149] 5°153| 5-131! 5°123| 5-134) 5-117] 5095] 5-096] 5-071 5-062] 5-058 
11 | 5-059} 5-062] 5-063) 5:051] 5-055] 5-058) 5-071] 5-069] 5-050) 5-066] 5066] 5-055] 5-042] 5-048) 5-050] 5-043) 5-041] 5-035] 5-019] 5:021] 5-005] 4-972] 4-939 
12 | 4-920] 4-910] 4-933] 4-969] 4-995] 5-014] 5-031] 5-083] 5-051] 5-060] 5-069] 5-081] 5-092] 5:095| 5-104) 5-108] 5109] 5-130) 5:141) 5°138] 5-137] 5-134] 5°137 
13 | 5:122| 5°117| 5°107| 5-108] 5°110} 5:107| 5-096] 5°126] 5-131) 5:135] 5-162] 5-149] 5-159] 5°170| 5-191) 5-203] 5°223| 5-233) 5-259] 5:281| 5-300] 5-318] 5°332 
14 | 5:347] 5:354] 5351) 5°363] 5°386] 5:394| 5-415] 5:422} 5-437] 5:437| 5:460| 5-465] 5-469] 5°461| 5-446) 5:436| 5°433] 5-412) 5:408) 5:383] 5364] 5°347| 5°314 
15 | 5-263] 5:237| 5°225] 5:196] 5°184] 5-152) 5-136] 5-068} 5-062) 5-070] 5-065] 5-021] 5-032] 4-998] 4-976) 4-966] 4-952] 4-943] 4-930] 4-929] 4-909] 4-907] 4-903 
16 | 4-871] 4-862] 4-839] 4:818] 4-798] 4:801| 4-800] 4-802] 4-796] 4-813] 4-803] 4-799] 4-799] 4-793] 4-798] 4°805] 4823] 4:834] 4:842/ 4-869] 4:845] 4°842] 4°785 41 
17 | 4:659| 4-652| 4-624] 4-651] 4-678] 4-669] 4-674] 4-667] 4-665] 4-656) 4-674] 4-665] 4-689] 4-697) 4-716] 4-732) 4-729] 4-733] 4-746] 4-762] 4-764] 4-749] 4-766) 4-779 | 
18 | 4°791| 4-768] 4°764) 4°70] 4-779| 4-796] 4-801] 4:88] 4-829] 4-842] 4-837] 4-834] 4-854] 4°869| 4-863] 4:849] 4°848] 4-859] 4-818] 4-802] 4-796] 4-814] 4:814] 4-813 
19 | 4:826| 4-776] 4°762] 4°794| 4-822] 4-808] 4°834| 4-847] 4-892] 4-886] 4-914] 4-916] 4-941] 4-937] 4-921] 4-947] 4-892] 4-896] 4-916) 4-909] 4-933] 4-953] 4-955] 4-966 | 4:8 
20 | 4-968) 4-960) 4-966) 4-980] 4-994] 5-015] 5-033] 5-052) 5-072! 5-080} 5°130| 5°14] 5-149] 5-156) 5-148] 5-138] 5-166] 5-189] 5-194] 5-193] 5°206] 5-213] 5-201| 5-194 | 5 
21 | 5:177| 5°150} 5°113} 5:079] 5-076] 5-048) 5-064] 5-037] 5-043} 5-059] 5-054] 5059] 5-018) 4-980] 4-943] 4-926] 4-878] 4-899] 4-861] 4-844] 4-802] 4-822] 4-853] 4-878. 
22 | 4-886] 4:886| 4:882| 4-888] 4-892] 4-900] 4-897] 4-854] 4:896] 4-885] 4-881] 4-889] 4-878] 4:866| 4:899] 4-929] 4-938] 4-938] 4-939] 4-940] 4-931] 4-914] 4-911] 4-900 | 
23 | 4-884] 4-867 4-849] 4-839] 4-831] 4°814] 4-804] 4-790] 4-789] 4-768] 4-762] 4-762] 4-756] 4°745| 4:713] 4°718] 4°747| 4:77] 4-798] 4827] 4-830] 4-837] 4°854] 4-856 
24 | 4-864) 4:871| 4:872| 4-886] 4-896] 4-912] 4-932] 4-943] 4-963] 4-974] 4-979] 4-968] 4-964] 4-964] 4-940] 4-904] 4-903] 4-880] 4°837] 4°814] 4°777| 4°724] 4-687] 4679 
25 | 4663} 4-650] 4°630| 4-601] 4-561 4°515) 4-507] 4-503] 4-485] 4-476] 4-471] 4-480] 4-485] 4°514] 4-495] 4-516) 4-514] 4-520] 4°529] 4-519! 4-506] 4-489] 4-499] 4-494 
26 | 4:495] 4-505] 4:510| 4-506] 4-515] 4:512) 4-533] 4°543] 4-544] 4-548] 4-547] 4-525] 4-504] 4-480] 4-465] 4:464| 4-477] 4-496] 4-528] 4-582] 4-607] 4-613] 4°627| 4622 
27 | 4-625] 4-608] 4:601| 4-629] 4-637] 4°647| 4-648] 4-623] 4-659] 4°655] 4652! 4-665] 4-654] 4-671] 4-684] 4683] 4-697] 4°718] 4-725] 4-725] 4-731] 4-781] 4-735] 4-715 | 
28 | 4-702] 4-668) 4°644) 4-585] 4-549] 4-512) 4-490] 4-449] 4-376) 4°344] 4-346] 4-298] 4-276] 4-303] 4-358] 4:403] 4-470] 4°525] 4-574] 4:595] 4-613] 4-671] 4-697] 4-725 
29 | 4:742/ 4-762| 4-801] 4:832] 4-847) 4-870| 4-928] 4-947] 4-996] 5-032) 5:59] 5-069] 5-080] 5-063] 5:043| 5:003| 4-984] 4-954] 4-925] 4-876) 4-821] 4-758] 4-790] 4-774. 
30 | 4:746] 4-736] 4-708] 4°686] 4°625] 4-599] 4-581] 4-568] 4645] 4°634] 4-645] 4-695] 4-727] 4:79] 4-836] 4-886] 4-934] 4-977] 5-041] 5-098] 5°147| 5°187] 5-225) 5-273 
31 | 5:321] 5349] 5:369| 5:395] 5:411] 5°433) 5-452] 5:489] 5-505] 5-523) 5-537] 5643 5:533] 5°534| 5-517| 5:509| 5-492] 5-493) 5-484] 5-480) 5-465) 5-446] 5-431) 5-407 | 5-46 
Mzan.| 4:912| 4-907] 4:901| 4-898] 4-896] 4:890| 4-895] 4-891] 4-901] 4-906] 4-916] 4-915] 4-917] 4-917] 4-917] 4°918] 4-923] 4-929] 4-933] 4-939] 4-986] 4-935] 4-936] 4-985 | 
3 
BAROMETER. REDUCED TO 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. APRIL 1903. 
a 
Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, _ 
1 | 5°397| 5°379| 5344) 5321) 5°300| 5°304) 5-297] 5-290) 5-282 5-282! 5-277| 5-282] 5-279| 5-275) 5-255] 5-253} 5-265] 5°265| 5-266] 5:261| 5262] 5:263) 5-262/ 5-262 
2 | 5-270) 5-268) 5-271) 5-276) 5:282| 5:304] 5-328) 5:337| 5:343! 5:348] 5-355] 5:363] 5°365| 5°375| 5:370] 5366] 5°364| 5°357| 5°53] 5°345] 5°325] 5°313] 5:302| 5:298 | 
3 | 5°282| 5-258) 5°242) 5-242) 5-228] 5-218) 5-231) 5:203] 5-191] 5°184] 5-180) 5-167] 5°159] 5°147| 5°134] 5-122) 5-118] 5°114] 5°101| 5-092] 5-074] 5-058] 5-017] 4-991 
4 | 4-951] 4-931] 4-900] 4-908) 4-918] 4-944] 4-948] 4-958] 4-968) 4-983] 4-984] 4-995] 5-002] 5-004] 5-010] 5013) 5:049) 5-070] 5109] 5-131 5°158| 5°16] 5184] 5-190 |! 
5 | 5°199] 5-209) 5-215] 5-224) 5-254) 5+280} 5-286] 5:305] 5:331| 5333 5-343) 5:379] 5:391| 5°396) 5°392] 5:395] 5°393) 5:392| 5-380] 5-360) 5:342] 5°317] 5°3803) 5°27 | 
6 | 5251] 5°233] 5-206] 5-202) 5°193| 5180 5-176) 5°165] 5:153) 5:127| 5-137) 5109] 5-060] 5-067] 5-032] 4-995] 5018] 5-006] 4-998] 4-987] 4-973] 4-959] 4-928] 4-908 
7 | 4:890| 4-878] 4-864] 4-870) 4-878] 4-894) 4-910] 4-929) 4-939] 4-966] 4-993) 5-027] 5:052| 5°053) 5-057 5:067| 5°141) 5°146| 5°192| 5-215] 5-249] 5°31] 5-346] 5-373 
8 | 5394] 5-414) 5:422| 5-427 5-438) 5-460, 5-497) 5:506| 5535) 5558) 5-549] 5-565] 5:593| 5°596| 5-595| 5-598] 5°608| 5°605| 5-610] 5°618) 5622| 5622] 5-620 
9 | 5615] 5°609] 5*602| 5601) 5-603) 5°609. 5°617| 5623] 5-612! 5°630| 5-634] 5-644] 5646] 5°649| 5°641| 5°64] 5644/ 5°646] 5°657| 5°660] 5°659| 5-656) 5-654 
10 | 5°633} 5°625| 5°61] 5°605) 5°597| 5°596. 5589) 5:588] 5-585] 5°573] 5°565| 5:563] 5°553] 5-538) 5:522| 5:502| 5:488| 5-465] 5-433) 5:40] 5-385] 5353] 5°325 
11 | 5:276| 5-267] 5:241| 5-226} 5:208| 5-170, 5:172| 5152] 5-148) 5°19] 5-099] 5-109] 5:096| 5:077| 5-055] 5-046) 5-050} 5-048] 5-044] 5-095) 5-143] 5-192] 5-214 
12 | 5220) 5-221] 5-220) 5-205] 5:207| 5199. 5-209) 5-214) 5-224] 5-222) 5-221] 5-222] 5-224] 5-213] 5-204] 5-194] 5-190) 5-195] 5°189) 5*197| 5°197/ 5-193] 5:179 
13 | 5*157| 5°152| 5°140} 5-142) 5°142| 5-150] 5-151) 5-163] 5°176| 5°187| 5-193] 5°212| 6-217) 5-208 5:204) 5-213) 5:215| 5:21) 5-221] 5°26] 5:233) 5*237] 5:231 
14 | 5°229] 5-231] 5-231] 5-229) 5°230| 5:233) 5:241| 5-253] 5-268) 5:271| 5-272] 5°269] 5:265] 5:253] 5248) 5-231) 5-212] 5°196] 5°19) 5-198] 5-197] 5199} 5197 
15 | 5:207| 5-208] 5-217] 5233} 5-235] 5:253) 5-288) 5329] 5-342) 5-355] 5-368] 5°374] 5:389| 5°399| 5-405] 5:414| 5-435] 5:445] 5458] 5-475] 5-486) 5:497| 5501 
16 | 5:518] 5520] 5°20} 5°520) 5:521| 5-528) 5-540) 5-558] 5:573) 5°577| 5°576| 592] 5°597| 5°606| 5°608| 5615 5°625] 5:621| 5636] 5-631) 5°645] 5°650] 5643 
17 | 5°654] 5°642| 5°648} 5°651| 5°657| 5°660) 5°667| 5°675| 5-676) 5°679] 5:689| 5704] 5:704| 5°705| 5:702] 5-702) 5°708) 5*721| 5°728] 6732) 5°726| 5°726) 5°726 
18 | 5*71S] 5°709) 5-701) 5-698} 5-689] 5°689) 5-695] 5-701] 5:687] 5°694) 5-690] 5-686] 5-685] 5°682| 5°688] 5-664] 5°662) 5:656] 5:663] 5°6.49] 5°655| 5-650] 5646 
19 | 5°631} 5°626| 5-615] 5-614} 5:603| 5°601) 5:593) 5-596] 5-603) 5:589| 5:583] 5-566] 5°576| 5°561| 5°548| 5°580] 5:522| 5:512) 5:501| 5:490] 5:474| 5-454] 5-438 
20 | 5:401| 5°379) 5°361| 5°346) 5:328] 5:322! 5-308) 5-306] 5°300] 5:288| 5:277| 5-265] 5-255] 5:244| 5-239! 5-220) 5-219) 5-208) 5*216] 5-210) 5:199] 5-196] 5°194) 5 
21 | 5°170| 5-164] 5°155| 5-147) 5-132) 5-134] 5137 5°140| 5-146) 5°148| 5-148] 5°145] 5-145] 5°153| 5-136) 5°125| 5-108] 51115] 5°118] 5121) 5-121 5-113) 5-102] 5-103 9 5 
22 | 5079} 5-079) 5°066| 5-053) 5-049] 5-046} 5-048) 5-048] 5-039] 5-034] 5-026] 5-027 | 5:024| 5-015] 5-000] 4-988) 4-982] 4-979] 4-969] 4-967] 4-958} 4-947] 4-939) 4°98) " 
23° | 4921] 4-918) 4-914] 4-916) 4-920] 4-939) 4-957] 4-981] 4-998] 5-018] 5-039] 5-050] 5:071| 5082] 5-096] 5-112) 5:129] 5°148] 5°168] 5-184] 5193] 5-204) 5-207) 5-211 | , 
24 | 5211} 5°21) 5°203] 5-202) 5-206] 5-207] 5-221) 5-219] 5-220] 5-226] 5-229] 5-219] 5-218] 5:219| 5°211| 5-208] 5199] 5:192| 5-191) 5°177| 5°171| 5°160| 5144) 5-1 r 
25 | 5114} 5099] 5°080| 5-066) 5-060) 5-058, 5:054 5-044] 5-037] 5-050] 5-042) 5-046] 5-046] 5-045] 5030] 5-026] 5-023) 5-021] 5:020] 5-035] 5-035] 5-032) 5-032) 5-014 mn 
26 | 4-999] 5-000) 4:99] 4-991) 4-992! 4-979 4-988) 4-976] 4-969] 4-976] 4 996] 5-002] 5-002! 5:001| 4-992] 4-989] 4-978] 4-997] 4°980] 4:993] 4°987| 4-967] 4°953) 4°95e nN 
27 | 4954) 4942) 4936) 4-926) 4-922) 4-916) 4°896| 4-919] 4-909] 4-916] 4-913] 4-906] 4-909] 4-893) 4-888] 4-877| 4°872| 4°850| 4°856| 4°86) 4-866] 4-871] 4-868) 4°880 ' 
28 | 4°882) 4-888) 4880) 4-886] 4°887| 4-893, 4-906) 4-908] 4-909] 4-924| 4-932] 4-939] 4-944] 4-950) 4-954) 4-959] 4-963| 4-965] 4-967] 4-960] 4-966] 4-974] 4-978] 4 r 
29 | 4-964 4-958] 4-952) 4-950] 4-944) 4-939) 4-942) 4-917] 4-917] 4-917] 4-915] 4-919] 4-925] 4-916] 4-900] 4:894] 4-899] 4-894] 4-884] 4-886] 4°896] 4-896} 4-882] 4°8 
30 | 4°867| 4°859| 4°849] 4-844) 4:849) 4°846] 4855) 4-873] 4-883) 4:894] 4-902] 4-919] 4-928] 4-940] 4-941| 4-940] 4-956] 4-961] 4°970] 4-973] 4-985) 4-992} 4-992) 5-0 | 
| if 
MEAN. | 5°235) 5°229| 5-220] 5°217| 5°216] 5:218) 5°225) 5-229] 5-239 5/236) 5'237) 5:242] 5-244| 5-249) 5235) 5230 5 +234) 5:234| 5236] 5°238) 5:29) 5°239| 5:234 5-20] 


Ins. 


5. Ins. 
136! 9:388, 9°332 
128] 9-130| 9-100| 
927| 8-979] 9-031 
430| 9-408 9-362 
9-380] 9406] 9:396 

9619 
9°743 
0-096 
9°693 
9°741 


| 9-613) . 
0} 9°476] 9:492 

709} 9°701) 9:699 
4) 0:005) 0-017 


38| 9°2981 9-164 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


5 


Ins. | Ins. 


6 


9-048) 9-010 
9-113} 9°16] 
9-268] 9-246) 
9-414} 9-430 
9-645] 9°657 
9-733) 9°727 
07120) 0°136 
9-637] 9°609 
9-731) 9°743 
9°617| 9°615 
9-558) 9:576 
9-697] 9°693 
0-045} 0:059 
9-804] 9:791 
9-375] 9°369 
9:171| 9°158 
9-335) 9-363 


9°542 


9°701 
9°394 
2) 9°392 
9-438 
9-128 


8-965 
97125 
9:147 
9°364 
9-255 
9°984 


9°535 
9-654 
9-406 
9-383 
9-456 
9102 


8-958 
97145 
9-099 
9°399 
9-223 
0:021 


9-460 


9-300) 9°344 
9-571) 9°598 


9-620] 9°593 
9-412) 9-492 
9-368] 9°347 
9-475) 9°498 
9-070} 9:040 
8-973) 8-977 
97148) 9°167 
9:029) 8-985! 


9°126 
8972 
9-203 
9-238 


9-426) 9-487 
9-168] 97156 
0:041] 0-063 


9-456) 9°458 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


7 


Ins. 


9-436 
9°665 
9-731 
0°138 
9°591 
9:745 


9°621 
9°598 
9°697 
0:077 
9-762 
9°357 
9°172 
9°374 
9°355. 
9-610 


9°583 
9-430 
9-338 
9°504 
9-020 
8-986 
9°169 
8-920 
9-499) 
9-096 
0-077 


9-455 


REDUCED To 32° AND SEA LEVEL. 


8 


Ins. 

9-071 
8:934 
9°253 
9-238 
9-458 


9°680 
9°733 
0°153 
9°569 
9-761 


9°631 
9°608 
9711 
0-089 
9°754 


9°354 


9 
Ins. 
9-016 
8890 
9-283 
9264 


9-679 
9:739 
0°156 
9°587 
9°765 
9°623 
9°616 
9°723 
07102 
9:738 


9°347 


97162 
9°397 
9:37 
9-639 


9°578 
9-442 
9°322 
9-522 
9-000 
8-990 


9'169| 9°187 
8-861| 8817 
9:544| 9-572 
9°128| 9-134 
mien 0-119 


9°459 9-462 


9168 
9-406 
9-423 
9-671 
9570 
9-438 
9°321 
9°532 
8976 
8994 


9-458} 9: 


9507 
9-711) 9° 
9-762 
0:158 
9°669 
9775 


9°622 
9-645 
9°733 
0102 
9°701 


7| 9-335 
9193 
2} 9-419 
9-460 
9704 
9575) 9:576 
9436] 9-418 
9313) 9316 
9545) 9-539 
$952] $934] 8-918 
9-060] 8-989] 8-979 
9-193] 9-187] 9190 
8777| 8°730 8731 
9609] 9-641 9-639 
9148] 9-160, 9°219 
0140) 0136, 0-141 


9531 


9-466 9469) 9-470 


518-984 
3} 8-726 


13 


Ins. 


9°442 
9°320 
9°521 


7| 9°697 


FIRST FIGURE OMITTED. 


467 


MARCH 1903. 


14 | 15 
Ins. | Ins. 
9-018) 9:004 
8-690} 8-662 
9474] 9°490 
9-332) 9°320 
9-513} 9-542 
9-734] 9°762 
9-756} 9-760 
0-090) 0:076 
9-701 
9°745 
9°592 
9-666 
9°787 


9°755 
9-604 
9-659 
9775 


9°331 
9-189 
9°427 


5} 9°489 


9°736 
9-527 


3] 9°392 


9-288 
9-522 
8-920 


8-991 
97191 
8°703 
9-648 
9:277 
0°130 


9-471 


0:080 
9°566 


9°325 
9-230 
9-419 
9-487 
9°748 
9-447 
9-400 
9°248 
9-489 
8:928 
8-929 
9-223 
8-792) 
9-624 
9°384 
0116, 


0:092 
9-593 
9-325 
9-216 
9-437 
9-499 
9-743 
9-494 
9°397 
9°282 
9°504 
8-926 
8°957 
9-193 
8-734 
9-639 
9°334 
07130 


9-471] 9-469 


19 

Ins. 

9-070 
8°672 
9562 
9°342 
9569 
9802 
9°854 
9-968 
9°725 
9-703 


9558 
9-713 
9-871 
0-046 
9-489 


9°393 
9-295 
9°364 
9-441 
9-782 


9°345 
9°468 
9°340 
9°387 
8-936 
9-001 
9-235 
9-064 
9-462 
9°641 


21 


Ins. 

97104 
8728 
9°552) 
9°351 
9595 
9-802 
2| 9°904 
9-902 
9°729 
9°655 
9-550 
9711 
9946 
0:020 
9-476 
9399 
9°318 
9°337 
9468 
9-796 
9-270 
9-470 
9°379 
9°327 
8932 
9°091 


9°552 
9°717 
9-903) 
0-038 
9°475 
9-425 
9-300 
9°341 
9-432 
9-796 
9°310 
9-473 
9°370 
8°367 
8934) 
9:064 


9°254 
97128 
9°415 
9°691 


9°259 
97168 
9-328 
9°736 


0-094 


9-490 


0:088 
9-496 


0:070 
9-496 


Mid- 


22 night. 


, 23 


‘Ins. 
9-126 
8°816 
9-500 
9356 
9619 


9°794 
9:978 
9-850 
9-739 
9-643 


9-502 
9-713 
9-971 
9-979 
9-457 
9-363 
9°327 
9°337 
9:504 
9-801 
9°315 
9°458 
9-419 
9-267 
8-935 


9-115 
9-245 
9-230 
9-328 
9°830 
0-034 


Mean. 


Ins. 
9-114 
8°845 
9°348 
9-320 
9°505 


9°721 
9802 
0-050 
9-685 
9°727 
9-689 
9°632 
9-791 
0°051 
9°650 


9°365 
9-229 
9°377 
9-417 
9-694 


9-504 
9-429 
9343 
9°443 
8987 
8-995 
9-194 
8-984 
9-478 
9-390 
0073 


9°475 


Ins. 
9°140 
8°874 
9-468 
9-368 
9°625 


9-796 
0022 
9818 
9-737 
9-635 
9-488 
9°713 
9-989 
9-947 
9°442 
9°315 
9328 
9329 
9-506 
9-798 


9-348 
9°440 
9-430 
9-239 
8-939 
9118 
9-221 
9-286 
9°306 
9-881 
0-016 


9-501 


Ins. 
9120 
8774 
9'534 
9370 
9°615 
9-806 
9-949 
9°874 
9-731 
9-658 


9-532 
9°707 
9-955 
0:010 
9:459 
9°387 
$°322 
9°344 
9-489 
9°812 
9-271 
9°468 
9:404 
9°310 
8953 
9-109 
9-257 
9:207 
9:279 
9-790 
0-046 


9501) 9°502 


FIRST FIGURE 


OMITTED. 


APRIL 1903. 


. | Ins. 
9-888) 
9°926 
9°834 
9-422 
9:874 
9719 
3] 9512 
0-099 
0:222 
0:269 


9-806 
9-894 
9°859 
9°947 
9-944 
0-288 
0:456 
0:467 
0-291 
9-962 
9°799 
9-694 
9°501 


9°787 
9-496 


9-796 
9-702 
9°494 
9815) 9:821 
9648) 9-632 


9555) 9°561 
9-485) 9°479 


Ins. 

9°861 
9-952 
9°789 
9:502 
9-931 
9°675 
9-522 
0133 
0-228 
0:274 
9°743 
9-892 
9°857 
9:957 
9-982 


Ins. 

9°871 
9-932) 
9-813 
9-454 
9895 


9-693 
9-510 
07110 
0-215 
0:226 


9769 
9-893 
9°857 
9-949 
9-954 


0:293 
0452 
0°459 
0-281 
9-946 


9791 
9-692 
9-506 
9°829 
9-622) 9-611 
9:561) 9°568 
9-475) 9-469 


0-306 
0-462 
0°452 
0281 
9:934 


9-797 
9°692 
9:522 
9°833 


9-390} 9:395 
9°447| 9-436 
9:343] 9°340 


9 854) 9-846) 9°845 


9-401] 9-405 
9-438] 9-440 
9°337| 9°339 


9°842) 9°847 


Ins. 

9°863 
9-971} 
9°79 
9-526 
9-940 


9°663, 
9542 
0-160 
0°228 
0-269 
9-730 
9-898) 
9-860 
9-961 
9-995 
0°319 
0-466 
0°446 
0-281 
9:927 
9°797 
9°686 
9-542 
9-843 
9-604 


9°558 
9-469 
9-409 
9-430 


9°345 
9°850) 


Ins. 

9°861 
9988 
9°767 
9571 
9-956 
9662 
9°558 
0177 
0231 
0:255 
9°737 
9:905 
9°867 
9971 
0020 


0°333 
0-474 
0-441 
0:271 
9-906 


9°797 
9-669 
9-562 
8-833 
9°587 


9°555 
9-469 
9-421 
9:433 
9°356 


9°854 


Ins. 

9-852 
9-993 
9°755 
9568 
9:966 
9655 
9°566 
0175 
0°230 
0:243 


9°724 
9-909 
9867 
9:97] 
0:038 


0°329 
0-470 
0-429 
0°257 
9-888 
9-795 
9°658 
9°574 
9°826 
9°576 
9-553 
9-465 
9-421 
9°417 
9°365 


9°851 


Ins. 

9-848 
9-996 
9°686 
9°597 
9-998 
9-604 
9°623 
0190 
0-241 
0210 
9-719 
9-909 
9-888 
9:956 
0:090 
0°341 
0°4738 
0°404 
0-206 
9°850 
9770 
9°630 
9-621 
9°783 
9°541 
9°537 
9°435 
9-426 


Ins. 

9°850 
9-990 
9-703 
9°585 
9:984 
9618 
9611 
07185 
0243 
0:221 
9°734 
9°913 
9875 
9-960 
0:069 
0°338 
0°472 
0-412 
0227 
9°862 
9-783) 
9-636 
9-608 
9-796 
9°544 
9°34 
9-437 
9°428 
9-424) 9-413 
9386] 9°397 


Ins. 

9-843 
9-993 
9°729 
9°564 
9:974 
9°635 
9°590 
07199 
0245 
0°235 
9-726 
9:903 
9877 
9-969 
0°056 
0°337 
0-480 
0°421 
0:245 
9°874 
9°789 
9649 
9°588 
9°814 
9-561 
9°551 
9°451 
9-427 
9-418 
9°379 


9851} 9°848) 9°846 


Ins. 
9°840 
9:994 
9-670 
9°610 
9-998 
4570 
9-643 


0°192) 0-196, 


0236 
0°192 
9°728 
9°915 
9 887 
9°943 
0:098 


0°348 
0°47] 
0388 
0-190 
9°838 


9°764 
9°614 
9°629 
9-754 
9°535 


9527 


9-431) 9° 


9-424 
9°395 
9-401 


9°841 


07160 


Ins. | Ins. 
9835) 9°837 
9-982) 9-978 
9-618) 9°606 
9-654] 9°662 
0-008) 0:004 
9-526} 9°537 
9°695] 9°729 
0202) 0-208 
0:250) 0-245 
07126) 07100 
9-690) 9-694 
9°897| 9°893 
9 883) 9-886 
9-890) 9°869 
7| 07138) 0-144 
0:372 0°372 
0:475! 0°477 
2) 0°352 
07114 
3] 9°782 
9°738 
9°564 
9681 
9°730 
9-497 
9°521 
9:401 


Ins. | Ins. 
| 9:827, 9-825 
9-992) 9:986 
| 9°646 9-632 
9°631) 9°631 
0-011] 0:005 


9-554) 9°544 
9-669) 9°673 
07194 
0:248 
07136 
9-691 


| 0°249 


Ins, 
9°853 
9-983 
9594 
9698 
9-998 


9°544 
9772 
0°216 
0°253 
0:062 
9-687 
9-889 
9-901 
9°871 
0°172 
07392 
0-491 
0°346 
0:106 
9°786 
9°736 
9-597 
9°707 
9°723 
9°503 
9°526 
9°395 


9-440 
9-363 
9°398 


9°368 
9°389 


9-829) 9°828 


9448 
9-359 
9-413; 


9°833 


Ins. 
9°853 

9-984 
9-588 
9°725 
9-982 
9-542 
9805 
0-224 
0256 
0:042 
9°697 
9°885 
9913 
9-864 
0-188 


0°395 
0°505 
0°350 
0:096 
9°794. 
9-737 
9°554 
9-729 
9°726 


Ins. | Ins. 
9-868, 9°865 
9°982) 9-964 
9:582) 9°570 
9°757| 9°797 
9-966) 9:950 
9°546) 9°550 
9°&53) 9°889 
0°238) 0-236 
0°265) 0°269 
0:01} 9:966 
9°760) 9°812 
9-904) 9°910 
9-919) 9:92] 
9°870) 9°876 
0:206 0°223 
0°418} 0:421 
0°515) 0°509 
0-352) 0:344 
0:092 0:076 
9°814) 9°814 
9°753) 9-750, 
9°549) 9°539 
9°757|9°781 
9°728} 9-720 


| 


9°509 
9°529 
9°395 
9°456 
9°359 
9°429 


9°837 


9-527) 9°537 
9°33) 9°526 
9°399) 9°397 
9467 9:466 


9-401 


9°367| 9°363 
9°441, 9-451 


9-848) 9°850 


Ins. 
9-869 
9-966 
9-690 
9-612 
9°947 
9-615 
9°674 
0-176 
0244 
0:149 
9°762 
9-901 
9-887 
9:924 
0-086 


Ins. 
9-895 
9-936 
9-490 
9°845 
9-868 


9-506 
0-009 
0:234 
0:277 
9-884 
9-905 
9-887 
9-942 
9-902 
0-268 
0-446 
0507 
0326 
0.0380 
9°814 


9-740 
9°508 
9-819 
9-692 
9555 
9°507 
9397 
9-464 
9365 
9-483 


Ins. 
9-879 
9:948 
9°52] 
9°835 
9-903 
9-526 
9-971 
0:234 
0°274 
9-902 
| 9-890 
9-895 
9°937 
9892 
0°248 
0:433 
0°51) 
0°335 
0:048 
9°814 


9°746 
9-517 
9-807 
9-702 
9°52 
9°511 
9°393) 
9-474 
9°369 
9°473 


Ins. 
9°874 
9-960. 
9547 
9°813 
9-926 
9-536 
9-929 
0:238 
0:270 
9°935 
9°858 
9901 
9°937 
9888 
0:239 


0°434 
0519 
0°340 
0:068 
9-818 
9°746 
9-530. 
9°798 
9711 

9°543 
97516 


9-470 
9°367 
9-462 


9°852 


9°851| 9-850 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


REDUCED TO 32°. 


468 
BAROMETER. 
1 2 3 4 5 6 

Eons ane Ins. Saat ial ina 
1 | 5-000) 5-004! 5-008 5-013) 5-013) 5:022 
2 | 5:070} 5-060) 5:058 5-056) 5-054) 5-065 
3 | 5°038) 5035) 5:080 5:024/ 5-025] 5-028 
4 | 4-948) 4-920) 4:923 4-928) 4-901) 4-910 
5 | 4842) 4-813 ee 4-793] 4788] 4°802 
6 | 4°951) 4°941) 4°950 4-956) 4-964! 4-964 
7 | 5-018) 5°012| 5°012 5:008) 5-002) 5:011 
8 | 5145) 5-146] 5:147| 5-148) 5:152) 5-162 
9 | 5280) 5279] 5-280 5-284) 5-289] 5-293 
10 | 5°352) 5°346) 5340 5°339} 5°341) 5°334 
1] | 5°346} 5°344] 5°328 5°326) 5°317) 5316 
12 | 5289) 5:285) 5:276) 5-271) 5-269) 5:276 
13 | 5169} 5°140) 5115) 5-084! 5-063) 5-025 
14 | 4:940| 4-946] 4:°950, 4°954] 4-958) 4-950 
15 | 5162) 5155) 5148) 5°152) 5:155) 5-151 
16 | 5°313) 5-294) 5-283) 5:276) 5-262) 5:262 
17 (| 5°124) 5117) 5129) 5-144) 5-162) 5178 
18 | 5:428) 5°484| 5-434) 5°438) 5-442) 5-437 
19 | 5:428) 5-418) 5°407| 5°399) 5-392) 5°387 
20 | 5:301) 5-294) 5-278) 5260) 5-250) 5:248 
21 ‘| 5:244| 5:240} 5-240) 5:234) 5:286] 5:230 
22 =| 5379) 5316} 5°329) 5:297| 5-305} 5:285 
23 | 5°525] 5:547| 5°567| 5°587| 5°607| 5°621 
24 | 5:789| 5°790) 5°785) 5°786) 5°787| 5°792 
25 | 5°751| 5°751) 5°749) 5°749) 5°759| 5°761 
26 | 5:885] 5°883) 5887} 5:885| 5°893) 5-909 
27 =| 5-906} 5°904| 5-900) 5:897| 5-890} 5:886 
28 | 5:801| 5-788) 5°778) 5°767| 5°760) 5°744 
29 | 5541) 5517] 5°507| 5:500) 5°499) 5-496 
30 | 5:427/ 5:415] 5-404) 5-403] 5395) 5392 
31 | 5388) 5°390} 5°390) 5:390| 5°392) 5397 
MAN, 5°315| 5°307| 5°304) 5°302) 5301) 5°301 
BAROMETER REDUCED 
Ins. | Ins. | Tas. | Ins. | Ins. | Ins. 
1 | 5-404) 5°398) 5°384] 5:367) 5°359] 5°346 
2 | 5464) 5-466) 5472) 5-481) 5-491) 5-496 
3 | 5°719] 5°724! 5°728) 5°730) 5°732| 5°743 
4 | 5°887| 5893) 5:881| 5°877| 5:882| 5°882 
5 | 5870} 5°866) 5°850} 5°842) 5840) 5837 
6 | 5°899} 5°893) 5:891| 5°891] 5893) 5-893 
7 | 5-908} 5°900| 5-898} 5°898) 5-903) 5-908 
8 | 5°892) 5884) 5:883) 5:876) 5°875) 5°873 
9 | 5°774| 5°752) 5°739) 5-725) 5°711| 5:699 
10 | 5560! 5°540) 5°31) 5°521) 5-512) 5-515 
11 | 5°514) 5506) 5°499) 5-493) 5-495) 5-494 
12 | 5°524) 5-519) 5°514) 5-510) 5511) 5°515 
13 | 5°463) 5°462) 5:452) 5°451) 5:454| 5-446 
14 | 5°504) 5°491] 5501) 5°500) 5-499) 5°511 
15 | 5°515) 5°535) 5°520) 5-504) 5-505) 5:504 
16 | 5-408) 5°387| 5°388] 5.354) 5°351) 5°350 
17 ‘| 5°322) 5310] 5°298) 5°289) 5-289 5:279 
18 | 5°223) 5210) 5°210) 5:207| 5196 5196 
19 | 5°207) 5196} 5190] 5:187| 5-185 5194 
20 | 5°365) 5°370] 5:374! 5°381 5391 5404 
21 | 5°547) 5°543) 5°545! 5541) 5543 5-549 
22 | 5613) 5°609] 5:608) 6604] 5:605) 5-605 
23 | 5°548) 5°41) 5°533) 5533 5534) 5°5389 
24 | 6520) 5°512) 5:4 99) 5°498) 5:493) 6481 
25 | 5°472) 5-473) 5°478) 6:481| 5-495] 5:494 
26 | 5°553) 5°550| 5539! 5°28) 5-518) 5-504 
27 =| 5°387) 5°385) 5°377| 5°381) 5395) 5°395 
28 | 5°397| 5:371| 5:338) 5-304] 5-298] 5-309 
29 | 5°492| 5482) 5:477| 5°459] 5:443) 5-428 
80 | 5°604) 5°604| 5°602) 5°598) 5°6038) 5602 
MPAN. 5°552| 5°546) 5°540) 5°534!) 5°533) 5533 


a 


Ins. 

5°038 
5055 
5024 
4:923 
4801 


4-972 
5024 
5172 
5-299 
5°338 


5°316) 
5:286 
5-007 
4-986 
5174 
5°255 
5-224 
5440 
5°385 
5°234 


5-248 
5:297 
5°648 
5°795 
5°76 
5915 
5880 
5736 
5*498 
5-402 
5-412 


5308) 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


4809 


4-989 
5040 
5°182 
5304 
5:344 
5:316 
§:294 
4-998 
5:002 
5185 
§:242) 
5:236 
5-451 
5°384 
5-229 


5-284 
5°302) 
5'603 
5°787 
5-787 


5921 
5885 
5°732 
5-491 
5°400) 
5°418 


5:313 


9 


Ins. 


'4! 5-052 


5066 
5013 
4:917 
4:827 
4-989 
5:040 
5:190 
5315 
5°350 
5316 
5-300 
4-976 
5:012 
5-199 


5:253 
5:267 
5'454 
5°393 
5:231 


5320 
5288 
5°688 
5779 
5793 
5926 
5°884 
5715 
5502 
5°395 
5°409 


5318 


10 


Ins. 

5-064 
5059 
5012 
4-906 
4-821 


4-994 
5:042 
5196 
5318 
5°360 


5°323 
5°303 
4-941 
5-050 
5°198 


5-245 
5-294 
5-466 
5:393 
5-214 


5°350 
5311 
5°694 
5°782 
5°799 
5°932 
5°883 
5-706 
5°482 
5°397 
5°414 


5321 


11 


Ins. 

5:075 
5:067 
5014 
4:931 
4-849 


5000) 
5-052 
5°211 
5°327 
5°366: 
5:319 
5°302 
4-953 
5:074 
5-199 


5:230 
5°313 
5°473 
5'396 
5°222 
5377 
5°294 
5701 
5°788 
5809 
5'937 
5-883 
5-701 
5*480 
5°398 
5416 


5°328 


TO" OD 


Ins. 
5°353 
5'513 
5:769 
5884 
5849 


5°899 
5909 
5°873 
5°683 
5°511 
5491 
5511 
5458 
5°523 
5501 
5'343 
5'275 


5200. 


5205) 
5411 


5*558 


5°615, 
5°524) 
5473) 


5°501 


5492 
5-416 
5°310 
5°420 
5°603 


5536 


Ins. 

5349 
5534 
5776 
5897 
5855 
5:904 
5913 
5'873 
5°675 
5'511! 
5°498} | 
5°517 
5486) 
5526 
5508 


5329) 5 


5:270 
5:204| 
5212) 5 
5431 
5564 
5619 
5541 
5482 
5515 
5:492 
5449 
5314 
5410 
5607 


5542 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


Ins. 
5:345 
5542 
5789 
5904 
5867 
5908 
5917 
5871 
5678 
5518 


5572 
5623 
5529 
5482 
5519 
5-489 
5:44] 
5314 
5:420 
5601 


5'546 


Ins. 
5353 
5562 
5802 
5:909 
5867 
5912 
5918 
5869 
5'674 
5°517 


235] 5237 
5) 5458 


5°575 
5°629 
5553 
5474 
5°532 
5456 
5:459 
5336 
5424 
5°593 


5550 


Ins. 

5358 
5:576 
5:310 
5915 
5°874 
6919 
5922 
5'869 
5°666 
5516 
5506 
5519 
5482 
5562 
5°508 
5 341 
5'266 
5223; 
5475 
5584 
5629) £ 
5549) 
5473 
5540 
5455 
5482 
5°38) 
5435 
5'585) 5 


5'555 


12 


Ins. 

5082 
5055 
5:021 
4:929 
4:869 


5:000 
5:064 
5:217 
5°325 
5:367 


5:323 
5°304 
4-982 
5-098 
5223 
5:212 
5°335 
5:480 
5°384 
5°225 
5400 
5°301 
5°724 
5771 
5*822 


5°940 
5°879 
5°687 
5-483 
5394 
5418 


5°333 


Ins. 

5355 
5588 
5826 


5°922} 5-924 


5°881 


5:919] 5-919 


5924 
5871 
5°657 
5521 


5:515] 5°516 


5521 
5475 
5°558 
5-513 
5:339 
5258 
5225 
5°250 
5483 


5592 


13 


Ins. 

5:093 
5:067 
5010 
4-934 
4°890 


5:002 
5-068 
5'226 
5°325 
5°369 


5328 
5°303 
4-964 
5129 
5-235 
5-197 
5336 
5-480 
5°386 
5°32 


5:413 
5°303 
5°740 
5'787 
5°829 


5°940 
5°878 
5-680 
5-480 
5°395 
5:425 


5°337 


Ins. 

5°365 
5607 
5833 


5°884 


5-928 
5'868 
5°650 
5523 


5°518 
5475 
5559 
5°504 


5°344 
5:254 
5°219 
5257 
5:487 
5592 
5° 635 


14 


4-902 


5:014 
5:074| 5 
5:230 
5°339 
5°371 


5°312 
5°305 
4-955 
5140 
5245 


5-191 
5°342) 
5°486 
5*382 
5:234! 


5°432! 
5:293 
9°750 
5796 
5°838 


5941 
5869) 
5°669 
5-472 
5°392 
5°433 


5338 


Ins. | Ins, | Ins. 
5:099} 5-092) 5-096, 
5°054| 5:047} 5:046 
4-975) 4-965) 4:951 
4920] 4°919) 4-911 
4*896] 4-896) 4-909 
5:022} 5-013) 5011 

079] 5:085] 5°095 
5°231) 5-231] 5234! 
5°336] 5:326] 5°330 
5:371| 5°372| 5°357 
5305] 5°303] 5:294 
5°300| 5:290) 5:276 
4956) 4-946] 4-934 
5°153] 5°167| 5170 
5:270| 5:286] 5:289 
5:180} 5°166) 5:146 
5°343] 5°360) 5369 
5482) 5:483] 5:471 
5'385] 5°379| 5°371 
5248] 5°248] 5:256) 
441) 5°444] 5-445, 
271] 5298] 5:303) 
4| 5°764| 5-775 
7| 5°786) 5°787 


75 
or 
*845] 5-845] 5°847 


5°437| 5-435) 5°435 
5°337| 5°335] 5°333 


2) 5611 


18 
Ins. 
5098 
5:039 
4947 
4°887 
4:922 
5:019 
5097 
5241 
5°336 
5°375 
5294 
B75 
4-935 
5170 
5309 
5130 
5369 
5468) 5 
5364 
5262 
5448 
5303 
5774 
5*780) 5 
5°854 
5923 
5835 
5°453 
5384 
5440 


5°334 


7| 5112 


7| 5°350 


7| 5°793 


2) 5591 


8) 5°437 


FIRST FIGURE OMITTED. 


20 


Ins. 

5:097 
5:042 
4-984 
4871 
4951 
5018 


5:259 
5°337 
5°372 
5:299 
5:259 
4-924 
5178 
5°319 
5*126 
5°402 
5-468 


5:267 
5°445 
5371 
5°765 
5°867 
5°924 
5°837 


5:450 
5°394 


5*339 


FIRST FIGURE OMITTED. 


MAY 1903, | 


21 | 22 | 23 


Ins. | Ins. | Ins. 
5:093] 5086] 5:080 
5:039} 5040] 5:086 
4-987} 4:978] 4:974 
4°858] 4-849] 4°843 
4°957| 4:953} 4:958 


5020] 5:022/ 5-018 
5126) 5°128) 5-133 
5'264| 5°276) 5:277 
5°340) 5°342) 5°352 
5°376) 5°374| 5361 
5301] 5:299} 5:299 
5:247) 5°235] 5214 
4-916} 4-902) 4-910 
5°179| 5°17) 5174 
5°324| 5°339] 5339 


5-128 
5-411 
5:471 
5°348 
5°267| 5:273 
5:442) 5°434 
5°411] 5°489 
5°798} 5°795 
5°771| 5765 
5°875} 5°877 
5°922) 5°920 
5830] 5°830 
5587) 5:578 
5°452| 5°449 
5°392| 5°395) 5°396) 5-395 
5°437| 5:482) 5°417| 5°410 


5°341) 5°340) 5°339) 5334 


5'415 
5460 
§:342 


5-916) 5912) 
5824) 5815 


JUNE 1 


Ins. 
5372 
5614 
5843) 
5:931 
5887 
5924 
5923 
6°865 
5'641 
5522 
5519 
5'511 
5469 
5561 
5491 
5'337 
5255 
5226 
5-260 
5497 
5599 
5°635 

5559 
5:479 
5561 
5425 
5505 
5466 
5°90] 
5602 


5°566 


Ins. 
5404 
5650 
5856 
5918 
5888 


5916 
5°913 
5°838 
5°612 
5°521 
5°520 
5491 
5'481 
5566 
5°447 
5341 
5:244 
5:217 
§°294 
5507 
5°603 
5°624 
5°545 
5-452 
5°567 
5378 
5°489 
5°509 
5531 
5°602 


5564 


Ins. 

5392 
5644 
5850 
5920 
5883 


5921 
5916 
5843 
5°626 
5°520 
5526 
5°501 
5°482) 
5°563 
5-458 
5343 
5241 
5:222 
5:278 
5°509 


5'606 
5°627 
5'551 
5-480 
5°563 
5°417 
5494 
5°498 
5515 
5589 


5566 


Ins. 

5384 
5628 
5848 
5'934 
5890 


5-925 
5:920 
5'860 
5634 
5517 
5:519 
5:503 
5476 
5563 
5°470 
5°340 
5254 
5'226 
5'268 
5°507 


5604 
5:628 
5'562 
5479 
5°566 
5:429 
5°03 
5486 
5502 
5°589 


5567 


Ins. 
5429 
5675 
5859 
5914 
5885 


5918 
5°905 
5°825 
5*602 
5°524 


5°530 
5474 
5-470 
5°575 
57440 
5328 
§:234 
5:225 
5313 


Ins. 

5:418 
5'661 
5°857 
5:914 
5°891 


5-906 
5909 
5830 
5°602 
5°521 
5524 
5°485 
5°472) 
5570 
5°455 


5°336 
5'240 
5-222 
5°303 
5°520) 5°524 
5°594| 5-604 
5°614! 5604 
5°541) 5543 
5443} 5°435 
5563) 5-568 


5-403} 5°394 
5482) 5-473 
5509) 5°514 
5534] 5°548 
5°586] 5584 


5564) 5-564 


Ins. 
5436 
5:678 
5:876 
5:913 
5892 
5915 
5°906 
5'818 
5:597 
5:526 
5'533 
5474 
5481 
5571 
5447 
5'337 
5241 
5:219 
5327 
5534 
5609 
5598 
55385 
5464 
5'574 
5404 
5'458 
5522 
5:559 
5°575 


5567 


Ins, | Ins. 
5452) 5:451 
5°702) 5:709 
5°893} 5°897 
5:907| 5:892, 
5°905! 5-907 


5919 
5915 
5:815 


Ins. 
5442 
5695 
5885 
5909 
5900 


5920 
5914 
5°819 
5°597| 5592 
5°536! 5°5385 
5537] 5°535 
5°476] 5°474 
5-485] 5488 
5°575] 5°562) 
5:448} 5-441 
5°343] 5342 
5249] 5'245 
5:232) 5-228) 5221 
5342) 5°352) 5°356 
5°540} 5°544) 5:547 


5615] 5°621] 5°617| 5 
5'591] 5585 
5'539] 5531 
5°461| 5°467 
5*580} 5°580 
5396] 5-409 
5°447| 5-433 
5°525] 5:525 
5°576| 5579 
5°58} 5°556 


5571) 5°571 


oS aco 
Sar 


u Grorsr ory wooo 


An 


5°587] 5" 
5*538} 6 


5'567] 5: 


4 5 
Ins. | Ins, 
9-516] 9°519 
9°567| 9°567 
9°528) 9°524 
9-420] 9°426 
9-255) 9°253 
9-516) 9°526 
9°585) 9°581 
9-713] 9°719 
9°851) 9°854 
9-964! 9:970 
0:027) 0°011 
9-900} 9902 
9:645) 9°622 
9-454) 9°458 
9°735] 9°735 
9-881) 9°862 
9°758) 9°782 
0:074| 0:079 
0-008} 0°006 
9-822) 9°810 
9-765] 9°757 
9°864] 9°859 
0-233) 0°255 
0415) 0°415 
0:304} 0°304 


0-436] 0°448 
0400} 0°400 
0-267] 0°261 
9-988] 9-985 
9889} 9°883 
9-829] 9°840 


9°858) 9-859 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


6 7 


Ins, | Ins. 
9°538] 9:543 
9°579) 9°571 
9°528] 9:526 
9-434) 9:420 
9-259} 9-261 
9°537| 9°536 
9589) 9:596 
9°731| 9°743 
9°866] 9-872 
9-979] 9:988 
0005! 0-001 
9910) 9-916 
9°594| 9°563 
9°472] 9-494 
9°751] 9°763 
9°859) 9-854 
9°818] 9:840 
0-084) 0:085 
0:011] 0:003 
9-812] 9-794 


9-759} 9°781 
9852) 9°847 
0273} 0°293 
0420} 0°415 
0°322} 0°332 
0456) 0°460 
0-399) 0°389 
0:241) 0°229 
9-988} 9-980 
9:877| 9°878 
9°844| 9°860 


9-864] 9°866 


8 


Ins.. 
9°556 
9:567 
9°516/9:520 
9426] 9:444 
9-279} 9:282 
9:548) 9°546 
9°605} 9°602 
9°751| 9°753) 9°755 
9°882) 9°884! 9-890 
0-000) 0:008} 0:024 
9-996] 9-983) 9:975 
9-912) 9°910) 9°896 
9*528) 9°502) 9-470 
9°514| 9°580) 9566 
9°781| 9°793] 9°784 


9°845] 9:835] 9°815 
9°868] 9°882) 9:890 
0:099} 0-098} 0°107 
9997] 9:990| 9-987 
9°786) 9-776] 9°761 
9°819} 9°849| 9°891 
9°829) 9:823) 9°821 
0°313} 0°325) 0°339 
0:407| 0°394| 0°375 
0:340} 0:342) 0°345 
07454] 0°450) 0439 
0387] 0°379] 0°365 
0210) 0186) 0°158 
9976] 9°961) 9-942 
9873] 9°857| 9°848 
9°865] 9°858) 9°865 


9869) 9-867] 9°865 


FIRST FIGURE OMITTED. 


12 


Ins. 
9°546 
9°544 
9°508 
9°44] 
9°314 
9°558 
9°611 
9°755 
9°882 
0:015 
9945 
9°883 
9°478 
9-629 
9°816 
9°774 
9901 


7 | 0095 


9:960 
9°754 


9:936 
9°792 
0°359 
0°346 
0°354 
0-416 
0°344 
0-115 


7 | 9°920 


9-820 
9°883 


9861 


13 


Ins. 
9-549 
9-540 
9-496 
9:419 
9°326 
9-561 
9-605 
9-758 
9°879 

[0-015] 
9-927 
9-875 
9°467 
9-663 
9-824 


9-763 
9-903 
0-085 
9948 
9°759 


9:957 
9°787 
0369 
0°333 
0°352 
0°407 
0330 
0096 
9-901 
9-810 
9°887 


9°858 


14 
Ins. 
9°552 
9538 
9-490 
9°413 
9°337 
9°565 
9°605 
9°756 
9°879 
0015 


9°915 
9°863 
9-462 
9°687 
9-837 
9-750 
9-906 
0:076 
9:939 
9-761 


9-980 
9778 
0°379 
0°327 
0°354 


0:399 
0°306 
0:076 
9-892 
9-805 
9°888 


9-856 


16 
Ins. 
9°557 
9534 
9-476 
9395 
9°376 
9-561 
9°607 
9-759 
9°876 
0:009 
9904 
9°841 
9454 
9°717 
9°867 
9-709 
9:927 
0:049 
9:908 
9-775 
0:001 
9°834 
0°391 
0°318 
0°354 


0°380 
0:278 
0:045 
9°874 
9°796 
9°895 


| 9°854 


17 | 18 
‘Tas. | Ins._ 
9:555| 9:553 
9:534| 9°531 
9-468] 9°468 
9:391| 9:38] 
9:388| 9-416 
9:559] 9:565 


Ne} 
co &> 
$100 
wb 


PWOOES) GOO OOo 


9°78 


9 
9 
9 
0 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
0 
9 
9: 
9 
Q) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
9-901) 9:919 
9 


"851) 9°856 


21 9°70 


19 


Ins. 

9552 
9534 
9°466 
9°385 
9°438 


9°569 
9°625 


9-913 
0-025 
9-888 
9-821 
9:441 
9°731 
9:909 
9-678 
9-965) 
0:031) 
9-885 
9-788) 
9-983) 
9-906 
0:401) 
0:291 
0:375| 
0°376 
0-279 
0-012) 
9-873 
9-787 
9-928 


9°859 


20 | 21 
Ins. | Ins. 
9°561] 9°573 
9-542) 9:546 
9-468) 9:462 
9°381] 9°369 
9-462) 9:462 
9°579)| 9585 
9-648} 9°667 
9°790} 9-806 
9°935} 9°952 
0:035] 0:049 


9°892) 9898 
9-819] 9°815 
9°436] 9°412 
9°743} 9°751 
9-916] 9°935 


9680] 9°684 
9-989) 0-005 
0°041} 0-045 
9°882| 9°885 
9-803} 9°805 
9-979} 9-971 
9-966) 0010 
0°423) 0°431 
0291) 0-293 
0°385] 0°400} 0-411 
0°387| 0°392| 0°396 
0-288) 0293] 0°300 
0-016) 0-018) 0-021 
9-883] 9°903| 9°913 
9807] 9°811] 9°820 
9°929) 9:934) 9°929 


9-870} 9-876] 9°880 


22 

Ins, 

9-569 
9°588 
9°463 
9°355 
9°478 
9-591 
9°677 
9-818 
9°965 
0-059 
9-904 
9°795 
9°394 
9°755 
9-939 


9-691 
0:02] 
0-043 
9°882 
9°808 


9-951 
0:054 
0°435 
0°297 


469 


MAY 1903. 


Mid- 
ae night. 
Ins. 
9°563 
9°548 
9-444 
9°313 
9°486 


9°597 
9°695 
9°826 
9969 
0054 


9-902 
9°759 
9-414 
9°743 
9°919 


9698 
0039 
0035 
9°866 
9°795 
9-934 
0-130 
0-429 
0309 
0429 


0°405 
0302 
0-016 
9-907] 9-917 
9°824| 9°830 
9-923) 9°927 


9879} 9-880 


Ins, 

9°569 
9°542 
9°455 
9°335 
9-484 


9590 
9°681 
9°822 
9:966 
0:053 


9-900 
9777 
9°398 
9-749 
9-929 


9°692 
0:030 
0:037 
9:876 
9°803 
9-939 
0:089 
0°433 
0°300 
0:417 
0:402 
0°301 
0-018 


Mean. 
Ins. 
9°544 
9-550 
9°498 
9-408 
9°348 


9°551 
9-616 
9°757 
9°891 
0-009 


9-951 
9-863 
9509 
9618 
9°827 
9°79 
9-890 
0:065 
9°949 
9-794 
9894 
9-885 
0°338 
0353 
0°352 


0-415 
0-339 
0127 
9°931 
9°838 
9°881 


9°864 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JUNE 1903. 


Ins. 
9:937 
0°191 
0:401 
0°456 
0°436 
0°430 
0376 
0°319 
0:137 
0:016 
0:080 
0:079 
0:088 
0°140 
0:025 


9°893 
9°823 
9°778 
9-810 
0024 


0131 
07140 
0:075 
9:976 
0:014 
9°943 
9°915 
9879 
0°016 
0°117 


0-088 


Ins. 
0°052 
0°336 
0452 
0°443 
0°472 


0°407 
0°376 
0:283 
0-050 
0-066 
0-122 
0:050 
0°148 
0°133 
9962 
9°873 
9°819 
9°764 
9-928 
0106 


0°163 
0130 
0043 
9:964 
0071 
9-856] 9:840 
9868] 9°848 
0-006] 0-010 
0:130} 0:182 
0:065) 0-049 


a 0°103 


Ins. 
0:038 
0°326 
0°452 
0438 
0:466 


0°405 
0°376 
0°29] 
0:056 
0:072 
0-118 
0:040 
07144 
0°13) 
9:969) 


9873 
9°824 
9°763 
9°917 
0:098 
0°155 
0°138 
0044 
9-964 
0:066 


Ins. 
0:028 
0°31] 
0°454 
0-459 
0°458 


9-407 
0°376 
0°289 
0:062 
0-066 


07108 
0:046 
07137 
07131 
9-967 


9°885 
9°827 
9°766 
9-909 
0-090 
07157 
0:188 
0:048 
9°964 
0:067 
9-856 
9-886 
0:010 


| Ins. 
0:019 
| 0:297 
0°441 
07462 
0°448 


0°390 
0°366 
0:287 
0-064 
0:062 
0-094 
0-042 
0137 
0:129 
9971 
9-886 
9°823 
9-767 
9-883) 
0:078 
0°149 
07131 
0:037 
9-960 


Ins. 
9994 
0:271 
0°427 
0°457 
0°486 
0°389 
0°346 
0275 
0:052 
0:048 


0-086 
0:036 
0°114 
0117 
9967! 
9879 
9°818 
9°744 
9-865 
0-066 


0°188 
0:124 
0-042) 
9-960 
0-041) 0-059 


9852) 9°858 
9-916] 9:901 
0-000, 0:002 
0-092) 0-108) 0-120 
0-093) 0:083) 0:077 


0:088) 0:098) 0°103 


Ins. 
9-970 
0-253 
0:407 
0°447 
0:424 
0°379 
0°320 
0:257 
0:046 
0:022 
0:072 
0:088 
07106 
0°109 
9:957 
9:873 
9*809 
9°740 
9°848 
0:047 
0°135 
0°124 
0:048 
9-958 
0:027 
9°859 
9:926 
9:990 
0:078 
0°095 


0:079 


Ths. 
9946 
0:243 
0°402 
0°441 
0°424 


0°381 
0:316 
0°255 
0:048 
0-006 
0-062 
0:042 
0:088 
0111 
9963 


Ins. | Ins. | Ins. 
9:902 9-912 9:925 
0209 0:225) 0:228 
0°392 0-393] 0:398 
0:455, 0°441| 0-433 
0426, 0:422| 0-422 
0'397| 0:391) 0:388 
0°324! 0-326) 0:314 
0:273) 0:265] 0:253 
0:076, 0:064| 0-050 
9-980 9:984| 9-990 
0:054/ 0-060) 0:056 
0-040) 0040) 0-036 
0-062 0-068 0-068 
0:119 0:111) 0-113 
9-971 9:954, 9:957 
9°885 9-876] 9:873| 9°871 
9-803, 9°801| 9:802' 9-811) 
9-748] 9:739] 9°734 9-727, 
9-801) 9°817| 9°821 9-836 
0:019} 0:022| 0-026 0-039 
0°125| 0°125] 0°127 0°127 
0:132| 0°128] 0:120 0-120 
0:084| 0076] 0:070, 0-068 
9-972 9:964| 9:960, 9-952, 
0:015] 0-016 o-017) 0:017 
9-893] 9:884) 9°884' 9:864 
9-971] 9-944] 9:932 9-930 
9-966] 9:976]| 9°989 9-987 
0:035] 0:038 


0:048 0:061 
0109) 0°111| 0°107 0:107, 
0:072 


Ins. 
9-900 
0195 
0393 
0-451 
0:426 


0-411 
0°338 
0:291 
0:087 
9980 
0:062 
0°052 
0:078 
0°129 
9-994 


9-889 
9°817 
| 9°758 
9-791 
0-018 
0:128 
07134 
0:082 
9-970 
0-011 
9:908 
9-980 
9-942 
0:024 
07120 


Gore 0-075 


Ins. | Ins. 
9:897} 9°900 
0181] 0:186 
0°399] 0:395 
0°464] 0°451 
0°436] 0°430 
0:432] 0°417 
0°376] 0°364 
0°313]} 0°303 
0°122} 0-102 
9-984} 9-982 
0-076} 0:070 
0:072] 0-058 
0-068} 0:060 
0:145]} 0°135 
0:024} 0:005 
9-887] 9°889 
9°815) 9816 
9°783] 9:773 
9°780] 9°79 
0:019] 0:010 
0:123] 0:125 
0:140] 0:136 
0-078} 0:082 
9-952) 9-952 
0:009} 0:015 
9:946] 9-929 
9-978} 9:982 
9°878} 9-910 
9-990} 0-004 
0:117} 0°107 


0:083] 0:079 


Ins. | Ins. 

9:904 9-900 
0:164 0177 
0°408 0-398 
0°474| 0-465 
0:433 [0°437] 
0448 0-443 
0°397| 0°382 
0°342 0-329 
07168 0°144 
9-996) 9:994 


0:083) 0:078 
07102) 0-088 
0-084 0-074 
0°162/ 0:155 
0:049) 0-033 
9-893) 9-898 
9°815, 9°809 
9°797| 9-790 
9°790) 9-773 
0:023) 0-021 


07181} 0-125 
0°152) 0°150 
0:085) 0-082 
9°967) 9-964 
0-008) 0-009 
9:977| 9956 
9-972) 9:978 
9°780| 9°842 
9948) 9-971) 9-972 
0:144) 0°128) 0°123 


0:092 0-090) 0-086 


Ins. 
9900 
0142 
0397 
0°478 
0°485 
0:460 
0°407 
0352 
07192 
0:004 


0-085 
07108 
0-094 
07166 
0-065 


9-903 
9-823 
9-799 
9-789 
0°025 


0°133 
0:150 
0:087 
9-969 
0-014 
9:991 
9-948 
9°748 


Ins, 

9:906 
0148 
0°398 
0°475 
0:439 
0:472 
0°419 
0°358 
0:198 
0:010 


0:089 
0-116 
0:098 
0°168 
0-078 
9:907 
9-824 
9-800 
9°783 
0:021 


0°135 
0152 
0-091 
9°987 
0:010 
9-995 
9°948 
9°736 
9-941 
07152 


0:095 


Ins. 
9-908 
0:136 
| 0-406 
0°472 
0°427 
0°474 
07420 
0°374 
0220 
0-012 
0:087 
07126 
0:096 
0170 
0:079 
9°887 
9°831 
9°805 
9°776 
0-016 


0°133) 
0°153 
0:089 
9°993 
0-004 


0-011 
9:914 
9°736 
9:935 
0°150 


0:095 


Ings | ins: 
9-910 9-910 
07110 0°124 
0:376, 0°387 
0°458 0°466 
0°427| 0°425 
0°476) 0:476 
0°417) 0°427 
0°380| 0:382 
0236) 0:228 
0:006) 0-009 
0:085) 0:083 
0°126) 0°132 
0:076} 0:090 
0162) 0:164 
0094) 0-085 


9903} 9°898 
9°837| 9°834 
9813} 9°806 
9°756| 9-769 
9991) 0:005 


0°125) 0-135 
0°144) 0151 
0087} 0:089 
0001) 9-995 
9-984) 9-994 
0:083) 0:025 
9874) 9°886 
9°722| 9°736 
9:941) 9-929 
0°150| 0°155 


0:093 


Ins, 

9°913 
0:096 
0°373 
0-450 
0°427 


0°470 
0°407 
0°380 
0:240 
0-014 
0:077 
07128 
0:066 
0°154 
0:099 


9°915 
9°839 
9°813 
9°753 
9-978 


07118 
0-146 
0-085 
0:005 
9:978 
0:043 
9°858 
9°736 
9-959 
0°146 


0:089 


0-071, 0:075 


0:090 


NS. ROY. SOC. EDIN.—VOL. XLIV. oye 


470 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


BAROMETER. REDUCED TO 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JULY 1903, 


1 Pee) ae 5 6 7 8 9 109) D1) WQS Ss | 4a PE GS 7 | S| LON 20M 2s eee 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. |} Ins. | Ins. | Ins.} Ins.| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins.| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, 
5°529] 5°518) 5°517| 5-509) 5°507| 5°518) 5°533) 5:526) 5-528) 5°537| 5542) 5°5519 5°552) 5°538) 5°546] 5°543) 5542) 5:555) 5°562) 5:567| 5°572! 5580) 5583 
5°572| 5°598) 5°564) 5°563) 5°561| 5°572| 5°565) 5°564) 5°555) 5°550) 5532! 5520] 5°490] 5:477) 5:421) 5°406) 5°372! 5:333) 5°295) 5°249] 5-217) 5:170) 5127 
5*103} 5°130) 5°114| 5°107| 5°102) 5°100) 5°109) 5:116) 5-121) 5110} 5°126| 5:1104 5°180) 5°127| 5136 5:141) 5:°144) 5°139) 5:146} 5156) 5181) 5204) 5:224 
5-238) 5°257| 5:268) 5287) 5:299| 5-310) 5°333) 5-358] 5°380) 5:392| 5-407] 5-422) 5-431) 5:445) 5-456, 5-458] 5-455) 5°453] 5:452) 5-450) 5:445) 5-442) 5-438 
5°403] 5°38: 5°322) 5°292) 5268) 5°214) 5°163) 5157) 5°174| 5°154! 5-147] 5°1389) 5°127| 5-105) 5:097| 5-083) 5:068) 5:061) 5-042) 5-040] 5-031) 5027 
5°067| 5:093) 5093) 5°122) 5:146) 5°164) 5°195) 5°217| 5-224) 5-266] 5-290] 5°319] 5-343) 5°368) 5388) 5403] 5:419] 5:431) 5°439) 5-463) 5-476] 5-483) 5-496 
5°487| 5°495] 5502) 5503} 5°506) 5°516) 5°528) 5533) 5°541| 5-564) 5-585) 5°599} 5-603) 5°633| 5624) 5°633) 5634) 5-635) 5-643) 5641) 5:°650| 5°654| 5-646 
5°637| 5°624) 5°613, 5°610) 5°610) 5°601) 5°594| 5-599] 5-602) 5-612] 5°612) 5°625] 5-634! 5°639| 5-639) 5640) 5°65) 5°643) 5:645| 5°656! 5649] 5:661) 5660 
5°678) 5°681| 5°685, 5°697| 5-706) 5°706| 5°726) 5°742! 5-740) 5760] 5:750| 5°753] 5-749] 5°759| 5°751| 5°748) 5°730| 5°727| 5°714! 5°697| 5°696) 5°687| 5-686 
10 | 5°677| 5676) 5°669) 5:667) 5°666) 5-666) 5°672) 5664) 5°674| 5:677| 5°669| 5°662] 5:656| 5661) 5:656)| 5°654| 5646) 5°650] 5:651) 5°646) 5-651) 5647) 5647 
| 11 |5-642 5°617| 5°618| 5°618) 5°622) 5°617| 5°622) 5:636) 5°617) 5-623) 5°627| 5°6241 5:626| 5°621) 5-616) 5611) 5°600) 5°588) 5-575) 5°574| 5°577| 5°565) 5°553 

12 | 5°519] 5:503) 5°487| 5°467| 5°455] 5:445) 5:437| 5-434) 5-438) 5-488) 5-482] 54321 5-428] 5-425) 5:423) 5-412! 5:411] 5396] 5:388) 5°381] 5°375) 5°368) 5:358 
13 | 5°346) 5°335) 5°326| 5:319) 5°325) 5°327| 5:330) 5:338) 5358) 5-362) 5:371| 5381} 5-382 5388, 5°382) 5°376| 5°402) 5°376] 5°367| 5°377| 5°381) 5°385) 5381 
14 | 5°371) 5360) 5°357) 5°357! 5°357) 5°352) 5°360| 5:361] 5°357| 5°345) 5:361| 5353] 5:°3852 5°349  5:849) 5:342) 5°335| 5°332| 5°319} 5°309) 5°308) 5°294) 5:278 
| 15 | 5:256) 5-245) 5-238) 5-239] 5-233) 5:231) 5*225) 5-238) 5-239) 5-244) 5:247| 5244] 5-250) 5276) 5-294 5:293) 5:290) 5-295] 5-283) 5-298) 5313) 5:310) 5:316 


16 | 5°298) 5:284) 5-275) 5:272) 5-270) 5*245) 5°246) 5-235) 5-231) 5°230| 5:219] 5°) 85] 5-185) 5°186) 5-169] 5°161) 5°153) 5°143) 5:135} 5:133) 5-131) 5-180) 6123 
17 | 5°101) 5-096) 5-107) 5°115) 5-098) 5°103} 5-107) 5-112) 5-126) 5-125) 5-142) 5°148] 5-151) 5°150) 5°154) 5:176) 5°177| 5:180} 5-186) 5-193) 5-205) 5°218) 5-232 
18 | 5°243) 5*228) 5:229) 5-232) 5-229) 5-232) 5:233) 5-242) 5-262) 5-275) 5-280| 5-285] 5:293)| 5°312) 5°322) 5325) 5°323) 5°334) 5°339| 5°346| 5:363) 5°368) 5:378 
19 | 5°370) 5°365} 5°363, 5-361) 5°369) 5°377| 5:380) 5:388) 5°395) 5-400) 5°407| 5408] 5:412) 5-421) 5-436) 5-438) 5-441) 5-444) 5-449) 5-452) 5-461) 5-466) 5-463 
20 | 5°463) 5°461) 5-459) 5461) 5-473) 5:473) 5-481) 5-497) 5:507| 5-498) 5:504) 5:5154 5:522) 5°526) 5-528) 5:536) 5:526) 5°521) 5525) 5°519) 5°520) 5°514) 5502: 


21 | 5-485) 5:470| 5°463) 5-456) 5-450) 5-440) 5°443) 5-431) 5-414) 5-413) 5:402) 5-404] 5-405) 5-400, 5-404) 5-400) 5-389) 5383) 5°379) 5-372) 5-380) 5°371) 5361 
22 | 5°341) 5°320) 5805) 5°290| 5:274| 5:266) 5:253) 5:246) 5°248) 5-241) 5-243) 5233] 5:245) 5-248) 5252) 5-247) 5:287| 5:242) 5-242) 5-239) 5-246) 5°237| 5-229 
23 | 5°210) 5-199) 5-190) 5°183) 5:184) 5-193) 5-186) 5-194] 5202) 5-205) 5:213] 5219] 5-226) 5-231) 5-238) 5235) 5-241) 5:246) 5-256] 5-258) 5-269) 5-268) 5-275 
24 | 5°273) 5°272) 5-270) 5:267| 5:277| 5-276] 5-290) 5-297] 5°303) 5°306| 5:311] 5-306] 5°321) 5:330) 5-331] 5°336) 5°350) 5°347| 5°354) 5°376) 5°377| 5°389) 5-401 
25 | 5°395) 5-400) 5°398 5:409) 5-414) 5-419) 5-426) 5-430) 5:433) 5-424] 5-418] 5-415] 5409) 5°378) 5°363] 5°352) 5333) 5°292) 5-280) 5-266) 5-235) 5-205) 5-185 


26 | 5°169) 5172) 5-176) 5°188) 5°216) 5-230) 5-242) 5-256) 5-267| 5-270) 5:274| 5289] 5:288) 5-294) 5-301) 5°300) 5-297] 5°311) 5°311| 5°314) 5-314) 5°317| 5°315 
27 | 5°311) 5°307) 5:301) 5-292) 5-292) 5-283) 5-295) 5-292! 5-300 5-293] 5-289] 5-288] 5-276) 5:276) 5-278) 5:°275 5°258) 5-265] 5-264) 5-263) 5-268) 5:259) 5-251 
28 | 5'238| 5°231) 5°226 5:220) 5:217| 5-203} 5-208) 5-203) 5-193) 5°196| 5°197| 5°195] 5:188) 5-188 5-183) 5:177) 5-166) 5-168) 5-159) 5-157] 5153} 5-142) 5-188 
29 | 5*114| 5106) 5:100 5-092) 5-092) 5-090) 5-088) 5:94) 5-098) 5-095) 5°101) 5108} 5-113) 5-129) 5-128) 5:135) 5°185) 5-137) 5-144! 5-146) 5-150) 5158) 5°165 6 
30 | 5°170) 5°169) 5°175) 5°187) 5°185) 5-184) 5:186) 5-215) 5-220) 5-226) 5-240) 5-260} 5:265) 5-274) 5-290) 5-285) 5-290) 5-290) 5-299) 5-304) 5:307| 5:325) 5-328) 5°3' 
; 31 | 5°316) 5°321) 5°327) 5°324) 5:333! 5:338) 5°349| 5°358) 5:367| 5:366] 5°393| 5°398] 5-410) 5413) 5°419] 5-419) 5-418) 5-411) 5-410} 5:414) 5-422) 5411) 5-419) 5-41 


MEAN, | 5°356) 5°352) 5:347| 5°346) 5°347| 5°347) 5°350) 5°354) 5°358) 5:362) 5-366] 5°368} 5°370) 5:374| 5°374) 5-373) 5°369) 5°366) 5:364) 5°363) 5°365) 5363) 5361 5355 H 


COND OP Wh 
o 
A eae . 
9 So 
(Sc) 
>) 
oo 
oe) 
bo 
or 
w 
— 
=~ 


BAROMETER. ReEpDuUCED To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. AUGUST 1 


. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 

5*380| 5°379| 5:377| 5°377| 5°375| 5°366| 5°370) 5°367| 5:368 
5:301| 5:284] 5°252) 5°221) 5193] 5°157| 5°122] 5-110) 5:090 
5'170) 5:177| 5°197| 4:200| 5-212] 5:219} 5:281] 5:240) 5:249 
5'072| 5:079| 5-083) 5:099) 5:123) 5:140] 5145] 5:156) 5-170 
5328) 5°334) 5°355| 5:352| 5353) 5369] 5°368) 5:384) 5:396 
5-412) 5°481) 5:439)| 5:443) 5-456) 5-468] 5:478) 5:496) 5:504 
5+515)| 5°504| 5°494) 5-490) 5-472) 5-463] 5°454) 5-438) 5-418 
5+133] 5°120) 5-081) 5:022| 5:013) 5012) 4:993) 4:987] 4:982 
4-902] 4-906) 4-912) 4:918) 4-985) 4:933] 4:943) 4°957| 4963 
5°128) 5°146) 5:157| 5°171| 5°185) 5°195) 5:208) 5°224) 5-236 


5-291] 5:287| 5:288) 5:290| 5:286) 5°287| 5°291) 5-295 5-297 
5°337| 5°345| 5°345) 5:342) 5:342| 5°342) 5°336) 5°341) 5338 
+342! 5:327| 5°326) 5:324| 5319] 5°318) 5°300) 5°293) 5:266 
4715] 4°695| 4°707| 4°679) 4°684| 4°674| 4°668) 4°654| 4°657 
4°619] 4:681| 4°642] 4-651] 4°662) 4-683] 4-698) 4-708) 4-704 


5:074| 5'087| 5:104| 5-118) 5°121] 5°135} 5°145) 5-145) 5152 
5*252| 5:252| 5:241] 5°242) 5-249] 5-238) 5°235) 5-219) 5-213 
5*156| 5°154| 5°154| 5°155) 5°146| 5-149] 5°148) 5-145) 5-144 
5°156] 5°157| 5:145] 5°187| 5184] 5°121) 5°100} 5-101) 5-094) 5: 
4940] 4-929] 4-920] 4:906] 4-902) 4-890) 4°880] 4°873) 4°873 


5042] 5070) 5-064) 5°081| 5-091) 5-104} 5°106) 5°123) 5-122 
5:244| 5*255] 5-261] 5-272) 5:272| 5-485] 5-290| 5:300| 5°301| 5°300) 5: 
5°363] 5°357| 5'351| 5°344| 5°346) 5:356] 5°359] 5:361| 5:364) 5°349! 5" 
5'871| 5°379| 5°383| 5*380| 5-391] 5-406) 5°415) 5-422) 5-424) 5-481) 6 
5°512| 5*522] 5521) 5°524) 5:522) 5-582] 5°535| 6638) 5:525) 5°522) oo 
5°824] 5°313] 5302) 5:297| 5-298) 5:302| 5:302| 5°308] 5:800| 5:274) 5" 
5:064] 5062] 5-034] 5-046] 5-030] 5-020] 5:023} 5-025) 5-033) 5°048) 5 
9| 5°173| 5°174| 5°178] 5°171| 5163 5-167) 5°166] 5°155] 5145] 5°186} 5° 


Ins. | Ins. | Ins. | {ns, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
5*413} 5406 5°398) 5°385) 5°380] 5°374| 5°367| 5°368, 5369] 5°371) 5381 
5°347] 5°342) 5°334! 5:334| 5-329] 5-322) 5-323 5°326 | 5°336| 5°329) 5-316 
5°064) 5057, 5:052) 5:058) 5-054) 5-056} 5:068) 5°082) 5-105) 5°114| 5140 
5:221) 5°195) 5-160) 5:134| 5090} 5:041| 5-041) 5-044) 5-035] 5:022| 5-019 
5*195] 5°196) 5°191) 5202) 5-216] 5-219) 5-214) 5°229) 5-247] 5-266) 5:271 


5°405] 5'407, 5394) 5-400) 5-402! 5-381) 5:390) 5-401) 5-406) 5-403) 5-408 
5°511) 5°12) 5°506) 5°503) 5:502| 5:499) 5:507) 5°507) 5:519| 5515) 5520 
5348] 5°316) 5-291) 5°271| 5-265) 5-259) 5-253) 5-216) 5-229) 5:219] 5-205 
4-933] 4-925) 4-913) 4-898] 4-887] 4-883) 4-884] 4-890) 4:893] 4-900] 4-902 
4972) 4:970) 4*965) 4°974| 4978) 4°993) 5:012) 5-081) 5-048) 5°057| 5:087 
11 | 5:248) 5°254) 5-258 5-256) 5-260! 5-266) 5:268) 5°267) 5:282| 5-281 5-272 
12 | 5°294) 5-292) 5°286, 5-281) 5°283) 5-297) 5°305) 5:301| 5:322| 5:327| 5°327 
13 | 5°312) 5°306) 5:298 5:288) 5-287! 5°305) 5-299) 5°309) 5:310| 5°314) 5:315 
14 | 5°195) 5:173| 5°14) 5°114) 5-084) 5-048) 5-018) 4-995) 4-971] 4°913) 4-847 
15 | 4°647| 4626) 4-606) 4°587| 4:577| 4-586, 4-598] 4-584) 4:589| 4-586] 4-586 
16 | 4°728) 4°748) 4-754) 4°776| 4-793] 4838 4-876] 4-895) 4-933] 4-978] 4-990 
V7 | 5°154) 5°152) 5°156) 5°161) 5:171| 5173) 5167] 5°192) 5-217] 5-224) 5-232 
18 | 5°178) 5170) 5°157| 5-141) 5-140} 5°146) 5°131) 5°135) 5-189) 5148] 5-150 
19 | 5°189) 5°129) 5-124) 5-120) 5-123) 5°129) 5°132) 5:139) 5-147) 5°135) 5°147 
20 | 5-058, 5-053) 5-039) 5-030) 5-015) 5:012 5-014) 4-992) 4-984) 4-969] 4-967 
21 | 4°868) 4°872) 4-880) 4-885] 4:887] 4-902 4-923] 4-948) 4-957] 4-986] 4-992 
22 | 5°125) 5°124 5°133} 5°125| 5°125| 5-155 5°163| 5-180 5:195| 5°206] 5-225 
23 | 5°805) 5°309) 5°305) 5-311) 5°317] 5°327| 5°328) 5:3.42) 5:348) 5°352) 5-354 
24 | 5°334| 5°341) 5:336) 5:328) 5°336] 5:336) 5°340) 5:344) 5-362) 5:367| 5-364 
25 | 5:429) 5431) 5:427| 5-432) 5-444! 5-451) 5:462| 5-481) 5-491) 5-493) 5-496 
26 | 5°486) 5°455) 5-443) 5-424) 5-396] 5:379| 5°372| 5:362| 5°348) 5:343] 5:333 
27 | 5°206) 5+193) 5°124) 5-099) 5°142! 5-161) 5°158) 5°131| 5-181) 5°122) 5-113 
28 | 5046) 5-061) 5:058) 5-075) 5-087] 5-091) 5:108) 5°119) 5-125) 5-142) 5-146 
29 | 5124) 5°121) 5°116) 5-119) 5-124) 5-129) 5-150) 5-169] 5°181) 5-204) 5-221 5*315] 5°325| 5349) 5°353] 5:376| 5-402) 5-416] 5°420) 5-422) 5-43 
30 | 5°435) 5°449) 5-450) 5-444! 5-439] 5-429) 5-415] 5418) 5-406) 5:386] 5°361 2| 5*1.78| 5:097| 5:072) 5-068) 5:025] 4-994] 4-927] 4-900] 4:879) 4-861 
31 | 4851) 4°858) 4-903) 4-969) 5-016] 5-072) 5:124) 5-203] 5-255] 5-286] 5°340) 5: 5°410| 5°428| 5°455| 5°459] 5-461| 5°472| 5-491) 5-495| 5-488] 5-484] 5-458) 5 


Mean. | 5°180} 5*175| 5-168) 5*165] 5*166| 5-170| 5*175| 5*181| 5°190| 5-192| 5-194) 5-199] 5-200) 5-201| 5-201| 5-200) 5-198] 5-198] 5-201| 5*198| 5-199| 5-197] 5192} 5° 


i 
SOBNIAM oPwnre 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. A71 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JULY 1903. 


BAROMETER. 


22 
Ins. 
0:077 
9562 
9°697 
9°956 
9-469 
0:065 
07190 
0179 
0:186 
07194 


07118 
9-912 
9-915 
9-787 
9-766 
9°547 
9-689 


23 
Ins. 
0:079 
9°530 
9-719 
9:944 
9-490 
0:078 
07198 
0177 
0:190 
0-202 
07110 
9-904 
9-911 
Denne 
9°766 
9°546 
9-693 


18 
Tns. 
7| 0:055 
9°736 
9-619) 9: 
9-964 
9-479 


9-982 
07150 
071389 
0°206 
07162 
07128 
9-928) 
9°889) 
9-817 
9°744 
5| 9°563 
9°639 


8 


Ins. 

0:046 
0-029 
9°595 
9-903 
9:698 
9°74 
0151 
| 0135 
0°237 
07191 
0°199 
0:000 
9°886 
9899 
9-724 
9°692 
9°552 


14 16 


~ | ings 

0:051 
2) 9°820 
9-605 
2) 9:971 
9°519 
9-952 
0151 
0133 
0°224 
0:153 
07150 
9-928 
9:899 
9°821 
9°742 
9589 
9°633 


9 


Ins. 

0:050 
0:015 
97593 
9°912 
9°670 
9°793 
0-155 
01388 
0°248 
07185 


07195 
9-988 
9-886 
9°887 
9712 
9-682 
9°562 


11 


Ins. 
0:067 
9°974 
9°609 
9-926 
9°637 
|9°826 
0160 
07129 
0246 
07184 


07188 
9-974 
9°897 
9881 
9715 
9°667 
2) 9°583 


12 13 

Ins. } Ins. 
0:065} 0:057 
9-947] 9°912 
9-599} 9°603 
9-937 | 9:950 
9-607 | 9°585 
9852] 9°877 
07165} 07155 
9-126] 07125 
0°254} 0°250] 0:246 
0166} 0°162) 0°160 
0°182] 0-172} 0°166 
9:970} 9:956] 9°954 
9901} 9-901] 9:901 
9865 
9°720 
9647 
9°593 


2 3 


Tns. | Ins. 


0:079] 0-065 
9°593) 9°588 


4 
ied 
0:008 
0:055 
9-589 
9°803 
9°832 
9677 
0121 
0°167 
0:203 
0176 

0195} 0:191) 0:196 


) 0-054) 0-034) 0-020 
87| 9°883) 9°87 2) 9-868 
9 
9 


Mean. 


Ins. 
0048 
9°874 
9°618 
9-905 
9-631 
9:862 
0:149 
0151 
0°217 
0177 
0-163 
9°967 
9°892 
9°854 
9-736 


9°635 
9-598 


Ins. 

0:053 
9°878 
9°599 
9°956 
9°561 
9°91] 
07151 
07127 


(9624 
9677 
9-960 
9-455 
0-051 
0-179 
(0°167 
0:193| 0-194 
0-172 0-184 
0°124) 0-120 
9-916) 9-912 
9:901| 9°905 
9804| 9°796 
9:762| 9°764 


9°551) 9°549 
9-663) 9°669 


0:182) 0:186 


0°201| 0°195 
0:004| 0:004 
9878] 9°878 
9-905] 9°899 
9-726} 9°720 


9°694| 9°684 
9°534| 9°538 


*907| 9:909} 9-905 
*730| 9°726) 9-719 


*728| 9°726| 9-720] 9-711 


712) 9°715 
1| 9°886] 9°887 
9981! 9:979 


= 


9 

9°524| 9°522| 9-520] 9-524] 9-580 
9 
9 


9°723} 9°731 
9-893] 9°903 
9-991! 9-999 


9-975} 9:967 


9°735 
9-630} 9°632 
9727) 9°733 
9-881] 9°899 
9-603) 9°615 
9-769] 9°761 
9°682) 9°682 
9°548] 9-539 
9658) 9°666 
9-823] 9°825 


9845) 9°847 


9718 
9°627 
9°74] 
9-902 
9°643 
9-760 
9680 
9°541 
9°666 
9°831 


9848 


9°741| 9°746 
9°919} 9-921 
0:007' 0-011 
9°957| 9-949 
9°702) 9°708 
9-640) 9°646 
9749) 9°751 
9°903) 9°901 
9673} 9°687 
9°757| 9°761 
9°674| 9°668 
9°543) 9°545 
9°672) 9°680 
9°839) 9°841 


9°852) 9°854 


9-763 
9-925 
0-023 ° 
9°929 
9°705 
9-650 
9°757 
9:903 
9°703 
9°761 
9:658 
9547 
9-694 
9°843 


9:73] 9° 
9-925} 9:923) 
0°020 

9-913 
9°700 
9656 
9751 
9889 
9713 
9°751 
9°647 
9°547 
9°706 
9853 


9:902 
9-686 
9°659 
9°749 
9-861 
9711 
9°739 
9-646 
9-543 
9706 
9°857 


9°857 


9855] 9°852) 


9°767 
9913 
0-025 


9-889 
9-691 
9°657 
9°745 
9-843 
9-716 
9°727 
9°655 
9-534 
9711 
9-861 


9°769 
9-908 
0:019 
9°879 
9-682 
9-665 
9°749 
9°837 
9°727 
9721 
9°639 
9°538 
9-721 
9°881 


9°852| 9°849 


REDUCED To 32° anD SEA LEVEL. 


9°845 


3] 9°847 


9-769 
9°899 
0-029 


9-684 
5| 9°661 
9°765 
9759 
9-741 
9-713 
7| 9°605 
9-560 
9-769 


9-841) 9°840 


9-901) ¢ 


9°781 
9-907 
0:017 
9°839 


9°817 
9°925 
0:025 
9-823 


2| 9°676 
9-685 
9°819 
9-716 
9°756 
9711 
9°587 
9-594 
9°787 
9:913 


9°677 
9-666 
9-789 
9°721 


9°742 
9-707 
9°593 
9°566 
9777 
9-909 


$835 9°842 


FIRST FIGURE OMITTED. 


9°837 
9:945 
0:028 


9°819 
9°680 
9°697 
9°834 
9-697 
9-764 
9718 
9°583 
9°616 
9-791 
9°915 


9°845 


9869 
9-957 
0:027 
9-812 
9-669 
Oey 
9°854 
9-655 
9-766 
9°707 
9579 
9-644 
9°817 
9-919 


9848 


9°857 
9-955 
0:031 


9819 
9°680 
9-709 
9°847 
9671 
9°70 
9-705 
9577 
9°634 
9°805 
9-919 


9-848 


AUGUST 1903. 


9°801 
9-664 
9°723 
9865 
9°641 


9-768 
9°696 
9-565 
9-648 
9°819 
9-909 


9-848 


9°74 
9915 
0-015 


9-892 
9-698 
9°664 
9°772 
9-803 
9-708 
9°733 
9°631 
9°566 
9°731 
9°873 


9°847 


Ins. , Ins. | Ins. 
05] 9-902 9-892] 9°878 
9°847| 9:843| 9°837 


Ins. 

9-872 
9°835 
9-490 
9°545 
9688 
9°926 
0:031 


9 
042) 0-035) 0:034 


"362 9°374] 9°395 


9°78) 9:78] 9-785 
9-800) 9-796] 9-797 
9815] 9-803) 9795 
9647| 9613) 9:585 
30! 8-962 8-933] 8-911 
9114| 9-141] 9-192 
9°651) 9-659] 9°659 
655| 9°642| 9-633 
9°606) 9601) 9-600 
9'563| 9°544| 9529 
9336] 9345] 9:351 
9°616 9°614] 9-613 
833| 9'826] 9-833 
824| 9-822] 9-817 
9-947| 9:947| 9:958 


013| 9-976] 9:935 
9-607] 9°523] 9°503 
9-495] 9511] 9°517 
9'594] 9°588| 9594 
9-998] 9-998| 9:998 
248] 9°361| 9-447 


6 8 9'649) 9-643) 9°641 


9:41] 


9-783 
9-803 
9°799 
9547 
8-901 


9-238 
9-660 
9-627 
, 9°600 
9°514 
9°364 
9°625 
9°837 
9°821 
9-966 


9:910 
9°530 
9°542 
9601 
9-989 
9°529 


9°644 


Ins. | Ins. 
9-866] 9°866 
9°837| 9°833 
9°509) 9°515 
9-495) 9-476 
9-693] 9°704 


9-926] 9-923 
0:033] 0:036 
9-712) 9690 
9-254) 9°251 
9:438] 9°456 
9-786] 9°786 
9811} 9°816 
9°802) 9°805 
9°520) 9°492 
8-905} 8-902 
9-290, 9°336 
9°672) 9°681 
9-626) 9°619 
9603} 9°605 
9°512| 9:499 
9°386) 9°407 
9°642) 9°653 
9°845) 9°849 
9-823) 9°836 
9-982) 9°995 


9-911) 9°893 
9°551| 9°576 
9°558) 9°569 
9°613} 9°640 
9-986) 9:973 
9-612) 9°681 


9°652 


Ins. 

9864 
9-829 
9°541 
9°471 
9717 
9-928 
0:036 
9°648 
9-256 
9:490 
9-795 
9°822 
9-813 
9-456 
8°897 
9:370 
9°692 
9°618 
9606 
9°481 


9-438 
9°668 
9°856 
9-843 
0:020 


9-873 
9°587 
9°586 
9-669 


Ins. | Ins. 
9-862] 9-860 
9°825) 9-813 
9-565) 9°579 
9°461] 9-456 
9-720) 9-740 


9-793] 9°794 
9-818] 9°818 
9°813) 9°813 
9-411) 9°376 
8885] 8°877 
9:417| 9°451 
9-706! 9-709 
9-614) 9-612 
9-619] 9-625 
9-453) 9°441 
9-450) 9°469 
9-682) 9°686 
9°858) 9°853 
9°842| 9°841 
0:027| 0:027 
9-844] 9°827 
9-593) 9:°583 
9°595! 9°610 
9°687| 9°711 


9:973 
9°747 


9°657 9°664| 9-668 


9-957| 9°930 
9-808) 9°844 


9-670 


Ins. | Ins. 
9°854| 9:850 
9-807) 9°799 
9°588) 9°606 
9-449] 9:478 
9°756| 9-781 
9°935) 9-934 
0:030} 0:027 
-9°631] 9°601 


BOODODO OO 


9 671 


5 9°724 


Ins. 

9°846 
9-758 
9°623 
9°530, 
9°827 
9:938 
0:017 
9°558 
9-261 
9-609 
9°778 
9°824 
9-819 
9:130 
8-916 
9°550 
9:714, 
9599 9°588 
9°607) 9°610 
9°389 9°375 
9°510 9:522 
9°722 9°729 
9°835 9:821 
9°830 9°829 
0:022 0:023 


9:800 9°785 
9°543 9543 
9°631 9°641 
9°779 9814 
9°812 9°736 


Ins. 

9°844 
9°787 
9°610 
9-496 
9-797 
9-940 
0:019 
9587 
9-266 
9°591 


9798 
9°820 
9-823 
9-190 
8-905 


9-513 


9°919} 9°942 9-955 


Ins. 
9°836 
9-711 
9°635 
9544 
9°85) 
9957 
9-990 
9-488 
9-280 
9638 
9-769 
9°824 
9807 
9-074 
8-978 
9°567| 9°585 
9-722) 9:710 
9:590} 9578 
9-605) 9°603 
9-362) 9°354 
9534! 9°556 
9-738] 9°742 
9-808) 9°800 
9°827| 9°827 
0:030) 0:030 
9-765] 9°753 
9°513] 9°504 
9°646] 9°641 
9°826] 9°856 
9°641] 9°561 
9-978) 9°985 


9°663) 9-660 


Ins. 
9°838 
9°741 
9°628 
9°540 
9°838 
9:942 
0:012 
9523 
9-271 
9:618 
9°73 
9-820 
9818 
9-100 
8933 


9669 | 9°667 


Ins. 
9-832 
9°674 
9°641 
9°556 
9°863 


9-969 
9-976 
9-451 
9-288 
9-660 
9772 
9°825 
9-793 
9-050 
8:983 


9°590 
9°7138 
9°576 
9-599 
9°336 


9562 
9°747 
9°790 
9°838 
0:033 
9-741 
9°501 
9°631 
9875 
9-505 
9-998 


9°657 


Ins. 
9-836 
9:574 
9686 
9608 
9:901 


0-022 
9-940 
9°371 
9-328 
9-713 


9:785 
9°833 
9778 
8-998 
9038 


9°637 
9°712 
9°583 
9°574 
9-330 


9-589 
9-789 
9-810 
9°894 
0:070 


9°722 
9°463 
9°636 
9-962 


Ins. Ins. 
9°830 9°832 
9-635) 9°605 
9°658) 9°667 
9-584) 9598 
9*882) 9°885 
9-973] 9°981 
9-960) 9:946 
9-423) 9°385 
9-296] 9°311 
9:674| 9°696 
9°767| 9°772 
9°826] 9°827 
9-789] 9°789 
9-022) 9:012 
8:998] 9:015 
9°610} 9°617 
9-725] 9°717 
9-578) 9°580 
9-596) 9°581 
9-340} 9°340 
9°569} 9-590 
9°755) 9°771 
9-790) 9°802 
9°855) 9879 
0:040} 0:055 
9-719) 9°716 
9-465) 9°468 
9-629) 9°636 
9:905) 9:934 
9°470] 9°414] 9:364 
0-006} 0°023} 0:032; 


9°657| 9°659) 9°664 


Ins. 

, 9°836 
9°543 
9-688 
9°629 
9910 


0:029 
9-927 
9°351 
9°341 
9-730 


9°791 
9°835 
9771 
8:977 
9:049 
9°650 
9°707 
9°592 
9-584 
9°325 


9°604 
9806 
9-826 
9-909 
0:069 


9°726 
9-449 
9°628 
9/971 
9°324 
0-025 


9°665 


Ins, 
9°842 
9°502 
9-701 
9°646 
9:927 
0:035 
9-883 
9°339 
9°350| 9°356 
9-746] 9°758 
3] 9°797 
9834 
9-732 
8:974 
9:073 
9°645 
9°679 
9-602 
9°579] 9°574 
9-329] 9°329 
9:609} 9°618 
9-813] 9°822) 
9°826] 9°826 
9-920] 9:931 
0:063] 0:056 
9-714] 9°690 
9°454) 9°467 
9°612) 9:606 
9-980] 9-986 
9-271) 9°241 


Ins. 
9°842 
9517 
9:706 
9°638 
9°925 
0032 
9:907 
9°347 


0-025] 0°013 
9°663} 9'661 


Ins. 
9*844 
9-494 
9-705 
9-654 
9°931 
0°039 
9°859 
9°327 
9°356 
9°770 
9°798 
9°831 
9-715 
8-967 
9-084 


9-648 
9°673 
9°607 
9°569 
9°329 


9°619 
9°827 
9°816 
9935 
0046 


9648 
9-466 
9-604 
9-992 
9237 
9°987 


9°657 


Ins. 
9°855 
9-729 
9-594 
9:559 
9°793 


9°959 
9995 
9°566 
9-289 
9-569 
9784 
9-819 
9-796 
9265 
8957 
9°452 
9°695 
9607 
9600 
9-418 


9-490 
9-713 
9-828 
9°851 
0-016 
9-817 
9°526 
9-593 
9°77 
9714 
9-803 


9-659 


472 


BAROMETER. ReEpDucED To 32°. 


1 2 

Ins. | Ins, 

1 | 5°417| 5391 
2 | 5:402) 5:405! 
3 |5:174|5:178 
4 | 5412) 5-416) 
5 | 5088) 5:075 
6 | 5296) 5°303) 
7 | 5°443) 5:437 
8 | 5234) 5:226 
9 | 4:927) 4:942 
JO | 5:217}| 5:221 
11 | 4886) 4:877 
12 | 5:027| 5:038 
13 | 5145) 5°161 
14 | 5641) 5:656 
15 | 5°911| 5911 
16 | 5°844) 5:834 
17 | 5°539) 5519 
18 | 5:613) 5622 
12 | 5690] 5678 
20 | 5°754! 5°757 
21 =| 5°639] 5°624 
22 | 5:478] 5:489 
23 | 5618] 5618 
24 | 5°635) 5°663 
25 | 5623) 5°613 
26 | 5°635] 5°633 
27 =| 5°434! 5394 
28 | 5:260) 5:261 
29 | 5117) 5°071 
30 | 5144) 5148 
Mean, | 5°408) 5:405 


3 

Ins. 

5°353 
5402 
5169 
5384 
5038 
5297 
5427 
5'221 
4°952 
5200 
4°886 
5°041 
5173 
5'671 
5907 
5'822 
5511 
5642 
5'660 
5'754 


5°604 
5*482 
5°627 
5°653 
5615 


5°633 
5381 
5°258 
5°035 
5140 


5°398 


4 
Ins. 
5:293 
5:414 
5165 
5'371 
5:008 
5311 
5406 
5224 
4966 
5210 
4°885 
5044 
5185 
5'683 
5°905 
5:807 
5500 
5652 
5680 
5°734 
5599 
5490 
5628 
5650 
5612 


5°631 
5°346 
§:258 
5:023 
5138 


5°394 


5 


inal 
5225 


5°424! 5 
5161) 5 


5°383 


5:030} 5 


5:318 
5*392 
§:223 
4969 
5'214 
4:887 
5:038 
5:207 


5°696) 4 


5-904 
5797 
5493 


5*654| 5°65 


5:680 


5°717) 5 


5595 
5-484 


5629) 5 


5°655 
5608 
5°632 
5314 


5:256] 5 


5011 


5140) 5 


5°391 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


8 


Ins. 
5099 
5429 
5184 
5°400 


3) 5°001 


5°351 
5°323 
5°241 
5:011 
5°156 
4-906 


5°064) 5: 


5°292 
5779 
5°915 


5-770 


5°487) 


5°666 
5691 


5719) 


5°552 


§°453) 


5°663 
5°667 
5:609 
5°635 
5:287 


5} 5°256 


5°103 
57155 


5°395 


5758 
5°495 
5°674 
5721 
5718 
5576 
5-453 
5°669 
5°670 
| 5621 
5634 
5:291 
5:261 


5159 
5*402 


5-117] 


10 
Ins. 
5115 
5'434 
5206 
5'406 
5:028 


5°371) 


5270 
5°264 
5:041 
5117 
4917 
5:076 
5363 
5°828 
5'910 


5°744) 5 


5°511 
5692 
5°724 
5°722 
5574 
5:470 
5684 
5676 
5°625 
5°636 
5°302 
5258 
5141 
5163 


5-409 


5408 


12 


Ins. 

5147 
5396 
5242 


7| 5°407 
3} 5:096 


5397 


3) 5°250 


5:246 
5064 
5071 
4-943 
5-075 
5-400 
5°857 
5915 


(O07 


§:532 
5697 
5711 


4) 5°726 


5°575 
5-474 
5°684 
5675 
5:627 


5°628 


5) 5°292 


5-230 
5145 
5162 


5-413 


97125 
5-401 
§:231 
5°237 


5:076 
5°040 
4-944 
5°075 
5*482 
5°860 
5°907 
5697 
5°552 
5696 
5°712 
5715 
5577 
5°496 


5°695] 5°682} 5680 
5°675] 5°666| 5°672 
5°624] 5°618} 5613 
5°619} 5°613} 5°603 
5'274| 5:270) 5:271 
5°280] 5°224! 5°218 
5111} 5°141} 5138 
5°175] 5°177| 5:181) 5-179 


5413] 5°414| 5°410/ 5-408 


14 


Ins. 

5209 
5368 
5273 
5°379 
5154 
5395 
5240 
5229 
5:097 
5:001 
4:951 
5:078 
5°458 
5°&83 
5905 


5°672 
5°553 
5691 
5°725, 
5°705 
5578 
5-489 


15 


Ins. 

5235 
5°360 
5'292 
5°354 
5169 


5°412 
5'241 
5°203 
5113 
4:972 
4:946 
5:066 
5°482) & 
5878 
5'897 
5°663 
5542 
5°688 
5°736 
5'668 
5°532 
5481 


5 638 


5°526) 5544 
5°500) 5°522 
5°670} 5°671 
5°661) 5°653 
5°617| 5°618 
5593) 5°584 
5:273] 5°268 
5:214) 5°204 
5°123) 5°189 
5179 


5*409 


FIRST FIGURE OMITTED. 


3) 5°621 


BAROMETER. ReEDuCcED To 32°. 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


Ins. | Ins. 
1 | 5:152) 5140 
2 | 5:051) 5043 
3 | 5°077|5:071 
4 | 4°952) 4-952 
5 | 4°888) 4806 
6 | 4:828) 4°862 
7 | 5:016! 5:048 
8 | 5°199| 5-199 
9 | 5158) 5154 
10 | 5:247) 5°248 
11 | 5°043) 5-008 
12 | 4°713) 4°680 
13 | 4475) 4°471 
14 | 4°823) 4-834 
15 | 4528) 4-474 
16 | 4°728) 4-720 
17 (| 5°124) 5°172 
18 | 5-428 5-424 
19 | 5°266 5261 
20 | 5163 5151 
21 | 4:940) 4-931 
22 | 4°900) 4:896 
23 | 4°841| 4°844 
24 | 5044) 5:030) 5: 
25 | 4°593) 4°603 
26 | 4554) 4549 
27 =| 4°617| 4621 
28 | 4'644) 4°642 
29 | 4°81) 4°801 
80 | 4665) 4-700 
81 | 5183) 51387 
MEAN, | 4°923) 4918 


Ins. 

5133 
5023 
5:051 
4:950 
4°708 
4°878 
5'060 
5°190 
5144 
5247 
4:944 
4654 
4°459 
4°844 
4°447 
4716 
5°197 
5°416 
5'243 
5134 
4°923 
4°887 
4848 


7| 4°520 


| 4639 


Ins. 

5184 
5008 
5044 
4949 
4°633 


4-901 
5°080 
5°183 
5°140: 
5°249 


4933 
4°624 
4:467 
4849 
4°376 
4-704 
5°233 
5°416 
5'226 
5120 
4916 
4°880 
4°853 
4/990 


4551 


Ins. 

5134 
5:007 
5023 
4:949 
4651 
4-933 
5094 
5'176 
5146 
5253 
4'895 
4610 
4493 
4°853 
4330 


4-690 
5°264 
5°415 
5210 
5°112 
4:916 
4°882 
4868 
4978 


Ins. 

5134 
5004 
5013 
4953 
4°628 
4:948 
5°108 
5164 
5134 
5253 
4°870 
4576 


4509! 


4°853 
4337 
4671 
5:287 
5°420 
5*207 
5°105 
4912 
4869 
4°888 
4957 
4640 
4565 
4679 


5| 4°634 


4830 
4803 
5°184 


4908 


Ins. 

5129 
5011 
4:998 
4:961 
4617 


4953 
5130 
5°167 
5140 
5271 
4886 
4°563 
4°529 
4°856 
4°397 
4681 
5308 
5°416 
5:217 


5103! 5 


4916 
4872 
4:908 
4938 
4-660 
4573 
4691 
4607 
4°841 
4°823 
5°202 


4915 


Ins. 

5133 
5014 
4994 
4:97] 
4593 


4582 


4°712) 4° 


4611 
4798 
4842 
5'228 


4919 


Ins. 
5146 
5019 


5009. 


4984 
4:57 


| Ins. 


51185 
5:027 
5020 
4°995 
4545 
4°939 
5166 
5174 
5°174 
5'278 
4°859 
4591 
4°603 
4°883) 
4488 


4°687 


3) 5°355 


5°416 
5208 


5) 5091 


4919 
4-866 
4943 
4-900 
4-672 
4596 
4750 
4622 
4°800) 
4890 
5°234 


4:927 


Ins. 

5129 
5:034 
5:029 
5001 
4:5 47 
4:941 
5175 
5178 
5'182 
5:278 


4°869 
4°516 
4611 
4888 
4-496 


4°705 
5364 
5-411 
5215 
5'086 
4919 
4°862 
4-961 


4°880 
4°687 
4°597 
4760 
4598 
4780 
4917 


5'243; 
4:93] 


Ins. 

5140 
5049 
5044 
5007 
4°550 
4-919 
5183 
5167 
5189 
5*268 
4872 
4:502 
4°629 
4:897 
4°532 
4°718 
5'385 
5403 
5:205 
5087 
4913 
4°851 
4963 
4°854. 
4'687 
4°606 
4°769 
4576 
4°811 
4:942 
5239 


4934 


Ins. 

5138 
5062 
5054 
5008 
4°562 


4-904 
5°185 
5°160 
5190 
§:263 


4833 
4:495 
4641 
4-890 
4544 
4-732 
5°392 
5391 
5-201 
5:070 
4-902 
4°844 
4985 
4:843 
4678 
4:609 
4774 
45538 
4787 
4951 
§°242 


4932 


Ins. 

5181 
5062 
5'060 
5:010 
4°572 
4:874 
5192 
5160 
5196 
5258 


4819 
4494 
4-655 
4897 
4588 
4°732 
5416 
5°374 
5*193 
5-059 
4:892 
4°835 
5000 
4°829 
4678 
4612 
4°780 
4°585 
4°752 
4°966 
5°248 


4933 


Ins. 

5'106 
5080 
5:066 
5012 
4566 
4833 
5185 
5153 
5225 
5:227 
4°803 
4°499 
4705 
4869 
4°655 
4°757 
5420 
5357 
5189 
5028! 5 
4*892 
4*824 
5042 
4769 
4592 


4615 
4791 
4681 
4°651 
5°038 
5'240 


Ins. 

5114 
5082 
5:062 
5003 
4:559 
4°837 
5181 
5167 
5:21] 
5:241 


4-798 
4-494 
4697 
4-886 
4-617 
4°732) 4°738 
5412) 5-403 
5°368 5°360 
5°192) 5°187 
5:044) 5040 
4-898] 4:898 
4835] 4°824 
5010} 5:028 
4810} 4°794 
4°651) 4-617 


4°615] 4°618 
4°781) 4°785 
4620) 4°636 
4-726] 4°691 
4-982) 5°000 
5'231] 5°231 


4°931] 4°929) 4:931 


Ins. 

5124 
5075 
5060 
5006 
45638 
4854 
5188 
5162 
5'202 
5250 


4°820 
4°500 
4670 
4°896 
4597 


FIRST FIGURE OMITTED. 


18 
Ins. 
5306 
5'263 
5334 
5283 
5205 


5°433 
5°235 
5111 
5°158 
4-898 


4:961 
5069 
5538 
5912 
5:899 


19 
Ins. 
5328 
5250 
5361 
5280 
5224 
5452 
5237 
5:076 
5160 
4°885 


4964 
5'079 
5567 
5911 
5906 


5'613 
5°612 
5710 
5°74 
5°635 


5'508 
5549 
5661 
5648 
5°629 
5563 
5263 
5°191 
5161 
5186 


5°413} 5412 


21 
Ins. 
5:368 
5:209 
5'393 
5199 
5257 
5:456| 5-460 
5243) 5:243 
5:029] 4:993 
5°183] 5°187 
4*880] 4°881 


4:967) 4°98] 
5084 5-093 
5°585) 5°597 
5:913] 5917 
5°898] 5-892 


5°595| 5578 
5603] 5°609 
5°706} 5°712 
5-766] 5°782 
5°636] 5°629 
5476] 5-476 
5567] 5°589 
5°671| 5°654 
5°645] 5°662 
5°642) 5:64] 
5°552) 5°545 
§:264] 5270 
5191) 5°155 
5°179] 5171 
5°168) 5°167 


5410 


5973 
5697 
5-771 
5654 


5:487 
5°528 
5°661 
5°656 
5626 
5°569 
5:269 
5*198 
5°161 
5°185 


5-409 


Ins. 

5081 
5101 
5044 
4:979 
4°654 


4°856 
5*206: 
5175 
5:247 
5:167 


4-779 
4°500) 
| 4°794 
4741 
4°688 


Ins. | Tus. 
5°089) 5:091 
5102) 5°100 
5060) 5:063 
4:991) 4°995 
4:595] 4616 


Ins. 

5'107 
5092 
5063 
5:001 
4°595 


4830 
5°192 
5167 
5'285 
5218 
4°795 
4507 
4734 
4°861 
4660 


peas Golos 


4°832) 4°800 
4-680} 4°673 


4:800] 4:840] 4:903] 4:948 
5424] 5°429) 5-419) 5:426° 
5346] 5°348) 5°335) 5°327, 
5° 186] 5°185] 5-182] 5-168 
5028] 5-007! 4-997) 4985 


4°895] 4°891) 4881) 4894 
4824 4°830 4°827| 4°821 
5°064| 5062 
4700} 4°618 
4-576] 4°590 
4619) 4618 
4:764) 4°736 
4°748) 4°759 
4°597)| 4°616 
5-079] 5-090 


5" “048 a 068 


5248] 5°245 
4-935] 4933 


5°244) 5°24 
4934] 4-934 


OCTOBER 1903 


22 
Ins. 
5383 
5'195 
5409 
5'136 
5:275 
5464 
5'241 
4:967 
5183 
4'890 


4:986 


Ins. 
5°395 
5191 
5'411 

5139 

5290 

546i 

5'238 

4:940 

5203) 5200 
4°894) 4°895 


4-993] 5-015 
5:099| 5°113] 5-138 
5*613] 5°625| 5°639 
5915) 5-917] 5-915 |. 
5*883| 5°870| 5:849 


5°568] 5°558) 5°548 
5°611] 5°613} 5°622 
5°708) 5°712) 5°705 | 56 
5°782) 5°769] 5737 
5°638) 5:608) 5°635 
5-490] 5:467| 5°488 
5°595) 5°602) 5°613 
5°624| 5°630| 5°620 
5°639| 5°633) 5°625 
5°647| 5°645) 5°639 


5-530) 5°508) 5-484 
5°269] 5°265) 5:268 
5°135) 5°101) 5125 
5163} 5°160) 5-144 
5°163) 5°157| 5°157 


5*407) 5404) 5°401 | 5" 


Ins. | Ins. | Ins, 
5'074| 5:061) 5:059 
5°100} 5:099) 5°09 
5:015] 4:982) 4:96 
4-971] 4°945| 4°906 | 
4°698) 4:744) 4 790 


4-905] 4952] 4-975 
5+205] 5*202| 5:208 
5*173| 5°170| 5°163 
5246) 5°246| 5°246 
5*149| 5085| 5-068) 
4°765| 4°741 
4-495] 4-493 
4-802! 4°81 
4-673] 4°591 
4-703] 4°708 


4°994) 5:045 
5°415] 5-415 
5314] 5°296 
5170] 5165 
4:973} 4-960) 4°94 


4-903] 4906 4:90! 

23] 4829) 4°83: 

5| 5069) 506 
4°583, 4°59) 
4:566) 4°567 | 


4°611) 4°61 
11| 4666) 4°65! 
75] 4:809) 4°8 
2. " 4 


5°104| 5121) 5° 
5+245] 5:253} 5 +26 


4°931| 4:927) 4° 


6 
7 
7 


48 
5:0 
45 
45 
4-60 
47 
47 
46 


-9°922) 9-922 
675) 9°661 


9931 


[{.ROMETER. 


The. Ins. | Ins. 
9593) 9°578 


106; 9:073 


| 9658) 9°674 
'405) 9°397) 9°394) 9-394 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


FIRST FIGURE OMITTED. 


473 


SEPTEMBER 1903. 


leo tice 7 |°8 |-o | 20 | u 134) ela8| oto | Gtee|| 17. || arg: |) fo Woo) o- |P 224) wes bee Mean, 
Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. 
9°859 9-789) 9°741) 9:666] 9°619| 9°586) 9°583) 9°556 9658) 9:698| 9°738] 9°770| 9°791| 9-819 | 9-842 | 9-865 | 9-881 | 9-895 | 9:899 | 9°905 | 9°74 
9934 9°937| 9-944) 9-954) 9-962) 9-952 9:939 9915 9*869} 9°853] 9823} 9°794| 9°776| 9°762 | 9:°745 | 9-730 | 9°707 | 9689 | 9°687 | 9°678 | 9°845 
9°653 9°651| 9°658) 9:660) 9°665) 9°676| 9-686 9-703 9-764) 9°781) 9°797| 9°811) 9°841/[9-866]|[9°886]|[9-906 ]|[9 926 }|[9-931}|[9-933]}| 9-935 | 9-770 
9-913 9-906) 9-910, 9-911) 9-912) 9:909 9-908 9°905 9878] 9°852) 9°826] 9°805| 9°781| 9°768 | 9-740 | 9°705 | 9-689 | 9-634 | 9°605 | 9°560 | 9°825 
9-427 9-394| 9-384) 9-376) 9367 9°364) 9:447 9°500 9°576) 9°615| 9-630) 9-666| 9°684| 9-702 | 9-719 | 9-748 | 9-755 | 9-786 | 9-794 | 9-803 | 9-573 
| | 
9°827 9°830) 9°847 9*870) 9-886) 9°894| 9-900 9-909 9-916) 9:932| 9°931| 9-952) 9:955) 9-968 | 9-990 | 0-004 | 0-006 | 0-014 | 0-010 | 0:012 | 9-917 
9°954) 9-942) 9-909 9-884) 9-866) 9°840) 9°818 9-782 9°739) 9°744| 9°732) 9°728) 9°725| 9-727 | 9°727 | 9°733 | 9°738 | 9:°738 | 9°724 | 9-732 | 9-813 
9°726 9-725) 9°729 9-739) 9°739) 9°757| 9:775 9-766 9-747) 9°736) 9-700) 9:667) 9°627| 9°588 | 9°546 | 9°496 | 9-458 | 9-428 | 9-400 | 9°412 | 9654 
9-464 9°472| 9°489 9°506| 9°516) 9°552) 9°571, 9-569 9°599| 9-611} 9618] 9°661] 9670] 9692 | 9°723 | 9°738 | 9°758 | 9:778 | 9°774 | 9°779 | 9-601 
9°75) 9°72 9761 9-731 9-710) 9°666) 9°635) 9°598 9°534| 9°495) 9°455] 9-433] 9-410) 9-390 | 9°379 | 9°376 | 9°375 | 9°383 | 9°392 | 9-394 | 9°566 
2) 9398, 9392) 9°398 9-399) 9-399) 9-400] 9-412) 9-421 9-433] 9°449] 9:441| 9-443) 9-447] 9-459 | 9-469 | 9-483 | 9°505 | 9-514 | 9520 | 9537 | 9-439 
9°572, 9°575| 9°586 9°592| 9°599 9-604] 9-615) 9-602 9-596) 9°587| 9°594) 9-584) 9-593 9-602 | 9-610 | 9628 | 9-646 | 9-660 ! 9-677 | 9-706 1 9-605 
| 9°764) 9-790) 9:826) 9°852| 9-886) 9-921) S-942| 9-949 0-008} 0:016} 0-032) 0:065) 0099 0°135 | 0:168 | 0°205 | 0-235 | 0-261 | 0:284 | 0-307 | 9-998 
0'371| 0°395) 0°427) 0-445] 0-465] 0480} 0-488) 0-493 0483! 0:491] 0:491) 0:492/ 0°502 0°514 | 0°528 | 0°532 | 0°538 | 0-548 | 0°555 | 0°554 | 0-471 
0°541) 0°544) 0:550) 0°554) 0°557| 0°546} 0°534) 0°519 0°503) 0:490) 0:477| 0°465] 0:461 0-469 | 0°482 | 0-477 | 0°469 | 0-466 | 0:464 | 0-457 | 0-508 
2, 0°409} 0386) 0°376) 0°360) 0:358) 0:341| 0319) 0:291 0°242) 0'215} 0°189) 0°163) 07153 0°148 | 0-165 | 0-152 | 0:143 | 0:186 | 0°136 | 0°123 | 0:265 
0078) 0:068 0083} 0-084' 0-085] 0:077| 0:080) 0-082 0:085 0-088} 0:095| 0-100! 0°121) 0-134 | 0°150 |! 0:154 |! 0-158 ! 0-166 | 0-171 | 0°189 | 0-109 
0196] 0-189] 0-203} 0-211] 0-224] 0-231] 0-238) 0:233 0:216] 0°208 0°194| 0°191| 0°198) 0-208 | 0°225 | 0-228 | 0-239 | 0:247 | 0:251 | 0°266 | 0:216 
0233] 0°227| 0°235) 0:238) 0-238) 0-230} 0°234) 0:236 0-248) 0°251| 0:251| 0°258) 0°245| 0°263 | 0-277 | 0°287 | 0:279 | 0-287 | 0-294 | 0°305 | 0-255 
0292} 0:268} 0:280) 0:292) 0-297] 0-294] 0-283) 0-278 0°264| 0245, 0°284| 0210} 0°198) 0:211 | 0-210 | 0-230 | 0°222 | 0-214 | 0°212 | 0-221 | 0-255 
0:177| 0:166) 0-155) 0°169} 0-160} 0°152} 0:152) 0:142 07126] 0°110 0:076/ 0-081) 0:069| 0-088 | 0-082 | 0-086 | 0-076 | 0:075 | 0-070 | 0-088 | 0-126 
0:044) 0-026) 0:026) 0:032) 0-035} 0:041) 0:052) 0-044 0038) 0°032 0-031) 0-035) 0-046) 0°058 | 0-080 | 0°102 | 0-114 | 0-110 | 0-116 | 0-120 | 0-060 
0:137) 0:142) 0-150) 0-160) 0-172) 0-183] 0190 0:184 0°178) 0°168) 0°159} 0-158) 07152) 0°158 | 0-158 | 0°156 | 0-150 | 0-148 | 0-129 | 0-136 | 0-155 
0°144| 0158] 0°160| 0°166| 0-182 0-181] 0°186 0-177 0165] 0°155, 0°147| 0°143| 0:139| 0°145 | 0-143 | 0-145 | 0-147 | 0-145 | 0-141 | 0-139 | 0-155 
0125) 0°126) 0-122 0-119) 0-122] 0°123| 0-122 0-112 0-081! 0:063 0:057/ 0-067| 0-069, 0-084 | 0-089 | 0:107 | 0-115 | 0-122 | 0-118 | 0-115 | 0-106 
0125) 0°117) 0-121) 0:127| 0-134) 0-131) 0-137 0-121 0-095) 0:080, 0-066) 0-064) 0-051) 0:041 | 0-086 | 0-030 | 0-020 | 0-004 | 9-978 | 9-955 | 0-078 
9°837| 9°303) 9°784) 9°759) 9°754| 9°743] 9°748 9°7438 9°724| 9°709) 9°695) 9-703) 9°697| 9°709 | 9°711 | 9°717 | 9°717 | 9°725 | 9°727 | 9-729 | 9-757 
9°721| 9°717| 9°721| 9°720| 9:723) 9°727 9°722) 9°722 9°69 4 9°680, 9°661| 9°656| 9°642| 9°646 | 9°653 | 9-642 | 9-610 | 9-604 | 9°587 | 9572] 9-679 
3) 9°485) 9:476| 9°472) 9°485) 9°512) 9-523] 9°540) 9°542 9°548) 9°551) 9°554/ 9°555| 9°568)| 9°577 | 9°592 | 9°598 | 9-600 | 9-604 | 9°590 | 9:592 | 9-545 
9°578) 9°580| 9°589) 9-598) 9°609) 9:608) 9°610) 9°610 9°652) 9°647) 9°632) 9-628] 9°628) 9635 | 9°634 | 9-618 | 9°624 | 9614 | 9°608 | 6°604 | 9-612 
9925) 9°919] 9-921) 9922 9-925] 9-924] 9-929] 9-923 9922) 9-918 9-911) 9:912| 9:911) 9-919 | 9:925 | 9-929 | 9-930 | 9-931 | 9-928 | 9-931 | 9-924 
REDUCED TO 32° anp Sea LeveL. FIRST FIGURE OMITTED. OCTOBER 1903. 

Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins. | (ms. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
9°576| 9°581| 9°585] 9°580| 9-590) 9-596| 9-598] 9-578 9585] 9°574| 9°554| 9°541] 9°530} 9:528 | 9518 | 9°516 | 9°510 | 9:507 | 9-494 | 9:492 | 9°557 
9448) 9°441| 9-444) 9-448] 9-453) 9-455) 9-464! 9°475 9-491) 9°501) 9:509] 9°513) 9°517| 9°531 | 9°542 | 9-547 | 9-553 | 9-559 | 9°550 | 9°546 | 9-495 
9:487| 9°469] 9-457] 9:452] 9-459) 9-469) 9-482! 9-479 9°495) 9°503} 9-503} 9°512) 9°513) 9°521 | 9°521 | 9-528 | 9503 | 9-479 | 9-451 | 9-441 | 9-490 
9-409) 9-409) 9-413) 9:423) 9-433) 9-448) 9-452! 9-462 9°464| 9°468) 9°460] 9-463) 9°457| 9°454 | 9°446 | 9-449 | 9:418 | 9-404 | 9:374 | 9°339 | 9-431 
9:053} 9:047| 9:019] 9:017| 9-001) 8-979) 8-959] 3-955 8:963] 8-963] 8-957] 8-949) 8-951) 8-963 | 8-983 | 9:017 | 9°059 | 9-111 | 9°165 | 9-219 | 9-040 
9°358) 9°392| 9-416] 9:426) 9-430) 9-434] 9-431] 9-434 9°394| 9:378] 9°355| 9°334| 9:322) 9-330 | 9°346 | 9°363 | 9°397 | 9°442 | 9-492 | 9-540 | 9-388 
9654) 9°667| 9°685) 9°706| 9-718) 9°731) 9-742) 9°736 9°738) 9-740) 9:733) 9°728] 9°725| 9°740 | 9°748 | 9-755 | 9-752 | 9°752 | 9°755 | 9-759 | 9-714 
9726] 9°720) 9-717} 9:713] 9°718] 9°719] 9°719] 9°717 9°716) 9-708] 9706) 9°705| 9°700| 9-708 | 9:706 | 9°706 | 9°71] | 9°71] | 9°704 | 9°700 | 9-716 
9-698) 9°698) 9°702) 9-713) 9-726) 9-730) 9-736] 9°734 9°741| 9-751] 9°754) 9-768] 9:783) 9°808 | 9°817 | 9:828 | 9°828 | 9-836 | 9°838 | 9:840 | 9°757 
9°849) 9°862| 9:871| 9:878| 9-889] 9886] 9-885] 9-875 9°847| 9:822] 9:805] 9:7 95] 9:785| 9°784 | 9°778 | 9°769 | 9-751 | 9-728 | 9°716 | 9°695 | 9-819 
9°572| 9°528) 9°504) 9°484| 9-495) 9-410] 9-372) 9°343 9*331] 9°315] 9°308] 9°283) 9253] 9:259 | 9-231 | 9:227 | 9:178 | 9:190 | 9:175 | 9:161 | 9°367 
9040; 9:012) 8-986! 8-960) 8-932) 8-908) 8-886 8-860 8*816| 8-818! 8-822) 8-824) 8°83]| 8:838 | 8-840 | 8-834 | 8-829 | 8-831 | 8-826 | 8-822 1 8-903 
8812) 8°866) 8-910} 8:944) 8-981] 9-000) 9:024 9-038 9-083] 9°111] 9°129) 9°161) 9:191] 9-217 | 9°235 | 9-262 | 9:288 | 9:301 , 9°305 | 9°317 | 9-069 
9-370] 9°368) 9°378| 9°382| 9°392| 9:388| 9-392) 9°395 9:405| 9°405] 9-390) 9°383) 9°357) 9°347 | 9°315 | 9°271 | 9-225 | 9-159 | 9-077 | 8-971 | 9-326 
8°824| 8-786) 8'774| 8-812) 8-866) 8-886| 8-916] 8-936 9-006] 9-044] 9-066) 9:074] 9°108} 9:122 | 9°148 | 9-152 | 9:160 | 9-168 | 9-177 | 9183 | 8-994 
9-168) 9:157| 9:146] 9:143) 9:144] 9:131) 9138) 9°160 9-190] 9°192] 9:194| 9°211) 9:222| 9-259 | 9°315 | 9°386 | 9-438 | 9-500 | 9°546 | 9°620 | 9:250 
9°771| 9-803} 9°845| 9-869] 9-899) 9-915) 9-929] 9-938 9:967| 9:986] 9-993) 9:989) 0:007| 0:019 | 0-027 | 0-029 | 0-035 | 0:037 | 0-033 | 0°037 | 9:925 
0:040) 0:029) 0:038} 0:020) 0:020) 0:009) 0-009} 0-006 9-985] 9-969] 9:955| 9°945] 9°931| 9-916 | 9:901 | 9°881 | 9-866 | 9°846 | 9°823 | 9-797 | 9-968 
9-722) 9-716) 9°711| 9-707) 9-703) 9-704 9-701] 9:709 9-696] 9-686] 9:675| 9°679) 9°671) 9°673 | 9°667 | 9-669 | 9°662 | 9-659 | 9°651 | 9-649 | 9-696 
9°610} 9°601| 9:595)| 9:592) 9:591| 9°587) 9:583) 9-571 9°545] 9:537| 9°518] 9°509| 9-497] 9°495 | 9-489 | 9-478 | 9-468 | 9°455 | 9-443 | 9-437 | 9°545 
9°407| 9°410) 9°409) 9°417) 9-417) 9:415, 9:410| 9-408 9:379! 9:367| 9°377| 9°375] 9°361) 9°359 | 9°351 | 9°355 | 9356 | 9°371 | 9°367 | 9°371 | 9:388 
9°354| 9°349) 9-345) 9°345] 9°345) 9-337| 9-338) 9-335 9307] 9°303] 9-293] 4:291] 9:291) 9:289 | 9-298 | 9-297 | 9-295 | 9-302 | 9:307 | 9°317 | 9°328 
9°353} 9°373| 9°391| 9°409) 9-435] 9-458] 9-482) 9-481 9'527| 9°549] 9:576) 9°597| 9608) 9°623 | 9°637 | 9°641 | 9-633 | 9°631 | 9°624 | 9°613 | 9-506 
9-523] 9°498| 9:486) 9-465) 9-455) 9-431] 9-413] 9-382 9-322) 9°297| 9-262! 9°228) 9:192) 9-166 | 9°133 | 9-088 | 9-034 | 8-994 | 8-986 | 9-012 | 9:311 
9:053} 9-063} 9:074| 9:083) 9:094| 9-095] 9:101| 9-101 9-082} 9-066] 9-051] 9:029| 9°021| 9-010 | 8-994 | 8-980 | 8-976 | 8-967 | &:957 | 8-950 | 9-039 
8:94) 8-938] 8-956) 8:967| 8:982) 8-990) 8-996) 9:006 9-006] 9:C09) 9-011) 9:012) 9°012) 9-022 | 9-024 | 9-028 | 9-024 | 9-022 | 9-080 | 9-038 | 8-992 
9-110} 9°123) 9-138) 9:162] 9-200) 9-240) 9:262) 9-263 9-279] 9-279] 9-275] 9°289| 9:283] 9°287 | 9-281 | 9265 | 9-241 | 9-228 | 9-188 | 9-151 | 9-209 
9:051) 9:041| 9:035) 9-085] 9°039| 9-035] 9-011) 8-982 8*966| 8:995) 9-035) 9°081) 9:112] 9:149 | 9:180 | 9°211 | 9°235 | 9-261 | 9293 | 9-321 | 9-096 
9°321| 9°332| 9-333] 9°337| 9°347| 9-343] 9-331] 9-323 9-307] 9°282) 9-248] 9-223) 9-185] 9-171 | 9°156 | 9121 | 9-109 | 9-103 | 9-093 | 9-101 | 9-252 
9°228) 9-246) 9-280] 9296] 9°314] 9:334| 9:362/ 9-386 9:427| 9:450| 9:478] 9°500| 9°534| 9:552 | 9°570 | 9:590 | 9°600 | 9-616 | 9°630 | 9-653 | 9-416 
9°692} 9-698) 9-714| 9-723] 9-748] 9-760] 9-762) 9:768 9-766) 9:770) 9:750} 9°756| 9°758] 9°766 | 9°774 | 9°775 | 9°782 | 9°784 | 9°798 | 9°824 | 9°747 
9°399} 9°403] 9°411) 9-413) 9:416 9-414 9-414) 9-414! 9-411] 9-411) 9°410] 9°416 | 9°418 | 9-420 | 9°417 | 9-418 | 9-415 | 9:417 | 9-410 


474 


BAROMETER. ReEpucED To 32°. 


— 
COOMISD OP WW 


| 
SMOONS UP WW 


MBAN, 


-| 5°060) 5057 


9 


“a 


3 4 
Ins. | Ins. | Ins. 
2| 5°300) 5°323, 5°382 
5'404) 5°406, 5°397 
5451 54538 5:463 
5°626 5°636 
5883 5885 


5°22] 
4:942 
5:289 
5:285 
5'260 
5°349 
2) 5*245 
2) 5094 
4639 
4:914 
5| 4865 


5°302 


5:002 
5*290 
7| 5°309 
5198 
393] 5°391 


5°229 
5°149 
4°632 
4-924 
4°847 


5°313] 5°309 


5| 4°892 


7| 5562 
563) 5°554 


5 


| Ins. 


5: 345, 
5-399! 
5471 
5'658 
5892 
5'898 
5812 
5:495 
5153 
5219 
5:589 
5°364 
5'359 


4901 


5°194 
5°226 


5184 
4-926 
5:275 
5:279 
5284 
5319 


5°259 
5:062 
4-637 
4-909 
4870 


5°300 


Ins. 

5°025 
5286 
4'886 
4°52] 
4569 
4742 
4°462 
4°320 
4571 
4-482 
4°540 


Ins. 
5026; 
5283 
4:914 
4546 
4:570 
4°731 
7| 4:570 
4294 
4°590 
2) 4:478 


Ins. | Ins. 
5082 
5294 
4973 
4573 
4578 
4712 
4-680 
4273 
4626 
4°474 
4°547 
4-701 
5:007 
4°866 
5'077 


Ins. 

5:028 
5'278 
4:834 
4-524 
4:568 


4-741 
4375 
4°329 
4539 
4°482 
4537 
4726 
4-951 
4-853 
5081 
5112 
| 5°022 


6 
Ins. 
5:375 
5395 
5498 
5685 
5892 
5902 
5°803 
5491 
Gpilayt 
5240 
5603 
5°386 
5340 
4:897 
4:920 
5202 
5253 
5'569 
5°553 
5163 


4:903 
5'268 
5270 
5°300 
5300 


5°268 
5036 
4636 
4904 
4-885 


53038 


Ins. 

5:023 
5'278 
4810 
4-528 
4-570 
4°757 
4:294 
4°336 
4524 
4°483 
4:537 
4°747 
4940 
4°855 
5088 
5104 
5005 
5267 
5351 
5338 


ii 


Ins, | h 
5°388 
5397 


5495) & 
5°696) 5 


5888 


5-903) 5 


5°805 


5480) 5 


5148 
5°254 
5°611 
5:406 


5827) 5 


4-907 
4-943 
5-210 
5°271 
5°585 
5654 
5168 
4869 
5°261 
5*250 


5°335) 5 


5'292 
5276 
5020 
4628 
4-911 
4°887 


5°305 


BAROMETER. ReEpuceD To 32°. 


Ins. 

5026 
5:272 
4°750 
4°53] 
4:568 
4772 
4:276 
4°359 
4:497 
4:49] 
4:540 
4768 
4:94] 
4°858 
5:090 


5108 
5°000 
5'286 
5341 
5°338 
5:290 
5'159 
5275 
5409 
5°466 
5°507 
5473 
5°505 
5° 880 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


73) 5-445 
26) 5°126] 5 


7| 5418 
7| 5°332 


2| 5:273 


7| 5316 


7| 4664 


9 10 
Ins. | Ins. | Ins. 
3) 5°427| 5:436) 5:440 
5402] 5°396 5-4011 5 
5°520] 5: 520 5533) £ 
6| 5-736 5°756 5°766 
5*893] 5896) 5:901 
5:925| 5925 5-926 
5°797| 5° 795 5°782 
5 426 5394 

i 29) 5°138) 5 
5:295| 5-334) 5 
5°617, 5°623) 5 
5424) 5-438 
5'288) 
4:914 
5029 
5'267 
5°348 
5605 
5°544 
5154) 
4931 
5280 
5183 
| 5°390 
5:307 
5343 
1) 4916 
4-723 
4:912 
4913 


5324) 


11 


5296 
5616 


4-923 
4-983 
5*252 

5:290 
5°607 
5°543 
51147 
4°837 


5250 
5388 


5°315 
4-971 


4-917 
4-907 


5319 


FIRST FIGURE OMITTED. 


14 


Ins. 

7 | 5°425 
5390 
5°526 
5802 
5905 


5:919 
5°745 
5331 
5116 
9°371 
5°602 
5°469 
5:222 
4°355 
5079 
7|5°281 
5'430 
5601 
7|5°521 
5100 
5'072 
3} 5294 
7| 5:085 
5°393 
7| 5°216 
5°347 
4812 
4771 
4-885 
4-911 


5316 


15 


Ins. 
5:426 


5531 
5-818 
5*905 


5739 
5°297 
5117 


5594 
5463 
5'186 
4°856 
5:097 
5:274 
5-419 
5605: 
5518 
§:126 


5105 
5:291 
5:083 
5°398 
D197 
5°354 
4775 
4779 
4884 
4958 


5316 


5'390. 


5910, 


5°392. 


16 


Ins. 
5430 
5326 


5°537| 5 


5°828 


5899) £ 


5903 
5719 
§:283 
57129 
5410 
5597 
5462 
5°155 
4°851 
5111 
5280 
5°439 
5606 
5°513 
5°135 
5°136 
5292) 
5:055 
5:401 
5191 
5°354 
4-750 
4°834 


4°876 
4-952 


5°317 


4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


Ins. 

5053 
Bai 
4°732 
4535 
4:565 


4775, 


4:272 
4°382 
4-481 
4-486 


4547 
4772 
4960 
4858 
5°095 


5112 
5:008 
5286 
5:349 
5334 
5284 
5158 
5299 
5°406 
5:468 
5°507 
5°501 
5503 
5°390 
5485 
5269 


Ins. 

5109 
5'259 
4718 
4550 
4575 
4817 
4°329 
4:453 
4°396 
4524 


4°564 
4°869 
4-900 
4-928 
5°123 


5'116 
5:054 
5°321 
5:388 
5°386 
5:222 
51383 
5°361 
5°416 
5473 
5524 
5528 
5*460 


Ins. 

5100) 
5268, 
4°727 
4-556 
4:575 
4-807 
4-300 
4:440 
4°394 
4:524 
4-569 
4°861 
4:909 
4°886 
5119 


5112 
5:028 
5°313 
5°346 
5°372 
5:217 
5131 
5°358 
5°419 
5°489 
5519 
5531 
5485 
5'433) 5°435 
5450} 5°430 
5291) 5:291 


i=] 
na 


Pa PRR BRR Oo 
Weert aod 

OW OMNOGWIO WRENS 

WOOD DOBHEW HHCOD 


0 <D GO Sr 


4 ‘860 4: 877 
5°093] 5°114 


5°116] 5118 
5009} 5:009 
5°306] 5°317 
5'384) 5°341 
5°354) 5:366 


5'279| 5232 
5°160) 5°137 
5322) 5°328 
5°411| 5-419 
5°474| 5484. 


5513] 5°525 
5°499) 5°512 
5*499) 5-498 
5°421| 5422 
5°466) 5°470 
5°284) 5°289 


5°087 


5043} 5°046] 5-049) 5:052 


Ins. | Ins. 
5'117| 5-134 
5238] 5:228 
4°717| 4:703 
4545) 4-549 
4+583) 4595 
4°827| 4:833 
4°349) 4°342 
4:498] 4°533 
4 417| 4443 
4:527) 4°533 
4°580) 4:604 
4°895} 4:920 
4°875} 4:909 
4°955| 4983] 4993 
5121, 5120) 5138 
5°114 5121] 5117 
5°055) 5065 
5°319) 5333 
5328) 5808 
5'376) 5°373 
5°201) 5°192 
5129) 5°17 
5°357| 5°361 
5408) 5395 
5479) 5:469 
5°512! 5:506 
5529] 5:5388 
5°468) 5:468 
5°432) 5:422 
5°421) 5:411 
5°274| 5:272 


5'052) 5-052 


Ins. 

5112 
5'250 
4-718 
4:554 
4-576 
4814 
4°348 
4484 
4:421 
4°5380 
4:567 
4876 
4°890 


5°325 
5°304 
5°376 
5213) 
5133, 
5'360, 
5408 
5476 
5507 
5°528 
5433 
5°462 
5391 
5246 


5059 


5092) 


Ins. 

5161 
5:220 
4°695 
4°551 
4604 


4°840 
4:324 
4564 
4:447 
4538 
4-624 
4-942 
4894 
5014 
5187 


5118 
5340 
5:293 
5°389 


5179 
5148 
5396 
5410 
5487 
aan ly/ 
5°525 
5430 


5:120) 


5-474 
5*396 
5:258 


5°066 


5°837 


18 
Ins. 
5-429 
5-403 
5'558 
5854 
5'899 


5°902 
5711 


4°876 
4-966 


5°315 


5:246 
5146 


7| 5°460 


5°562 
5-481 
5115 


2) 4853 


57142 
5278 
5°465 
5609 
5°493 
5°155 


5°186 
5299 


7| 5°024 


5403 
5°214 
5:347 
4°702 
4°826 
4-870 
5°023 


5°322 


19) 20) 2 S22 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
5*431| 5°421) 5°425) 5°425 
5:414! 5:414/ 5:422) 5426 
5°561| 5°575| 5°580) 5-587 
5'874| 5880) 5°876| 5°875 
5:907| 5:900| 5°894| 5°896 


5:907| 5-903} 5:899) 5898 
5°694) 5:699| 5:666) 5°653 
5224! 5:198| 5:205) 5:213 
5143] 5°150) 5°171) 5-174 
5479] 5-499) 5:503 
5°550| 5°551) 5°536 
5475) 5°480) 5-468 
5:081| 5-027) 5:001 
4°852) 4°850} 4°852 
5:177| 5°184| 5°191 
5-306) 5300} 5-295 
5°483) 5-495) 5°502 
5609} 5-604] 5°603 
5461] 5°451| 5°410 
5:153} 5-136] 5-141 
5:202) 5:218] 5:229 
5°315) 5°304) 5310 
4998} 4-992) 5-003 
5-416] 5-409) 5-413 
5208] 5-209) 5:197 


5:344| 5°336| 5°332 
4684) 4:674| 4-664 
4:823] 4-854] 4°879 
4:876| 4°870) 4°866 
5:013) 5:044| 5049 


5°322| 5°321| 5°319 


5507 
5°469 
4974 
4-860 
5°193: 


5:293 
5513 
5°603 
5°408 
5:123 
5:247 
5°315 
5:035 
5416 
5-203 


5301 
4653 
4°889 
4865 
5:049 


5319 


NOVEMBER 


5°519) 5 


5040) 5 039 4 


Ins. 
5192 
5197 
4:69] 
4:556 
4°615 
4°836 
4°324 
4580 
4°450 
4:538 


4644 
4-965 
4875 
5°021 
5138) 


5115 
5133 
5349 
5279 
5391 
5182 
5149 
5399 
5404 
5479 
5507 
5523 
5-417 
5462 
5°366 
5'244 


FIRST FIGURE OMITTED. 


Ins. 

5213 
5177 
4675 
4564 
4618 
4:837 
4:324 
4600 
4-450 
4°536 


4-654 
4-975 
4-865 
5:029 


5065 


57136) 5145 


5°104| 5-102 
5°151] 5-163 
5°33] 5°352 
5284] 5°285) 
5°389] 5:391 


5°165) 5°166: 
5°157| 5°176 
5-408) 5:411 
5-400) 5-406) 
past 5487, 


| Ins. | Ins. 


5266] 5°280 
5:098| 5:068: 
4629] 4°610 
4575) 4578 
4-680) 4°695 
4:807) 4°75 
4313) 4°287 
4°627| 4°638 
4:470| 4-469 
4°546) 4543 
4691) 4°688 
5°017| 5:027 
4'881| 4:883 
§:066| 5:052 
5145) 5°146 


5*100| 5°094 
5179] 5°191 
5364. 5:356| 5371 
5288 5-287 
5:384/ 5368 


5°157| 5°1385 
5191] 5-196 
5418) 5-423 
5°420) 5°426 
5°500| 5-491 


5°523) 5°521 
5°563) 5°556 
5-402) 5:395 
5°507) 5518 
7| 5°364) 5349 
5:272) 5:218 


5:079 


Ins. | Ins. 
5:240] 5:256 
5153] 5135 
4-661] 4°653 
4°570] 4°57 4 
4°625] 4670 
4°827| 4823 
4°323] 4320 
4-608} 4616 
4450] 4°461 
4:541] 4:546 
4°678] 4°683 
5:009] 5:010 
4:870] 4°876 
5049} 5:052 
5146 
5:096 
5172 


5°317| 5312 5315 


DECEMBER 1903 


Ins. | Ins. 


5*288) 5297] 5° 
5°375| 5378} 5° 


5°157| 5°172) 5°17 
5191 5°193 5°20 


5:076| 5-075) 5-074 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 475 


AROMETER. REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. NOVEMBER 1903. 
Meera 7 1 8 | 9 fto-| ta |e fis | 14 |-15 | 16 | 17] 18 | 19) | 20 | oy | 22 | 28 see Mean. 


ae Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
| 9°858| 9876 | 9°884 | 9-901 | 9°928 | 9-938 | 9-972 | 9-986 | 0-006) 9-990 9-992} 9-982, 9-978) 9-966) 9-980) 9-990} 9-986) 9-975] 9-976) 9°968) 9°970} 9-958) 9-954 | 9-952 
9-948] 9-938 | 9-936 | 9-930 | 9°930 | 9-980 | 9:934 | 9-934 | 9-934) 9-941) 9-933] 9-929 9-931) 9:937| 9°945 9-951) 9-975) 9-984] 9-991) 0-003) 0:008) 0:007) 0019 | 9-955 
0:039} 0-041 | 0-058 | 0-073 | 0°085 | 0-095 | 0-119 | 0-119 | 0°121) 0:°126) 0-122] 0-122) 0-114] 0-114] 0°134| 0-188] 0:153) 0:168] 0:174) 0-183} 0-204) 0-208) 0-280 | 0-124 
0254] 0-251 | 0-278 | 0-291 | 0-319 | 0-327 | 0:355 | 0-370 | 0-391) 0-403] 0-416] 0°421) 0-438] 0-451] 0-469) 0:485] 0-499) 0-513] 0°521) 0-519] 0°25) 0-533) 0-541 | 0-409 
0551) 0°541 | 0°545 | 0°544 | 0°541 | 0°543 | 0°551 | 0°557 | 0°555) 0-565] 0559] 0561) 0°557] 0-555) 0°556)| 0°561) 0-561) 0:560} 0°557| 0:547| 0°547) 0°545) 0°551 | 0°552 
0°550) 0°542 | 0°546 | 0°547 | 0°549 | 0-548 | 0562 | 0°570 | 0°572) 0:559| 0:557} 0-543! 0-539] 0-520) 0°521) 0°525] 0:538) 0°533] 0-533) 0523) 0°525) 0°517| 0511 | 0-541 
0°513) 0°501 | 0°488 | 0-487 | 0°485 | 0-465 | 0:477 | 0°469 | 0°464] 0:451) 0-443] 0:423) 0-407] 0°395) 0°881) 0°361) 0:358) 0:341) 0-323) 0°307| 0°285) 0:259| 0-229 | 0-409 
0'196] 0°151 | 0-131 | 0:106 | 0-099 | 0-071 | 0:059 | 0-001 | 9-993) 9:966| 9-939] 9-918] 9-878] 9:853] 9:833| 9-792] 9-767) 9°738] 9°726| 9-724) 9-771) 9-766) 9-758 | 9-935 
9°745) 9°734 | 9-724 | 9-719 | 9-710 | 9-710 | 9:703 | 9-694 | 9:672| 9°689) 9°685] 9-691) 9-671} 9-675) 9°681| 9-683) 9°700) 9-714) 9-728) 9-743] 9-745) 9-755) 9-775 | 9-712 

789) 9°791 | 9°799 | 9:819 | 9- 849 9852 | 9-877 | 9-892 9:917| 9:927| 9:°9404 9-942) 9-965] 9-975) 0-002) 0-023) 0:047) 0-060) 0:091) 0-099) 0°121) 0°130) 0°152 | 9-951 


159} 0-151 | 0-164 | 0°168 | 0-180 | 0-181 | 0:196 | 0°194 | 0-195) 0-195) 0-189] 0-173} 0°175] 0°159] 0-159) 0°143) 0°123) 0-117 0-113) 0:083) 0-043) 0:007| 9-979 | 0-142 
907| 9°894 | 9°881 | 9°861 | 9°877 | 9:928 | 9-963 | 9-981 | 9-999) 0-013) 0-022} 0-025) 0-039) 0-037) 0:043, 0-047) 0-061) 0-055) 0-067) 0-057) 0-057] 0:047| 0-040 | 9-994 
9981} 9°948 | 9-924 | 9:907 | 9°879 | 9°869 | 9-865 | 9:843 | 9°823} 9-797 9°7659 9-751) 9-736] 9°704) 9°673) 9°628} 9-607] 9°573) 9°523) 9-481) 9-451) 9- 413, 9°385 | 9-731 | 
9°323|[9°331]|[9°361][9°373][9°383]|[9°403) [9-433 ][9°437 }| 9°439] 9-436] 9-408] 9°392, 9:385] 9°380| 9:374| 9377) 9°386] 9°380| 9°388) 9-386] 9°388| 9-394) 9-407 | 9°388 
421| 9-434 | 9°450 | 9°468 | 9°484 | 9-506 | 9°536 | 9°558 | 9°583) 9:596| 9°612] 9-637) 9°651| 9-670] 9°692| 9°707) 9-739) 9-766 9°784) 9-794) 9°816| 9°818, 9-820 | 9-623 | 
845] 9°845 | 9°849 | 9°853 | 9°857 | 9°869 | 9°887 | 9°889 | 9-909} 9-911) 9-919] 9:932) 9-937] 9-937) 9-953) 9°954) 9-975) 9°987) 9-976) 9-963} 9-955) 9-931] 9-897 | 9-911 
9°817| 9°835 | 9°855 | 9°861 | 9-885 | 9-901 | 9-931 | 9-949 | 9-971) 0-000) 0-008} 0-036) 0-046} 0-069} 0-090) 0°108) 0-136) 0°156) 5-175) 0-184) 0-200) 0-208) 0-218 | 0-021 
02 

0:0 

97 

9 

9 


0-240] 0-242 | 0-236 | 0-240 | 0-242 | 0-246 | 0-256 | 0-251 | 0-251] 0-236) 0-237] 0-226) 0-225] 0-218) 0-212) 0-206] 0-204) 0-202] 0-197! 0-192) 0-194] 0-190] 0-186 | 0-223 
174) 0°163 | 0°163 | 0°156 | 0-155 | 0157 | 0:163 | 0°149 | 0:147] 0°143) 0°119] 0-109) 0-113] 0-145) 0:137| 0-135) 0-123) 0-095) 0-071) 0-053} 0-025) 9991] 9-940 | 0-117 
9°849} 9°793 | 9°770 | 9-729 | 9°718 | 9-705 | 9°723 | 9°717 | 9-728] 9°741) 9-749] 9°723) 9°727| 9°737| 9°743] 9°723| 9-731) 9°727| 9-721) 9-709) 9°681| 9-647} 9-620 | 9-734 


9°553} 9°521 | 9°503 | 9°474 | 9-477 | 9-475 | 9-486 | 9-481 | 9°509) 9:530) 9:578] 9-604) 9°686) 9-780) 9-766) 9°794| 9°823) 9-861) 9-876) 9:879) 9-906] 9-927) 9-934 | 9-665 
9°942) 9-928 | 9-925 | 9:902 | 9-878 | 9°852 | 9°834 | 9-824 | 9-820) 9°821) 9-833} 9-835) 9°838) 9°835) 9°841! 9°853] 9°855| 9-859) 9:867| 9°873| 9°873] 9875] 9-873 | 9°865 
9°867| 9-855 | 9-839 | 9°825 | 9°815 | 9°803 | 9-799 | 9-786 | 9°770| 9-728) 9-687] 9°636| 9°594) 9:553| 9°534) 9-502) 9°472) 9-448] 9-470) 9552) 9°628) 9-682) 9-749 | 9-686 
| 9°849) 9-877 | 9:911 | 9:935 | 9:973 | 0-007 | 0-037 | 9-057 | 0-069} 0-060) 0-060} 0:068) 0:066) 0:054| 0-068) 0-064) 0-066) 0-072) 0-084) 0-086) 0-098) 0-078) 0-074 | 0-021 
0°050 0-030 | 9°997 | 9-972 | 9-974 | 9-966 | 9-976 | 9-996 | 9-988} 9-977| 9-941} 9°915) 9:863) 9-867! 9:879| 9°883] 9-889) 9-909] 9-923) 9-915) 9-921) 9:921| 9-927 | 9-948 | 
"951| 9-955 | 9:963 | 9:971 | 9-985 | 9999 | 0:015 | 0-015 | 0-025) 0-033) 0-043] 0-023) 0-043) 0-039) 0-045 0-038) 0-037) 0-029) 0-018 0-001) 9-975) 9-945) 9-907 | 0-000 
*806| 9°754 | 9°702 | 9°654 | 9-618 | 9-582 | 9:546 | 9:524 | 9-490) 9-458) 9-414] 9-368) 9-326] 9-282) 9-252) 4-214) 9-182) 9-162) 9 144) 9°132) 9-120) 9-108) 9-105 | 9-408 
*105) 9-113 | 9-125 | 9129 | 9-129 | 9-143 | 9-177 | 9193 | 9-231) 9-259) 9-289] 9-309] 9°333) 9°357| 9°379| 9-403] 9°439| 9-461] 9-480) 9°497| 9°510) 9°521) 9-529 | 9-297 
$541) 9°546 | 9°549 | 9°543 | 9°549 | 9°551 | 9559 | 9-558 | 9-557] 9°547| 9°539] 9°521| 9°521) 9-516) 9°513| 9°513) 9°515) 9-521) 9°515) 9-509) 9-513) 9-511) 9-517 | 9-532 
922) 9-531 | 9°535 | 9°534 | 9°550 | 9°554 | 9-575 | 9°587 | 9°589| 9:600| 9:603] 9-612) 9°622| 9-616) 9-646) 9°654| 9-669] 9-694) 9-700] 9-710) 9-698) 9-690] 9-690 | 9-612 


1d 9-912 9-904 | 9:903 | 9°899 | 9-903 | 9-906 | 9°919 | 9-919 | 9-924) 9-923) 9-920] 9-914) 9-913) 9-912) 9-917) 9°915) 9-921} 9-922) 9-924) 9-922) 9-925) 9-919) 9-917 | 9-915 


OMETER. REDUCED To 32° AND SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. DECEMBER 1903. 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
89) 9°689 | 9°686 | 9°689 | 9:696 | 9-702 | 9°724 | 9°738 | 9°758) 9:783) 9788] 9-801] 9°813} 9°823) 9°851| 9°885) 9°899| 9:925 9°945, 9:950)| 9:974) 9:989] 9-987 | 9°813 
| 9 *988) 9°983 | 9-983 | 9-971 | 9:971 | 9:971 | 9-969 | 9-965 | 9-973) 9-946] 9-937} 9-929] 9-899} 9-889] 9:869| 9°850} 9°815) 9°789) 9-753) 9°719| 9°681) 9-625) 9-582 | 9°877 
§15| 9-474 9-420 | 9-376 | 9:312 | 9-262 | 9-220 | 9-174 | 9-152 | 9-168] 9-189] 9-203] 9-205] 9-205] 9:195| 9-187] 9-179] 9-165] 9:151| 9°147) 9-123) 9-113] 9-087] 9-073 | 9-221 
16D) 9°057| 9°043 | 9-025 | 9-018 | 9-031 | 9-041 | 9:049 | 9:053 | 9-056) 9-066] 9-061] 9-063] 9-063} 9-067) 9:069) 9:079} 9:089} 9-090) 9:107| 9:099) 9-108} 9:103} 9-107 | 9-067 
*102) 9-094 | 9-088 | 9:092 | 9-094 | 9:096 | 9-099 | 9-104 | 9°112) 9°112) 9-108] 9-107) 9:109| 9:113) 9°131) 9°151| 9°175) 9°195} 9-207] 9-227) 9-248) 9-251] 9°261 | 9:141 
'277| 9°283 | 9°287 | 9-293 | 9°305 | 9:321 | 9°343 | 9:357 | 9°365| 9°379| 9-377] 9:383] 9-393] 9°395| 9:399) 9°405| 9°399/ 9°397| 9°389] 9-270) 9°349| 9:333] 9-291 | 9:348 
00) 9146 | 9-086 | 9-014 | 8-944 | 8-900 | 8:844 | 8-809 | 8-796) 8-798] 8-804] 8-786) 8:782) 8-776) 8°770| 8°768) 8°770) 8-764) 8-766] 8°752| 8-740) 8°728] 8724 | 8-863 
"724) 8°732 | 8-742 | 8°750 | 8-770 | 8:790 | 8:820 | 8-841 | 8872 8-888] 8-914] 8-938] 8:966| 8-988] 9-020] 9-052] 9-070] 9-078] 9-096] 9-106] 9:116] 9-108] 9-116 | 8-925 
'084| 9-063 | 9-048 | 9:014 | 8-996 | 8-972 | 8-948 | 8-942 | 8-920) 8-910} 8-886] 8-872) 8-878) 8-878) 8-892] 8-896} 8°904| 8-908) 8-914) 8-914 8-920} 8-924) 8-930 | 8-947 
28) 8-934 | 8-936 | 8-942 | 8-950 | 8-964 | 8:976 | 8-982 | 8-998) 9-006] 9-002} 9-002) 8-996) 8-994] 9:004| 9-006) 9°010) 9:010} 9°010) 9-008) 9-004) 9-002) 9-004 | 8-988 


*998) 8-998 | 9-004 | 8-998 | 9-006 | 9-008 | 9-016 | 9-030 | 9-046] 9-054] 9-060] 9-063) 9-078] 9-086 9112) 9°127| 9-144) 9-160} 9-180) 9-192) 9-204) 9-217) 9-228 | 9-084 
43) 9-251 | 9°261 | 9-271 | 9-285 | 9-308 | 9°329 | 9358 | 9°375| 9-395) 9-413] 9°427| 9-447) 9-469) 9-483] 9°511) 9-585) 9-557) 9-575) 9°585| 9-605] 9-603} 9-605 | 9-421 
91) 9°569 | 9°543 | 9°553 | 9-549 | 9°535 | 9°537 | 9°533 | 9°525| 9°501| 9-487] 9°465! 9:445] 9-453! 9°453] 9°439] 9-437) 9-429] 9-431) 9-433) 9-425] 9-419] 9-408 | 9-490 
*386| 9-381 | 9°367 | 9°369 | 9:369 | 9:369 | 9°381 | 9°399 | 9423) 9-442] 9-460] 9-486] 9:508] 9-526] 9:545) 9-554) 9°564| 9-586) 9°601| 9-612) 9-624] 9°626| 9-636 | 9-480 
30) 9°636 | 9-636 | 9°636 | 9:642 | 9-644 | 9-649 | 9:652 | 9-662] 9-660) 9°658] 9-654) 9-658) 9-672] 9-674) 9-678) 9°689| 9-688) 9-702) 9-704) 9-706) 9-704) 9-705 | 9-666 


99| 9-690 | 9°688 | 9°688 | 9-688 | 9-694 | 9°696 | 9°692 | 9°692/ 9°695) 9-691] 9-693] 9-701] 9-689] 9°701) 9:689) 9-687) 9:689) 9-687] 9:689] 9-683) 9-675] 9 669 | 9-690 
699) 9°651 | 9°653 | 9°639 | 9-625 | 9-611 | 9-617 | 9°615 | 9°619| 9-630) 9:628] 9-640) 9-656] 9°674) 9°704) 9-712) 9-738] 9-744) 9-772 9-794) 9-806) 9-818) 9-836 | 9.688 
08) 9°870 | 9°880 | 9-888 | 9-906 | 9:924 | 9-942 | 9-963 | 9:976) 9-974) 9-968} 9-958) 9-956) 9°966} 9-980] 9-996) 0-010) 0-014) 0-032) 0-080) 0-024) 0-024) 0-017 | 9-959 
0°005| 9-993 | 9-987 | 9:981 | 9-975 | 9-967 | 9°959 | 9-949 | 9-951) 9-952) 9-950] 9-942] 9-922] 9-922) 9-922) 9-906) 9-902) 9-892) 9-896] 9-892) 9-890) 9-898] 9-910 | 9941 
924! 9°910 | 9:910 ! 9-938 | 9:954 | 9-962 | 9-972 | 9:978 | 9-992! 9-995) 9-999} 9-991) 9-987! 9-999) 0-006, 0-008] 0-009! 0-013) 6-011, 9-996) 9-997; 9-989] 9-978 | 9-976 


54] 9-948 | 9-926 | 9-908 | 9-900 | 9-896 | 9-876 | 9-860 | 9°852) 9-833] 9-801] 9:71) 9-751] 9°737| 9-731) 9°735) 9°713) 9-707] 9°695] 9-691] 9695] 9:693) 9-697 | 9-806 
9-696 | 9°700 | 9°700 | 9°692 | 9:676 | 9680 | 9°684 | 9°678) 9:672| 9-670] 9:668] 9°672) 9°672| 9°684) 9°700| 9°724| 9°736) 9-742) 9-738) 9-748} 9°750| 9-759 | 9-701 
74) 9°782 | 9°788 | 9-806 | 9°829 | 9:844 | 9-888 | 9-918 | 9:948) 9-963, 9:969] 9-971) 9-973] 9-971] 9-989] 0-007 0-017} 0-021) 0-021) 0-028) 0-037] 0-048) 0-037 | 9-933 
039) 0-043 | 0-047 | 0-049 | 0-045 | 0-048 | 0-055 | 0-065 | 0:071| 0-080) 0-073] 0-058] 0-059) 0-057] 0:063) 0-068) 0-077) 0-081 0-093) 0-099] 0-113} 0-109} 0-109 | 0-068 
120) 0-130 | 0-136 | 0-142 | 0-154 | 0-155 | 0-162 | 0:156 | 0-172) 0-188) 0184] 0-172) 0-170) 0-162} 0-178} 0°182) 0-196) 0-202) 0-200} 0-200} 0-204) 0-207) 0-214 | 0-171 


215] 0-214 | 0-220 | 0-210 | 0-208 | 0-204 | 0-212 | 0-218 | 0:226) 0-225) 0-215} 0-202! 0-197] 0-207] 0:209] 0-209} 0-211) 0-209) 0-211] 0-210} 0-214 0-213] 0-211 | 0:212 
202) 0°203 | 0-196 | 0196 | 0-198 | 0-200 | 0-214 | 0-220 | 0-236) 0-241| 0-233] 0-233] 0-231] 0-231] 0-229] 0-229] 0-243) 0-247] 0:247) 0-245) 0-249) 0-263] 0+263 | 0-227 
0243) 0-248 | 0-245 | 0-241 | 0-239 | 0-235 | 0-239 | 0-239 | 0:237| 0-224) 0-208] 0:198} 0-182] 0-158} 0-152) 0-140) 0-136) 0-134] 0-134) 0-120} 0-120) 0-128) 0-124 | 0-190 
| 0 085| 0-077 | 0-071 | 0-069 | 0:077 | 0-103 | 0-123 | 0-143 | 0-163) 0-175 0-181] 0-175] 0°157| 0165] 0187/ 0-208] 0-230) 0-239] 0-247] 0-262) 0-273 0-277] 0-279 | 0-170 
65 0-253 | 0-241 | 0-237 | 0-237 | 0-221 | 0-219 | 0-203 | 0-199| 0-166 0-148] 0-114] 0-102) 0-074| 0-070 0-065) 0-058) 0-048} 0-043) 0-030} 0-026) 0:016) 0-004 | 0-138 
85] 9-943 | 9-959 | 9-946 | 9-955 | 9-955 | 9-959 | 9-953 | 9-971] 9:955 9-961] 9:951| 9-949) 9-941) 9-941) 9-917] 9-915) 9-943) 9-943) 9-929} 9-941) 9°945) 9-904 | 9-948 


"648) 9°641 | 9°636:| 9-631 | 9°631 | 9-630 | 9-635 | 9-638 | 9-646) 9-648 9-646] 9°648) 9-642) 9-644) 9-652) 9°656) 9-662) 9:66) 9°671| 9:669] 9:672 ase 9°667 | 9°650 


476 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. JANUARY 1903, 
1 2 3 4 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.'Dry. Wet.|Dry. Wet. é y yn y. ‘ ‘ 
1 | 18:4 17:6} 18°9 18:9} 19:9 19°9| 21:0 21:0) 20°9 G : 4 q 3 21° ‘ " i : i 
2 | 25:7 25°7| 26°5 26:5 | 27:4 27:4 | 265 26°5] 27:1 27:1] 26°8 26°8| 26:1 26:1 | 26:3 26°3 | 26:0 26°0 | 26:2 26:2 | 26-4 26:4) 26:4 26:4 
3 | 26°0 26°0| 26:0 26:0 | 25:2 25:2 | 24°5 24°5 | 24:1 24:1] 28°6 23°6 | 24:0 24:0 | 24:2 24:2 | 24:2 24:2 | 23-8 23°38 | 24°38 24:3] 24:6 246 
4 | 23°6 23°6 | 23°5 23°5 | 24:3 24:3 | 24°6 24:6 | 24:5 24:5 | 24:2 24:2) 26:1 26:1 | 26°8 26:8 | 28:0 28:0 | 27°5 27°6 | 28°] 28:1 | 28:1 28:1 
5 | 26°2 26:2) 26-1 26:1 | 25°6 25°6 | 25°5 25°5 | 25°5 25:5 | 25:2 25:2) 24:3 24:3 | 23:3 23°3 | 22°3 22:3 | 24°3 24:0 | 26:1 24:3 | 26-2 24°3 
6 | 24:3 24:3 | 28°7 23-7 | 23°4 23°4 | 23°1 23:1 | 25°2 25-2] 28:1 281 | 29-1 29°1 | 30°0 30:0 | 30:0 30:0 | 30°7 30°7| 30:1 30°4] 30:2 30:2 
7 |25°0 25:0 | 24:7 24-7 | 24°8 24:8 | 25:0 25:0) 24°6 24:6) 23°6 23:6] 24:1 24:1 | 24°1 24:1 | 23:4 23:5 | 23°6 23°6 | 23°1 23:1 | 23-1 231 
8 | 14°6 14°6/ 15:9 15:9) 16°0 16°0/ 16:1 16:1) 16°5 16:5) 15:3 15°38) 15-1 15:1) 15:0 15:0) 14:7 14°8 15:1 15:1) 166 166] 17-2 17:2 
9 |17°5 15:4) 15°5 15:1) 15:2 15:0) 15:3 15:3) 18-2 18:2} 17:5 17:5] 19:2 19:0} 18°7 18:4] 18-2 18-2, 18°3 18-3] 19°2 19°0)19°% 19:4 
10 | 22:0 22:0 | 22:0 22:0 | 22:0 22:0 | 22°5 22°5 | 22:0 22:0] 21:2 21:2} 20°4 20:4) 19°5 19°5| 18-1 18:1) 16:9 17°0| 16-0 16:0) 16-0 16:0 
ll 84 84) 84 84) 93 93) 87 87) 7:9 7:9) 100 10°71] 11:4 11:4] 13:3 138°3 | 13°38 13:3) 13°6 13°6|18°5 13:5] 136 13:6 
12 | 12°9 12°9] 13:5 13°5]13°6 13°6| 13:1 13:1] 12°8 12°8)12°6 12°6| 18:0 13:0] 13:0 18:0} 13:2 13:2) 13-6 13°6| 14:5 14:5] 15:0 15:0 
13 | 133 13°83} 13-2 13°3| 13-0 13:0} 13°6 13:1 | 13°7 13:0] 14:2 13:0} 14:3 13:0) 14:0 13°1| 15-2 13°5) 16-0 14:1) 15:7 14:6] 15:4 14:7 
14 | 15:0 13°8/15°0 14:0] 15°6 14:7) 14°8 14:4] 15:4 15:0) 15°2 15:1] 15:6 15:4) 15:0 14:9] 14:2 14:1] 146 14:5/15°2 15:0] 14-7 14:8 
15 94 9:4] 83 84/125 12:6) 80 8:0) 8:7 8:7)9:°0 9:0) 9 9-1) 9:3) 89) U3) 9:5) 9:3 951) 12:3 10:2) seen 
16 | 18:0 18:0) 18:0 18:0} 17°6 17°6)17°3 17°3| 16-4 16:5) 15°8 15°8) 15:7 15:7] 15°6 15°6 | 15:2 15°2) 15-2 15-2) 14°8 14:9) 14:4 14-7 
17 | 15°6 15°6|16°3 16°3| 15:4 15:4) 18-2 18:2) 185 18:5) 17:9 17:9] 15:5 15:5 | 20:2 20:2) 16:2 16:2) 20°4 20-4] 18-1 181)17:3 17-4 
18 | 18°6 18°5| 18:3 18:2 | 20°5 20°4 | 20:4 20°3 | 22-1 22-1) 23-7 23°5 | 24:7 24°8| 22°8 22°8 | 22:°5 22-7 | 26:0 26:0 | 23:0 22:7 | 26:3 26°3 
19 | 25:0 25:0 | 24:6 24°5 | 24:0 24-0 | 23:0 23:0) 23:0 23-0 | 22°8 22°8 | 22°8 22:8 | 22:1 22-1 | 22:0 22:1 | 23:0 238-0 | 24:2 24:3] 25:0 25:0 
20 | 24:6 23:9 | 22:2 22°5| 229 23:0 | 23°6 23°6 | 24:7 24:7 | 25°6 25:4] 26-1 25°7 | 26:7 26:4) 27-0 27:0} 27:0. 27:0 | 27:0 27:0) 27:1 27:1 
21 | 28:2 28:2] 27°5 27:5 | 27°6 27°6 | 27:3 27°38 | 27°3 27:3 | 27:0 27:0] 26°9 26:9] 27:0 27-0) 27:0 27:0] 27°6 27°6 | 28-0 28:0 | 28:0 28:0 
22 | 29°5 29°5 | 29-1 29-1 | 28°7 28°6 | 28-3 28:3 | 27°6 27°6 | 27:0 27:0} 27°0 27:0 | 27:0 27:0 | 26:3 26:4 | 25°4 25°5 | 25°6 25°6 | 25°8 25:9 
23 | 21°5 21:4] 21°8 21:8 | 22°1 22-1 | 21:8 21°8 | 21:9 21:9} 20°9 20:9 | 20°9 20:9 | 21:2 21:2, 21°5 21°5 | 22:0 22:0; 22:9 23:0 | 22°7 22:9 
24 | 29°5 29:5 | 29°6 29°6 | 30°6 30°6 | 31:2 31:2 | 30-4 30°4/ 27°6 27:9] 26:0 26:0} 24:1 24:2) 24°6 24°6 | 24:2 24:2) 24°1 24-1} 24:1 24-2 
25 | 30°9 30°4| 31:7 31:7 | 82:0 382°0 | 32°0 32:0} 32:0 32:0 | 32:0 32:1] 32:2 32:2 | 32:2 32:2 | 32:1 32:1] 32:0 32-0 | 32:0 32:0] 31:9 31:9 
26 | 29°3 29°3 | 29'S 29°6 | 32°0 32:0 | 82°6 32:0 | 34°7 34°7 | 35:7 35°7 | 34°6 34°6 | 33°9 33°9 | 34:0 34:0} 81°8 31°8 | 31:2 31-9) 300 30:0 
27 «| 26:2 26:2 | 27:1 27°1 | 26°3 26°3 | 26:0 26-0 | 25:7 25°7 | 25:4 25°6 | 25:7 25-7 | 24:7 24°7 | 25:1 25:1] 25°0 25:0 | 25°2 25:2] 25:1 25:2 
28 | 23°6 23°6 | 23-9 23-9 | 23°38 23°8 | 24:1 24:1 | 23:6 23°6 | 24:1 24:1] 23°7 23°7 | 23-6 23°7 | 24:0 24:0] 24:1 24-1 | 24°2 24:2) 25°1 25-1 
29 | 25:1 25:1] 265 26°5 | 26°1 26-1 | 26°1 26:1 | 26°7 26:7 | 26:9 26:9 | 27°3 27:3) 28:1 28-1 | 28°5 28°5 | 29:3 29-2 | 28°9 28-9 | 29:0 29:0 
30 | 34:0 34:0] 34:6 34°6 | 35:0 35°0| 35:1 35°] | 35°3 35°83 | 35°0 35:0} 34:5 34:5 | 84:1 34:1 | 34-4 34:4| 34:2 34:2 | 34:0 34:0 | 33°8 33°8 
31 | 30°6 30°6| 380°4 304 | 29:4 29-4) 28:9 28-9 | 28°7 28-7 | 27:6 27-6] 27-0 27-0 | 25:9 26°0| 26:0 26:0 | 26-1 26°1| 25:7 25:7 | 26:0 26°1 
MzEAN.| 22°3 22:2 | 22°3 22:3 | 22°6 22°6 | 22°5 22:5 | 22°8 22°7 | 22:7 22:6 | 22°7 22°6| 22°7 22:6 | 22°6 22:5 | 22°9 22°8 | 23:0 22°8 | 23:1 23:0 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 22°8 22:8 | 22:4 22°4 | 22:0 22:0] 21°6 21°6 | 21°6 21:6 | 21°4 21°3 | 22°0 22:0 | 22°6 22°6 | 23:7 23°7 | 24:9 24:9 | 25°] 25:1 | 25:4 25-4 
2 | 27:0 27:0} 26°6 26°7 | 26:0 26°0 | 26°1 26:1 | 25:7 25°7 | 26:0 26:0 | 25:1 25:1 | 25:0 25:0 | 24:1 24:1 | 25°5 25°5 | 25°6 25°65 | 26:0 26:0 
3 | 23°9 23:9) 23°1 23°1 | 25°1 25:1 | 25-1 25:1 | 24:2 24-2 | 25:0 25:0] 24:5 24°5 | 25:1 25°1 | 24°7 24°7 | 24:3 24°3 | 24:5 24°5 | 246 24°6 
4 1277 27-7 | 27-4 27-4) 27-6 27°6 | 27-4 27-4) 27°71 27-1 | 27:3 27°3 | 27-2 27:2 | 27:1 27:1 | 27-1 27:1) 26°38 26:8 | 26-5 26°5 | 265 26°5 
5 | 24:9 22:1 | 24:1 20°83} 23°6 21°7 | 22-7 21°6 | 22:2 22:6 | 23:1 23:1 | 22°8 22:9 | 22°5 22:5 | 22°6 22°6 | 23°6 23°6 | 24:2 24:2 | 24:6 24:6 
6 | 30:1 301 | 80°5 30°5| 30°6 30°6 | 30:0 30°0 | 29°7 29°7 | 29:3 29°3 | 29:2 29:3) 28°6 28°6 | 27°6 27:7 | 27:1 27:1 | 26°8 26°8 | 26:6 26:6 
7 | 22°9 22°9| 22-1 22:1 | 21°7 21-7 | 20°8 20:8 | 20°7 20-7 | 18:9 18:9) 17:0 17:1} 16°9 16°9|16°5 16°5| 16:3 16:4)15°5 15°5|14°7 14:7 
8 |17°7 17°5| 17-0 17:0] 16°8 16°8|16°6 16°6/ 16-4 16°4| 15:9 15°9}15°8 15:8) 15°6 15°6 | 181 17:3) 18-7 15:2] 19:1 15:3] 18°6 155 
9 | 20°5 20:2) 21:0 20°9 | 21°6 21°6 | 21°6 21°6 | 22:0 21°8 | 22:9 22:6 | 22:9 22:4 | 22-1 22:1 | 21:9 21:9 | 22°2 22:2 | 22:0 22:0) 22:0 22:0 
10 |14°%5 14:5 |13°3 138°3) 11:7 11:7 | 12:2 12:2} 13:0 13:0) 12°3 12°3/11°0 11:1] 10:0 10°0/10°0 10°} 93 9:3) 83 83) 77 77 
11 | 185 18°5 | 135 138°5|13°7 13:7] 13:0 13:0] 131 13°1]18°0 13°0| 13:1 13:2] 13-0 13:0 | 13-3 13°38) 13'3 13:3] 18°1 13°1)132 13:2 
12 |14:4 144) 14:4 14°2)12°7 12°8| 12:5 12°6| 16:0 13°5| 13:4 13:3] 13-2 13:1] 12:9 12°9) 13:4 13:4] 12:7 12-7 | 12°9 12°9| 12:7 12:7 
13 | 160 15°2|16°7 16:1} 16°6 16°5 | 16°2 16°1| 16:1 16:1] 161 15°6] 15-4 15:4) 14:8 14:8) 14°8 14:3] 15:0 14:0] 15°8 14°5 | 156 14-0 
14 |15:°2 16:4) 14-7 14:9) 14-4 14:3) 13°8 18:8) 18°6 13°6 | 13°3 13°3| 12°38 12°38 | 11:7 11:7) 11:9 11-9] 11°4 11:4] 10-7 10:7] 9°9 99 
15 | 13°38 11-1] 11°8 111) 11-9 10°9) 11-9 11°5) 12-9 12:2] 15:1 14:0} 15:9 15:8) 17:1 17:1] 17°4 17:4] 185 18:5] 18-4 18:4) 182 18:2 
16 | 14°7 14:7} 15:2 15:2) 16-2 162) 16°5 16:5] 15-2 15-2] 16:0 16°0| 15-2 15:2) 16:7 16°7| 19-7 19°1 | 22:5 21:4) 15°9 16-1 | 17:8 17°8 
17 | 2071 19°7 | 20-2 20°2|19°6 19°6 |) 17:9 17:9) 20°3 20°3| 17:2 17:0} 20:0 18-1) 19-0 17°6| 16-1 16:3 | 16:2 16:2] 18:4 18:0) 17:7 17°7 
18 | 26°3 26:3 | 26:0 26:0 | 27:0 27:0 | 26-1 26°1) 26:3 26°3 | 26°3 26:3 | 26:1 26°1 | 25:4 25:4] 26°1 26:1] 26:1 26:1] 25:9 25°9| 25:7 25°7 
19 | 244 24:4] 25°0 25:0 | 28°8 23°8 | 24:0 24:0 | 24:0 24:0] 24-0 24:0 | 24:0 24:0 | 24:0 24:0] 23:9 23°9| 23:1 23:1 | 21-4 21:4 | 22:2 22°0 
20 | 28:0 28:0 | 28:0 28-0 | 28:0 28:0 | 28°5 28°5 | 28:0 28:2 | 28:3 28:1 | 27°3 27-4] 26°8 26°8| 27:0 27:0| 27:1 27-1 | 28:0 28-0 | 28:0 28-0 
21 | 27°9 28-0} 28-0 28:0 | 28°3 28:3] 27°7 27:7 | 28-2 28:1 | 29:2 29-2 | 29:4 29:4 | 29-6 29°6 | 29:7 29-7 | 80:4 30-4 | 30:0 30:0) 30°0 300 
22 | 26:0 26°0 | 24°83 24°9 | 22°5 22-7 | 22°] 22°1 | 22-1 22:0 | 21°38 21:2] 21-1 21:0 | 20°9 20:9 | 20°2 20:2 | 20°] 2071 | 20:2 20:2) 20-5 20°6 
23 | 24°1 24-1 | 25:0 25°0 | 25°7 25°7 | 26°1 26-1 27:0 27:0 | 27-9 27:9 | 27-9 27:9] 28-0 28:0 | 28:1 28:1; 27°8 27-8) 28:7 28°7 | 29°6 29°6 
24 | 2571 25:2) 23-8 24-0 | 25:0 25:0 | 25°1 25°1 | 25:1 25-1 | 25:2 25:2) 25°8 25°8 | 25-7 25:7 | 25:5 25:5 | 24°7 24-7 | 24:8 24:8 | 28°5 28:5 
25 | 80°2 30:2) 80°5 80°5 | 31-4 31°4| 31:4 31°4 | 380°1 380°1 | 29°2 29:3 | 28:3 28°83) 27-9 27:9 | 27°4 27:4] 28°1 28°1 | 28°5 28°5 | 28°8 28°38 
26 | 29°5 29°5 | 29°8 29°8 | 29°6 29°6 | 80°2 30°2 | 29°5 29°5 | 29:0 29:0} 29:0 29:0] 29°6 29°6 | 28°6 28°6 | 28°5 28°5 | 28:7 28°7 | 28°1 28:1 
27 | 23°9 24:0 | 24-1 24°1 | 23'1 23°1 | 23°8 23°8 | 24°1 24-1 | 24:2 24:3 | 24-1 24-1 | 242 24-2 | 24-1 241 | 23°38 23°8| 23°7 23-7 | 24:2 24-2 
28 | 25°2 25°2 | 25°3 25°2 | 24:0 24:9 | 23:7 23°7 | 22°4 22°6 | 22°8 22:8 | 22:5 22-5 | 22'6 22:7 | 22:4 22°4| 22:7 22°7 | 22°8 23:0 | 24°6 246 
29 | 30°9 30°9| 31-2 31:2 | 31:9 31:9 | 32:0 32:0 | 32°3 82:0| 32:7 32:0 | 83:2 32:4 | 34:0 34:0] 34:5 34:5 | 84:5 34:5 | 34°6 34°6 | 34:3 34:2 
3 33°4 33°4 | 33°2 33-2 | 33:0 33°0| 83:0 33:0 | 32°7 32°7 | 82°5 32°5 | 32-5 32-5 | 82-2 32:2] 31:7 31:7] 31°6 31:9] 31-4 31°6/ 31:0 310 
3 26°7 27:0} 27:0 27:0 | 27°3 27°3 | 26-2 26°2 | 26°1 26:1 | 27:0 27-0 | 27-2 27:2) 28:0 28:0} 27°6 27°6| 27°6 27°6 | 27°6 27°6) 27-5 27° 
MEAN,| 28°3 28°] | 23°1 22°9 | 23:0 22°9 | 22:8 22:7 | 228 22°7 | 22:8 22:7 | 22°6 22:5 | 22°6 22°5 | 22-6 22°5 | 22:7 22°6| 22:6 22:4 | 22-7 22:6 
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TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. FEBRUARY 1903, 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 


| 


Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. wee Wet.|Dry. Wet. [Ma 
25°3 25°3 | 22°6 22°6 | 20:7 20°7| 19:4 19°4)17:0 17:0/17°4 17:4] 17°6 17°7 | 17:2 17:2) 17:2 17:2|17°3 17:3 5 17:6 | 18:2 18:2 
WF8 V8 | LF W700! W720) LO AON TT lie S72) Gas ged 74 Sali fie) eligi alae dame i ‘7 17°77 | 18:5 18°6 
81°7 31°7 | 31°6 31°6 | 81°6 31°6 | 31:9 31°8| 31-9 31:9 | 31°6 31-7 | 31:0 31-1] 31:0 31°0} 31-1 31:1 | 31°6 31:6 ‘7 31:7 | 32:0 32:0 
0 
0 


~ 


32*1 3271 | 32:1 321 | 82°1 32:1 | 32-0 32-0 | 32:0 32:0 | 32°0 32:0} 32-0 32-0) 52:0 32:°0| 32:0 32:0 | 32:0 32:0 32°0 | 32°0 32:0 
2°2 3% 2°0 32°0 | 30°9 31°8| 312 31:2) 31°3 31°3 | 30-4 30:4] 30:0 30°0| 29°9 29:0) 31-0 30°9| 81°4 31:4] 3 32°0 | 32°3 32°0 
0:2 | 30:0 30°0| 30°3 30:3 | 30°2 30°2 | 30°0 30:0} 30:0 30:0} 30°0 30°0| 29:8 29°8 | 29°6 29°6 | 29:2 29:2 | 29°3 29°3 
31 | 23°2 23°2| 24-1 24:1 | 24:1 24°1 | 23°7 23-7 | 24-1 24:1 | 24-1 24-1 | 24:1 24-1 | 24:9 24:9 | 25°5 25°5 | 27:0 27:0 
71 | 26°4 26:4 | 27°2 27:2) 27-4 27:4 | 28°7 28-6 | 29:0 29:0) 29:5 29-5 | 29°9 29-9) 31:2 31-2) 31-8 31°8 | 32:0 32:0 
3°1 | 33-0 33-0 | 33°9 33-9 | 33:5 33°5 | 33:0 33°0| 32°9 32:9] 382°3 82°4] 33:0 33:0 | 33°1 33:1] 33:0 33:0 | 33-2 332 
10 | 36:0 36°0| 35°0 35°0| 34-7 34°7 | 34-7 34°7 | 384°5 34°5| 34:0 34:0! 34:3 34:3 | 34:0 34:0 34:0 34:0 | 34°6 34°6 | 34:6 34:7 | 35:0 35:0 
ll | 29°7 29-7 | 29°5 29:5 | 29-0 29:0 | 28°6 28-6 | 28:7 28°7 | 28°9 28:9 | 27:8 27°8| 27°8 27:8 | 27:0 27:0 | 27:6 27:6 | 27°8 27:8 | 27:9 27:9 
12 | 25°6 25°6| 25°5 25°5 | 25°7 25°7 | 26°3 26°3 | 268 26°8 | 26°4 26:4 | 26-9 26:9 | 26°8 26°8 | 26:9 26°9 | 27-0 27:0| 27:0 27:0 | 25:9 25:9 
13 | 19°5 19°5 | 21:1 21-1 | 22:0 22:0 | 23-1 28-1 | 23:9 23:9 | 24:5 24°5 | 25:9 25:9 | 27:0 27:0 | 27:0 27:0 | 28:0 28:0 | 29:0 29-0 | 29:0 29-0 
14 | 31°6 31°6 | 32:0 32:0 | 32°3 32:0 | 32°5 32°4 | 32°6 32°6 | 32°8 32°8 | 32°8 32°8| 82:5 32°5 | 32°2 32:2 | 32°7 32°7 | 33:2 33:2 | 33°3 33:3]: 


1 
1 
2" 
2° 


OOIAD NOPwhr 
oo 
two 
i) 
iv) 
bo 
we 
i) 
bo 
oO 


15 | 82°9 32°9| 32:9 32°9 | 32°6 32°6 | 32:0 32:0/ 80-7 3077 | 30:4 30°4 | 80°0 30:0] 29°0 29:0 | 29:2 28-9 | 29:0 288 | 29-4 29:0 | 29-8 29:6 

16 | 30°0 30:0} 306 30°6 | 30°4 30-4 | 30°4 30:4 | 30°2 30°2 | 29°6 29°6 | 29°8 29°8| 30°0 30:0 | 31:9 30-9 | 32°3 31-4 | 29°8 29-9 | 29:2 29°3 

17 | 26°8 26°38 | 26°5 26°5 | 27-4 27-4) 27-5 27-5 | 27:7 27-7 | 28:2 28:2 | 29:2 29-2] 31:0 31:0} 31:2 31:2 | 31:9 31:9 | 32:0 31:9 | 32:0 31°94 

18 | 33°5 33°5| 32°9 32°9| 32°5 32°5 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0! 30:4 30:4 | 29°8 29°8| 29:0 29:0 | 28:2 28-2 | 28°8 28-8 | 28-8 28:8 | 28:0 28:0 

19 | 31:9 31:9! 32:0 32:0 | 31:9 31°9| 32°1 32:1] 34:7 34:7 | 35:9 35:9 | 85°3 35°38 | 35°1 35:1 | 35:0 35-0 | 35°0 35:0 | 85:1 35°1 | 35°5 35:5 

20 | 27:4 27°4| 25°6 25°6 | 24:8 24°8| 24°1 24:1) 24-1 24:1 | 22°6 22°6 | 23-3 23°3 | 23°6 23°6 | 25°1 25:1 | 26°3 26°3 | 27-9 27:9} 27:8 27°8 

21 | 28°9 28:9} 28-5 28:5 | 28:0 28:0] 27-5 27°5 | 26°6 26°6 | 26:2 26:2| 26:0 26°0 | 25°5 25°5| 25:0 25:0 | 24:2 24:2 | 23:5 23°5 | 23:4 234 

22 | 22°5 22°5 | 22°8 22°8 | 22°6 22:6 | 22°8 22°8 | 28:2 23:2} 23°5 23:5 | 23°5 23:5 | 23°3 23°3 | 24:0 24:0 | 25:0 25°0 | 25°7 25-7 | 25:2 25°21 30 

23 | 23°0 23:0 | 225 22°5 | 22:0 22-0 | 20-7 20°7 | 21:2 21:2] 20°5 20:5 | 20-0 20:0 | 20°5 20°5 | 20:0 20:0) 19:9 19-9 | 20°5 20°5| 19:7 19°7 | 23" 

24 |19°5 19°5}20°1 20:1) 20°1 20:1] 20:0 200) 21°4 21:4] 21°6 21-6 | 24:5 24:5 | 25:3 25:3} 27:0 27:0 | 28:0 28:0 | 28:0 28-0} 28:0 28:0} 2 

25 | 21°9 21-9 | 22-0 22-0 | 21-0 21-0} 21:8 21°8 | 21-2 21-2) 21:4 21-4 | 20°8 20°83} 21:0 21:0] 20°3 20:3 | 20°2 20-:2| 20°8 20°8 | 21:2 21:2 

26 | 23°8 23°8 | 24°8 24:8 | 20°6 20°6| 21-0 21:0 | 21°6 21°6 | 21°5 21°5 | 22:2 22:2) 20°8 20:8] 21:0 21:0 | 21:0 21:0) 21:3 21:3 | 23:0 23:0 

27 | 21°8 21°8 | 22:0 22-0] 22:0 22:0 | 22:5 22:5 | 23:2 23:2) 25-0 25:0 | 25°7 25:7 | 26:2 26:2] 25°8 25:8 | 25:4 25:4 | 24°9 24-9) 24°9 24-9 

28 | 21:0 21:0} 21:0 21:0] 21°0 21:0 | 20:2 20:2 | 20:4 20°4 | 20°5 20°5 | 20:9 20°9 | 21:0 21:0} 21°8 21°8 | 22-3 22:3 | 22:0 22-0 | 22:0 22:0 
Mean] 27°1 27:1 | 27:0 27:0] 26:6 26°6| 26:7 26-7 | 26:8 26°8 | 26°7 26:7 | 26:9 26°9| 26:9 26:9 | 27:1 27:0 | 27:4 27:4 | 27:6 27:6| 27-7 27°7| 311 2441 | 


13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. 
1 |18:2 18:2} 18°3 18:3) 18-8 18:8] 18°6 18°6 | 17:2 17:2] 17°5 17-5 |17:4 17:4] 18-2 18-2] 18°9 18-9} 18:2 18:2} 17°8 17-8) 17-1 17-1 
2 | 1971 191 | 19-1 191 | 20:0 29:0 | 20°5 20°5 | 28:2 23:0 | 23-9 23:9 | 25-8 25:8 | 28:1 28-1 | 29°6 29°6| 30°3 30°3 | 31°0 31:0] 31°5 315 
3 | 382°0 32°0 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:1 32:1 | 32-0 32:0| 32:0 32:0 | 32-0 32-0 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0| 32°0 32-0 | 82:0 32:0} 32:0 32:0 
4 | 82°1 32:1 | 32°3 32°3 | 32°5 32°5| 32°6 32:6 | 32:7 32°9| 32:0 32:0|31°8 31:8] 31:7 31:9 | 32°0 32:0 | 32:0 32:0 | 82°1 32:1 | 321 32°] 
5 | 33*2 33:2 | 33°7 33°6 | 34:0 34:0 | 34°0 34:0 | 82°5 32°5 | 32:0 31:9 | 31-9 31-9] 81-9 32:0 | 31:4 31:4] 30°6 306 | 30°0 30:0 | 30°0 30-0 
6 |30°4 30°4] 31:0 31:0} 31:4 31°4 | 29-2 29°2 | 25-8 25°8| 25-1 25-1 | 22:9 22-9] 22:0 22:0 | 22-1 22°1| 21:7 21°7 | 22-71 22:1) 22:1 22-1 
7 | 311 31:0 | 82:0 32-0 | 34-7 34°7 | 37°38 87:4 | 34:1 34:2 | 31-9 31-7 | 81:2 31:9} 80:0 30°0 | 29:2 29-2 | 291 29-1 | 28°6 28°6 | 27°6 27°6 
8 | 32:0 32:0] 32:0 32°0| 31:7 31°7| 30°6 31°6 | 30-4 30°4| 30-9 30-8 | 31:4 31°4| 31:°9 31:9] 32:0 32:0 | 29:1 30°4/| 32:0 30°6 | 32°6 32°6 
9 |35°9 34:0 | 38°3 33°2 | 40°6 34:2 | 42°3 34°3 | 42-2 32-0] 35°9 31°6 | 32:9 36°8| 31°5 29-5] 32:2 30°4| 338°6 31°91 34-7 32°6| 36:6 366 
10 | 35°3 35°3} 35:0 35:0 | 35°3 35°3| 35°6 35°6 | 34°8 34:8 | 32:3 32:3 | 32:2 32:2] 32:0 32:0] 81:6 32:0) 31°9 31-9] 30°8 30°8| 30°6 306 
11 | 27°4 27°4| 27:3 27:3) 27-6 27:6 | 28-0 28-0] 27-0 27-0| 27-8 27:8] 26-2 26:2] 25-7 25-7| 25:5 25:5 | 26-6 26-6 | 25°8 25°8| 25-7 20-7 
12 | 24:7 24:7 | 24°9 25-0 | 22°38 22°8) 21°6 21°6 | 21-2 21°6 | 20-4 20°5/19-9 20:0] 19°5 19°5]19:0 19:0] 185 18°5| 18-4 18°6 | 18°6 186 
13 | 31:0 31:0] 81:3 31:2 | 31:2 31°2| 31-4 31°5] 31:0 31:0| 30-9 30:8} 31:0 31:0] 30:5 30°5| 30°8 30°8| 29:9 29-9 | 28-9 28:9} 31:0 31:0 
14 | 32°3 32°3 | 32:2 32-2 | 32°1 32:2] 32:3 32°3| 32-7 32-7 | 32-7 32-7 | 32:6 32°6| 33:0 33-0 | 32°6 32°6| 32:5 32:5 | 32:6 32°6 | 32-7 327 
15 | 29°5 29°5 | 30:0 30:0 | 30°0 30:0 | 29°8 29°8| 29:8 29:8] 29-5 29:5 | 29:9 29-9] 29:6 29°6| 29-7 29-4 | 29°6 29°6 | 304 304] 30-1 301 
16 | 29-7 29-7 | 29°2 29:3 | 28°9 28-9 | 28-6 28-6 | 28-0 28-0 | 27:9 27:9] 27-8 27:8] 27°6 27:6 | 27-5 27°5| 27°6 27:6 | 27:6 27°6| 271 274 
17 | 33°1 82:0 | 34:4 34:4 | 35-1 35:1] 34-4 34-4 | 34:0 34:0 | 33°5 33:5 | 33:3 33:3] 33-9 33-9 | 34:0 34:0] 33°6 33°6| 33°6 33°6 | 33°6 33°6 
18 | 27:4 27:4] 27:0 27-0] 26°7 26°7 | 26°38 26-8 | 27-0 27:0 | 27:3 27:3] 27:9 27-°9| 28:5 28-5] 29-3 29-3 | 30°6 30°6| 31:1 31:1] 318 318 
19 | 35:7 85°7 | 35°3 35°38 | 85-5 35°5 | 35-0 35-6 | 35-0 35:0 | 33-8 33-8] 31-8 31°9 | 31:0 31°3| 31:0 31:0 | 29°3 29:3 | 29:4 29-4 | 27-0 27°0 
20 | 25°8 25:8 | 27-7 27°7 | 28:0 28:0} 29-8 29-8} 32:3 32:3 | 32:9 32-9] 34:0 34:0] 34:1 34:1] 34:5 34°5 | 34:5 34-5 | 82-1 32:1 | 29°8 29°8528 
21 | 23°5 23°5 | 23:5 23°5 | 23-4 23-4 | 23-0 28-0 | 23-0 23-0 | 22°1 29:1 | 22:0 22:0] 21:7 21:7 | 21:4 21-4) 21°3 21°38] 21:0 21:0 | 22-0 22: 
22 | 26:0 26:0 | 26:0 26:0 | 28:0 28-0 | 305 30-5 | 29-9 29:9] 28-8 28-8] 27-0 27:0 | 27:2 27-2 | 26:2 26:2) 24:0 24:0] 23°8 23°8| 23:3 23" 
23 | 20°8 20:8] 20°5 20°5 | 202 20:3 | 20-4 20°6| 19-9 19:9] 20-1 20-1 | 20:2 20:2|19°6 19°6|18'2 18:2] 182 18:2) 18°6 18°6| 19-4 19: 
24 | 30°3 30°3 | 28-6 28 6 | 27-9 27-9 | 26-6 26°6 | 26-0 26-0 | 25-2 25:2] 24-8 24:8 | 23-2 23-2 | 22-2 22:2| 22-3 22-3 | 22-5 225| 22-0 22-0 
25 | 21-8 21-8] 21-9 21:9] 22-1 22°1 | 22:0 22:0 | 22:5 22-5] 22-0 22:0] 21-8 21-8 | 22-1 22-1| 22:5 22°5| 23-0 23-0 | 22°8 22:8 | 23-2 23:2] 
26 | 22°4 22°4 | 23:0 23-0 | 21°9 22:0 |} 2171 21+1 | 20°5 20°5 | 21-0 21:0 | 20°5 20-5 | 20:0 20-0 | 20°5 20°5 | 20°6 20°6 | 21:8 21°8| 22°17 22° 
27 | 25°0 25:0} 25:0 25-0 | 24-2 24-2 | 23-1 23-1] 24:0 24:0] 21:8 21-8 | 22:0 22:0 | 21-2 21-2 | 20:2 20-2 | 20-9 20-9} 21-0 21:0} 21-0 21° 
28 | 22-0 22:0) 21-8 21-8] 21-5 21:5 | 21-9 21-9) 22-1 22-1 | 22-1 29-1 | 21-2 21-2) 20-1 20-3 | 21-0 21-0] 213 21-3] 21°3 21-3) 21-9 212 
MRAN,| 28°1 28:0] 28°3 28°2| 28-5 28-3 | 28-5 28°3| 28-2 27-9] 27-6 27-4| 27-3 27:2| 27:1 27:0| 27-0 27:0] 26:9 26:9] 26:9 26:8 | 26:9 26:9 
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TEMPERATURE. 
1 2 3 4 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 

1 | 22°1 2271 | 23°1 2371} 23:9 23°9 | 246 24°6 
2 | 18:2 18:2)15:7 15°7}16°5 165) 165 16°5 
3 | 20:0 20:0) 16°5 16:5; 14:9 14:9) 16:9 16°6 
4 | 23:2 23-2] 25:1 25:1) 25°6 25°6 | 26:3 26°3 
5 | 21°3 21:3} 19°7 19:7 | 18-7 18°7| 18-6 18°6 
6 | 19-9 19:9} 20:0 20:0) 19:9 19°9| 20°5 20°5 
7 | 20:2 20:2] 20°4 20°4/ 19-7 19°7)19°5 19°5 
8 | 18-2 18:2} 18°6 18°6| 19-1 19°1| 20-7 20°7 
9 | 306 30°6| 310 31:0] 31:0 31:0] 31-0 31:0 
10 | 23°5 28°5 | 23:0 23:0] 23°] 2381 | 22°8 22°8 
11 | 26:4 26:4 | 27°5 27:5) 27°8 27:8] 28:0 28:0 
12 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0} 28°7 28°7 | 27°38 27:3 
13 | 23°9 23-9 | 23°8 238°8 | 28°6 23°6 | 23°3 23°3 
14 | 20°7 20:7] 19°8 19:8] 19-9 19°9) 20°3 20:3 
15 | 18-4 18-4] 18:1 17°6/16°8 16°8| 166 16°6 
16 | 23:0 28:0 | 22°8 22°8 | 22:2 22:2) 22-2 22-2 
17 | 24:9 24-9] 25:9 25:9) 27:0 27:0) 29°6 29°6 
18 | 20°7 20°7| 20:0 20:0] 20°4 20-4] 20-1 201 
19 | 29°2 29:2} 80:0 20:0] 80°2 80:2] 28°3 28:3 
20 | 24:5 24°5| 23°5 23°5 | 23:0 23:0 | 23-0 23°0 
21 | 25:0 25:0 | 25:2 25:2 | 26:3 26:3 | 29:2 29:2 
22 | 31:0 31°6 | 29:7 29-7) 29:4 29-4 | 29:0 29:0 
23 | 23°2 23°2| 23:4 23°4 | 23°6 23-6 | 23-2 23-2 
24 | 22:8 22°8| 22°4 22:4) 22-1 22-1] 22-1 22-1 
25 | 29:0 29:0| 30:0 30:0} 30-0 30:0 | 29°9 29-9 
26 | 28°3 28°3 | 28°5 28°5 | 28°9 28:9 | 28°6 28°6 
27 «| 26°3 26°3| 26:0 26°0 | 25:8 25°8 | 25°5 25°5 
28 | 27:0 27:0) 271 2771 | 26-9 26°9 | 26-8 26:8 
29 | 22:2 22-2 | 22:2 22:2) 22:0 22:0 | 22:0 22-0 
30 | 24:4 24:4) 24-1 24:1 | 23°5 23°5 | 22:9 22:9 
31 | 27:0 27:0 | 27:4 2774) 28:0 28:0 | 28:0 28-0 

MEAN,| 24:0 24-0 | 23-9 23°8 | 28°8 23:8 | 24:0 24:0 

13 14 15 16 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 

1 | 25:5 25:5 | 24°6 25-1 | 24°6 25:0 | 24:6 24°6 
2 | 18:1 18:1) 17°6 17°6 | 18°8 18:8} 19-1 19:1 
3 | 22:0 22:0 | 21°8 21°8 | 20°6 20°6 | 22:1 19-2 
4 | 23:1 23°] | 22°9 22:9 | 23-7 23°7 | 22°7 22:7 
5 | 22°6 28-1 | 22:1 22:6 | 20°5 20°6| 20°7 20:7 
6 | 231 24°5 | 22°] 225 | 211 21°83 | 22:1 22:1 
7 | 21:1 211) 2171 21°1 | 215 21°5 | 20:0 20:0 | ¢ 
8 | 24:1 24:1 | 24:1 24-1 | 25°8 25°8 | 26:7 26-7 
9 | 26°1 26:1 | 25°3 25°6 | 24°8 25:1 | 24:6 24-6 
10 | 25°1 25°3 | 25:0 26°0 | 24°7 24-7 | 24:5 24:5 
11 | 28°9 29-1 | 28°6 28°8 | 28-4 28-4 | 28:5 28°5 
12 | 26°7 26°7 | 26°3 26°3| 26:1 26:3 | 25:7 25-7 
13 | 27°1 27°6 | 25°9 25°9 | 25°3 25-4 | 25:0 25:0 
14 | 26°0 25:2 | 24:5 23°5 | 26°9 25°5 | 23°5 22°6 
15 | 28°5 23°5 | 24:2 24°2| 24-4 24-4 | 24:0 24:0 
16 | 25°2 25°9| 27:0 28-0 | 25°7 25°7 | 25:4 25:4 
17 | 275 27-5 | 25°1 25:0 | 24-1 24-1) 24:0 24:0 
18 | 23°8 23°8 | 23°9 23°9 | 24:0 24:0 | 24°6 24:6 
19 | 25:0 25°0 | 24°6 24°7 | 26:0 26:0 | 27:2 27:2 
20 | 23°8 23°8| 23°8 23°8 | 24°5 24°5 | 24:8 24:8 
21 | 33:0 33°0|33°7 33-7 | 34°6 34°6 | 35:7 385-7 
22 | 32°0 32:0) 31:2 31°2/31°3 31:3] 3171 31:1 
23 | 25°2 26°0|25°5 26:0 | 25°7 25°7 | 26:8 27:1 
24 | 26°7 26°7 | 26°3 26°3 | 26:0 26:0 | 25:7 25:7 
25 | 32°5 82°5|31°5 31°5| 31:0 30°7 | 31:0 30°7 
26 | 27°9 27°9 | 27°9 27-9 | 29:0 29-0 | 27:9 27-9 
27 «| 24°7 24°7 | 24:3 24°3 | 24°38 24-3 | 24:8 24:8 
28 | 29°8 29°8 | 295 29°5 | 28°2 28°2| 27:0 27-0 
29 | 25°8 25°8 | 27°1 27°1 | 27°5 27°5| 28:0 28°0 
30 | 24:5 24°5 | 23°9 23°9 | 25°1 25:1 | 25:1 25-1 
31 | 325 32°5| 32°2 32°2| 32:2 32-2 | 30-4 [30-4] 

MBAN.| 25°9 26°0 | 25°6 25°7 | 25°7 25°7 | 25°6 25:5 
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30°8 
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20:0 
26°1 
191 
20-0 
18-2 
21°5 
B11 
25 
27:0 
25'1 
22°6 
24:2 
178 
22°5 
28:0 
18°8 
24°8 
22°8 
30°0 
28°2 
22:1 
21°7 
80°2 * . 
28°4 
24:0 
28°5 
22°1 
24:0 
28:0 


23°9 
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b 
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.|Dry. 
20°4 
20°2 
19°6 
20°9 
20:0 
19:0 
18°6 
28°5 
23°8 
24°9 
27°5 
23°9 
22°9 
20°8 
24°8 
23°8 
21°8 
25°2 
27°8 
23°9 
36°3 
26°2 
2471 
27°5 
30°7 
26:2 
25°5 
230 


17-6 
21-1 
20°5 
20-0 
19°6 
28-9 
22°9 
24°3 
28°5 
24°9 
224 
20°0 
24-1 
24-2 
22:2 
25:2 
27°6 
24:0 
36-2 
26°3 
24-9 
26:0 
30°5 
27°0 
24-9 
23:8 
28°1 | 29:0 
24:5 | 25-0 
29:2 29-0 


| 
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20°0 
20°2 
19°6 
20°9 
20:0 
19°0 
18°6 
28°6 
23°8 
24°9 
27°5 
23°6 
22°9 
20°0 
24°8 
23°8 
21°8 
25°2 
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23°9 
36°3 
26°2 
24°1 
27°5 
30°6 
26°2 
25°5 
23°0 
29°0 
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29°0 


24°5 
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.|Dry. 


26°4 
171 
23°0 
23°1 
20°6 
21°0 
19:1 
24-2 
29°5 
24:1 
271 
25°6 
24°6 
21°9 
21-2 
24:0 
27:0 
21°0 
24°8 
23°2 
32°5 
27°9 
25°2 
24°3 
32°0 
29-0 
23°9 
32°2 
24:0 
24°5 
30°0 


25°0 


Wet. 
26°4. 
71 
22°8 
23°1 
20°6 
teil 
19°1 
24°2 
29°8 
25:0 
27°3 
25°6 
24°6 
21:0 
21°4 
24:0 


Dry. 


22°5 
23°1 
21°1 
22:2 


26°1 
24°8 
27-2 


21°8 


24°8 2 


26°8 | 25° 


21°0 
24°8 
23°5 
82°5 
27:9 
25°8 
25:3 
32:0 
29:0 
23°9 
32°0 
24-0 
24°5 
30°0 


25°0 


29°0 
23° 
32'8 
28°5 
25:2 
25°0 
32°2 
29°2 
24:1 
82°3 
24:0 
25°2 


315 
25:1 


‘ Dry. 


23°3, 
191 
20°0 


25°4 
28°4 


23°6 
24:0 


24°3 
346 


28:0 


26°9 


22°4 


27:0 
24°3 


MARCH 1903. — 


For Da “| 


=i 
= 
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.|Dry. Wet.JMax. Mi 


5 26-1 | 25°8 
29-9 | 29°5 
26'1 | 29°0 
25:8) 27°1 
24-3 | 26-0 
22-2 | 24-8 
25-2 | 27-0 
26'1 | 29'6 
228} 29:0 184 
26-0 | 30-2 28 
24:8] 24-8 228 
34-0] 37°0 250) 
30-0 ] 32:0 
26-0 | 268 § 
26°3 | 28°9 
32:8 | 32°8 
29-1] 29-2 26" 
24°7 | 26°3 | 

31° | 32:3 
26-0 | 29°1 
25-0 | 27-0 
32-0 | 32°5 


25°9 | 27°9 


27°0 
27:0 27:0] 29°0 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. A481 


TEMPERATURE. Dry AND WET BuLss. MARCH 1903. 


1 2 - 3 4 5 6 7 8 £ 10 11 12 For Day. 


.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Lry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.] Max. Min. 
39°4 38°0 | 40°2 38°3| 40°1 38-4] 40°5 38-7 | 40°5 39:0] 41°6 39:9 | 42:1 40-2) 42°4 41:2) 43:2 42:0] 43-5 36-1 
84°6 32°3| 34°1 82°5| 335 32:0 | 32°8 32:0 | 33:2 31-5] 33°5 31°8 | 36:1 32:2 | 37:0 33:3 | 387°9 35:2] 40°0 32°3 
33°4 30°4| 33°7 31°0| 34:9 31°4| 37:0 34:0 | 87-5 35:4] 38:3 36-0 | 41:0 37:1 | 41°9 [87:2]| 41°9 36-7] 42-4 32-9 
41°6 40:4] 40°5 40-0 | 42°6 41-1) 42°38 41°3| 41-5 40°0| 40:0 37°8| 41°7 38°6 | 40°7 38:1 | 41°1 38-0] 44-3 36°3 
35°8 34:0 | 85°2 33°5 | 37:0 34°8 | 37:0 34:4) 37°1 34:1 | 38:2 35°7 | 38:2 35:4) 37:9 36:1) 40-0 37:0] 40°6 34:4 
85° 34°7 | 37-2 35:4) 87:1 35:2 | 35°5 34°6 | 86-8 35:1] 37°8 36:3 | 87°38 35°6 | 39°7 37°3 | 40:0 37-7] 40°6 34-2 
35°0 33°7 | 34:4 33:4 | 350 32:9 | 34°1 32:2 | 34:3 32:9 | 34°2 33:2) 85°6 34:1] 36:1 35:0] 38:2 36:6] 40-4 33°5 
34°3 33°0 | 34:0 33:0 | 33°9 32:9 | 34:2 33-5 | 35:0 34:2 | 36°8 35°6 | 38:4 37:0 | 40°1 38°3 | 41°3 39:4] 46-6 32°7 
46°38 44:6 | 46°6 44°6 | 46:3 44:-4| 47:3 44°8| 48-1 45:1) 45:1 43-3) 42:0 40:2] 40-0 38°6 | 40-4 39°3] 48-9 37°7 
38°3 37°5 | 88°5 37:6 | 89:0 37:4 | 39:3 37-9 | 39:1 37:7 | 40:0 39:0 | 40°6 39:2] 41°8 40:0 | 42:2 40:0] 43-7 37-4 
43°6 42:2| 44:1 42:4] 43:3 42°1| 43-2 42°1 | 43-9 42:1] 44:4 42°3 42°6 | 45:4 43°2| 48°5 44:1]49°0 4271 
45:0 43°0| 48-0 41:1 | 42:7 40°6 | 39:9 38-7 | 41:1 40:0] 41°5 40-4 40°8 | 44:0 41°3 | 45:3 42°51 47°4 39°5 
40-1 38°4] 39°2 37°9| 39:1 39°7 38°2 | 39°6 38°3 | 40:4 39°2 39°3| 41°8 40-1 | 41:0 39°8] 43-8 35-9 
89°5 34°3 | 35:2 34:2 | 34-4 35:0 33°6 | 34:2 33°2 | 36:2 34°8 36°8 | 40°6 38°7 | 42°6 39°41 47-0 33°4 
87°83 32°7 | 88°4 32°9 | 36°8 39°7 34:3 | 40:0 35°5 | 41:1 37:0 37°9 | 43:0 388°6 | 4271 38:0] 446 35-2 
40°2 37:0] 41:1 3771 | 41°3 41:4 37°5 | 41:3 37-6 | 42-4 38°6 39:0 | 42°6 39:0 | 43°1 40:71] 45:0 385 
4671 aie 43°9 42:1 | 43°6 41°8 40-4 | 42:0 41:0} 40-4 39-0 37°9 | 39°0 38:2] 40°3 395] 46-1 34:9 
4 QA. 
3°6 


i 
lon} 
bo 


DADOS WMA 


x 


35°4 34°6 | 36:3 35:3 | 36°4 33°5 | 33°7 33°1| 35:0 34:0 36°8 | 8771 35°7 | 86:1 35:2] 44-4 33°6 
44°5 43°6 | 43°9 42:2 | 42-1 44:1 40:3 | 44:6 40:1] 48°3 38:8 39°3 | 43-2 39:9 | 42°1 40°71] 46-3 40°0 
39°5 38°0| 38°5 37:5 | 39:0 39°6 37°5 | 40°3 37:3 | 40°8 36°5 38:1 | 43:2 38°3 | 43°9 38°2}44°5 37°9 
40°6 40:0] 40:5 40-0 | 44:1 44°6 44°3| 44-9 44:5 | 45°38 44:°9|45°9 45:4] 46:1 46:0] 45°9 45°51 565 40°5 
44°6 43°6| 45:0 43:0 | 44°6 44:0 42°6 | 43-4 42-1 | 43:3 40°8| 43-1 41:9 | 43-1 42-2) 43-1 42°61 47°5 40°6 
39°6 38:0 | 39°3 37°9 | 38°4 38:5 37:3 | 38-4 37:71 | 88:4 37°3 | 38°6 37°7 | 38:0 37-4] 38°9 38:0] 43-1 37°9 
37°7 + 35°6 | 88°4 36°6 | 36-4 84:4 | 86°5 35°8| 38-9 38:0] 41°5 39:1] 42°9 40:0] 44°8 40°7]47°5 34°5 
46:1 43°6 | 46°5 43°4| 46:2 43:0| 46:8 43:4] 46-7 43°3| 47:0 43°7|47°6 44:9] 48°5 46:2] 49°5 47-1] 52-4 44°0 

42°5 

39°0 

43°3 
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_ 
~l 
PRO R POR 
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WW PR WotR tO CWO 


Or 
ns 
co 
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46°0 42°6| 45°6 42:6] 44:9 42:4 | 46-4 42°0 | 46°5 46°5 43:0] 47:1 43°6| 48°6 44:8] 46:6 44:4 41:0 
411 39°5| 42:0 39:4 | 42°6 38:9 | 42°6 38-7 | 43:1 39°9 88°4| 42°0 39:3 | 43°1 40:4] 44-4 40°8 38°4 
43°2 41:1] 43°6 41:4] 43°7 41°6 | 44-4 42°0 | 46-0 46°4 43°6| 47-4 45°5 | 49°2 46:6 | 46°7 44:0 40°4 
40°6 37:0| 39°8 36:9 | 38°6 36°7 | 40:0 37-6 | 40:7 37:9] 40°6 37°5| 40°7 38-4 41-7 38-0) 42:1 39°6 380 
40°8 38:0] 41:0 38-2] 86:7 35-9| 39°3 38-5 | 41:9 38:6] 42°6 39°8| 37:8 36°5| 39:4 37:9] 40:7 39°1 36°6 
43°4 41:4] 43°5 41°5| 43-6 41°8| 44-1 41°8| 44:5 42:0] 47-4 43°8 | 46°5 43:5] 47-4 45:0| 48:0 44:9 376 


40:2 38°3| 40:1 38:2] 39:9 37-9] 40:2 38-1 | 40°5 38:4] 40:9 38-7 | 41°6 39-2] 42°1 39°8 | 426 40-2 37:0 


COR Re 


on OPN OO 


is 


16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.} Mean. 


.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. 
40°3 38°6| 40:0 38:1] 38:2 36:1] 38-0 34:°2| 38:0 35:9] 89°38 36:2| 88°7 35:0 | 37:2 34:3 | 36-7 34:3] 39°9 37°9 
39°4 35°6 | 38°7 35:3 | 37-7 34:8 | 37:2 34:2| 36°5 34:3] 36-4 35:0 | 36°6 35:0 | 36°9 35:0 | 87:4 35°6] 36:2 33°7 
42-1 37:7 | 41°3 37:1 | 37:1 34:0 | 36:7 33°8| 36°8 34:3) 37-2 34°8| 87°6 35:1) 38°5 386-9 | 41-4 38:0] 38:4 357] 
426 38°1| 41:2 38-8] 39:4 37:0] 40-1 36:7] 39:7 37:0] 40°6 37:-4/ 3880 36:1 | 37°6 36:0 | 87-1 35°6] 41:0 38:4 
38°3 36:2 | 38-5 36-9 | 38:4 36-6 | 38:1 35°9| 37:2 35-4) 35°3 34:7 | 85°5 34°6 | 35-9 34-4 | 36-0 35°0] 37°3 35:4 
40°3 37°5| 401 36°91 37:9 36:0 | 35:3 34:2] 361 35:1] 36°6 35°5| 36:4 35°6 | 34:9 34:0) 361 35:1] 87°5 35:8 
37°3 36:0| 39:2 36°3) 39°1 35°6|38°6 35-9| 38-2 35:9] 36:0 34:7 | 84:8 33°7 | 36°1 34:9 | 36:0 34:1] 36°6 34°9 
41°3 39:3] 41:4 40°%| 43:0 41:2] 44-0 41°8| 44:8 42°6] 45-1 42°8| 45°6 42-9 | 45°6 43:1 | 46-4 48°7 | 39°9 38:0 
42-2 406 | 42°6 40:6 | 41°6 39-4] 41-1 38-8] 40-2 37-9 | 40°2 38:1] 40:2 38°2| 39-4 38°3 | 38°38 37:6] 4371 41:2 
400 39:1] 40-7 39:8] 41:4 39:7 | 43°3 39-1 | 43-4 39:0] 43°3 39-4] 42°5 39:5) 41-5 39°7| 43°5 40:9] 40°6 38:8 
48°3 43:4] 48:0 43:3 47°3 43:1] 47-4 43-1) 47-8 43°1| 47:9 43:1) 47:4 42°7 | 47:2 42-9 | 47-3 43°2] 46:0 42°7 
44:0 42°3| 44-0 41:1 | 43-0 40°6 | 42-1 39°7 | 42°5 40:2] 42:4 40-4 | 42-0 40°2| 41-7 39-9 | 40-7 39:0] 43°3 41:2 
43°6 39:9 | 42-6 39-2| 41:4 38-0] 41-3 38:0] 39-7 36°9| 40-1 37-9| 37:4 36°0 | 36:4 35:2 | 36°8 35°4] 40-4 38-4 
466 39:4| 46:0 39-9 | 42°6 36°5 | 39°9 35°1|37°7 33:8] 35°5 32°5| 34:1 31:7 | 38-7 31:9 | 36:1 32°51 385 35°6 
7|44°5 39-9] 43-0 39°5| 42°6 39:1] 42°6 39-0] 42-1 89-0| 42:0 39-0 | 39°8 38°0| 39-9 38-0 | 40-2 37:9] 40°8 36°9 
43°5 40:0] 42:9 40:0| 38:6 37:7 | 39:0 38:0] 39:0 36:7 | 39:0 36°4| 41:2 37°3| 42:2 38:5 | 41-7 38-7] 41°3 38:3 
36°5 35°6| 39°5 37:7 | 39:9 37:3 | 35:6 34-9] 36-7 35°7|87°8 35°6 | 88-4 36-5 | 39°2 36:4 | 37°0 35°] 40-2 38°5 
40°6 39°5| 42-0 39-8] 41-S 40:0 | 43-1 40°5 | 42°7 40-9] 42-7 41°5| 43°1 42:1) 44-0 42:6) 44:0 43:0] 39°3 37°8 
41:9 40°6| 43°8 42:0] 43-6 41:4] 43-7 42:0] 45°6 41:4] 44:3 41:0| 48:4 40-4 | 48-4 40°3 | 42°7 89°9] 43:3 40°8 
40:2 38°5| 40-9 39:2] 41-5 39°3| 41-0 39-6 | 40°9 39-0] 39-4 38:3} 40°6 39°5 | 41°5 39°5 | 40:9 40:0] 40-9 38:5 
52°6 50:0| 49-0 48:0] 49-4 48:0] 54:5 51:0] 55:5 51°1| 55°5 51:4] 54:0 51:1 | 49°7 48°8/ 476 46:4] 47°3 45-9 
45:0 44°5| 44:9 42°6| 44-6 41-7 | 43-4 42-0 | 43-4 40°6] 43-0 40°6| 41-8 40-0 | 40-9 39°0 | 40°6 39:0] 43°9 42-4 
42°6 40-7 | 40-6 39:0| 40-9 39°5 | 39-8 38:6] 39-7 38:8] 40-1 38:6] 40°5 38°5 | 89:0 37-7 | 89°5 37:7] 39°7 38:3 
46°8 41:4] 46°3 41:0 | 46-2 41:0] 46-0 41°6| 45-7 41:9] 47-0 42-2| 45°6 42:4 | 45:9 42-4 | 45:6 42°6]42°6 39-4 
51-4 454/505 45:1 | 50-1 45-0] 49°3 44:8] 49:2 44:5 | 47:0 44:2) 46°6 43°6 | 44-1 48:0] 44°5 42°6] 48-0 44:4 
44:6 42:4] 44-6 41-6 | 42°6 41-6 | 41°6 40:9] 41:0 39-8] 42:1 40°6/41°6 40-1 | 42°6 41:6 | 44-4 40:8] 44-7 42:3 
40:0 39:0] 40:0 38:9] 40:6 39:3] 41:6 39°6 | 40-5 39:2] 88:7 37°6| 39°5 38-7 | 40°5 39°8| 41-4 40°] 41-9 39°5 
45:0 41:6] 44:4 40-4 | 43-6 38-6 | 42:7 38°3 | 42:2 37°6| 42:0 38°5| 41-4 37-4 | 427 37°7| 41°6 36:5) 44:3 41°2 
42°7 41°8| 45°5 43-0| 47-2 42-4 | 46°6 42°6| 46-5 42:5] 46°6 43-0] 46-4 43-4 | 41:0 39°0| 41°6 40:0) 42-7 39°7 
43-5 40°3| 44-0 39-7 | 43-3 40-0 | 42°8 39:5 | 42:1 39-1] 44:1 40°6| 48-7 41°0| 44-4 41:0 | 44°9 41°3] 41-7 39:2 
49°8 44:6] 48-6 45°3| 47-4 44-4| 44-6 42-0] 43:7 40-9] 42:0 39:9| 40:9 38°8| 38:1 37°0| 38°0 36:9] 45:2 423 


43'1 40°3] 43-1 40-2 | 42°3 39°5 | 42:0 39-2] 41:8 39-0] 41-6 39:1] 41°1 38:9] 40°7 38:7 | 40°9 38:7] 41°5 39:1 
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482 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. APRIL 1903. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 
Dry. Wet.'Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet. 

1 | 26-7 26°7 | 28-0 26:2] 29:0 27:8 | 28°5 28-5 | 80°0 30:0 | 30:2 30:2 | 30°0 30:0| 380°5 30-5 | 30°8 30:8) 31:2 31-2] 31:2 31:2] 30:9 30:9 
2 | 22-1 22-1 | 21-2 21°2) 20°38 20°8 | 20°5 20:5 | 21-0 21:0 | 21:2 21:2} 21:9 21-9 | 21:4 21:4 | 22-1 22-1 | 23-2 23:2) 24:1 24-1 | 24°2 23°7 
3 | 24:9 24°9 | 264 26°4 | 27-1 27-1 | 27°'2 27:2 | 28-0 28:0) 29°8 29°8 | 80-1 30°1 | 30°9 30°9 | 82:0 32°0| 32°9 32:0 | 33°2 32:2] 34:2 34:2 
4 |33°3 33°3| 33°5 33°5 | 32°3 32°3 | 30°0 30°0 | 28:0 28:0 | 25°5 25°5| 24°5 24°5 | 22-9 22:9) 23°5 23°5 | 23°8 24:0 | 24:5 24-5 | 23°9 24:0 
5 | 221 22-1 | 22:0 22:0) 280 23:0 | 23:0 23-0 | 23:0 23:0 | 22-2 22°2| 22:0 22:0 | 22°5 22°5 | 24:0 24:0 | 24°8 24°8 | 25-2 25:2) 27-2 27:2 
6 | 301 8071 | 31°38 31°3 | 32-0 32:0 | 32°6 32°6 | 34:5 34:5 | 35-0 35-0 | 34:9 34°9 | 34°9 34-9 | 34°38 34°38 | 34:0 34:0 | 83:1 33:1) 83°1 33-1 
7 | 25:0 25:0 | 25:0 25:0 | 24°6 24:6 | 23°0 23:0 | 23:0 23:0 | 23°38 23°3 | 22:4 22-4 | 22°4 22°4 | 23-9 23°9 | 24:2 24:2 | 24:9 24:9] 25:8 25°8 
8 | 27-0 27:0 | 26°3 26°3 | 26-4 26:4 | 26°3 26°3 | 26:0 26:0 | 25:2 25:2) 25°5 25:5 | 25°9 25°9 | 26:2 26:2 | 27-0 27:0 | 28-2 28-2) 29:0 29-0 
9 | 82-2 82-2 | 320 32:0 | 32°8 32°8 | 32:2 32:2 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32°7 32°7 | 33°8 33°8 | 332 33:2) 33:3 33°38 | 32°3 382-4 | 34-2 34:3 
10 | 29°8 29°8 | 29°6 29°6 | 28-0 28:0 | 27:1 27-1 | 24:1 24:1 | 23-5 23:5 | 28°7 23-7 | 24:2 24:2 |25°5 25°5 | 26:2 26°2| 26-2 26°2/ 27:1 27-1 
11 | 82:0 32:0} 32°0 32:0 | 31:3 31:3] 29°8 29°8 | 28-9 28:9 | 29:4 29:4 | 27-9 27-9 | 27:1 2771 | 25°38 25°8 | 24-6 24°6 | 23°2 23:2) 22-4 22-4 
12 | 15°0 15°0| 15-2 15:1] 15-2 15:1) 15-2 15:1} 15:0 14:6) 14:9 15:0] 15:0 15:0) 16°3 16:3} 16°8 16:8) 17:1 17:9] 18-0 18:2) 17-9 18-2 
13 | 14:0 14:0} 14:0 14:0 | 14-4 14°4) 14-0 14:0] 14°6 14°6]14°5 14:5] 15°6 15°6 | 165 165] 17:2 17:2| 183 183/189 18:9] 19-9 19:9 
14 |15°0 15:0} 15-0 15:0} 15:0 15-0) 14°3 14:3] 14°9 14-9) 15°0 15-0] 14°9 14°9| 15°5 15°5]15°5 15°5) 16:8 16°8/17°8 17°8| 18-7 18:7 
15 | 13-9 13-9] 13-4 13°4)13-9 13°9) 14:2 14:2} 15-0 15-0) 15-0 15:0} 15:0 15:0| 16:4 16:4] 17-0 17:1] 161 16:1) 17°7 17°7/ 169 167 
16 | 14:0 14:2) 14:0 14:0] 14-8 14°8| 14:3 14°3/ 13°8 18°8| 14:4 14-4] 15:0 15:0] 16°2 16:2] 162 16:2)17-2 17:2) 17:2 17:0} 18-1 181 
17 | 13°38 13°38} 131 13:1] 133 18°3 | 18:8 13°8]13°4 13-4] 12°6 12°6 | 13-2 13:2) 138°5 18°5]138°4 13-4) 15-2 15-4) 15-0 14:9) 17°6 17-2 
18 | 16-1 14:1) 15-2 14°1 | 16-2 14-7 | 164 15:1 | 16°2 15:1) 17-3 16:1] 17°7 165) 17:9 17°7| 18:2 18-1] 20-3 20-3 | 21-4 21:4) 21-9 21-9 
19 | 25:1 25:1 | 25°1 251 | 24°8 24°8 | 24°38 24:3 | 24:2 24-2) 24-2 24-2] 251 24:3] 27-5 25:7] 28:0 27:1 | 27°5 25°2) 27:1 24:9 | 29°8 26:6 
20 | 24:5 24:0 | 24:0 23°9) 24-1 24-1 | 24-1 24:1 | 24:1 24:1 | 24-1 24-1) 24-6 24:6) 26:1 26°1 | 27°7 27-7 | 28°3 28-1 | 28°0 27°8 | 28°38 28-4 
21 | 19-2 19:1) 19-2 17:5} 18-7 17°4| 17:7 17°71} 164 161] 16-0 15-6] 16°5 16°5] 17-8 17:8] 18-2 18:2) 19°5 19°5 | 20-2 20:2} 21°83 21:3 
22 |17°7 17°77 | 16°8 16°8] 165 16°38) 16-4 16°5| 17:0 17:0] 17:9 17:9} 17-0 17:0 | 182 18-0] 20°4 20-2 | 21-4 21:0 | 21°8 21°6 | 22°6 22-1 
23 |19°0 18°4| 185 18:0] 18-9 18-6 | 19:0 19:0} 19-0 19:0} 18°8 19:0} 19-0 19:1] 19:7 19:8] 20°5 2071 | 21°38 21°38 | 22°2 21-9 | 23°0 22:7 27: 
24 | 22°0 21:4 | 22°0 21°8 | 22:0 21:0 | 22:0 21:0 | 22°7 21°7 | 23:3 22:5 | 24-0 28:0 | 25°9 24-0 | 27°5 26:0 | 31:8 29:0 | 28°5 27°2| 30:0 28-1 
25 | 26°6 26°6 | 26°3 26°3 | 25-9 25-9 | 26-0 26:0 | 26°6 26°6 | 27:0 27:0] 26°8 26°8| 27:1 27-2) 27°5 27:5 28-9 28-9 | 29°8 28°8| 31:9 30-4 
26 | 26°0 25°3 | 25-2 24:9 | 23°8 23°8 | 26:2 26:0 | 26:0 25:9 | 23:7 28-7 | 23°6 23°6 | 24:1 24:1] 24:9 24:9 25:5 25°5 | 27-2 27°2 | 28-0 28:0 
27 | 24:2 24:2 | 24:6 24°6 | 24°7 24°7 | 24-0 24:0 | 23°5 23°5 | 24:0 24:0 | 23°5 23:5 | 24:5 24-5 | 245 24° 25-5 25°5 | 26-0 26:0) 27-1 27-1 
28 | 28°6 28-6 | 29°0 29:0 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0} 29-0 29:0 | 29:0 29:0 | 29-0 29-0 | 32°5 32:5] 33:0 33:0 29°5 29°5| 30-0 380°0| 30°5 30° 
29 | 3i°2 31:2) 31°4 31°4] 316 31:6 | 82:0 32:0] 31°7 31°7 | 31:0 31:0} 31:4 31-4 | 31:9 31:9] 32°0 82:0 32:2 382°2| 82:0 32:0 | 32:0 32:0 
30 | 30°5 30°5 | 80°3 380°3 | 30°7 30:7 | 30:7 30°7 | 30°0 30-0 | 29°5 29°5 | 29°5 29°5 | 30:0 30:0] 30°7 30-7 31:0 31:0) 31°77 31°7| 319 319 

Mean.| 23°4 23-2 | 23°3 23°1 | 23-4 23:2 | 23-1 23-0 | 23°1 23:0 | 23-0 22-9 | 23-1 23-0 | 28-8 23°7 | 24:4 24:3 25°0 24°8 | 25-2 25:0) 26:0 25:7) 
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Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 
30°3 30°38 | 29°3 29-2 | 290 29:0 | 28-0 28:0 | 27:1 27:1] 25°5 25:5 | 23-8 24:1] 24-1 24-1 | 23-9 23-9] 24°1 24:1] 24:4 24-4 | 23°6 23°6 
27°38 25°8 | 28-1 26:0 | 25°7 24°8 | 26-2 25°6 | 24:8 24:8} 24-5 24:5 | 23-2 23:2] 22-3 22-3 | 22-2 22-2)21:°0 21:0 | 22:0 22:0 | 23°6 23°6 
84°5 34°5 | 34-9 34:9 | 34-9 34:9 | 34:8 34°8 | 34°5 34:5] 33-2 33-2] 33-7 33-7 | 32-4 32-4] 32-0 32:0] 31°38 32:0] 32:0 32:0| 32-2 32-2 
24°2 24:2 | 24:0 24:0 | 23-0 23:0 | 23:0 23-0 | 22-9 22-9] 21-5 21:5] 21-5 21:5] 21-2 21:2) 21-7 21-7 | 21:1 21:1) 22-5 22:5) 22-8 22:8 
27°2 27°2| 26°9 26-9 | 28°3 28:3 | 28-0 28-0 | 28-0 28:0] 27-7 27-7 | 27:3 27:3 | 28-0 28:0 | 281 28-1] 28-0 28-0] 28-0 28-0} 29:0 29-0 
32°8 32°8 | 32°83 32°8 | 32-8 32°8 | 31:5 32-0] 30°8 30-8 | 27:9 27:9] 2771 27°1| 27:0 27-0] 26:2 26:2] 25-4 25-4 | 25:3 25°3 | 25:0 25-0 
26°2 26°2 | 26°3 26°83 | 26-2 26:2 | 27:0 27:0] 27-9 27-9] 26:9 26:9] 26-5 26:5 | 26°3 26°3| 26:0 26-0 | 27:0 27:0] 27:0 27-0] 27:0 27-0 
29°6 29°6 | 30°5 30°6 | 31°8 31:8} 31-1 31-1] 31°6 31-6 | 32:5 32°5 | 32° 32:8] 32-1 32-1 | 32:0 32:0/ 32:0 32:0 | 32-0 32:0] 32:9 329 
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34-4 34-5 | 35-0 35-1] 34-0 34-0 | 33-8 33-8 | 34-8 34-8] 34-0 34-0 | 33°6 33.6 | 33-1 33:1] 33°0 33-0 | 32-4 32-4] 31-7 32-0 | 305 305 

27°8 27°8| 27°8 27-8] 29-2 29:2) 28-7 28-7 | 28-2 28-3| 29-8 29-8 | 31-2 31-2| 32-0 32-0 | 32:8 32:8 | 33-0 33-0] 32-1 321/319 320 
IL | 21-9 21-9] 213 21:3] 21-8 21:8] 20-1 20-1] 19-2 19-2} 20-1 20-1] 21-4 21-4] 20-7 20-7] 19°8 19:8] 18-2 18-2] 16-4 164/163 16:3 
12 | 19°0 19-0] 19-0 19-0] 18-1 18-0] 17-0 17-2|15-9 15-9] 16-8 16-8] 16-5 16-5 | 16-0 16-0] 15-3 15:3} 15-0 15°0|14-9 14-9) 148 148 
13 | 20:2 20:2 | 19°8 198] 19°8 19°8] 19-0 19°0| 18-8 18-9] 17-2 17-2] 17-0 17-:0| 16-9 16-9] 167 16:7|16-3 16°3|16-0 160/152 15-2 
14 | 20:0 20:0] 18-9 18-9] 19-2 19:2) 19-8 19°5|18-1 17-8] 17-1 17-1] 17-0 17-0| 16-2 16-2] 15-4 15-4) 14-9 14-9 | 14-3 14°3/ 13°6 13-6 
15 | 18-2 18-2/ 18-4 18-0] 18-4 18-0] 17-0 171] 18-5 18:5] 16-1 16-4] 15-6 15-8] 15-8 15°8| 153 153] 15-3 15:3] 15-0 15:0] 140 140 
16 | 176 17-9| 18-2 18-3] 17-2 17°3| 18-0 18-0] 16-7 16-7] 15-7 15-7 | 15-4 153] 15-2 15-1] 14:3 14:3] 14:8 14:8] 15°0 15:0] 13-7 139 
V7 | 17-2 16-9) 17-5 17-5 | 17-5 17-0 | 17-3 17-0] 15-9 15-0] 15-1 14:3] 14-0 13-6] 14-0 13:0] 14:3 13-1] 13° 12-9] 14-1 13-1] 15-1 13% 
18 | 23-2 23-2 | 23-2 23-2 | 23-9 23-9 | 24-1 24-1] 23°6 236 | 23-8 23-8 | 23-3 23°3 | 24-7 24-7 | 25-1 25-1] 25-1 25-1] 25-1 25-1) 25-1 1 
19 | 32:5 29°6 | 32-0 29°8 | 29-8 29-5 | 30-0 29-0 | 30-2 29-1 | 29-7 28-5 | 28-0 26-6 | 27-0 26:2] 26-4 25-5 | 26-2 25°3| 25-9 25°1| 25-0 24-0 
20 | 27°0 27°0 | 26-9 26:9 | 26-9 26-9 | 27-0 27-:0| 26-8 26-8 | 26-9 26-9| 26-1 261 | 25-7 25-7 | 24-2 24-2 | 23-3 23-3 | 22-2 22-2) 20-4 204 
21 | 20:2 20:2] 20-7 20-7 | 20°3 20:3 | 20-4 20:1] 19-4 19-6] 19-9 19-9] 19-4 19:4] 18-5 185 | 18-4 18:4] 184 18-4] 17°3 17:2)17-2 171 
22° | 22*1 21-8] 21-8 21:6 | 23-0 22:5 | 21-7 21-3 | 20-0 20-2] 20-0 20-1 | 19°3 193| 20-4 19-4| 19-3 19-0] 19-3 19:3] 19°0 19:0] 18-4 18-0 
3 | 24-8 23°3| 24-2 23-0 | 27-9 26-0 | 27°83 25-7 | 24-8 23-8 | 24-9 23-1] 23-8 22°6 | 23-0 22°0 | 23-0 22-0 | 23-0 22-0] 22-0 21-6 | 22-0 21°8 
24 | 30-1 27°8) 31-1 27°6 | 31-6 29°0 | 31-0 28:8 | 29-5 28-2 | 29-7 27-8 | 26:8 25:2| 26-0 25:2| 25-0 24-0| 25-7 24:2) 26-0 25°9 | 26-6 26°6 


25 | 32-0 80:0) 38-5 81-2) 33-0 31-0 | 32-5 30-0| 31-9 291 | 32:0 30-0| 31-0 30:1 | 30-0 30-0] 28-8 28:8 | 27-3 27°3| 27-0 27°0| 260 26-0 
26 | 29°0 28°5 | 28-7 28°3| 29-1 28-5 | 29-0 28°5 | 28-0 28-0] 27-1 27-1 | 26-0 26-0| 26-3 26-3| 25-0 25-0 | 24-8 24-8 | 24-1 24-1 | 241 BAe] 
27 | 27° 27°5 | 27°5 27°5 | 28-5 28-5 | 28-2 28-2) 28-3 28-3 | 27:8 27-8 | 27-5 27-5 | 28-0 28-0] 28-0 28-0 | 28-0 28-0] 28-5 28°5 | 28-1 28-1 
28 | 31°5 31°5 | 30°3 30-3 | 80-9 30-9 | 31-0 31-0] 30-7 30-7 | 31-0 31-0] 31-1 31-1 | 31:3 31:3] 31-0 31-0] 30°5 305) 31-0 31-0] 31-2 31-2) 30» 
29 | 32:2 32-2 | 32-2 32-2 | 32-2 32-2 | 32-1 32°1/ 31-9 31-9| 31-9 31-9] 31-2 31-2] 31-3 31-3] 31:0 31-0| 31-0 31-0| 31-0 31:0] 30°6 306) 

30 | 32-4 82-4 | 33-3 83:3 | 33°9 33-9 | 32-0 32-0 | 82-0 32-0] 31-9 31-9] 31-8 31-8 | 32-0 32-0] 31-6 31°6| 31-4 31-4] 31-9 31:9] 320 320 


Mean.| 26-4 26°1 | 26°5 26+1 | 26°6 26:3 | 26-2 25-9 | 25-7 25-5 | 25:3 25-0] 24-8 24°6 | 24°6 24-4| 24-2 24-0] 23-9 23-8 | 238 23-7 | 23-6 23°) 2 
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486 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. JUNE 1903. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 For 


| 


Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Max. 
40-4 36:1 | 39°1 36:4] 38:0 36°0 | 338-0 34:8 | 37°1 32°6 | 87:0 32°2| 33:1 33:1 | 34:0 34:0 | 33°8 33°8 | 34:4 34:4] 35:1 35:1) 36:0 360 
29:0 29°0 | 28:9 28:9 | 28:3 28°3 | 28:0 28°0| 28:0 28:0] 28:0 28-0 | 28°4 28:4| 29:7 29:7) 30°3 30°3 | 30:°2 30°2|30°5 305/315 31:2 
80°8 30°0/ 31:0 30:0 | 32:0 31:0} 32:1 31:0] 34:1 30°7 | 84:2 30°9| 34:0 31:0] 38:5 30°3 | 39°4 31°9| 38°5 32°0 | 41°2 32:5 | 42:2 36:6 
420 42:0 | 42:0 42:0} 41°8 41°8| 41°6 41°6 | 41°8 41°38) 40°9 40-9 | 42°9 34:0] 46:0 34:2 | 46:1 37°7| 45:9 42°0 | 45°6 42:8) 48:0 42:8 
41°8 41°8| 40°0 40:0 | 40:0 40:0 | 39°4 39:4/ 39°1 39:1 | 39:1 39:1] 39°6 39°6 | 40:0 40:0 | 40°1 40-1 | 40:1 40°1 | 40-1 40-1] 40-0 400 
470 33°3| 46:0 32°9 | 45:0 32°6 | 44°4 33:0] 45°3 32°6 | 47:1 35°6 | 47:0 36:0 | 47:0 36:0] 48:0 43:0 | 48°3 45:0 | 52-0 47:0) 55-7 50:0 
49:0 47°4|50°0 47:0 | 48°4 469/505 46°8/ 52:2 47°5|51°8 48:0 |53°0 48:4] 53:4 48:0 | 53°7 47:0| 53:9 47-9] 54:0 47:2) 58:0 51:0 
49°9 41°7| 50:4 41°1 | 49°6 40°5 | 49:1 40-4] 49°1 39:0) 50°0 38:0 | 50°7 42:4] 54:5 44°5| 56:0 44:0 | 53-1 47:3] 53:0 48°9 | 54:0 49-0 
451 45:1) 44:0 44:0| 43:1 41:0] 48°9 44:1] 44°2 43:3] 44-2 33:1] 44-5 84:0] 45-6 34:2] 46:0 37:2] 47:1 41:4] 47:5 41:6] 48:0 43-0 
10 | 41:0 37:2} 40°0 34:5 | 41°1 40:2} 39°6 39°61 40°1 39°8| 40:0 39:9] 40:0 39°8| 40°6 40:0] 42:2 40°8| 42:2 41°3| 44:0 42:0] 43:5 42-4 
11 | 40°3 38:3] 37:8 36:0 | 88°8 36:1] 41:0 37:0} 39:3 36-0 | 37:0 35:1 | 39:0 35:7 | 86°8 32:0 | 39°5 30°5 | 42:2 34:0| 40°9 35:0] 40°7 36:0 
12 | 34:2 32:1) 34:0 32:1] 33°7 31:0] 83°6 31:0 | 35:0 32°3 | 34:0 32°6 | 34:4 30-0 | 35:1 28-2] 36°7 30° | 37:1 32:0] 37°7 335] 38:0 34:2 
13 | 29°1 29*1 | 29:0 29:0 | 28°4 28°4 | 27:9 27°7 | 26:1 26:1 | 25:6 25:4] 25-7 25:7 | 26:2 26:2) 27:4 27:4 | 26:6 26:7 | 29:0 28:0| 31:0 30:2 
14 | 251 25:1] 25:0 25:0 | 25:0 25:0] 24:0 24:0 | 24:4 24:4 | 24:3 24:3 | 24°7 24:7 | 28-2 27:4) 28-1 27:4] 30°8 29-7 | 84-2 31°6 | 33°9 32:2 
15 | 30:1 29:4] 30°1 29°1| 30°0 28°9 | 29°7 28:2 | 31°1 29°1 | 30°5 30°5 | 32°3 32:0 | 34:2 33:0 | 35:3 34°8 | 39:2 37:4) 38°8 37:4) 39:0 37:5 
16 | 38°4 35°8/ 39:0 36°1 | 38:0 36:0 | 386-2 34°9 | 38:2 35°3| 36:5 33:9 | 87-9 34:1 | 38:0 34:1) 38:2 33:0] 37°9 33°4| 34:5 33°71 37°8 35:2 
17 | 37°9 37:1} 37:0 35:2 | 36°5 35:1] 85-7 34:4 | 38:0 34:9 | 35:7 33:1 | 38°3 35:3 | 38:0 35°6 | 34:2 33:0} 33:0 31:9 | 84°6 31:9] 31°5 31°5 
18 | 26:2 26:2] 25:0 25:0 | 28°5 23°5 | 22°8 22°8 | 23-9 23:9 | 24:2 24:2) 24:9 24°8| 25-6 25°6 | 25°8 25°8| 27°5 27:5) 29°8 29°8] 31:1 31-1 
19 | 28°1 282} 28:1 28:1 | 28:1 28:1 | 27°5 27°7 | 26°9 27-0 | 25:8 25°8 | 27:0 27-0| 30°9 29°5 | 29°8 29-0 | 29°1 28:2) 33-0 32:0] 33:2 31°5 
20 | 28°9 27°9| 28:1 27°6)| 28:2 2771 | 28:2 27:0} 29:0 27:0/ 30:4 26°9 | 821 26°5 | 34°6 31°2| 36°6 33:0 / 88:4 33°9| 3882 34:0} 36:0 33:9 
21 | 32°4 30-1 | 82:0 30°3 | 32°0 27°3 | 32°5 28-0 | 32:2 27:5] 33-2 29:1 | 34:1 29:0 | 38:0 34:0] 38-0 31:9 | 38°3 32:0] 38°9 35:0] 40°3 36:3 
22 | 35:0 32°5 | 85:2 82°38] 35°5 34:3 | 35°5 35°1| 36:2 34:1] 36°0 33°4| 36-7 34:7 | 38°7 36:2] 88:4 36:0 | 40:0 36°9] 43°0 38:9] 43°5 39-0 
23 | 35:0 35:0) 35:1 35:1] 85°6 35°6 | 36:0 36:0 | 86:2 36:2] 386°7 36°7 | 37:0 37:0 | 37:0 37:0] 37:0 37:0| 3873 37:3} 88:0 38-0 | 388°3 38:3 
24 | 39:0 38:0) 38°3 38-0| 389 38:2 | 38:1 38:0] 38:2 38-2] 38:4 38:4 | 39-1 39:0 | 39°8 39-2] 41:0 38-9] 41:6 40-0) 420 41:0] 42°3 41°5 
25 | 4071 40°1| 40-4 404/400 40:0 | 40:1 40:1) 40-0 40:0] 40:0 40:0 | 40-1 4071 | 41-1 41:1] 41:4 41:4) 415 41:5) 43-2 43:2) 44:0 43°8 
26 | 401 40°1| 40-2 40:2| 39°9 39°9| 39:9 39:9] 40:0 40:0] 40:0 40:0] 40:2 40:2 | 40°5 40°5}] 40:9 40°9]| 41°6 41°6| 42:1 42-1 | 42:4 42-4 
27 |43°6 43°6 | 43-2 43°2| 43-4 43-4] 42°3 42°3) 41:4 41:4] 41:4 41-4] 41-1 41:1] 40°6 40°6 | 40-1 401] 40-0 40:0] 40°8 40°8| 41°3 41:3 
28 |45°5 45°5| 46:1 46:2| 45°6 45°6 | 46:4 46°4| 46°8 46°8| 45:1 45:1) 45°1 45:1 | 45:2 45:2] 44-8 44-8] 44:3 44:3) 42:9 42°9| 41°8 41°8 
29 |40°0 40:0] 39°8 39:8) 89:1 39:1 | 38:1 38:1] 89:9 39:9] 88:8 38:8 | 37:0 37:0 | 34:9 34:9] 35:0 35:0 | 33:7 33°7 | 84°8 34°8| 35°1 351 
30 | 37:1 37:1 | 37:0 37:0| 36°8 368 | 36:7 36°7 | 86:0 36-0 | 36:0 36°0| 86:3 36°3| 36°5 36°5] 37:0 37:0 | 88:1 38:1] 39:1 39:1 | 40:1 401 


MEAN,| 37°4 35°8| 37'1 35:4 | 86°8 35:3 | 36°6 35:1 | 87:0 35°0| 86:7 34:5 | 87:2 84°7 | 88:3 35°3 | 88:7 35°8| 89:1 36-7 | 40-0 37:7 | 40°6 38:5 


OOMIMD OP wnNr 


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 


| 
| 
H 


Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 
86°5 86° | 86°5 36°5 | 36°5 36°5 | 36°9 36°9| 36:4 86:4) 84:4 34:4 | 32:9 32:9| 31-9 31-9 | 30°4[30°4]] 80°1 380°1 | 29°1 29-1 | 28:5 28°5 
82-4 81°7 | 82°7 31-9) 32:9 32:0 | 32:1 382°1| 32-2 32:0 | 32-0 32:0] 31-9 32:0 | 32-0 32:0] 31:7 31:9 | 31:2 31:2 | 30°3 30-3] 31-0 300 
40°6 37°6 | 42°9 39°9 | 42:5 40:9] 43-0 42:0] 41:7 41:0] 43°9 42:9] 44-0 43-2] 44:5 43-9] 44:0 44:0 | 44:1 44:1] 48-9 43-9] 43°0 43:0 
49°9 46°0 | 51°0 47:0] 48-0 46°7| 47:5 45:0 | 47°8 45:2) 45-1 44+1 | 45-0 43-0 | 43-1 48:1] 42:6 42°6 | 44:0 44:0] 44:0 44:0} 48-0 43:0 

4 0) 42°7 42°7| 42:0 42:0) 41:2 41:2 | 45-0 88:0] 44:1 36°5| 44-5 34:4 | 48°8 34:0|44°5 83°83] 47°38 33°] 
55°8 49°9 | 53°9 48:2) 53-1 48°6 | 535 49:2) 56:0 51°5| 55-2 51:0) 58:0 48-6 | 52-0 48:1] 49:5 47:1] 49°4 47-4] 50-5 47:8] 50-1 47°8 
57°8 52°0 | 58°0 52°3| 56:4 51°9|56°8 52:1) 55:5 51°6| 55-0 52°8| 53:0 52°0| 51-2 51:2| 50-9 49°2|50-9 47:7 | 51:0 45-1) 49:9 44:3 
54:0 48°7 | 54:0 48°9 | 55:0 49:0] 54:0 48:5 | 53-0 48°3|51°7 47°8| 50:0 47:0| 49-5 46°8 | 48-9 46:3} 47:2 46:3 | 46-1 45:1) 46:0 45°6 
47°5 48°4| 47°38 43°3 | 48-8 43°9 | 48-2 45:1 | 46°6 44:0 | 45-7 48:4] 45-0 43:4] 44-5 42°8| 428 42°8| 43-0 39-0 | 42:2 38°83) 42-1 36°5 
10 | 44:2 48°0! 44-4 43-0 | 43-5 42:5) 48-9 42-6 | 41-7 41°7| 40:5 40°5| 39-4 39-4 | 38-5 38-5 | 38-3 38°3| 33-1 38:0| 38:1 38:0 40:1 39:0 
11 | 37°6 35°0| 38:0 34°7 | 88°9 85:8 | 37°6 35-0| 38:3 86:0 | 37-9 35:0 | 37:7 34:9 | 39-1 80°83 | 86-9 27-9| 37:0 29:0 | 35°6 28°9| 35°8 31:0 
12 | 880 35°3) 38-1 35°6 | 37:2 34:9) 37:0 33-01 85-3 32:3 | 33-0 31:9] 31:4 31:0 | 30-9 30:9] 80-6 30:5 | 30:2 31:2) 30-0 30-2) 29:3 29:3 
13 | 80°8 303) 81°0 30°6| 31-1 31+1| 31-0 30-9 | 30:4 30:4 | 28:8 28-8 | 27-7 27°7 | 28-0 28:0 | 27-4 27°4| 26-0 26:0 | 26:0 26:0) 25°6 25°6 
14 | 85:0 32:4) 35°5 33°6 | 84°38 32-4) 35°38 83-1 | 84-1 32-2 | 34:1 32:3] 33-6 31-5 | 32-9 31:1 | 32:0 30-2] 31-2 31-2) 381-1 29-7 | 30:0 29:9 
15 | 89°8 38°3| 40:2 87:9} 39°3 38:0 | 39-9 38-2] 39-0 38:0 | 39:2 35°5| 39:9 36:0| 40:1 86:0] 38-1 35:2) 89:1 35-4] 39°4 36:0] 39°0 355 
16 | 88:0 35°8| 38:0 36°0| 37-8 36°83 | 36-2 35°1| 36-5 35:0 | 37:0 35:3 | 35°5 34-7 | 87-5 36-9 | 85:9 35:8 | 34°7 34°7 | 86-1 35°5 | 87-2 36-4 
17 | 312 81:2) 305 30°5| 30°6 30-6 | 29-8 29-8] 29-8 29-8 | 29:0 29-0} 28:3 28:3 | 28°5 28-5] 27-7 27-7 | 27:0 27:0) 27-0 27:0| 26-7 267 
18 | 30-2 80-2] 31-6 31-1] 32-0 31°5| 81-9 81-2] 33-0 31°9| 31-2 301 | 30:0 29-0 | 29-4 28-2 | 28-9 28-9] 29-0 28-5 | 29:0 28:9 | 28:2 28:3 
19 | 323 31:4) 32-7 31-5 | 32:2 31:9] 33-0 32:0) 32:1 32-0] 33-4 32-0! 32-2 31:9| 32-0 31-0| 30:0 30-0 | 28°38 28:1 | 28-0 27-1 | 28-0 272 
20 | 40°9 36°0 | 37°5 34:2) 40-0 36-0| 38-0 24:7 | 87-8 35:0 | 36:0 33-6) 35:0 34:0 | 33-9 33:3 | 34:0 30°5 | 329 30-4) 83°2 30°5 | 33:3 30-4 
21 | 39-4 85°7 | 41-4 37-0 | 88-9 36-0] 39°5 36:3) 38°38 35:9 | 38°9 35-8| 37-0 35:0 | 36°1 34°6 | 35:0 34:0] 35:0 33°8 | 34:9 33:3 | 34:8 331 
22 | 40°3 89°8 | 42-4 39-2 | 42-0 39°5 | 41°5 89:3 | 42-0 38:0 | 41°6 37:8] 40-2 37:4] 38-0 34:6 | 36-9 34:0 | 85:1 34:1 | 34-1 34-1 | 34-4 34-4 
23 | 38°8 38°8 | 39:0 39:0 | 39-1 39-1 | 38-9 38-9] 38-0 38-0 | 37-4 37-4| 38°6 37:4| 39-0 37-9 | 39-3 37-0 | 38-0 38-0 | 38:2 370/390 37-21¢ 
24 | 42-4 41°3 | 402 40-2 | 40-2 40-2| 40-2 40-2] 40-4 404 | 40-4 40-4] 39-9 39-9| 40°8 40-8 | 40-9 40-9] 40°3 40°3 | 40-8 40:8 | 40-2 40:2 
25 | 44-1 44:0 | 45°3 43-9 | 46-4 43-4] 47-0 45-2 | 45-2 44-0 | 44:2 43-8] 43°5 43°5 | 43-0 48:0 | 428 42°8| 43°3 43°3 | 42°9 42-9) 41-1 41194 
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3 41:0 41:0 | 42°0 42°0| 40-9 40-9 | 40:7 40-7 | 40:3 40-3] 40°3 40°3| 40-9 40:9] 40°8 40°8| 40-0 40-0 | 39°8 39°8| 395 39:5 | 89-4 39-4 


MxAN,| 40°7 38°9| 41-0 39-1 | 40°9 39-3 | 40-8 39-2] 40:3 39:0 | 39°8 38-6 | 39°3 38:0 | 39-0 37-7 | 38:3 36-9 | 87-9 36-7 | 37°8 36:4 | 37°7 361 
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FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 495 


EMPERATURE. Dry AND Wet BULBS. OCTOBER 1903. 


| 1 2 3 4 5 6 7 Se dt kG 10 11 12 For Day. 


y. Wet.| Dry. Wet.} Max. Min. 

58°5 54:4| 60°0 54:6]600 5274 
625 52°0|52°6 52:0 | 52:5 51:9] 52:2 52:0| 52-0 51:6 | 52:0 51-7 | 52:1 52:0] 51°8 51-4] 52°38 52-0] 52:4 52:0/53-°9 53:0] 56-4 53-4]57°5 51-0 
510 49°8 | 49°5 48°5 | 50°4 49-4 | 49-0 48-4 | 49°5 48:4] 48-9 48-1 | 49:3 48:2] 49-3 48:6] 49:4 49:0 | 49:8 49°5|50°6 50-1 | 52°5 51°8] 54:7 46°5 
48°] 47:4) 48-4 47:0} 48°6 47°4/ 48-4 47-1 | 48:5 47:5 | 48:0 47:2] 47°3 46°6| 48:0 47:2] 48-9 48-0] 50:0 48:9] 51:0 50:0} 51:0 50:0] 52-9 47:3 
§1°0 49°6 | 50:0 49°5| 50-1 49:0) 54:0 50°5| 51°1 46°4/ 53-0 50:0] 52:9 48°5| 53°3 48-4) 53-0 47-8] 53°2 48°3]50°6 48:4] 50:1 48:4) 54:6 49-1 
-50°2 48:4) 49°5 47:5) 50°0 47:9) 47°9 46:0) 470 45°4/ 45:9 44°6 | 45°38 44:3] 466 44°5| 47:4 44:9] 47°2 44:6] 46°8 45:1] 46°6 45-0] 5171 42-4 
42°77 40°6 | 4271 40°4/ 409 29°3 | 388°6 37-2 | 38:0 36°5| 35°5 34:4 | 35°5 34°5 |[36 0] 34°6 39-2] 87:1] 41°5 39:5] 44:0 41°5| 45:0 41:4] 48-1 34:8 
43°6 42°4/43°6 42°5 | 43°6 42:0 | 43-4 42:0] 43:1 42:0] 43:4 41°5 | 43°6 41°9/ 45-0 42°6| 45-6 43:0] 46°6 43°7|46°6 43:9) 46:5 44:2] 47-0 42:8 
46°3 43°7|45°4 43°0/ 44-4 42:1] 43°6 41:4 | 44-4 41:9] 43-6 41:4] 43°6 41°6 | 43-2 41:0| 45:0 42°7| 46:0 43:1] 46°6 43°6| 47°6 44:0] 50°6 36:5 
861 34:8 | 34°6 383-7! 34:0 33-0 | 82°8 31-7 | 31°6 30°8| 31°3 30°6!31°9 31:4] 382°0 31°6 | 33°5 33°38] 86:7 35°7 405 39:0] 44:1 41:1150°5 31:0 
46°3 40°3|46°5 40°3| 46°38 40°5| 46°9 40°8 | 45°5 41:3] 45:0 41:1] 45:1 41:3] 44:5 41:0] 45-6 41°6| 45:7 42:0] 47°4 42°6| 49:0 43°8]53°0 44:1 
61-2 486] 51:2 48°4| 505 48:0] 50°6 47:9) 51-0 47°6|50°9 47°5|51°6 48°7| 52-4 49-3] 52:1 49°3| 52:0 49:6] 52:1 50°2| 53:0 50°9] 54:6 50-0 
49°6 49°3| 49:4 49:0 | 49°6 49:2) 49°8 49-4 | 49°9 48-3] 48:0 46:1] 47°5 45:9] 47:2 45:5] 46:7 44:°9| 49-0 45°5| 50°6 46°5| 51:1 45°5) 51-4 43-1 
445 41°1 | 43-7 41°3| 42:4 40:9 | 42-0 40°7 | 43-0 42°1 | 42:0 40°4| 41°5 40:4 | 42°1 41-5] 43:1 42°4| 43°6 42:2] 44:6 43:1 | 44:5 43:3] 48-4 41°5 
48°9 46°6 | 47:9 45°5 | 46°3 43-1] 44-4 42:0] 44-0 41°6 | 43°5 41:5] 43°6 41°9| 44:6 43-0 | 44:8 43°1| 45:4 48-4] 46-1 44:1| 46:9 44:4] 49-9 42°5 
47-4 44:0 | 46°3 43°6 | 46°8 43-9 | 47-0 44:1] 46°0 44:1] 46°5 44:1] 46°0 43°6| 45°6 43:6 | 45°6 44:1] 46°6 45:1] 49-0 45°5| 481 46:6] 51:3 45-1 
487 45:1) 49°6 45°1| 47:4 44:8) 46°9 44°6| 47-5 44:3] 469 44:1] 47°6 45:0] 47:5 45°5|49°5 46°4| 50:9 46°5] 51:0 45°6 | 51-2 45:7] 51°6 42:8 
42-0 40:0] 41°6 39°8| 40°7 39-6 | 40°6 39°5| 39-9 39:0/ 40:0 39:0 | 39°6 38°5| 40:2 39:0] 41°6 40°0| 42:4 41°0| 44:0 42-2) 45°3 42:9] 48-7 39-4 
47°9 46°9 | 47°9 46°9 | 47°6 46°7 | 47°6 47:0] 48:0 47:5 | 48°5 48-0 | 48:0 47°6 | 48°3 47-9] 49:1 48°6 | 50°0 49-2] 51°6 50°3 | 53°6 50:2154°6 46-2 
616 49°0| 51:1 47°8 | 51:9 48°8 | 52°5 48°5 | 52°3 48:5 | 52°0 48:5 | 52:0 48:5] 51:6 49:0} 51:0 49:4] 51:9 49:°6| 52:1 50°2|51°9 50:2) 536 48-4 
51°9 47°3 | 50:0 47:3) 50°1 47:0|49°1 46:0} 48-6 45-9 | 48:4 45:1) 48°1 44°8| 48:7 45:0] 49:7 46:2| 51:1 45:9) 51-7 47:5 | 52:2 48:5] 53-2 47-4 
48-1 46°9| 47:5 46°6 | 47°5 46:1) 47°3 46°6 | 47:3 45°6 | 46:1 44:7 | 47:0 45°6 | 47:5 45:71 | 48:1 46°3 | 48:5 46°6 | 48°5 47:0] 48°5 47:3] 49°5 455 
45-4 44-4) 45:1 44:2) 45°6 44°6 | 45:3 44:4] 45°6 44°5 | 45-4 43°2| 47:4 43°8| 47°4 43:8] 47°5 43°8 | 47°6 43°0| 48°4 43°3 | 48°1 42°38] 48°6 39°5 
42-7 40°0 | 43:0 40°5 | 42:9 41:0] 43-4 41°7 | 44-2 42°5 | 45-4 42:4) 43°6 41°6| 43°6 42:0] 44:6 42°7 | 45:0 43:1] 44°8 43°4| 44°6 48:4]750°8 41°3 
49°3 46°0| 49°6 45-7 | 49°7 45°6 | 49°6 45°9| 49-7 46:5 | 49°6 46°6| 49°5 46:8] 50°6 46:9 | 51:9 [46°6]| 52°0 48°0| 53°3 48°6| 54:4 49:0] 54-4 48-4 
46:4] 47-1 46:0 | 47:5 46°3| 47:1 46°3| 47:0 46:1] 46°6 46-0 | 47°6 47:0 | 48°0 47:3 | 49:2 48:1] 49°6 48:3] 51°3 46°6 
43°0 | 43:4 42°0 | 44:3 43:0 | 44:7 43-1] 44°7 42°6| 44:2 40:9] 41°8 39:9 | 44:2 42:0] 46:0 41°9| 46:6 42:0] 47°8 38°8 
40°4 | 42-4 41-6 | 45-2 45-0 | 48°6 47°6| 53-7 50°8| 55°6 50°7|54°5 50°6 | 52°7 51:3) 57-0 52:4) 57°5 52°2)57°6 39°3 
46°9 42:4] 47-1 42-7 | 46°6 42:9] 47-0 43:2/ 48:0 43°5| 47°6 43°5 | 48-6 43°6| 49-5 44:5 | 49-4 44-7] 50°5 41-4 
44:1] 46-0 44°6 | 46°5 44:6 | 46-0 44:2 | 45-4 44:1 | 46°2 44:5 | 46°5 45°0/ 47°5 46:1) 49°5 46-7 | 49°5 46°9] 51-1 44-4 
44°7 | 47-9 46:1 | 47°6 46°3 | 47°8 46:3] 47-9 46:5 | 48°1 46°8| 47-9 47:1/ 486 47:5) 49:0 47:0] 50°6 47:5] 50°7 46:0 


44°7 | 46°5 44-5 | 46-4 44°5 | 46-3 44:4] 46:4 44:5 | 46°38 44:6 | 47°3 45°2| 48-1 45:7] 49-2 46:4 | 49°9 46:7] 51:9 43:7 


Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.} Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dr 
57°6 52°6 | 56°7 52:4) 566 52-4) 55:0 52:4 | 54:0 52:4] 54:1 52:7 | 54:0 52°38] 54-0 52°51! 54-4 53-6 | 56:4 58-9 | 58° 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.} Mean. 


ty. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet. De Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.} Dry. Wet. 
|56°6 54:1 | 55°9 54:2 | 56°4 54:0 | 56°6 54:0 | 55:0 53:2] 54°6 53:0 |53-2 52:1 | 53:1 52:2) 53:2 51:9] 52°6 51:7 | 53-0 52:0 | 52°5 52:0] 55-2 52-9 
56°6 54°5 | 55:4 53°4/ 56:7 54:0] 55°6 53:7 | 56:0 54-3 | 54:0 52-0) 58:9 52:0 51:3 49°6 | 52:0 50°6/ 52°6 51°6/ 53-0 51°8 |) 52:1 51:0} 53-4 52-2 
| 544 52°6 | 54:0 52°6| 53:0 52:1] 51-0 5071] 49°5 48-6 | 48-6 47:4| 47-4 46°5 | 47:1 46:1] 46:9 45°7 | 46:5 45:5 | 46°9 45:9] 48:0 47:0] 49°77 48-7 
150-4 49°6 | 49°6 49°0/52°6 51°5| 51°6 50°9] 51:6 50:8] 51°8 51:0 | 52:1 51°6| 51:3 49°5 | 51:5 50°5 | 52-1 50°5) 52°9 50°5 | 51°6 49°6] 50-2 49-1 
49°8 48-9 | 49°38 48°8|50°1 49°0|50°5 49:0|50°6 49°5| 51:1 49°5| 516 49°6 | 51°5 49-4] 51°9 49:0/ 51-6 494/ 51-4 49:3] 50°6 48°89 51:4 49-0 
1469 44-6 | 46-9 44-9 | 47-0 44:6 | 46-0 43-7 | 45-4 42°5| 45-0 42-6 | 43:8 41-6 | 43-1 41-6] 43-0 40-5 | 43°5 40°5| 42:5 40:2] 42-4 401] 46-1 44:0 
46:0 42°5| 47-3 43:0| 47-7 43°5| 47°6 43:3] 46:9 42-4] 46-0 41°6| 45-5 41-6 | 44-6 42:0| 44°5 42:1] 44:6 42:3] 43:1 42°4/43°8 42°5]42°8 40°3 
456 44:5 |45°6 44-4/ 45:7 44°5| 46°6 45:0] 46-7 45:0 | 46°6 44:7 | 46°6 45°5 | 46:2 44:6 | 46°3 44°4| 46-1 44°8| 46:4 44°6 | 46:4 44-1] 45-4 43-7 
J 43-5 | 50:0 44:1/ 50:0 44:1] 48:1 43-6] 46-1 42-9] 43-9 41-4] 41-6 39:9] 41-5 39-7 | 40-7 38°7 | 39-4 37°8| 37°5 36:0 | 37°4 36:1] 44:3 41 
D | 46:4 42:°5!47-6 43:3 | 49°8 43:0) 501 43-2] 47-2 40:6! 46-0 40-2| 46:4 40°5 | 45:5 40:0] 46:4 40:4) 46-1 40°1| 46:0 40-4 | 46:1 40:5] 40°9 3 
44°5|50°3 45°5|50°1 46:0|50°6 46-9] 51°5 47:5) 51:7 47:9| 52-1 48:4/ 52-9 48:7] 51-0 48-4] 51:0 48°38] 51:4 48°5| 51-2 48:5) 48-7 4 
52°3| 54:5 524/539 51:9] 53:1 515) 53-2 51°6| 52-0 51:1] 51°8 51:0] 51:0 50-1] 51:3 502/508 50:0] 50-4 50:0) 50-1 49-77 51°9 49 
45-0 | 48:2 45-4| 47-6 44:5] 46:0 43:5] 45°6 43-5 | 44:5 42:4] 44-4 42-0] 44:3 42°5| 44:1 41°8/ 43°5 41:4) 44:4 41°6 | 45°5 42-41 47-3 45° 
43°5|45°0 48°5| 44:5 43:5 | 44:4 435/439 43-0 | 41-7 41:1] 41-9 41:0] 42°5 41:2] 45°0 42:9] 47°5 44:0| 46°6 44:2/ 48:4 45:17 43°9 42 
44°6| 46-0 43°6| 45°1 42°6 | 48°3 44:0 | 47:0 44:0 ‘5 43°6| 46:9 44:0] 46-9 43-7 | 47:0 44:0 | 46:4 43:7 | 47°6 43:9] 47-9 44:0] 46°3 43:6 
45-6 | 49°0 46:1 | 50°0 ,46°1 | 49°5 46:0} 49°8 46:4 46°4| 51-1 45:9] 48-6 45°5]47°6 45:2/48°5 45:1) 48:4 45:3 | 47°3 45:°4]47°9 45:0 
; : : 45°3| 45:9 43:8] 45:0 42:9] 46°71 43:0 | 44°1 42:3 | 43-7 41:4] 42°83 41:0] 48:1 446 
43°1 | 45°6 43°5 | 45:9 43°6 | 46-1 43:5 | 46:0 43:8 é 4 : : : : : ‘7 | 46:0 45:0} 43°8 42:0 
9 | 54:2 52°0|53°6 51:7 | 53:4 51°3| 53-5 51:4] 52-9 50:2 49°8 | 53:1 50:0) 53:4 49:-4]52°5 50:0 | 53:1 49:4 | 52:0 50:0) 52:1 49:°9751:0 49-2 
| 53-4 50°8| 53:1 50°5| 51:9 50°4|50°6 48:1) 49:5 48-4 46-9] 51:5 465] 51:2 45:0| 50:4 46:1] 50°8 45°7| 511 461/516 46:38)51°6 48-3 
48°3 | 50°5 47°8 | 48:9 47:4) 48°5 47:0) 48°6 47-1 


46°6 | 49:0 47:5] 48°8 47:5| 48:7 47:5] 48-9 47:0| 48:9 47:2] 48-4 46°84 49°5 46:8 

45°0 | 46:1 45:0] 46:0 44:9] 45-9 44°9| 46:0 45°3| 46:0 45:1] 45°6 44:9) 47:2 46:0 

42:3) 48:4 43-2] 46:7 41:8) 45:1 41:4] 43-0 89:9] 45:4 39°83] 44-9 40-4] 41-1 37:9) 42°0 38°5 | 39°5 36°5| 41°7 38:7 | 41:9 89°5] 45:2 41°9 
44-0 | 46:4 45-2| 46-4 45-5] 46:5 45:7] 47-1 46-0) 46-4 45:6 | 46-6 46:0| 47-0 46:4] 47-4 46°6 | 48°1 47-4) 50-7 49°1/ 49°5 47°2)45°6 44:1 
49°41 54-0 49°6] 51-9 48°5|52-4 48-2) 50-6 47°5|50°5 46-9] 49-4 46°8/ 51-4 47:0] 50° 47:0] 49°9 46:7 | 48°5 45:8] 48°5 46:4] 50°8 47:2 
48-6 | 51°1 48:5 | 50:0 48-2] 50:5 48°3| 49:5 47-5 | 48-1 46:9| 47-4 45:4] 47-2 45°6|47°6 46°6| 47:4 46°5| 47-4 46:2) 47:3 46:6] 48:2 46:9 
| 47-4 41-6 | 47-5 41-6 | 47-7 41°6 | 46-0 41-2| 44-0 39-5 | 42-4 89-0] 43-0 39°5| 44:2 40-4] 43°8 41°4| 40°71 38°6| 39°6 385 | 39°4 38:2) 44:3 41:3 
*8 52°0/ 55:0 50°5|47-9 47:0] 47-5 45:9] 47-1 45:5 | 47-3 45:5 | 483 45:5] 47-6 44:4] 46:1 43+1| 45°5 42:5) 44°6 41°4| 43°5 40:0] 48°6 46-0 
45:0 | 49°5 45:0|50°3 44:4| 49-0 43°6| 47-9 43°5| 48-0 43°6 | 48-0 43:6 | 48:5 44:0] 49°6 44:7 | 48-9 44:4] 47:5 44:0) 45:9 44-4 477 43°3 
| 50°4 46-7] 51-0 47:0] 50°6 46°5| 501 46:4| 49-9 46:3| 47:5 44:2|48-5 45:4] 49-0 45:6 | 485 46:0 | 48:6 46-1) 48-7 46:2| 48°7 46:3] 47-9 45-4 
| 49°9 47-7] 50-1 47:5 | 50-2 48:2] 49-3 47°5/ 49-0 47-1 | 48-5 46-7 | 47-6 46-1] 46-7 45°9| 47:0 46:1] 46°6 45-9 | 46:4 46°0| 46°0 45:6) 482 46°5 


47:0 | 50:0 47°1| 49:7 46:9] 49°3 46°5| 48:6 46:1) 48-1 45:5 | 48:0 45°5| 47-6 45:1) 47°6 45:2 | 47°3 45°0| 47-2 45:1 | 47:0 45:0} 47°8 45-4 
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496 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. 
1 2 3 4 5 6 me) 8 9 10 11 
Dry. Wet.|/Dry. Wet. Diy. Wet. Dry. Wet, Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.)Dry. Wet.)Dry. Wet. 
1 | 81:0 31:0| 32:0 32:0] 33°6 33-6 | 33:0 33-0] 32:8 32:8] 32:9 32°5| 32:9 32-0] 34-1 32:0 | 34:8 32:1] 36:1 34:7| 36°8 35-2 
2 | 82°6 326 | 36-0 36-0 | 35:2 35°2| 35:1 35°1| 35:0 35-0 | 25:3 35:3 | 35-0 35:0 | 35:0 35:0 | 35-0 35:0| 35:0 35:0| 35:0 35-0 
3 | 31-3 31°3| 31-5 31:5] 31:2 31:2/ 31-0 31:0] 30:8 30-8] 30-1 30°1| 30-4 30-4] 29:9 29°9| 29-9 29-9] 30-9 30:9] 31:3 31:3 
4 | 31:3 31:3] 31:8 31:8] 31-9 31:9} 32:0 32-0] 30:5 30°5| 31:0 31:0] 31:0 31:0] 31°6 31°6 | 32:0 32-0] 32-0 32:0) 32°1 32:1 
5 | 81-7 31-7 | 31-2 31:2] 32-0 32:0] 31-2 31-2] 31:0 31:0| 31-1 31:1] 31:9 31:9] 31:0 31:0/31°3 31-3] 31-2 31:2 | 32-0 32:0 
6 | 34:0 28-2] 34:0 28-9] 36-2 30:0 | 37:0 32:0 | 38-0 33:0] 38:8 32:3| 39-0 31:1/ 383 31°4| 38-0 31:8| 40°6 32:0] 40-8 31:9 
7 | 37-0 28-4] 36-0 28:0] 85:5 27-8] 37-2 28-9| 36-0 27:7 | 36°8 28-2] 36-9 21:1] 36:3 29:0] 28:3 27-9] 29-0 29:0] 30-0 29-8 
8 | 29-9 29-9] 29-0 29:0] 29:0 29:0} 29:0 29-0 | 29:0 29-0] 29-1 29:1) 30°2 30:2] 30°3 30:3] 31:0 31-0] 32:0 31:7 | 32°3 32:0 
9 | 28-0 28-0 | 28-0 28-0 | 27:3 27:3 | 26:5 26:5 | 27-1 27:1 | 27-1 27°1| 26:2 26°2/ 27-0 27:0] 27:0 27:0| 27°6 27-6 | 27-1 27:1 
10 | 28:0 28-0 | 28:3 28-3] 28-6 28°6 | 28-3 28-3 | 28-9 28-9 | 29-0 29-0 | 29:0 29:0] 29°1 29-1 | 29-4 29-4] 29:5 29-5 | 30-0 30:0 
11 | 35°8 35:8| 36:0 36:0] 36:1 36-1 | 36:2 36:2| 36-0 36:0] 35-6 35°6| 35:4 35°4| 34:8 34°8/ 34-2 34:2) 34-4 34:2] 34-6 34:6 
12 | 38:0 38-0] 37-6 37°6| 38-3 38:3 | 38-5 38°5| 39:0 39:0 | 39:2 39:2] 34:9 34-9] 32:9 32:9] 328 32-8| 31-9 31-9] 32-1 32-1 
13 | 30-0 80-0] 30-6 30:6] 30:8 30°8 | 31:0 31-0| 31:7 31:7 | 32-1 32:0| 35°5 35°5| 37:4 37°4| 37°5 37°5| 38-0 38-0] 38-0 38-0 
14 | 35-0 35:0 | 34:1 34-1] 33-0 33-0 | 30-9 [80-9]| 30-2 30-2 | 28°8 28:8] 28-0 28-0| 28-0 28-0] 28-0 28:0| 28-0 28:0/ 28:0 28-0 
15 | 26:0 26:0 | 26:0 26-0 | 25:3 25:3] 25-0 25-0| 25:8 25:8 | 26°6 26°6| 26-4 26-4] 26:2 26:°2|26°6 26°6 | 26°6 26-6 | 27-0 27-0 
16 | 20:2 20-2} 20:0 20:0] 20:0 20:0 | 20-0 20:0} 20:2 20:2] 21:2 21:2} 22:0 22:0| 22-0 22:0 | 22-4 22-4|23-0 23-0] 23-1 23-1 
17 | 25-8 25:8 | 27:0 27:0 | 26:6 26°6 | 23-1 23-1 | 23:1 23-1 | 23-2 23-2] 22:1 22:1] 21-1 21:1] 21-1 21:1] 21-7 21-7 | 21-3 21:3 
18 | 22:0 22:0 | 22:9 22-9] 23-0 19-0| 26:0 19-7 | 25:3 20:1 | 27°1 2071] 29:7 27:9| 30:0 30:0 | 32:3 32:1 | 83-7 33-7 | 34:5 34:5 
19 | 34:0 34:0| 84:0 34:0] 33-2 33:2 | 32-2 32:2 | 32:0 32-0 | 32:0 32:0] 31°7 31-7/ 31:4 31:4] 31:5 31:5] 31°8 31:8 | 32-0 32:0 
20 | 31-0 31-0 | 32:0 32-0 | 32-1 32-1 | 32-2 32-2] 32-2 32-2| 31-8 31-8| 30°6 30-6 | 29-1 29-1 | 29-0 29-0 | 28-0 28-0] 27:1 27-1 
21 | 34:0 34:0| 34:5 34-5 | 34-1 34:1] 33-0 33-0 | 32:2 32:2] 31-0 31-0 | 29:7 29:7 | 28-3 28:3 | 28-0 28-0| 27-7 27-7 | 28-0 28-0 
22 | 23:8 23-8 | 24-2 24-2] 25-9 25-9] 26-0 26-0 | 26:2 26:2/27°3 27:3] 81-1 31:1] 31°9 31°9| 32-0 32:0 | 32-1 32-1 | 32:0 32-0 
23 | 32:4 32-4] 32-6 32:6 | 82-5 32°5 | 32:6 32°6| 32:5 32-5 | 32-2 32-2| 32-1 32-1| 32:0 32:0] 31-8 32:0} 32:1 321] 335 33-5 
24 | 21:5 21:5] 21-4 21-4] 21-2 21-1] 22-2 22:1) 21-4 21:5] 21-1 21-1] 21-2 21-2] 20:5 20°5 | 20°3 20:3] 21:4 21:5 | 22-2 22-9 
25 | 23:0 23-0 | 23-2 28-2 | 23-3 23-3] 23-5 23°5| 24:0 24-1 | 23-9 23-9 | 23-2 23-2| 22-0 22-0] 21-0 21-0] 20-3 20-4 | 20:5 29°5 
26 |17:8 17°8/17:-4 17:4; 17:0 17:0| 161 16:1; 16:2 16:2/16°5 16:5} 16:4 16-4; 15:9 15:9] 16°3 161,169 16-8]17-1 17-1 
27 | 20:5 20°5 | 20-8 20:8 | 20°6 20:6 | 23-0 23-0 | 24:2 24:2| 27-0 27-0] 281 28-0| 29-0 29:0 | 29-1 29-1 | 29-9 30-0] 30:5 30-6 
28 | 30:0 30:0] 30°0 30-0 | 29-1 29:1 | 27-6 27-6 | 27-1 27:1 | 27:0 27-0 | 25:2 25:2 | 24:5 24-5 | 24-1 24-1 | 23-5 23°5 | 23-3 23:3 
29 | 17-0 17:0] 16-5 165] 15-4 15:4] 15-0 15-0] 15:0 15:0] 15-0 15:°0| 15:0 15:0] 15-0 15:0] 14:7 15-0] 15°38 15-6 | 15-2 15°8 
30 | 18:3 13:3) 13-3 18-2] 13-3 13-1] 12-3 12:2]10-9 11:0] 11:8 12:0] 11:4 11-7] 126 128] 14:0 14:0] 14:1 14:1] 14-1 13°6 
MBaN,| 28°2 27°7 | 28-4 28:0 | 28:4 27-8 | 28-2 27-6| 28-1 27-5 | 28:4 27-6 | 28-4 27-9 | 28-2 27-7| 28-1 27-8|28°5 28-1 | 28-7 28-4 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Dry. Wet.{Dry. Wet.|Dry. Wet,|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry, Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 38°9 36:0 | 35°6 34:4 | 38°0 34:0 | 35:0 33-0 | 32:1 31-8] 36:0 31:0| 361 3271] 36:0 32:9] 36°0 34:0 | 36:0 34:2} 34:6 32-4 
2 | 35° 35°5 | 35-2 35-2 | 34-0 34:0 | 33:0 33-0 | 32-1 32-1] 32:0 32:0] 31:2 31-2] 31:0 31:0 | 31-0 31:0 | 30:9 30-9| 30-9 30-5 
3 | 81:7 31:7 | 32°0 32:0 | 82-1 32-1 | 32-0 32-0! 32:0 32-0 | 32:1 32-1 | 32:0 32-0| 32:0 32:0 | 32:0 32-0 | 32:0 32-0 | 32-0 32-0 
4 | 82*1 321 | 32:1 32-1 32-2 32-2 | 32:0 32-0| 32:0 32°0| 31:0 31-0; 30:3 30°3/ 30:0 30:0 31:0 [81-0] 30-4 30-4, 31-0 31-0 
5 | 382-0 32:0) 81:9 31:9 | 82:0 32-:0/ 31-1 31°1| 30-4 30-4 | 30-4 30°4| 29-2 28°6/ 29:0 28-0| 31:2 28-8) 33-0 29°0) 33:0 29:0 
6 | 41:9 32-2] 41:4 32:5] 41:0 30-1] 39:8 29-2| 37-0 28:0| 37-3 32:3| 37-3 34:1] 36-0 29-0] 36-1 28°4| 37:0 29:0] 88:0 29°0 
7 | 29°8 291 | 30:7 29-0 | 29-0 28-0 | 27-8 27:3] 28°5 28-9] 29:2 29-2/ 29-8 29:8} 29°0 294/290 29-0 | 29:3 29:3 | 296 29:6 
8 | 324 32°2| 82-5 32:5] 33:0 33:0/ 33:1 33:1] 34:6 34:6] 35°3 35°3| 36-0 36:0 | 35:9 35:9] 35-7 35-7 | 31:0 [31-0]} 28-9 28-9 
9 | 27:8 27:8 | 27:8 27:8| 28-0 28-0| 28-0 28°0| 27-7 27-7 | 28:2 27:2| 28-0 28-0| 28-0 28-0 | 27°3 27:°3| 27-9 27-9 | 28:0 28-0 
10 |30°6 80°5/81°1 31:1/ 31-5 31°5/ 31-8 31:8] 31-4 31-4| 31-4 31:4] 31-8 31:8| 32-0 32:0| 32-1 32:0| 34:0 34:0| 34-7 34-7 
11 | 35:8 35°8 | 35:5 35:5 | 35-2 35-2| 35:0 35°0/ 34-4 34:4] 34-9 34:5 | 34-2 34-2] 35°3 35°3| 38-6 38-6 | 38:0 38-0] 40°9 40-9 
12 | 32*1 32:1} 32:0 32-0/ 31:6 32-0] 30-9 30:9| 30-9 30:9] 30-6 30-6| 30-0 30:0] 31:0 31:0| 31:0 31:0| 31:2 31:2| 30°3 30:3 
13 | 261 86:1] 85-1 35-1 | 35-2 35:2] 35°6 35°6| 35°8 35:8 | 35:9 35:9 | 35:4 35:4] 35-9 35-9] 36-1 36-1] 36-1 36:1] 36-0 36-0 
14 | 27-0 27:0) 27-0 27-0) 28-0 28-0| 27-0 27-0| 26-2 26-2 | 26+1 26-1 | 26:0 26-0 | 26:0 26:0 | 26-0 26-0 | 26-0 26-0] 26-0 26:0 
15 | 27-1 27:1 | 264 26-4 | 26-0 26-0 | 26-0 26-0 | 25:5 25-5 | 25-3 25:3 | 25:0 25:0 | 25:0 25-0 | 24-1 24-1 | 23:3 23-3 | 21-9 21:9 
16 | 23:0 23°0| 22°0 22-0/ 21-0 21:0] 20°1 20:1] 19-9 19-9] 18-9 18-9] 18-9 18-9] 19-4 19-4] 20°6 20-8 | 21:2 21-2 | 22:8 22°8 
17 | 221 22:1} 21-6 21°5| 21-9 21-8] 208 20-6] 20:3 20-1] 20-5 20:3] 20°8 20-8] 21-0 21-2] 22:0 22°0| 22:0 22-0] 22:0 22-0 
18 | 34-0 34:0] 34°0 34:0] 84:1 34:1 | 34-2 34:2] 34:7 34:7| 35-0 35°0|35°5 35°5 | 35:7 35°7| 35-0 35-0 | 34:9 34:9 | 34:6 34:6 
19 | 321 32-1 | 32-1 32-1 | 31-0 31-0| 29-3 29:3 | 28-0 28:0 | 27:2 27-2| 26-5 26-5 | 26-3 26°3| 27-0 27:0| 27:9 27-9) 28-1 28-1 
20 | 27:7 27-7 | 26-1 26-1 | 27-0 27:0 | 27-9 27°9| 27-3 27-3 | 28-1 28-1 | 29:0 29:0| 29:0 29-0| 31:0 31:0| 32:0 32-0 | 82:0 32:0 
21 | 26-2 26:2] 23°3 23°3 | 23-3 28:3 | 22-2 22:2 | 22-0 22:0| 22:8 22:8 | 22°8 22:8/ 23-4 23:4/ 23:3 23°3| 24:6 24°6 | 24:3 24:3 
22 | 32:2 32:2) 83-1 33-1| 38-7 33-7 | 83:3 33:3| 33-1 33-1 | 33-1 33:1 | 33-0 33-0 | 329 32-9| 33:0 33-0] 33-0 33-0 | 32°8 32:8 
23 | 35°1 35°1| 36:0 36-0| 36°6 36-6 | 37:0 37:0|36°5 36°5| 36-0 36:0| 35:8 35°8| 35:0 35°0| 80:4 30°4| 27-4 27-4 | 24:3 24:3 
24 |23°3 23°3| 23-8 23-8] 24-0 24:0) 24-0 24:0] 24:0 24-0 | 24-0 24:0 | 23:0 23-0] 23°1 23°1| 23-0 23:0 23:0 23:0 | 22-1 22:1 
25 | 2271 22-1| 21-9 21-9/ 21-0 21-0| 21:3 21:3] 19°6 19°6| 20:0 20:0] 19:2 19:2] 19-2 192/181 18°1 18°0 18°0|18-1 18:1 
26 | 17-2 17-2) 181 18:1/17°6 17°5) 17:2 17°3| 163 16:6, 16°2 16:°2/165 16°6| 18:2 18°2]19:2 19:2, 21:1 20-7] 21:2 21:2 
27 | 81:0 31:0] 31-0 31:0 | 30-3 30-3 | 30:0 30:0] 30:4 30°4| 30:2 30:2] 30°2 30:2] 30°8 30-8 | 30-2 30-2} 30-0 30:0/ 30-0 30:0 
28 | 23°3 23-3 | 23-1 23-1 | 22-7 22-7 | 21:9 21-9] 21:0 21:0] 20°5 20°5/19°6 19°6| 19-1 19°1| 18:7 18°7| 18:2 18-2|17:5 17-5 
29 | 15:1 15:4] 15°1 15-4} 14:0 14:0| 13:0 13-2] 13-2 13°5| 12°9 13-0] 13-1 13:3] 18-0 13°0| 13-0 18-2/12-9 18°0| 18-4 13:6 
30/151 15-2) 16°6 16°6| 17-6 17°6|17°5 17°5|17:0 17-0| 16-8 16:8] 16-1 16:1 | 16:2 16:2/ 16-2 16:2/16°6 16-6] 16:3 16:3 
pip bt 28°6 | 28°8 28:4 | 28:8 28°2 | 28:3 27-8] 27-8 27:5] 27-9 27:5] 27:7 27°2| 27-7 27-5 | 27-9 27-5 | 28-0 27°5 | 27:8 27°3 


Dry. 
36°5 
35°6 
315 
32:1 
320 
41:1 
30°0 
32°4 
28-0 
30°5 
35:1 
82°2 
370 
28:1 
27-1 
23°5 
21°3 
34:4 
32°] 
27°5 
27:9 
320 
35°3 
24:1 
21:0 
17:2 
30°9 
23°5 
15°9 


14°77 
29°0 


Midnight. 


Dry. 
34°0 
31:0 
319 
31:0 
33°2 
379 
30°0 
28:0 
28-0 
353 
38:0 
29°9 
36°0 
26°0 
21°0 
24°2 
220 
34:3 
29°2 
32°9 
24:1 
32°8 
23°1 
22°9 
18:1 
21:2 
30°0 
16°9 
13:1 
153 


27°7 


Wet.JMax,. 
35'3 | 38°9 
35°6 | 36:0 
31°5 | 3271 
32'14 82:2 3 
32'0] 83°2 2 
31°6 | 41°9 
30:0 | 87:2 
82:0} 36:0 
28:0 | 28°2 2 
30°31 35°3 ¢ 
35:1 | 40°9 
32°2 | 39°2 
37°01 38°0 
28:1 | 35-0 
27:1] 27:1 
23°5 | 24:2 
21°3 | 27° 
34°4 
82:1 
27°5 
27°9 
32°0 
35°3 
241 
21°0 
17:0 
30°9 
23°5 
16:1 
14°3 


28°6 


Wet, 


27-2] 28:3 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 497 


MPERATURE. Dry AND WET BUuLBS. NOVEMBER 1903. 


1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 For Day. 


Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.JMax. Min. 
45°8 45°5 | 45°6 45:1) 46:0 45:0 | 45-4 44-7 | 45:4 44-7 | 44-9 44:1] 44°6 44:0] 45:3 44:4] 45-7 44:9] 46°3 45:3) 47°5 46:0| 48°5 47:0] 49-9 43°6 
44°4 | 48-0 46°5 | 48°3 465 | 47°9 46°6| 49°3 47°5 | 49°8 47°8 | 49-4 48-0] 48°6 48-0] 48-7 48:0] 48°7 48:1] 49:4 48°6| 49°1 48:5] 49°8 44-6 
45°6 | 46°5 45:6) 46:0 44:1 | 46:1 44°4| 46°6 44-7] 462 44:3] 46°5 44°6/ 45:9 43°9| 46:5 44:0 | 47-4 45-0 | 47:0 45:4] 49-4 46:1] 51:0 45:0 
45°1 | 48-5 45°8| 48:5 45-6 | 49-0 45:7 | 49°9 44°6 | 50°0 45:1] 50-0 45°5| 50°5 45-9 | 49°3 46:2] 50-0 46°6 | 49°9 47:0] 49:7 47:4] 52-4 46°8 
46°5 | 48-4 46°5 | 48°4 46°6 | 48°5 46:4) 48°3 46°2| 48:5 46:0 | 48:6 46:6 | 48°3 46°] | 48-9 46°5| 49-7 46:5 | 49:9 47:0] 51:1 48:0] 51:7 42-0 
42°0 | 42:0 41°0| 40°7 40°0| 38°9 38:1 | 38°5 37:6 | 37°6 36:9 | 36°5 35°6 | 36:7 36:0 | 37:0 36:1] 38:0 36:9 | 40:4 39°5| 41-9 41:0] 46:2 36-0 
37°0| 39°38 39°0 | 40°6 39°4| 38:4 37°5| 38°5 37°6 | 38:0 37-0 | 37:2 36°3| 88°1 37:0 | 38°5 37:1] 39°5 37:8} 40-1 38°6| 41:4 39°8] 48-6 36-9 
43°0 | 48:2 43°1| 48-1 43-0 | 48°1 43:1] 48:0 43-0 | 47-9 43-1 | 49-2 48°6 44°4| 49-4 44:9] 50°5 45:7 | 50°6 4671) 50:2 46°5150°6 43-5 

42:0 

45-1 


41-9 | 44-4 42-4| 49-5 40-1| 42°3 39-6] 43-0 40:8| 42-5 40-2] 41-4 45°4 42:6] 47-2 41-4 
49°4| 46-1 42°7| 45:9 42-7 | 46-1 42:5 | 45°6 42:9 | 45-7 43-1 | 45:9 
45-4| 45-5 45-2] 45:7 45°5 | 45-9 45-6 | 46-1 46-0| 46-5 46-4 | 47-1 
49-1 | 50-9 49-4] 50-9 50-0 | 51°3 51-0| 52:0 51-7 | 52-6 52-2| 51-6 
43°6 | 47-7 44-2| 48-1 44-2| 47°3 43-5| 49-0 44-6 | 49-5 46-0 | 49°3 
49°3| 52:9 48-7| 50:0 47-6 | 48-0 45-4 |[47-0][44 3) (46: Oy8- 545-442 
40-0 | 42:3 40°3| 42-1 39-4 | 42:3 40-0/ 43:0 40-6) 43-4 41-1 | 42°6 
35°4 | 39-0 85°5 |37°S 35°3/ 37-4 35-4 38-9 35-5 i 
38°6 | 40-8 40-0] 41°3 40°6 | 42:0 38-4 45-0 38-7 | 43°5 
29°5 | 31:0 29°5 | 30-9 29°6| 31-6 30-1 | 31:3 30-0| 33°1 

47°5 

49°5 


il 

9) 43°4 41°6 | 43-0 41:4) 45-2 42°2| 44-5 

4| 47:0 43:5] 47:6 43-6] 47-0 44:0 | 471 47°5 45°61 48°8 44°5 
70|47°6 47°5 | 48°6 48:0 | 49-4 48-4) 49°6 48°8| 49°5 48°9]51-2 455 
*6| 51:0 47:0 | 50:2 47:1 | 50-0 46°35] 51:3 47:1) 515 46:7] 52-7 44-4 
6| 50-1 48°6 | 51-4 49°9 | 52°5 50°7 | 54°5 51°74) 55°3 51-3) 55°56 45-4 
7 \\[44 LE elie ee 46:1 42°8! 47°4 43:0| 46°6 42:8] 54:1 41:0 
“4 40°9) 44:1 41°11 45-0 40°9| 45°0 41°4| 46-4 42°01 46°6 39°5 


seees moe 


40°5 
41-4 
336 
473 
49-4 


43°8 

9-4 36°9| 41:0 37°6 | 409 37°5| 41°5 38:0| 41°6 38:0] 42°3 36-5 
0:0 36°6| 41°4 36°3| 41:4 36°6| 41:9 37°7 | 42°5 381} 45:0 31:0 
4 +5 3°7 | 365 347 | 37°6 35°9 | 39°0 37°54 42:2 30-4 
73 49 | 46°4 45:0 | 46°8 45:2| 47:3 45-7) 47°6 41-0 
3°6 | 47°3 42°7 | 460 44°9 42°3]499 44:5 
3°4 
6°4 
6:0 


a 
4 
3 82°5 | 35-4 
41°6| 43-1 43:0 | 44°5 44:3 | 45:1 44:9 | 45°6 45-4 4 
43°9 | 46-0 44°7 | 47°6 46°0| 49°3 45:9 | 49°5 45:8 
47°9| 51:4 48:3] 50-9 48-1] 50:1 47:0 | 50-4 46:0} 49:3 
39°2 | 43°1 39°6 | 43:0 40°3 | 42°6 40°5 | 41:5 40°5 | 41°5 
46°3 | 48°3 46°9| 47:6 466 | 48°3 46:7 | 49:0 46°5 | 48-4 
88°5 | 48°1 37°5 | 42°6 37:0 | 42°3 37:4) 40°4 37-0] 41°6 9 
87°4| 40°8 38°3 | 40:0 38:2 | 38°9 37:5 | 40:0 38°5 | 40-4 37°6 
33°8 | 38-2 33°5 | 38-9 33°6 | 39:0 33:4 | 39°6 33-0 | 392 88°6 33°4| 39°5 33:0 | 89°5 33°5 | 38-9 
82°1 | 82:1 32:1 | 33:0 32:1 | 33:0 3271 | 33:4 32:1 | 33-4 33°6 33:1 | 33°7 33°] | 84-1 33°6 | 34:6 34:0) 35°5 
372 379 
9 
6 
2) 


“4 371 

3 377 

5 32:0 

6 453 

4 44°35 | 48°3 43-4] 48-0 
4|48°0 44-4 | 47:4 43:4] 47°5 46°5 42°4152-1 40:8 
5 | 42:0 41°3 | 43°4 42°6 | 47°6 49°8 46°4]50°5 41°5 
6 46:4 49:0 47:9] 516 44-6 
8 37°0 421 39°51 44:6 36°5 
6 384 38°0 386°] ] 41°0 35-2 
‘1 33°6 39°0 34:1] 40-2 32:8 
“4 35°7 35°4}38°2 32:1 
7 38°6 37:0} 4071 35:4 
6 31°9 30°4] 36:0 26°3 
29°0 26:6] 35°4 23°5 


43:0 40°6 | 480 40°6 | 42°8 40°6 | 42°9 40°5| 43-4 40°8) 43-7 41:1] 44:3 41°7 | 44°6 42:1] 47:1 39-1 


3 
3 
3 
44-9] 47-0 4 
4 
4 
4 
4 


48-0 
42-0 
40°2 
38°1 


478 46°6 | 47°7 


0 | 41:4 36° 


3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
3 42-1 37:0| 40°4 37:0 | 41°5 
3 


rs 
x 
ce 
i 
a 
oO 
> 
7 > 
So 
WWE SP 
C0 CO LO to 


40-9 40:9 37:1] 38:0 36-0 | 38°8 


co a9 09 
arses 


6 
9° 
1 
5: 
5: 
5: 
0: 
6° 
6° 
ish 
33 
De 
7 
9 


SOO BESONS 


32 

[37°4]| 37:7 [37-2]] 37-6 [37-0)| 37-9 [37-2] 38-6 [37-4] 39-1 [37-7]| 39-0 [38-0] 39-7 37-91 40-1 38-3| 39°8 38-0 | 39-4 
33°6| 35:9 33-3| 34-0 31-5 | 33-0 30-9 | 32-0 30-0|31°6 29-6 | 30-9 29-0| 31-0 291/310 293|31-7 29°5| 31°8 
27°0| 26-3 25-5 | 26-1 25°1| 25:4 24-6 | 25-0 24-0| 23:5 22°6 | 25-3 24-1 | 245 23-6 | 25-1 24-0| 26-6 25-0 | 28-1 


y..43°0 40°8 | 43°1 41:0 | 42°9 40°8 | 42°7 4 


no © 
Ae 
HS 


13 ee 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.] Mean. 


m OTe CObD) HE 1 oF Ss: 


Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.(Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.JDry. Wet. 
1 /49°6 47°6 | 49:9 47:5] 49°1 47:0] 48:4 46:3) 49°1 46:1] 47-2 44:4 | 46:0 43°6| 44:0 42°6 | 44°6 42°7 | 43-6 42°4| 44:3 42:9) 45°1 43°6] 46:3 44-9 
4 48°6 | 49°1 48°5| 48:2 47:2| 47°6 46°7 | 47°6 46°6 | 46°6 45:6 | 45°5 45:0] 45°6 44:0 | 45:0 43:6 | 45°9 44°4| 45:9 44°7| 456 44:4] 47-7 46°6 
46:0 | 50°9 46:0] 49°0 46:7 | 49:4 47:0 | 47:4 45°4| 49-0 46-5 | 49°7 46:3] 48-9 46:0 | 49°5 45:9) 49°5 46-0 | 49:2 45°6 | 49°5 45:6] 48°0 45°4 
47°3|51°6 47°6| 51:4 47:71] 51:4 47-°1|51°6 46:0] 50°0 46:0} 48:0 44:8] 47°6 44:2|47°6 45:0 | 47°6 44:°8/47°6 45°6| 48-1 45°9) 49:5 45 
476 | 51°6 47:6 | 50°9 47°2| 49-7 46°5| 48-9 46:0 | 47-7 45:0 | 46°0 44:1] 44:5 43-0 | 44°3 43-0 | 43°3 416 | 42°6 41:0] 43°5 41°7] 48-0 4 
43°6| 46:0 43°6| 45:5 43°3| 438°6 41:9] 42°5 41:2) 42°6 41:0 | 40:9 39°6| 41:0 39°6| 41-1 39:9} 40°7 39°5 | 39°9 38°9| 38°7 38°71] 40°8 38 
420 | 45°4 43°0|46°6 42°8| 46-5 43-0 | 46°3 43°2| 46:4 43:5] 46-7 44:1]476 43°6|47°6 43:5 | 48:1 43°6 | 48:3 43°7| 48-4 44:0]42°9 4 
46:1| 48:4 46:1] 47:9 47:0] 47°6 47:0] 49°5 48:0] 48°8 48:0} 49°3 48:4] 49:4 48°5 | 5071 49°0 | 46°3 44:0) 43°9 42°5/ 43-6 41:6] 48-4 4 

45°3 

48:2 

2 


42°7 | 46-1 42°6| 46°7 42°7| 46°3 42°6 | 44-7 42-7 42°6 | 45:3 42:9] 46:0 42°4| 45-7 42°0|45°0 42°4/| 45:6 42°1/44°8 42:5] 44:5 4 
45°5|48°5 45°5/48°5 45°4/43°5 45°5| 48°6 45:5 45°5 | 48-4 45:5 | 47-1 45°0 | 47°5 45:2 | 47-4 45:1) 47°0 45°3 | 46°3 45-2) 47-1 4 
49°7 | 50°6 50:4] 50°8 50°1| 51:0 49°8| 49°9 48°6| 50:2 48°8 | 50:2 481/50°5 47:9} 49:4 48:0 | 48-9 47:6 | 49-4 47°8/ 50:0 48-4] 48°7 4 
465 | 49-0 46°6| 49:0 46:0] 47-7 45:4) 46:6 44:4] 45-0 43-0 | 44:5 42°7| 46-2 44:8 | 45-3 43°6 | 45°6 44°3 | 46°6 45°6 | 47-0 44:9 | 49-0 
50°1 | 52°6 48°7 | 52°7 49°1| 53:5 49°5 | 54:0 49:7 | 54:6 49:9 | 53:9 49:7 | 55:0 49°5 | 54-1 50:0 | 53-0 49°6 9] 52°9 49:9] 51°8 
42°9| 44:5 41:4| 44:5 41-4] 43-7 41:2| 42-9 41:0] 43-4 41°5| 42:0 40°6 | 41:2 396] 41-4 40°0| 41:7 40°5 42*1 40°] 42-9 40-5] 45:4 
41°9| 46-6 41-6] 46:1 41°6| 44:7 41°3| 44-7 40°5| 48:0 40-3] 42°6 40:0] 40°4 38°4 | 39°9 37°3| 39°5 37:0 | 42°8 37:0) 41°5 36-7 | 43°4 
37-9 | 41-4 37:4] 40-9 36:9 | 41:0 36:4} 40-4 35:9] 40-0 35°6 | 40°3 35-0 | 87°6 34:1) 37:0 33°5 | 38°5 35:1 | 386 35°5 | 39°6 37:0] 39°7 
38:4 | 48-5 37-5 | 43°5 38:0 | 40:4 36:4 | 39:0 35-0 | 37-0 33°6 | 36:0 33-0 | 35:2 32°6 | 33°9 31°8| 33-1 31°5| 31-8 30°4| 31:0 29-8] 39°6 
39°1 | 41°6 39°9| 41-7 40°0| 42-1 40°5| 41-5 39-9] 40°6 39°5 | 41-0 40-0 | 41:0 40°3 | 40°6 40-0 | 40°6 401 | 41-0 40°5| 41-1 40°9] 37°5 
46°5 | 46°6 44:8] 45°S 44:0] 45-6 438:0|44°6 42:1] 44:6 41:9] 44:5 40:7 | 45:0 40°9 | 44:2 41:4] 45-2 42-0 | 46-4 43°0 | 46-4 43°59 45°7 43-7 
426 | 45-0 41:5 | 45:4 41:6 | 45-8 42°2| 46:3 42-3) 46-0 42°5| 46-7 48:4 | 47-9 44:4] 47-9 45:0 | 48°0 45:4 | 47:4 45:4] 49°9 47:5 ]47°2 43:9 
4 41°9) 45-7 38-7] 44°3 39:2] 43-6 38-7| 41-7 38:0] 43-5 38°5| 42:0 38°6 | 42-5 39-0 | 42°1 38°8| 42-9 39-4 | 43°8 39°5 | 44:0 39°35] 46-2 42:2 
9°7 46°9| 49-6 47:5] 49°9 47:6|49°6 47:3 | 49°8 47°5| 50-4 47:3] 49°6 47:°2| 493 47:0} 49-1 47:1] 48°5 46°9 | 48°3 47:0} 48:0 46°38] 47:1 44:9 
s 49°0 | 50:4 49-4] 50-8 50:1] 51:1 50°3/ 51:4 50:4] 51:1 50-2/ 51-0 50-0 | 50°8 48°8| 48-0 45:0] 45°6 425 /| 45-1 40:3) 44°7 38:6] 487 46°9 
A0°2 38°4| 41-5 39:4] 41-6 39-0 | 41-2 39-1 | 400 38-0] 421 39:0 | 42-7 88°5| 404 38:0| 41:4 38:5 | 39°3 387-4 | 38°5 37:0} 87°6 36-2] 41°2 37°8 
36°6 35°9| 37-9 36°6| 38-2 36:1 | 39:0 36-9 | 37°4 35°4| 40-1 36:0 | 38°1 35°3 | 38:1 35°0 | 88°1 34°5 | 39°5 34°8 | 39-2 34:6 | 38-9 34°67 391 365 
B | 389°5 34°6 | 38-5 34-4] 38°6 34-4] 387-1 34:0 | 36:4 33°6| 35-7 33:1 | 35-2 9 | 35:5 33:2 | 35°4 33:0 | 34:0 32°1 | 34°6 33°5 | 32°38 32:1] 37°6 

27 | 86-0 35-5 | 36-1 35:5 | 36-4 36:0 | 36-0 35-4 | 36-0 35°5| 36-1 35°5 | 36-0 35°5 | 36°2 35°8| 36-7 36-4 | 37-4 36°9 | 38-0 37-4 | 38-1 [37-4] 35-1 34-6 

0 

6 

3 


_ 


oO 
La 
o 
i 
eo} 
ve) 


i 
NOON LH ONOO or 


~ 
iT C00 BOWAD GOS 


mo 
So Poe 


wwe 
BAAD oS 
ered 


RASH 


wocw§ ww 


38°6 36°8 | 38-0 36-1] 37-0 35-1] 36-6 34-6 | 36-4 34-4] 35-9 33-9 | 36-4 36'°5 34:2| 36:1 33:1 | 36°1 33:1 | 35°9 33°6 | 35-4 32°7 | 387°7 38-9 
/32°6 30°8 | 33-0 30-5 | 33:0 30-6 | 31:5 29-4 | 31-1 29-6 | 29-5 28-0 | 29-0 [27-6] 28:9 27:3 | 28°6 27:3) 27°3 26°3 | 26°3 25°3 | 27-1 25°9]} 381°2 29-4 
| 80°0 28-0} 31:0 29:1 | 33-7 30-1 | 33-3 30-4 | 34-6 [30-4]| 34-2 [30-3]| 83-1 30-3 | 31:7 29°6| 31-1 29°9| 31°6 30-4 | 31-0 30-0) 29°1 28:1] 29°1 27:3 
an,| 45-0 42°3| 45:0 42°2| 44-9 42-1) 44:4 41°8| 44:0 41:4] 43°8 41:2] 43-4 40-9 | 43-1 40°6 | 42°8 40°5 | 42°5 40:2) 42°5 40:2| 42-4 40-1] 43°5 41°0 


—————————————————— EEE ——_—__—_—_—_==[==[=[=a{j{ana=~SEy=_ 


498 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND Wet BULBS. DECEMBER 1903. 
{ i 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 For D 
= | = ees ee SS eS _—|— ee 
Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.,Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 15:1 15°71] 14°3 14:1] 13°6 14:0] 13°3 13°3 | 14:1 14:1] 14°3 14:3] 14°0 14:0] 15°3 15°4/ 16:2 16:2] 16°3 16°3|16 8 17:0] 17°3 17:2 
2 |18:0 16°6| 18:0 16:0} 18:8 17°5| 18:7 18:3] 18-1 18:0 | 19°2 19:2] 20:0 20-0} 20:2 20:2 | 20-1 20:1) 20:2 20-2 | 20:0 20:0) 19-7 19:8 
| 8 | 26:1 26:1 | 26°2 26:2} 27°8 27:8} 29°1 29:1) 31:0 31:0} 31°8 31:7 | 81:9 31°7 | 82:0 31°9 | 32-1 52°] | 82-2 32:2) 82:0 32:1] 31-4 32:0 
| 4 | 23-4 23°4|23°0 23°0}22°5 22:5] 2271 22:1 | 22:0 22:0 | 22:0 22:0 | 22:0 22:0) 22:1 22:1 | 21:5 21:5 | 22°1 22:2')22:1 22:1 22:2 20:5 
5 | 20°9 20-9) 20:0 20:0} 20:1 201 | 19°3 19:5] 19-4 19-4] 20:1 2071 | 201 20:1} 20:0 20-0 | 21:0 21:0} 21:6 21°6 | 21°8 21-8 | 22:0 22:0 
6 | 20°7 20-7 | 20°6 20°6 | 20°8 20°8| 21:0 21°0 | 21°3 21°3 | 21:2 21:2} 21:5 21-5 | 22:0 22:0 | 22:0 22:0} 22:0 22:0 | 22:1 22-1/| 23:0 23:2 
7 #|21°7 21°7 | 22:0 22:0 | 22:0 22:0 | 22°4 22:4 | 22°3 22:3) 21-7 21:7 | 21-5 21-5 | 22:0 22:0 | 22:0 22:0} 22:0 22:0 | 22°8 22:8 | 23:2 23:2 
| 8 | 26° 26°5| 26°3 26°3 | 26°9 26-9] 27:0 27:0 | 27:0 27:0 | 27:2 27:2 | 27-0 27:0] 27:0 27:0] 27:0 27:0 | 27:0 27:0 | 27-8 27:8 | 28°5 285 
| 9 | 25:1 25°3 | 25:2 25:2 | 25:2 25:2] 25-5 25° | 26-1 26:1 | 25°38 25°3 | 25-1 25:1) 25:1 25:1 | 25:3 25:3) 25:0 25:0 | 25:6 25:6 | 259 25:9 
10 | 25:9 25°9 | 25:9 25:9 | 25:8 25°8 | 25:9 25-9 | 25-4 25:4 | 25°6 25°6 | 26:1 26:1 | 26:1 26:1] 26:1 26:1] 26:1 26:1 | 26°6 26°6 | 26:9 26-9 
11 | 26-9 26°9 | 26:4 26:4 | 26-0 26:0 | 26:4 26:4] 26°9 26:9 | 27:0 27:0] 26-1 26:1) 25°3 25:3 | 25:1 25:1) 26-2 26:2 | 26-9 26:9 | 27:0 27-0 
12 | 24-1 24:1 | 23-5 23:5 | 23°38 28:3 | 23:2 23:2 | 23:1 23:1 | 24-1 24-1 | 28-1 23-1 | 23:1 23-1 | 23-1 23°] | 23-1 23°1 | 24:9 24:9) 25:3 258 
13 | 28°8 23°8 | 24°7 24-7 | 25:4 25:4) 25°8 25:8 | 26:0 26:0 | 25°1 25:1] 26-1 26:1] 27-0 27:0 | 26°9 26:9| 26:1 26:1 | 26:1 26°1 | 26:9 26:9 
14 | 28:2 28-2} 27:9 27-9] 28:0 28:0 | 28:3 28:3 | 28:2 28:2 | 29°8 29°8 | 29:8 29°8| 29°8 29°8 | 29:2 29:2|29°5 29-5 | 29°8 29:8 | 29°8 29°8 
15 | 24-9 24:9! 24:2 24:2 | 23-2 23:2 | 23°8 23:8 | 24:2 24:2} 25:1 25:1 | 25:9 25:9 | 27:0 27:0 | 26°9 26:9 | 27°5 27°5 | 28°5 28°5 | 29°0 29-0 
| 16 | 25:0 25:0 | 28:6 23:6) 23:3 23:3 |.23:3 23-3:| 23-1 23:1 | 23:3 28:3'| 23-3 23:3 23°6 23°6 | 24°] 24:1] 241 24:1 24:1 24:1 | 23:9 23-9 
| 17 | 21:8 21:8) 21°6 21°6 | 21-4 21°4 | 21-2 21:2) 21°1 21:1 | 21:0 21:0 | 22°1 22-1 | 22:1 22:1 | 21°6 21:6 | 221 22-1; 22°6 22:6 | 23°6 23%6 
18 | 22:2 22-2) 20:4 20:5 | 28-0 23-0 | 23:0 23-0 | 22-9 22-9] 22-8 23-0 | 23-0 23-0 | 23-0 23-0 } 22:0 22:0 | 28:0 23-0 | 25-0 23:0] 26:5 24:8 
19 | 25:1 2571) 26-0 26:0 | 26°6 26°6 | 27-0 27-0 | 26:2 26°2 | 27:2 27:2 | 27:0 27:0 | 27:0 27:0 | 26:0 26:0 | 25:8 25:8 | 25:0 25-0 | 25:2 25:2 
| 20 | 27°3 27:3 | 28:2 28-2 | 28:0 28:0 | 28-2 28:2 | 28-2 28°2 | 28:2 28:2 | 28:2 28-2 | 28:2 28:2 | 28-2 28:2 | 29:0 29:0 | 29°2 29:2 | 29:2 29:2 
| 21 | 28-2 28:2] 28-0 28:0 | 28°3 28:3 | 28°5 28°5 | 28°6 28°6 | 28:0 28:0 | 28:0 28:0 | 28:2 28:2 | 28:2 28:2 | 29°8 29-8 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0 
22 | 36°0 36:0 | 35°4 35°4/ 35:0 35:0 | 34:4 34-4 | 34-0 34:0 | 33°38 33°38 34:0 24:0 | 34:0 34:0 | 34:0 34:0 | 33:2 33:2 | 33:0 33:0] 33:0 33:0 
23 | 30:0 30°0| 30°3 30:3 | 30°3 30°3 | 30:2 30:2 | 80°2 30:2 | 30°2 30:2 30:2 30:2] 29°5 29°5 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0 | 27-0 27:0] 27-0 27:0 
24 | 26°9 26°5 | 25:9 26:1 | 26:0 26:0 | 25:9 25:9 | 25:9 25:9 | 25:6 25°6 | 25:1 25:1 | 24°6 24°6 | 24°1 24:1 | 24:1 24°1 | 25:6 25°6 | 25:3 26°3 
25 | 25:0 21:1 | 24:5 20°7 | 25:0 21:0} 25-1 21:1 | 25°1 21°1 | 26:1 21:3) 25°1 21-1 | 25:1 21°6 | 26:1 21:9) 25-6 22°6 | 25-1 23-1 | 25°6 23:6 
26 | 21'1 20:3 | 22:3 20°8 | 22°9 21:1 | 21:1 20-4 | 21-2 21°0 | 22°1 21°6 | 23°1 21:6 | 22°1 21°6 | 21-4 21:4 | 21:2 21:2) 22°6 22°6 | 22°3 22:3 
27 | 22:0 22-0 | 21:3 21:3 | 21:2 21°2| 21:4 21°:4|19°7 19°7 | 20:0 20:0 | 20:0 20:0 | 20:2 20°2 | 20°2 20:2} 20°2 20-2 | 21:2 21:2] 21:4 21:4 
28 | 20°2 20:2 | 20°4 20°4/19°8 19°8/ 19-4 194) 19:4 19:4) 18:2 18:2} 18-2 18:2} 18-4 18:4 | 19-2 19:2 |19-2 19-2) 19-2 19-2) 19:2 19-2 
29 | 16-4 16°5|16°0 16:0 |16'2 16:2} 16:2 16:2) 16°2 16:2|16°5 16°5) 15:0 15:0] 15:0 15:0] 164 16:4] 162 16:2] 16-2 16:2) 16:2 16:2 
80 | 18°4 14-4] 21°7 16:8 | 22°8 17:6 | 23:0 18:9 | 22:0 18*2 | 23:0 19:0) 22:0 18:0] 19°0 15:0 | 23:0 18:5 | 23:0 18-0] 19°8 17-0 | 21:0 21:0 
81 | 19:4 19:4) 20:0 20:0 | 20:0 20:0 | 20°6 20°6 | 20°5 20°5 | 21:0 21:0| 20°0 20-0 | 20:2 20:2 | 20:2 20:2 | 20°8 20°83} 21:0 21°0| 21°5 21°5 
MEAN | 23°8 23°4 | 28°7 23°3 | 23°8 23°5 | 23°9 23°6 | 23-9 23°6 | 24:1 23°8 | 24:0 23-7 | 24:0 23°7 | 24:1 23:9 | 24°3 24°0 | 24:6 24:4] 24°9 24°8 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 17:0 17:1] 182 181] 18:7 18-7 | 18-5 18-5] 18:4 18-4]184 18:4]18-2 18:1] 18-2 18-°2/17°5 17°5|17:7 17-7] 17°8 17-8} 18-0 17:9 
2 |1971 192) 18-6 18-7] 19-8 19:9 | 19-9 20-0 | 20°3 20°3 | 21:0 21:0 | 22:2 22:2 | 23:0 23:0) 24:0 24:0 | 250 25:0) 26:0 26:0 | 26:3 26°3 
3 | 29°9 29°9| 27°3 27°4| 26°8 26°8 | 25°3 25°3 | 25:0 25:0} 25:0 25:0 | 25:2 25-2) 25:0 25:0 | 24°6 24:6 | 24-7 24°7 | 24:9 24°9 | 24:0 24-0 
4 | 22°1 22:1 | 22:1 22:1] 21:9 21:9 | 21:7 21-7 | 21:2 21-2] 21:0 21:0} 21:0 21:0] 21:0 21:0} 20°0 20:0} 20°3 20:4/ 20-4 204 | 20-4 20°4 
5 | 22:1 22:1) 21:5 215) 21:0 21:0 | 20° 205 | 20:5 20:5} 21:0 21-0] 21:0 21:0} 20:7 20:7 | 20:7 20-7 | 20-9 20:9) 20°7 20-7 | 20:7 207 
| 6 | 23:0 23-0 | 22°8 22:8 | 22:2 22-2 | 22-1 22:1 | 22:2 22:2) 22:0 220 | 22-0 22:0) 21:9 21-9 | 22:0 22:0 | 21-7 21-8) 21:0 21:0) 21°5 21°5 
7 | 26-0 26:0) 27:0 27:0} 26°2 26-2 | 26-2 26:2 | 27-0 27:0] 27:0 27:0 | 27°2 27:2) 27:0 27:0} 26°8 26°8 | 26°2 26-2 | 26°5 26:5 | 26:1 2671 
8 | 28:5 28°5 | 28°2 28°2| 27:5 27°5 | 27-2 27:2 | 27:0 27:0 | 26°5 26°5 | 26:0 26:0) 26:0 25°8 | 26:5 26:2 | 26:4 26-4 | 27:3, 26:8 | 25°4 25-4 
9 | 25:1 24°9| 25°1 25-1 | 26°3 26°3 | 26°8 26°8 | 26°8 26°8 | 26-1 26:1 | 26°1 26:1 | 26:0 26:0 | 25°7 25°7 | 25°6 25°6 | 25°2 25:2 | 25°5 25°56 
10 | 27:0 27°70 | 25°6 25°6 | 25°2 25:2 | 25:1 25-1 | 25°6 25°6 | 25°6 25°6 | 27-0 27-0 | 27:0 27:0 | 27:0 27-0 | 26:1 26:1 ; 27:0 27-0 | 26°8 26:8 
11 | 27:0 27:0 | 261 2671 | 26°1 2671 | 261 26-1 | 25:9 25:9 | 25-9 25:9 | 25°6 25°6 | 26-2 26°2| 25:4 25°4| 25:0 25:0 | 24:3 24:3 | 24°38 24:3 
12 | 25°9 25:9] 25:1 25°1 | 24:9 24°9 | 24°1 24:1 | 24:6 24°6 | 24°6 24:6 | 25°1 25:1) 24:4 24:4 | 23-2 23°2 | 22:2 22:2) 22-1 22°1 | 22:4 22:5 
13 | 27:0 27:0 | 26:9 26°9 | 25°8 25°8 | 25:4 25:4] 25-1 25:1 | 24-1 24-1 | 24:3 24:3 | 25:9 25:9] 26°5 26°5 | 27°0 27:0] 27-9 27-9) 28:1 281 
14 | 28:2 28-2 | 28:8 28°8 | 28-1 28-1 | 28:0 28:0 | 28:0 28:0 | 28:0 28:0 | 28:0 28:0 | 28:0 28:0 | 27:2 27:2 | 26:0 26:0) 25°8 25°8 | 25°6 25°6 
15 | 29°8 29°8 | 29:0 29-0 | 28:2 28-2) 281 28-1 | 281 28:1] 28:0 28:0} 27:0 27-0] 28:0 28-0 | 27:0 27:0 | 26:9 26-9 | 26-2 26-2 | 25:9 25:9 
16 | 23°6 23°6 | 23:3 23°3 | 23-1 23°1 | 23-1 231 | 23:3 23°3| 23:6 23-6 | 23°3 23:3 | 23:1 23°1| 22°6 22°6 | 22°38 22:3 | 22:2 22-2 | 22:0 22:0 
17 | 24:2 24-2 | 24:6 24°6 | 24°6 24:6 | 24:2 24:2 | 24-1 24:1 | 24°6 24-6 | 24:6 24:6 | 24-6 24:6 | 24:4 24:4] 24-9 24:9 | 24:7 24-7 | 24-2 24:2 
18 | 26°0 24-8 | 25:0 23-2 | 22'8 22°5 | 226 22°6 | 23:0 23:0 | 23:2 23:2] 23-0 22:0] 21:5 21:5] 28:0 23:0 | 28-2 23:2) 23:2 23-2 | 24:0 24-0 
19 | 25:0 25°0 | 24°8 24:8 | 24:2 24:2) 24-1 241 | 24:2 24:2] 24-5 24:5] 24:0 24:0 | 24:3 24-3] 25:0 25:0 | 25:0 25:0 | 25:0 25:0 | 25°38 25°8 
20 | 29:0 29:0 | 29-0 29:0 | 28:0 28-0} 271 27:1] 27-0 27:0 | 28:0 28:0 | 28:2 28:2] 28:0 28-0 | 27°8 27°8 | 27:3 27°3 | 27°8 27:8 | 28°1 28-1 
21 | 33:0 33:0 | 34:0 34:0 | 35:4 35:4 | 85°1 35°1 | 85°8 35°8 | 36:4 36-4| 36°6 36°6 | 36:0 36:0 | 35°8 35°8| 36:0 36:0 | 386°0 36:0 | 36:0 36:0 
22 | 32:0 32:0 | 32°0 32:0 | 32:0 32:0} 31-8 31°8| 30-0 30:0] 380°0 30:0} 29:0 290] 80:0 30:0} 30°5 30°5 | 30°7 30°7 | 80°2 30:2 | 29:2 29-2 
23 | 27-0 27:0 | 27:0 27:0 | 28-2 28:2 | 29-0 29-0 | 29:2 29:2} 29:0 29:0] 29:0 29-0 | 28:3 28°3 | 28:3 28°38] 27:1 27:1) 26:3 26:3 | 26-1 261 
24 | 24:9 24°3 | 23°9 23°9 | 24:7 23-1 | 24°3 23-1 | 23-1 22:3] 22°6 22°6| 23:6 22:1] 22:7 21-0] 24:3 21:1] 24:2 20°7 | 23:8 20°6 | 24°3 20°38 
25 | 24°9 24°1 | 24°3 23°9 | 24°1 23-1 | 23°4 22-1 | 24:9 21:3) 21-2 20-1 | 20°6 20-1] 21:2 20-4 | 20°2 20°2| 20°3 20:2 | 21:2 20:3 | 21°4 20°3 
| 
| 26 | 22°1 22-1) 22°1 2271 | 21:4 21:4) 20-7 20-7 | 20:4 20°4 | 21-2 21-2] 21-2 21-2] 21-1 21-1) 21:2 21:2) 20°6 20°6 | 21:2 21:2 | 21-4 Qi 
| 27 | 22-1 22:1 | 22:3 22:3 | 221 22°1| 21:9 21:9] 21-2 21:2 | 22-0 22:0] 22:0 22-0] 21-8 21°8 | 21°5 21°5| 21:7 21°7 | 21:9 21°9 | 20°9 20°9 
28 | 200 20°0| 19:2 19:2] 18:5 18°5| 19:7 19:7] 19:0 19:0] 18-4 18-4] 18-2 18-2}18-0 18:0] 17:7 17°7| 17:8 17:8} 17-4 17-4) 17-3 173 
29 | 17°2 17:2| 18-2 18-2] 18:1 18-0 | 25:0 19:2] 26:5 20°5| 21-8 19°5| 23-0 20:5] 24:5 23°1| 23-6 18°8| 22:0 17-2] 21:0 15°7| 19-4 15-4 
3 240 19:0} 23:0 19°8 | 20°7 18-7 | 24:3 22:8] 22:2 21:0/ 23-0 21-0] 23-0 20-0 | 22°8 21°8/19°8 19°8|19°9 19:9] 19°8 19°8 | 19-2 19-2 
31 | 201 20-1] 20:0 20:0] 19-8 19:8] 19°5 19-5] 19-0 19°0]19°8 19:8] 19-8 19-8] 192 19-2]19°0 19:0} 19-0 19:0} 19-8 19°8 | 20:0 20:0 
MBAN. 24°9 24°7 | 24:7 24:5 | 24-4 24:2 |°24°5 24°2 | 24-5 24-1 | 24-3 24-1 | 24-4 24-1] 24-4 24-2 | 24-2 23-9] 24:0 23:7 | 24:0 23:7 | 239 236 
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6 - - - - - - - - - = = = = = - - - - 6:90 
Poet Wem We, Woe Wee I Hie MS Sang Se se Na baa md | a 6:87 
8 - - - - - - - - = = - - - - - - - ~ - 6°85 
9 - - - - - - - - = - - - - - - - - - - 6°83 
10. eee 3 afc Ply a Ga a es ae 2 681 
11 = z = = = = = = = = = = s = = - - - - 6°79 
1S Sa | a SS | Se eS fee = Sh Se] Se | | = - 6°77 
1B. fee | Soe Peel co a et Se SS ie eT ce J = 6°75 
i eee ee |e Van a | ee NY || ee ee) Beef E 673 
IB. be) me Rm lh et fe al ee oe Ae ae areal eee ee . 6-71 
16° seo) 2 fon’ hah We IRS, Ne ae eee |e = 6°69 
7 cee] Spr Poe a ee en a Ue Te = 6°68 
18 z s = = C = = “17M = = = |< = = - 017 6°67 
19. } mW cele PS tte ag eg et | el [es 7 2 6°66 
20 = - - - ~ = = = = = - _ = = - - - - - 6°65 
21 - = - - - - - - - - ~ - - - - - 6°65 
Oo N en! =F glen ee ie SW eb iS Pc bee URES Goo] ea eee Bs eel ae 2 6°65 
98 fom] Safe Pee pees Ss ie ee az gees tess tae Arik pecan ar epee ea 0074 6°66 
re | - ; - | - | - | 49] -99}1-00]1-00} -94] - =) |e | : 4421 6-66 
25 - = = = = = ‘76 | 1:00 | 1:00] 1:00} -80|) —- - - - = = = 4°56 6°67 
26 = E = zs a = = = = = = = = = = = = - - 6°68 
7 > pS = s =~ = = = a3 “5, ee = = = = - - - - 6°69 
98 = * = = = = = = = = x = = = = = - - - 6°71 
Vom) Sofi= f= f=) Sas RBR le ge | <a ater el eee ee eer 215] 6-73 
30 j=] =p - J- | = [o= [eSB aon poo] T0077) = ee ee ee 4:00] 6°75 
31 te = 2 = = = = = = = = = = = = - - - 6°77 
Sum - | - | - | - | = |267]487| 8-90] 426/814] - | = | - | - | = | = | = | 18-84) oo 
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FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 523 


SUNSHINE. Hours—Mean Loca TIME. NOVEMBER 1903. 


4 | 5-| 6171] 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total. |Possible. 
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hale eB Alec fh = ‘iprBz-6a|y =r | — She | 2°83 | 6:40 6 
ee eae eel Seco = aie ol | eR = 635] 7 
en ee ee Se a Se Se ee Leh Lie te = 6°25 8 
ee = 2b os bz) 05 | 2 | Sie d= 065} 620] 9 
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SUNSHINE. DECEMBER 1903. 


1 = = = = ~ = = 95) 907 -98} 93] —- - = - - - = 3°76 4°80 1 
2 a = = = : = = = a = = = = = = = = = = 4°75 2 
3 = = = = - = - - 40] -03) - = = = = - - = 0:43 4°65 3 
4 = - = = - = = = = = = = = = = = = = = 4°55 4 
5 = - = = - = - = = = = = = = = = = = 4°45 5 
Se ee | eee ee alee eee eee |) = te a 2) Se = 4:35 6 
Zi = = = = = = - = = = = = = = = = = = 4:25 7 
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= - = a = = = 2 = = i = = = = = = = - 3°70 15 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 


JANUARY 1903, 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). 
ul Dy 3 4 5 6 ue 8 9 10 11 
Dir'n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n, Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force. | Dir’n. Force.|Dir'n. Force |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. | Dir’n. Force. | Dir’n, Force. 
TAA, 1| WSW 1|SW 1-2| WSW 2-3| W 1-2} WSW 1-2| WSW 1| W 1]/NW 1-2/SSW 12/8 1-2 
2 | SSE 4-5|SSE 4-5/8 3-4 | SSE 4/SSW 2-3|SW 1-2| SSW -2| SSW 1|W 1| WSW 1/SW 0-1 
3 /S 2-3 | SSW 3/8 3-5 | SW 2-4) SW 3-5 | SW 3-4 | W OV NE 3] WNW 0-1] W 1-2} SW 2-3 
4 |NW 2-3|/NW~ 2-4) WNW 2-4] W 3-4) WSW 2-4) WSW 2-4}NW 1-2] W 1-3 | W 1-3|NW 1-2)W 2-4 
5 |N 1-2|N 1-2|N 0-2 | N 0-1 | N 0-2) N 0-1| N 0-2 | N 1-2}NW 0-1} Calm 0| Calm 0 
6 | ESE 5|SE 5|ESE 4-5|SSE 4/18 2-3/}SSW 2-3)SW 2-3 | SSW 2/}SSW 1-2|}SW 1| SW 0-1 
Tes 2-3 | SSE 2-3 | SSE 2|SSE 2)E 1| NE 1-3 | N 2-4)N 1-4 | N 1-3|N 2-4|N 0-3 
8 |N 1-2|N 2-4|N 1-3| N 2-4| N 2-4|)N 0-2|N 2-4|N 1-3 | N 1-3| N 1-3|N 0-2 
9 |SE 2)|SE 2|SE 2-3 | SE 1-2| NE 2) i 2-3; ESE 2-5|ESE 3-8] ESE 6-7|/ESE 7-8|ESE 7-8 
lo | N 2-6| N 3-8 | N 3-9|NE 4-10} NE 3-9| NE 3-10) NE 3-9 | NE 3-9| NE 3-8 | NE 2-8|NE 4-10 
11 |NNE 13/N 2-3|NNE 1-3| NE 2-4) NE 1-2| N 2-3 | NW 1-3 | N 2-4|N 2-4|N 2-5|N 2-5 
12 0-1) N 1-2| NE 1-2|N 1|/ NE 1)/NNW 1-2|N 1-2 | NE 12|N 1-2}NNW_ 1-2|N 0-1 
18 |SE 2)SSE 1-2|SE 2) SE 2-3| SH 2-3|SSE 2-3] SSE 3/8 3| SSE 3| SSE 38/SSE 2-3 
146=/|S 3| SSE 4|S 4-5| SSE 5| SSE 4/8 4|s 5 | SSE 4-5/8 4/SE 5-6 | SSE 5 
15 |SE 4-5 | SE 4-5 | SE 3-4 | SE 4-5 | SE 5-6| SE 6| SE 7|SE 6-7|SSE 6-7/SEH 5-6 | SE 6-7 
16 | SE 11|SE 11|SE 11|SE 10-11] SE 10 | SE 9| SE 9-10 | SE 10| SE 10|SE 10-11] SE 10 
17 | SSE 5| SE 5|SSE 45/SSE 4-5/SE 6-7} 5 5-6 | SSE 5| SSE 7|SE 5-6 | SE 6|SSH 3-4 
18 | SSE 4|)SE 4|SSE 3-4 | SSE 3/SSE 2-3/8 3/S 3/5 3/5 2-3|58 3/SSE 2-3 
19 |S 3| SSE 3/58 3-4|S 3|/S 3/8 3-4 | SSE 3-4 | SSE 2-3) 8 3/5 3-4|5 2-3 
20 |SSW 1-2|SE 1-2/8 1-2|SE 2) SSE 1-2/8 1/8 0-1/5 1;8 218 12/)S 12 
ZS 23/58 3/58 3/58 2-3/8 3/8 3-4/5 3/SSW 12/8 2\8 3-4 3 
22 | WSW 3-4) SW 3\/SSW 2-4/SW 2-4) WSW 2-4) SSW 3| SSW 2|}SSW - 1-2/8 2-3 | SW 1-2} WSW 2-3 
1 NNN 2-3} WSW 2-4] W 3-4] N 2-4 | NW 1-3 | NW 1-3 | W 1-2| NW 1-3| NNW 1-3} NW 1-2|N al 
24 |SW 3-7 | W 3-7 3-7 | W 4-7|NW 2-5|NW- 2-4|N 1-3)}NW 1-2}|NW~ 1-2| WNW 1-3] W 2-3 
25 | SW 3-5 | SW 3-4] WSW 6-7} WSW_ 5-7] W 5-9 | W 2-7 | W 3-7 | W 3-7 | W 4-7|SW 1-7 | SW 3-8 
26 |WSW 2-4) W 3/SW 3-4] WSW 3-4] W 4-7| W 3-7 1-5] W 3-6; NW 1-5) W 2-4) W 1-4 
27 | NW 1-5 | NW 1-4| NW 1-3 | NW 1-3 | NW 1-3 | W 1-4| WNW 1-3) W 1-3 | W 1-4 | W 1-4| NW 2-4 
28 |NW 13|NW 1-3/NW_) 1-3/N 1-3 | N 1-2)}NW 1-4|NW- 13/]WNW 2-3}NW 2-4/NW~ 1-3| W af 
29 0-2 | NW 23)N 1-3| N 2-3 | NW 1:3 | NW 0-3 | NW 1-3 | NW 1-4|NW 1-4 | NW 1-5 | W 2-4 
30 | NW 2-5 | N 14|N 1-4|N 1-4|N 1-3} WNW 1-2| NW 1-2 | W 2-3} WNW 2-3] W 12| NW 1-2 
3l WSW 2-4) W 2-3 | SW 3-4] WSW 2-3] W 1-3 | SW 2-3 | SW 2-3)}SSW 1-4|SW 3-5 | WSW 2 | We 2-4 
WEAN 311 3°29 3°35 3°39 3°16 3°05 2°95 3°11 3°06 3°03 2°95 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Dir’n. Force. | Dir’n. Force. | Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir'n. Force.| Dir’n. Force. | Dir’n. Force. | Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir'n. Force. 
Lis 1-2/5 21S 2)SSW 2-3/8 2-3)8 2-315 2-4|SSE 3-4|SE 4-5 | SE 5| SE 5 
2 | WSW 1-2|/SSW_ 1-2/8 1-2) SW 2) SW 2) SW 1-2/8 1-2/8 2/8 2-3 | SSE 3/8 3 
3 | WNW 2-3|WSW 2-3/SW 3-4 | W 2-3 | W 3-4|WSW 2-4|NW 2-4|N 2|N 2-4|NW 1-4|NW- 2-4 
4 N 2-3|N 1-2|N 2|N 1|N 1-2|N 1-2|N 0-1 | NW 15 ENING 1-2) NE 12|N 1-2 
5 | SSE 0-1| SE 0-1 | SE 0-1 | SE 1/SE 2|SE 3-4 | SE 3-4 | SE 3|SE 4|ESE 4-5] ESE 5 
6 |W 1|/WSW_ 0-1] SW 1-2} WSW 1-2| WSW 2-3|/SSW_ 1-2] SSE 2|SSE 2/8 2/\S8 2-3|SSH 2-3 
7 aN 0-1| N 0-2 | NE 2|NE 1-2|N 1-3 | N 2-6| NE 2-5 | N 1-3| N 1-3|N 1-2|N 2-3 
8 | N 1-2 | N 0-2) N 1-2|N 12/N 2-4|/N 2-3 | N 2-3|N O|N 0-1| N 0|zE 0-1 
9 | ESE 7-8/ESE 46/ESE 3-5|/ESE 2-5|ESE 24/E 1-4|SE 1-4] E 2-4 | E 2-5 | N 2-6| N 2-6 
10 |SE 3-10|N 3-8 | NE 3-8|E 2-6| N 1-4|E 2-5) N 1-3 | NE 1-3|N 0-2 | NE 2|NE 3 
Me aN 2-5 | NE 1-4| NE 1-2| NE 1-2|)N 1-2}|NW 2-4|N 2-4| N 1-2 | NE 1-3 | NE 1} Calm 0 
12 |N 0-1 | Calm 0| NE 0-1 | E 1|E 0|E 1| SE 1|SE 2|SE 2)SE 2-3 | SE 2 
13 | SSE 3|S 23/5 2-3/8 2-3/S 3/8 3] SSE 3| SSE 3|SSE 3/8 3-4 | SE 4 
14 | SE 4|SSE 3-4 | SSE 3-4 | SSE 3) SSE 3| SSE 4| SSE 3-4|S 3| SSE 3-4 | SE 4|SE 3-4 
15 |SE 7-8|SE 6-7 | SE 6-7 | SE 6|SSE 7-8|SE 7-8 | SE 8-9 | SE 7-8|SE 9-10 | SE 9-10|SE 10-11 
16 |SE 10|}SE 10-11|}SE 10|SE 9|SE 8-9|5 6-7 | SS 5 | SSE 5 | SSE 6| SE 5-6 | SE 5-6 
17 |SE 3| SE 2-3| SH 3 | SE 2/8 2-3| SE 3-4 | SSE 4-5|SE 4-5 | SE 5|SE 5|SSH 4-5 
18 |S 1-2/5 2-3:8 2/8 2-3/5 2-3|5 2-3/8 2-3/|S 3/58 2-3/5 3/5 2-3 
19 |S 2-3/8 2-3 | SSE 3| SSE 3-4|SSE 3-4/SSE 3| SSE 2-3 | SSE 3/ SSE 2-3 | SE 2/8 1-2 
20 |8 1;8 12,5 1/SSE 1-2|8 1-2/8 1-2/5 2\)8 2-3)8 2|S 3/58 2-3 
21 | SW 3/8 3)S 3/8 3-4/SSW 3-4|/SSW 3-4|SW 2-4|SSW 3-4/SSW 3-4/SW 2-3 | SSW 3 
22 | WSW 1-2|N 1-2)}NW 2-3|N 1-2| W 1|/NW 1| NW 1|/NW 2-3/NW 1-3|NW 12|NW_ 2-4 
23 | NW 1-2 | W 1-2;|NW 1-2) W 1-2} NW 3) WSW 2-4| W 2-4 | W 1-3| WSW 2-4| W 3-5| WNW 3-6 
24 | W 2-3) W 1-3 | W 2-3| NW 2-4] W 2-3) WSW 1-3|WNW 2-3;/NW- 2-4) NW 2-4 | W 2-4 | SW 2-4 
25 |W 3-7 | SW 3-7 | W 3-6 2-5|SW 1-6|NW 1-4)WSW 1-2)}/NW 2-4/N 2|NW 2-4) W 1-3 
26 |NW- 1-3) WSW 2-3| W 2-4) WSW 1-3} WSW 1-3] W 1-4] W 1-5 | W 1-4 | W 1-3 | W 1-4 | W 1-5 
rape Wy 1-3 | W 2-4|NW 1-3) WNW 1-3| W 14|NW 24/NW 1-3;NW 1-3/NW 1-3/NW 13/NW_ 1-3 
28 |N 2-5|N 1-4|N 1-3|N 1-3| N 0-3 | N 1-4|E 0-3 | NE 1-3 | NE 0-2 | N 1-4|N 1-2 
29 |W 25)WNW 1-3| WNW 2-4| NW 3-5 | W 2-3| SW 2-4| N 2-4 | NW 2-4 | NW 2-4) N 3-4] NW 2-4 
30 | WSW 2-3|W 2-3|WSW 3-5|WSW 2-4| W 2-3 | W 1-3 | SW 38-4| WSW 2-4) W 2-4) W 2-3|SW 2-4 
31 |SSW 38-5|SSW 3-5|WSW 38-4) WSW 2-4|SSW 2-3/8 2-4/8 3-4 | SSE 4/58 3-4/5 4|SSE 4-5 
M¥UAN 3°00 2°74 2°87 2°66 2°74 2°89 2°81 2-77 2°92 311 ~ 3°19 
N1l4. NNE2. NE35. ENEO. E13. ESE16. SE96. SSE73. S106. SSW28. SW40. WSW40. W84. WNW14. NW77. NNW3. 
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526 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). MARCH 1903. 
1 2 3 4 5 6 if 8 9 10 11 12 
Dir’n. Force.| Dir'n.Force.|Dir'n. Force.| Dir'n. Force.| Dir'n. Force. Dir'n. Force. | Dir’n. Force.| Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n.Force.|Dir’n, Force.|Dir’n. Force. 
1 |SW 3-4 | SW 2-4/8 3-4/5 4|S 4|SSE 4|SSE 3-4|SE 3-4|SSE 4-5/S 12;NW 1-2/5 
2 |WNW 2| NW 1-2} WNW 1-2| W 2-3 | SW 2-3 | NW 2-3 | SE 2-3 | SE 2-3 | SE 2-3 | SE 2-3 | SE 3-4 | SE 
3 IN 2-4) N 0-2 | NE 1-3 | NE 2|/ENE 1-3/NE 2|NE 2|NE 2|NNE 2|N 2|W 1-2 | NW 
4i8 3|W 2-3 | W 2-3 | SW 3-4] SW 3-5 |SW 3-4 | SW 3-4 |SW 3-4; NNW 3-4|NW 3-4|NW 3-4|NW 3-4 
5 |NW 1-3|}NW_) 1-2|WNW 1-2) NW 1] WNW 0-3] WNW 0-3|NW 0-3|}NW 0-3|/NW- 0-3|}NW 0-2] WNW 0-2| W 
6 | NW 1|NW 2-3 | NW 1-2|NNW 1-2|}NW- 2-3|N 0-2 | NW 0-2|NNW 1-2|}NNW 0-2|N 0-2| WNW 0-2) NW 
7 | WSW 1|W 12|WSW 1-2|SW 1-2|SW 1| SW 2)SW 2) WSW 2|}WSW 1-2/8 2|SW 1-3| SW 
8 | NE 1-2| NE 1-3 | NNE 2| NE 0-1) N 1-2|NNE 0-2|N 0-1| N 1-2)NW 1-2} WNW 1-2! WSW 2-3|SW 
9 |SSW) 4-5|SW 2-5 | SW 2-5 | SW 3-4|SSW 3-6|SW 3-6 | SW 3-6| WSW 3-6|]SW 2-3|)SSW 2-3) NNW 0-2] WNW 
LO" WNDW (ORES 12;|NW 12} WNW 1-2}/NW) 1-2/NW 0-2} WNW 1-2| WNW 1-2} WNW 1-2|WSW 1-2) WSW 1-2] SW 
rs Ba ff 2-3) W 2-3| WNW 2-4) W 2-4| W 2-3|WNW 2)NW 2| NW 0-2} WNW 0-2) W 1-2} WNW 1-2) W 
12 |S 6-7|S 6-7 5-7 | W 3-5|NW 2-3) WNW 1-2) WNW 1-2|}NW _ 0-2) W 1-2} WNW 0-2} WNW 0-2] W 
13 |SW 1-2| W 1-2|WNW 1-2} W 1|W 1]WNW 1-2} WNW 1-2] WNW 1-2| W 12) W 2-3| WSW 1-2) WSW 0-2 
14 |N 1-3 | N 1-3| N 1-3|N 1-3| N 1-3 | N 1-2|N 0-2|NNE 0-2|}NNE 0-2|N 0-1|NNE 0-1] Calm 
15 | ESE 4/ESE 45|SE 4|SE 4| SE 4|SSE 3/8 3-4/5 4/8 4/S 3-4/8 4|s 
16 | SSE 3/SE 2-3 | SE 3|SE 3-4 | SE 3| SSE 3/SE 3/SE 3/SE 2-3 | SE 2|SE 2| ESE 
Le Ws 7| SSE 6-7|S 8;)/SSW 4-5) W 2-4 | WSW 3] SW 3| WSW 2)SW 3)/SW Si 2-3| WSW 2-3 
18 |W 1-3|WNW 2|)W 1-2;WNW 1/!|NW 12|)N 1-2 | NW 1-2 | NW 1-2| NW 1-2] NW 2-3 | NW 2-3| WNW 1-3 
19 | WNW 1-4] W 2-5 | W 3-6 | NW 2-4|N 2-4)N 2-4|N 2-4) N 2-4| N 241N 2-4| NNW 0-2] NW 3 
20 |N 2)|N 1-2|N 2-3|N 1-2|N 2|NNW 2|N 1-2|N 1-2|N 1-3} NNW 1-3| N 1-2) NW 1-2) 3 
21 |SW 3|SW 2-3|SW 3) SW 3| W 3-4 | NW 3-4 | W 3-4 | W 3-4 | W 3-5 | NW 3-4| NW 3-4)/NW 3-4] J 
22 IN 2-4| NW 2-4| W 2-5| WNW 3-5| NW 3-5 | NW 3-4 | W 3-4 | NW 3-4 | W 2-4|WSW 2-4) WSW 4-6/SSW 3-6 
23 | NW CRANE 1-2| NW 1-2| NW 1|N 1-2|N 1-2|N 1-2| N 1-2|N 0-1] N 1-2|N 12|N 1-2 
24 |NNW 0-2}NW 1-3|N 0-1 | Calm 0|WNW 0-2) NW 1-2] WNW 1-2} WNW 0-1] W 1-2} SW 1-2|}SSW 1-3/8 
25 |SSE 6-7 | SSE 5-7 | SE 5-6 | SSE 5-7 | SSE 5-7 | SSE 5-6 | SE 4-5 | SE 4-6| ESE 6-7/SE 6-7 | SE 4-5 | SE 
26 |S 3 2-3 |S 3/5 2-3|5 2-31SSW 2-3|/SSW 2-3/SSW 2-3|/SSW 2-3/5 2-3/8 2-3/5 : 
27 | WSW 2-4) WSW 3-4|}SW 2-4) SW 1-3 | SW 1-3/SSW 1-3/SSW_ 1-3|SW 2-4) WSW 2-4] WSW 2-3|SW 2-3 | SW 2-4 
28 |}SSW 2-3|/SW 2-3|}SSW 2-3/SSW 2-3/8 38-4/SSW 3-4/5 3-4)S 3-4/5S 3-4/8 4/8 4-5| WSW 4-5 
29 | NW 1-4} W 1-4} WNW 0-4) NW 0-3 | W 1-4 | NW 1-3 | NW 1-3 | W 1-3 | NW 1-2 | NW 1-2|N 0-2|N 
30 | W 0-3} WNW 1-3) WNW 2-4| WSW 2-4/SW 2-4 | SW 2-4 | SW 2-4 | SW 1-4} WSW 1-2] W 1-2|NNE 0-1|NNE 0-1 
31 | NE 1-3| NE 0-2 | NE 0-2; ENE 0-2|NE 0-2 | NE 0-2 | NE 0-2; ENE 0-1|] NE 0-1 | NE 0-1 | NE 0-1] NE 
MEAN 2°79 2°66 2°76 2°44 2°58 2°44 2°34 2°31 2°29 2°23 2°10 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dir’n. Force.|Dir'n. Force, |Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n, Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.| 
1 | NW 1-2| NW 1-2| WSW 2|W 1-2} NW 23)/NNW 2-4| NW 1-2) W 2-3 | NW 2| NW 2-3) NW 1-2] WNW 1-2 
2 |SE 2-3 | SE 3-4 | SE . 3-4 | ESE 3| SE 2-3|SE 1-2]|SE 1|E 2) NE 1-2| NE 0-2| NE 2-4|NNE 2-4 
3 | War. 0| Var. 0|WNW 1-2| NW 2|}WNW 2|NNW 2) NW 2| NW OW. 1-2 | SW 2|S8 2-3 | SW 
4 We 3-4 | NW 3-4 | NW 2-4| NW 1-3 | NW 3| NW 4|NW 3| NW 1-3 | NW 2-3| N 1-2|NNW 2-4|1N 
5 | NW 1-3 | NW 1-3 | NW 1-2 | NW 2-3| NNW 0-2} WNW 0-2|NNW 0-2/N 1-2| NW 2| NNW 1};NNW 1-2} NW 
6 | WNW 0-2 WNW 1-2| NW 1-2)N 1-2|N 1-2)N 2|N 2| NW 1-2} WNW 1-2|N 0-1|N 0-1| NW 
7 |SW 1-2} WSW 0-2] NW 2\|N 1-3] N 0-2 | N 0-2 | Var 0|NNE 1-2) NE 2|NE 1-3] NE 1-3] NE 
8 WSW 2-3/S 2-3 | SSW 3| WSW 3|SW 3-4) WSW 3-4] WNW 4|SW 3|SW 4|WSW 3-4|SW 3-6/5 
9 | NW 0-1|NNW 0-1|W 1| WNW 1|SW 0-2 | SW 1-2) WSW 1-2| W 1-2) WNW 1-2| W 2) W 1-2} WNW 
10 |SW 2-3 | WSW 2|WSW 2-3) WNW 2-3| SW 2-3 | W 3} WSW 3|SW 2-3 | SSW 3/SSW 3-4|/SW 3) SW 
11 WsWw 1-3} WSW 1-3] W 2-4) W 2-4; WNW 1-2; W 1-2| WSW 1-2|SW 1-3 | SW 1-3 | SW 2-4/SSW 4-5/8 
12 | WSW 2 2| WNW 1}; WNW 1-2| WNW 1) WNW ny Ne 1|/SW 1-2 | SW 2|SSw 1] WSW 1|/ Sw 
13 | NW 1-2| NW 1-2;}NNW 1-2|NW 1) NW 1-2/N 1-2)NNW 0-2|N 1-2|N 1-2|N 1-2| N 0-2| N 
14 N 0-1|N 0-1 | Calm 0|E 1) E 1-2/5 1-2 | ESE 1|SE 3/SE 2-3 | SE 3-4] ESE 4| ESE 
16 |S 2-3/5 3-4 SH 3|SE 2-3 | SSE 3/SE 3|SE 2-3 | SE 2-3 | SE 3-4 | SE 2-3/ SSE 2-3 | SSE 
16 | SE 2)SSE 2)8 1-2| SSE 2|}SW 1| SW 1-2} WSW 1-2} WNW 2-4| W 1-3 | SW 3-4 SW 3-4| SSE 
17 |SW 2-3 | SW 2-3| N 1| NW 1-3) WNW 2/]NW 2|WNW 1/]WNW 1-3] W 2-3 | W 2-4 WNW 2-3| W 
18 WNW 1-3 | NW 1-3; WNW 3-5| W 2-5| WNW 2-3} NW 8-5 | WNW 3-5| W 4-7 | W 4-7| WNW 3-7| W 3-6 | W 
19 | WNW 1-3| W 1-3 | W 2-4| NW 3-5 | N 3-5 | NW 3-5 | NW 2-4 | NW 1-3 | NW 1-3 | N 2-4|N 0-2 | N 
20 |WNW 1-2} NW 1-3 | NW 2-4 | W 1-3} WNW 1-3| NW yn Nie 2|NW 2)|NW 1-2; NW 2-3 | W 2-4) W 
21 WN W 3-5|WNW 4-6;SW 5-6) SW 3-5} WSW 5-7|SW 5-7 7-8|SSW 6-8|SSW_ 8-11/ W 5-10 | W 2-5 | W 
22 |8 2-5 SW 5-7 | W 2-4| W 2-4) NW 2-3 | SW 2-4|/SSW 3-4) W 2-4) W 2-4] WNW 2-3] WNW 2-4| NW 
23 | NW 1-2 | NW 2-4; WNW 1-3) WNW 2-4/ W 2-3|NNW 2-4) NW 2-4| NW 2-4) NW 0-2 | NW 1-3 | NW 1-3 | NW 
24 s é 1-3/5 3/ SSE 3-4 | SSE 4| SSE 5-6 | SSE 4| SSE 6) SSH 4-5 | SSE 6-7 | SSE 6-7 | SE 6-8 | SE 
25 | SSE 3-4/5 3-4/5 4-5/5 418 3-4/8 3/8 2-3/5 3-4| SE 4-5/8 4-5/5 2-8/8 
26 | SSE 2)SE 3/SE 3-4 | SE 2-3 | SSE 2-3/8 1-2]<s 2|SW 1-3 | SW 1-3 | SW 1-3 | SW 1-3 | SSW 
27 SW 2-4 SW 2-4/8 1-3 | SSW 1-3 | SW 1-3} WSW 1-3} WSW 2-3|}SW 2-3| SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3 | WSW 
238 |W 3-6 | W 4-6: W 2-5 | NW 2-6| WNW 2-5| NW 1-3 2-3| NE 1-4] NNW 2-5] NW 1-5|WNW 1-4|N 
29 | N 1-3) W 2-4 WwW 2-4) W 2-4 | NW 2-4) W 2-4) WSW 1-4/8 9-4 | SSE 4-5|S 4-5| WSW 2-4] W 
30 | N 1-3| N 1-3 N 1-3|NNE 1-3|NNE 1-4| NW 1-3 | NE 1-3|NNE 1-3/NE 1-3] N 1-3 1-3| NE 
31 NNE_ 0-1| Calm 0 Calm 0; SW 0 | Calm 0|SW 1 | 8 1-2 | SSE 1/SE 2|SSE 1-2| SE 2-3 | SSE 
MEAN 2-08 2°40 | 2-42 2°49 2°39 2-49, 2°35 2°52 2°82 2°79 2°68 274 | 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 527 
DIRECTION AND Force (0 to 12). APRIL 1903. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 
| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.) Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n, Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
Sis 218 2\S 2/8 2|s 2)/SSW 1-2|}SW 12|)SW 1-2| SW 2|/SwW 1-2 | Sw 2 | Calm 0 2 
NE 0-1|N 1-3|N 1-3| N 0-2| N 0-2| N 0-2 | SE 2iN 1-2| N 1-2) N 1-2|N 1-2|N 1-2 3 
| SSW 3/SSW 3-4 3-4/SSW 2-3|SW 2-3/8 3|/SSW 2-3) SW 2-3 | SW 2-3/S 2-3 | SW 2-3 | W 2-3 4 
0-2|NW 1-3} W 1-3} N 0, NE 1-3] NE 0-2 | N 0-2/8 1-3 | SE 1-3|N 1-3| SE 0-2 | SE 0-2 3 
NE 0-2|N 1-4|N 2-4| NE 1-3 | N 0-3 | N 1-3|N 1-3|N 1-3| NE 1-3/5 1-2) NE 1-2: | N 1-3 4 
WSW 2-3|SW 1-2|}SSW 2-3] W 1-2)NW 1-3|N 1-2}NNW 1-3} NNW 1-3|N 2-3| NNW 2-3|NNW 1-3|NW_ 1-3 4 
1-3| NE 1-5 0-4 | E 0-4| NE 1-4|N 1-4| NE 1-4|N 1-4|/ENE 1-4|SE 1-4/E 1-4] SE 0-3 5 
NE 1-3|N 1-3] NK 1-3| NE 1-2;/ENE 13/E 1-3 | NE 1-3) E 1-3| NE 0-2 | NE 0-2 | E 9-2)N 0-2 3 
1-2|}NNW 2-3|N 2-3|N 2-3|N 1-2|N 1-2|N 2|NNW 2|/NW-) 2-3|N 2-3|NNW 2\N 1-2 3 
SW 2|SW 1-2|}SSW 1-2)SSW 1| WNW 0-1) W 1|WNW 1 1| W 1|W 1-2|SW 2|SSW 2-3 5 
2-4| NW 0-3 | NW 0-2 | NE 1-3 | NW 1-3 | NW 1-3 | NW 1-3}; NNW 1-3| NW 1-3 | W 1-3 | SW 0-2 | 5W 1-3 6 
1-5| NE 1-4|ENE 1-4|ENE 1-3/NE 1-3| NE 1-3 | NE 1-2) NE 1-2] N T= PAN 0-1} NNE 1-3] NE 0-2 5 
1-3| N 1-3 | N 2-4| NE 1-3| NE 1-3 | NE 1-3 | E 1-3|NNE 2-3|N 12|NE 1-3|NNE 1-2| NE 0-2 4 
0-1| NE 0-2|ENE 13/ENE 1-3] NE 1-3) NNE 0-2|NNE 0-2|NNE 1-2/NE 12|N 1-2|N 1-2 | Calm 0 3 
ENE 1-2|}ENE 0-2;ENE 0-2/NE 0-2 | N 02); NE 1-3 | NE 1-3 | NE 0-2; NNE 1-2/NE 1-2 | Calm 0| NE 0-2 3 
1-2| NE 1-2| NE 1-2| NE 1-2;/ENE 1-3] NE 1-3 | NE 0-2 | NE 0-2| NE 0-2| NE 0-2 | NE 0-2| NE 0-2 3 
ENE 1|NE 1-2|NE 1-2)ENE 1-2] ENE 1|/ NE 1| NE 1-2) N 1-2) NE 1-3| NE 1-3| NE 1-3) N_ 0-1 3 
1|/NW 1-2;/NW 1-2|NW_) 1-2/N 12|}NNW 12/|N 1| NNW 1|N 1-2| NNW 1-2|]NNW 0-1|NNW 0-1 2 
1|N 1|N 1|NNW 1|N TOES 1-2 | N 1-2|N 1-2/N 1-2|N 1-2|N 1-2| N 1-2 2 
0-1 | SW 0-1 | W 0-1 | WSW 0-1] W a AW i 1|/W 1| Calm 0} Calm 0} Calm 0 | Calm O|N il! 1 
0-1; N 1|NE 1|NNE 0-1] NE 1-2|N 1-3 | N 1-2;}NNE 1-2|NE 0-2 | NW 0-2 | NW 1)|NW 1-3 3 
0-2 | NE 0-1| N 1| NE 0-1| NE 0-1| N 0-1|N 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 2 
2\)SSE 1-2/SSE 1-2| SSE 1| SSE 1|SSE 1-2|SE 1-2| SE 1-2 | SE 1-2/E 1-2/ENE 1-2/E 1-2 2 
0-1|N 0-1 | N 0-1] N 0-1|N LN LN 0-1 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0|S 1/58 0-1 2 
1/SW 1|SSW 2|SSW 2/8 3/5 2-3/5 2-3 | SW 218 2)SSE 2) SSE 2-3|SE 2-3 4 
4|SE 3/SE 4|SE 4-5|SE 4|SE 4|\SE 3-4| SE 3-4 | SE 3-4 | SE 3-4|SE 3|SE 3-4 5 
3-4] E 2-3/ESE 2-3|ENE 0-1|ESE 2-3/SKH 2-3 | ESE 3| ESE 3-4|SE 3-4| HE 3-4|ENE 3-4] ENE 3-4 5 
ESE 2| ESE 2| ESE 2| SEH 2|SE 2|SE 2|SE 2-3 | SSE 2/8 2-3/5 2-3/8 2|SSE 2 4 
4|SE 4-5|SE 5|ESE 4-5|SE 4|SSE 3-4|SE 3-4| SEH 3-4| SE 4|SE 4|SE 4|SE 4 5 
1-2} ESE 2\E 2-3 | ESE 2| ESE 2| ESE 2| ESE 2) ESE 2| ESE 2| SSE 2|SSE 2/SSE 23 3 
1°75 1°83 2°02 1°65 1°82 1:82 1°80 1:73 1°78 07) 1°67 1°57 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
-|Dir’n. Force. Dir'n. Force. |Dir'n. Yorce. Dir’n. Force. |Dir’n.Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
Calm O|N 0-2|SE O|N 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | SSE 0| N 0-1|N 0-1) N 0-1 | W O|N 0-1; 1:0 
} | Calm O| NW 1-2|SW 1|WSW 0-1} W Wg 1-2| SW 1-2 | SW 1/8 1-2/8 2) SSw 2|SSW- 2-3) 1:4 
| WNW 2-3| W 2-3|NW 1-2) W 2a WE 1-2| W it) AK Tl |) A | aWe 0-1 | W 0-1|}NW 1-3) W eal 
SE 1-3| SE 1-3 | NE 0-2;NW  1-3|NW 72 \| asf 1-3| N 1-3|}NNE 0-1|N 0-2] N 0-2 | ENF 0| NE 0-1} 1:4 
1-2|N 1-3|N 0-1|N o|NW oO1|N O|N 1|WSW 1-2/SW 12/WSW 12|WSW 1-2/SW 0-2] 15 
JNw 1-3/NW 1-3/NW 1-2|W 1-3| NNW 1-3] W 12/SW 1-3/N 0-2/N 13|/NE 13/N 1-4|N 14] 2-0 
0-3 | SH 1-4|N 2-4 | NE 14/E 1-4|)/ENE 1-4] ENE 1-4|NE 1-4| NE 1-4|N 1-3|ENE 1-4| NE 14] 24 
NI 0-2 | N 0-2 | NNE 1| NE 1-2| NE 1-3 | N 1-3| N 2)N 0-1 | N 1-2| N 12|/NNW 2/N 1-2] 16 
‘| WNW 12) WNW 1-2/N O-1}NW 0-1;/NW_ 1-2|N 12/N 1-2)|NNW 1-2/NW 1-2/NW 1|W 0-1}; NW 0-1] 16 
} 2-3/SSW 2-3/SW 1-2| SW 2|WSW 2-3|}SW 2-3| SW 2-4 | SW 3-5 | W 2-4| WSW 2-4| W 2-4 | W 2-4] 2-0 
| WSW 1-3] W 0-3| N 12/NE 24/NE 1-3|NW 14|/W 1-4|N 2-6|NE 26/N 1-4|N 1-6|N 2-6} 2°3 
|E 0-2| SE 0-2) E 0-3|ENE 1-3| NE 1-3 | N 1-3| NE 1-3|N 1-2|NE 1-2|NNE 1-2/NE 0-2 | NE 1-3] 17 
NE 0-2|}ENE 0-2|NE 0-2| NE 1-3 | NE 0-2 | N 0-2 | NE 1-2| N 0-1 | NE 0-1) NE 0-1} NE 0-1|N 1-2} 1°5 
m 0|ENE 0-1] Calm 0} Calm 0|E 0 | Caim 0} Calm 0| Calm 0|NE 12)|E 0-2 | NE 0-1|}ENE 0-1] 0°8 
0-2|E 0-2; NE 1-2 0-2 | N 0-2) NE 0-2) NE 1-2 | Calm 0} NE 1-2| NE 12| NE 1-2| NE 1-2] 1:2 
0-2 | NE 0-2| NE 1-3| NE 1-3 | NE 1-2| NE 1-3| NE 1-2| NE 1-2| NE 1-2| NE 0-2 | NE 0-2 | NE 1-2) 1:4 
0-2| NE 0-1|E 1| NE 1|NE al 1-2) NE 1| Calm o|N 1|E 0-1|N 1|)N a fie of 
W 0-1/N 0-1|N 0-1|N O|N 1-2| NW 0-1| N 0-1 LN DUN 1-2} NW 12/N Ti 30) 
1m. 0 0-1) N 0-1} SW 0|SW 0} Calm 0|\SE 0|S o/s 0|s 0-1 | SSW 1/SSW_ 0-1] 0:8 
alm 0| NNW TSN 0-1|NNW 0-1} NNE 0-1} Calm 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0|NE 0-1} 04 
WwW 1-3 | N 0-2| NE 1-3 | NE 0-2|N 0-2 | N 2| NE 0-1) NE 0-1| NE 1|/N 1-2|N 0-2 | N 0-1) 1°2 
alm 0 | Calm 0|NW _ 0-1) Calm 0|/SW 0-1 | SW 1|SW 0-1/SSE 0-1) SSE 1} SSW 1| SSE 1/8 1] 05 
Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 0} Calm 0|NNE 0-1) NNE 1} Calm O|N 0| Calm 0| NNE O|N 0-1] 08 
0-1 | SW 0-1) W 0-1 | W 0-1 0-1 | Calm 0); W 1|SW 0-1 | SW 0-1 | SW 1-2|SW 1-2 | SW 12] 06 
SSE 2-3| SSE 2-3|SE 2)SSE 2-3) SSE 2-3 | SSE 2-3| SE 3|SE 3|SE 3-4| SE 3-4/ SE 3-4 | SE 4) 2°5 
ENE 4|/NE 3-4 | ESE 4|SE 4-5|SE 3|SE 3-4| SE 3-4| ESE 3-4|SE 3-4| ESE 3-4 4|ESE 3-4] 3:7 
3-4|ENE 3-4| ESE 2)\SE 3|SE 3| SSE 4/SSE 45] ESE 4|SE 4!'SE 4|ESE 45/SE 2-3| 3°2 | 
2-3 | SSE 2|SE 2-3|SSE 23)SSE 2-3/SSE 2| SSE 3|SE 3-4 | SSE 3-4 | SE 4|SE 3)SE 4) 25 
4|\SE 3-4| SE 4|SE 4)SE 4|SSE 4| SSE 4-5|ESE 3-4|ESE 3-4 ENE 2-3| ENE 3) E 2-3] 3:8 | 
2/8 1-2/8 2|SE 2|SE 0-1 | ESE 2| ESE 2|SE 2|SE 1-2| ESE 2|SE 12.|SE |) S19) 
1°43 1°50 Si 1°48 1°45 1°55 1°68 1°45 1°67 1°63 1°68 1°72 | 1°66 


NNE16. NE123. ENE29. E25. ESE27. SE79. SSE32. S28. SSW17. SW44. WSW9. W38. WNW 5. NW 35. NNW 20. Calm or Var. 46. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


WIND. DIRECTION AND ForcE (0 to 12). MAY 1903. 
1 2 3 4 5 6 y 8 9 10 uu 12 Max. | 
: 
| 
Dir'n. Force.|Dir'n, Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. Dir’n. Force.|Dir'n, Force.| Dir'n, Force.|Dir’n. Force. 
1 |SE 1-2 | Calm 0 | Calin 0|SE 1| Calm 0 | Calm 0|SE 1-2 | SE 2\SE 2| SE 2|SSE 2| ESE 
2 | ESE 3| ESE 3| ESE 3|SE 3| ESE 3|ESE 2-3/SE 3|SE 3\ SE 3/SE 3|SE 0-2 | SE 
3 | SSE 2|SSE 2|SE 2)SE 1|SE 3| SE 2|SE 2) ESE 2| SSE 3-4 | SSE 3-4 | SSE 3-4 | SSE 3-4 | 
4 | ESE 5-6| ESE 6| ESE 6| ESE 5-6|BESE 6-7|ESE 6-7|ESE 6-7|ESE 6-7|ESE 6-7|ESE 6-7|ESE 5-6|ESE 3-5 
5 | NE 1-3 | NE 1-3| NE 0-3 | NE 1-3| Var. 0-1] Var. 0-1/E 0-1 | ESE 1-2| ESE 2)S5SE 2-3 | SSE 2-3 | SSE 2-3 
6 |N 0-2| N 1-2|N 0-2 | N 1-3 | N 0-2| N 1-3|N 0-2 | N 0-2 | N 2)|N 0-2 | NE 0-2|NNE 0-2 
7 |NNE 0-1] Calm 0| ENE 0 | Calm 0O|N 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0) Calm 0 | Calm 0O|SSE 0-1/8 
8 |SE 0-1/ SE 0-1) SE 0| SE 0-1| ESE 0-1|SE 0-1 | SE 0-1 | SE 0-1 | SE 1| ESE 1| ESE 1| ESE 
9 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm O|E 0-1| E O|N 0|SE 0-1| E 
10 |E 0-1| NE 0-2) N 1-3|}NNW 1-2|NE 0-2 0-2|NNE 0-2|N 0-2 | N 1-3 | NE 0-2|N 0-2| N 
ll | NE 0-1) N 0-1| N 0-2|N 0-2 | N 0-1|N 1|N 0-1) N 0-1|/N 0-1) N 0-1) N 1|NNW 
12 |ENE 0-1/N 0-1} ENE 1-3| NE 1-3|ENE 1-3|ENE 1-3|ENE 0-2|)ENE 0-2|NNE 1-2|NNE 0-1|/NNE 0-1 1-2 
13 | SW 2|SW 2|WSW 1-2|}SSW 1-2|}SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3|WSW 2-3|SW 3-4 | SW 2-4|SSW 2-4|SW 1-3 
14 | NW 1-3 | W 0-2 1-3 | NW 1-3 | W 1-3 | W 1-3 | W 0-2 | W 0-2 | W 1-3 | NW 2-3 | SW 1-3 | NW 1-3 
1 VW 0-1 | WSW 1) WSW 1-2} WSW 0-1| W 1| W We 12) W 1-3} WSW 1-3) SW 1-3 | SW 1-3 | W 1-38 
16 |W 2|W 1-2) NW 0-2 | SW 1-3 | W 1-2| W 1-2] WSW 1-2/S 0-2)/SSW 1-2|/SSW 1-2/S 12/5 
a LN 1-3| N 2-4| NE 2-4) NE 1-4|N 1-5| N 1-4|N 2-4| N 1-4|N 2-4) N 1|N 0-2 | NE 0-1 
18 | Calm 0|N O|N 0| NE 0| NE 0| Calm 0|/NE 0 | Calm 0| SSE 0-1 | Calm 0 | Calm 0) SSE 
19 |S 0-1/8 1])58 2\8 2/8 2\58 2\)58 2/SSW 1-2|S 0-1 | SW 1| SSW 1/8 As 
20 | SSE O/S 0-1/5 1/8 2;\SSW . 2/8 218 2-3/5 3-4 | SSW 31S 4|SW 3-4 | SW 2-3 
DA SIE 2-4 | SW 1-3|SSW 1-3|SW 1-3 | SW 2-4) SW 3-4 | SW 3-5| WSW_ 3-4) W 1-2 | W 1-3 | NW 2-4) WSW 2-3 
22 |SSE 6|/SSE 6-8] SSE 7\S 7-8|S 4-6/8 5-6|S 5-6/5 5-6|SSW 5-6|SSW 5| SSW 6/S 
23 | Var 0-1 | W 0-2 | W 0-2 | NW 0-2 | W 0-2 | W 1-2| W 0-2 | W 1-3 | SW 3-4 | SW 2-4) WSW 2-4] W 2-4 
24 |S 2/8 2|8 218 2\58 2\S8 2\8 218 2) SSE 4/58 3 3/5 2-3 
25 |S 3-4) WSW 1-2| SW 1-2 | SW 2|SW 1-2 | SW 2|WSW 1-2|SW 1-2| SSW 1|SW 1-2 | WSW 1|)SW 1-2 
26 | SSE 0| SSE 0-1/5 0-1)58 0-1/)5S 0-1 | SW 1|SW 1/SW 1| SSW 1)Ss 0-1/8 0-1/5 
27 | Calm 0) NW 0| Calm O|N 0O|N O|N 1|N 0-1| N 0-1; NNW 0-1|N 0|E 0|s 0-1 
28 | Calm 0|SE 0|}SE 0|SE 0|SE 0-1) SE 0-1 | SSE 1| SSE 1|SE 1-2 | ESE 1|SEH 1-2| SE 
29 | E 3)E 4/SE 4\E 3-4/ENE 2-3/E 2-3|E 13/5 2-3 | ESE 2|SE 2-3 | SE 3/E 
30 | ESE 2| ESE 3| ESE 3|SE 3-4 | SE 3|SE 3-4 | SE 4|SE 4|SE 4)SSE 3-4 | SSE 3-4 | SSE 
31 |S 1-2/8 1| SSW 1/S 1| SSW 1|SSW 2\|S 1-2 | SSW 1/8 1|s 0-1 | SW 0-1)58 
MEAN 1°55 1°58 1°69 177 1°68 1°82 179 1:87 211 1°90 1:90 174 
13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dir’n. Force. |Dir’n, Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. |Dir'n. Force. |Dir'n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
1 | ESE 2| ESE 2| ESE 2|)ESE 3-4| ESE 2|SE 2-3|/ENE 23/ESE 2-3|ESE 1-3|SE 1-3 | SE 2-3 | ESE By 
2 |SE 2| ESE 2-3 | ESE 2) 2|SE 2|SE 1-2 | SE 2| ENE 2| ESE 2| ESE 2|SE 1|SE 
3 | SSE 4|\SE 4/SH 2-4 | SE 3-4 | SE 3-4 | SE 3-4 | SSE 3-4 | ESE 3| ESE 3 | ESE 3| ESE 3] ESE 
4 |ESE 4-5|ESE 45 1-2| NE 1-2| NE 1-2| NE 12\|ESE 0-2|NE 1-3} ENE 1-3/}NNE 1-3/NE 14|E 
5 |SE 2-3 | SE 1-2/ENE 0-1|N 1|N 1| SE 1 | Calm 0|NE 0-1 | NE 1-2|N 0-2|NNE 0-2)N 
6 |N 0-2 | N 0-2| NE 0-2 | N 0-2|N 0-2] N 0-2 | N 0-2 | N 0-2 | NE 0-2|N 1-2|N 1-2| NNE 
Y fa eS 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|SE 0|SE 1|SE 1|SE 1/SE 
8 | SE 1|SSE 1} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|SE 1| ESE 1|SE 2\E 1) ESE 0-1] ESE 
9 | Calm 0 | Calm 0|SE 1| NE 0-1 | NW 0-1 | N 0-1|N 0-2 | N 0-2| NE 0-2;N . O-2|N 0-2|N 
10 | N 1|/N 0-2) N 1-3|N 1-3 | N 1-3 | N 1-3| NE 0-2|N 1-2 | NE 0-2 | NW 0-1 | NE 0-2 | ENE 
2 RN Vaiss 0-1 | NW 0-1 | NNW 1]/ NNW 0-1|N 0-1| N 0-1| N 0-1/ N 0-2 | NE 0-2 | NE 1-2| NE 1-2 | ENE 
12 | NNW 0-1/NNE 1-2 O|N 0-1 | Calm 0| NW 1-2} NW 0| NW TN ep 0-1 | SW 1|/SW 1-2| WSW 
13 | WSW 1-3} NW 2|WSW 1-3| W 1-2} WSW 1-3| WSW 1-3} WSW 1-3] SW 1-3} WSW 1-3| WSW 1-3] W 1-3 | Var. 
14 | NW 1-3 | NW 1-3|NNW 1-2| W 1-3 | W 1-3 | SW 2-3 | SW 1-3} WSW 2-3} WSW 2-3) WSW 2-3] W 0-1 | WSW 
165 | W 1-3 | SW 1-3 | W 1-3 | NW 1-3 | NW 1-3|N 1-3| NW 1-3); WSW_ 1-2| W 1-2} NW 13] W 0-2 | W 
16 |S 0-2|SSW 0-2|SW 1|SSE 1| SSE 0-1| SSE 0-1 | SE 0|SE 0-1 | SE 0 | Calm 0| SE 0-1 | SE 
17 | NE 0-1| NE 1-2|NNE 1-2|NE 0-2|NNE 0-2|NE 0-2 | NE 1-2| NE 0-1| NE 1|NE 0-1| N 0| NE 
18 | SE 0-1/8 1|8 0 | Calm 0| Calm 0| Calm 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0|SE o/s o/s 
19 |S 0-1| SE 0-1 | Calm 0 | Calm 0/s 0-1 1|8 1|SE 0-1 | SE 1|SE 0-1/8 0-1 | SSE 
20 |SW 1-2| W 2-3 | W 0| W 1| WwW 2-3) WSW 2-3|SW 3/SW 1-2} WSW 1-2) W 0-2) WSW 0-2} SW 
21 |W 2-3 | W 2| WSW 1| WSW 1;SSW 2-3)SSW 2-3/8 4-5/S 3-4| SSE 4/SSE 4|SSE 4|SSE 
22 |SSW 3-5/8 5 38-5|SSW 2-3) W 3-4| WNW 1-3|SW 1-2|N 0-2 | N 0-1|NNE 0-1}/NW 12|)NNW 
23 | SW 4| NW 1-4; WSW 1-3|SW 2-3) WSW 1-3) WSW 1-2| W 1-2 | Var 0-1 | SW 1-2 |SW 2-3/8 2/8 
24 | SSW 3\S 3-4/8 23|/SSW 2-3|SSW 2-3|SW 2-3 | SW 3/8 2-3|5 3/5 3/8 3/58 
25 | SW 1-2 | SW 1|SW 0|WSW 0-1/SW 0| SSE 1|SW 0 | Calm 0 | Calm 0| SE 0| SSE 0/SSE 
26 |S 1|/SW 1\s8 0 | Calm 0} WNW 0-1! Calm 0| NW 0 | Calm 0] W 0| WNW O|WNW O!|N 
20 +N 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| ESE 0-1|SE 2-3 | SE 1| SE 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 
28 | ESE 1-2|ESE 1-2/SSE 1 | Calm 0|E 0-1 | SE 0|SE 3|SE 2|SE 2)/ESE 2-3|] ESE 3| ESE 
29 |E 1-2 | ESE 1-3| E 2-3) ESE 2-3/K 1-2 | ESE 1-2 | SE 1-2 | SE 2-3) SE 2|E 1| ESE 1| ESE 
30 | SSE 4-5 | SSE 3-4 | SE 3-4 | SE 3/SE 3-4 | SSE 3-5 | SE 4|SSE 2|SE 2-3 | SE 2\8 1-2/5 
31 | SSW 1|SW 1-2| SW 1| Sw 2| SSW 2)}SSW 0-1|SW 0-1 | W 0-1] WSW 0-1) SW 0-1 | SW 0-1 | SW 
MBEAN 1°73 1°79 1:27 1°32 1°39 1°39 1°52 1°32 1°40 1°35 1:29 14 
N87. NNE13. NE42, ENE 14, E22. ESE 64. SE98. SSE44. S79. SSW29. SW65. WSW 36. W48. WNW4. NW24. NNW8. Calm or Vi r 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 529 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). JUNE 1903. 
¥ 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 

| Dir'n. Force.|Dir'n. Force.| Dir’n. Force.}Dir’n. Force.) Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. 
1 |SWw 1) WSW 1}WSW 1-2)WSW 2-3|/SW 2-3 | W 2-3 | NW 2-3) NNW 1-2| NW 1-2|NNW 1-2/|N 1| NNW at 3 
|| N. 0-2| N 1-3| N 1-3| NE 0-2 | NE 0-2) NE 0-2 | N SEND 1/N 0-1] N 0-1 | N 0-1] Var. 0-1 3 
mos | WSW 0-1) W ew 2| W ‘SiN 0-2|N 1| NNW 2|NNW 1-2|NNW 1-2/N 1|N 1|N 1 3 
4 |N 1-3|N 2-3|N 1-3 | N 1-3| N 1-3) N 2-4 |N 2-4] N 3-4 3-4 | N 24|N 1-3/N 1-2 4 
6 |N 2-3|N 2-3| NNE 2|N 2-3| N 1-3 | N 1-3] NE 0-2 | NE 0-2 | NE 0-2| N 0-2 | N 0-1 | N 0-2 3 
| 6|N 12|/N DH IN, 1|/N 1-3 | NNW 1|N 0-1|N 0-1| N 0-2 | N 0-1/N 0-1 | Calm 0| Calm 0 3 
| 7 |S 0| WSW O|N 0-1|}NNW 0-1/N 0 | Calm 0| Calm 0 | Calra 0 | Calm 0) Calm 0|N 0 | Calm 0 2 
| 8 |E 1-2| ENE 1|/E 1-2 | ESE 2\| ESE 1-2/ ESE 2| ESE 2| ESE 1| ESE 1|ESE 1-2/SE 2|SE 2-3 3 
wo | N 0| Calm O|N 1-2) N 1|N 0-1 | NW 1|N 0-1| NE 0-2| NE 0-2 | NE 2|ENE 2-3] ESE 2-3 3 
| 10 |E 1-2 | ESE 2|SE 2|ENE 1|\E 0-1) E 1| NE 2| NE 2-3 | NE 2-3| NE 1-3] NE 2-3 | NE 2-3 3 
[ | 1 | NNE 1) Var. 0-1|}NNE 0-1/NE 1-2| NE 1|NNE 1| NE 12] NNE 2|NE 0-2 | NE 1-2 | NW 1) Calm 0 2 
2 N 2-3| N 2-3 2-3 | N 2-3) N 3|N Dat 1-2|N 1-2|/N 1-2 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 3 
N 2|N 1-2) N 1|N 1|N 1-3|N 1-3 | NE 12) NE 1-2 | Sw 0-2| NE 1-2|N 1-2 4 
N 1-3 | NE 1-3|N 1-3 | N 1-3|NNE 1-2/N 1-2/SE 1-2|N 1-2/N 1-2|/N 0-1} ENE 0-1 4 
N 0-1] N 1|N 1-2|N 1-2)ESE 3-4|/ESE 2-4|E 2-3| NE 2|NE 2-3 | NE 2) NE 12 6 
N 1-4|}N 3-5|N 3-5 | N 1-4|N 2-5|NNE 2-4|N 1-2|N 0-2 | NE 2-3 | NE 1-2) NNE 2-3 6 
N 1|N 0-1) NNE 1| NE 1|N 0-1) N 1} Calm 0O|NNE 1-2|N 1-2|N 1-2| N 2-4 4 
NE 1-3 | N 1-3|N 2-4| N 2-3 | N 2-4|N 2-4) N 0-1] N 12/N 1-3| N 1-3} NNW 1-2 4 
N 0-1 | Calm 0 | Calm O|N O|N 0-1| N 0-1| N 0-1) N 0-1 | Calm 0 | Calm 0| NW 1-2 2 
N 1 1-2 1-2| NE 1|N 0-1|N 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0O|N 0-1 2 
NW 1| NW 1-2 | NW 1| NNW 1) NW 1) NW 1-2 | NW 1-2] NW 1-2} NW 0-1 | NW 1-2} NW 1-2 2 
NW 1] WSW 1-2|}SW 1-2|SW 1-2| SW 1-2/;SSW 1-2/SW 1|SW 1-2)S 1-2|E 1-2/8 1-2 4 
Ss 2/8 2|SSE 2| SSE 2)S8 2-3/8 2-315 2-3/5 13)5 2-3 | SE 1-3 | 5£ 2-3 4 
SE 2-3/SSE 3-4]SSE 2| SE 3/SE 3|SE 3-4|SE 3-4 | SE 3-5/5 3-4 | SE 3-4| SE 3-4 6 
s 4|SE 2-3 | SSE 2|.SSE 1|SE 2-3 | SH 2-3|SSE 2-3/SSE 3-4|SSE 2-3 | SE 1-2/8 1-2 4 
SSE 4|SE 2-3 | SSE 3-4 | SE 4) ESE 4-5|SE 4-6 | ESE 4-5 | ESE 46|SE 5-6 | ESE 4-6!1SE 4-6 6 
SSW 3-4/SSW 45/SSW _ 5-6| SSW 4|SW 3-4 | SW 2-3 | SSW 3/SSW 2-3|SSW 2-3/SSW  2-3|/SSW = 2-3 6 
iS} 2-3] SSE 2-4/ SSE 4-5/8 3-4/8 1-2|SW 1-2)/SSW 3-4/SSW 2-3|)SSW 2-3) WNW 1-2) NW 2 bi) 
SW 1-2|SW 1/SW 1-2| SW 1|SW 0-1 | SW 1|WSW 0-1) WSW 1-3| NW 1|SW 2)/NW~ 0-1 a 
NNW We 1-2 | NW 1-2| NW 1-2 | SW 1-2;}SSW 1-2|/SW 2)/SW 2\|SSW 2-3|/SSW 2-3|/SSW 2-3 4 

1-72 1:83 2:02 1:67 1:80 1°83 1:67 ee? 1:67 1°52 1:60 

I 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 

Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir'n. Force.) Dir’n. Force. |Dir'n. Force.}|Dir’n. Force. 
Calm 0| NNW 2|N 1-2|N 12|N ‘1|N 1-2| NE 1-3 | NE 1-3/ N 1-3 | N 1-3| NE 1-3| 16 
Var. 0-1) Calm O|N 0|E 0-1| NE 0-1|N 0-1 | Calm 0| NE 0-1 | Calm 0 | Calm 0| WSW 0] 06 
N 0-1|NNW 0-2/N 0-2 | N 0-1| N 0-2 | NW 0-2 | N 0-2 | N 0-2|N 1|NE 0-2) N 0-2) 11 
NNE 1-3|N 0-2 | N 12|N 1-3/N 2-3) N 2-3|N 2\|N 1|N 0-1/|N 1|N 2] 2°0 
Calm 0} Calm O|N 0|N 0-1/N O|N 1|N 1|N 0-1 | NNW 0|N O| N 1) £0 
Var. 0-1/5 1/SSW 0-1/8 0 | Calm 0|NE O|N 0-1|N 0| SE 1| SSE 1/Ss 0| 06 
ESE O|N 0-1} Var. O|N O|N 0-1 | ESE 1) ESE 1|E 1\/E 0-1)ENE 1-2/E 1-2] 04 
E 1|/E 2| ENE 1/ESE 12/SE 1-2| SE 1-2 | SE 1-2 | Calm 0| WNW 0-1| N 1-2|N 1-2] 15 
NE 2-3|)ESE 1-2|}ESE 1-2} Calm 0| NE 1-2 | Calm O|E 0-1} Calm 0|/NNE 1-2|SE 2-3) E iL |) Sale 
N 1-2| NE 2\E 0-2 1-2/N 1-2|N 1-2 | Calm 0|NE 1-2|E 0-1| NE 2-3| E 0-1} 16 
N 0-1| NE 1-2| N ON 1|NNE 0-1|N 0-1 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm O|N 1-2| 0°8 
NNE 12|N 1-2/8 0-1| NE 1-2}/NNE 1-2|N 1|N 0-1/N 1-2 12| NE 12)N 1-3} 15 
NE 1-2| NE 1-2} NNE 0-1|NE 1-2|NE 0-2 | N 1-3] NE 2-3) NE 2-3|N 2-3| N 1-3 | N 2-4] 1°7 
Calm O|N 1-2 | Calm O|N 0-1) N 0-1 | NE 2|N 1/ Var. 0-1| N 0-2| N 1-3] N 2-4 13 
NE 2-4|N 1-3|NNE 2-4|N 3-5 | N 2-4|NE 2-4|N 2-4 3-5 | N 3-4] N 3-6 | N 2-6} 2°6 
NE 1-2| N 0-2 | NE 0-2|NNE 1-2|NE 1|NE 1-2 | Calm 0|NE 0-1|E 1|\E 0-1| N 0-1] 1°9 
N 2-3] N 1-2/N 1-3 1-2|N 2-3|)NE 0-2 1-3 | NNE ZN 1-3) Ni 3|N 2| 15 
N 2-3 | N aN 1-2|N 2-3 | Calm O|N 0-1) NE 1-2 | Calm 0 | Calm 0 | Calm O|N 0} 15 
NW 0-1|/ NE 1-2|N 1-2|N 0-1 1-2|N 0-1) N 0-1| N 1| Calm o|N 0-1|N 0-1] 0°6 
Calm 0o|N 0/E 0 | Calm 0|NE 0-1 | Calm 0|N 0-1| N 0-1 0| N 0} NNW 1| 0-4 
NNW 1-2})NW 0-1}NNW 1-2|SW 1-2|SW G-1 | Calm 0| WNW 0-1] W 0-1) W 1| NW ¢-1/N 0 1:0 
iS) 1-2|SSW 1/SSE 23/8 0-2/8 0-2|/SSE 1-3/SSE 4|SE 3-4 | SSE 4| SSE 3/S Sif ate) 
SSE 2-3/8 2-3 | SSE 2|SE 2-4 | SE 1-3 | SE 2-3/8 2-3|SSE 2-3/SE 2\|SSE 2-3|SSE 3! ar4 
SE 3-6 | SE 3-5 | SH 3-4 | SE 3-5 | SE 3-5 | SE 5-6 | SE 4-5|SE 4-5 | SSE 5 | SE 5|SSE 4-5] 3°8 
8 1|SSE 2-3/SSE 1|S 1-2/S 12/8 1-2 | SSE 2|SSE 23/SSE 2-3/SSE 3|/SSE 3-4] 2°2 
SE 5-6 | SSE. 5|SE 5| SE 5-6 | SE 6|SE 5-6 | SSE 5|SSE 4-5/SSE 4/SSE 2-3/S 2-3) 4°5 
SE 2)SSW 23)SSE 1-2/5 1| SSE 1/SSE 1-2/SSE 2-3/SSE 2-3/SSE 2-3|SE 1-2/5 2| 26 
N 1| Ww 1-2|NNW 0-1|N O|N 0|SW 1-2 | SW 1-2| SW 2|SW 1-2)}WSW 1-2/SW 2/19 
Ww 0-1|NNW 1-2) NW 1-2 0-1} WSW 1| SW 2-3) WSW 1-2|SW 0-1 | Calm 0| W 1-2 | SW 1-2] 1:2 
NW 0-1} NW 2)|NW 1-3| NNW 2|NW 1-2}NW-~ 1-2|}SW 2-3|NW 23/NW 1-3|NW- 3-4|NW_ 3-4] 2°0 
1:42 1:57 1°33 1°42 1°35 1:55 158 1:52 1:45 1°72 1°78 | 1°62 


NE70. ENE7. B23. ESE21. SE54. SSE46, $37. SSW21. SW34. WSW12. W12. WNW4. NW40. NNW 21. Calm or Var. 62. 


530 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). JULY 1908, — 


ft 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aT 12 Max. | 
| 
— — ——— ——., —EE —EE — _— 
\Dir'n Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force. | Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.) Dir'n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. | 
1 | WNW 2-4|NW 2-4|;NW 2-4|NW 2-41|NW  2-4|NW 2-4) SW 2-3 | SW 3/SW 1-3| WSW_ 1-3|SW. 3-4 | SW 2-3) 4 
2 |NW 2-3 | NW 2-3 | NW 2-3 | NW 2-3/SSW 1-2|}SW 3|WSW 2-3/ WSW 1-2/8 1-3 | SSE 2|SSE 1-2| SSE 1-3 6 
3 |NW 3-4|NW 2-41) W 3-5 | W 3-5 | W 2-5 | W 2-5|WSW 3-5|/NW 2-4] WSW 3-4) WSW 3-4] W 2-5|WSW 3-5] 5 
4 |SW 1-3 | W 1-2| NE 1-2) W 0-2|N 1-2|N 1-3| N 1-3/N 0-1) N 1-2|N 0-1} NE O|N 0-1 3 
5 |SSW 12]S 1-2|}SSW 2-3/S 2-3)5 1-3]SE 3-4| SE 4-5| SE 5-6|SSE 5-6|/SE 3-4|/SSE 3-4|SSE 8: 6m 
6 | SE 1-3 | SE 1-3 | SE i-3 | NE 1-3| NE 1-3 | NE 2-3| NE 1| NE 0-1|)E 1-2|E 0-1;/SSE 0-1/8 1) 3 
oN 1-2|N 1-3'N 1| NE 1-3|N 2)|NNE 2-3) NE 1-2|NNE 3-4] NE 3-4| NE 0-1; N 0-2' N 0-1} 4. 
8 |NW 46)/WNW_ 3|W 2-3 | W 2-3 | W 2-3 | W 2-3 | W 2-3|NW 3-4|NNW 3-4|NW~ 2-3|N 3-4| N 1-2} 6 
9 |NNE 2-3|}NNE 2-3|NNE 2-3/N 2-3|N 2-3 | N 1-2|NNW 1-3/}NW- 1-2|NNW 1-3] W 2-3 | W 3/ WwW 3)| 2 oe 
10 |W 2-3 | W 2-3 | W 1-3 | W 2) W 1-2 | SSW TW? 1) W 1-2 | WSW 2)|WSW 1|WSW 1-2|SW 2) “Sa 
11 |N 1-2| N 1-2. N 1-2| N 2|N 2-3 | N 2-3 | N 0-1/N 0-1|N 0-1/ N 0-1) N 0 | Calm o| 34 
12 |N 1-2|NNE 2|W 2-3 | NE 12|N 0-1|N 0-1 | Calm 0|N 12|N 2-3 | N 2|N 0-1| N Ls 
13 | NE 1|NE 0-1 ENE 1; NE 0-1| NNE 0| NNE EN 1-2 | Calm 0|NNE 0| NE 0|NNE 1|N 0| ssa 
14 |NNW 0-1;};NW 0-1|NW 0-2)/NW = 0-1|NW_ 0-1|NE 0 | Calm 0| 5 0-1/8 0-1) E 12|)SSHE 0-1/S 0-1} 3 
15 |SE 2-3|ESE 2-3) SE 3 | ESE 3| SE 2-3 | B 3-4| ESE 2-3/5 2-3| ESE 3-4|SE 4|SE 4| ESE 4) “6m 
16 | SE 4|SE 4|SE 4\SE 3-4 | SE 3-4| ESE 3-4| SE 3-4|/ ESE 3-4|ESE 3-4| ESE 2-3] ESE 3|/ESE 4-5] 5 
17 | ENE 1-2/E 1-2| E 2|E 2-3 | ESE 2|)B 1-2|E 12|}ENE 1-2|ENE 1-2) NE 1| NE 1-2|N 0-1 3 
18 | NE 1-2| NE 1-2|NNE 2-3|NNE 2-3|NNE 2-3|NNE 1-3/N 2-3' N 2/5 1-2| NE 1-2] SE 2/ENE 1-2] 38 
19 | WNW 0-1| NW 1| NW 1|N 0-1 | NNW 1/N 1|N 1-2|N 0-1 | NNW 0-1} WNW 0-1) Calm 0| SSE 1-2 2 
20 |WSW 1-2|SW 1|/SwW 2) WSW 1-2|WSW 1-2|}WNW 1-2|NW_ 0-1/W 1\/SW 1 0-1 | SW 0-1/SSW 0-1] 3 
21 |S 3/SSW 2-3)SSW 2-3|)SSW 2-3) WSW 2|SW 2|SSW 2)SSW 2-3/S 2-3 | SSE 3) SW 3| SW 3-4 4 
22 |S 1-2/8 1-2/8 1\S 2|SE 2|SE 1-2 | SW 1-2 | SW 2-3 | SW 2|WSW 1-2/SSW 23/SSW 12] 3° 
23 |SSE 12/SSE 23)/SSE 2|S 1-2)SSE 1-2|WSW 2|/SSW 2-3)WSW 1-2|SSW_ 1-2| SSW iS) 2-3| SW 2) 3a 
24 ¢6'S 1-2 | SSW 1|SW 1|SW 1-2 | SW 1|s 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|SW 0-1/5 0| WSW 1| 2 
25 |SW 1-2 | SW 2)|SW 1-2 | SW 1-2 | SW 1-2/8 1-2|SE 2|SSE 2)SE 3) SE 2-3 | ESE 2-3 | SE 2-3 8 
26 | SE 7-8|SE 5-7|SSE 3-4/SSE 3-4] Var. 0-1/SW 1-2 | SW 0-1 | W 1|/SW 1|WSW 1-2|SW 0-1 | SSW 1 8 | 
27 |W 0-1 | W 1|W 0-1 | SW 0-1 1| SSE 1|SE 1|SE 1-2 | SSE 2| SE 1-2|SE 0-1 1-2]; 2. 
28 | SE 2|SE 2|ESE 2-3/ ESE 2)ESE 2-3| ESE 2|E 2-3 | SE 2-3 | SE 2-3 | E 2-3 | SE 2) E 0-1 3 
29 | NE 0-1 | N 0-1 | Calm 0 | Calm 0 0|N 0 | Calm 0| Calm 0|E 0-1 | Calm O|N 0-1| NE 0-1 3 
30 | N 1-3 | N 2-3| N 1-3 1-3 | NE 2|N 1-3 1-2 92-3 | N 2-3 | N 2-3 | N 2-3] N 2-3 4 
31 | N 24|)N 3-4) N 2-4) N 3-4) N 24|)N 2-4|N 2-4 | NW 3-4) N 2-4|NNE 2-4|N 1-2|N 1-3 4 | 
MEAN 2°15 2°08 2°05 2°02 1-79 1°90 1°74 1°84 2°02 aval 1°69 1°69 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dir’n. Force.) Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Furce.| Dir’n. Vorce.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force. 
1 |SW 3-4|WSW 3-4|WSW 2-3/SW 2-4/WSW 2-3) WSW 2-3] W 2-3|NW 1-3|NW 24|/NW 02/NW 0-2/NW 2-3 
2 |SSE 3/SSE 23)|SE 1-3 | SE 2-4| SE 3| SE 3-4 | SSE 3|/SSE 2-4) SE 2-4 | SE 3-5 | SE 3-5|SSW 46 
3 | WNW 2-4] W 24)|NW 24|/NNW 2-5|WSW 3-4|/WSW 1-2/SW  12/W 1-3/SW 12|NNW 0-2/SW 0-2/SW 02 
4 IN 0-1| NNW 0-1/}NNW 1-2] NW 0-1 0-1; WNW 0-1|SW 0; NW 0-1 | NW 0-1 | NW 0) SSW 0|SW 0-1 
5 | SSE 2)/SSE 1-2/5 1-2 | SSW 2158 1-2|S 1/s 0-1 | Calm 0 | Calm 0| NE 12|)SSE 0-2/SE 0-2 
6 | Calm 0|SSW 0-2|NNE 0-2] Var. 1-2)/NNE 1-2/NE 2-3 | Calm 0| NE 1-2) NE 1-2| NE 1-2| NE 1-2;}NNE 1-2 
7 | Calm 0|NE 0-1/SSE  0-1|W 0| NE 0-1|SSE 0-1: Calm 0 | Calm 0} Calm 0|SW 1| WSW 1| W 1-2 
8 1-2|N 1-2/NW  0-3/N 1-2|N 0-1/NW 12/N 12|N 2|N 2|NNE 2-3/N 2|NNE 2 
9 |W 1-2| W 1-2|W 2|W 2) W 2|W 2-3 | W 1-3 | W 1-3 | W 1-3 | W 2-3| WSW 2-3] W 2-3 
10 | WSW 2-3] W 1-2)}NW 1-2|W 1| NW 1|NW 1|W 0-1| WNW 12] W 1-2|N 0-1) NW 0-1] Var. 0 
11 |NNW 0-1};NW- 0-1] W 1 1-2|NW 0-1] Calm 0| NE 0-1] N 0-1} NNW 1-2|N 0-1) N 1| NW 1 
12 | Calm 0|NW  0-1|NE 1-2|NNE 1-2/NE 0-1 | NE 1-2| NE 1|NNE 1-2|N 0-1/ NE 1|E 1-2)ENE 1-2 
13 |W 1\N 12|NE 0-1|NE 12!/N 2-3/NE 0-1/N 1-2|NNE 1-2|N 1-2|N 0-1] NNW 0-1|N sy 
14 |SSE  0-1|SE 12|/SSE 1-2/SSE 12/SE 1-2) SE 1/SE 1-2|SE 2-3|SSE 1-2|SE 2-3 | SE 2-3 | SE 2-3 
15 |SE 2-3|E 4|ESE 3-4|ESE 3-4|E 3-4 | ESE 4| ESE 4-5/SE 4|SE 4| ESE 4|SE 4|SE 3-4 
16 | ESE 3-4|SE 2-3 | SE 2)ESE 2-3|SE 2-3 | SE 1-2| SE 1-2 | ESE 2| ESE 2|SE 2-3 | ESE 2|ENE 1-2 
17 | NE 0-1| NE 0-1| NE 0-1|E 1-2|E 2-3 | NE 0-1) NE 1-2| NE 2| ENE 21N 0-2|NNE 1-3;E 1-3 
18 |E 1-2|ESE 0-1/ESE 12!NE 0-1|ENE 0-1;NNE 0-1| NE 0| ENE 1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| NW 0 
19 |SSE 1-2|SE 1-2 | Calm 0|N 0|NE 0-1/N 0-1| N 0-1| N 0-1/Calm o0/SW 0-1/SW 1-2/SW 0-1 
20 |W 0-1 | Calm 0| W 0-1| W 1|Sw 0-2 | SW 1|s 0-1 | SSE 1)/SSE 1-2/8 1-2|5 2|S 2-3 
21 | SW 2|)SSW 2-3) SW 2-3| SW 1-2| WSW 1|/Sw 2|SW 1-2|SW 2) WSW 1-2/SW 1|)SW 2|s 1-2 
22 | SSW 1/SW 1|SW 1-2|S 0-1 | SW 0-1 | SW 2| SSW 1|SW 2/58 1-2/8 2|S 2-3/5 2 
23 18 2-3 | SW 1-2/8 2|S 1-2| SW 2)SSW 1-2)SSW_ 0-1/SSW 1/s 1-2 1-2/8 1-2/8 1-2 
24 | NW 0|SW 1) W 0|SW 0-1|WSW 1-2|)SW 2|}SW 2'SW 1-2} WSW 1-2! WSW 1-2|/SW 2| SSW 2 
2 |SE 2-3|E 4-5/E 4-5 | SE 4-5| SE 3-4|SE 4|SE 4-5| SE 5-6 | SE 5-6 | SE 6| SE 7|SE 8 
26 |WSW 0-1|N 0-1;NW 0-1/SW 0-1) NW 0| W 0-1| N 0-1 | W 1| Calm 0| W 1) W 1-2 | W 0-1 
27 | SE 1-2 | SE 1-2/5 0-1 | ESE 1|SSE 0-1|SE 12/E 1-2| SE 1|E 1-2/ESE 0-1/E 1-2|SE 2 
28 | SE 1-2| E 0-1/5 0-1\/Calm 0|Calm 0|NW 0|/Calm oO|N 0-1|N 0| NW 0|Calm  0/Calm 0 
29 |N 1|N 12|NW~ 1-2!/N 0-1) N O|NNE 0-1|E 1-2|N 1|N 1-2| N 1 1-2|N 1-3 
30 |NW 1-2|N 3|N 3| NE 2-3 | NNE 3|NNE 2-3/ NE 2-3/NW 2-3/N 3|N 1-3| N 2-3| N 2-4) 
31 | NNW 2-4)};NNW 3-4) NNW 1-3/NW 1-2] NW 3| NNW 3-4] NW 3;|NW 1-2/NW_ 1-3) NW 2|NW 1-2|NW 2 
MEAN 1°50 165 155 1:53 1°52 1°55 1:39 1°63 1°58 1:53 177 1:89 


Nil4. NNE27. NE54. ENE10. E34. ESE31. SH80. SSE36. S42, SSW28. SW70. WSW34. W6l. WNW8. NW61. NNW16. Calm or Var 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 931 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). AUGUST 1903. 
| 1 2 3 4 5 6 if 8 9 10 11 12 Max. 
| Dir’n. Force.|Dir'n. Force.) Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.) Dir’n.Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir'n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir'n. Force. 
D1 j|NW 1-2/;WNW 2/WNW 2/W 2) W 12|/NW 12) W 2| W 2|SW 1-2| Sw 1/SW 0-1| SW 1 2 
ez | N 2|N 2-3| N 2-3|N 1|N 0-1|N 1-2|)N 1-3}; NNW 1-2|N 0-1|/NNW 0-1/N 1| W 12 3 
Zao | W 1-2} W 1-2|N 1|NE 1-2 | Calm 0| NE 0-2| N 1-2) E 1-2} ENE 1-2| NE 1-2|N 1-3 | NW 1-2 3 

4 | WNW 12} WSW- 2/SSW 2|SW 2-3/SSW 2-3/8 3-4 | SW 1-3 | SW 3-4 | W 1-3 | W 2-3 | W 3] WNW 3-5 5 
Ww N 0-2| N 1-3;NNE 1-3|}NW 13};NW 1-3/NW 1-3/NW 1-3/NW_ 1-2}/NW_ 0-2|NE 0-1} E 1-2| NE 0-3 4 
| 6 |NW 0-2/NW 0-2/N 1-3|N 0-2;/NW 0-1/NW  13/NNW 1-3] W 2-3|NW 1-3] W 1-3 | W 14|NW 12] 4 
7 |NW 1 | Calm 0] NW 1|}NNW G1] WNW 0-1| NW 1|N 1|W 1-2)|NW 12/NE 1-3 | SW 1-2| SW 2-3 4 
| 8 |SE 3 3-4 | SW 3-4| SW 3-4/8 3/SSW 2-3)/SSW 3-5|SSW 2-4|/SSE 4%4/)]SE 3-5|S 4-5|/SSE 13 7 
ry 9 |SW 2-3 | W 1-3| SW 2-3 | SW 1-2| W 2)SW 2-3 | SW 1-3 | SW 1-3/SSW 0-2|SW 2-3 | SW 1-3/SSW 3-4 4 

10 |W 0; WNW 0-1) NNW 1-2/N 1-2|N 1-2; NNE 0-2|}N 1-2|NNE 1-3|NNE 0-2|NNE 1-3|N 0-2) NNE 0-1 3 
| 11 | WNW 1-2!) W 1|/NW 12!NW 1|W 1-2 | SW 23|/SSW 0-2'SW 1-3/SSW 0-2}SSW 12/|SW 1-3!SSW_ 0-1 3 

12 |W 0-1) W 1|W 0-1|WNW 1-2| W 1|W 1-2 1-3] W 0-1 | SW 0-1 | SW 0-1 | SW 0-1 | SW 0-2 3 
| 13 | SW 2|SW 1-2) SW 2)|SW 1-2} W 2-3 | W 12|SW 1-2} W 1-3 | W 1-3 | SW 0-2 | SW 12|W 1Es 3 
| 14 /S 3-4| SSE 4/SE 5|SSE 5-6|SE 5-6 | SE 6-7 | SE 5-7 | SE 5-6 | SE 6-8 | SE 6-7 | SE 6-8 | SE 6-7 8 

15 | SE 2-3/SSE 3-4|SE 3-4 | SE 3|/ESE 3-4/ESE 23/SW 2-3 | SW 1-2|SE 0-1| NE 0-2| N 0-1 | W 0-1 4 
moo | N 0-1| N 1-2| NE v-2| NE 2|NE 1-2| NE 1-3 | NE 1-3|} NE 1-2| NE 1-3 1-3| NE 1-2|N 1-3 3 
poz | N 12|}NNE 12/NW 1|N 0-1|N 1-2| NE 1-2}/NW  1-3/NE 1-2| NE 0-1]NNE 0-1/W 0-1|N 0-1 2 
} 18 | SW 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0|SE 0-1 | Calm Oo; SW 0-1 | SW 1|SW 0-1 1 

19 | SE 1|SE 1|SE 1|SE 1| SSE 1| Calm 0 | Calm 0| SW 0-1 | SW 0-1| SW 0-1 | SW 0-1 | SW 1-2 3 

| 20 |W 1-2} WSW 2-4, SW 2-3 | W 2) Ww 2|SW 2-3, SW 2-3 | SW 1-3 | SW 3|SW 2) SW 3/ SW 0-2 4 
a |NNE 12/nE 13|N 23|NE 1-3/N 2|NW 24|N 2-3|NNE 0-1|N 23|NE 028/NE 23/NE 12] 4 
| 22 |WNW 2-4|N 1-2/NNW 1-3/N 2-4|N 24;/NW 2-3|N 2-3 | NW 3;/NW 1-2|NW 0-2|NW 0-2/NW 1-2 4 
} 23 |WSW 2-3) SW 2-3 | W 2-3 | SW 2-3|;WNW 2/|W 2|SwW 2|SW 1-2 | SSW 218 2\|S8 1\s 2 3 
' 24 |SE 1-2| SE 2|SE 2-3 | SE 2/ESE 1-2|/ESE 1-2|SE 2-3 | SE 2-3 | SE 2|SE 1-2|SE 0-2 | SE 0-1 3 
} 25 |NNW 1-2|N 2|N 1-2|NNW 1-2/N 2|/N 2-3 | N 2|N 2-3|NNW 1!/!NNW 1/N UNG 3 
26 |WSW 2-3] W 2-4) WSW 3-4) SW 3-4| SW 3-4 | SW 3-4 | SW 3-4| WSW 3-4|SW 3-4 | W 2-3 | W 2-4) WSW 2-4 5 
7 | WSW 3-5| WSW 5-7|WSW 4-7) W 5-8; NW 3-6] W 3-5 | W 2-4 | SW 4-5 | SW 3-5| WSW 2-5)SW 3-6 | W 3-5 8 
28 |N 3-7| N 2-5 | N 2-5|N 1-4| NW 2-4! W 3-5 | N 2-4| NW 1-4| NW 2-4) N 1-4| N 13 | NW 1-3 7 
H 29 |N 1-2} NNW 1-2)}NW 01/W 12;/NNW 1\|N 0-1 | N 1-3|N 0-2| N 0-2 | N 1-3| N 1-3|/N 1-3 3 
30 | NE 1-2|N 0-1} NW al tan 1|/NNW 0-1|N 0-2|NW 0-1/SW 2) SSW 2|8 3 | SSE 4|SSE 3-4 7 
31 |WSW 2-4| W 2-4 | SW 3-5 | NE 2-4 | NE 2-4| NE 1-3;NNE 2-4|N 2-4|NNE 3-4|NNE 3-4|N 1-3|/N 1-3 5 
[EAN 1°84 2°02 2°16 2°06 1°94 2711 2°15 2°10 1:87 1:87 1:98 1:89 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force. 

SW DW 1|SW 0-1) Calm 0O|N O|N 0-1/N 12|N UCN; 1-2|}N 1|N 12|N 1-2] 1°2 

2 /W 1-3| W 1-2/8 1-2/8 3/S 3(|8 2-3 | SSE 3| SE 3/SSE 2-3/5 2-3/5 1-2|SW 1| 1:8 

38 | WNW 1-2| W 1-2 | NW 1-3 | NW 1-3 | W 1-3|N 1-3} NE 1-2|N 0-2 | NW 0-1 | W 0-1 | NW 12|W 1-2} 14 

|W 3-5| NNW 1-4| NW 2-4 | NW 1-2 | NW 1-3.) W 2-4 1-3 | SW 1-2 | NW 1-3 | NW 0-2 | N 0-2|/N 0-2 | 2°3 

5 /|E 2|E 1-3| E 0-1 | NE 0-1] NE 1-3] E 1-3|NNW 1-3|/NW_ 1-3|N 1-3) NNW 2-4|N 1-2/N 1-2 | 1:7 

6 | NNW 1-4| W 1-3|NNW 1-3|N 2| NE 1-2} NE 0-1|NNE 1-2|N 1-2} NNE 0-1] Var. 0-1|/NE 1)/NW 0-1] 1:5 

7 | WSW 1-3} WSW 1-3/)SW 2-4 | SW 2-3} SW 0-2 | SW 0|SW 1-2) SW 0-2/5 2-3} SSE 2-3/5 2-3 | SSE 3:]| 156 

8 | SW 2-4| SW 2-3 | SSE 2/8 4/SW 5-6)}SSW 6-7|SW 5-7 | SW 0-3/SSW 1-3/8 0-3;}SSW 1-3|/SSW_ 0-2] 3-2 

9 |SSW 1-3/SSW = 2-3|NW 1} WSW 0-2/SW 0-2 | SW 0-2 | SW 0-1| N 1|N 0-2/NW  0-1| W 1-2) W 1-2) 1:7 

10 | Var. 0-1) Var 0-1| N 0-1| NE 1| NE 0-1|NNW 0-2)NNE 1-3|N 0-2 | N 1|N 0-2 | N 0-1 | NNW 1/ 10 

WwW 0-1/5 1-2! SW 12/NW  0-1!SW 0-1|}NNE 0-1) SW 0-1 | NW 0) SW 1!WNW 12/WNW 1/W Taleo 
SW 0-2 | SW 1-2} SW 0-2 | SW 0-1 | SW TES Vay 0-1 | SW 1-2 | SSW 1|SW 1| W 1-2 | SW 1-2|SW 1-2) 11 
SW 2-3 | SW 1-3|WSW 1-2|}SW 2)|SW 2-3 | SW 2-3/8 2-3/8 1-2/8 2/8 2-3)S 3|SSE 3} 270 
SE 7-8 | SE 8|SE 7-8 | ESE 7|ESE 5-6|SE 3|/ESE 2-4/SE 4-5 | SE 4-5|SE 4/SE 4/SSE 3| 54 
NW (-1| NE 0-1|NNW 1-2/N 2-3 | W 0-1| N 2\|N 0-1; NW 0-1 | NW 1-2) W 0-1| WNW 1-2/] W 1-2) 16 
N 1-3|N 1-3 | NE 2-3| NE 1-3 | NE 1-2| NE 0-2|N 1| NW 1-2} NE 1-3 1-2|N 1 1-2 | 16 
SW 0-2 | SW 0-1 | Calm 0| W 0-1 | Var. 0| W 0-1 | W 1|/ W 0-1] W 1| WNW 0-1] W 0|WSW 0-1] 0:8 
SW 1/SW 0-1 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0} Calm O|N 0-1 | Calm 0 | Calin 0} Calm 0 | Calm 0| SSE ere 
SW 1-2|SW 0-2 | SW 2-3/8 2-3|SW 1-3 | SW 2-3 | SW 1-3 | SW 0-2 | W 1|SW PANE 2) W 1-2] 13 
SW 2-3 | SW 1-3 | SW 1-3! SW 2-3 | SW 0-1 | SW 2-3; NW 2-3|/SSW 1-2! W 1-2} NW 1-2|N 12!N 2) 21 
NE 2-3| NE 2-3) N 1-2|NNW 1-3|NNE 0-2/N 1-2|N 2-3 | W 0-2|NNE 1-3] NW 2-3| WNW 2-3} WNW 2-4] 2:0 
WwW 0-2| N 0-1 | W 0-1 | W 2) W 0-2 | SW TA || NS 2) W 2|WNW 1-2) W 1-2} WSW 2-3] W 2| 1:8 
8 2|S 0-1 | SSE 0 | SSE 1} Calm 0|SE 0-1 | Calm 0 | Calm 0| ESE 3 | Calm 0|ESE  0-1| ESE 1} 14 
Calm 0| W 0-1|}NNW 0-1/SE 2| Calm 0 | Calm O|N 0-1 | Calm 0/|N 0-1} N 0-1) N 0-1 | N 0-1} 11 
NW 0-1 | Calm 0| NE 0-1} W 0-1| NW 1-2| NW 1-2|NNW 0-1} WNW 1-2| NW 1-2) WNW 1-2| W 2)SW 2] 1:4 
WSW 2-3|SW 2-3 | SW 2-3) WSW 2-3|/SW 2-3 | SW 2-3|WSW 2-3) WSW 4-5| WNW 3-4) W 3-4] WSW 3-5| W 8-5] 3-1 
Ww 5-6 | W 2-6 | SW 2-7|SW 4-7| SW 3-6| WSW 2-5|N 3-6 | N 3-5| NNW 2-5! NW 3-6 | NW 3-6 | N 2-5 | 4°4 
NW 0-2 | W 0-2 | N 2-5|N 1-4 | NW 1-3 | NW 0-2| N 0-2| N 1-2) WNW 2-3] WSW 1-2|N 0-2 | NW 0-2] 2°4 
N 1-3,N 0-2 | N 0-2 | N 1-2|N 2-3| N 0-2 | N 1-3 | NNE 2|)NE 1|N 1-2|N 0-1|NW_ 1-2] 1:4 
SE 5-6 SE 6-7 | SE 6-7 | SE 5-6 | SE 6| SE 6| SE 6|SSE 4-5/SSW 4-6) W 4-6] W 2-4} WSW 2-4] 3°55 
N 1-3 NNE 1-2|N 0-1 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0|/SSE 0-1/SE 1-2|SE 2-3] SE 3|SE 3-4| SE 4-5] 2°3 

2°10 1:87 1°85 2-02 1°76 rcv 1:89 1°58 1:89 1:76 1°76 1°81 | 1:92 


127. NNE24. NE44. ENE. E6. ESE10, 8£53. SSE20. S28. SSW 22. SW130. WSW26. W097. WNW 22. NW72. NNW 25. Calm or Var. 37. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


NNE4. NE26. ENE3. E44. ESE79. SE69. SSE99, S126. SSW 27. SW 46. 


WSW 20, W 51. 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). SEPTEMBER 1903, 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ax. | 
Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n, Force.|Dir’n, Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. force. 
1 |SE 4-5 | SE 4-5 | SE 5-6| SE 7|SE 8|SE 8-9 | SE 7-8|SE 8-9 | SE 6-7/8 3-4 | SW 3-5 | SW 2-4 
2 |W 1-3 | W 1-3 | NW 1-2} WNW 1-2} WSW 1-2|}SW 1-2|SW 0-2; SW 2|SW 2/8 2-3/5 2|SSE 
3 |SW 1|W 1-2} WSW 1-3} WSW 2-3) W 1-3 | SW 2-3 | W 2-3 | W 2-3)SSW  0-1|}SW 1-3 | SW 2-3 | SW 1-3 
4 |SW 1-2/8 2-3 | SW 3|SW 3-4 | SSW 3|W 3/58 3/SSE 1-3/SSW 2-3/SW 1-3/8 2-3|}SSW 1-2 
5 |SSE 6-8/SSE  5-6/SSE 5-6|/SSE 5-6/8 4-5/8 4-5|S 2-3/SSH 3-4/8 12);NW 0-2;/;NW 1-2/N 0-1 
6 | WSW 2|SW 2-3 | W 1-3 | W 2-4| W 2-3 | SW 2-3] WSW 1-3/SW 1-3 | SW 2-3|WSW 1-2} WSW 1-3/SSW 1-2 
7 | WSW 2-3) W 2-3|SW 3|WSW 2-4) WSW 2-3|SW 2-4 | W 1-4 | SW 1-4|}SSW 46/SW 2-5 | SW 6-7 | SW 3-7 
8 |W 2-3 | W 1-4] WSW 1-3| WNW 1-3) WNW 1-3| W 1-3 | W 0-2 | NW 0-1|}NNW 0-1} WNW 1-2! NW 0-1 | W 
9 |E 0-1| E 1|E 2|/N 3|N 2-3| N 1-2/N 2|N 1-2|}N 3/N 2-3| Var. 0-1/NE 
10 |E 1-2|E 2\E 1-3|E 1-2| E 1|E 1-3|}ENE 0-2/5 0-1| E 0| NW 0-1 | Calm 0 | Calm 
2 Ni 1-3| NE 1-3|N 0-2) NE 0-2 | N 1-3|NNE 0-2|N 2-3 | N 1-3 | Calm 0 | Calm 0|NE 0-1 | Calm 
12 AN 0-2} NE 0-2|N 0-2|N 0-2| NE 1-2|N 1-3 | Calm 0|E 1| Var 0-1| N 0-2 | N 0-2 0-2 
13° Ni 2-3| N 2-3|N 1-3| N 1-3 | N 1-3| N 1-3 | NE 1-3] E 1-3 | Calm O|N 1-3 | E 0|SE 0-1 
14 |N 1-2|N 0-2| N 1-2|N 2-3|N 2-3 | N 3|NNE 3-4] NE 1-2|NE 1-3|}ENE 1-3/NE 1-2| NE 0-1 
15 |WSW 1-2|SW 1-2 | WSW 1| WSW 2|SW 1|Sw 1|SW 1|SSW 1| SSW 1|s 1-2/8 2/8 
16 /S 1/Ss 1/8 0} Calm 0} Calm 0| Calm 0 | Calm O|E O/|E 0|SE 0| SSE 0| SSE 
17 |SE 2-3|SE 3| SSE 2-3/SSE 2-3] SSE 3/SSE 3-4|/SSE 4-5/SSE 4-5|SSE 5-6|/SSE 4-5|SSE 4-6|SSE 3-6 
1s |S 8-5/8 3-5 | SW 2-4 | ESE 2-4 | ESE 2-4) SE 2-4| ESE 2-3] SE 2-4| SE 3-4| SE 3-4 | SSE 3-5 | SE 2-4 
19 |SE 6| ESE 6| ESE 6| ESE 6| ESE 6 | ESE 6| ESE 6-7] ESE 6|ESE 5-6|SE 5-6| ESE 5-6/ESE 6-7 
20 | ESE 6|ESE 5-G6/ESE 5-6|ESE 3-4|E 7|\E 7|ESE  6-7| ESE 7| ESE 7| ESE 7 | ESE 7\|ESE 6-7 
21 |E 7-8| ESE 6-8/E 8-9] E 7-9| ESE 7-9|E 7-9| SE 8-9| ESE 8-9|ESE 8-9|ESE 7-8|ESE 8-9|ESE 7-8 
22 |ESE 7-8|SE 7-9|ESE 7-9|ESE 6-8| ESE 6-7|ESE 6-7|/ESE 5-8/ESE 6-8|ESE 7-9|/ESE 7-8|ESE 6-8/ESE 7-8 
23 | SE 3|SE 3|SE 1-2/8 0-2| SE 2-3 | SE 2-3| SE 3-4|/SSE 2-3/SSE 2-3|/SSE 12/SSE 2-3/S 2-4 
2461S 46/S 1-3/5 2-4/8 1-3;SSW 0-2}SSW 0-2}/SSW 0-1/8 1-3;SSW 1-2/8 1-2/8 2-3/S 0-2 
25 |S 2/8 2-3/5 2-3/8 2/8 2/8 0-2|S 1-2/8 0-1| SSE 2-3/8 0-2/5 1-2/8 1-2 
26 «|S 0-1/8 1-2/8 1-2 | SSE 1/S 1/8 3/S 3/58 3/8 2-3/8 3/58 3-4/8 3-4 
27 | SSE 5, SE 5-6 | SE 5-6 | SE 6|SE 6|SSE 3-5 | SSE 5|S 5|S 4-5/8 3-4|5 4-5/5 1-3 
28 |S 2-3 | SW 1-2|SW 1-3 | SW 1-2/S 1-3/S 3/S 2-4/8 3-5|SSE 3-5/8 45/58 4-5 | SSE 
29 |SSE 5-7|SE 7\|SSE 6-8|/SSE  6-8|SE 6-7|SSE 6-8/SSE 3-6/S 2-4)SSE 2-4/SSE 4 | SSE 5/8 2-4 
30 |S 3-4 | SSE 2-3/5 0-1/SSW 1-2/S 0-2)/SSW 0-2/8 1-2|SSE 2|SSE 1-2/5 2-4/5 3)S 3-5 
MEAN 3°18 3°15 3°07 3°10 3°13 See) 3°05 3°08 2:92 2°82 3°03 2°83 
13 14 15 16 aly 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean,! 
Dir’n. Force.| Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force. |Dir’n, Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n, Force. 
1 |SE 3-5 | SE 1-4] W 1-3 | W 2-4)/NW 2-4) W 2-3 | W 2-3| WNW. 2-3| WNW 2-3 | W 1-4] WNW 2-4] WNW 1-3 
2 |SE 2|SSE 3) SE 1-2 | Calm 0|SE 1-2 | NE 0-1| NE 1-2} NE 1-2/E 0-1|E 0-1 | Calm 0| Calm 
3 |SW 23|WSW 2-3| WNW 1-2} NW 1|SW 3-4 | W 1-3 | SW 2-3 | WSW 2-4| W 2-4] WSW 2-3|SW 3) SW 2--3 
4 |SSW 1-3/5 1-2| SSE 3-4 | SSE 5 | SSE 4-5|/SSE 4-5/8 2-4 | SSE 5| SSE 6-7 | SSE 7-8 | SSE 7-8 | SSE 6-7 
5 |W 1} WNW 0-1| W 1-2| W 2-3 | W 2-4 | W 1-4) W 2-4 | W 2-4| W 3-4| WNW 1-2} WNW 1-3/SSW) 2-3 
6 |W 1-3 | W 1-4 | W DN 1-3 | W 1-3 | W 2-3| WNW 2-4| W 2-4) WSW 1-3| W 1-3 | W 2-3 | W 1-3 
oes 8 2-4| W 1-4 | W ts 2-3| NW 2-3 | NW 2-4° W 1-3} WNW 1-2) W 1-2} NW 2-3 | W 2-4 | NW 1-2 | NW 0-2 
8 |W 0-1 | NW 0-1}; WNW 0-1| W 0-1 | W 1|/SW 1-2)}SSW 2-3|SW 1-2} SW 1-2 | Calm 0| NNW 1|N 0-2 | 
9 |N 2-3/N 1|NNE 2-3| NNE 2) ENE 2)NE 0-2 | NE 1-2| NE 1-3] E 1-3|E 2-4/E 1-3| E 2-4 
10 |SW 0-1 | SW 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| Calm 0| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|NE 0-1| N 0-1| NE 0-1 
Thy ae 1-3|N 0-1|N 0-2| NNW 0-2/N 1-2|N 1-2|N 2-3|N 1-3| NE 0-2 | NE 1-3| N 0-2| NE 0-2 
12 | Calm 0 | Calm 0| NW 0-1 | NE 0-2|N 0-1] NE 0|\E 0-1| N 0-1| N 1-3 | N 1-3 | N 1-3 | N 1-3 
13 | SE 0-1 | Var 0} Calm O|N 0-2| Var. 0-1] Calm 0 | Calm 0 | Calm O|N 0-1| N 0-1] NE 0-1| N 0-1 
14 |E 0-1| Calm 0| SSE 0-1 | SSE 0-1} SE 0-1] SSE 0-1 | SSE 1| Calm 0 | Calm 0|SW 0| WSW 1|;WSW 1-2 
15 |8 2-3/5 2-3] SSE 1-2|S 1| SSW 1| SSW 1| SSW 1| SSW 1|/ Sw 1|S 1/8 2\s 
16 |SSE 1/8 1| SSE 1| SE 1 | Calm O|N 0|E 1|SE 2|SE 2|SE 2-3| SE 2|SE 
17 |SE 3-4 | SE 4) SSE 4-5 | SSE 5/58 2-5 | SSE 4-5 | SSE 4|SSE 4-5| SSE 4-5 | SSE 5| SSE 4-5/5 3-5 
18 |SE 2-4 | ESE 4-5 | ESE 5-6 | ESE 6) SE 4-5 | SE 4-5| SE 3-5 | ESE 4-5|SE 3-4| SE 5-6 | ESE 5-6 | ESE 
19 |E 4-6 | ESH 5-6 | K 4-5|E 6| ESE 6-7| E 6| E 6-7 | ESE 5-6| ESE 5-6|E 5-6 | E 3-5 | E 8-5 
20 | ESE 6-7 | ESE 7\|E 4-5| E 6-7 | ESE 7| ESE 7| ESE 8} ESE 7-8 | ESE 8|ESE 8-9/E 8-9 | E 7-9 
2 |E 7-8| ESE 7-8|ESE 8-9] ESE 7-8|ESE 46] ESE 6-8|ESE 89|ESE 8-9| ESE 8-9 | ESE 9| ESE 9|ESE 7-9 
22 |SE 5-7 | SE 6-8| ESE 6-8] ESE 6-7 | ESE 4-6| SE 4-6 | ESE 4-6 | ESE 4-5 | ESE 4-5 | ESE 4| ESE 3|ESE 38-4 
23 #(S 1-2 | SSE 2-3 | SSE 2-3 | SE 3-4 | SSE 3-4/8 2-4 | SSE 3-5 | SSE 4-5 | SH 4-5 | SE 6-7 | SE 6-7 |S 5-7 
24 #18 1-3/S 1-3 | SSE 3| SSE 3| SSE 1-3 | SSE 2-3 | SSE 1-3 | SSE 3| SSE 1-2| SSE 2-3|S 2-3/8 2-3 
25 |SE 1-2 | SSE 2) SSE 0-1|8 1/ SSE 2-3 | SSE 2-3 | SSE 315 1|8 1/8 0-1/5 0-1/5 
26 |S 3-4/5 3-4/5 2\|8 2\8 2-3|S 3) SSW 4/8 3/8 2-3/8 3| SSE 3|SE 
27 |SSW_ 1-3;S 1-3/8 8-4 | Calm 0| SSE 38-4 | SSE 2-3/5 2-3/8 2|SSE 23/58 0-21 SW 0-2/8 0-2 
28 |SSE 5| SSE 5-6 | SSE 5-6 | SSE 5-6 | SE 4-6| SE 5-6 | SSE 6 | SSE 5-6 | SSE 6-7 | SE 6-7 | SE 6-7 | SE 5-7 
29 | SSE 6 | SSE 0-2;SSW 2-3/8 4-5/3 2-3/5 2-4/58 2-4/8 2-3/8 2-3/5 2-315 4-5/8 ; 8-5 
30 |SW 2-4/8 2-415 3/8 4|)SSE 8;/SSW 2-3/S 2-3/8 3-6/5 4/SSW 1-218 2-3|SSW ° 2-3 
MEAN 2°75 2°60 2°63 2°83 2°78 2°68 | 3°00 2°98 2°98 3°08 3°10 2°98 | 


n. Force. 


13 


. Force. 


wo 


Dir’n. Force. 
SSW 3-4 
Ss 0-1 
SW 2 
SSE 2-3 
SE 5 
N 0-1 
N 1-2 
SE 1 
Mt 1-2 
N 1 
ESE 7-8 
ESE 6-7 
SSE 1-2 
SW 1-3 
SE 4-7 
WNW 1-3 
N 1-3 
N 1 
SSE 4 
SW 0-2 

3-5 

WNW 0-1 
0-1 

WSW 0-2 
8 3-6 
SE 2 
SW 12 
ESE 5-6 
SE 5-6 
NNW 0-1 
N 1-2 
2°55 
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Dir’n. Force. 
Ss 2-4 
N 2 
W 2 
SSW 4 
NW 2-5 

4 3-4 
SSE 1-3 
SE 3-4 
N 2-3 
SE 3 
SE 7 
SE 4 
W 2-3 
SW 1-2 
N 1-4 
N 12 
N 1-2 
Ss 3-4 
SW 3 
SW 1-2 
Ss 2-4 
SW 0-1 
N 2 
SSW 3 

iS) 3-4 
SSE 2 
SE 3-4 
ESE 7-8 
SE 6-7 
NW 0-1 
SSW 1-2 


2°92 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


DIRECTION AND Force (0 to 12). 


533 


OCTOBER 1903. 


3 4 5 6 7 8 9 10 Ae! 12 Max 
Dir’n. Force. Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dit’n, Force. | Dir’n, Force.| Dir’n. Force.| Dir'n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
s 3-4/5 2-3/5 2-4/5 8-5|S 2-3/8 3-4/5 2-4/8 4-5/5 4-5/8 4 ) 
SSW 1-3|SW 1-2|}SSW 1-2}/SSW 1-2|/SSW 1-2!|SW 2) Ww 1|W 0-1; NW 0-1) W 0 3 
SSW 1| Calm 0| SSE 1| SSE 1) SSW 1/|Ss 12/58 1-2/8 1-2 | WSW 2) W 0-1 4 
SSE 218 2|/SW 1)/SSW 1-2;NW 1-2)/NW 2-3/NW 2-3} WSW 2| SW 1|/Sw 2 4 
SE 7-8|SE 8| SW 2-5 | SW 3-5 | SW 3-6|SSW 3-6|/SSW 3-6|SSW 4-6/SSW 4-7|WSW 2-4 8 
NNE 1-3|N 0 | Var 0-1) SW 1-2|/SSE 1-2/SE 2-3/SSE 2-3/SE 3-4 | SE 3-4 | SE 3-4 4 
N 1-2|N 1|N 0-1) N 0-1| N O|N O|N O|N 0|SSE 1-2 | NNW 0 3 
ESE 0-1/SE 1| ESE 2|SE 3-4| SE 38-4|ESE 2-3|SE 2-3| SE 3-4 | ESE 3|ESE 3-4 5 
N 1-3) N 1-3 | N 1-3 | N 1-3/N 1-2|N 9-3|NNE 1-3|N 2-3 | N 2| NE 1-2 3 
N 1|N O|N 0} Calm 0} Calm 0| E 0| ESE 1,SE 1-2|SE 2)SH 3 7 
ESE 7-8|ESE /-8!SE 7-8; SE 8| SE 7-8 | ESE 8|ESE 8-9/SE 8 | ESE 7,SE 7-8 9 
E 6\ KE 6| ESE 6|ESE 5-6)/ESE 5-6|/ESE 4-6|ESE 4-5)/SE 4| ESE 4|SE 4-5 uf 
SE 2/8 0| W 0-2 | W 1-3 | NW 2-3 | NW 1-3 | NW 1-3 | NW 1-2 | W 3 |W 1-3 3 
NW 1-2| W 0-2 | SW 1-2 | SW 2) SW 1-3 | SW 1-3|}SSW 2-3|SW 1-2/SW 1-3 | SW 1-2 Ue 
SSE 5|S 2-6 | W 4-7|W 2-5!SSW  3-6| W 3-6 | W 1-3 | W 2-5|NW 1-4|WNW 2-4 7 
N 1-3 | NW 1-3 | NW 1-3 | W 1-3| WNW 2-4] WNW 2-3] W 2-3|N 2-3| N 1-2|N 0-1 4 
N 0-2 | NE 0-2} NE 0-2 | N 0-3 | N 1-3 2-3| N 1-3| N 2-3| N 1-3|N 2-4 4 
N 1|N 0-1} N 0-1|N 0|E 0-1 | Calm o/s 0-1/S 0-1/SSW 1-2/8 1-2 5 
SE 3-4|SSE 3-4|SSE 4|S 2-4 | SSW 3/S 3-4/5 2-3/8 2-3)5S 38-4] WSW 1-2 4 
S) 3-458 2-4/SSW 3-4/8 3-4 3-4; SSW 1-3] Var. 0-2} WNW 0-2|}SSW 2-3|)SW 2-3 6 
Ss) 3-5|/SSW 3-5|SW 3-5 | SW 1-3 | SW 2)/NW  0-1/SW 2-3} WSW 3-4|/SSW 3-4/SSW_ 1-3 6 
WwW 0-2 | W 1-3 | SW 2|SW 2-3 | SW 2|SwW 2)\Sw 1/SW 0| SW 1/SW 0-1 3 
NNE 0-1/N 0-2 | N 0-2 | N 2|N 1-2|N 2-3 | N 2-3| NE 1-2} Var. 0-1] Var. 0-2 4 
SW 12/S 2-4/8 2-3)}SSW 2-3/S 3-418 3/S 3| SSE 4|S 3/8 3-4 6 
S 2-6|5 2-5|SW 2-5 | W 1-4|SSW 1-4/SW 2-4 | W 1-3/8 4|SSW 3-4|/SW 2-4 a 
SSE 1-2/SSE 1-2| SSE 1| SSE 2|SE 2|SE 3|SE 3|SE 3| SSE 3 | SSE 2 3 
Ww 2-3 | W 2-3 | W 2-3 | W 1-2| W 1-2 | SW 2)}WSW 2-3|/SSW) 1-2/5 3-4 ]5 3 4 
ESE 7\|ESE 6-7|ESE 6-7|#SH 45/ESE 5-7|/ ESE 5-7|BSE 46|)ESE 4-6|ESE 5-6] ESE 7 8 
SE 7-8 | SE 7-8 | SE 7|SE 5|SE 3-4 | SE 7|SE 6|SE 7-8 | SE 8/SE 4-5] 10 
N 0-1|N O|N 0-2) N 02;|N ° £O-|N 1/NNW O|N 0-1|WNW 1-2}/NW_ 0-2 2 
NW 0-1)};NW 0O-1|NW_ 0-1|N 0-1) N 0-1 | NW 1| WNW 0-1; W 1|/SW 1-2 |SW 2 3 
2°79 2°53 2°55 2°47 2°48 2-73 2°47 2°69 2°89 2°52 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean, 
Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir'n. Force. Dir’n. Force | Dir’n. Force. 
SSW 0-1/SSW 2-3/8 2-418 0-1/8 2-4/8 2-415 1218 0-2/8 2S 1-2] 2°8 
N 1-2} NW 0-1 | N 1]WNW 1-2} NNW 1|NNW 1| NW 0| SW 2|SW 1 Calm (a) ital 
WSW 0-1) WSW 3) SSW 2)/SW 2/8 2-3 | SSW 2|S 3/SSE 3-4 SE 3-4 SSE 3-4] 1°7 
SW 1-3 | SW 2-3 | W 3-4 | SW 2-4| SW 3-4 | SW 1-3 | SW 3-4 | SW 2-3|SSW 2-3)§ 2-3 | 2°4 
Ww 2-5 | W 2-4|NW 2-4| W 3-6|NW 3-5] W 2-4 | W 95|NW 2-4|NW  1-5|N 2-4 || 41 
E 2-4 | ESE 24/E 2-3) E 34|NNE 1-4|N Dalen 1-3) Ni 1-3 | NE 1-3 | N 2-4] 2°3 
Calm 0|SE 1/SSE 1-2} WSW 0-1/SW 1|/SSE 0 | Calm 0) Calm 0| SE 1|SE Dine 
ESE 8;ESE 3-4/E 3-4|ESH 45|ESE 3-4/E 13/ESE  1-3| ESE 3|E 0-2;/ENE 0-2] 2°6 
N 1-2/N 1|N 1|/N 1/W 0-1/Calm 0/N 0-1! N 1-2|ENE 0-1/N 1] 1:5 
SE 3, ESE 3-4|SE 4|SE 4-5 | SE 4-5)ESE 4-5] ESE 5 | ESE 6|ESE 6-7|ESE 6-7; 26 
ESE 6-7|SE 6-7 | SE 6| ESE 6; SE 6-7|ESE 5-G|ESE 5-6 SE 5-6 | ESE 6 ESE 5-6 69 
SSE 0-1] SE 2-3/SSE 2-3|SSE 2| SE 3| ESE 2-3/BSE 2-3/SE 2) SSE 1/SSE 0-1) 338 
Ww 1-3| WSW 1-3] W 1-2| W 2-3 | W 1-2) W 2-3) WSW 2-3) WSW 2-3) W 2-3 | W 1-3 1:9 
SSW 2| SSE 2 | SSE 2|SE 3| SSE 4|SE 4| ESE 6|ESE 6-7|/ ESE  6-7/ ESE 7| 2:9 
Ww, 1-3 | N £3 | NW 1-3|N 2-3) N 1-4|N 1-3] NW 1-3 | NW 1-3 | NW 1-3|N 0-2] 31 
N u-2} NW 0-3 |N 1-3| N 1-3 | SE 2-4| SE 0-2|;NW 0-2} W 0-2| Var. 0-2} Var. 2-4] 18 
NE 0-2 | N 1-2|N 1/N 2-4| N 1-2|N 0-1| NE 0-2 | Var. 0-2 | N 2|N 0-1] 1°7 
SSE 4/8 3-4/5 3-4/SSE 3-4|SSE 3-4] SSE 4|SSE 4|SE 4|SE 4-5 SE 4-5 | 2:2 
SW 2|8 2|SSW 2) SSW 2|SW 2-3|S 2-3 | SW 3-4 | SW 3-4 | SW 2-4) SW 2-4) 2°99 
SSw 3-4/SSW 1-3/8 1-3} SW 1-2) SW 2) SW 1-3/8 4-5/8 3-5 |S 3-5 |S 4-6 | 2:7 
WSW 2-4) WSW 2-4)SW 2-3|/SSW 3-5/SSW 3-4|/SW 2-4) WSW 2-4; W 2-4 Ww 1 WNW 1-3} 3:0 
Ww 0| W O|N O|N O|N 0-1) N 0-1] N 0-1) N 0-1) N 0-1|N 1] 0-9 
N 1-3 | N 1-3|N 3-4 | N 3-4| N 3-4 | N 3(/N 1-2| N 2|N 1-2 W 2-3 | 1°9 
$s 3/8 3/8 3/58 3-4/5 3/8 2-3| SE 4-5|SE 6 | SW 3-6 SW 2-5 | 31 
SE 4| SE 4|SE 5|SE 5 | SSW 4|)SSE 3-4/SSE 3-4/SE 3| SE 3|SSE 2-3) 375 
SSE 1-2/8 0-1] SSE 1/s 1/8 1/ssw  0/S 0-1/SSW 1-2/8 1-2 | SW iL) aie 
SE 2-3 | SE 4/SE 3|SE 3-4| ESE 3-4|E 3| ESE 2-3|SE 2-3 | E 2-3 ESE 3-4] 2°6 
SE 4/SE 3-4|5S 3-4|SSE 3-4|SSE 1-2|SE 3|/SE 4 SSE 4|SE 4 SE 4| 4:9 
SE 5-6| ESE 5-7|SE 8-9 | SE 9-10 | SE 9|/ESE 7-8|ESE 5-7|]ESE 3-5/SE 4-5|ESE 2-3] 6-2 
Ww 1|/N 0-1|N 0-1] N 0-1| N 0-2) NNW 0-2;/NW  0-2|N 1-2|N 0-2| Var. 0-1} 08 
S) 1-2|}SSW 1-2/5 2\|S8 1-2/5 1-2 | SE 1|SE 2|SE 2'|SE 2-3 | SE 2-3] 1:3 
2°29 2:48 2°65 2°87 2°84 2°39 2°65 2-79 2°63 2°63 | 2°63 
$91. SSW50. SW75. WSW18. W54. WNW12. NW 34. NNW8. Calm or Var. 17. 


NNE5. NE7. ENE2. B16. ESE68. SE107. SSE 51. 
TRANS. ROY. SOC. EDIN.—VOL. XLIV. 
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WIND. DIRECTION AND ForckE (0 to 12). NOVEMBER 1903. . 
1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 11 12. 
ligne! | aa ie 
‘Dir'n. Force. Dir'n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force. | Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dirn. Force. 
1 | SSE 2|WSW 0-1| NW 1|/N 0-1) N 0-1| N 0-1|8 0-1/5 1/8 1\|8 1-2/5 2/8 2 
2 | SSE 4|S 3-4/8 3-4/8 3-4|/SSW 2-3/5 2-3)S 2-3)SSW 3-4/5 2-3 | SSW 2|SSW 2-3) SSW 
3 | WNW 1-3|NW_ 0-2| W 0-2| NNW 2-3|NW 1-3) NW 2) W 2-3| NNW 1-2} W 1-2| W 3|W 1-3);NW 0-1 
4 |N 2-4|N 1-3|N 1-2|N 1-3) N 1-3)N 0-1 | NE 1-3 | NE 1-2|N 0-1) N EN 1-2|N 
5 |W 2-3|NNW 1-2) W 1-2| W 3-4] WNW 2-3| W 3 |W 3| W 3| W 3/1 W 3| W 3-4 | W 
& 1 We 3-4 | W 4) W 3-4 | W 4) W 4|W 4|W 3-4 | W 3-4); W 2|SW 2|Sw 2/8 
7 |SSW) 3-4/8 2-3/8 3-4/5 3-4/5 3-4/5 3-4 | SW 3|SW 3-4 | SSW 4/SSW 3-4|SSW 3-4|SSW 
8 | WSW 2-3)SW 2-4| SW 2-3/5 4/8 4|SSW  3-4/)SW 3-5 | SW 3-4/5 4/SSW  3-4| SSE 4| SSW 
9 |NW _ 0-2} Var. 0-1 | N 1|)/NW 0-2|N 0-2 | N 0-2} WNW 1-2) WSW_ 3-4| W 1-3 | NW 2|W 2-3 | WNW 
10 |N 0-2 | N 0-2| N 1-3 | NE 1-3| NE 1-3) N 0-2 | N 1-3| Var. 0-2| NE 0-2 | NE 1-3| N 1-3 
11 24|NW 1-3) W 3-4]; WNW 3/)/WNW _ 3|W 3) WwW 2/W 2-3 | SW 2|Sw 2) WSW 2|Sw 
12 | WSW 4-6|SW 4-7| W 3-6 | W 3-6|NW 2-5) NNW 1-3/N 0-1|N 1-2|N 2-3| N 1-2 1-3 | N 
13 |S 3|S 3/S 4/8 51S 4-5/8 2-3/8 3-4| WSW 3-4| SW 2) W 1-3 | SSW 3/5 
1446/8 4-8|\S 3-75 3-7 | SW 2-4 | W 1-3| W 1-3 | WSW 1/ SW 2|WSW 1/Sw 1|)Sw 0-2 |S 
15 |N 0-2} NNW 0-1! NW 1-2! N 1-3| N 1-3; N 2-3| N 1-3| NNW 1-4'N 1-4!N 1-3) N 2-3! N 
16 |E 0-2 | NE 1-3} N 1-3] NE 0-2) N 0-2) N 1-2|N 1-2 | NE 0-2 | N 0-2 | N 3|N 0-1 N 
abr aN sf 2-3|N 1-3 | W 1-3 | NE 1-3| N 0-2| N 2-4|N 1-3| N 1-4|N 1-3 | Var. 0-2 | E 1-3 N 
18 |N 0-1| N 1|N 12|N DANES 1-2|N 2\N 1-2|N 2i| IN, 2|N 2\|N 0-1 NNW 
19 | SW 1-2 | SW 1-2} WSW 1-2} SW 1-2) SW 2-3 | SSW 2|SW 2-3) SW 2|SW 3|SW 2|WSW 2-3 WSW 
20" Wa 1-3|NNW 1-3|NW 2-4) NNW 2-4|NW 1-3] WSW 2-3/N 0-2) Var. 0-2] Var. 1-5;N 1-4 | NW “ae 
21 | NE 1-5|N 1-5|ENE 2-5/ NE 1-6|N 1-7| N 1-5 | N 1-6| N 1-6 2-6 | NE 2-6 3-7 N 
22 |N 5-6 | NE 1-3/ENE 0-2/E 0-2 | N 1-2|N 1-2| Var. 1-3/N 2-4|NNW 0-1|/NW 2-3) NNW 1-2) N 
De EN 0-3 | NW 0-2 | NW 2-3] WNW 0-2] WNW 1-3] W 1-2 | NW 1-2 | W 0-2 | NW 1-2 | NW 2-3 | W 2-3 | W 
24 |N 1-5| N 1-3|N 1-3] N 1-2 1-4)/NNE 1-3|N 1-3|N 2-3| N 1-2|E 0-2 | N 2-4 N 
25 | Var. O-1|N 0-1|NNW 0-1] NW 0-1 | Var. 0-2 | Var 0-2 | N 3-4| N 3-4 | B 0-1|E 0-1 | N 1-2 SW 
26 |ENE 3-6|NE 4-6| N 4-6} ENE 2-5|N 2-5 | N 2-5 | N 2-5 | N 3-5 | N 1-3 | N 1-3 | N 
27 | SSE 2|/SE 3) SE 3| SSE 2-3| SE 2/SSW 2-3/SSE 2| SW 1-2| W 1-2} W 1-2| W 2| WSW 
28 | ESE 0 | Calm Oo|N 0-1|N 0-1| N 1-3|}N 1-2|)N 2-5|N 2-4] N 3-5 | N 4|N 3-4 | N 
29 | NE 0-1 | Calm O|N 1-2| N 1-2| N 2-3| N 3/N 2-3 | N 0-1; N 0-1|N 0-1|N 1 Calm 
30 |N 1-3 | N 2| Var. 0-1| N 1) Var 0-1) N 1) Var. 0-1) N 1-2|N 1-3 | N 1-3) N 1-4|N 
MEAN 2°43 2°08 2°32 2°33 2°28 2°17 2°22 2°33 2°02 2°10 2:27 213 
i 
\ | 
13 14 15 16 17 18 19 20 | Pil 22 23 | Midnight. 
Dir'n. Force.|Dir'n. Force. | Din. Force.|Dir'n. Force. Dir’n. Force. |Dir'n. Force. Dir'n. Force.|Dir’n.Force. Dir’n. Force.|Dir'n. Force.| Dir’n. Force. Dir’n.Force. 
Lys 3/58 4/8 3| SSE 2.8 4/8 415 4|SSE 4-5 | SSE 5 | SSE 4| SSE 4/SSE 
2 |Sw 1-2| WSW 2| WSW TL) AG 2-3| NNW 0-1) W 0-1 | NW 1|W 1-2| W 1-2| W 1-2| WSW 1|W 
3 | WNW 2-3| W 1-3 | W 9-3|NW 1-3|}NW_ 1-2| WNW 2-3|)SW 2iINW 1-3)NW  1-3)N 1-3|NW 1-3/N 
4 |N 1-3| N 0-1| N 2-3 1|/N 0-1 | NW 0-1| N 1-3 | } 1-2|N 1-2| NW 1-3 | NW 1-2| WNW 
5 |W 3|/W 3-4 | W 3|/W 3|WNW 3/W 3) W 3-4 | W 3|W 31 W 41 W 4) W 
6€ | SSW 2|/SSW 2-3) SSW 3| SSW 3\S 2/SSW 2-3/8 2) SW 2-3 | SW 2-3 | SW 1-2 | SSW 2) SW 
7 |SW 3|/SW 3-4)}SSW 3-4| SW 4) SSW 4)/SSW  3-4| SSW 3) SSW 4|WSW 3-4/SSW 4-5|/SSW 4-5) SSW 
8 |S 3/8 2-3| WSW 3-4|SW 3-5 1S 4|SSW 45/SSW 2-5!|SW 2-4; WSW 2-4) W 0-2)NW 0-1) WNW 
9 | WNW 1-3|SW 2-3|NW 0-2) NW 1-3 | W 2-3 | SW 1-3/8 1-3) N 1-3 | N 1-3|}NW 0-2|NNW 0-2|N 
10 | N 1-3|N 1-3 | N 3|N 1-3 N 2-4| N 3-4| N 3/N 3-4 | N 4|/N 4-5|NW 4-5|N 
11 | SW 3| SSW 2) SW 3-4) SSW 3) SSW 3 | SSW 3] SSW 3,8 3) SW 315 3-4|SSW 4-6/8 
12 | NW 2|WNW 1-2) WNW 1-2} WNW 1/WNW = 1/W 1-2) W 1) Sw 1-2|SW 2-3) WSW 2-3) SW 2-3/8 
13 |SW 4|/SW 3/S 3-6/5 3-75 3-5 |S 3-4| SW 3-6/5 3-65 5-7|S 5-7/8 5-758 
14 | SE 3)5 2-3 | SSE 1\5 1/SSW 0-1/8 1|8 1|WSW 0-1| NW 0-1 | NW 0-1| N 0-2 | N 
15 N 1-2'N 0-1' NE 0-2|NNE 0-1;| NE 1-2 | NE 1-3 | N 0-1|N 0-1 | NE 0-2|NNE 2-3) N 1-3 | NE 
16 IN W 1-2 N 1-3} Var. 0-1] NE 0-2| N 2-3) N 2-41 N 1-4'N 1-3|N 1-3|N 2-4|N 1-3) N 
17 UN 3 Calm 0| Var. 0-1|N 0-1 | Var 0-1| N 1-2|N 0-1| N 0-1 | NE 1| NE 0|N 0O|N 
18 |N 1-2, NW 3|WNW 1/W 2|WNW 2/WNW 2|W 2-3 | W al} ye 1] WSW 1) WSW 0-1/SW 
19 | SW 2-3 W 2\|N 0-1 | NW 0) SW 1-3 | W 0-1) W 2-3| WNW 0-2| W 3-4| WNW 2-4] W 2-4 | NW 
20 | N 2-5|N 1-4 | NE 1-3| N 1-3|N 2-4/ Var. 2-4|N 1-3 | NE 1-3 | NE 2-4|/ENE 2-4) NE 1-3 | ENE 
21 N 1-4 N 1-4| NIE 1-4|E 1-3|N 2-4|N 2-4 3-5 N 2-4| NE 2-4|E 2-4) NE 1-4 
22 N 1-3 W 1-2 | NW 0-2|N 1-3|N 1-3 | NW 1-3 | NW 1-3 | N 1-3|NNW 1-3|N 1-3 | NW 1-3) NNW 
23 |W 3-6 W 1-5| WNW 1-4] W 1-4;NW 13/NNW 1-2/]W 2-3| Var. 0-1|N 1-3| NE 2-4|ENE 1-4) NE 
24 |N 2|N 1-3 | W 2-3|NW 2-3|NW_ 1-3/N 1-3} Var. 0-2| NE 1-2|N 0-2| NE 1-2|NW  1-2/ NE 
25 |N 1-2 SW 1-2| Var. 0-2) NW 1-3 | Var. 1-4|N 1-4|N 1-4|N 3-4) N 2-4/N 2-5|N 9-4|N 
26 |N 2\|N 1-3|N 1|N 0-1|N 1-3|N 21N 2)W 1|NW 1| WNW 1)SW 0-1 | SE 
tle al hf 2} SW 1-2/5 1|/SSW 1\/SW 2|SwW 1-2/8 1-2 | SSE 1| SSE 1/SSE 1/SE 0-1 | SE 
2728 | N 3-4, N 2-4|N 1-3| N 1-3 | N 4|N 4-6|N 5-6) N 2-4|N 1-3| NE 1-3|N 2 
29 | N 1\/N u 0-1| N 0-1| N 0-2| N 0-1|N 1|N 0-1| N 1|N 0-1| N 0-1) N 
30 | N 3\N 4-6|NNE 1-3|N 3-5 | N 5-6 | N 3-4) N 3-4) N 1-2| NE 0-1 | Calm O|N 0|NNE 0-1 
ALEAN| 2°45 2°23 1:93 2-02 | 2°37 237 2°38 2°05 2°27 2:28 2°13 2°30 
| 


N251. NNE5. NE38. ENE7. E8. ESE1. SE7, SSE 16. S64. SSW40. SW57. WSW23. WS&4. WNW25. NW52. NNW17. CalmorVa 
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IND. DIRECTION AND Force (0 to 12). DECEMBER 1903. 
1 a ot 3 4 5 6 i 8 9 10 n 12 Max. 
Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.| Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.) Dir'n. Force.|Dir'n. Force. Dir'n. Force. Dir’n. Force. Dir’n. Force. 
0-1| N 0-1| ENE 0-1} Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0; NNW 2-3/N 2-3| N 3/E 1-2|N 2-3 4 
EN 1|N 1| NNW 2|N 1-2 | NNW aN Ni PA) Nh 1-2) N 1|N 0-1|N 0-1 4 
{SSW 2-4|SW 1-3} WSW_ 2-3 | SW 1-3/SSW  1-3/S 2-3/8 1-3/5 2-4 | SW 3| Var. 1-3 | NW 1-4|N 1-3 4 
He 12/NW 0-2| WNW 1-2] W 1-2| W 0O-1;}NW 0-2/|N 0-1} WNW 0-2)NW 0-1} WNW 0-1} WNW 1-2) W 1-2 2 
| NW 1|NNW 1-2) W oT | WWa 1/W 1|8 1/8 1)/SSW 1-2/SW 1/8 1|/SW 1|/SW iM 2 
1|/W 1-2} W 2-3 | W 1-2/ W 1-2| WNW 1-2] W 1-2| W 1-2| NW 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1 | W 0-1 4 
4/SSE 5-6/SSE 6-7/SSE 8-9|SSE 10-11/SSH 11-12/SSE 10-11|)SSE 11-12)SSE 10-11/SSE 9-10|/SSE 46)SSE 4-6/ 12 
6| SE 5|SSE 3-4/|SSE 4|SE 3-4/SSE 3-4|SSH 3-4) SSE 3| SSE 3-4|/SSE 3-4/SSE 3-4/SSE 1-2 6 
SSW 15) We 2|/SSW 2/8 2\|SSE 2-3/SSE 3| SSE 4|SE 4|/SSE 5-6|)SSE 6-7 SSE 6-7|SSE 6-7 7 
SSE  2-3/SE 3|SE 3|SE 2-3 | SE 3| SSE 3| SSE 3| SSE 3| SSE 3| SSE 3/ SSE 3 | SSE 3 3 
ESE 1/ NE 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0} Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 Calm 0; SW 24S) 
4-5| SE 3-4 | SE 3-4] SE 4-5 | SE 4|SE 4/SE 4|SE 4| SE 4|SE 4) SE 4|SE 4 5 
4|/SE 5|ESE 3-5|/ESE 5-6| ESE 6|SE 6-7 | SE 6-7 | SE 6-7 | SE 6-7 | SE 7-8 | SE 7-8 | SE 7-8 8 
ESE 3-4| ESE 4/SE 2-3| ESE 2-3]SE 2-3| SE 2-3| SE 2-3 | SE 0-1| SE 0-1 | SE 0-1| SE 0-1|SE 0-1 4 
ESE 3-4/SE 2-3 | SE 3|SE 2-3 | SE 2) SE 3|SE 3| SE 3|SE 3-4| SE 3-4 | SH 3|SE 3-4 4 
3| ESE 3| ESE 3| ESE 3 | ESE 3| ESE 3 | ESE 3| ESE 3| ESE 3| ESE 3| ESE 3| ESE 4 4 
ESE 4| BSE 4|SE 3|SE 4-5| ESE 4-5] ESE 5| ESE 5|ESE 45/ESE 4-5|/ESE 4-5) ESE 5| SE 4-5 5 
WSW 1|SW 0-1/SSE 0-1/SE 0-1/SSE 0-1|/ESE 0-1]ESE 0-1/ESE 0-1/ESE 0-1|ESE 0-1|ESE 1-2/ESE 1-2 4 
3-4| SE 4|SE 3-4|SE 3-4 | SE 4| SE 4|SE 4|SE 4| ESE 4| ESE 4| ESE 4| ESE 4 5 
2|/SSW 2\8 1-2;8 2) Ww 2) WSW 1-2} WSW 1-2)} WSW 0-1} WSW 0-1/5 0-1) 0-1/SSW 0-1 4 
3-4/5 3(S 4-5/S 4s 3| ESE 3| ESE 5 | ESE 5 | ESE 5| ESE 5 | ESE 5|ESE 4-5 8 
4-6/5 4-5/5S 4]8 3-4/5S 3-4/8 3 | SSW 3) SSW 3/8 3/SSW 1-3/SSW 1-3/SW 1-3 6 
SW 1-3/8 2-3/5 1-3/5 2-3|S 2/8 2)}SSwW 1-2/SSW 1-2] W 0-1/SSW 1-2/SSW 1-2/SSW_ 1-2 3 
0-1|N O|N 0-1|N O|N 0O| N o|N 0 | Calm 0} Calm 0} Calm 0 | Calm 0} Calm 0 2 
1-2|N 1/NNE 0-1/N 0-1 | Calm 0| Calm 0} Calm 0 | Calm 0} Calm O|N 0-1 | NE 0-1|N 0-1 3 
3|SE 2-3 | SSE 2|SSE 2|/SSE 2-3/SSE 1-2| SSE 2| SSE 2| SSE 3| SSE 3| SSE 3| SSE 3 4 
3-4/SE 4/SE 4|SE 4-5 | SE 5-6 | SE 5|SE 5|SE 5 | SSE 5 | SSE 5 | SSE 5| SSE 5 6 
2-3 | SE 2/ESE 23/SE 4/SE 4|3E 4|SE 4|SE 4|SSE 4|SSE 45/SSE 4-5/SSE 4-5 6 
5| SE 5|SE 5-6 | SE 5 | SSE 4| SSE 4| SSE 4| SSE 3|/SSE 2-3/SSE 2-3/SSH 1-2/SSH 1-2 6 
3| SSE 3/S 218 8 2|SSE 2| SSE 2| SSE 3| SSE 3| SSE 3 SSE 3-4/SSE 4 6 
5-6 | SE 4/SE 4|SE 4-5/SE 4|SE 4| SE 4/SSE 4|SE 4) SE 4| SE 4|SE 3-4 6 
2°79 2°68 2°58 2°81 2°74 2°79 2°82 2-90 2°85 2°89 2-74 207, 
- I 
13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean.| 
"n. Force. Dir’n. Force. Dir’n. Force.) Dir'n. Force. Dir’n. Force. Dir'n. Force.) Dir’n. Force.| Dir'n. Force.|Dir'n. Force.| Dir’n. Force. Dir'n. Force. Dir'n. Force. 
2-3) N 3|N 2-3 | N 2-3) N 3|N 4|N 0-1)/ENE 0-1/N 1|N 1|/N 1/N 0-1] 1°5 
0-1| NW 1-2|N 0-1 | W il || \uie 1-2) SW 2| Sw 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3 | SW 3/5 2-4} 1°5 
0-2|NNW 3/W 1-2 | WSW o|W 2| Ww 2|NW 2-3] W 1-2}WNW 1/]WNW 1-2| W 1-2] W 1=2)|| 2:0 
0-1| NW 0-1|/NNW 0-1 NNW 0] NW 0-1 | Var. 0| NW 0-1| NNW 0-1] W Ua 1-2 | W 2 We 2] 09 
1\;SW 1|SW 1;/SSW  1-2/SW 1|SW 1-2) SW 1-2} WSW 0-1/SSW 1|SW 0|SW 1| SW Ul ate) 
0-1| N 0O-1;/NW 1-2|W 1-2 | W 1-2)NW  1-2|}NW 2\8 2| SSW 2) SSW 3 | SSE 3/SSE 3-4} 15 
4-6/SSE 46/S 3-4) SSW 3-4/SsW 3-4|/SSW 45/)SSW 4-5/5 4|SSE 5|SSE  5-6/SE 6| SE 6| 6-4 
0-1/ SSE 0-1) W 1) WSW 1|W 0-1 | NW 1| Calm O|/ NW 1-2) NNW 2|WNW 21/WNW 2/)W 2) 2-4 
3-4 | SSE 3-4| SSE 2\S8 3/8 3| SSE 3| SSE 3|SE 1-2/8 3|SE 3|)SE 3 SSE Silos 
3/SSE 3| Calm 0. N 1-2 | Calm 0|SE 0-2 | SSE 2/SE Su WNG 1|/ NNE 1|/SE 1| ESE Uiieepae 
2)Sw 1| Sw 1-2'!8 2) Sw 2'1SWw 2|SW 3/ SE 3| ESE 4|SE 4-5 SE 4-5 | SE 3-4] 175 
4| SE 5| SSE -2-3]S 12|SE 2| SE 2|SE 2| SSE 3|SE 2| ESE 3/SE 3 SE 4| 3-4 
7|SE 6|SE 5|SE 5|SE 6-7 |} ESE 3-5 | ESE 5-6 | ESE 4-5 | ESE 5| ESE 5 | ESE 4 ESE 4-5 | 5°6 
1-2|S 1/S 1-2|E 2|SE 2:| SSE 3|SE 3-4 | SE 3| SE 3| ESE 3|SE 3| ESE 8\] 2:2 
A 3-4|SE 3-4 | SE 3-4 | SE 3/SE 4/SE 4|SE 4| ESE 3| SE 3| ESE 3/SE 3| ESE 3) 3:2 
E 3| ESE 3| SE 3|)SE 2-3 | SE 3-4 | SE 3|SE 3-4 | SE 4| ESE 3|ESE 3-4/SE 3-4 SSE 4] 3-2 
SW 0-2) WSW 0-2|)SW 1-2 | WSW 1|NNW 0-1) NNW 0-1}NW_ 0-1) SW 0-1 | SW 1 SW 1) W 1| WSW 1 2°6 
EH 1-2|SE 1-2/ SE 2-3 | ESE 3 | ESE 3| ESE 3° SE 3-4 | SE 3|SE 3-4 | SE 2-3 | SSE 3 SE 4/18 
E 4| ESE 4|SE 3/SE 4| ESE 4-5 | ESE 4| ESE 4|SE 3-4 | SE 3-4| SE 3-4 | SE 2-3 | SSE 2) ot 
’ 0-1/5 1,8 1-2/5 1-2'5 1-2/8 1-2/8 1-2/8 2158 Bay i) 3/8 3,5 3-4] 16 
4-5|S i 4-5|S 5-6 | SSW 6/5 4-6 | SSE 6/S 4-6|SSW 7-8|S 7\|8 7-8/8 4-6] 5-0 
E3\Sw 13/Sw  1-3|W 1-2/SW 12/W 1-2/SW 12/S 3/8 2-4/SW 1-3/8 2-3) WSW 2-3] 2°6 
1-2] W 0-1 0-1] W 1/Sw 0-11 Ww 0-1 | W 0-1] W 1]}NW 0-1] WNW 1} Calm O|N 0} 1:2 
m 0| Calm O|N 0-1} N 0-1 | NE 0-1) NE 0-1) N 0-1| N 0-1 1|N 0-1 1|/N 1-2] 0°3 
0-1| N 0-1) N aN; 0-1|}NNE 0-1! ESE 1| ESE 1/SE 3| SSE 3| SSE 1/ SSE 2| SSE 2} 0-9 
3|SE 3|SE 3| SE 3-4 | SSE 3| SSE 4| SH 4|SE 3| SE 3-4 | SSE 4 SSE 3|SE Ril ea) 
5 | SSE 5|SE 4|SE 4| SSE 4| SSE 3| SSE 3|SE 2|ESE 2-3/SE 2-3 SE 3|SE Seas 
5|SSE 3-5/SE 5|SE 4-5 | SSE 6 | SSE 5 | SSE 6|SE 5|SE 5-6 SE 4|SE 5| SE 5-6 4°3 
2-3/8 2/SE 4| SSE 3 | SSE 3| SS 3| SSE 3\/SSE 3-4/SSE 4|SSE 2-3/SSE 3| SSE P|) 383 
4|SSE 4-5/SE 4-5|SE 5 | SSE 5| SSE 5/SE 5| SE 5| SE 4-5 | SE 5|SE 5-6 | SE 5-6 | 38 
3-4 | SE 3-4 | SE 4|SE 4|SE 4-5| SE 5| SE 4|SE 3/SE 5|SE 5| SE 4-5 | SE 4-5 | 4:2 
2:50 2°53 2°34 2°39 2°56 2°61 2°73 2°55 2°92 2°82 2°93 2°92) 2°71 


NNE3. NE4. ENE2. E3. FSH78. SE193. SSE131. S69. SSW28. SW43. WSW14. W43. WNW 10. NW 23. NNW 11. Calm or Var. 31 
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CLOUD. AMOUNT oF CLouD (0-10). JANUARY 1903. 


Tiers paaleans 8 | 9 | 10) 11] 1218} 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | Bake 
1 0 er 2 2 = 
2 — i 2 2 ea 2 2 2 2 2 = 
Be ee aa 2 | tt — | = 
ee eo a a i 9 | ai a ee ee = 
Pets | SS) =| 2) =| Sa ae | oe) es) Se =| oe = 
C—O 2 — 0 S22 2 = 
Yn 2 2 2 2 2 a 2 2 2 — 22 = 
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CLOUD. Amount OF Cioup (0-10). SEPTEMBER 1903. 
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CLOUD: OCTOBER 1903. 

Joie) ef] Se] BE) BE ES Ef BE BE ES SE 10 BS] SE | BE BS BE ET Ef BE] ES ES SE = 10 

a i — er (2 — 0 20 a 6) = a) Bi S| = = 9 

3 WO) BRE) ON) ol SS SS SS lS lea ja ala ala =] Se) alael=!l=alel = 9 

4 — a a a fa 2 2 2 2 2 2 = 10 

5 — fa 2 a at 2G 2 a = 10 

ee a ee ea ea a ea 0 C0 0) 10 

FS) Mier 8) Bl Ll 8 Sy gOn 10) 10) | TOs aos 0) 0S SS SS eS SS eS 9 

8S |HSl/B(/EB(/2/=/E/ 2/2/42 / 42/2) 2742/21/42 /= 1.2/2 1/=/2=]/=/e/2=/ = 10 

9 =/s= 91/10) 10) =e yH)=/=/= 9} 9/10/10) =)/=/= Oy 2a o il 0 2 8 

ON ssa TOS SOG ON SO CO SO ON ON Oe Se Oe SS S| Sy S| SS S| = 5 

iW jj Saye) =) =) Ss) =)/)=\e= Sl=/= =Sl/=/= SlS)/=/=/=/=/ = 10 

12 SlSHSl(=/=/=)/=/=/=2 = = SPH lHl=H)/=/=/=/=/=/= = 10 

13 SlPHljHPH =] / =) =2/ =2)/ =2/ =2/ =) B=] BE] =) BE) SE BE BE Se BE El Se Ee = 10 

14 — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 = 10 

15 SHSlPHlHel(He l= /e/E2 12/2/42 /2/E272/ 2/242 /2/=/2/=/2]/=2=/=/= = 10 

16 — i i 2 —f—— ——— —— — ——— —2— — ——— = 10 

ny a (of 2 Je — ae 0 eV — a V0 — 0 emt De || ten el 10 

18 =/=]=/ =} =|] 10; 10/10) 10/10] 10] 10910} 10) 10)10}) =} =)=/=)]/=)=)/=2 = 10 

oC ea — 2 a2 — 0 a — 2 10 

20 | =) =) Ee) BE) Ee] BE ES BE EB SE BE ET EI SE BS Ee EE =] 7 10] 7110) = 10 

21.) =) 2/2) 2) 2/ =) =) =) =] BE] Ee] Ed Ee] BE BE BE Ee BE Ee] BE SE Ee = = 10 

Aa or 2 er 2 C—O 2 2 a i 10 

23 — ar 2 ef — 2 fe — e020 Dt = 9 
2 Ss i — rir — 2 C—O 2 — a2 a — a 104} 

2 |SHSl/|H(S(H/E2/E2/2E2 42/2/41) 2) EF 1/2] 421)2=2/ 2/2/42 /2/2/2=2 1/24] = 10 

a i — 2 2 2 2 0 a 22 a — 10 
a or or 2 — 2 — 2 2 2 2 — Qs ey 0 2 2 = | 
2 a er i 2 fa 02 Ot Gi 0 a | 0 bh | 
a a 2 2 2 OS 22 a 2 10 | 
80 |=) Ef) S/S) SE) SE BE ES) BE SE BE EY BE SE SE BE BE BE BE BE ESE] SE SE = 10 | 
3) SBS lS eB) 2/=2)/ 2)/ 2) 2/2/22 /=2/ 372) =/2=2/=/42/2/=/=/=)2=/=!/ = ile) | 
MEAN. | 9'7 | 9'4 | 9-4 | 9°3 | 9'4] 9-4 | 9°6 | 9°6 | 9°7 | 9°7 | 9°4 | 96] 9°5 | 9°8 |10:0| 9°5 | 9°6 | 9°6 | 9-7 | 9:1] 9:3 | 9:4 }9°5| 9-4 F Ob 


: 
| 
| 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 541 


CLOUD. AmMoUNT oF CLouD (0-10). NOVEMBER 1903. 


3 | Mid- 


night, Mean. 


pe 
Oo 
— 
_ 
— 
bo 
— 
oo 
— 
or 
a 
ee 
eH 
~I 
im 
(oe) 
_ 
Ve) 
bo 
o 
i) 
-— 
bo 
iS) 
bo 


IW TM coo TMA TID TIT DU TI MD ee TI cA eo TH TN aes | 


WM MS MM WM SS WM TE Wo ex SUM | 


WU AME UE SAE EA SAE oa MATE TATE TL og TN IMT eo | = 


Hod EAT EEE ea EE IE eo EAN UL AIT ex | 


WW ee UIE TN TN UTI TE THE Ht ttt Sal 


COnNnm OPwWNre 


MU UT A AN MMT TM eo TH ME ONDE tH 
WA A TE AN See TEM Mh 
WEAN ADE IE WD TM TM UE op TE UE THE TUT 
MEM I Mom MM MI 
TMT TE exo TT IN ne 


WU TU STP TMT TA TE xo TE Mh 


WE NA WM co SH MM Mh co MAMA ee HTN I A | 


WW AME AN SMTA UAT SSAA TT ANAT ex TET UT se | 
INU AME TE UM SS ATE AN META SU IT TTA ope WE AIL x0 | 


Il eo TIL UN UT UN gs TIT UML 
NTU WM AE A AAT ns SU 


HW MM cot th It SUT A 


me 
Oo 


WWM SU AN A A TLE ITE IA ec MI eo WN ANT as | 


MEAN SM SHAN AT SU A EE eo TATE UI oe | © 


It tll tlt 
III ill 


a 
TE TN SA EE oe MT MM Soy TE A AN 


oolll i Ml WM SU UM TM coll MW I WN WN eo WH AN I WL UH 


_— 
eo WS 


spo lll MS UMM MN MN MM SU MN I WMA ou WW A Me | By 
I coll Meco MM SU MM WE MM col WA IM WN MN ee WM A | oo 


WM TN SMT TM ITT ey IAN oT eg HET x0 | 
WOM SM ME A ot WA WAS SM eS | 


WUT A eo TE oth WA AA oo MS | 
Moll MN MM eoM NM WE MoM WN A WM MS ol MNS 
S 


WOU MM ST SAT TT ge ETI eo | 


eolll Hill MM MMM MM SH tt 


Wi se TE WM ec TN UIT UI tT UI 


ao Cr 
&o HO 
on He 
(Cue? 
eo Woo 
th @woo 
wo 7 


& 
> 
4 
co 
‘Come 
co 
eo) 
[oe] 
(ee) 
oe} 
[o) 
or 
2 
for) 
oo 
ve) 
oO 
co 
Yo} 
eo) 
eo) 
bo 
le) 
ry 
ie) 
ioe) 
oy 
a 
Ne) 
a 
oo 
(] 
@o 
oo 
oo 
co 
oo 
ie) 
So 
co 
~~ 
@o 
co 
oo 
oo 


CLOUD. DECEMBER 1903. 
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STEVENSON SCREEN. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. 


164 


Dry. Wet. 
39:9 39-4 


35:9 35-4 
87°3. 36-5 
39-3 36-8 
32-2 305 
34:9 34-0 


29°3 27°5 
26°2 25:1 
83°38 30:4 
35°7 34°8 


38°3 [32:3] 


40°9 37-1 
38-1 36-1 
46-9 42+4 
37°6 35-9 
41-2 39-9 


47°3 4 
42:0 3 
43°3 3 
47-9 4 
48°3 4 


Temperature—Dry and Wet Bulbs. 

gh 10" 12h 14h 
Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. 
1 | 82°8 32:0|338°9 32:4) —- — | 377 

2 | 37:9 37:2) 38:1 37°6 | 39:1 38°6 | 40°0 : 
8 | 40°5 388°9| 39°7 38:0 | 40°7 28°9 | 38-0 
4 | 45:2 42:°2|46°8 41:9) —- — | 43:3 
5 |385:9 35°3 | 35:4 34°9 | 86°9 36°6 | 37:2 
6 | 36:9 36°3/37°5 36°9 | 38°3 37:1 | 38:4 
7 | 38:4 37°5 | 38:4 37°3 | 39:0 37:9 | 40°7 

8 | 80°4 [29°3]] 81:4 29°5 | 33°3 31:9 | 35-4 = 
9 | 35:0 32°4/ 34:0 82°4 | 34:2 33:4 | 34-4 
10 | 386°9 33:4) 35:9 32°9 | 85°8 32°5 | 33°9 
11 | 27-5 [26°6]| 28°3 26:8] - - | 33:9 
12 | 27°3 27:7 | 29:3 27°8| 31:0 29:0 | 32:2 
13 | 20°8 [20:0]} 21:2 20°5 | 23:9 22:9 | 27-9 
14 | 34°8 32°3 | 34:9 30°3 | 35:9 33:9 | 35-1 
15 | 32-4 [28°1]| 83°5 29-2 | 34:9 28:9 | 36-0 
16 | 87:4 31°6 | 87°5 31:4 | 37°6 31:2 | 38-0 
17 | 37°9 33°3 | 38°7 34:0 | 39°6 33:9 | 39-9 
18 | 38:4 35°4| 38°9 35°99) - - | 401 
19 | 38°7 35°3/ 36°9 34°9 | 40-0 36:7 | 42:0 
20 | 83°8 32°5 | 35°4 33°7 | 36°8 35:4 | 39°6 
21 | 44:9 40:9 | 44:9 41:4! 45-7 42:3 | 46-7 
22 | 40°9 39°7 | 40-1 39:4] 4171 39:9 | 39°8 
23 | 39°6 36°2| 37°8 35°9| 41°0 37:9 | 41°9 
24 | 42°6 38°9| 42°7 38:7 | 48:0 38:9 | 42°5 
25 |49°7 47°6| 47-4 45:9) —- — | 46:2 
26 | 49°3 48:2] 48°7 46°9| 49:0 45-0 | 47:8 
27 =| 43:2 40°3 | 44:5 39°7 | 45:0 39:9 | 42°3 
28 | 41:5 39-1] 40-9 38:4 | 44°3 40°3 | 44°8 
29 | 45:4 42°8| 44:9 43-7 | 45:0 43°8 | 46°3 
30 | 49-4 48°3| 47°3 46:7 | 46:4 46:1 | 48°8 
31 | 44:9 40°8| 45:8 40°8| 45°8 41:0 | 47-1 
MEAN.| 88:4 86'1 | 38:4 36:°0| —- - | 39-9 

STEVENSON SCREEN. 

Dry. Wet.| Dry. Wet.} Dry. Wet.) Dr 
1 | 38:1 35:1) 37°9 33:9] —- - | 373 
2 | 36°2 32°9 |) 36°9 34:4 | 39°5 34:8 | 40°3 
3 | 45:8 44°8| 45°9 45:2) 45:3 44°9 | 47:1 
4 |145:5 45:1] 45°3 45:0 | 45°8 45:2 | 46:5 
5 |46°1 45°7| 46°8 45°8| 47°3 46:9 | 48-0 
6 | 49:1 43:9] 48°9 48:8 | 49°6 43:8 | 48°3 
7 |40°4 38°5] 40°8 38:7 | 42°9 39:9 | 45:9 
8 | 37:2 36:9] 37°5 37:0} - - |38°8 
9 | 48-0 46:9) 47°8 47:0} 47°9 46:9 | 48:9 
10 | 47°9 47:1] 47°38 46°9 | 47°3 47:0 | 47:2 
11 | 45:1 41:9] 46°38 42°7| 47°9 43-5 | 47-7 
12 | 44:9 42:1] 45°6 42:2) 46°2 40°5| 45°8 
13 | 87:9 37°3| 38:7 38°1] 41:0 40°7 | 43:8 
14 |50°3 46°8| 49:9 47:2] 50°3 47-8 | 50°9 
15 | 46:1 43:9| 46°9 446] - - |46°9 
| 16 |40°6 89°3| 40°9 39°6 | 44°5 41°9 | 45:5 
| 17 | 45-9 44:1) 46-2 44°4| 46°8 45:4 | 47°5 
18 | 46-7 42°7| 47°1 43:1] 45°9 42:4 | 45:3 
19 | 54:7 50°0| 53:1 49°9| 48°9 48:3} 48°3 
20 | 46-0 40°8| 46°3 42:2 | 48°6 44:0 | 48-4 
21 |43°0 40:2] 44:0 39:9 | 43:9 39°8| 43-9 
22 |41°8 39°6| 42°4 40:5] - — | 42:9 
23 | 38°9 35°8| 37°4 35:2] 36:0 34:5 | 36-1 
24 | 42°3 40:2] 43°4 41°4| 48:0 44:1 | 43°5 
25 | 36°7 34°9| 37°7 35:1 | 35°1 34:6 | 40-4 
26 | 364 34:9] 33°9 33°7 | 38°8 37-1 | 39°7 
27 |40°7 38:9] 40:1 38°9| 42:0 39°0| 41°6 
28 | 31°9 31°6| 33°8 33:0 | 37°8 36:1 | 39:8 
MEAN.| 48°0 40°8| 43:2 41:0] - - | 44:5 
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Wet. 
37°9 
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39°9 
41°8 
33°2 
38:0 
33°1 
29°2 
85°7 
30°1 
26'8 
21:9 
23°3 
27°9 
32°9 
33:0 
30°7 
35°9 
35:4 
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42°9 
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36:6 
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36°6 
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JANUARY 1903. 


Amount of Cloud, 0 to 10. 
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FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 543 
STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. MARCH 1903. 
Temperature—Dry and Wet Bulbs, Fee Phas Black Ra dn. Amount of Cloud, 0 to 10, 
gh 10% 12 | 14h 16h ‘gin 2Qh Bulb. | Min. Fon | rom | 14 | 21» | 228 
Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. Dry. Wet. Gt. | 
41°6 40°0| 42:3 406| - — | 89:2 38:0} - — |389°9 36:1 |39°3 35:1] 44:2 | 34:8] 68:0 | 34:0] 10) 10]; 10 5 1 
83°5 31°5 | 36°38 32°8 38:1 33-9 | 39-2 34:1 | 39°38 35:5 | 36:8 35:1 | 36-9 35:0] 40°4 | 31:0] 77:1 | 291] 10} 10 7| 10 9 
89°1 37:7 | 41°8 37°77 42:9 36-9 | 43:3 37°7 | 42:5 37-5 | 87°8 34:8 | 38-3 35-2] 43°8 | 31-1] 85-9 | 26-4 4 4 2 7 7 
40-0 37°5 | 42°3 38°6 42:0 38:1 | 441 38:8 | 43°1 38:1] 41°1 37:6 | 37-9 35:9] 45°9 | 36°3] 80°0 | 383 9 9 7 5} 10 
38°8 35°7 | 38:9 35°5 | 40°6 37:1] 40°0 37-0 | 38°8 36:2| 35°9 34:8] 35-4 34:2] 41°6 | 33:0] 75:1 | 32:0 9 Shi 10 9 6 
88°0 36°3 | 37°4 35°5 40-0 37:5 | 39:9 36-9] 40:5 37-5] 36:7 35-4 | 86-4 35:5] 41:0] 33-0] 87:0 | 31:9] 10 8 7 8} 10 
34:0 32°9 | 35-2 33°9 | 39°8 37:0] 38°7 36:3] — — | 36-2 34:8] 34:9 33-4] 42:3 | 32:0] 83:2 | 283] 10] 10] 10] 10 6 
374 35°38 | 39-4 87:1) - —- | 488 38:9) - —- | 45-7 42:8) 46:1 42°9] 46°6 | 31-2] 81:0 | 28:3 6 7} 10} 10} 10 
44:6 42°6| 41-7 39°8 | 40°1 38:9] 42°6 40°6 | 42°3 40°3| 40:5 87-9] 40°8 38:4] 48°3 | 37°6] 58°0 | 40-1] 10; 10] 10 7 9 
40°0 38°9| 40°7 39:0 | 42:3 39-8 | 41-2 39°5| 39:9 39:0] 43:9 39:5] 42:9 39°8] 44:1 | 36:0] 79:1 | 35:0 9/ 10) 10} 10} 10 
45:0 42:5! 47:0 42:9 | 49°5 43:9 | 49:1 43:1] 49°0 43:2] 48:9 43:2 | 48°) 42:9] 50°0 | 40°3] 81:0 | 39:0 9} 10 9 9} 10 
41:3 40°2|43°9 40°6 | 45:5 42-1 | 44:2 42:0} 44-0 41-9] 41-9 39:9] 42-1 40-0] 48°6 | 38-0] 69°2 | 37-8] 10} 10} 10; 10) 10 
40°7 39°2 | 42:0 389°2 | 40°9 39°7 | 41:5 39:2 | 43°8 39:9 | 40:0 37:9 | 37:4 36:0] 43°8 | 85:2] 69°9 | 35°6 8 8 Cae a) 2 
35°4 34:1 | 38-7 37°0| 44-1 40:1) 45:9 41°2} - - | 38-8 31:3) 32°6 30°6] 47°7 | 31-2} 90-0 | 29-2 i 0 8 0 0 
41-1 36°7|42°7 3877) - - |428 392] - - | 42:0 39:0|393 87:9] 45°8| 31:0] 83°5 | 25:3} 10 9] 10}; 10 9 
42°38 38:7 | 44:7 401 | 43:0 40:0 | 43:0 39:2 | 43°8 40:0] 389°6 36:6 | 41:9 37-4] 47:0 | 3871] 883 | 35:2] 10 9 9 5 4 
40-1 38:9 | 38-9 37°8 | 40:2 39°6 | 39°9 37-8 | 36:3 35:8 | 87:9 35:5 | 389-0 36:9] 46°5 | 33-3] 71:2 | 380} 10] 10] 10 3 9 
85°2 34°1 | 39°3 37°71 | 86°1 35:2) 41:1 39:1 | 40°9 39°5| 43:2 41:8] 43°7 42:7] 44:0] 31-8] 83:0 | 31°7 9} 10} 10} 10} 10 
439 38°8 | 44:0 39°5 | 43:4 41-0 | 41°1 38:8] 42°0 40-7 | 44°9 41:2 | 43-9 40:7] 47:0 | 88°5] 63°8 | 38:9 5 LO | LO LON LO) 
41°2 36°5 | 42°2 38-2 | 44°9 38:4] 44-4 39:1 | 389°8 38:2] 39-2 38:1 | 41:0 40:0] 46°0 | 86:2] 77:2 | 35°7 6 6} 10} 10 8 
45°6 45°1| 46-1 45:7 | 46:2 45°8/48°9 47-2} - - |56:2 51:5) 54:9 51:°2]57°0| 38:7] 73:7 | 388} 10} 10) 10; 10} 10 
43°1 40°9| 43:0 41:9; - - |45°0 44:2] - — | 431 40:9| 41-9 40:0] 49°8| 405] 75°6 | 406] 10] 10; 10} 10}; 10 
87°9 36:9 | 38°3 37:3 | 88°8 37:8) 40:2 38:1] 42-9 40°8| 40-1 38-7 | 39-9 38-1] 43-3] 361] 60°6 | 363] 10} 10] 10) 10; 10 
39°8 38:2 | 42°1 39°3 | 46°8 41:1] 47:4 41:0 | 47°3 41:2] 47°6 42:4] 46-1 42:5] 49-1 | 33:0] 95:0 | 32°6 9 9 5! 10} 10 
47°3 44:0 | 48°1 45:1 | 50°4 47:5 | 52:2 46:9 | 52:0 45:4] 47:3 44°5| 47:2 43:9] 53-4 | 43-9] 81-2 - 10} 10 9} 10] 10 
47°8 43°8 | 47:9 43:9| 46°5 44:1] 46:0 43:4 | 44:1 42:1] 42-1 40-7/ 41:1 39-9] 49-2] 42:0] 79-1 | 41°5 Tol L010 9} 10 
39°8 38-1 | 42°8 39:5 | 44-9 40-2] 45°6 40°8| 39:9 38°%| 38-9 37-8 | 39-7 38-8] 46°3 | 36:2] 95°8 | 37-1} 10 il U || 1) ©) 
46°1 43:9] 47-4 45-9) 47:0 43:°9/ 45:1 42:1} - —- | 41:9 38:0| 41-9 37°5]50-1)| 37°97 62:4 | 383] 10) 10] 10; 10 5 
41:0 37°7|41°5 39°0| - - |45°8 41:7} - - | 47-1 43-4) 46:8 43-4] 47-7 | 36:2] 65:8 | 33:2 4 9] 10}; 10] 10 
429 39:9] 37-2 36:4] 40°9 39-5; 48-1 40°7 | 48:5 40°2| 44-9 40°8| 44-1 41-2] 46:9 | 35-0] 85:2 | 371] 10) 10 6 9 9 
49:0 44:5 | 47:1 43°7 | 48:9 45:3] 50-0 44:6 | 49-6 44-7 | 41:9 39-5 | 40°5 38:°5152°6 | 39°3] 99°2 | 37:2 8} 10 8 1 1 
Mean | 41:1 38:8 | 42:0 39°3| - — |43°7 40:2) - — | 41:8 39:1] 41:4 38-9] 468 | 35:7] 78:2 |[34°8]] 8:6 | 8:8) 88 | 84) 7:9 
STEVENSON SCREEN. APRIL 1903. 
Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. Dry. Wet. |Dry. Wet. 
43°] 42:7 | 43°1 42-7 | 44°1 43-8) 49°1 45:9 | 48°5 43-1 | 42-0 38°8| 41°83 39:1]51:0 | 34:0] 96°6| 30:2] 10} 10 9 9} 10 
42°8 39:5 | 46°9 41°5 | 45:3 40°5 | 47:0 41:7 | 46:5 40:8 | 40°9 37°6 | 40:9 37:9] 49:5 | 84:5] 102°7 | 29°9 5 5 8 7 8 
44°] 43-1 | 44:2 43:8) 47-7 47-1| 47°7 47-°1| 47-0 46-7 | 47-6 46:5 | 47-3 45:9] 48:8! 39:3] 68:6] 377] 10] 10; 10) 10/| 10 
40°6 38:0 | 43:7 39:0} 41°6 38°6| 41°2 3891) - — |405 37:4] 40:2 36:9] 48-0] 38:0] 92:0) 36°8 5 6 4 6 6 
44°8 402/461 406; - -—- | 47:9 42:0) - — | 44:2 42°7| 43:9 42-5] 49°8| 37:8] 95:0] 34°6 6 Sele LON L080) 
48:9 48-1] 49:8 48-3) 50:5 47:4| 50-0 47°5| 48-8 46:0 | 42:3 40-1] 43-9 39:9] 50°8| 41:0] 53:0] 406] 10) 10 9] 10 9 
43°8 89:0 | 44:2 40°1| 44:9 41:1) 44°8 41°5| 45-9 41-7 | 45-3 40:8] 45-3 41:1] 47-6 | 38-4] 56-4] 36-4] 10 8 9 8 7 
46-4 41:2) 47:4 41:9] 52:8 45:9 | 53°6 46°7| 51-8 46:1! 47°38 45-2 | 47-2 45:-2]54°9 | 41:1] 105-2 | 37-0 2 2 3] 10; 10 
47°1 45:7 | 46:2 44:9] 50°8 48:0] 48:4 46-8] 47-4 46:5 | 47-0 46°3| 46°6 45-8]53:0| 44-0] 1085] 43:9] 10) 10) 10}; 10; 10 
45°6 41:1 | 45°8 41:0] 46:5 42-4, 48-9 42:8) 47-0 42:5] 45-5 448/459 45-2] 49-3| 40-8) 85:1] 393] 10, 10 O10) el) 
44:2 40°9 | 44:0 39°6 | 43°0 39-7 | 44°5 38:3] - — |419 35°3| 41-1 34:6] 47-4] 87-1] 98:5} 40°6 8 9 5 7 6 
36°2 33°8/40°0 36°0) - - | 41°3 36:0] - — |83°7 32:2] 32:1 31-1] 43:3 | 30-2] 109-4] 32:0] 10 8 8} 10 2 
37°5 83°9| 38°3 34:0 | 39:4 35°9| 41°9 36-4 | 42-2 35-4 | 36:0 33:4] 85°5 33-2] 43-5 | 29-4] 109°5 | 26-1 9 9 9 4 9 
38°8 34:8 | 38-1 33:9 | 41:0 35:1 | 40-9 35-2] 40-1 34:6 | 34:2 31-8] 33-0 30-8] 425 | 29:2] 96-4] 25:2 7 8] 10 4 2 
88°6 34:2 | 39-2 33°3 | 37°8 33°8| 41:2 34:9] 40:6 34-6 | 36:1 32°5| 34-8 32:0] 41°6| 29:3] 99:0) 23:1 5 5 3 3 5 
38°7 32-9 | 38:3 33:0 | 41-2 34:7 | 40°5 36:1 | 39-5 34:7 | 33-9 30-9 | 34:6 31:3] 42-5 | 28-7] 103°6 | 22:6 8 6 7 6 6 
38°4 36°8 | 38-1 33:0 | 39-6 33-0 | 39°9 33°6 | 40-5 33-5 | 31-0 28-2 | 31-2 27:3] 42:0 | 27:7] 105:2 | 23°5 7 7 8 3 1 
405 36:1 | 42:0 37°1| 44:1 38-8] 45°1 39:9] -  - | 41-5 39-3] 41-8 39-5] 47-0| 27:8] 721] 23:9] 10} 10) 10 9) 10 
43°8 41:1|45-4 49:2] - - |49-°9 443) - — | 41:5 37-6| 42-0 37-9]51:1/ 40:0] 92:3] 38:9} 10] 10) 10 5 8 
40°9 38:8 | 43°8 40-0| 46:4 41°9|45°5 41°1| 46-8 42-°2|38°8 36°5| 38-7 35°9]48-°0| 31-9] 71:0| 268] 10} 10] 10] 10) 10 
39:9 35:2 | 40°3 35-9 | 44-1 37-6 | 44:0 37-2| 48-9 37-5 | 39-0 35:1 | 86-2 33:9] 46-1] 31:3] 103-1] 26-4 9; 10 9 7 2 
38:0 35:0] 40°8 36-2 | 42:2 36-4| 42°9 36:9] 41°7 36:7| 38-4 35°4| 37:1 33-9] 43°6| 28-6] 73°5| 22-2] 10) 10) 10 9 3 
43-7 87:4 45°9 38-4) 47°5 39:4] 51:0 41-5 | 48-0 39-2] 40°0 37-5] 39-3 35:9) 51°7 | 33:4] 102-4) 29°5 9 9 9 9 9 
39:0 36:4 | 42°9 39:0/50°5 48°3|52°5 46:2) 51°5 43-9] 41:1 38:0) 40°5 27:1] 53:3 | 26°83] 105:2 | 20°5 0 1 3 1 0 
45°7 41°35 | 50°2 44:1 | 53-9 45°8|55°0 47-4) - — | 48-2 43-1| 47-8 41:3] 56-6 | 30°7] 104-7 | 24°5 9 7 6 3 3 
47°9 42:4/48°6 41°77} - — |55°1 44:8) - - | 46-0 40-7] 43-9 39-9] 58'5 | 34:3]113°0 | 27:1 1 2 5 7 g 
44-6 40°77 | 48°6 42:0| 49:3 43:1] 49-4 43-9| 46:9 43-8 | 45-4 42-4| 46-0 42-1] 52-9| 38:8] 107-7 | 34°6 9 8 | 10 9 8 
51:2 44-8 |52°8 45:°2| 53-4 46:4] 55:9 47:1] 50:0 45°7 | 49:3 44°8| 48-1 44-3]57-2| 42:1]110-7| 40°8 9 8 9 6 3 
51:9 46:9 | 54:0 47°8|54°3 47:9/ 57-4 48°7| 56-2 48:°2| 48-9 44-7 | 48-9 44-6]58-2| 43:7] 97:9) 37:1 9 9 8| 10} 10 
481 45:8 | 48-2 46:0 | 49°8 47-0] 52:2 49-0| 56-2 51-2| 46-5 44-8 | 45-2 43:6] 58°0| 42-7] 1080 | 42:0] 10} 10 8 5 3 
432 39°6|44:6 40:1] - - 1475 42°:0| — —- | 41-8 38-8] 41-4 38-3] 49°6| 35:1] 94:9] 31°83] 7:9 | 74 | 79 | 72) 65 


544 FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. MAY 1903. 


Temperature—Dry and Wet Bulbs Black nada Amount of Cloud, 0 to 10. 


Max. |Min. re 
gh 10h | 12h 14h 160 ain 29h Bulb.) Min Von | rom | 14m | 21m | 99h 
Dry. Wet.| Dry. Wet. Dry. Wet.| Dry. Wet.] Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. 
1 | 48-9 46°6 | 51:9 47-7 | 568 50:2) 57°7 56:2 | 56-7 49-9 | 50°5 48-2 | 48:9 47-6] 591 | 37-0 30°0 2 6} 10 LON ete 
2 |51°8 47:0 | 53:2 48:2 | 53:4 48°8| 54:6 48:2) - — | 48°3 46:0 | 48°8 45-0] 56°6 | 43:9 892] 10; 10} 10 9 9 
3 | 504 47:0|54:0 49:0, - - 15386 47°77} - —- | 49°5 46°0 | 48:2 46°19 57°3 | 37:1 29°7 | 10 9} 10 7 9 
4 |49°6 44°9 | 51:0 [45-1] 51:7 45:9) 52-2 45:5) 51°7 45:9] 46:2 45°7 | 45°8 48-7] 54°5 | 44:4 45:0} 10} 10 9; 10) 10 
5 | 47:5 45:5 | 47:9 45°8  48°8 46:0] 49:0 46:2) 46°7 44°3| 44:8 42:3) 44-7 42°59 50°1 | 43-4 42°4 9 9} 10 8 | 10 
6 | 444 40:9 | 45:1 41:1 | 47-9 43-9] 48-0 43:0) 47°8 42°9| 41-9 39°8| 41:7 39:3] 49°3 | 40:3 38°5 | 10] 10) 10; 10] 10 
7 | 44:4 89°5 | 45:9 41°8 | 49-2 [42-0]] 50-4 [42°9]] 52:0 43:9 | 44:0 40°0| 43°5 400] 53:1 | 38-1 36°1 5 it 7 8 9 
8 | 46°9 42°4/48°5 43:3) 50:4 45°4|51°6 45°8|52°8 46°8| 48:0 43°8| 47-2 43-3] 53°3 | 40-0 38:2 1 10) LO LON LOR aay 
9 | 47°6 43°9|49°2 44°6 | 52°3 46°2)54:0 46-1] —- — | 44-1 42°1 | 44:3 41-6 ]55°8 | 43-0 4076 | 10} 10 9} 10} ‘10 
10 | 41°9 38:7] 41:9 38:2] - - |46:2 40:0] - — | 3896 34:9 | 38:9 35:3] 49:0 | 38:9 40-4} 10] 10) 10 3 5 
11 | 41°8 36:4] 44:2 38°0 | 47-8 41:1] 49°5 43:3] 47°83 48:5 | 42°8 40°5 | 41:2 39-8] 51°6 | 32°0 24°1 8 7 6 6 4 
12 | 46°2 42:1 / 47:1 42°8)51:0 44:6] 52:9 46:2] - — | 46:1 45:0 | 45:7 43:9] 53-4 | 34°8 27:0 8 8 9; 10) 10 
13 | 44:4 48°9|46°7 45°6 | 48°5 46:2] 51°3 46°9| 49-4 45:4) 46:8 45°4| 46-9 46-1] 52°8 | 43-0 405 | 10| 10 8} 10, 10 
14 | 48°7 45°9| 48:2 45:3) 48-9 45:1] 50°0 45:7 | 47:4 45-2) 44-2 43°5| 48-7 42°7151°3 | 43-7 42:5 | 10 9 | 10), 107) 20 
15 | 43:6 41°7 | 48:2 44°3 | 48:3 44°7 | 48-9 44:6 | 49-9 43:9 | 43°7 41:9 | 44:9 42:9] 51-0 | 40°8 40:0 8 9 8} 10] 10 
16 | 48:5 42°7|44°6 43°8| 47:2 46°5| 46:4 45°38} - — | 48:3 423 | 43-0 41:2] 47-9 | 39°6 38:6] 10] 10) 10] 10] 10 
17 | 47:3 42:2| 49-7 43:0] - - |53°1 45°77) - —- | 44:9 42:0] 42:9 40-9] 57:1 | 41:0 40:0 38 4 6 5 5 
18 | 46°3 41°7 | 48:1 42°4) 49°8 43:0 | 52:0 44:1] 54:0 45°8| 46°5 43:0 | 44:0 41:8] 55:3 | 37-0 27 8 4 8 2 3 3 
19 | 461 43-1] 5171 45:5 | 54:5 47-9] 56:7 49°3| 57-2 49-9 | 46°9 42-9 [46-6][/42°1}] 58°3 | 34:4 26°4 8 6 2 0 0 
20 | 46°0 44:4] 46:3 45:1] 47:9 46°9| 49-2 48°7 | 52:9 48-7 | 49-4 48:0 | 49:5 47-7 | 55-5 | 38°5 2754] 10; 10) 10 8 8 
21 | 51:7 49:2 |52°5 48°4 | 55:2 50:2) 54:4 51:0] 51:9 48°8| 51:0 48°3 | 56°3 51°31 57-4 | 47°7 46:0 8 8 8 | 10 7 
22 | 561 50:0|57°0 51°1|60°4 53:3) 57:9 52°7| 49:5 47:5| 47-9 44:8 | 45°1 42:7] 60°5 | 45:5 44-2 8 8} 10 it 3 
23 | 503 46°9|51:°9 47:4] 53:1 48°6|51°6 47-7) —- — |49°3 46:4) 48°8 45-8 | 55:2 | 43°5 37:0} 10 5 9 8 | 10 
24 |52°5 481) 58:1 52:2] — — |62°7 53:2} —- — |54°9 50:1 | 54:8 44:3] 65-0 | 43°2]125°7) 37°5 3 8 5 3 Z 
25 | 56-4 48°9 57°6 49°38/ 61:7 53:9] 64°8 53:1] 63°2 53°7| 54:1 5071) 52:0 48:9] 65-9 | 47°8]}122°5} 40°3] 10] 10 2 2 2 
26 | 56:1 52°4 60°3 54°5 | 68°6 58°8|70°9 59°5| 67°5 58°9| 55:7 53°8| 54:5 52:7] 71°7 | 41°-4]124:0| 35:2 2 2 2 i 0 
27 | 56-9 52°9 61°5 54:9) 67-5 55:6 | 67°6 56:4] 70°7 59°0| 58:8 54:4] 54:9 52:4] 71°5 | 44:2] 1205] 35-9 3 By) 1 3 iy 
28 | 60°6 54:2 65:0 56°9| 70'S 59°8| 69-4 61:0 | 67:4 59:1] 61°8 56°1| 58:0 54:3] 75-7 | 44:2] 1360) 36:4 2 2 8 8 7 
29 | 57-3 53:2) 61:0 54:5 | 66:4 57°4| 73°3 58:9) 71°3 57:5 | 53-2 50°5 | 50°6 48-8] 74:0 | 496] 133°2) 43°8 8 7 5 0 0 
30 |55°9 51°6 | 58:3 53°8| 64:7 56:°0|63°5 56:2} - — | 62:1 56:0 | 61:7 55:9] 68:0 | 48:1] 129-1] 49:0 8 8} 10 9 8 
81 | 58°4 55:5 | 58:9 55°6| —- - |59:0 56:3; —- — | 538-2 51°2|50°9 50°71] 63-2 | 51°5}111:2}) 55:0] 10; 10 6| 10] 10 
MEAN | 49:7 45°9/51°8 47°11} - —- |55°6 49°71) - — | 48:8 45:9) 48:0 45:2] 58*1 | 41-9] 108-7 | 87:9] 76 | 7-8) 75 | 7:0] 68 
STEVENSON SCREEN. JUNE 1908. 
Dry. Wet.|} Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.] Dry. Wet. } 
1 | 49°9 46°9| 49°3 47:3] 49°8 48-9 | 53:4 51°4|56°0 52°6| 50°2 45:9] 49°9 45°7156°8|/47°5} 95°38) 47-7} 10} 10] 10 2 4] 
2 | 514 46:4) 53°9 47°3 | 55:1 46°3 | 54°9 47:9 | 54:3 48:7 | 51°6 47:71| 47:9 45:0] 56:0 | 45°54112°8| 40-4 8 8 8 8 3 
3 | 53:9 48°7 | 55°8 49-9 | 59°8 51°8| 61°5 52°38) 63:9 55:7 | 55:9 51°9| 55:1 51°8] 66:1 | 36-7} 128'9| 29-2 0 0 6 9 9 | 
4 | 54:1 52°7| 57-4 54°7 | 61°8 56°9| 58°8 54°8 | 62:0 56°6 | 54°3 53:0} 53:5 529] 64:2] 47:1]1256] 405] 10 7| 10) 10) TOR} 
5 | 58:5 55°7 | 57-1 54°7 | 62°6 58-1 | 6371 56:2) 632 56°9| 56:4 531] 53:2 50:9] 66°3 | 51°77 132°8| 51:0 8| 10 il 7 Gilg 
6 | 53°5 51°7 | 57:9 54:9 | 62:8 57°8) 64:5 58:8 — | 56:9 54°1|55°0 53:2) 66:7 | 44:-4]118°5| 37:4 1 0 0 1 0 
7 |61°4 57°5|65°5 60°4] - = Nib (63°) = — | 61:9 58:7 | 57°9 55°7]75°7| 49:0} 125-7 | 405 1 0 1 il 2 
8 | 615 56°8|65°0 59°4| 713 62°9| 72:5 63:4 | 73°7 64:0| 55:9 54:2] 54:9 53:6] 75°7 | 49:0] 128°8| 46°5 1 it 2 9 2 
9 | 58-9 53°6|61°5 55:1 | 62°6 56°6 | 64:6 58:2] 65:5 57:8} 57:1 54:1] 53-9 51:9] 66°7 | 50°3} 115-2) 47:0 0 3 il 7 Hi 
10 | 5777 .54°4 | 57°9 54:0 | 60°2 55:9) 59°9 55:9 | 58-9 53:9] 51°6 49:2) 50°3 47°38] 61-4] 51:2) 117-7 | 45-7 9] 10 7 7 9 
11 | 49:2 45°3 | 50°2 45°7 | 53°2 47°6 | 56-1 49:2] 56:8 48-7 | 49:3 44°6| 45°8 41:9] 57:0| 45°8]111-4| 45°9 3 1 0 0 0 
12 |50°1 45°1) 51:7 46°] | 58-6 50:4) 60°9 51:3} - — |52°7 46°6| 51:4 45:9] 62°3 | 35:1]120°3 | 26°6 5 8 3] 10} 10 
13 | 49°9 44°7 |50°6 44:2 | 52°6 46°2/ 47-9 45:8] - — |45:3 43:2) 43:3 41:6] 54°7 | 43°0]118°9} 42-4 3 5} 10; 10 7 
14 | 48:0 42°3)51:1 44:9) - = |65°3 471) - — |49°1 43:9} 45°6 42:2] 59°3 | 38°3]117:0| 34:0 4 4 6 1 0 
15 | 513 47°6 | 538 49-2 | 57:3 52:0 | 60°6 53:6 | 60°6 53:9] 52:1 49°2| 50:9 47:9] 61°3 | 39°4]115'8| 33:3 9 8 9} 10) ZO; 
16 | 48:2 44:9] 48°8 45:5 | 49:4 45-9) 48-9 44:9 | 49-0 45-8] 48-2 45°6 | 47-7 45:°1151:2| 46-7] 90°4| 45-47 10] 10! 10/ 10| 10 
17 | 48°6 44°2| 49-4 44:2) 51°7 45°1| 50:9 45°6 | 50°8 45:8 | 46-4 43°9| 44:6 42°9]55-0| 45:2] 1140] 42:5] 10 9] 10 8| 10 
18 40-7 4264770 42-1 |) = — |53°9 47°56 | 55:7 48:9) 49°8 44:9] 47°5 43:8) 57:2 | 40:0] 130-2 | 37-0 7 6 6 Uf 6 
19 |49°9 43°7 | 50°5 43°5| 53-9 46°2| 55:0 46°1|53:2 46:4] 47-2 42°9| 44:8 41:1] 58:0 | 42:9] 130°0! 42-7 6 6 6 1 lol 
20 |50°9 43°9|53°9 44°9| 57:9 48°9/ 63:9 52:9) —- — |49°9 45°8 | 46:9 43-9] 65:0 | 32°1]133°6 | 24:0 1 1 7 4 3 
21 |54:9 50°1|57:1 508] - — |61:0 52:0) - - |54°6 49:1 | 52:9 48-2] 62°6 | 37:0] 132°2| 28-0 4 6 8 5 7| 
22 |56°7 50°9/57°8 5)°8| 63:3 54:0) 64:9 54°2|61°5 52:3) 54:7 48°6| 52:7 47:9] 66:0 | 46:7] 1206] 42°35] 10 9 il 8 | Tons 
23 | 51°9 51°2| 53:0 51°8| 55:4 52°9| 54:8 52-7 | 55:0 52°5| 53:6 52°0|50°5 49°2]57°6 | 48:0} 71:0] 47°33] 10) 10) 10 7 8 
24 |59°7 54:0|63°0 55:2) 67:0 56°9| 60°7 55°6 | 60°2 54:6) 59-1 54:2) 59-2 54°38] 67°8 | 48°54118°5 | 35:4 9 9} 10] 10) 10 
25 | 59°2 56:0 | 63-1 57°6 | 65°7 59°0| 62:9 57:9 | 68:0 58:0 | 56:2 54:°2| 56-0 54:1] 68°3 | 58:0} 120°0| 51:8 6 8 6 9 9) 
26 | 65°2 57°3 | 63°8 56°6 | 63:2 56°7 | 63-6 57°9| 64:9 58:9] 57:9 55°91 58-7 56:2] 65°6 | 47-0] 115°8 | 37°3 7 9 9} 10°) aOR 
27 |56°7 54:°2|56°7 54:0] 59°9 55°9| 63°8 58:2) - - | 56:9 56:2 | 56:8 56:3] 64:0 | 53:0] 120°7 | 53-2 8} 10 7 | 10>) tea 
28 | 571 56°6|56°9 56°3) - - |60°9 561) - — |56°2 54:2|55-2 53°6]63°3/54:8]114°'7] 546] 10] 10] 10 8| 10) 
29 |53°9 51:°9|50°9 49°6) - — |55°7 51°7 | 55°9 53:4] 53-2 51°9 | 53-1 52:1] 60:0 | 49°5]}111°3 | 50°0 9| 10| 10) JO} im 
80 |53°9 51°9| 54:9 521] 53-9 53:0] 54:5 53°9]55°1 54:2) 55:2 54-4] 54:9 54:0156°3| 50-9] 111-4] 48-4] 10) 10] 10) 10) 10 
Mean.) 54°1 50°1|55°5 50°8| - - |59°4 53:2) - - |53°3 50:1] 51:7 49:0] 62°3 | 45-6]117°3| 41°6 | 63] 6:6 | 71] 70 68 
4 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 545 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. JULY 1903. 
Temperature—Dry and Wet Bulbs. _ IBlack |Radn. Amount of Cloud, 0 to 10, 
Max.| Min. Bulb. | Mi : 
gh 10% 12h 14h 16 Qih 22h ea SR gH) 108 || 142) 91 | oR 
Dry. Wet. 'Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. 
1 | 54:9 54:1 | 55:1 54:0] 57:0 54°9) 58°5 55:°2157:9 54:9) 569 55:0|57°6 54:9]60-0|52°3]} 85:9] 51:9] 10] 10 9] 10 9 
2 | 61:2 57:0} 638°1 58:9 | 65:4 60°8| 666 61:4 | 62°9 58:°9| 58:2 57:71] 59-9 57°7}. 67:0 | 51-8] 112-1 | 46°8 i Oil Gy | IO) fat) 
3 | 58:2 51°1 | 52°6 50°9 | 52°8 51°5| 55:0 53°0] 55:4 58°0|538°6 51°7|52°9 515961:0|51:0} 92:2) 51:0 10 10 9 10 10 
4 |55°8 51°71 | 56°8 52°2| 56°6 52°3) 55:0 52:7) - — |52°8 52°2)52°7 52:°2156:°9|52:0% 80:4) 48:8 10 9 9 10} 10 
5 |55°5 51°6|54:7 52:2] —- - |55°9 55:2) —- — |549 54:6} 52-8 51°8]56:°3/50°6] 70°2} 490} 10| 10] 10] 10) 10 
6 | 53°6 47°7|54:5 48°7|55°8 48:5] 55°1 50°0| 57:4 50°4|49°9 46:9|48°6 45:°4157°3|47°5]117:2| 45:2] 10 8 7 5 5 
7 |52°7 45°7 | 54°9 47:9] 56°9 491] 61:0 52°0| 61°8 51°9|51°9 48:9 | 49:9 47-0} 63°4 | 39°8] 119-9 | 3174 3 3 5 2 2 
8 | 49°8 48°9 | 51:2 50°4) 55:9 53°9)57°9 55:9 | 58:2 57°4|56°8 55°8| 56-6 55:0] 59°2|46°6] 90°6| 390} 10} 10} 10) 10} 10 
9 |54°7 54:2 | 54-7 54:3) 55:9 55:1) 57°71 56:0 | 59°9 58°9/| 56°8 56°2| 55:5 55:2 | 60°3 | 53:4] 11271 | 53°38} 10} 10] 10) 10] 10 
10 | 55:4 55:0 | 56-0 55°6| 56:0 55:7 | 56°3 55:9] 56-4 55:9/53°9 50°9|53-°2 50°6]57:1| 53-6] 74:2] 53°37 10] 10] 10 8 7 
11 | 53°8 50°7 | 55°8 52°3| 55:9 52°9|58:9 52:9) - — |52°8 50°1|52:4 49:4] 61:3 | 46°7]110°8| 42:5} 10] 10 7 8 9 
12 | 54:9 49°7|56°8 50°8| - - |56°7 50-4] - — |52°2 47°7| 51:7 48°51 59°2 | 49°2]107:0 | 47:4 6 8 9 9 9 
13 | 55°4 49°38 | 55:8 50°0|53°6 48°29] 56:0 49:0) 55°9 49°0 | 52:9 48:2] 51:9 47:7] 60-1 | 46:6] 121-4 | 44°9 8 8 7 if 8 
14 | 5671 51:1)56:1 51-7 | 58°3 51:9] 61°6 51°9/ 60-1 51°9| 52:8 50°5| 52:3 50:0] 61°8 | 38°1]117°6 | 31°1 i) 5 6 10} 10 
15 | 60°8 53°7/| 62:9 54°3 | 63°9 55°6 | 64:7 56:7] 60°9 53°8| 56:9 52:2) 56:2 52:0] 65-4 | 48-0] 122°7 | 42:5 7 8 6| 10} 10 
16 | 571 55:2) 56°6 55:0 | 57:1 55:8] 57-0 44:1) 57:2 55°9| 55:1 53:9) 55:4 53:9]59°3|52°0] 66:3] 52:00] 10; 10] 10) 10} 10 
17 =| 54:3 51°5|53°6 51:2 | 53°3 51°2/ 53-7 51°7 | 52°9 50°9| 52:2 50°9) 52°3 50:9] 54:4 | 51:0} 81:0} 465] 10; 10] 10; 10] 10 
18 | 51:7 47°2/|52°3 47°6|55°8 50°0/58°5 52°0) —- — |52°7 48°7| 48-4 46-6} 61°6 | 48°7]114:0 | 47:7 6 6 1 (0) 0 
19 |54°3 48°2|56-0 49°99) - — |64°3 55:9) - — |55°7 50°9| 53:2 49-21 66-6 | 40:1] 120°9| 34:0 A 1 il 6 5 
20 | 53°5 5071 | 57°7 53:1) 62°9 57:0] 68°6 56°9| 62:0 54:°8) 53-0 49:0|49°5 47:3] 64°3 | 44:0] 125-1 | 38-2 9 8 4 il 1 
21 | 54:1 51°7 | 54:2 52°38] 55:3 53°9| 58-5 56:9] 60°7 57°8| 56°9 55:5 |55°5 54°3]61°6 | 41-5] 93:9] 34°99] 10) 10] 10 7 8 
22 157-7 56°1|59°9 55°7| 61:9 58:0] 62°5 57°4| 62:9 55°9| 54-9 52:1 | 53-1 51:1] 65-1 | 51-2] 124-0) 49-4 8 8 5 6 6 
23 | 58°3 55:2 | 59-9 56°0| 59-4 55°8| 62°3 55°8| 64-6 55°3| 54:9 51:3] 53-7 50°5] 64-8 | 50:0] 119:0 | 45-0 9 6 6 4 2 
24 | 57:9 53:2] 62:9 57°1 | 64:9 58°1| 66:9 59°8| 64:4 58°6| 54:0 61:1] 55-1 51°5 | 67-2 | 47:°2] 125-2 | 36°3 1 2 5 i 8 
25 | 59°6 55°6/ 64:0 56:9 | 67°8 58:4] 69°8 59:6] —- - |60°3 55:2) 605 55:3} 74:3 | 45°3]135°6 | 38:4 i 5 WO) 10) 
26 | 58:9 56°8|60°7 57°77) - —- | 64:9 586] - — | 54°6 52-2| 53:0 50-6] 66:1 | 52°8]128°7| 53°64 10 6 9 5 7 
27 | 56-1 58°7|59°7 55:0| 63:8 56°9|59°6 54:9] 60°3 54:0| 54:9 53:2] 54:6 52:8] 63°7 | 44:0] 126-8 | 36°6 2 3 6| 10] 10 
28 | 55:8 58'1 | 56°3 53°6 | 59:2 53:9] 61°0 53°8| 60-0 55°6| 55-1 52°9/ 55-2 53°5162-1 | 50:0] 102°0| 4727 10) 10) 10) 10) 10 
29 |55°1 51:7 |55°6 52:0] 60°6 54:6] 63°8 57°5| 59-4 54°8| 56:0 50°8|55°3 50°5]| 65:2 | 51°3}127:3| 49-7 | 10 9 || UO) 10) 
80 |55°7 51:0) 58:1 52°3| 56-9 52:0] 58:4 58:9] —- 55:6 52:2) 55°8 52:2159-4 | 52:°6]115°6| 51:0 8 5 10 9} 10 
81 | 57:9 53°7 | 59:2 54:6 | 60-2 56°8|58°5 54:4] 60:7 55°6| 54:9 52°5| 54:5 52:0] 62°3 | 04:5] 115-4) 517 6 5 7 | 10) ao) 
Mean.) 55:7 5211/57:0 53:0} - - |60°0 54:9] - — | 54:6 51:°9|53°8 51°3]62°1 | 48°5]108°2| 4494 7:9 | 75] 7:5) 77) 7:9 
STEVENSON SCREEN. AUGUST 1903. 
Dry. Wet.) Dry. Wet.' Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. Dry. Wet. | 
M)53°8 51°8 | 53°5; 52°0| - — — |56°9 55°3' 56:9 55-9 | 56°2 54:1| 54:9 53:°5459°2 | 505} 766 48:4] 10} 10; 10) 10] 10 
2 |58:1 58°7/59:°9 55:1) - =) 60%5)055"5 |) = — |53°3 52-5 | 53:0 52-°1]60°8 | 53-07 99°4| 48:8 8 | 10 9) 10} 10 
3 | 54°38 52°6 | 55:0 52°5 | 56:9 52°5| 55:7 53-4 | 56°3 54°6 | 56-0 53-5 | 55:0 52-7 | 58-7 | 5270 85°3| 51:0} 10] 10] 10} 10] 10 
4 |56°8 55°7 | 57-1 54:0 | 55°8 54:0 | 55-9 52°8 | 54:0 51°9| 54°3 511 | 52-9 51°5]58-0 | 51-4] 83:2) 49:5 8 10 10} 10 10 
5 15677 53°3 | 58°3 54:6 | 56:0 53:1 | 57-9 52:4 | 59-2 53-7 | 53:2 51:1 | 53-0 50:8] 61-3 | 53:2}112°6 | 49°4 9 8 7 9 9 
6 | 52:2 50°1| 53-1 50°9| 53:9 50°9| 55:0 51°8 | 59-1 52:9 | 52°8 51°3| 51:3 50:9] 60-7 | 49°14 112°2| 46:3 9 10 8 9 10 
7 |561 52°6) 561 58:1] 56:5 53:9) 57°9 54°5| 60°71 55:2) 53°9 51°5| 53-8 51°1]61°8 | 51:°341100) 46:3 9 9 7 10 10 
8 |55°3 54:°5157°7 55:5 | 62°7 56°7/59°0 561] - — | 58:9 57:0) 57:1 56°11 63°6 | 50-6} 92°5| 49°8 10; 10 10 10 10 
9 |56°7 56°0) 5671 55:7) —- — |58°2 57:0) —- — |55:4 54:°9| 55:4 549]59°3|54-8] 94:7| 53:7] 10; 10) 10; 10) 10 
54°7 501155°5 50°5| 55:0 49°9| 54:9 501) 57:1 51:4] 48°3 46:2) 48°7 46:6] 58-0 | 47:7} 973) 49°38} 10] 10 6 3 3 
55:2 51:0|57:0 52°8 | 54°6 51°9| 57:2 53°8| 58:9 53:2|51:'9 49:9] 52°3 49:9161:0 44:°9}105°3) 40-7 9 8 4 5 7 
551 52:1!58:2 53°7| 60°5 55:0'61°3 55°0| 58-7 54:6 149°6 48°3| 49°1 47:6] 63°5 44°7]126:2| 37°8 5) 4 By" oh 4 
53°7 51°6 57°2 54°3| 54:6 52-2 60°9 55°8| 59-0 54:3 |, 92°9 51-1 | 51:9 50°8 | 62:4 | 45°8119'°0 |) 39°5 9 7 7 10 10 
557 525 56:3 52°3| 58-2 52:°9| 60-0 54:0 | 59-1 54:5 56°8 55:°2|58°6 55:°5161°0 | 501) 69:0) 48-4 10 10 10} 10 10 
60°9 56°2| 60:0 55°8| 59-8 55:0 | 60°0 57°6| —- — |55°6 54:5 | 54:9 53:°9]61:0| 52:2] 86:5, 48-0 i SHPO OF | Lo 
54°8 49°7| 55:8 50°3] —- = |56°8 52:0) — — |51:Z 48-7| 49-6 48:0] 61-0 | 49°3]114:0| 50:0] 10 9} 10}; 10 2 
53°8 51:1) 561 52°1| 58:2 58°7|58°8 52:2| 59-1 52°3| 50°9 47-7 | 49:3 47:1] 62:8 | 45°38] 120°5 | 39-0 9 9 (ON 2 
50°8 48°7 | 53-6 50°2| 58-0 51:7 | 62°5 54:3 | 62:0 53:0 | 54:1 51:0] 54:1 51°1] 6571 | 41°9 122:0 | 376 9 9 7 9 9 
51:9 50°9|53°8 52:°2| 59-3 55:0| 60:7 55:0] 57-1 53°1| 49°8 48:9] 50-0 49-1] 63-0 | 49°2]120°9 48:4] 10 10 6 10 10 
50°9 48°7| 51:7 49°2| 54-7 50°7|58°6 53°1| 54-6 51°0| 48°5 47-6 | 47:9 46:9] 59-3) 44:0] 110°5| 41°38} 10) 10 aI, al 9 
52°0 47:1 | 53:2 47-2 55:0 5071) 53°8 50°71, - — | 49:9 48-0 | 49°3 48:1) 56°8 | 45:2) 1130; 41:8 9 8 6 eel 
5d°0 50°38 | 57:2 52°8) 57-3 51-7 | 60:2 52:2) — — |49°6 47:4] 49:3 47-2 62:2 | 48°3]117°3 | 45°5 10 7 2 4 
501 48°1) 54:2 50°9) - = 6271 54:9) = — | 55:2 52-5) 53:9 50:9] 651 | 39°8]124°6| 32°4 9 if 8 9 9 
55°3 50-9 | 57-8 52°2| 62-2 55:9) 61:2 55:1) 61:7 53°1| 50-2 49-0] 47°5 45:2] 64-4 | 45-9] 112-7 | 38:0 4 7 8 1 0 
50°5 48°6 | 53-0 50°4/59°9 54:4|57°5 53°1| 59-9 52-0 | 52-9 50-2| 53-0 50°8]61:°0 | 40:2) 1181) 324 9 4 6 7 9 
53°2 51:1) 54:9 53-2] 54:4 53°7| 54:5 54:0! 55:1 54:8) 57-2 57:0 | 57-2 56-9]58-0| 51-1] 63-9) 48°83] 10 10 10| 10} 10 
57°9 54:2158-0 54:2|58°1 54:1 | 54:9 53°7/ 55-0 53°4|56°6 52:1 | 56°8 52°1]60°8 | 54°1]107-2| 52°5 9 7 10 10 10 
55°7 51:9} 562 52°31 59°38 53:8|57°8 53:0] 55:4 52:9] 53-1 51:0| 52:2 51:0] 61-0 | 52-4] 113-1) 50-2 10 9 10 7 10 
53°9 50°8| 55:0 51°8| 58:0 51°6 | 58:0 52°6) - — |50°6 46°6 | 46-7 44:2]59°3 | 45-7)117°6 | 41°6 8 8 @ | «8 5 
50°8 48°2| 51:2 48:7) - — 151°4 47:9) - — |51-1 50:7|51°6 50:°9]54:3| 45:3] 691) 416] 10] 10) 10] 10) 10 
51:9 47:8) 53-9 48°6| 56:5 49:9] 58-7 51:9] 56-9 50-8) 48-8 47-2| 48-3 46-7] 59-0 | 46-4] 114-7 | 46°6 9 8 CE OAL alto) 
MBAN.| 54°3 51:3 | 55°7 52°2| - — |58°0 536] — — | 52°9 50:9] 52:2 50°54}60°8| 48:3] 1042! 45:0] 89 | 87 | 7:7 | 83} 81 


546 FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


1 

2 43°3] 44°1 42:1/44°0 41:2 

‘2 43°3|43°7 42:6 | 47°3 44:2 39:3] 70°3| 39:3] 10} 10] 10} 10] 10 
6 

1 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. SEPTEMBER 1903. 

Temperature—Dry and Wet Bulbs. H) _ | Black|Radn. Amount of Cloud, 0 to 10. 
ax. Mint Bub, | Min 
gh 10h 12h 14h 16h 21h 22h : “7 Ob | 10h | 14h | 21h | 29h 
Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.} Dry. Wet.| Dry. Wet.] Dry. Wet.| Dry. Wet. 

1 | 53-7 51:2 | 57°2 54:8 | 60°9 56°2|56°7 52:2] 56°5 51°6| 53°8 50:1] 54°3 52°1] 64:9 | 46°7] 125°6| 44:0] 10 yi, to) 9 9 
2 | 54:0 52:0 | 54:9 52:1) 57:1 51°9| 59-0 52°6| 57-1 54:0] 50°2 49°6 | 49-8 491] 59:2) 49:0] 87:7| 43:0} 10] 10] 10] 10) 10 
3 | 561 51°9 | 56°2 51°7 | 51-4 49:8) 53:9 51°5| 55-4 51-5] 51:4 48°8| 48°38 47:3] 59°5 | 46-9}114:1) 47:1 8 7} 10 2 8 
4 | 52:0 51°6 | 52:9 52°1| 56:0 54:5] 58°9 56:1/ 59-9 55-3] 61-8 54:5 | 60:1 55:9] 62-0 | 47°8]116-4| 46:0} 10] 10 9 9; 10 
5 |57°0 56°0 | 54°38 53:7 | 56°8 52:1] 588 52°38} -  - | 58:3 50:0} 52°2 49°2}65°0 (51:0) - - 10} 10 8 9 9 
6 | 535 519/561 523) - - |55°0 51:1] - —- | 49:8 47-7) 50:4 47-9] 58:3 | 47-0} 102°8| 47:3 8 8 9 4 4 
7 | 511 47:2) 501 47-9 | 52:1 50°1| 52:0 50°6| 52-9 49-5] 51:7 50:0] 50°8 49°6] 54:5 | 47-8] 74:8) 44:67 10] 10 9; 10} 10 
8 | 5171 49°4 | 52°5 48:9) 54:0 49°8| 54:1 505] 51:9 50-4] 50:4 49:8] 505 49°6] 56°3 | 49°37] 85°83) 47°5 9 9; 10} 10; 10 
9 |47°9 44:9} 49-0 45:7 | 50-2 46:1] 53°6 47:9] 50°6 46:6 | 47:°9 43:6] 49°1 44:3] 55°3 | 45:6] 107:0| 41°6 3} 10 6 8] 10 
10 | 51°7 47°6 | 50:9 47:0| 47°9 45°6| 50:0 47:4| 49-2 47-4] 45-9 44:7 | 46:0 44:9] 52°5 | 43-4] 87:0} 40-0 {) 9}; 10 9] 10 
11 | 49°8 46:0 | 49°9 45:0 | 51:0 46:0} 51°3 45:3) 51°9 45:7]49:0 44:9| 49:0 44:8] 56°8 | 39:0} 115°0| 35:0 6 9 8 8 8 
12 | 48°2 43°6 | 48-8 45:0) 51:5 45°2/51°9 45:9} - —- | 41°7 40-1] 40°8 39:5] 53-6 | 39°7]109°0| 38-1 9 9 9 5 2 
13 | 48°3 44°9/49'7 45:9) - - |55:1 47-4] - - | 44:4 41:3] 42:4 40-2]56°6 | 39°38] 109°0| 34-4] 10 9 5 2 1 
14 | 46:1 41°9 | 47:0 42°0/51°3 45°3| 55°3 47-4) 56-0 48-2] 46°3 42-2] 45:0 41:5) 58-1 | 35°1] 107-0 | 28-4 2 2 0 il 0 
15 | 43:0 41:1 | 482 45°8 | 56:4 50:4] 58°6 51°8| 57-2 50:8] 47:0 45:0] 42°0 41:5] 59°7 | 33°38] 104:0| 26°7 0 0 0 0 0 
16 | 47°3 44:0/ 51:0 47°8/ 57-0 50:4) 59°9 51°6] 57-1 51:9] 48:1 44°7| 49:1 43°38] 62°5 | 35°6]110-°9 28-0 5 b 2 3 2 
V7 | 47:2 43°7 | 51-9 47:9 | 59°9 51:5 | 59-0 51:1] 59-2 51:9] 56-1 50°5 | 54:1 49:1] 61°8 | 36:0] 104-2 | 28-9 4 5 8 4 2 
18 | 58-2 50°9 | 63-7 53°2| 63°9 54:0| 64:9 55°5| 64:6 54:9) 57:4 50°7|57°9 50°51 67-5 | 52°0]1106) 45-0 8 9 5 1 0 
19 | 60°7 56°0 | 62°4 57:0| 65°9 58:9) 63-7 57:2} - - | 63:8 56:2} 61:1 55:5] 69-0 | 46-3] 120°0| 36:6 a 7 8 2 2 
20 | 61:3 53°8/65 566} - —- |68°8 57-4) - — | 581 51°7|57°8 51:7] 72-0 | 50°8] 116-7 | 43-0 1 1 3 2 4 
21 | 63-0 54°1 | 63°9 54:6} 64:2 54:9 | 66:4 54:9] 66:2 54:8] 58-2 50:4) 59:3 49:9] 69-4 | 55°-47113-0 | 48-2 5 2 il 0 0 
22 | 59°8 51:0 | 60°4 51:4] 61:4 53:1) 62°3 52:°9/ 61-6 51°8| 57-9 52:6] 58:2 53:0] 63-1) 55-6} 79:2) 47 10} 10 9} 10 9 
23 | 611 56:1 | 61°8 56°7| 63-1 57:0} 68°9 58°5| 64:4 57-9] 64:5 57°5 | 64°7 57:8] 65-9 | 52:3] 106-7 | 49-7 9 9} 10 6 9 
24 | 57:3 54:0 | 60-9 55-7 | 62:1 56°4 | 63°2 56°9| 62:1 56-8] 48-9 47:5] 49:0 47:4] 65°3 | 48:5] 107-6 | 47°5 7 5 9 1 1; 
25 | 51°2 49°5 | 53-0 50°8 | 58°5 54°] | 64°38 57°4| 61°6 55:9] 53-9 52°8| 53°38 52°38] 65-0 | 40°6] 100-0} 33-4 8 9 4/ 10/ 10| 
26 | 55:9 53°9 | 57°8 54°6 | 62:2 56°8|61'8 56°38] - —- | 49:5 47-9] 48°6 47:9] 63:5 | 49:0] 104:7 | 42-0 9 8 Uf 0 0 
27 | 57:4 54°9|58°6 55:3} - - | 63:9 56-9] — 55:8 52°6| 54:9 52:9] 65°8| 47:0} 1040} 39°77} 10] 10 6 7| 10 
28 | 55:2 53-3 | 62:9 55°5| 65-0 56:0] 64:0 54:9 | 62°8 54:5] 61:9 54:9] 59-9 53°7] 66°6 | 49:0} 111°3, 43:9 8 6 4 7 7 
29 |[59°6][57-0]| 61-2 56°9 | 66:5 55-4 | 64:4 55-9] 64:3 54:-4]57°4 51-2| 55:7 50°51 676 | 54:9] 109°8 | 56-0] 10 7{ 10 9}; 10 
30 | 55:0 53°9| 55°7 54°7 | 525 51:5 | 56°5 58:3) 57-9 52:9] 55-0 52-7) 57°7 52:2] 59-5 | 52:0]106-0| 50-7 | 10 9 8 8 9 
MzaNn.| 53°8 50:2) 55°6 51:3] — - |59°0 52:7} - - |53:0 49:2| 52-4 48-9] 61:9] 46°2[[105-2] [41:5] 7:5] 7-4] 6:9) 5:5] 59 

STEVENSON SCREEN. OCTOBER 1908. 

Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.! Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. | 
1 | 54°5 53°7 | 56°6 53°7 | 62'5 55:8 | 56°0 54°5 | 56-4 53-9 | 52°8 51°8| 52-0 51-5] 63:3) 51°87101'9 51-07 10 9; 10; 10} 10 
2 | 52:1 51:9) 52°2 51:9) 58°8 54°7 | 55°8 53°8 | 56°3 jee 52°9 51°5| 58-0 51:5] 60:0 | 49:4] 113°0; 50°07 10] 10 6 9} 10 
3 | 49°3 48°9| 501 49°9| 52:9 51:9) 53-9 52-4] —- 46°8 45:9| 465 45:6] 54°6| 45-8] 90°7| 44:37 10] 10] 10}; 10; 10 
4 | 49-1 48°1|49°7 48°38) - -—- |49°9 49:3] - 51:6 50°5| 52-4 51:0]52:7| 45-7] 72:2) 48-2] 10} 10} 10 8} 10 
5 | 53-9 48:2|53:7 48°6 | 50:2 48:5] 49°8 48-7 | 50:7 49-1 52:0 49:4 | 52°3 49-7] 54-2| 48-4] 75:0) 50:07 10] 10] 10; 10) 10 
6 |47°5 45:1) 47°6 45:1] 47-0 45-2] 46°9 45:1 | 46-3 43:5 | 43:4 40°8 | 43:8 41:3] 525/422] 62:5] 42:7] 10] 10] 10} 10] 10 
7 | 3971 37:3] 41-9 89°9| 45:5 41:5] 47:4 42-9) 47-9 43:9] 44:3 43-2| 44:9 42°6] 481/327] 63:5] 283] 10} 10) 10) 10) 10 
8 | 46:2 43:4] 47-1 43°8| 46-2 44-4] 46-0 44:5 | 46-9 45-1] 45°6 44:7] 46:9 45:1] 47:0] 41:7] 54:5] 39°77] 10] 10] 10] 10; 10 
9 | 45°7 42°9| 46:2 43:1 | 48-2 44:3] 49-4 44-4 | 48°3 43-8] 40-1 88-1] 37-9 36°9]51°6 | 37°5] 85:0) 37:7 8 6 7 1 1 
10 | 33-9 32:2] 37:2 36:0| 45-9 42-4| 49:3 42-4] - - | 46-0 40-9| 46-6 40-7] 51-2|29°2| 90°0| 23:2] 10 0 8} 10} 10 
11 | 44°38 41:6] 45:1 42:2} - - | 50-7 45-9 — | 51:0 48:°4]51:2 48-7153°5| 426] 80:4) 400} 10) 10/ 10 8 9 
12 | 52°8 49-7 | 52°6 49°9/53°5 51:2) 56°3 52°9] 53-1 51:9} 50°8 49:°2|50°9 50:3}55:3| 50:0! 63°4| 43:7] 10! 10) 10 9} 10 
4 52°7| 42:2] 83:0) 44-4] 10 9 8 9 8 
47°4 


13. | 47°2 45:0|49°5 45:8) 51:8 45°5| 48°5 45-3 

43°0 41°9 | 43°7 42:4) 44°4 43°1 | 44°6 43:5 | 4 
15 | 44°9 43:1 | 45°5 43°6 | 46:9 44:5 | 45:9 43°5 | 48° 
16 | 45°9 44:0 | 46°7 45°3| 48-2 45-7| 49:0 46-0 | 49- 
17 | 49°9 46:9) 51:2 46°8| 52:0 46:3/51-7 45:5 
18 | 41°3 39°9 | 42°3 40:9] -- 


44:1] 47:4 44-2| 46-9 43-9] 49-5] 41-6] 70:2] 400} 10} 10] 10] 10 7 


46°1] 47:0 45°0 | 46:9 45:2]51°4| 45:37 - 42:0] 10 | 8} 10 
408] 92:2] 388 6 5 6 3 9 


46-0]43-0] 44:4 43-2 
belies J 30:7 | 10] 10] 10] 10] 10 


9 | 45°5 44:1 


oe or 
100 CoO 
ono 
OO 
on 
Qo 
or 
“1 00 
oo 


43°2 | 48°9 43°8| 49°9 45:3 


44-9 | 48°5 43-6] 49:9 44-9 | 48-4 44°6]51°6 | 39:0} 79:3] 31:2 7 7 )| WO 9 
5 | 48:9 46°2|49°2 4651530) 43-0] 77:4} 40°8 9 9 6} 10] 10 


2 45-5 cate 

19 | 49:9 48°9| 49-7 49:1|53:9 50:4] 53°8 51°8| 53-5 51:3] 52:4 50-71 | 53-1 48-9 43-4] 10} 10 9 8] 8 
20 | 52:4 49°7 | 52-2 49°7| 52:0 50:3] 53-4 50:5 | 50-4 48-1] 50:2 46:2| 504 45°8154-:0/48-2] 81:3} 47-4] 10) 10} 10}; 3] 38 
21 | 501 45°9| 51:7 45-9 | 52°8 48°5|50°5 47-8) 48°5 46°9| 48:9 47:5 | 49°1 47:°2]55:0; 46:3] 89-4; 424), 6] 8 9/ 10, 10 
22 | 48:1 46°1| 48-1 46-9] 48-6 47:5 | 47°8 47:3] 46:9 46:2] 45°3 44-7 | 46:0 45:2] 49°6| 44:3] 62:0] 41°83] 10] 10} 10) 10; 10 
23 | 47:0 43:7| 47:1 42:9] 48-6 43-2| 48°6 43°5| 44:9 41-2| 41:7 38:0] 39:0 36:0] 49°8| 39-1] 87:0] 876] 7] 5] 7) 4] 4 
24 | 44:5 42°8| 44:9 43-1] 44-5 43°5| 46:5 45°3| - - | 47:5 46:8] 48-0 47°31 48-1| 38-0] 87-9] 360] 10] 10} 10) 10; 10 
25 | 52:5 47-1|52°5 48-1} - - |54:6°49-7| - — | 51-1 47-1] 49-3 46-7]55-2| 46-6] 86:4] 450] 9] 10} 8] lo; 8 
26 | 47:5 47:0| 47-9 47:2 | 49-2 48-2| 51-2 48°5|50°3 48-4| 47-7 46°7| 47-1 46°5]51:2|45-0] - | 41:7] 10] 10] 9] 10] 10 
27 | 41-1 39-7 | 44-4 42-4] 48-5 42:9] 48-0 41°9| 46:2 41-2] 42-2 41-5 | 41-6 38-9] 49-9 | 37-8] 83:0] 88°83] 10] 6] 2] 10] 10) 
28 641 50°9 | 53-1 51-4 |57°3 52°8| 52:9 49-9] 47-5 45-5| 46-1 43-1) 45-1 41-7157-7| 39:8] 68:0] 376] 10] 10) 10) 8] 9 

48-2 49°8 

46°6 51: 

47°9 

“4 


30 | 46°6 45-1) 48-0 46-1| 49°6 47-0| 51:5 47:1|50°5 46:5 

81 | 47-9 47°3| 48°7 47°6 | 52-0 480/504 479| - - | 46-7 46-0] 46-3 45-6] 53-0| 45:7] 766| 396] 10} 8| 10) 10) 10 
| 

Mxan.| 47°4 45°2| 48:3 45:9] - - | 502 471] - - | 47-4 45°3| 47-3 45-1] 52-6 | 42°6| [73:3] 40-4] 9-4] 8:7) 89) 86) 89 


STEVENSON SCREEN. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


10 


MEan, 


OOMNIMD OP WNW 


- | Black} Radn, 
9 10 12 14h 16 Qin 29h ax) Min-) Bulb. | Min. 10 
Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. 
45°2 446/461 45:0; - - |49°8 47:5) - — | 48°9 42°5| 43-7 42°5]51°5 | 42:1] 81:8 | 40°3 9 
48°8 48:1] 48°8 48:1 | 49-1 48:5] 49:0 48:7 | 47:5 46:9 | 45:2 43:9] 45:9 44:4] 50-0 | 42°49 64:3 | 41:3 10 
46°3 43:9] 48°0 45:3 | 49°5 46°3| 51°3 46:0 | 49°5 48:0] 50°1 46:0] 49°9 45°9]51°6 | 44-3] 68°7 | 45-4 6 
489 46°1| 50:2 46°8 | 49°8 47°4| 51°38 48:0|51°5 47°3| 47:9 44:9 | 48°2 45:0] 52-7 | 46:0] 60°0 | 42-0 7 
48:9 46°5|50°0 46°6 | 51°5 48°3| 51:9 47-6 | 49°9 46°5 | 43°9 42°7| 42°9 41°4]752-0| 421] 63:4 | 43-0 10 
87°3 36°2|37°2 36°6| 41:9 41:0 | 46:4 43:9 | 43°6 41:9] 40:9 39:7 | 40°2 39-2] 46°8 | 32-7 | 56:2 | 27-0 3 
88°2 37:0 | 39°38 37°8 | 41°4 39°8| 45:8 43:3); - —- | 48:1 43:7] 48-1 43-7 | 48-2) 34:0] 51:0 | 31:3 10 
49°7 45:1)50°9 45°99) - - | 485 46:5] - - |50°5 49:1) 45:9 44:1] 51°3| 46-0} 59°0 | 44:71 10 
43°0 41°4|43°4 41:2 | 45°8 42:9] 46-4 42°7 | 46:4 42:5) 46:0 42:0] 44°6 42-7 150°5| 40-3] 58-2 | 35°5 10 
48:2 43°8| 47:2 44:2 | 47:9 45°9| 48-9 45:5 | 48:9 45°5|47°6 45°6| 47:5 45:49 48°8/ 43-3] 58-2 | 40-4 10 
490 48°3 | 49°8 48°8 | 49-9 49:3 | 51:0 50°5 | 51°4 49:9) 48°3 47:5 | 48:1 46°9951:4] 45-0] 60°4 | 43-7 10 
50:4 47:1] 49°9 46°6 | 52°5 47:0 | 49:0 46:9 | 48:3 45:4] 45:0 43:4 | 46:0 45:0] 54:0 | 42°59 75:8 | 44:1 3 
51°3 50°0 | 52°9 50°9| 56°0 51:5 | 53:0 48-9 | 54:0 49-5 | 54:3 50:1 | 53-9 49°79 56'3 | 44:4] 65-7 | 39°8 10 
44°4 42:0| 46°6 43:4 | 46°9 43:3] 43-2 41:0) - — |41°1 40°2| 42:0 40°6 [55-2 | 39-7] 72°3 | 38-9 ii 
44-4 41-1) 45°7 402} - - | 46-4 41°55) - - | 87:1 35°9| 38:0 36°4].47-0| 365] 68-7 | 38-0 8 
41:0 376 | 41:1 37°7 | 41°9 37:7 | 41:1 37:2 | 41°1 36:2 | 36°9 33:4 | 39°4 35:4] 42°9 | 34-0] 57°3 | 28-7 7 
40°9 36°3 | 41°5 36°7 | 43:4 38°3| 438°6 37°6 | 39:0 36:0 | 82:1 30:9] 31:1 30:1] 45:2} 31-0] 63-2 | 32°6 5 
34°8 32:2 | 36°4 32:9 | 39°2 37°3| 42:0 40°71) - -—- | 40°8 40:2} 40:9 40:5] 42:3) 27-0] 46°38 | 20-9 10 
47:2 45°1|46°9 45:3) 47-9 46:1] 46:8 44:9 | 45:8 43:2] 44:4 41°6| 45°6 42°69] 51°6 | 39°49 51°6 | 39°4 10 ; 
47°9 43°9| 47:4 42°71 44-9 42°4| 45:3 41°7/ 45-9 42°5) 47-8 45:2 | 48-2 45:°4950°4 | 43°09 57:0 | 41°6 8 
47°5 43°3 | 46°7 42°7| 46°5 42:5) 45:9 3886) - - | 42:9 39:1] 42:8 39°4]52°7 | 39:9] 73:4 | 41°6 10 
49-0 47:0| 49°8 46:9). - - |504 47:7) - - |49°6 47-6] 48-9 46-9] 51:0| 40:3] 56:4 | 38-4 9 
47°9 45:9) 47:7 46°7| 49°3 48-1 | 50°9 49°7 | 51:5 50°4 | 47-7 44°6| 45-1 42°2]52-0 | 43-3] 61:8 | 44:7 10 
40°9 37:1] 40°2 37:0] 42°5 39:7 | 41:4 39-0 | 41°5 29°4] 41:2 37°9| 37-7 36:6] 45-0 | 37:7] 61:0 | 34-0 8 
40°3 37:1 | 38:0 36°0/ 38:0 36:2] 38:0 36°8| 39:0 36:8 | 37:9 34°6 | 39°3 34:9 | 40°8 | 34:0] 52°0 | 31°9 8 
39:2 33°0 | 39:2 33:7 | 38:9 34:4 | 38:5 34:4 | 36:4 34:2 | 35:1 33:0] 33°5 32°71] 40:1 | 83°83] 44-4 | 32:0 8 
33°6 33°0 | 34°1 33°8| 35°9 35:4 | 36:0 35:5 | 35:5 35°3 | 36°9 36°6 | 37°9 37:3] 36:9 | 31-0] 41-0 | 30°7 10 
40:0 38:3 | 39°9 38:1) 39°1 36°9| 388°0 36:4) -  —- {(86:0][83-0]| 36°3 33:3] 40-4 | 35-0} 44°6 | 35-7 10 
30°6 29°2 | 31°7 29:2} - — |32°3 306] - — | 27:3 [26:0] 26:2 25:9] 36°3 | 25°59 53°6 | 24°7 10 
24:9 24:1 | 26°7 25:5 | 28°5 26°8 | 30°8 29:4 | 33°9 31°5 | 29:9 28-9} 29°5 28°19] 35°3 | 22:2] 54:0 | 15°4 4 
43°3 40:8) 43°8 41°71} - -—- |45:1 42:3) - —- | 42:5 40:2] 42:2 40°19 47°7/ 38-0] 59°4 | 36:2 8°3 
STEVENSON SCREEN. 
Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.} Dry. Wet.| Dry. Wet 
23°9 22-9 | 24:9 23-9] 28-9 27-6] 30°9 29:4 | 30°8 29-7] 31:0 31-9] 31°4 30:3] 33-0 | 21:4] 56-0 | 14:0 1 0 
31:2 30°7 | 32°6 32:2 | 32°4 32°1| 34°5 32:3] - — | 88:5 37:2] 38-9 37:9] 38°6| 24:0] 39-4 | 17-3] 10] 10 
46°9 45:9 | 48-9 47:0 | 45°5 48:4] 44-4 41-6] 41:9 38-9] 40:0 38-1 | 89°6 38:2] 48°3| 38-6] 58°3 | 3547 10] 10 
36-2 35:5 | 37°7 36°5| 37°5 36°5| 37°5 36°38 | 36:3 35:4 | 35°5 34:7 | 35°3 34:5] 40°0| 83:6] 42°8 | 32-6 9} 10 
82°2 32°0 | 31-4 32:0| 34:4 32:1] 361 34:9) - — |35°9 35°0| 35:2 34:6] 36-4 | 30:0] 42°6 | 28:3} 10] 10 
87-9 36°9| 37:7 365] - —- | 88:8 37:3} - —- |87°8 36:0| 38-1 36:1] 39:2 | 34-4] 48°5 | 30°38 8 a 
40°3 37:1 | 39°5 36:9 | 42:7 39°6| 42°9 400} - - | 44:2 40°8| 45:2 40-7] 44:6 | 386-7} 45°3 | 34:2} 10] 10 
40-1 39°7|40°8 39°38; - -— | 41°5 40°8]389-7 38-9] 36:2 35:9 | 36:9 36:8] 45°5 | 34°37 53°0 | 35°3 8 8 
89°9 38:9 | 39°9 38:9 | 43-4 39-9] 44-1 40°6 | 43:5 40°5| 41:3 38-9 | 40:2 38-7] 45:0 | 33:4] 47-7 | 28-9] 10) 10 
89°4 38-4| 39-9 38°6 | 40-9 39:4] 41:7 39-9] - - | 38-1 37:1] 388-0 37:0] 42:4] 35-0] 47°6 | 29°8 9 9 
86°5 35:8 | 36-4 35:6 | 36-9 36-0| 37-9 36°8| 88°6 37:7 | 37°4 36-7 | 87:5 36:9] 39°4 | 34:5} 43-2 | 29°5 9{ 10 
41-9 3871 | 42-1 38°6| 48-2 39°9| 43-6 39-9} - - | 37°5 35°9| 37:1 35:2] 43°6 | 34-4] 49-0 | 31-0] 10/ 10 
41°3 402/421 406) - - | 45-0 41:3) - - | 43:1 40-5 | 42:9 40:2] 461] 35-0] 48:2 | 28:7} 10] 10 
40-1 39:6 | 40-2 38-6| 41-9 40-9] 41-9 40-8] 40:4 39-9] 38-7 38-0 | 37:9 36:9] 43:0] 38-0] 43:0 | 35°8 8 9 
41°7 38-7 | 42:5 39:1) 45:4 41:9| 46-3 41-9] 46-9 42:3] 44-4 40-9] 44-3 41-1] 47:2 | 36-0] 52°3 | 31-0 7 7 
41:5 36:9] 41-6 37-1] 40°6 37-4] 42-9 37:9] 41-1 37:1 | 42-9 37:°9| 42-9 37:8] 44:8] 35:6} 52°6 | 28-9 8 | 10 
41°7 87:1] 41:1 37-5] 40°0 37:9} 38-9 37:8| 39:0 38:0] 37°5 36:9] 36:9 36:5] 43:1 | 36°0} 44°38 | 33:77 10) 10 
80°7 80:3 | 31:9 31-2| 329 32-1| 32-7 32:1] 32:0 31:6| 83-5 32-5 | 33-0 32:0] 36:3 | 29-0} 45-7 | 24:1 7 6 
43:4 39:9] 45:0 40-1] 45°9 39°9/ 43°38 39-7] - - | 43-9 39-7 | 48-4 39-4] 45:7] 31-1] 49°6 | 26:3] 10) 10 
40:0 39:0] 39:9 39:1) - —- | 42:3 40-9] - - | 389-9 38-9] 42-0 39-9] 44-0} 36-0] 45°38} 3865] 10] 10 
485 43:5 | 48-7 43°7| 48-2 45:8) 48:9 46-9] -  - |53:9 49°7|53-0 49-9] 541] 41-8} 53:6 | 376] 10) 10 
48:2 47:8 | 48-7 47:9] 49°8 47:8 | 48:9 46°6| 48-9 46:2] 46-9 44-7] 47-8 44-9] 54:0/ 45-0} 53:2 | 46-2] 10) 10 
44:9 42-9) 45:1 42:9) - - | 44:9 41:9] 44:6 42-9) 42-1 41-7 | 40:2 39:9) 48:2 | 39-7] 56°2 |) 40°8 9 8 
87:9 37:4| 37:4 37°1| 39:4 38:9/ 38-9 38:3) 37-9 37:0| 37-0 36-1 | 36:2 35-0] 41:1) 35:3] 45:2 | 29:0] 10 Uf 
26°9 26-7 | 28-1 27-7| 30°5 29-8 | 32:5 31:6] 30-7 30:1 | 28-9 28-9 | 27-2 27-5] 36:2 | 25:8] 39-9 | 21:2 1 il 
24°5 24:5 | 24-9 24:9| 27:0 269/299 29°6] -  —- | 30:9 29-9] 30-5 29-7] 31:9) 23:0} 40-4) 20-47 10] 10 
37°2 84:0|36°8 34:2] - - |386:8 34:9] - - | 86:0 34:7] 86:5 35:0] 38°8 | 29:0] 46°3 | 24-4 9 9 
88-9 34-9 | 39:8 34:8] 40:2 35°3| 38-8 35:7 | 38:2 34:°6| 38-0 33-9] 37-9 33:7] 40°4| 34-9] 46-0 | 31:8] 10 9 
30:0 [29-2)] 34:1 31-1] 35:3 30-9 | 32-8 29-9 | 30°3 28:4 | 26°6 25:6 | 24:9 22-7] 38-0 | 24-6] 39°5 | 22°6 il 0 
21°9 21:6 | 236 23-2/ 26-9 25:9) 31-0 28-7| 30-9 28-5 | 33-0 31:9 | 37-2 32:1] 37-4) 204] 33-4 | 12°8 3 3 
39°6 34:9 | 39-9 35:4] 39°9 36-0 | 40:0 34:9] 38-4 34:5 | 39-4 34-0] 39-1 34:0] 41°0 | 86:2] 44°3 | 21-4 4 3 
38:2 862) - - |39-°7 87:5] - —- | 38-4 366] 38-3 36:3] 42:2) 33-0] 46:9 | 29:0] 81] 7:9 


MEAN,| 37°6 35:8 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. 


547 


NOVEMBER 1903. 


Temperature—Dry and Wet Bulbs. 


Amount of Cloud, 0 to 10. 


14h | 21h 
7 8 
10 4 
3 7 
10; 10 
9 7 
6 | 10 
9; 10 
10; 10 
5 3 
10 | 10 
10; 10 
5 8 
10} 10 
10; 10 
7 3 
8 2 
3 0 
10; 10 
8) 10 
5! 10 
6} 10 
10} 10 
10} 10 
8 “f 
10 4 
yi] UO) 
10} 10 
NO) al@) 
1 1 
6 2 
7°83 | 75 


DECEMBER 1903. 


1 il 
9} 10 
Ca ee C0) 
9 i 
9 8 
lo) 
9 8 
“i 0) 
10 9 
6} 10 
10 a 
10 1 
9} 10 
10} 10 
ff |) 2) 
6 9 
10} 10 
5 2 
10; 10 
10} 10 
10} 10 
9; 10 
6} 10 
4] 10 
1} 10 
0 4 
10} 10 
9 9 
0 0 
3 4 
5 1 
(Aly) 73) 


22h 


548 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


MonTHLY AND ANNUAL MEAN VALUES AT BEN NEvIS OBSERVATORY, 4407 FEET, AND AT 
Fort-WILLIAM OBSERVATORY, 42 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


BAROMETER—BEN NEVIS. 


Mid- 

night. 
ini 5114 J 5°104 | 5°097 | 5°087 | 5°082 | 5-077 | 5°078 | 5°083 | 5:086 | 5°093 | 5097 | 5°1U0 | 5-091 } 5-089 | 5-090 | 5-097 | 5-104 | 5°112 | 5°118 | 5-122 | 5°123 | 5-122 | 5-114 | 5107 5 
Feb. .f °147] ‘143) °134/ ‘137] °133] °133} °132] 1380) °137| °139] °147) 152) ‘150 °143} °138) 139] °146| -152| °160| °166| -168| °167) -172) -169 
Mar. . | 4°917 , 4°912 | 4°907 | 4°901 | 4°898 | 4°896 4 890 | 4-895 | 4°S91 ! 4°901 | 4°906 | 4°916 | 4°915 } 4-917 | 4°917 | 4:917 | 4°918 | 4923 | 4929 | 4°933 } 4:939 | 4°986 ! 4-935 | 4-936, 4:085 


1 2 3 4 5 6 it 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 


oy ne 


Apr. . [5°243 | 5°235 | 5°229 | 5°220 | 5217 | 5216 | 5°218 | 5°225 | 5°229 | 5:232 | 5°236 | 5-237 | 5242 | 5-244 | 5-242 | 5-235 | 5:230 | 5234 | 5°234 | 5°236 | 5-238 | 5°239 | 5-239 | 5:934 
May .] ‘321] 315] °307] 304) °302| -301| *301|) °308| °313| °318) -321) °328| °333] °337| °338| °337| 335] °333| 334] °386| -339| °341] °340| °3389 
June .J °557] °552| °546] °540] °534 |) 533) °583] °5386| °542] -546] °550| °555| “5609 564] 566] “567] *566| °564| -564| *564] °567| 571] °571) °567 
July .f "3858] “356 | °352) °347} °346) °347] 347] 350] °354] "358] °362] -366| “368] °370|] °374| °374| °373| 369} -306| °364] °363] °365) -263| °361 
Aug. .J °186} °180] 175) 168) °165| *166|) 170] ‘175| ‘181} *190| °192] °194| ‘199 °200| -201] ‘201] 200) +198] °198| °201} °198| 199] *197| -192 
Sept. .f ‘410] “408 | -405| °398| -394| °391| °391| ‘394 | °395] ‘402] °409] °408] ‘4139 °413| -414] “410| °408| °409| °409| -418| 412] °410| 407] °404 


Oct. . | 4°922 | 4-923 | 4-918 | 4°909 | 4°905 | 4-907 | 4°908 | 4°915 | 4:919 | 4:926 | 4-927 | 4:931 | 4°934 | 4:932 | 4-933 | 4:931 | 4°929 | 4°931 | 4-934 | 4°934 | 4°935 | 4°933 | 4-931 | 4-927 
Noy. .§5°320 | 5-313 | 5°309 | 5°305 | 5°302 | 5°300 | 5-303 | 5°305 | 5°313 | 5:319 | 5°321 | 5°324 | 5°320 | 5°319 | 5-316 | 5°316 | 5°317 | 5°315 | 5°322 | 5°322 | 5°321 | 5°319 | 5°319 | 5-317 
Dec. .{ *062] “060} 057} °053] 045] -038| 034] °034/ °037| °043] 046} °049| “0529 °052] -052|) -059| *066| °065| °067| ‘072| ‘079| -075) °075| -074 


Year . [5°213 | 5°208 | 5:203 | 5°197 | 5°194 | 5:192 | 5192 5196 5'200 | 5°206 | 5-210 | 5213 | 5°215 § 5°215 | 5°215 | 5°215 | 5216 | 5°217 | 5-220 | 5°222 | 5°224 | 5°228 | 5°222 | 5219 


BAROMETER—FORT-WILLIAM. 


Jan. .|9°742 49°732 | 9°722 | 9°712 | 9°704 , 9°699 | 9:699 | 9°702 9-708 | 9°715 | 9°722 | 9°724 { 9°714 4 9°713 { 9-712 | 9°718 | 9°722 | 9°727 | 9-735 | 9°739 | 9°741 | 9°740 | 9-787 | 9°730 


Feb. .f “730] °726| -718| “718) °715| *711) °712| °713') “718) °723) “729) 781) “738 q “717 ) *718') “TUT |) “716 "721 |) 734) 740i) “747,) “7475 S7aO) rag 
Mar. .| *483] °479| °474| *465 460 | “456| 458] “455 *459)] °462] -466| -469| “470 “471| -471| -469| “471) -476) 487] “490| °496| -496| -501) °502 
Apr. .][ "868] °859| °854| *846| -845/ -842/-°847| °850| ‘854] “851] ‘851] 848] “846] 841] °837| “829; -829) ‘828| -833] 837] 848] °850] °852] 851 


May .] ‘866] °862| °863] °859| -858| -859| -864| -866| ‘869] 867] -865] ‘861] ‘861 °858| ‘856 852) -854| °851| -856} ‘859| °870| 876] ‘880] °879 
June .} 0°099 | 0°096 | 0-094 | 0-090 | 0°089 | 0°090 | 0-093 | C:095 | 0:095 | 0-092 | 0-090 | 0-086 | 0-083 ay 0°075  0°072 | 0°071 | 0°075 | 0-079 | 0°088 | 0°098 | 0-103 | 0°103 


July .} 9°853 } 9°850 | 9°849 | 9°845 | 9°847 | 9°848 | 9°852 | 9°854 9-857 | 9°855 | 9°852 | 9°852 | 9849 ] 9°847 1.9845 | 9°8 9°840 | 9°836 | 9°835} 9°836 | 9°842 | 9°845 | 9-848 | 9848 


Aug. .] “6557 °648/ °649/ -643  “64) | “644| ‘652| °657 |, “664] 668] “670| “668| °671] “G69| -667 | “663 660 | °657| °657| “659| *664] -665/ 663] ‘661 
Sept. .| 944] 939 | °937) ‘931| °925| -919) 921) °922| °925} ‘924 ) ‘929] -923| 925] -922) -918/ ‘911 12] ‘911} ‘919| +925} -929} -930] -931) +928 
Oct. .| -410] °407| -405] -397| +394] -394] -399| -403| -411] °413| -416] -414| -416] -414] -414) -411| -411| -410| 416] -418] -420| -417] -418] -415 
Nov. .] ‘922] ‘915| °912] ‘904; -903| -899} -903) -906| -919| ‘919] -924] 923] -920] -914|] 913) -912| :917] 915) 921] 922) -924) -922) 925) -919 


Dec. .| “660} “652| “648/ “641| ‘636| °631] °631] °630| *635| °638] °646] °648| “646] “643| *642| “644 | °652| ‘656) °662) ‘666] “671| °669) °672| -670 
Year | 9°769 | 9°764 | 9°760 | 9°754 | 9°751 | 9°749 | 9°753 | 9°755 9°760} 9°761 | 9°763 | 9°762 | 9°761 | 9°757 | 9°756 | 9°752 | 9°755 | 9°755 | 9°761 | 9°764 | 9°770 | 9°771 | 9°78 | 9°71 


TEMPERATURE—BEN NEVIS. 


Jan. .| 22°4 | 22:3 | 22:3 ( 22°6 | 22°5 | ¥2°8 | 22°7 | 22°7 | 22°7 | 29:6 | 22°9 | 23:0; 23°14 23°3 | 28°1 ( 23°0 | 22:8 { 22°8 |. 22°38 | 22°6 | 22°6 ( 22°6 | 22°7 | 22:6 
Feb. 27°1 | 2771 | 27°0 | 26°6 | 26°7 | 26°8 | 26°7 | 26°9 | 26°9 | 27-1 | 27-4 | 27°6 | 27-7 | 281 | 28°38 | 28°5 | 28°5 | 28°2 | 27°6 | 27:3 | 27-1 | 27:0 | 26:9 | 26:9 
Mar. .| 24°1 | 24°0 | 23°9 | 23°8 | 24°0 | 23°9 | 23°9 | 24°1 | 24:1 | 24°7 | 25:0] 25°1 | 25°8 | 25°9 | 25°6 | 25°7 | 25°6 | 25°1 | 24°6 | 24:5 | 24-4] 24°5 | 244 | 243 
Apr. 23°4 | 23°4 | 23°3 | 23°4 | 23-1 | 23:1 | 23:0 | 23°1 | 23:8 | 24-4 | 25-0 | 25:2 | 26-0 | 26:4 | 26°5 | 26°6 | 26:2 | 25°7 | 25:3 | 24:8] 24°6 | 24:2 | 23:9 | 23:8” 
May 32°7 | 82°0 | 31°7 | 31°3 | 31°3 | 31°5 | 31°6 | 32:0 | 82°5 | 33-4 | 34:0 | 34°6 | 35:3] 35°5 | 35°6 | 35°6 | 35°3 | 35°0 | 34°6 | 3471 | 33:4 | 33:0 | 33°1 | 32°7 
June 37°7 | 37°4 | 3771 | 36°38 | 36°6 | 37°0 | 36°7 | 37°2 | 38°3 | 38:7 | 39°1 | 40:0 | 40°6 | 40°7 | 41°0 | 40°9 | 40°83 | 40°3 | 39°38 | 39:3] 39°0 | 38°3 | 37°9] 37°8 
July 33°5 | 38°4 | 38°2 | 37°8 | 37-7 | 37°9 | 38:1 | 38°5 | 38°8 | 39°2 | 40°0 | 40°5 | 41°38 | 41°83 | 42°0 | 42°0 | 41:8] 41°6 | 41:4 | 40°8 | 40°1 | 39°7 | 39°2 | 38°9 
Aug 37°3 | 37-2 | 37°1 | 36°9 | 36°8 | 86°7 | 36°6 | 36°7 | 37-0 | 37-2 | 37°4 | 37°9 | 38°5 | 38°6 | 38°8 | 38°9 | 88°7 | 38°6 | 38°4 | 37°9| 37:7 | 37°6 | 37°6 | 373 
Sept 36°3 | 36°2 | 36°0 | 36°3 | 36°3 | 36°4 | 36°3 | 36°5 | 36°9 | 37-2 | 37:7 | 381] 38°5 | 38°8 | 39°U | 38°9 | 38°6 | 38:1 | 37°7 | 37°3 | 37°0| 37°0 | 36°83 | 366] 
Oct. 31°6 J 31°38 | 31°8 | 31°6 | 31°5 | 31-4 | 31:2 | 31-0 | 31°2 | 81°6 | 31:8] 31°9 | 32°3 | 32°3 | 32°3 | 32°4 | 321] 318] 31°8 | 31°7 | 31°6 | 31°6 | 31°6 | 315 
Nov 28°2 | 28°2 | 28°4 | 28-4 | 28°2 | 28-1 | 28°4 | 28:4 | 28°2 | 281 | 28°5 | 28°7 | 29°0 | 29°0 | 28°8 | 28°8 | 28°3 | 27°8 | 279) 27°7 | 27-7) 27°9 | 28°0 | 27°38 
Dec 23°7 | 23°8 | 23°7 | 23°8 | 23°9 | 23°9 | 24:1 | 24°0 | 24°0 | 24-1 | 24°B | 24°6 | 24°9 | 24°9 | 24°7 | 24°4 | 24°5 | 245] 24-3 | 24-4 | 24-4 | 242 | 24-0 | 24-0 
Year. | 30°2 1 30°2 | 30°0 | 29°9 29°9 | 30°0 | 29°9 | 20°71 | 3041! 30°7 | 3171 | 31°4 | 31°9 | 32°1 | 32°71] 3271! 31°9 | 31°6 | 31:3} 31°0 | 30°83 | 30°6 | 30°5 | 304 


TEMPERATURE—FORT-WILLIAM. 


Jan. .| 37-9 | 37-7 | 37-9 | 37-9 | 38°0 | 38-1 | 38-1 | 38-2 | 37-9 | 38:3 | 38:2) 38:8 | 39-2] 39'4 | 39:5 | 394) 393) 391 | 38S | 388) 386) 384 | 38:3 | B84 
Feb. .] 42°5 | 426 426 | 42°5 | 425 | 426 | 42-8 | 42-7 | 42-6 | 42°8 | 42-9 | 43:3 | 43:8] 44:3 | 44:2 | 44-4 | 44-2 | 441 | 43°7 | 43-4 | 43-0 | 43:0] 43°1 | 42°8 
Mar. .] 40°38] 40°8 | 40°4 | 402 | 40-2 | 401 39°9| 40°2| 405 | 40°9 | 41-6 | 421 | 42-6] 43-2 | 43-4 | 43°3 | 43°1 | 43°1 | 42°3| 42°0 | 41°8| 41°6 | 41-1 | 40°7 
Apr. .] 40°0 | 39°6 39-2 | 39°2 | 33:9 | 39:0 | 39°1 | 40-1 | 41-4] 43-0 | 441 | 44-9 | 45-7] 46-3 | 46°8| 47-0 | 46-7 | 46:2 | 45°5 | 44-2 | 42°9 | 42°1 | 41°6 | 40°7 
May .| 46°5 | 45°7 | 45°2| 44-8 | 44°3 | 44-3 | 44-9 | 46:2 | 47-8] 49°3 | 51°3| 5u-7 | 53:8] 54-5 | 54:9 | 551 | 64-7 | 54:6 | 53°6 | 52°3 | 507 | 49°1 | 48:2 | 478 
June .] 50°3 | 49°7 | 49°0 | 48-4 | 481 | 48:3 | 49°3 | 50°6 | 52-1 | 53-9 | 55-2 | 56-4 | 57-7 | 58:9 | 58°9 | 59°4 | 59°6 | 59-5 | 588 | 576 | 553 | 537 | 524 | 518 
| 
July .| 53°0 | 52°0 | 51-4 | 51:0 | 505 | 506 | 511 | 52-6 | 53:8 | 55-2 | 56-3 | 57-2 | 57-9] 58-7 | 5971 | 59°4 | 59°6 | 58-9 586 | 57-9 | 562 | 54-9 | 54:0 | 53G 
Ang. .| 51°9 | 51°6 | 51:0 | 50°7 | 50°8 | 50-6 50-7 | 515 | 52°6| 54-0 | 55°71 | 55°8 56:5 | 56-7 | 57-2 | 57°6 57-6 | 57-6 | 56-7 | 55-0 | 538 | 53-2) 52-5 | 52T 
Sept. .] 51°2 | 50°8 | 50-7 | 50-4 | 49°9 | 50:0 | 50°0 | 50°5 | 51°9 | 53°3 | 54°7 | 560 | 566 | 57°6 | 58-0 | 584 | 57-9| 57-2 | 559 | 54-4 | 53°7 | 532 | 525 | 520 
| ] j 
Oct. .] 47-4] 47-3 46-8 | 46:8 | 46:5 | 46-4! 46:3 | 46-4 | 46:8| 47-3 | 48:1 49°2| 49:9] 50°0| 50°0 | 49°7 | 49°3 | 48°6| 48°1| 48°0 | 47°6 | 47°6 | 47°8 | 472 
Nov. .] 43°3] 43°0 | 43-1 | 42°9 | 42°7 | 43°0 | 43-0 | 42°8 | 42-9 | 43-4 | 43-7 | 44-3 | 44°6 | 45-0 | 45-0 | 44°9 | 44-4 | 44-0 | 43°8 | 43-4 | 43-1] 42°8 | 42°5 | 42° 
Dec. .| 383 | 38:3 380 | 37-9 | 37:8 | 37-9 | 37°5 | 37°6 | 37-4 | 37-8 | 38-2 | 388 | 39-2 | 39°6 | 39°8 | 39°6 | 39-1 | 39-0 | 38°6 | 38-7 | 38°6 | 38-7 | 386 | 888 
Year .| 45°3] 44-9 | 44-6 | 44-4 | 44-2 | 44-2 | 44-4 | 45-0 | 45°6| 46:6 | 47-4 | 48-3 | 49°0 | 49°5 | 497 | 49°8 | 49°6 | 493 | 48-7 | 48°0 | 47-1) 465 | 46:0) 456 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 
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MonTHLY AND ANNUAL MEAN VALUES AT BEN Nevis OpseRVATORY, 4407 FEET, AND AT 
FortT- WILLIAM OBSERVATORY, 42 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


1903. 


2 3 4 5 6 7 8 9 i) | abt i) ae DS alles N15) aetna 18 
3-29 | 3:35 | 3:39 | 3-16 | 3-05 | 2-95 | 3-11 | 3:06 | 3:03 | 2-95 | 3-084 3-00 | 2-74 | 2-87 | 266 | 274 | 2-80 | 281 | 2-77 | 292| 341] 319| 316] 3-02 
2°84 | 2°79 | 2°71 | 2°68 | 2°29 | 2-16 | 2:20 | 2:05 | 2°16 | 2:23 | 2:29 | 2:48 | 2-38 | 2:36 | 2°41 | 2°11 | 1:95 | 2°04 | 2-41 | 2°45 | 2°50 | 2°62 | 2°66] 2°40 
2°66 | 2°76 | 2°44 | 2°58 | 2°44 | 2°34 | 2°31 | 2-29 | 2:23 | 2-10 | 2°16 | 2:08 | 2°40 | 2-42 | 2-42 | 2:39 | 2°42 | 2:35 | 252] 2:82 | 2:79 | 2°68 | 2-74] 2°46 
2°02 | 1°65 | 1°82 | 1:82 | 1:80] 1:73 | 1-78 1°75 | 1°67 | 1°57 | 1:43 | 1:50] 1°37 | 1:48 | 1°45 | 1°55 | 1°68} 1°45 | 1°67 | 1°63 / 1°68 | 1-72] 1°66 
1:69 | 1°77 | 1-68 | 1°82 | 1°79 | 1°87 | 2-11 | 1°90 | 1:90 | 1°74 } 1:73 | 1°79 | 1:27 | 1°32 | 1:39 | 1:39 | 1:52 | 1:32 | 1°40 | 1°35 | 1°29 | 1-45] 1°61 
1°83 | 2°02] 1°67 | 1°80 | 1°83 | 1°67 | 1-72 | 1:67 | 1°52) 1:60} 1-43 | 1-42} 1:57 | 1°33 | 1-42 | 1°35 | 1:55 | 1°58] 1:52 | 1°45 | 1-72] 1-78] 1°62 
2°05 | 2°02 | 1°79 | 1:90 | 1°74 | 1:84 | 2-02 | 1°71 | 1°69 | 1:69} 1°50 | 1:65 | 1°55] 1°53 | 1°52 | 1°55 | 1-39 | 1°63 | 1°58 | 1°53] 177] 139] 1°74 
2°16 | 2:06 | 1°94 | 2°11 | 2°15 | 2°10 | 1:87 | 1-87 | 1:98 | 1:89 | 2°10] 1°87) 1°85 | 2°02 | 1°76 | 1°71 | 1°89] 1:58] 1°89] 1°76 | 1:76 | 1:81] 1°92 
3:07 | 3°10 | 3:18 | 3°22 | 3:05 | 3:03! 2:92 | 2°82 | 3:03) 2°83] 2°75 | 2°60 | 2°63 | 2°83 | 2°78 | 2°68 | 3:00 | 2:98] 2°98! 3:08 | 3:10! 298] 2°95 
2:79 | 2:53 | 2-55 | 2-47 | 2°43 | 2°73 | 2-47 | 2-69 | 2:89 | 2°52 | 2-73 | 2-02 | 2-29 | 2-48 | 2-65 | 2-87 | 2:84 | 2:39 | 2-65 | 2-79] 2-63) 2-68] 2-63 
2°32 | 2°33 | 2:98 | 2°17 | 2°22 . 2:33 | 2:02 | 2-10 | 2:27 | 2:13 | 2°45 | 2:23 | 1:93 | 2:02 | 2°37 | 2°37 | 2:38 | 2:05 | 2-27 | 2:28 | 213 | 2:30] 2:23 
2°58 | 2°81 | 2°74 | 2°79 | 2:82 | 2:90 | 2°85 | 2°89 | 2-74 | 2-77 | 2-50 | 2°53 | 2°34 | 2°39 | 2-56 | 2°61 | 2°73 | 2°55 | 2:92 | 2°82] 2°93 | 2:92} 2°71 
2°45 | 2°40 | 2°34 | 2°32 | 2°28 | 2°32 | 2:26 | 2°24 | 2°25 | 2-19] 2°18 | 2-17 | 2:04 | 2:07 | 2°10 | 2°11 | 218 | 2°10] 2°26 | 2:26 | 2:29) 2:34] 2:25 
DIRECTIONS—BEN NEVIS. 
January. | February. March. April. May. June July August. | September.) October. | Ni ovember. December.| Year. 
116 178 93 165 98 256 135 i, a eee 262 65 1715 
36 23 38 145 55 84 73 56 29 10 44 6 599 
Z1— 0 9 54 61 37 54 12 86 51 12 43 440 
140 17 71 108 152 88 114 68 157 166 15 298 1394 
156 64 88 53 116 69 74 49 190 142 92 148 1241 
74 128 121 56 97 51 101 154 69 109 89 64 1113 
11 104 147 46 68 20 82 121 69 69 108 55 1000 
86 151 168 47 30 53 73 96 23 44 73 34 878 
4 7 9 46 67 62 38 37 37 17 25 31 380 
OF SUNSHINE—BEN NEVIS. 
Percentage 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Total. | oF possible. 
- - - - = 035 | 235] 269| 2-66] 3-8| 2-89] 1-00| - - - - = = 15°82 7 
- - = = 0°50 | 0°58 - = 114] 1°85} 0-80 - - - = = = = 4°87 2 
= = - = 0:90 | 1:06] 1:09} 0-75 | 1:05} 0°53] 1:84] 1:78] 1:73] O11 - - - 10°84 3 
= = 0:42 | 1:84] 2°05 | 144] 4:36] 5:08] 4:90} 589] 360] 4:47] 2:31] 2:92] O94] - - - 40°22 9 
= 0:97 | 339] 406] 349) 418| 5:77) 645] 776] 656] 645| 602] 613| 586] 578} 482] 132] - 79-01 16 
0°29 5:43 / 841] 9-79) 1084! 11°63 { 13-27 | 13:01 { 11:88] 9°51] 938/ 869] 878{ 595] 452/ 411) 136/ - 136'85 26 
= 171] 574| 515) 469) 465) 571] 563] 604] 669] 562] 4:86] 453] 646] 418] 331) O60) - 75°57 14 
= = 0:30] 1°50} 1°98] 2:82] 3:45] 3:19] 243] 248] 1:09] 201] 1:94] - - - - - 23-19 5 
- - = 252 | 558| 586] 524/ 618] 7:69] 7:58] 8:06] 7:37] 653] 413] O65) - - - 67°39 18 
- ~ 0°25} 1:00] 1:00] 1:80] 2°05} 335] 2-71] 214] 119] O53) - - - = = 16-02 a 
- - - - 0°64 | 2°59] 2°87] 2:89) 2°67] 3:01] 2°87] 2°73] 0-63 - - - - = 20°90 9 
- = = - = 2-67 | 4:37 | 3:90] 4:26) 314] - - - - = = = 18°34 9 
0°29} 8:11} 18°26 | 25°11! 31°67 | 36:16 | 48:58 | 52:29} 55-47 | 54:95 | 47:88) 40°12 | 33:11! 25:43 | 16°07 } 12:24! 3°28] - 509°02 11 
' SUNSHINE—FORT-WILLIAM. 
= = = = = = 0°83 [ 631 { 602] 553 { 218] O70; - - - - = 21°57 14 
- - - - - - 1:39] 185| 1:33] 316] 1:36] 0-68] - - - = = = 10°27 5 
- - - - 219 | 5:00] 589] 582] 4:97] 5:82] 2-66] 4:61] 2:29] 0:06 - - - 39°31 13 
2°81 | 8-03 10°10 | 10°43 | 12°13 | 11°65 | 11:00] 12°75 | 12°08 | 10°57 | 9:89] 576] 249] - - - 119°69 33 
613 | 7°31 | 7:28 11-09 | 12°88 | 12°85 | 13°76] 11°90 | 10-41 | 9°92} 10°61] 986] 7:98] 188] - = 135°35 30 
8°22 | 10°14 | 12°55 | 14:66 | 14-68 | 15°54 | 16°90 | 13-64 | 12°95 | 13°03 | 11:98] 12°18 | 9°88] 599] O10} - 17777 38 
8°35 | 879] 9-77 | 13:07 | 13°16] 11°30 | 10-01 ] 10°73 | 10°47 | 10°51} $38) 946] 762) 335) O82) - 140°38 30 
1:97 | 5°62) 495] 7-00] 899] 866] 7:68} 10-42] 9:36) 9°71] 867] 657] 136/ - = - woe 23 
- - = 1:46 | 7:32 | 11:04 | 13°55 | 13-76 | 16-49 | 15°61 | 15°03 | 18°58 | 11:05) 7:11 = - - - 126°00 39 
- - = 0:03 | 2:40] 457] 5:70] 695} 497] 520] 4:32] 1:70] - = = = = 35°84 14 
A = s s “4 —~ | 193| 3-92] 4:57] 4:32] 5:30] 154] —- = - - = pe ea us 
= = = = = = = 3°24] 3:97] 5:28] 2:33) - = - - = = = 14°82 12 
0°29 | 11:28 | 27°48 | 41-35 | 54:19 | 74:69 | 89-90 | 100-50] 104-15] 10413] 89°42] 79°17] 65-07 | 51°00 | 29°33 | 11°22) O42] - 933°59 25 
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BEN NEVIS OBSERVATORY.—LOG-BOOK, 1903. 


Jan. 3.—After 12" the thermometer box was raised 
one step on ladder; height above snow 50 inches. St 
Elmo’s Fire seen at 2", 20" and 22%, very bright on each 
occasion. 

Jan. 5.—From 7* till 20% the hill-top was clear, sky 
overcast or nearly so, and the air dry and clear. Fog 
lay over the surrounding hills most of the day. Glazed 
frost was noted at 25, lunar corone at 175, 19" and 204, 
and a lunar halo at 20". To-day the hourly amount of 
sunshine was calculated from half-hour to half-hour, and 
this method of calculation is to be continued from now. 
Thermometer box changed at 9% 15™; height not 
altered. 

Jan. 6.—St Elmo’s Fire seen at midnight. 

Jan. 8.—In the evening the hill-top cleared, but the 
sky was covered with stratus and cirro-stratus; after 21» 
the air became very dry, the humidity being as low as 
23 per cent. at 235, Lunar corone noted at 174, 19» and 
20", and a lunar halo at 205 and 21", The thermometer 
box was changed at 20 15™; height not altered. 

Jan. 10.—Strong squally wind till 184, the velocity 
ranging from 30 to 90 or 100 miles per hour. The 
storm thermometer in tower was read along with the 
outside observations, and it was found that the greatest 
difference was 0°-2, and that the mean of eight observations 
came out the same as the readings in the Stevenson. 
After 194, when the wind had fallen considerably, the 
hill-top cleared, but fog was passing till midnight. At 23 
and midnight a lunar corona was noted. 

Jan. 12.—Fog enveloped the Ben till 13", thereafter 
the summit was clear and the sky absolutely cloudless till 
midnight, but the air was, for the most part, saturated. 

Jan. 13,—Sky absolutely cloudless, except at 19" when 
fog was passing. Some haze lay in the surrounding 
valleys, and patches of fog on the hills to S.E. Glories 
seen at 15", and a lunar corona at 19}. 

Jan. 15.—The sky was cloudless most of the day, and 
a thick band of haze surrounded the horizon. 

Jan. 16.—A south east gale of hurricane force blew till 
17", moderating slightly thereafter. At 2" and 34 the 
temperature was read at the storm thermometer in tower. 
The sunshine recorder having been repeatedly blown off 
the pillar, it had to be taken inside, and the values entered 
in the daily sheet are interpolations. During the day 
the temperature inside the Observatory was very low; in 
the kitchen a thermometer placed about six feet from the 
stove, stood at 25° all evening. 

Jan. 18.—Dark brown fog-crystals forming all day. 

Jan, 19.—Clearing at times in afternoon, sky cloudless 
after 22%. Thermometer box changed after midnight. 
Lunar corona at 44. 

Jan, 20.—White fog-crystals 
Lunar corona at 3, 


forming all evening. 


Jan, 21.—Dark brown fog-crystals forming all fore- 
noon. Heavy showers of hail fell between 185 and 
midnight, 

Jan. 24.—Heavy showers of snow and hail fell during 
the day. St Elmo’s Fire seen at 6%. 

Jan, 26.—Several flashes of sheet lightning were seen 
at 222, 

Jan. 27.—Snow and snow-hail fell heavily all day. 
Lightning noted at 2 30™, and St Elmo’s Fire at 1", 13%, 
18" and midnight. 

Jan. 28.—St Elmo’s Fire was seen at 1" and 2"; at the 
latter hour snow-hail was falling heavily and St Elmo 
was exceptionally bright. 

Feb. 9.—-Lunar halo at 195 and 205, and corona 
at 21), 

Feb. 12.—The hill-top cleared in afternoon, but the air 
remained saturated, large bands of fog hanging about all 
round and passing over the summit. Lunar corone noted 
at 21>, 22h and 23%, Thermometer box changed at 154 
152. 

Feb. 15,—Some snow-buntings were seen in the after- 
noon, and a raven was seen in the Observatory gorge 
at 174. The thermometer box was changed at 9» 15™. 

Feb. 20,—Lightning seen at 34 3™, 35 38™ and 35 44™, 

Feb. 25,—Lightning seen at 1" 5™, 

Feb, 27.—At 25, 35 and 4° the tower thermometer 
readings were used because of a gale; the tower 
readings were found to agree closely with those of the 
Stevenson Screen. 

March 1.—At 195 15™ the thermometer box was 
changed. Height above snow (39 inches) not altered. 

March 3.—The summit was clear and the sky cloud. 
less in the early morning and again for a few hours in 
the afternoon. From 16} till 18" the air was very dry. 
At 3 15™ the thermometer box was changed; the 
box was raised one step on ladder, At 154 15™ the 
box was again changed. Height above snow at 15%, 
61 inches, 

March 5.—At 1" St Elmo’s Fire was noted, and 
lightuing was seen at 2" 8™, 

March 7.—The thermometer box was changed after 
7, Height above snow not altered, 

March 8.—Lunar corone noted at 1 and 24, 
thermometers were changed after 15%. 

March 10.—The thermometers were changed at 12" 
15™. Height above snow not altered. 

March 11.—The summit of the hill is one mass of 
mounds and furrows, and hour after hour during the — 
evening showed a change in the position of the suow- 
wreaths. After 22 there was a trench near the 
thermometer box, and the snow walls on both sides of it — 
were about five feet high; this all disappeared before — 
midnight, 
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f March 14.—After 18" an addition was put to the 
thermometer ladder, and the box was raised one step. 
At 2 15™ the thermometer box was changed. Lunar 

—_ corone noted at 1" and 2). 

1 March 15.—Fog all day, except from 1" to 6", when 
sky was cloudless, but fog was rising from Glen Nevis and 
passing over the hill-top. Lunar corone at 14 and 33, 

a March 16.—F¥Fog-crystals forming very rapidly all day. 

March 17.—-At 234, while a heavy shower of snow-hail 
was falling, St Elmo’s Fire was seen very brightly. 

4d March 23.—Vhermometers only changed after 14%. 

March 24,—Thermometer box raised one step at 18}. 
Height above snow 50 inches. 

March 25.—Summit clear and air dry from 13} 
till 18" but sky overcast, the clouds tipping hills all 
round. Earth currents in telegraph cable between 16" 
and 17%, 

March 27.—St Elmo’s Fire seen at 20%, At 15" the 
snow-post A. was completely buried, but was dug up and 
an extra post nailed on to it. The depth of snow to-day 
(103 inches) is the greatest since 1894. 

March 29.—Farth currents in telegraph wire between 
23" and midnight. 

March 30.—Frequent flashes of lightning seen between 
22 and 45, 

March 31.—Thermometer box changed and raised to 
top step of ladder at 155 10™. 

April 2.—Thin fog, with short clear intervals during 
the day. Air dry from 12" to 164. Thermometers only 
changed after 11>. 

April 8.—Summit clear at times in forenoon, sky 
apparently cloudy. Lunar corone seen at 21 and 22. 
Thermometer box changed after 124. 

April 9.—Thin fog or mist all day. Silver thaw from 
225 till midnight. 

April 10.—Silver thaw till 45, The clouds after 4” 
sank down to about the level of summit, leaving sky 
almost cloudless; about same time temperature fell 3° 
and wind veered from S.W. to W.N.W. After 62 
the clouds below rose up again and enveloped summit 
during the rest of the day. Glories were seen at 6°. 

April 12.—Thermometer box changed after 4%. 

April 14.—Summit clear at times between 9" and 17}, 
but sky overcast, or nearly so, the clouds tipping hills all 
round. Thermometer box changed after 13}. 

April 15.—Summit clear from 9" till 214, but sky very 
cloudy. Fog on hills to N. and E. most of the day and 
frequently brushing over summit. Heather burning on 
hills around. Thermometer box changed after 104, 

April 16.—Fog or overcast sky all day. Banks of fog 
hanging about hills most of the day. Thermometer box 
changed after 11". A snow-bunting seen at bucket stage 
‘in afternoon. 

_ April 17.—Detached fog on hills to 8. in forenoon. 

Atmosphere somewhat hazy during the day ; probably 

due to heather burning. Thermometer box changed after 
94, Thermometers only again changed after 202. 

April 18.—Sky cloudless till 34, thereafter cloudy or 

_ overcast, with cir.-s, and cum.-s. till 7"; fog during the 

rest of the day. At 55a peculiar dark blue haze seen at 

horizon to S.W., becoming lighter in colour towards 8.E. 
and N.W. The fog in afternoon was quite white and 
the fog-crystal deposit hard and flaky. 
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April 19.—Summit clear at 64, but fog below all 
round to about 4000 feet. At 18" the sky was well 
covered with cir.-s., and a solar halo with mock suus 
was seen, Air very clear, the Outer Hebrides being 
seen at 16" and 17. 

April 20.—Summit clear, but sky cloudy or overcast 
till 7"; fog since. Low lying fog in valleys in early 
morning. 

April 21.—-Banks of fog hanging about hills all day. 
Two snow-buntings seen on Observatory roof in afternoon. 

April 22.—Fog on hills high up, and passing over 
summit frequently during the day. 

April 23.—Clear but cloudy weather all day. Haze 
all round in afternoon. Between 42 and 8" ascending 
currents in Glen Nevis, and fog passing over summit 
at times. 

April 24.—Sky cloudless till 105; slightly cloudy, with 
cir, and cir.-s. till 18, then cloudless again, but at 23" 
loose fog was passing overhead, and at midnight fog had 
enveloped the summit. Thick haze around all day. 
Heather burning in every direction today. Snow- 
bunting seen on tower at 174. 

April 25.—Haze around all day. Snow-bunting seen 
on bucket stage in afternoon. 

April 26.—Sky cloudless, and air slightly dry till 5%, 
fog off and on since, Thick haze around, but clearer 
in afternoon. 

April 28.—Glazed frost till 45. Fog, with occasional 
sunny intervals during the day. Fog-crystals (brown) 
forming all day. At 20 and midnight the crystals 
were icy and needle-pointed. Mist was observed at 
those hours. 

April 29.—Icy sharp pointed crystals, with minute 
dark specks forming on all exposed surfaces in early 
morning. 

April 30.—Strong earth currents in telegraph cable 
in afternoon. 

May 1.—Sky almost cloudless from 2» till 6%, but 
fog on hills to E. and §., and at 65 spreading round to N. 

May 2.—Icy crystals forming between 34 and 8}, and 
again after 20%, very rough and jagged. 

May 3.—Clear at 5" and 64, but sky cloudy, with 
cir.-c, and cir,-s., the former moving slowly from §.S.W., 
and haze and fog on hills below; mist during the rest of 
the day. 

May 6.—Summit clear from 18" till 214, but sky 
cloudy and fog on hills all round. Thermometer box 
changed after 204. 

May 7.—¥og on hills most of the day, and passing 
at times over hill-top. Air very clear to W. in afternoon, 
the Outer Hebrides looming up in distance. Sun set 
to-night at 20 17™ over middle of Cuillin range. No 
cloud at horizon in that direction, but no green flash 
was seen. 

May 8.—Summit clear at times during the day, but 
sky overcast, or nearly so, with cir.-c. Detached masses 
of fog hanging about hills all day. Very hazy in after- 
noon, 

May 9.—Fog on hills around all day, which in the 
evening rose up and formed banks all round summit. 
Earth current in telegraph cable at 1" 46™. 

May 10.—Great banks of fog around all day, but 
breaking up and clearing away in the evening. 


552 

May 11.—Lunar corone seen at 1 and 2", Ther- 
mometer box changed after 54. 

May 12.—Thermometer box changed after 4". 

May 16.—St Elmo’s Fire seen at 1+. 

May 17.—Summit clear from 10° till 14%, Sky 


cloudy, and a great deal of fog hanging about hills 
around. Thermometer box changed after 10". The 
depth of snow has increased a good deal during the last 
two or three days, and has now reached 125 inches. This 
is the greatest depth measured at Post A. since 1894. 

May 18.—The fog on summit sank below after 11}, 
and soon after broke up and disappeared altogether. 
Sky cloudy in afternoon, but cloudless after 214, Air 
dry after 125, and very clear, the Outer Hebrides being 
distinctly seen all the afternoon, Thermometer box 
changed after 7". Height above snow 47 inches. 

May 19.—Summit clear all day, except from 7® till 
105, when there was fog rising in Glen Nevis and 
enveloping hill-top at intervals. The sky during the 
day was cloudy with cum., but up till 6", and again after 
18, it was cloudless, Haze in valleys all day. 

May 20.—Sky cloudy, with cir.-c. and cir.-s, moving 
slowly from S.W. till 5°. Fog or mist since. Pretty 
thick haze all round in early morning. Low lying fog 
to N.E. at 4"; at 55 it had spread round to N. 

May 23.—Summit clear for a few hours in after- 
noon, and air slightly dry. Sky cloudy or overcast and 
thick fog round about. Slight showers of snow in 
afternoon. 

May 24.—Temperature low in morning, but it rose 
quickly to 41°*3 at 14, that being the highest observed 
reading this year. The air has been very dry at times, 
the lowest humidity being 44 at midnight. Sky cloudy 
most of the day, with cir.-c. chiefly, moving moderately 
fast from the S.W. At 4 some hard packed cir.-s, above 
horizon to N.E. and E, Haze around all day, becoming 
thicker in afternoon. 

May 25.—Cloudy or overcast sky till 13, sky cloud- 
less since, Thick haze high up all round. 

May 27.—Haze high up all round, thickest in fore- 
noon. Fore-glow colours in morning. Thermometer 
box lowered one step on ladder at 0 12™. Height 
above snow 40 inches, 

May 28.—Sky cloudy during the day, with cirrus 
chiefly. Haze cleared away in early morning, and 
atmosphere was pretty clear during day. 

May 29.—Sky somewhat cloudy all day. Fog in 
valleys to N. and N.E. in early morning, and again 
forming to N. after 194. 

May 30.—Fog in valleys to N. and N.E. in early 
morning, but dispersing after 9. Sky almost overcast 
all day. Fog on hills in afternoon and at times passing 
over summit, and finally settling on hill-top after 21%, 

May 31.—The mist sank below summit after 21” 
leaving sky almost cloudless. Thermometer box lowered 
one step on ladder at 0 10™. Height of bulbs above 
snow 39 inches. 

June 3,—Sky almost cloudless till 10"; cloudy till 204, 
mist since, Very hazy all round in morning, but clearing 
away in afternoon, Ascending currents in Glen Nevis 
and in N. cliff at 17" and 184, 

June 4,—Air very dry and clear during part of the 
day ; lowest humidity 37 at 8". Mist till 6%, and again 
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after 195, with heavy rain. Detached fog in valleys and 
on hills, Ascending currents in Glen Nevis and in N, 
cliff at 18%. 

June 5.—Summit clear, but fog in valleys and on hills 
all afternoon. 

June 6.—Sky cloudless down to horizon all day, Fog 
in valleys chiefly to W. till 10%. No fog since. Air 
very dry in morning, the lowest humidity 31 at 1" and 54, 

June 7.—Sky slightly cloudy most of the day. Fog 
in valleys in early morning, but disappearing after 7", 
Haze during forenoon, but clearing away in afternoon, 

June 8.—In the forenoon there were no lower clouds, 
but fog lay in the valleys till 105; in the afternoon 
lower clouds formed in the sky. 

June 9.—Fog in valleys in morning. 

June 10.—Sky overcast most of the day, the clouds 
being very low, and occasionally enveloping the summit, 
At 23" the sky became cloudless, the fog having fallen 
into the valleys, 

June 11.—Sky practically cloudless, but fog lying in 
the valleys in the morning, which dispersed towards mid- 
day; in the evening fog was forming on the hills at 
N. horizon. 

June 12.—Sky cloudy, fog lying in the valleys all 
forenoon. 

June 14.—The thermometers were changed after 7%, 
and again after 17}. 

June 15.—Sky cloudy, and fog lying in the valleys 
most of the day. 

June 16.—Sky very cloudy and fog below all day. 

June 17.—Sky cloudy in the morning, with fog below 
all round. At 10" the fog rose, and during the remainder 
of the day the summit was in fog or mist. 


June 19.—Fog in early morning, but summit clear 


from 75 onwards, with fog below. 

June 20.—Sky cloudless in the morning. There 
was no fog below all day except at 19%, when loose 
fog was rising from the N. cliff and passing over the 
summit. 

June 22.—At 14" two birds thought to be eagles were 
seen to the N.E. from the summit. 

June 26,—After 5" the thermometer box was lowered 
one step on the ladder. 

June 29.—Earth currents in telegraph cable noted, and 
thunder heard from 2" till 7" 20™,. Lightning also seen 
ati 62 58™ and 7" 6™. 

July 1,—After 12 the thermometers were transferred 
from the winter into the summer box. 

July 2..-—Thunder heard and lightning seen at 22) 27™ 
and 225 35™; earth currents also noted, 

July 14.—The air during the day was very clear, and 
for nine hours the maximum visibility was observed, 

July 18.—During the forenoon the sky was partly 
covered with cumulus and cirrus, but from 12) onwards 
it was nearly cloudless, The air during the day was very 
clear. A thin haze lay in the valleys most of the evening. 
A solar halo was noted at 14%, 

July 19.—Fog lying over the hills to N. and E. in the 
forenoon. At 22 detached fog lay over all the surround- 
ing hills, and the haze in the valleys was very thick, 

July 20.—From 18 till midnight the sky was 
absolutely cloudless. The haze was very thick all round 
during the evening. 
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July 22.—Some heavy thunder showers fell in the 
forenoon, and earth currents in the telegraph cable were 
noted between 7" and 9+. 

July 23.—At 4° St Elmo’s Fire, very strong, was 
noted, 

July 27.—Throughout the day haze lay in the valleys, 
and banks of fog hung about the surrounding hills. Till 
8" fog lay over Loch Lochy and Loch Laggan. 

July 31.—Glories noted at 20%, and a lunar halo 
at 224, 

* Aug. 3.—St Elmo’s Fire seen at 2». 

Aug. 11.—Lunar corone noted at 1 and 3}. 

Aug. 12.—Fog in valleys all round in afternoon. 
Glories noted at 64. 

Aug. 15.—Thunder and lightning almost continuous 
from 12" till 17%, and during this time St Elmo’s Fire was 
very strong. St Hlmo’s Fire was also seen at 2, 

Aug. 17.—After 18" the hill-top cleared and the air 
became very clear, several of the West Coast lights being 
visible all evening. 

Aug. 18.—A brilliant display of St Elmo’s Fire was 
noted at midnight. Hoar frost on roof at 2". 

Aug. 19.—St Elmo’s Fire at 4 and 225, 
seen at 23> 20™, 

Aug. 20.—St Elmo’s Fire at 1" and 19», and thunder 
and lightning from 1? till 3». 

Aug. 21.—About 3 inches of snow lay on the ground 
this morning. St Elmo’s Fire seen at midnight. 

Aug. 23,—Fog hanging about hills all round. A 
rainbow was seen at 17" and 18}. 

Aug. 24.—Thick haze in the valleys and fog over the 
seeeonding hills. Thunder was heard between 165 and 
ne". 

Aug. 25.—The sky was absolutely cloudless till 84, 
but haze and fog were in valleys. The fog rose and was 
passing over the Ben in the afternoon, and finally 
enveloped the summit after 16%. Glories seen at 64, 

Sept. 2.—St Elmo’s Fire seen at midnight. 

Sept. 3.—Lunar corona at 22. 

Sept. 10.—St Elmo’s Fire seen at 37. 

Sept. 14.—Sky cloudless, or nearly so, all day. Some 
fog on hills to E. till 7", which cleared away after 
that, 

Sept. 15.—Sky cloudless most of the day, but haze 
all round. 

Sept. 16.—Sky slightly cloudy all day, with cirro-cum. 
Fog in valleys to S.E. in early morning, but clearing 
‘away towards noon. Haze in distance most of the day. 
Air very dry at times; lowest humidity 37 at 94, 

Sept. 17.—Fog on hills to E. all morning, but after 9 
it rose up and passed over hill-top frequently till 164, 
when it finally settled on summit. 

Sept. 20.—Sky cloudless till 6"; fog till 13, clear again 
Since, but fog passing at times. Small part of aurora 
seen at 1h and 25, | 

Sept. 21.—Mist or cloudy sky till 11"; cloudless since. 
_ Fog on hills to E. all day, and frequently passing over 

summit. 

Sept. 24.—Mist, with heavy rain, till 3%. Summit clear 
and air dry since. A little detached fog on hills to 
S. and E. most of the day. 

Sept. 25.—Sky cloudless till 5%, cloudy, with cir.-cum. 
till 104, thin fog or mist since. Haze all round below, and 
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fog over Locheil, the Canal, and Loch Lochy in early 
morning. Dew forming on Observatory roof at 22 
and 3, 

Sept. 26.—Thin mist till 5"; clear since. 
fog on hills below all day. 

Sept. 29.—Mist, with slight showers of drizzle, till 9"; 
clear since, but sky cloudy. Fog on hills to E. all 
afternoon. 

Oct. 2.—Fog-bow with glories seen at 12}. 

Oct. 5.—St Elmo’s Fire seen at 5}. 

Oct. 6.—Summit clear and air dry at 232 and mid- 
night, and detached fog on hills around, 

Oct. 7.—Sky cloudy or overcast till 155; fog since. 
Air very clear at times in forenoon, On the hills around 
the snowline is about 3000 feet 

Oct. 10.—Sky almost cloudless till 13, somewhat 
cloudy, with cir. and cir.-s., till 16"; fog thereafter. Low 
lying fog in valleys in early morning, but clearing away 
during the forenoon. Ascending currents to W. at 13. 

Oct. 11.—Fog-erystals forming rapidly in forenoon. 
Between 55 and 15 these crystals had grown 15 inches on 
hand-rail of tower. Thermometers changed at 15" 10”. 

Oct. 13.—The snow on summit to-day is fully 4 inches 
deep. Strong earth currents on cable between 0» 15™ 
and 2}. 

Oct. 15.—Exceptionally heavy showers of snow from 
1+ to 16", St Elmo’s Fire seen at 14, 218 and 23+. 
The depth of snow measured at 15" at Post A. was 9 
inches. 

Oct. 16.—Squally N.W. winds, with continuous snow, 
all day. St Elmo’s Fire seen at 1", 24 and 45, Depth 
of snow at the snow-post increased 3 inches to-day, but 
round Observatory wreaths have formed 3 to 4 feet deep. 

Oct. 18.—Summit clear and air dry at times between 
64 and 164, the lowest humidity being 4] at 95. Hard 
packed cir.-s. in forenoon, forming inte cum.-s. and 
nimbus and mist in afternoon. Winter thermometer box 
put out on stand No. 2 at 75 10™. 

Oct. 22.—Temperature steady between 29° and 32° all 
day, but as the observer was going out to the 22 observa- 
tion he felt warm puffs of air on face and hands. 

Oct. 23.—Thermometer box changed at 16" 10™, 

Oct. 26.—Earth currents on telephone between 18" and 
ge 

Oct. 27.—Summit clear from 10® till 175, but almost 
continuous scud or fog passing. Glories seen at 16%. 

Oct. 28.—Earth currents in telephone between 8 and 94, 

Oct. 29.—Fog-crystals, grey in colour, forming all day. 

Oct. 31.—Strong earth currents on telephone all day. 
Glazed frost in the evening. 

Nov. 1.—Summit clear most of the day. Sky slightly 
cloudy, with cirrus moving from about W. Fog all round 
below to about 4000 feet, but breaking up and 
clearing away towards evening. Aurora observed at 4". 
There was part of a second arch and brilliant streamers 
shooting to the zenith. Glories seen at 8". Strong earth 
currents on telephone up till 42 30™. 

Nov. 3.—St Elmo’s Fire heard on kitchen chimney 
and tower at 16}. 

Nov. 4.—Thermometer box changed at 20" 10™. 
Height above snow 48 inches. 

Nov. 5.—Mist cleared off and sank below summit after 
174, lunar corone seen at 18", 224 and 235, and a faint 
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lunar halo at midnight. Glazed frost forming all fore- 
noon; in the early morning the ice thus formed was very 
jagged, resembling pin points, 

Nov. 6.—Sky less than half covered with cirrus till 
185; cloudless since. Fog low down in valleys all day, 
but dispersing in the evening except to W. and N. 
Slight haze in distance all day. Luuar halo seen at 1) 
and 65, 

Nov. 7.—Sky cloudless till 16%. Fog in valleys in 
early morning to N. and W., but gradually spreading all 
round in forenoon ; thereafter it rose up above the summit 
and was passing at times over hill-top, finally settling on 
the summit after 16", Haze in distance all forenoon. 
Glories seen at 154. 

Nov. 9.—Earth currents ou cable between 0? 7™ and 
Ohs5™ 

Nov. 17.—Fog or overcast sky till 17"; cloudless sky 
since, but very thin fog passing. Showers of small star- 
shaped snow in early morning. Aurora seen at 21. 
Snow on hills all round, and down to about 2000 feet. 
Thermometer box changed after 12. Height of bulbs 
above snow 44 inches, 

Nov. 18,—Air extremely dry from 3" till 74, the 
lowest humidity being 16 at 6%. Mist or overcast sky 
during the rest of the day. Aurora seen at 1” and 25, 
but very faint. 

Nov. 19.—Silver thaw from 7" till 16%, all exposed 
objects being thickly coated with ice. 


Nov. 20.—Glazed frost at 64. Earth currents in 
cable between 0" and 1} 

Nov. 21.—Thermometer box changed after 14}. 
Height above snow not altered. 

Nov. 23.—Aurora seen at 23), 

Nov. 24.—Thermometer box changed at 9 15™. 

Nov. 26.—Thermometer box changed at 84 10™ Box 


raised one step. Height above snow 54 inches. 

Nov, 29.—Sky clear most of the day, but persistent 
fog passing over summit. From 9" till midnight the wet 
bulb has read from one- to six-tenths higher than the dry 
bulb. Lunar corone seen at 17", 225, 23" and midnight. 
Thermometer box changed at 3" 10™. Height above 
snow 52 inches, 

Nov. 30,—Lunar corone seen at 234 and midnight. 
Thermometers only changed at 0 10™, 

Dec. 1.—Sky almost cloudless during forenoon, but 
thin fog passing frequently. Summit enveloped in fog 
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all afternoon but cloudless again in the evening. 
halo at 2". Thermometer box changed at 235 10™ 
Dec. 2.—Sky cloudy till 5"; fog since. Very black 
appearance like haze above horizon to W. at 32, ] 
Dec. 7.—Barometer tell rapidly in early morning, 
during which time a very strong gale was experienced. 
During the gale there was very thick drift. From 6% 
till 9 the tower thermometer readings were used; no 
correction was necessary. The temperature rose when the 
gale had subsided. 
Dec. 8.—From 19¥ till 23" the fog fell into the 
valleys. Lunar corona observed at 22", After 20 
thermometer box was changed. 
Dec. 13.—During the last few days, fog-crystals have 
been forming rapidly on all exposed surfaces. 
Dec. 18.—Fine though cloudy most of the day; fog 
again enveloping the summit at night. Aurora seen at 
65, Fox and weasel marks seen in snow in morning. 
Dec. 21.—The fog fell at 9", and cirrus clouds were 
observed. At 174 and 19> tower thermometer readings 
were used, as the observer was unable to keep his 
lamp alight. After subsequent comparisons with the 
Stevenson Screen thermometers, a correction of —"2- 
was applied. . 
Dec, 23.—Mist or fog all day ; although no precipitation 
took place the mist was very wet, and silver thaw 
coated everything with ice. After midnight the ther- 
mometer box was changed. 
Dez, 24.—The sky was cloudless, and fog lay in the 
valleys all day. Glories were observed. 
Dec. 25.—The sky was cloudless, and fog lay in the 
valleys from 8 ouwards. At 195 the fog dispersed, 
except in the valleys, to N. Aurora seen at 185. West 
Coast lights seen in early morning. 
Dec. 26.—At 16" a raven was seen. 
Dec, 29.—Fog with slight breaks till 74, when 
the fog sank into the valleys, aud the sky was cloudless 
during the rest of the day, but with fog passing at times — 
during the forenoon. It was somewhat hazy in afternoon 
and evening, Glories observed in forenoon, also meteor 
at 65, After 16" the thermometer box was changed, — 
Ascending currents from Glen Nevis at 15). } 
Dec. 30.—Very hazy. The sky was cloudless, fog 
lying on the hills to the S.E. In the evening the fog 
approached, and from 21" onwards enveloped the summit. — 
One West Coast light was seen at 4}, 
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Barometers.—No. 1385 has been used for the observa- 
tions, while No. 1252 has been held in reserve. 
Richard’s Barograph, which is working well, has been 
In use. 
Thermometers :—Dry bulbs 535541 and 1392449, and 
Wet bulbs 535542 and 1392450 have been used ; also 
minimums 116918 in the large screen, and 1108531la 
in the small screen. The thermometers were exposed 
in the large (summer) screen between Ist July and 10th 
October, and during the rest of the year in the small 
| winter) screen, placed ou Ladder No. 2. 
_ The Campbell-Stokes Sunshine Recorder was in use. 
The amounts jecorded since Ist January have been 
measured from half-hour to half-hour, instead of from 
hour to hour as formerly. 
_ The Robinson Cup Anemometer was working during 
part of June, but the observations had to be ‘stopped, 
owing to the flexible rod going out of repair. 

The Rainband has been observed every afternoon by 
means of the pocket spectroscope. 

_ The depth of snow was measured on Post A. during 
the greater part of the year. When it became completely 
Baricd on 27th March, an extra post was nailed on to it, 


Setiptozraphs were occasionally taken during the first 
of the year with the Observatory camera, but in 
e the camera was broken. 


late, and during stormy weather the rainfall records are 
only approximate owing to drift. When it was impossible 
to reach the Stevenson Screen, readings were taken of the 
thermometer in the storm-box on the south-east side of 
the tower, and the necessary correction applied. 

The Observatory staff at present consists of :— 
A, Rankin, J. Miller, W. Bee, W. C. Christie and 
J. Robertson, During the year R. H. Macdougall, J. C. 
Marr, A. Lindsay and D. Gordon were also members of 
the regular staff. In the summer months the following 
acted as volunteer assistants:—Messrs M‘Connachie, 
Ross and Buchanan. Messrs M. M‘Philip and J. 
Macdonald also acted as cooks. Ewen Mackinnon stayed 
at the Observatory from July to September as Post 
Office Clerk. Ewen MacKenzie was roadman and ticket- 
collector throughout the summer. 

Communication has been maintained with the Low 
Level Observatory and with the Post Office by means 
of the telephone, which has been working fairly well. 
In the summer the house-fittings were repaired, and the 
house painted ; the walls were papered. Inside there has 
been a lack of ventilation, and the difficulty at present 
is to keep down the inside temperature. The outside 
ladders and boxes, etc., were also painted. In October 
the old thermometer ladder No. 2 was pulled down, and 
a new one erected in its place. A new wooden stable 
has also been erected on the site of the old one. 

In June it was found that the small zinc tank in 
connection with Wragge’s Well had been burst by the 
ice ; it was replaced by a wooden barrel. 
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2 | 5:258) 5°237) 5-226] 5-220) 5-204! 5°174| 5°143) 5:°121] 5°108} 5-090! 5:071) 5:067 | 5:043) 5:016] 4-976) 4-923] 4-909] 4°850) 4818) 4843) 4-795) 4:793) 4-764) 4:834 
3 | 4°805] 4°868) 4-920] 4°937| 4-924] 4-916] 4:885) 4*891] 4°892) 4-871) 4°837| 4°847 | 4°838| 4:812) 4°795) 4°789| 4°748) 4°740| 4:754) 4-768] 4:811| 4-848] 4-891) 4-941 
4 | 4:956) 4°950) 4-954) 4°965) 4-941) 4:951) 4-955) 4-958) 4:973] 4-983] 4-994! 4-989] 4-997) 5000) 5010) 5:027| 5:037| 5:054) 5:058) 5:091) 5°104) 5°124| 5°137| 5: 
5 | 5175) 5°188) 5°214) 5°231) 5°253] 5°266] 5:284) 5:306] 5°330) 5°347| 5:356] 5°378 | 5°383) 5°386) 5°408) 5°422) 5-425) 5:424) 5-436) 5°450) 5:455) 5-462) 5-453 
6 | 5-479) 5:481) 5-476] 5-465) 5-452) 5-449] 5-441] 5-396] 5:370] 5°335] 5:345] 5-264 | 5-203) 5-188] 5°146] 5-156] 5:131] 5°133] 5°107| 5°135] 5°154) 5-180) 5-208 
7 | 5219) 5°215) 5-214) 5-190) 5°161) 5-136) 5°111) 5-103) 5-078) 5-024) 5-015] 5-001 | 4-929] 4:913} 4:882] 4853) 4°848) 4°849) 4:867| 4°882) 4890) 4:883] 4-903 
8 | 4:913) 4°929) 4-923] 4-929] 4-922) 4-913] 4-899) 4-908) 4:928] 4-928! 4-935] 4939] 4-927) 4-931] 4:926] 4°981! 4°926)| 4-945] 4-944) 4-961] 4:965) 4:97 | 4:972 
9 | 4-978) 4-991) 5-000} 5-002, 5:01) 5:016 5:041| 5-038) 5-062} 5-063} 5:067| 5:069| 5°081) 5:083, 5:076| 5-056) 5-030) 5-001) 4-972) 4-898) 4-857] 4°804) 4-742 
10 | 4:656| 4-608) 4-622] 4-668, 4-658] 4:657, 4-669] 4-675] 4°675] 4:682| 4:691| 4-716] 4-724] 4-743] 4°779| 4:808] 4-808] 4-806] 4°817] 4-818) 4°803] 4-750] 4-739 
11 | 4°739) 4°731) 4°750| 4°746) 4°748 4°748, 4°756) 4°757) 4° on 4°779) 4-788] 4°781] 4°786| 4-804) 4°823) 4°844| 4°854| 4865) 4°874| 4°898) 4-905) 4:920} 4-922 
12 | 4931) 4*925) 4:903) 4°896) 4°860] 4:830, 4:810| 4°759] 4-749] 4719] 4°714] 4-718] 4-732] 4-721] 4°789| 4°740) 4°746| 4:738) 4°720] 4:709| 4°679) 4-660) 4°635 
13 | 4561) 4°534) 4°501) 4°484) 4-450) 4-413) 4:398) 4-377] 4359] 4°340) 4-287] 4:257 | 4-223] 4:155) 4°136) 4°180] 4135) 4134) 4°155} 4°149) 4-133) 4137) 4-148 
14 | 4°126) 4°114) 4°104) 4°112) 4°104) 4°109) 4°127| 4°134) 4°150| 4:176] 4-200] 4-214 } 4-236] 4-269] 4293] 4322) 4326) 4°388) 4°421] 4-456) 4-485] 4:498) 4534 
15 | 4:598) 4589) 4°621} 4°636) 4-642! 4°650| 4-662) 4-678! 4:678] 4-706] 4-714] 4-706 | 4°698| 4°675] 4°676] 4°694) 4-720] 4°760] 4°777] 4°828] 4-864) 4°882) 4-915 
16 | 4969) 4:981) 4-995] 5-019) 5-029) 5:057, 5-067] 5:097| 5°121) 5136] 5:170] 5:189] 5:211) 5-280) 5:249) 5:264] 5:277] 5°326| 5°330) 5°366| 5°376) 5°387| 5°407 
17 | 5°447| 5°461) 5-468) 5-479) 5°480) 5:486) 5:493) 5-496] 5°508) 5°525| 5:524) 5°508] 5:507| 5-500! 5°502) 5°503) 5:482) 5:488] 5-489] 5:496) 5:505) 5°507| 5:507 
18 | 5°520) 5°523) 5°534) 5°539) 5°546) 5°88) 5°556| 5:565| 5584) 5:596} 5:586)| 5°599] 5-637) 5°616) 5°614) 5°617| 5°629| 5:617| 5°632) 5°663) 5°677| 5°695| 5°701 
19 | 5°720) 5°728) 5-747) 5-755) 5°764| 5:769) 5°73) 5°787| 5°809) 5°812) 5-825) 5°819] 5:812) 5-815) 5-816) 5830} 5:813] 5°809| 5-806] 5:800) 5-784) 5°72) 5°73 
20 | 5°730) 5°729) 5°713} 5°706) 5°695| 5°687| 5:677| 5°682! 5°685) 5°682) 5°668) 5°651 | 5°634| 5-660, 5°686) 5°677| 5°682! 5:668) 5:667) 5°661) 5°660! 5-680) 5648 
21 | 5°667| 5°655) 5-683) 5°673) 5°684| 5-700) 5°698) 5°741) 5°744] 5:776] 5°799] 5:819 | 5:823) 5:826) 5:857| 5°874) 5886) 5°885| 5°905) 5:911) 5°920) 5-925] 5-917 
22 | 5°919! 5°917, 5-915! 5-912) 5-908! 5-915) 5-905! 5:899] 5-913! 5-909) 5-918! 5915] 5-902! 5-899) 5-902! 5:901| 5°890! 5:904] 5:890! 5°885| 5°897! 5°893) 5°884 
23 | 5°892) 5°868 5860) 5°856) 5849 5°844) 5°829} 5-836] 5°825] 5:840] 5°843) 5°831 15°81) 5-794) 5:798] 5°789) 5°779| 5°773] 5°760) 5°742) 5°73) 5°707| 5°695 
24 | 5°638) 5°610) 5-589) 5563) 5°539 | 5°521) 5503) 5:497] 5500] 5-494) 5:487| 5:474] 5-452) 5:446) 5-433] 5-420) 5°420) 5:418) 5416} 5-418) 5-408) 5-400) 5°392 
25 | 5°349) 5°338) 5°326) 5°297) 5:275!| 5:258) 5°241) 5-228) 5-234) 5-228) 5°215| 5:19] | 5-189] 5°165) 5*192) 5-186] 5:194] 5-190) 5°184) 5-186) 5:180) 5-172) 5179 
26 | 5111) 5-092) 5-086) 5°060) 5-055) 5-042) 5-032} 5-016] 4°996] 4-972) 4-958] 4-948] 4-947] 4-955] 4-939] 5-029) 4-895] 4°878) 4°853] 4°851| 4-833) 4-821] 4-806] 4-787 
27 | 4°789] 4°773) 4°728) 4°739) 4-719) 4°715| 4:688] 4-727] 4°731] 4:755) 4°769] 4°72] 4:767| 4°760| 4°763) 4°747| 4°744| 4°725| 4°707| 4°696| 4-660) 4-639] 4°623) 4°60 
28 | 4°579) 4°556) 4-558) 4°529) 4°518) 4:498) 4°491] 4-485) 4-477] 4-463] 4:452] 4-448 | 4-463] 4-563] 4-602) 4-620) 4°658| 4°674) 4°728) 4-766) 4:812) 4-850} 4°867| 4°889 | 
29 | 4901] 4°916) 4°927| 4-943) 4:947) 4-960) 4:970] 4-971) 4:977| 4:966] 4-937] 4-927 § 4-875] 4:821| 4-800] 4°728] 4°677| 4°614] 4-501) 4-466) 4:451) 4-456) 4-416) 4-52 
30 | 4°528) 4522) 4-522) 4518) 4516) 4°516) 4°541| 4-543) 4-562) 4-572) 4-619] 4:614] 4:619] 4-647] 4-655) 4-651) 4°648] 4-650] 4°658) 4-669) 4°661| 4:679| 4:672) 4675. 
31 | 4°665) 4°674) 4-671) 4°674) 4°676 | 1°687| 4-698} 4-714] 4°730] 4:735] 4-760] 4°772]] 4:776] 4-789) 4-790) 4°794| 4°829) 4-826] 4°852) 4-867) 4-874) 4°879| 4°882) 4-890) 
Mean. | 5°100} 5:096) 5:098| 5-097] 5091 | 5-087) 5:085] 5-086] 5-090] 5-090] 5-090] 5-087 | 5-080: 5°078) 5:081) 5-083} 5:077| 5:078) 5-077] 5:084) 5-085) 5-086} 5°084) 5-090 } 5: 


BAROMETER. Repucep ro 32°. 4407 rawr above SHA Laven, First FIGURE OMITTED. FEBRUARY 1904.| 


Ins. Ins, Ins. | Ins. ! Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. Ins. | Ins. } tns. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. } Ins. 
4°884) 4°878) 4872) 4°S64 4-851] 4-835] 4°813] 4-813] 4:810| 4-785] 4-775] 4°757 | 4°729| 4:732| 4-737] 4-740] 4-742] 4-720) 4-706] 4°7380| 4-729] 4:718] 4-716 
4°727| 4°745) 4°735) 4°729 4-741] 4-760) 4-759] 4-773) 4-762) 4°783) 4-805] 4:802} 4:803) 4-794] 4-787] 4-791) 4-794] 4:814| 4-827] 4-838] 4-826] 4:807] 4-804 
4°832) 4°838) 4°844) 4°852 4853] 4-852) 4-862| 4-868] 4-873] 4:880| 4-886] 4884] 4:872) 4:869] 4-873] 4-880| 4:S80| 4°880] 4°876] 4°879| 4-878] 4:871| 4:870 
4°864| 4°850) 4°846) 4°846 4843] 4-850) 4-849] 4-841] 4-856 4-861] 4:864] 4-866] 4:869] 4-869] 4:877| 4°884] 4:897| 4-904) 4-915] 4-921) 4-936] 4-949) 4-945 
4942) 4°938) 4°941| 4-937 4-934] 4-952) 4-948] 4-952) 4-962] 4-976] 4-968] 4-939] 4-944] 4-932] 4-944) 4-937] 4-940] 4-931) 4-942) 4-932] 4-891) 4:907| 4-906 


4°891) 4°87) 4-874) 4°870 4-844] 4-823) 4-786] 4-786) 4°786] 4-792) 4-789] 4-733] 4:784] 4°777| 4°70] 4-766) 4°768| 4-754] 4-752) 4-755] 4-751) 4-764] 4-769 
4°784| 4°789) 4°790| 4°797, 4-798] 4-806] 4°824| 4-818] 4-813] 4-823) 4-822] 4-814] 4-823] 4-813] 4-824) 4-826] 4-827] 4:831| 4:822) 4-792) 4-790] 4-788] 4-774 
4°723) 4°673) 4°640) 4°608) 4°588) 4-572) 4-544 4°541] 4-539) 4-513] 4-499] 4-483] 4-461) 4-443] 4-426] 4-426] 4-421) 4-428) 4-428) 4-424) 4-426) 4-418) 4-421 
4-408 i 4°394) 4°388' 4°381| 4°375| 4369] 4-365] 4°358) 4-346] 4-331] 4-326] 4-318) 4-300) 4-306] 4:300| 4-292) 4-294 4-299] 4°293) 4-296) 4-302] 4:307 
4 
4 


1 
4:322 7| 4°335) 4°337| 4-341] 4°339] 4°360| 4-365] 4°375] 4-381| 4-394] 4-394] 4-394] 4-402] 4-406] 4-407| 4-402] 4°417| 4-420) 4"416] 4-428) 4-441) 4-450 
7 


4°485) 4°502, 4-522! 4-540| 4-544] 4-576] 4-598] 4-615] 4-644] 4-660] 4-683| 4-698] 4-715] 4-739] 4-753] 4-790] 4-822) 4°845) 4-866) 4-884) 4-899} 4-922 
774| 4:714] 4°608) 4-446] 4:350] 4°321| 4-330] 4°396] 4:396] 4°383] 4355) 4°305) 4:257| 4°236 
029] 4-032] 4:017| 4-025] 4-087] 4100) 4°137] 4145) 4:153] 4-147] 4:142) 4158) 4-142) 4*148 
299] 4-295] 4°315| 4°335] 4-351] 4°374| 4°387| 4°421| 4-433] 4-451) 4-467] 4-492) 4°502| 4505 
608] 4-599] 4-599] 4°612| 4-620 4-617] 4°620| 4°642| 4-651] 4-643} 4-629) 4-618} 4°633 4638 


566| 4°554] 4°540| 4-546] 4-530) 4°525| 4-518] 4-511) 4501] 4-484) 4-482) 4°475| 4-474) 4-467. 
515] 4°543] 4-550] 4-576] 4-593] 4-607] 4°638] 4°662| 4-695] 4-720) 4-719) 4-736] 4°786| 4-806 
011] 5-030] 5:044| 5-054] 5-049] 5-070} 5-089) 5°114| 5:140| 5:164| 5-174] 5:190) 5195) 5-209 
064| 5-021] 4-993] 4-982] 4-956] 4-926] 4-910] 4-866] 4:866] 4:859] 4°850] 4-839) 4-836] 4°842 


4474 


te 
WK CHOOND OPWNH 


4923] 4°917| 4925 4-933) 4-940] 4-946) 4-937] 4-909] 4-862 4831 
13 | 4°210) 4°182) 4°143) 4-100) 4:094] 4-065] 4-045] 4-048) 4-051] 4-050 
14 | 4°154) 4°160| 4°164| 4°167) 4-171] 4-183] 4-188] 4-208] 4-231] 4-263 
15 | 4°517| 4534) 4°544) 4-553) 4-561| 4°568) 4-569] 4-583] 4:591| 4-592 
16 | 4°642) 4*639) 4-630) 4°620) 4-625] 4°621) 4°606] 4°580) 4:572) 4:569 
17 | 4°460) 4*459) 4-452) 4-446) 4-453] 4°444] 4-456] 4-473] 4-496] 4-499 
18 | 4°847| 4°860) 4°871) 4°883) 4-892] 4-910] 4-917] 4-956] 4-972] 4-996 
19 | 5*215) 5°221) 5-221) 5°214) 5:212) 5-192| 5-164] 5-137] 5-131] 5-086 


4" 
4: 
4" 
4° 
4: 
4 
4: 
5" 
5" 
4: 
21 | 5084) 5:044) 5-048) 5:045) 5-037] 5:022) 5-006) 4-994) 4-941| 4-888) 4: 
5: 
5: 
5° 
5° 
5" 
5 
5. 
5: 
4: 


20 | 4852) 4°842) 4°850) 4°843) 4-848] 4-840) 4°840| 4-853) 4-854/ 4-860] 4-906] 4-905] 4-922) 4-924) 4-926] 4-930] 4-923] 4-938) 4-960) 4-974] 4-979) 4-990] 4-999 sa] 
831] 4°787] 4°751| 4°718] 4°696] 4°658| 4°631] 4°639] 4-653) 4-679) 4-721] 4°757] 4°803) 4-850 
22 | 4-918) 4-960) 5°017) 5:080) 5-136) 5:193) 5-250) 5-284) 5-315) 5-358] 5*386| 5-393] 5:401| 5-402 5-408] 5-405] 5-411) 5-418] 5°417| 5°427| 5°395] 5-412] 5-406) 5-403 
23 | 5°370) 5°366) 5°338) 5°343) 5342) 5:326] 5°337| 5°362| 5°353| 5371) 5852] 5367] 5°365| 5373] 5°374| 5°387| 5°384| 5°385| 5-408} 5:400) 5°392) 5-397} 5-403) 5:41 
24 | 5°394) 5°397) 5°380) 5°391| 5°392) 5-400] 5-406] 5-420) 5-427) 5-436) 5:444] 5-446] 5°447| 5°429] 5-427| 5-428) 5-448] 5°450) 5-460] 5°458) 5°465) 5-456) 5-444) 5 MT 
25 | 5°437) 5°426) 5°414) 5°413) 5-407) 5°399] 5°402} 5-399] 5-384) 5-392] 53811 5°368] 5°370) 5°344] 5°345] 5-330) 5°317) 5°308) 5306} 5°297) 5:284) 5-276) 5°260) 5° 
26 | 5°226) 5°203) 5°187| 5-175) 5150} 5°150) 5°160] 5*166) 5°180) 5-192) 5:213, 5-220] 5-229) 5*238] 5+253) 5-275| 5°306| 5°340) 5°345] 5°364/ 5:382| 5°395| 5-406) 5« 430| 
27 | 5°444) 5°452 5-455) 5-459) 5-469) 5-473) 5°497| 5-506) 5°507| 5°504) 5518! 5-516] 5°521| 5-533] 5°541| 5-543) 5°549| 5°562) 5-567| 5°68) 5°565| 6574! 5570) 5560 | 9% 
28 | 5°563) 5°563) 5°58) 5°549) 5°547| 5°547| 5°42! 5-556) 5°553) 5°549) 5°540) 5525] 5°517| 5-503] 5:490| 5-478) 5-468] 5:461| 5°441| 5-428) 5-416) 5394] 5°378) 53 
29 | 5°337) 5°316) 5°294) 5-259) 5-243) 5:24) 5-206] 5-180) 5°174| 5°157/ 5°145) 5°122] 5135] 5°125] 5-131] 5-132] 5-137) 5°147| 5168) 5°177| 5°197| 5-217] 5234) 5 
8 


74| 4867] 4°862) 4°855| 4°855| 4-855] 4-859] 4°868) 4°875) 4-878) 4-877] 4°880) 4°882 4:87 | 


MEAN. 4°876) 4°874| 4°871| 4°869| 4°869] 4:869] 4-868] 4-873 4-873] 4:874 


BAROMETER. 


1 


2 3 


Ins. 

9:921 
9°853 
9°450 
9°501 
9°817 


07108 
9-784 
9°468 
9577 
913] 


9301 
9-479 
8:940 
8°501 
9:212 
9°661 
0°159 
0°103 
0°363 
0°369 


Tus. | Ins. 
9:905} 9-919 
9°887| 9°859 
9°424| 9-438 
4 | 9°485} 9-495 
5 | 9°767| 9°789 
6 |0°110) 0-108 
7 | 9785] 9°782 
8 | 9°449| 9-461 
9°561) 9°569 
9°191| 97155 
9-299] 9309 
9-512) 9-498 
9-020) 8-996 
8°517| 8-514 
9°163} 9-203 
9°608} 9°635 
0151) 0-162 
0:087| 0:096 

| 0°324] 0°345 
20 | 0°387) 0°391 
0°382) 0°385) 0:408 
0°650) 0°654 0°646 
0°552) 0°546 0°542 
0-292) 0°271) 0-252 
0 006) 9-993) 9974 
9°702) 9°687| 9°657 
9266] 9°233) 9°204 
9-070} 9°057) 9:055 
9°482) 9°506 9°525 
9°023} 9:022) 9:032 
| 9°184} 9-200) 9-202 


\] 


1.| 9°685} 9°686) 9°684, 


BAROMETER, 


5 
Ins. 
9:919 
9°819 
9-460 
9°502 
9861 


0:090 
9°744 
9-459 
9°595 
9179 
9°311 
9-449 
8:897 
8°507 
9-242 
9-707 
0°163 
07123 
0:370 
0°350 


0°424 
0°617 
0°517 
0-214 
9-925 
9-630 
9183 
9-025 
9°553 
9-035 


6 

Ins. 

9:923) 
9-799 
9-460 
9511 
9°877 
0:078 
9°714 
9°465 
9-603 
9°197 
9°311 
9°423 
8°857 
8-520 
9°248 
9°721 
9161 
0°127 
0:38] 
0°352 


0°437 
0°608 
0512 
0:201 
9°915 


9-618 
9°151 
9°014 
9573 
9-045 


9-206 
9°680 


9-218 
9678 


REDUCED TO 32° AND 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


y 


/ 

asa 
9:927 
9°778 
9°462 
9°521 
9:903 
0:054 
9°700 


9675) 9°681 


5} 8589 


3] 0°448 


10 
Ins. 
9:943 
9°749 
9-454 
9543 
9985 


9-984 
9°638 
9-495 
9-671 
9°22] 
9°365 
9:271 
8748 


11 

Ins. 

9937 
9°762 
9°447 
9°543 
9-997 
9°973 
9°603 
9-491 
9°672 
9234 
9°364 
9233 
8-706 
8630 
9296 
9°843 
0°167 
0165 
0:444 
0°316 
0°537 
0597 
0°502 
07153 
9°884 


9521 
9°292 
8:977 
9°571 
97132 
9°309 


9°301 


9-809 
0175 
0171 
07340 
0526 
0°602 
0511 
0°165 
9°885 


9-536 
9266 
8-977 
9°579 
9103 
9-293 


9688} 9°687 


REDUCED To 32° AND SEA LEVEL. 


FIRST FIGURE OMITTED. 


ban 


JANUARY 1904. 


13 
Ins. 
9908 
9-680 
9°435 
9565 
0:035 
9°855 
9°495 
9°477 
9°677 
9-270 
9°365 
9-208 
8606 
8'670 
9°275 
9893 
0128 
07164 
0:446 
0°285 


0°569 
0°564 
0°477 
07121 
9°826 
9503 
9-295 
8-981 
9°494 
9°146 
9°316 


9°669 


SEA LEVEL. 


9-296 
9:039 
9-432 
9°156 
9:328 


9-666 


9101 
9-401 
9°155 
9°330 


9°666 


9°352 
9673 


yy Wh alts} 
Ins. | Ins. 
9-903] 9°908 
9-578) 9°560 
9°343] 9°323 
9-599) 9°616 
0:073) 0:081 
9°735] 9°738 
9389] 9°395 
9°485] 9-497 
9-646} 9°612 
9°358] 9°388 


9°442| 9-459 
9210} 9:208 
8°534] 8°546 
8851] 8°892 
9°329] 9°365 
9995} 0-034 
0-106} 0-099 
0:203} 0°211 
0°453) 0-450 
0°316} 0-338 
0°619) 0°632 
0567) 0°570 
0-440} 0°424 
0-097) 0:096 
9-794] 9°794 


9-452) 9:435 
9°252| 9°237 
97169) 9-210 
9-298) 9:233 
9-156} 9°164 
9-373} 9°389 


19 


Ins. 

9918 
9°542 
9-311 
9625 
0:087 
9-709 
9°41] 


9-495 
9572 
9-382 
9°469 
9°2()1 
8541 
8934 
9°404 
0:043 
0-091 
0:234 
0°450 
0°339 


0°398 
0:088 
9788 


9-412 
9-226 
9°254 
9173 


21 


22 


Ins. 


9-926) 9°928| 9-926 
9-530} 9°502! 9°482 
9311] 9°363} 9°409 
9-645] 9°665} 9°697 


0:093 


9°697 
9°417 
9:509 
9512 
9°380 
9°484 
9179 
8538 
8-987 
9-445 
0:063 
0:094 
0:261 
0°452 
0°340 


9°164 
| 9°403 


9670) 9°674 


9673 


FIRST FIGURE OMITTED. 


9676 


Ins. 


0:097 
9°731 
9°411 
9:521 
9°456 
9°364 
9-489 
9-149 
8545) 
9-047 
9°500 
0:079 
0:088 
0273 
0°439 
0°344 


0°650 
0°575 


2) 0°368 
3} 0:080 


9°763 


9°351 
9°165 
9°355 
9:062) 
9°176 
9-442 


9677 


Ins. 


0109 


9°751 
9-417 
9°540 
9°390) 
9°318 


9°500 
9°128 
8536 
9:074 
9:527 
0°102 
0:092 
0:294 
0-439 
0°361 


0°657 
0578 
0°352 
0:073 
9°750 
9°315, 
9°138 
9-400 
9-037 
9°189 
9-447 


9678 


23 


Ins. 

9914 
9-452) 
9°435 
9-713 
0111 


9-761 
9°435 
9°545 
9-324 
9°304 


9500 
9-082 
8°532 
9°109 
9°547 


07118 
0:088 
0°300 
0°422 
0:3738 
0°652 
0°568 
0°332 
0:057 
9°746 


9°391 
9°107 
9-422 
9-028 
9-188 
9-445 


9675 


Mid- 
night, 


Ins. 
9°896 
9°418 
9°475 
9°747 
0-111 
9°773 
9°447 
9°551 
9°254 
9°316 


9503 
9055 
8533 
9142 
9576 
0139 
0-098 
0-314 
0-416 
0375 
0°658 
0°569 
0°313 
0:028 
9°724 
9-280 
9-085 
9-452 
9036 
9-185 
9-460 


9°675 


Mean. 


Ins. 
9:919 
9°677 
9°416 
9°576 
9-986 
9-906 
9°5638 
9-488 
9°579 
9:269 
9-390 
9°275 
8-695 
8°729 
9326 


9-880 
0133 
0°184 
0-419 
0-339 


0°543 
0-592 
0-462 
07145 
9°852 
9-505 
9-218 
9-125 
9°388 
9-115 
9:317 


9-678 


FEBRUARY 1904. 


Ins. 

9°449 
9°333 
9°431 
9°440 
9:561 
9°455 
9°361 
9°204 
8'898 
8829 


9-016 
9510 
8555 
8583 
9:113 


| Ins. | Ins. 
L | 9452) 9-452 
2 | 9:289] 9-307 
9°431| 9:431 
4 | 9°457| 9°443 
2 | 9°568) 9°561 
5 | 9476) 9-463 
| | 9°359) 9°361 


} | 8'817| 8:825 
| 8-984] 9-001 
12 | 93512) 9:507 
3 | 8:63]| 8587 
4 | 8:581| 8:57 
9-094) 9-106 


§ | 9°181| 9-179 

9-000] 9-000 
9°461] 9-477 
| 9-911) 9:926 
| 9°352| 9-361 


9628) 9°646 
‘| 9°483| 9:545 
{0°40} 0-026 
| 0-018] 0-014 
| 0:094| 0-089 
| 9'839| 9-812 
}0114| 0-121 
| 0-228) 0-231 
0:044] 0-023 


9-170 
8-991 
9°484 
9:917 
9378 
9°645 
9-614 
0:018 
0-011 
0:080 


9°785 
07124 
0222 
0:004 


9°456| 9-456! 9:455 


Ins. | Ins. | Ins. 
9432] 9:418} 9-402 
9°339} 9°352) 9°361 
9°437| 9:444) 9-444 
9°433) 9°426] 9-427 
9°561} 9:561) 9°564 


9-449} 9-432] 9-428 
9-363] 9°362| 9°366 
9°170} 9:147} 9°110 
8884) 8°874| 8°863 
8°835) 8:838} 8°842 
9-033} 9°048} 9:068 
9°521| 9°517] 9°518 
8534) 8-490) 8-457 
8583} 8:587) 8°603 
9-112) 9-120] 9-129 


9°159) 9°162) 9-166 
8-992) 8-994 9-003 
9°503} 9°507) 9°522 
9-910} 9°908] 9594 
9°386) 9°399] 9-413 


9-638] 9°631| 9°618 
9°693} 9°761) 9°826 
0:008) 9-994 9:983 
0011) 0-020) 0-036 
0082 0-070} 0-061 
9°767| 9°744] 9°747 
0°125) 0°149) 0°163 
0211} 0-211] 0-210 
9985] 9-967] 9-953 


9453] 9°453) 9-454 


Ins. 

9°375 
9388 
9-440 
9-446 
9574 
9°416 
9°367 
9:061 


Ins. 
9°387 
9°380 
9°442 
9°434 
9°574 
9-420 
9°366 
9083 
8°855] 8855 
8°849) 8:859 
9-087] 9:113 
9-505] 9°486 
8°433] 8°442 
8°619} 8°644 
9-133] 97144 
9°143] 9-189 
9-003} 9°019 
9°540] 9°570 
9-863] 9°829 
9°418] 9°437 
9:593) 9°590 
9°876 9:921 
9983] 9:987 
0-040} 0:063 
0:063} 0:065 
9°759| 9-787 
0°182) 0°188 
0-215] 0:222 
9°939] 9-929 


9-455) 9°461 


Ins. 

9°362 
9°389 
9-450 
9°453 
9°575 


9-401 
9-384 
9:053 
8°849 
8870 
9°134 
9-457 
8441 
8'683 
97152 


9-120 
9-038 
9°595 
9798 


9-450 


9°549 
9-965 
9°992 
0-064 
0:049 
9-805 
07194 
0°213 
9-928 


9°462 


TRANS. ROY. SOC. EDIN.K—VOL, XLIV, 


Ins. 

9°333 
9°407 
9:461 
9-462 
9564 


9°379 
9°391 
9-022 
8'831 
§°885 


9°185 
9°374 
8440 
8764 
9°153 
9:114 
9-067 
9°637 
9:699 
9°493 


9391 
0:027 
9-999 
0:073 
0:042 
9°847 
0°193 


Ins. 

9°337 
9398 
9°456 
9°458 
9°574 


9°390 
9°390 
9-040 
8°837 
8878 
9161 
9-424 
8:437 
8-722 
97157 
9°122 
9-050 
9°620 
9°755 
9-466 


9-495 
0:007 
0:006 
0:064 
0:048 
9°827 
07192 
0212) 0:202 
9-918} 9°894 


9-463] 9°460 


Ins. 

9312 
9-404 
9°459 
9°461 
9°558 


9°364 
9°388 
9-000 
8-819 
8889 


9-213 
9°330 
8:419 
8811 
9:170 
9113 
9:091 
9°676 
9°672 
9°495 
9°356 
0-066 
9-990 
0:074 
0:034 
9-860 
0°199 
0:190 
9878 


9°458 


Ins. 

9289 
9389 
9-450 
9°457 
9-544 
9336 
9396 
8968 
8-799 
8°885 


9°234 
9°259 
8'419 
8843 
97161 


9-099 
9:106 
9°688 
9-619 


9°491 


9°303 
0:036 
9-980 
0:072 
0:026 
9°869 
0°196 
0°182 
9°869 


9°447 


Ins. 
9-289 
9°383 
9-444 
9461 
9°544 


9°340 
9°395 
8-958 
8:783 
8°885 
9-254 
9°142 
8-423 
8-880 
9173 
9-088 
9:130 
9708 
9572 
9°493 
9°242 
0:051 
9:977 
0:074 
0-002 
9°884 
07199 
0172 
9861 


9-441 


Ths. 

9-281 
9°379 
9°444 
9°461 
9°537 


9°331 
9°396 
8:943 
8775 
8-882 


9:267 
8-987 
8:447 
8°888 
9°169 


9074 
97154 
9-724 
9°524 
9-486 


9-204 
0:048 
9:978 
0:073 
9°998 
9°897 
0201 
0°156 
9°856 


9-483 


Ins. 

9-280 
9:383 
9-449 
9°477 
9°5387 
9°325 
9°396 
8-983 
8:74 
8°885 


9-299 
8-917 
8-475 
8-923 
9-173 
9-060 
9-190 
9°746 
9-484 
9-490 


9°167 
0:053 
9-990 
0:083 
9:976 
9°924 
0°203 
07148 
9°857 


9°434 


Ins. | Ins. 

9-270) 9-261 
9-388] 9°403 
9-449} 9:459 
9-494) 9°508 
9°535) 9°535 
9°322) 9°330 
9°390} 9°397 
8:924] 8-926 
8°764| 8°771 
8°884| 8:907 
9°325) 9°359 
8°891) 8°871 
8494) 8523 
8949] 8:981 
9:176] 9°188 
9-042) 9°046 
9-219] 9°262 
9-768] 9°817 
9°431) 9°385 
9°493] 9°495 


9130} 9°131 
0:055) 0-062) 
9994) 0-005 
0-092) 0-107 
9-960) 9°942 
9-944) 9979 
0210} 0:222 
0°140} 0°150 
9862] 9°878 


9:434| 9-445 


Ins. 

9-258 
9-409 
9°454 
9516 
9°535 


9:382 
9°380 
8-920 
8773 
8919 


9°395 
8839 
8531 
9:004 
9°198 


9:031 
9-291 
9°841 
9°350 
9°535 
9°1383 
0:062 
0:019 
0-110 
9:943 
0-004 
0:226 
07140 
9-900 


9-450 


Ins. 

9°267 
9-418 
9°457 
9-529 
9535 


9°333 
9°361 
8-919 
8775 
8-929 
9:426 
8818 
85382 
9:029 
9°192 


9-028 
9-329 
9°845 
9°329 
9°548 


9°172 
0:065 
0°013) 
07120 
9:927 
0:028 
0°223 
07124 
9-914 


9°455 


Ins. 
9:267 
9420) 
9°465 
9-539 
9°524 


9°338 
9:3389 
8-922 
8-784 
8-942 


9-466 
8781 
8546 
9:044 
9179 
9:019 
9°351 
9°861 
9°306 
9575 
9:22] 
0:061 
0-019 
0°12] 
9-908 
0:044 
0:217 
0112 
9°944 


9-459 


Ins. 
9268 
9-420 
9466 
9°551 
9°517 
9°342) 
9329 
8921 
8789 
8947 
9-480 
8-740 
8563 
9:057 
9:168 
9:017 
9°396 
9°890 
9-290 
9:582 
9:284 
0:058 
0:023) 
0119 
9°894 


0:061 
0°228 
0:094 
9°963 


9-464 


Ins. 

9:269 
9:42] 
9°469 
9-560 
9508 
9:343 
9:321 
8920 
8798 
8-965 


9-493 
8698 
8°565 
9-063 
9°179 
9009 
9°416 
9-895 
9286 
9°593 


9°333 
0:055 
0:033 
0°104 
9°887 
0-074 
0-282 
0-084 
9-980 


9°467 


Ins. 
9-285 
9°426 
9-463 
9-563 
9488 


9°354 
9-298 
8915 
8811 
8977 
9-519 
8-667 
8567 
9-083 
9°178 


9-009 
9-435 


9°912 
9°317 
9°619 
9-400 
0°051 
0:041 
0098 
9°866 
0-093 
0°235 
0-062 
0-001 


9°474 


4B 


Ins. 
9°333 
9°383 
9-450 
9°47 
9°547 
9°379 
9-369 
9-025 
8°824 
8-884 
9°232 
9°178 
8495 
8813 
9-155 
9-095 
9°147 
9-678 
9-624 
9°477 


9-396 
9°934 
0-004 
0:069 
0-004 
9890 
0-189 
0-172 
9-931 


9-454 


558 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


BAROMETER.  ReEpucED To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 

L 2 3 4 5 6 7 8 9 TOM |e 2S) eae See 

Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
1 | 5:271) 5°281) 5:809) 5:328) 5°348) 5:379] 5°390| 5421) 5:439] 5:462) 5476) 5°491} 5:501) 5°517| 5°521| 5:°527 
2 | 5616} 5*622) 5°624) 5°616} 5628) 5°627| 5-621! 5°633] 5639) 5°636] 5°636) 5°641] 5°628) 5°618) 5°608) 5°604 
3 | 5519) 5°498) 5:492) 5°477| 5°456) 5°443) 5-443) 5-441] 5:441) 5-458] 5°448) 5419] 5-453) 5°444) 5°443) 5-440 
4 | 5434) 5-431) 5:429) 5:426) 5°411) 5°415] 5°418] 5°415) 5°415] 5-426] 5:433) 5:435] 5-436] 5-436) 5°448) 5-454 
5 | 5°580) 5°534) 5°537) 5°535| 5°530) 5°522| 5°541] 5:574] 5°572| 5°570] 5°568) 5:°574 4 5:563) 5545) 5°554) 5554 
6 | 5°529) 5:512) 5°504) 5:490) 5:470) 5°444! 5-435] 5:403) 5:443) 5-403] 5-414) 5°393] 5384) 5°355) 5°337) 5°305 
7 | 5189) 5°170) 5-176) 5158] 5-141) 5°135) 5°127] 5:132) 5°121) 5-104] 5-097] 5:071] 5-073] 5:069) 5053) 5:051 
8 5° 037) 5°038) 5:027| 5°025) 5:028) 5:038) 5-040] 5:052) 5:070) 5:088) 5-088) 5:085} 5-099) 5°107| 5°115) 5-127 
9 | 5:235) 5°247) 5-246) 5:264) 5-286) 5313) 5:329] 5°354) 5°387| 5-399] 5-431] 5-441] 5-462) 5:476) 5-495) 5°508 
10 5607) 5*620) 5°626) 5°629) 5°637| 5°656| 5°666| 5°680) 5°687| 5:687| 5°690) 5:701 | 5-701) 5°698) 5°692) 5°684 
11 | 5°657) 5°654) 5°648) 5°646] 5:643) 5°650) 5°641| 5:644] 5°644) 5°643) 5°645| 5635] 5°650| 5°632) 5°635) 5°622 
12 | 5°578) 5:564) 5548) 5526) 5-513) 5°494) 5-495) 5:478] 5°460) 5:443) 5°430] 5°428} 5-409] 5°372) 5°345) 5°313 
13 | 5026) 5:020) 4°985) 4:971} 4°949) 4-961) 4:954! 4-961) 4:965) 4-962] 4°969) 4°973] 4:956] 4-961) 4:958) 4°950 
14 | 4°998 5-004) 4-993} 4:999} 5-003} 5:013) 5-023} 5:034| 5046) 5-067] 5:079| 5°101 | 5°106} 5:111) 5°115) 5120 
15 | 5°217) 5-211) 5°216) 5:218) 5:221) 5:243) 5:2538) 5°254) 5:255) 5-255] 5°258) 5°255] 5:254) 5:246] 5-236) 5233 
16 | 5:182) 5°180) 5°173) 5169} 5°169) 5°181) 5°188) 5:193) 5°198) 5-208) 5:209) 5198] 5:192) 5171) 5165) 5°145 
17 ‘| 5110) 5-088) 5-071) 5:041) 5-039) 5-042) 5-042) 5:034) 5-064) 5:063! 5:073) 5°1009 5:°117] 5:128) 5:133) 5135 
18 | 5226) 5224) 5:217) 5:214! 5-208] 5220) 5:221) 5-219} 5°184] 5°180} 5:182) 5°163] 5-146} 5-120) 5:°128) 5-117 
19 | 5*283) 5:236) 5235) 5°233) 5:234| 5°223) 5:215) 5-200] 5:215) 5-191] 5:204! 5-203] 5°183) 5°181) 5°180) 5°175 
20 | 5:257) 5-266) 5:277| 5271) 5:274| 5284) 5:297) 5:305) 5:306) 5-299) 5:301) 5-281 | 5°258) 5°241) 5:215) 5198 
21 | 5:103) 5-085) 5:081) 5°085) 5:090) 5°101| 5:°124] 5-147] 5:165) 5°193] 5-216) 5-224] 5-253] 5°261| 5-281) 5-296 
22 | 5:314) 5-270} 5-236) 5209) 5*202) 5:208) 5°206) 5181] 5-155) 5-176] 5179) 5185} 5°186) 5°203) 5:218) 5-247 
23 | 5:576) 5:597| 5628) 5°646) 5-665) 5:682) 5-708) 5°729| 5°744| 5°759] 5:772| 5°7734 5°75) 5°793) 5°790| 5:793 
24 | 5°801) 5*791) 5°786) 5:784) 5-776) 5°78) 5:79] 5°781| 5°777| 5°77 4| 5°769| 5°77 | 5769] 5°755) 5°740| 5-735 
25 | 5°661) 5:654) 5°637) 5624) 5-614 5°596) 5:601] 5°587| 5-588) 5-589] 5582! 5575 | 5°564| 5°557| 5°543) 5540 
26 | 5:473) 5:460} 5:459) 5-448) 5°453) 5°454) 5-461] 5-468] 5-471) 5:474] 5-484] 5-486] 5-489] 5-494!) 5-492! 5-495 
27 | 5:494) 5-495) 5:477| 5°463) 5:461) 5°472) 5:477| 5-475] 5:487| 5-493] 5-492) 5-482] 5-474! 5-478) 5°464) 5-453) 
28 | 5°394! 5°366) 5-343) 5°294| 5-248) 5°224) 5-190) 5-205] 5-196) 5-187] 5185] 5°135] 5°125| 5:093) 5090) 5:045) 
29 | 4:727| 4-717) 4-710} 4697] 4687) 4°666) 4°656] 4°645] 4-631) 4628] 4-618} 4°606] 4-585] 4°584) 4562 4565) 
80 | 4°545) 4550) 4°553) 4551! 4555) 4°562) 4:579] 4-589] 4:607| 4:614] 4-619] 4°629]} 4°636] 4°652) 4°664| 4°677, 
31 | 4*882) 4*892) 4-907) 4:914! 4-911] 4°926) 4:915] 4-888] 4:854| 4-813] 4-766] 4-743 | 4-702] 4°698) 4642) 4°655 
MEAN. | 5°304) 5:299) 5:295] 5:289) 5-285] 5:289| 5-291} 5-294) 5-298) 5-298] 5-300] 5:297 | 5-294] 5-290] 5-286] 5:283 

BAROMETER. REDUCED TO 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. 

Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. [| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
1 | 4°613) 4:610} 4°605) 4°621) 4°629) 4°640) 4°656| 4-658] 4-675] 4:704| 4°723] 4743] 4-762] 4°790) 4808) 4°800 
2 | 5:031) 5-062) 5-075) 5:085) 5-094) 5°127| 5186) 5:186] 5144) 5:137| 5111] 5:077] 5:042) 4982) 4955] 4:918 
3 | 4561) 4°628) 4°645]| 4°635) 4°640) 4°663) 4°695) 4°731] 4°757) 4-773] 4°732) 4-727 | 4-700] 4-752! 4°760| 4°771 
4 | 4:921) 4923) 4-924! 4-923) 4-952) 4-996) 5-007) 5-037} 5:053) 5-080} 5:094| 5-099} 5-119} 5:142) 5:141] 5153 
5 | 5:148) 5°101) 5-045) 4°979) 4:965] 4-991) 5:014) 5:011] 5°018) 5-085) 5-050) 5-086 | 5127| 5-119} 5:122) 5-090 
6 | 4:611} 4-588) 4500} 4°510) 4554) 4-662) 4°797) 4°879) 4:957) 4:990) 5:020) 5-045] 5:043] 5040) 5:039) 5:031 
7 | 4°828) 4:800} 4°790) 4°793) 4°783] 4°786) 4-798) 4°813] 4°833] 4°872) 4-913) 4-950] 4:979] 5-012) 5-038) 5:061 
8 | 5°172) 5:166} 5:159] 5-160} 5:°122! 5°129) 5:123) 5127) 5122) 5:107| 5°118) 5112] 5:112) 5-083) 5-063) 5:078 
9 | 4:990) 4992) 4°977| 4°958) 4°958] 4°958) 4-965) 4-955] 4-946) 4-925) 4-916] 4-900] 4:891] 4°881) 4°852| 4-858 
10 | 4*810} 4°822) 4-830} 4-840] 4868] 4°871) 4:905) 4-923) 4:954) 4-958) 4-998) 5-018] 5:023) 5:044| 5-060) 5:078 
11 | 5°195} 5-203) 5°211) 5°215) 5:217| 5:236) 5:256) 5-271) 5:278] 5:296| 5-299) 5°311] 5315] 5°321) 5°318] 5311 
12 | 5°261| 5°251)| 5°229) 5-211) 5199) 5182, 5164) 5:149) 5-143) 5134) 5:128) 5-123] 5-094] 5-084) 5-061) 5:044 
3 | 4861) 4°832) 4-764) 4°756| 4°706| 4-690) 4°694| 4:659] 4-660) 4°679] 4°694| 4671] 4:670| 4°673] 4670) 4°678 
14 | 4°708) 4°744| 4°740) 4°778) 4°792) 4-802) 4-828 4°838] 4-830) 4°830] 4°840) 4861] 4°814! 4°814| 4°816} 4°812 
15 | 4875] 4-851) 4°836) 4°832) 4°826] 4822) 4:824) 4°816] 4°816] 4°809] 4°795| 4-818] 4-828] 4°832) 4°827| 4:832 
16 | 4°868} 4:868) 4°866] 4°880} 4895) 4:922) 4-968 4°932 5*005} 5024) 5058) 5:078} 5:097| 5109) 5°120) 5°128 
17_‘| 5°244) 5°242) 5-231) 5-231) 5-230) 5224) 5231) 5-229] 5-214] 5°190] 5°190} 5°187] 5183] 5192] 5184] 5193 
18 | 5°350) 5°886) 5°397) 5:418) 5:443) 5°470) 5:505, 5:524) 5-554) 5:579, 5:70) 5°587 | 5°606) 5°618) 5°625| 5°626 
19 | 5'666| 5°656) 5°658) 5-652) 5°651) 5°652 5649) 5°657 5°641) 5°635) 5°626) 5°624] 5612) 5596) 5°592) 5:581 
20 | 5°514| 5°516) 5-513) 5-514! 5-520] 5526. 5534/5 534! 5°536| 5549] 5°554) 5°554] 5563) 5°555| 5°551| 5553 
21 = | 5570) 5°560) 5°556) 5552! 5550) 5-554 5 557 5°556| 5:546) 5°536) 5°544| 5531] 5523) 5°511] 5°491) 5-477 
22 | 5:205| 5°167| 5°135] 5114] 5:091] 5070 5 062 5°049} 5-038] 5:038) 5:032) 5:028] 5:041| 5:041| 5-058) 5:068 
23 | 5*266] 5°280) 5:294) 5°321| 5°344) 5354 5362 5*386] 5°396] 5°396) 5°404] 5°391] 5:401| 5°399| 5°397) 5:386 
24 | 5:415| 5-419) 5-404) 5:417| 5°416] 5-422 5414) 5-394) 5°369] 5-310) 5-288) 5:240) 5-215) 5°177| 5°150| 5123 
25 | 5°254) 5-256] 5°254| 5°262) 5°287 “ 302 5: Pal 5°354! 5°366) 5°353) 5°366] 5°390] 5:390] 5888) 5:394| 53938 
26 | 5'°364| 5°357| 5°336) 5°327) 5°313) 5:308 5: 305 5 5*300} 5°300) 5°304) 5°305) 5°301 | 5-283) 5°294) 5°294) 5-285 
27 «=| 5298 5-299 5283} 5°282 5283} 5 5 ORT 5296) 5°806] 5°307| 5°310) 5°318) 5°311 7 5°295} 5°294! 5°301)| 5-294 
28 | 5277) 5° 978 | 5-271) 5°26] 5°257| 5234 5:238| 5:240 5228] 5°199) 5°197| 5°172] 5:142) 5:128) 5:104! 5:091 
29 | 5127) 5129) 5129, 5°1380} 5°132 Bt 138 5°154) 5170) 5166) 5180) 5°190} 5°202] 5-208) 5-210) 5-210) 5:211 
3 5°080) 5-038) 5°011) 5012) 5-002) 4: me 4°994) 5-006] 5013] 5°07} 5:035| 5:030] 5-046] 5°054) 5-088) 5°100 
MEAN. Mad (iis ae 5°089) 5-091) 5:1 00'5 5, 5123} 57129 5:182, 5°137| 5°139 | 5°137| 5°138) 5°136) 5°134 


FIRST FIGURE OMITTED. 


MARCH 1904. 


17 


Ins. 


18 


Ins. 


19 


Ins. 


5°58) 5:554) 5°573 
5°603) 5°597) 5°584 


5-441 
5475 
5546 
5294 
5058 
5143 
5°529 
5°682 


| 5°622 


5*282) 
4-958 
5°135 
5215 
57150 
5:157 
5-140 
5:216 
5185 
5317 
5°329 


5:441 
5°489 
5559 
5275 
5:060 
5-166 
5:557 
5°690 
5°619 
5264 
4-968 
5164 
5-209 


5:163 
5-185 
5'155 
5°246 
5171 
5:338 
5381 


5:802 
5731 
5520 
5501 
5447 
5-001 
4551 
4°705 
4659 


5288) 5-294) 5°297] 5-296 


5°802 
5°727 
5510 
5°506 
5:447 
4:927 
4534 
4-722 


4673 


5441 
5-486 
5°551 
5267 
5°051 
5173 
5563 
5687 
5°617 
5'249 
4-975 
5173 
5°211 
5°152 
5194 
5°189 
5°249 
5168 


5°355 
5406 
5*809) 
5°72 

5506 


5511 
5°462 
4-901 
4542 
4754 
4676 


FIRST FIGURE OMITTED. 


Ins. 

4°839 
4°908 
4792 
5159 
5-091 
5:010 
5087 
5049 
4°846 


5°187 


Ins. 

4°885 
4°881 
4°825 
5162 
5077 


5011 
5116 
5-066 
4-849 
5108 


5310 
5-008 
4-695 
4°860 
4°842 


5163 
5203 
5*628 
5°560 
5566 
5431 
5°110 
5°383 
5064 
5403 
5279 
5275 
5:087 
5°190 
5:182 


51389 


Ins. 

4:909 
4:857 
4°850 
5177 
5033 
5-000 
5116 
5059 
4-836 
5122 
5299 
4:972 
4683 
4-890 
4°849 


5187 
5°202 
5636 
5558 
5572 
5°399 
5:186) 5 
5°378 
5:055) 
5°392 
5°292) 
5°277 
5-099 
5°188 
5148 


5°139) 5 


Mia-],, 


20 night. 


2) 2 
Ins. | Ins. 
5*596] 5°598 
5549] 5539 
5:439] 5:429 
5°510) 5522 
5:547| 5539 


5219} 5216 
5:046] 5:049 
5°197| 5°207 
5586] 5°586 
5684] 5°679 
5*605] 5°597 
5°181] 5°158 
4-983} 4-990 
5191) 5°196 
5206] 5°202 


5°139] 5:149 
5°207] 5:211 
5°211] 5°228 
5°228| 5-245 
5°149} 5°128 
5°358} 5°346 
5°491) 5525 
5°805| 5°808 
5°712| 5°707 
5°500) 5-493 
5°508} 5508 
5451) 5449 
4-789] 4-742 
4-534] 4532 


23 


Ins. 

5'611 
5'523 
5424 
5528 
5544 


5215 
5:049 
5:216 
5°599 
5°673 


5°586 
5114 
4988 
5-210 
5189 


57185 
5213 
5°226 
5°253 


Ins. 
5611 
5-514 
5427 
5-536 
5537 


5-199 
5°040 
5 +225 
5°602 | 
5666 
5585 
5070 
4989 | 4* 
5-211] 
5-190 


5121 
5217 
5-230 
5:262 
5°116) 5-101 


5°343] 5-330 
5°542| 5548 
5°802) 5:793 
5°685| 5°662 
5488) 5°478 


5°500} 5496 
5°437| 5-417 
4°739) 4-716 | Bx 
4-537) 4°540] 
4°801| 4°825] 4:857| 4-874 
4°675) 4:666) 4°652/ 4-637 | 4 


5-293} 5°293] 5°290) 5-285 | 5-26 


5°560 


5:264 
5051 
5°186 
5578 
5689 
5614 
5-204 
4:973 
5181 
5°214 


5152 
5°204 
5°199 
5°235 
5°155 


5°358 
5°455 
5°805 
5°715 
5°498 


5507 
5464 
4839 
4:539 
4-785 
4677 


APRIL 1904, 


Ins. | Ins. | Ins, 
4-936] 4:975} 4:994 | 
4°731) 4°689} 4°604 | 
4°894| 4*899] 4°909 
5171) 5-161 J 
4:700) 4°619 


4921) 4°857 
5: 159 5163 
by 


4°772| 4°77 
5°162) 5°176| 5186 


5-286) 5277 5:267 | 
4-949 

4°706 
4-901 
4-863 


5:220 
5:272 
5°660 
5°55) 
5573 


5312 
5'208 
5-402 
5: 194) ¢ 


Ins. | Ins. 
4-929] 4:938 
4838] 4°785 
4°863) 4°872) 
5'180) 5-188 
4-946] 4-889 
4°997| 4°951 
5136] 5144 
5054) 5:036 
4°818} 4-810 
5'146} 5157 
5306} 5:297 
4982) 4-982 
4°671} 4°705 
4°895] 4:899 
4°850} 4°854 


5204) 5-213 
5*225] 5°251 
5°642) 5°649 
5°559} 5°559 
5°573} 5570 
5'381 5°350 


5176 
477 
4:93 
5:14 
5:02 
4°78 


5-386 5 363 


+282] 5-289] 5290) 6-294) 5293 
*265] 5°267| 5274] 5°287| 5°283° 
*118) 5°124] 5:126) 5°126) 5° 123) 57 
*193] 5:180) 5°166) 5°151) 5114 

*161} 5°149} 5°127| 5°115) 5° Mi 


| BAROMETER. 


eal 3 


Ins. | Ins. | Ins. 
0:020 0-035) 0-061 
0°388 9°396] 0°397 
0-207} 0°185| 0-175 
0-153, 0-155] 0-149 
0-279} 0-288) 0-289 


0-260] 0-251] 0-236 
| 9-900) 9:874| 9-352 
9-669} 9-655] 9°645 
9:891| 9-911] 9:923 
0°347| 0°363] 0:369 
1 | 0:378] 0:374] 0:358 
‘| 0-248) 0-232] 0-212 
9-642! 9-618] 9°560 
9:627| 9°637| 9°641 
9:931| 9-929] 9-935 
9-803) 9°789| 9°75 
9633] 9°631| 9°609 
9827| 9-831] 9-819 
} 9811] 9819] 9-809 
) | 9843] 9-355] 9-855 
9°654 9°652 
9-894] 9-862 
0-283] 0-310 
0-438] 0-436 
0340] 0°334 
0158] 0°153 
0°181| 0:163 
98 | 0:015| 9-984] 9:956 
9 | 9-221] 9-209] 9-199 
| | 9-090] 9:098' 9:104 
| 9-451] 9-475, 9°487 


N.| 9°956 aad 9-946 


2 


4 5 


Ins. | Ins. 
0:024) 0:108 
07396) 0°414 
07178) 07151 
0°146) 0°145 
0:293] 0:294 
0-224) 0:212 
9:839) 9-823 
9°645| 9°633 
9-945] 9-966 
0:375] 0°381 


0°352) 0°352 
07192) 0175 
9-530) 9°504 
9-650 9°657 
9-939} 9:943 
9°767] 9°761 
9-613) 9°611 
9-813} 9°811 
9-799} 9°773 
9-865] 9°873 
9-670) 9°690 
9-812) 9°790 
0°342) 0°363 
0°440) 0°434 
0°328] 0°316 
07150} 0°152 
0°155} 0°155 
9-928} 9-892 
9-191! 9°184 
9-108] 9°108 
9-499) 9°491 


9-944] 9°941 


REDUCED To 32° AND SEA LEVEL. 


6 7 


Ins. 

07144 
0°428 
07137 
0148 
0°312 


0-213 
9-814 
9°661 
0°015 
0-407 


0°352 
0-149 
9°502 
9-682 
9-969 
9-763 
9°636 
9°823 
9°755 
9-837 
9°726 
9-768 
0-401 
07445 
0°314 


0:160 
0177 


Ins. 

0126 
07421 
0141 
0145 
0:300 


0:216 
9-818 
9°649 
9-995 
0°395 


0°352 
07158 
9-500 
9°667 
9-959 
9°763 
9°629 
9°817 
9771 
9°879 
9-708 
9774 
0:389 
0-446) 
0318 


0:158 
0°167 
9-864) 9°852 
9:176 9°172 
9-120} 9°138 
9°514) 9-509 


9-946} 9-950) 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


FIRST FIGURE OMITTED. 


8 


Ins. 

07168 
0:433 
07135 
07154 
0:324 


0:205 
9°814 
9:679 
0-051 
0°419 


0°346 
0°142 
9-504 
9°693 
9-973 
9-769 
9-625 
9°807 
9°745 
9-893 
9-758 
9°766 
0°423 
0°448 
0°306 
0°162 
0171 
9°825 
9:155 
9°149| 
9-482 


9952 


9 


Ins. 

0188 
0°433 
0°135 
0160 
0°328 


0:193 
9797 
9-687 
0-075 
0°421 
0°342 
07124 
9°508 
9°703 
9977 
9775 
9°639 
9-785 
9°721 
9°891 
9°78 
9-766 
0-431 
0-440 
0°298 


0°158 
0178 
9-798 
9°148 
9:158 
9:444 


9°951 


97163 
9-407 


9°951 


18) 0-230 


7| 9717 


3) 9°768 


11 


Ins. 


0-416 
0°145 
0:168 
0°315 


0°158 
9779 
9-699 
07110 
0°405 


0339 
0:085 
9°509 


9963 
9775 
9°661 


9°720 
9°877 
9°821 
9°787 
0°426 
0°435 
0-278 
0°161 
07156 
9771 
9°152 
9-160 
9°358 


9:947 


12 


Ins. 
0:237 
0:412 
07141 
07165 
0314 


0:138 
9°755 
9°707 
07117 
0:405 
0:331 
0:058 
9519 
9°725 
9:943 
9-763 
9691 
9-764 
9°724 
9-853 
9-844 
9-808 
0-426 
0°425 
0:262 
0147 
07143 
9-743 
9-152 
9°157 
9°321 


9°942 


13 


Ins, 

0-238 
0381 
07126 
0168 
0°302 
0111 
9°745 
gall 
0:128 
0°387 
0321 
0°035 
9511 
9°727 
9°937 
9°747 
9-692 
9-746) 
9°708 
9°822 
9868 
9°832 
0-418 
0°413 
0:240 


07139 
07126 
9°713 
97129 
9:162 
9-309 


9-932 


14 


Ins. 

0248 
0°363 
07121 
0:166 
0292 
0:082 
9°729 
9-713 
07142 
0°373 
0°313 
0:007 
9°515 
9°729 
9-925 
9°731 
9-709 
9°737 
9-704 
9°798 


9°882 
9°332 
07428 
0°389 
0:234 
0°185 
07120 
9-678 
9°108 
9°170 
9-293 


9°925 


15 


Ins. 

0°245 
0°352 
07123 
0167 
0-284 
0:054 
9713 
9°723 
07156 
0°365 


0°305 
9-969 
9°523 
9°752 
9:907 


9-713 
9717 
9-722 
9-700 
9-766 
9-908 
9870 
0°422 
0°371 
0:214 


07189 
0112 
9°649 
9-090 
9°182 
9°255 


9-918 


17 
Ins. 
0:261 
0°328 

2| 071.26 
07189 
0282 


0:017 
9-683 
9-748 
0-198 
0°363 


0:285 
9°889 
9°539 
9°783 
9°883 
9°691 
9°737 
9°722 
9°730 
9°723 


9:958 
9-952 
0:431 
0:349 
07188 


07145 
0:089 
9°555 
9:076 
9218 
9-201 


9-914 


0°355 
0-200 
0-141 
0-094 
9-595 
9:095 
97196 
9:227 


9°915 


9°695 


9-764 


599 


MARCH 1904. 


18 


Ins. 
0282 
0°330 
07181 
0°205 
0:288 


0:007 
9°685 
9°769 
0:228 
0:373 
0:287 
9-869 
9°567 
9°817 
9°877 


9°763 
9°738 


9721 
9:974 
0-008 
0°436 
0°355 
07184 


0°155 
0:087 
9-509 
9°064 
9-248 
9-180 


9-922 


19 


Ins. 

0°317 
0°307 
07141 
0°225 
0°295 


9-994 
9:683 
9°795 
0°250 
0°379 
0:289 
9°855 
9-573 
9°832 
9°871 
9°683 
9775 
9°744 
9-784 
9:709 


9:986 
0:058 
0°437 
6°349 
0178 
0°163 
0-092 
9-453 
9-072 
9-282 
97187 


9-928 


23 
Ins. 
0373 
0°235 
0147 
0°261 
0:267 
9°942 
9°683 
9°853 
07330 
0°383 
0:257 
9°715 
9-599 
9-909 
9°825 


9°655 
9°811 
9°788 
9°806 
9°659 


9°982 
0°196 
0°439 
0°357 
0°184 
0179 
0-060 
9:271 
9-081 
9°410 
9°168 


9-930 


20 | 21 | 22 


Ins. | Ins, 
0359] 0°362 
0°271) 0°253 
0155] 0°148 
0°249] 0:258 
0°286} 0:270 
9°97 4] 9957 
9°697| 9°687 
9:821] 9°837 
0298] 0°318 
0°385] 0°389 


0281] 0°265 
9-802) 9°765 
9-595) 9°599 
9869} 9°895 
9°855) 9°843 
9°677| 9°673 
9-793} 9°809 
9-770) 9°788 
9-794) 9-810 
9689) 9:663 
9-998) 9-992 
0°138) 0°174 
0°446) 0°446 
0°367| 0:369 
07188) 0°188 
0°175} 0°183 
0°082) 0068 
369] 9°323 
066} 9:068 
9°324| 9°350) 9°383 
9189] 9-189) 9:169 


9-933} 9935) 9-934 


Ins. 

0°334 
0294 
07155 
0:237 
0°295 


9988 
9°697 
9-809 
0-278 
0°385 
0:285 
9-829 
9°583 
9°861 
9°867 
9°681 
9-787 
9-758 
9-790 
9°695 


9-992 
0-098 
0°438 
0°359 
07188 
0'169 
0:087 
9417 
9°064 


owe 


FIRST FIGURE OMITTED. 


Mid- 
night. 


Ins. 
0°381 
0223 
0°149 
0:279 
0°268 
9-925 
9°677 
9°865 
0°342 
0°383 


0259 
9°667 
9-615 
9°918 
9°815 
9641 
9°821 
9-802 
9-830 
9-661 
9°972 
0°224 
0-442 
0°353 
0174 
0177 
0042 
9-242 
9-085 
9-440 
9-161 


9-930 


Mean. 


Ins. 
0:220 
0°360 
0°147 
0°184 
0°295 
0107 
9-760 
9-726 
0°122 
0°385 


0°319 
0-009 
9°548 
9°748 
9-914 


9°732 
9°699 
9-778 
9°763 
9°796 


9-843 
9918 
0-404 
0-402 
0-254 


07158 
0127 
9°675 
9-129 
9-205 
9°332 


9937 


APRIL 1904. 


‘| Ins. Ins. | Ins. 
| 97149} 9:139} 9°135 


9 9172 
9°51} 9°498) 9:507 
} 9°610 
9°025 
9°367 
9°757 
9°585 
9399 


9°842 
9°833 
9°326 
9°276 
9-348 
9-365 
9-813 
0-001 
0°285 
0°104 


0-241 
9-700 
9-861 
0-022 
9-946 


9°830) 9°834 
60} 9°845 
01) 9°368 
66] 9°273 
9°372| 9°353 


| 9°33] 9:355 
9*820| 9822 
| 9-930| 9-980 
0°293| 0:289 
92| 0-102 


56) 0°245 
809] 9°749 


Q. 


Ins. 
97145, 
9°701 
9°187 
9-533 
9-484 


9:163 
19-368 
9-715! 
9°566, 
9-462 


Ins. 

9-148 
9-687 
9163 
9°522 
9°535 
9031 
9°363 
9°738 
9°565 
9°430 


| 


9-852 
9°820 
9-289 
9°292 
9-338 


9-390} 9-409 
9-813] 9°813 
0:027] 0-058 
0°286] 0°281 
0°113! 07119 
0-240} 0-241 
9-670} 9°637 
9-891} 9-906 
0-034 0:030 
9-946) 9-965 
9-975} 9:955 
9-921] 9:918 
9-806] 9°799 
9°637| 9°651 
9°527| 9:507 


9-864 
9-796 
9-255) 
9-309 
9-329 


9-668) 9°672 


Ins. 

9°153 
9°715 
9-205 
9:561 
9°505 


9266 
9-392 
9-693 
9575 
9-490 
9°871 
9°788 
9°223 
9°326 
9°325 


9-441 
9°812 
0-092 
0:279 
0:133 


0:238 
9°622 
9°923 
0:027 
0-006 
9:956 
9-929 
9°782 
9°665 
9-493 


Ins. 

| 97156 
9:721 
9-258 
9-585 
9-552 
9°377 
9-406 
9-692 
9°567 
9507 
9°889) 
9°774 
9206 
9°352 
9°315 


9°478 
9°826 
0-116 
0:276 
07148 
0:237 
9°577 
9°931 
0-021 
0:037 
9-943 
9:928 
9779 
9°704 
9°507 


9683} 9°696 


Ins. 

9177 
9-734 
9-281 
9613 
9-572 
9-482) 
9-433 
9°679 
9°559 
9-512 
9-900 
9°764 
9-197 
9°368 
9315 


9°503 
9-820 
07150 
0-271 
0°166 
0-234 
9°552 
9:963 
9-993 
0:053 


9-934 
9-932 
9779 
9-700 
9539 


9°706 


Ins. 
9187 
9°727 
9°305 
9:°637 
9°587 
9-540 
9°457 
9°654 
9°546 
9-539 
9-907 
9-751 
9188 
9°385 
9°311 
9°529 
9°802 
0171 
0°258 
0175 
0°246 
9539 
9:971 
9954 
0:050 
9°928 
9°941 
9°768 
9°707 
9°548 


9°710 


Ins. 

9-220 
9-725 
9°309 
9666 
9°618 


9°596 
9-502 
9°648 
9°531 
9°554 
9:912 
9°747 
9-192 
9-391 
9°317 
9°556 
9781 
0°182 
0:241 
07185 


0°213 
9°539 
9°973 
9°891 
0:055 
9-934 
9-939 
9°756 
9713 


Ins. 

9236 
9-704 
9-300 
9684 
9°640 


9°628 
9°528 
9°639 
9°525 
9°569 


9:918 
9°720 
9170 
9-393 
9:310 
9°575 
9761 
0°188 
0:221 
0°202 
0°188 
9°535 
9-976 
9°853 
0:072 
9-936 
9:933 
9°737 
9°733 


9°564 
9715 


9-606 
9°716 


Ins. 


Ins. 


9:269 | 9:293 
9°673 | 9°636 
9-293 | 9:275 
9-706} 9°709 


9-669 


9-638 
9°578 
9-617 
9-498 
9°589 


9-921 
9°697 
97154 
9-388 
9°316 
9-600 
9-756 
0°201 


0-201 


0:218 


0170 


9°545 
9-969 
9-808 
0:066 


9°929 
9:913 


9°708 


9°740 


9°608 
9°715 


9-681 
9°627 
9°613 
9°606 
9-480 
9-605 


9°911 
9-676 
97146 
9°381 
9-310 


9°612 
9°750 
0:209 
0177 
0:220 
0:169 
9°545! 
9:964 


9°759) 9° 


0-081 


9-910 
9°890 
9°677 
9°743 
9°637 


9°710 


Ins. 
9°324 
9°591 
9°305 
9°726 
9698 
9°637 
9°630 
9:579 
9-472 
9°652 
9-921 
9°647 
9148 
9°359 
9303 
9°652) 
9°748 
0:222) 
0162 
os 
0-149 
9°550. 


Ins. 

9-348 
9°539 
9307 
9°730 
9°697 
9°619 
9°675 
9-569 
9°443 
9°672 


9°913 
9°618 
9°151 
9°354 
9°292 


9°646 
9-743 
0:228 
0:138 
0°202 
07138 
9°566 


Ins. 

9°419 
9°453 
9349 
9°747 
9°657 
9580 
9-700 
9°558 
9°422 
9-701 


9°911 
9°546 
9'154 
9°322 


Ins. 
9°387 
9°495 
9323 
9-789 
9°667 
9°612 
9°679 
9567 
9°434 
9°681 
9:915 
9586 
9°155 
9°340 
9-283) 9:280 


9:654| 9°686 
9-732! 9-730 
0:227] 0:240 
0-122 
0-202) 
0-105 
9-585 
9-963, 
9°678 
0-083 
9°885 
9°832 
9-602) 9°578 
9-758) 9°751 
9°690| 9°702 


9°699} 9°696 


0:073 
9°597 
9-970 
9°645 
0:082) 
9-879 
9°837 


0°114| 0:108 
07198} 0°202 


0:061 
9°626) 
9-978 
9°626 
0-079 


Ins, 

9°447 
9-397) 
9°388 
9-762 
9°619 
9583) 
9°717 
9566) 
9°411 
9°721 
9:907 
9-531 
9-168 
9°338 
9°297 
9°707 
9°735 
0°258 


| 


9°885 
9°837 
9°57 
9°740 
9°724 


9°700 


Ins. 
9°475 
9°379 
9-416 
9°73 
9-592 
9-555 
9°727 
9576 
9-402 
9°745 
9:905 
9516 
9165 
9°353 
9°309 
9°735 
9°750 
0268 
07108 
0°225 


0:018 
9°661 
9-974 
9°713 
0:075 


9:892 
9°831 
9°585 
9°737 
9°732 


9°706 


Ins. 

| 9°584 
9185 
9-481 
9762 
9-215 
9°441 
9-762 
9586 
9°330 
9-801 


9-873 
9°449 
9-235 
9-372 
9°351) 
9°806 
9:870 
0°297 
0°100 
0:257 
9887 


Ins. 

9°563 
9225 
9°476 
9°774 
9°340 


9°465 
9°762 
9589 
9:340 
9-795 


9°886 
9°476 
9-220 
9:371 
9°330 
9°792 
9°839 
0'301 
0:108 
0-249 
9-931 
9°755| 9°778 
9-991) 9:99 
9'872| 9891 
0-078} 0-062) 
9-925] 9:932 
9°835] 9°836 


Ins. | Ins. 
9519 9:537 
9°333 9°275 
9-435 9°457 
9°772 9°774 
9°517, 9°448 
9°541) 9°503 
9-741) 9°753 
9-609, 9°602 
9°380| 9°367 
9°762 9°782 


9905) 9°893 
9-507] 9°496 
9175) 9°199 
9°361| 9°371 
9-320) 9°325 
9°768) 9°778 
9°783} 9°807 
0-280} 0:292 
0°108 0°105 
0239) 0°239 


9:998 9:967 
9°701| 9°720 
9-974) 9°984 
9-781) 9°831 
0:081} 0:088 
9901) 9:907 
9-832) 9°832 
9604} 9°610] 9°627| 9°622 
9°739| 9°728) 9°711] 9°699 
9°754| 9°743] 9°709] 9°705 


9°714| 9°714| 9:711] 9°706 


Ins. 
9-606 
9-099 
9-503 
9°736 
97101 


9-409 
9°762 
9599 
9-359 
9°819 


9-868 
9°430 
9°250 
9°384 
9°351 
9°809 
9-900 
0-297 
0:099 
0:257 
9°843 
9°804 
0-009 
9-910 
0°049 


9°930 
9-836 
9°623 
9°669 
9°705 


9-700 


Ins. 
9°317 
9°541 
9-306 
9-667 
9-558 


9-434 
9570 
9°640 
9-481 
9°606 


9-890 
9°661 
9-214 
9°347 
9°321 
9-591 
9°793 
0-176 
07193 
07186 


0:127 
9-640 
9-949 
9:866 
0-040 


9-931 
9-885 
9-699 
9°705 
9-629 


9-699 


560 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


A 


MAY 1904, 


23 
Ins. 
4°872 
5:087 
5390) 
5438 
5094 


5139 
5095 
5149 
5309 
5-423 


5:463 
5-443, 
5243 
5°199 
5398 


5:094 
5°015 
57185 
5'590 
5°523 
5-434 
5314 
5-203 
5°224 
§:287 
5°364 
5579 
5591 
5°685 
5°585 
5°389 


JUNE 1904, 


5316 


Ths. 
544475 
5-711 
5816 
5851 
5847 


5°800 
5°718 
5595 
5°521] 


Ins. 

5431 
5*708 
5813) 
5:857 
5°849 


5801 
5°729 
5597 
5528 


5582] 5) 


5633 
5:475 
5274 
4°810 
4-883] 4°872 
5-102] 5118 
5:272) 5275 
5°327| 5°325 
5°365| 5°363 
5°345) 5-348 
5°585| 5-571 
5°669| 5660 
5°538) 5°24 
5°152| 5142 
5236) 5-237 | 5 
5-436] 5443] f 

5°637| 5°627 | 5 

5*594) 5°596 
5479) 5°464 
5:12} 5°11. 


5575 
5°636 
5507 
5285 
4811 


BAROMETER. RepuceD To 32°, 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO) Gh ee ay a aly | ake ale Ny) abkese fh as) ah 0) | ehh) 2) 
Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. } Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
1 | 5°093) 5080! 5°052. 5-040) 5-074) 5°089) 5090) 5-090! 5-093} 5-059) 5-054) 50419 5010) 4°958) 4-968) 4-910) 4-890, 4-902) 4:896| 4-906} 4-880} 4-889 
2 | 4°812) 4°78) 4°759) 4°740) 4°734| 4732) 4°732) 4-736] 4°753] 4-761] 4°776] 4-789] 4:822! 4:852) 4-876) 4°892| 4:940) 4-962) 4-991) 5-017) 5-039) 5°072 
3 | 5°104) 5°112) 5°110, 5°112) 5°112) 5°130] 5°187| 5:145) 5°158) 5170 5:°184) 5:203]} 5-206] 5:194) 5°208) 5:208] 5:230, 5:249} 5280) 5:302) 5:342) 5:374 
4 | 5°434) 5:444) 5°452) 5°457) 5°474) 5°493] 5:503) 5:510) 5503) 5-515] 5°514) 5°520] 5520) 5°51) 5:509] 5:502!| 5-492 5:479} 5:483) 5:473) 5:471) 5:455 
5 | 5411) 5°393) 5°369) 5°356) 5-339) 5°333] 5°321| 5311) 5°309] 5:286] 5°278) 5:2659 5-241) 5-234) 5°217| 5°196| 5171) 5°153) 5°1382) 5-124) 5112) 5-104 
6 | 5:073) 5-068) 5:062) 5°052) 5:051) 5-042! 5:057| 5-056) 5:062) 5:075| 5:091| 5:0974 5-109) 5:106) 5106} 5°113) 5128 5:133) 5:1388) 5138) 5:126) 5136 
7 | 5°136) 5°142) 5:139) 5°131| 5°125) 5°123) 5°137) 5°186) 5°134) 5:108) 5°146) 5-144] 5-144) 5°140) 5-119) 5°116) 5-101) 5-187) 5-088 5-181) °130) 5:072 
8 | 5:074) 5:053! 5-040) 5:030] 5:008) 5:028] 4:995) 5-014) 5-019] 5:077| 5-090} 5092] 5-093) 5:079) 5°105| 5104) 5:111) 5-118 5135, 5'137| 5°142) 5164 
9 | 5°164) 5°170) 5-144) 5:142) 5°154) 5°180) 5-172) 5186) 5°189] 5-206) 5-222) 5-240] 5-253) 5-265) 5-258) 5-271) 5-279 5-290) 5-289 5-297) 5-306) 5°307 
10 | 5°305) 5°305) 5°308) 5°303) 5°308) 5°302) 5:314) 5:326) 5°338] 5:343) 5°350| 5°364] 5°363) 5:372) 5°378| 5°380) 5°392 5:398 5-406 5°41 2) 5:416} 5-420 
11 | 5:436) 5-437] 5:439) 5°438) 5:442) 5-446] 5:457) 5:462) 5:472) 5-485] 5°500| 5-496] 5-491] 5-487] 5:486] 5-483] 5-475 5:466) 5-465! 5:474) 5:473) 5-471 
12 | 5:441| 5°437) 5°423) 5:415) 5°415] 5:419) 5°413) 5:412) 5401] 5:394| 5388] 5391] 5-398) 5-419] 5°417| 5°419| 5423 5°419| 5°433) 5-427) 5-437] 5-444 
13 | 5449) 5°445) 5°435) 5426) 5-419) 5-415) 5:409) 5:411) 5-392! 5-399) 5°376| 5357] 5365) 5°325] 5°313) 5-298) 5°274) 5-256) 5:258) 5:257| 5-257] 5:261 
14 | 5:224) 5°200) 5-180) 5:159) 5°136) 5°113) 5-071) 5:047| 5-044] 5-069) 5:083] 5099] 5:135] 5-150) 5°160} 5-173] 5°186 5°181| 5190, 5-192) 5:205) 5-201 
15 | 5°189) 5:181) 5-180) 5-184) 5°172) 5-170) 5:168) 5-203) 5-196) 5-236] 5:255] 5-262] 5°301) 5-308) 5°305| 5:316) 5°334) 5:350) 5°363) 5°380) 5386) 5°39F 
16 | 5°389) 5°389) 5°380) 5:379) 5:365| 5°353) 5:347| 5°331] 5:31 2) 5-274] 5°258] 5-234] 5-220) 5-198) 5°178) 5°160| 5140) 5138] 5°120} 5°109) 5-115] 5-109 
17 | 5090) 5:072| 5-070) 5-066) 5-060) 5-062) 5-068) 5-070) 5-064] 5-066) 5-067] 5-054] 5-060} 5:054| 5-048) 5-044) 5-048) 5-033) 5-026) 5:024) 5:027] 5012 
18 | 4:998) 4-987) 4°986) 4976} 4:985) 4-984] 4-994) 4-997) 5-014! 5:020) 5:032! 5-042] 5-053) 5-073) 5:068| 5:060) 5:091) 5:102) 5114! 5°1380) 5-148) 5°162 
19 | 5*218) 5°227| 5:253) 5°275) 5°301| 5:330] 5:364| 5°393] 5-409] 5:445) 5-477] 5-491] 5:516] 5:537| 5°545| 5°560| 5-568) 5:572| 5583) 5°581) 5585] 5°588 
20 | 5584) 5584) 5°583) 5:582) 5574) 5°574) 5°582) 5579] 5-580] 5°587| 5-589) 5:594] 5-590) 5-583) 5:580) 5-570) 5:574) 5-566) 5°550) 5°546) 5:544) 5-537 
21 | 5°500| 5-498} 5-498) 5-488) 5-488) 5-486] 5:489| 5:486] 5-486] 5-486] 5-469) 5-471] 5-474) 5-468) 5:454| 5-451) 5450) 5-443) 5-450) 5-450) 5:451| 5-448 
22 | 5°413) 5°410) 5:394) 5-390) 5:395) 5:391| 5:400) 5:395] 5-409] 5-411) 5-409) 5-411] 5-406) 5:398] 5:381| 5°367| 5°374) 5:367| 5°350} 5°350| 5°338) 5°330 
23 | 5*286) 5:282) 5259) 5-232) 5-221) 5-213] 5-199) 5:188) 5-184! 5-172) 5:172) 5-178] 5-179) 5:190) 5-184] 5°186) 5°198) 5-203) 5°206] 5-209) 5-210} 5-210 
24 | 5°194) 5:197| 5-187) 5-176} 5:171) 5°164) 5°148' 5-148} 5°142) 5-142) 5-153] 5-154] 5-170] 5°176) 5-180) 5-182) 5-190 5-202) 5-205) 5-210] 5-214) 5-220 
25 | 5°247) 5°253) 5-261) 5°263) 5:267) 5-270] 5:270) 5:272) 5-273) 5-289] 5:291| 5-293] 5-298) 5-297) 5-290] 5-294) 5-290) 5:295) 5-278] 5:274| 5-278) 5-282 
26 | 5°274) 5:268) 5:273) 5:278) 5-278) 5-289] 5:298) 5-284) 5-289) 5-294) 5-304] 5-302] 5:318| 5318] 5-292) 5-295) 5°306| 5-306) 5:308} 5:327| 5°336) 5°346 
27 | 5:404) 5-411) 5417) 5°431) 5:452) 5:470] 5-483) 5-494] 5-517 5:581| 5:546| 5-557] 5563] 5°575| 5-570) 5°571| 5°565| 5°571) 5°574| 5577] 5°583) 5°57 
28 | 5°576) 5:568) 5-562) 5°564| 5:567| 5:558] 5-568) 5-568] 5-567 5-562) 5:563] 5-562] 5:568) 5°578] 5-578) 5:577| 5°577| 5°565 5:582) 5°585| 5°585) 5592 
29 | 5:596) 5-600} 5°596) 5°597| 5-604) 5:615] 5:629| 5:635| 5-644! 5-646) 5-654! 5-668] 5-670) 5-669] 5668) 5°675| 5:675| 5:680) 5°682) 5°685] 5°687] 5:683 
30 | 5°687| 5°688) 5°674) 5-680) 5:684| 5-684! 5-683) 5°687| 5-678] 5:677| 5-676] 5-676] 5°665) 5-660] 5-643) 5:641| 5:628) 5-598) 5-623] 5-602) 5:598) 5°595 
81 | 5°545) 5°33) 5°531) 5°514] 5:507| 5°513] 5-477] 5-487) 5-488] 5-476) 5:468) 5°4579 5-440) 5-438) 5-439] 5-427] 5-423) 5-420 5-420) 5-411] 5:406) 5:402 
MBaN.| 5°301) 5:297| 5°291) 5-286) 5:287| 5-289] 5-290) 5-292) 5-294) 5:299| 5-304] 5:307] 5:311) 5:310] 5:307| 5:305| 5:307| 5-308) 5°310] 5°314] 5-317] 5:318 
BAROMETER. REDUCED To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. 
Ins. | Ins. | Tus. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
1 | 5°360) 5°350 5°331) 5°828) 5°323) 5°324] 5°324) 5°332) 5-334) 5:336] 5-336] 5-333] 5°341| 5°349| 5356) 5°363| 5:379) 5-389] 5386] 5°397| 5-413) 5-423 
2 | 5-456) 5-468 5-476 5*485| 5°499! 5:523) 5-538) 5°552) 5:579] 5-593] 5-619] 5°621] 5:640] 5:658| 5-655] 5-668] 5-680| 5-689] 5-688} 5694] 5°705) 5:707 
3 | 5°710) 5°714) 5-707! 5-713) 5°720| 5°727| 5°742| 5-752| 5-755] 5°764| 5-770) 5-776] 5°786| 5°785| 5°793] 5:801| 5-799] 5-801] 5-805] 5-810] 5-814] 5:813 
4 | 5°818) 5°815) 5:811) 5-815) 5-822) 5-833] 5°837| 5°847| 5:856] 5-859] 5°859| 5-864] 5-869) 5-867) 5-857] 5:857| 5-860) 5-850] 5:850] 5:859| 5:853) 5-857 
5 | 5°849) 5°842) 5:843) 5°843) 5°845) 5-841] 5-848] 5-842) 5-845] 5-853] 5-863] 5:867 | 5*868| 5:869] 5-863) 5-861) 5:861| 5-853) 5855) 5*858] 5-852! 5-852 
6 | 5836 5°836 5°826 5°820 5°822| 5:831) 5:833] 5:883] 5:835] 5°831)| 5:837| 5-831] 5:834| 5-833) 5-825] 5-824] 5-827] 5-815) 5-813) 5-811] 5811) 5:809 
7 |5°790 5°790) 5°79} 5°778) 5°769) 5°75) 5°777| 5°777| 5°779| 5°76) 5°780) 5°78] 5°776) 5°77 1| 5°763} 5755) 5°755| 5-747] 5°741| 5°782) 5°734) 5°734 
8 5704 5°694) 5°681) 5°673) 5°65) 5-663) 5°657] 5°659] 5:652! 5-649| 5-636) 5-634] 5-630) 5:622| 5°622! 5-620) 5-613) 5-601] 5:603] 5°603) 5°604) 5596 
9 5°593 5°584) 5°57 2) 5°580) 5:592) 5:585) 5°594| 5-596 5:595] 5-588] 5°383) 5:57.41 5°572| 5:58] 5:552| 5-544) 5-541) 5°544] 5:545] 5-532) 5-531) 5°27 
10 5°506) 5°513 5°503) 5-497) 5°485) 5°496) 5-496] 5-501! 5-501) 5°509| 5:515| 5:527] 5°531| 5:528] 5:53] 5°534| 5542) 5-540] 5:553] 5-553] 5563! 5568 
11 | 5582 5°580) 5-580) 5:582) 5-588) 5°588) 5-594] 5-605] 5°610] 5:618] 5-623) 5-627] 5-637| 5643] 5-643] 5°642| 5°640| 5°635) 5°625| 5-630) 5:635] 5-637 
12 | 5°632) 5°628) 5°622) 5°617| 5°613, 5°622) 5-615] 5-618] 5:620] 5-619] 5-615) 5°613] 5-611) 5°607| 5:592| 5-588] 5°577| 5:564| 5:557| 5°553) 5°43] 5-507 
13 | 5449) 5°417 5°413} 5°388) 5:360, 5°339| 5°325] 5-279] 5-319] 5-329] 5-325] 5-319] 5-330) 5-336] 5:332| 5:325] 5-329) 5:327| 5:315] 5°305] 5:301| 5-290 
14 | 5271 5°261| 5252) 5-248 5°24] | 5240) 5-231) 5-232) 5-237] 6:213] 5°195| 5-177] 5-164] 5°142| 5-112) 5-066) 5-027] 4-973) 4-935) 4-849 4-853) 4-816 
15 | 4803) 4°799) 4°821) 4-829 4°831 4°857 4-879] 4°900] 4°915] 4-935] 4-960] 4-980] 4-992) 5-016) 5-019) 5-002) 4-985) 4-976] 4:946] 4°891| 4864) 4-888 
16 | 4°848 4-834) 4-809] 4°810) 4-812 4-804] 4°766) 4-801] 4-826] 4-839] 4-873] 4-901] 4:931| 4-943] 4-927] 4-931] 4-961] 4-980] 5-027] 5-040] 5-050] 5087 
17 5] 31) 5°184) 5°154) 5-162) 5°182 5-192) 5:215| 5-241! 5-259] 5-267) 5-284] 5-288] 5-292] 5:292| 5-298) 5-293) 5-301] 5-296] 5-291] 5-284] 5-282) 5:277 
18 5°275 5°271 5°270| 5273) 5:276) 5*281] 5*293) 5*306| 5:315] 5°341] 5:367| 5:374] 5:38) 5389) 5-395] 5-388] 5:376] 5:359| 5355] 5°850| 5338] 5338 
19 5°335 5°327 5°311) 5°310) 5°311, 5°314| 5°320) 5:315] 5-319] 5°326] 5:336] 5:352] 5:352! 5-368) 5-365] 5:377| 5:374] 5°376] 5:376] 5°372| 5365] 5°377 
20 piss 5°338) 5°324) 5°309 5°308, 5*288} 5-284) 5:287| 5262] 5°246) 5-239] 5-241] 5-250) 5-255] 5-256) 5:250) 5267] 5-268) 5°285) 5:297| 5:314) 5325 
21 5°356, 5°378 5°400! 5404) 5-435 5*443| 5°475) 5°495] 5513) 5-527| 5°543] 5-552] 5:574] 5°581) 5-594) 5-601) 5°61] 5-605] 5°616| 5°602| 5:595| 5-597 
22 9°97 2) 5°74) 5°573 5°81) 5°590) 5-591! 5°599_ 5°613) 5-620! 5°634! 5-643) 5°6571 5670. 5-685] 5:679| 5-684] 5-690] 5:696! 5-695] 5-686! 5°680) 5673 
23 5°659) 5°655 5°640) 5°641) 5642) 5-639) 5°642) 5:644| 5-641] 5-640) 5-632) 5:632] 5-634] 5°627| 5*623) 5°613] 5:98] 5-583] 5:574| 5°569 5°563) 5549 
24 | 5°506) 5-492 5°476 5°455) 5°445) 5-425) 5-410) 5398] 5°383] 5°354] 5-343) 5:328] 5:305) 5-289] 5:271| 5254] 5-230] 5-215] 5:204] 5-193) 5:184) 5159 
25 be 5126 Series: 5°110} 5-116) 5°181| 5°139) 5-148} 5°160] 5:168] 5-171] 5-181! 6:194] 5-198} 5-203] 5-207] 5*210] 5:217| 5:222) 5-223} 5:233 
26 | 5246) 5°242) 5°241) 5°245) 5247] 5-259) 5-271] 5-283] 5-298] 5:304] 5°320] 5°333] 5:352| 5:362| 5:368] 5-371] 5°385| 5-395] 5-401] 5-407| 5-408) 5-423 
27 5449) 5°451) 5°450) 5°447) 5-458) 5°479) 5-499) 5°506| 5°524) 5-535] 5°551| 5°562] 5°585| 5598) 5:593] 5-601] 5608] 5°61] 5°616| 5°623| 5-625) 5°631 
28 | 5°624) 5°620 5620) 5°620) 5°617) 5°616) 5-622) 5:627| 5°627| 5°632| 5°636| 5-636] 5°636) 5°640) 5:632/ 5:634] 5:630] 5:628| 5:624| 5-611) 5606) 5-603 
29 | 5°586) 5°583) 5:579 5°74) 5°574) 5-570! 5°571| 5°573} 5°572| 5°573) 5-563] 5-556] 5°557| 5°549] 5°545] 5-532) 5-524] 5°518) 5-509] 5:496| 5-489) 5-489 
30 | 5°457) 5-450) 5-441) 5-423) 5-422) 5-411) 5-406) 5:396] 5-390] 5:384) 5°374] 5°357| 5°336] 5°337| 5°316) 5-298] 5-289] 5-273] 5-251] 5-234) 5-202) 5-174 
MEAN 5-463) 5°459 56 5°452) 5°453) 5-456) 5°460) 5°465| 5:471) 5-474) 5-480! 5-482] 5:487| 5-490] 5°486] 5-483] 5:482) 5:477] 5:475| 5-469) 5-467] 5-465 
} 


5-462] 5458 5470 


BAROMETER. 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


il 2 3 
Ins. | Ins. | Ins. 
i 1 | 9°679) 9:664) 9:°642 
2 | 9°320} 9-282) 9-244 
} | 9°699) 9°699] 9°695 
4 |0°049) 0:079} 0:081 
5 | 9-964) 9-945) 9:915 
6 | 9°574| 9°567| 9°557 
7 =|9°773) 9°77) 9:778 
8 | 9°741) 9-724) 9-699 
9 | 9°788) 9:798] 9°793 
9-901} 9-897] 9-894 
_ | 0°058} 0:070} 0°072 
| 0:019} 0-017} 0-006 
9-962) 9°961) 9°947 
9°720| 9:717} 9°697 
9°758) 9°747| 9°741 
9-986) 9:978] 9:972 
9°623) 9°630| 9°617 
9°536) 9°528} 9:532 
9 | 9823) 9°849] 9-876 
) | 0:218} 0°219) 0:217 
| | 07044) 0:038] 0-041 
0:033) 0:033] 0-030 
9°853) 9°840} 9°816 
9°679} 9°679) 9°666 
9-819] 9°820] 9-830 
9°789} 9°793] 9°791 
9-949) 9-968] 9-980 
0°104) 0°108} 0-099 
0:120) 0:128) 0°126 
0:167| 0°170} 0°162 
0°035) 0:034] 0-037 


AN.| 9°864} 9°863] 9°857 


o 


BAROMETER. 


4 5 


Ins. | Ins, 
9-631] 9°629 
9:228) 9:224 
9-698) 9-700 
0093) 0:101 
9-904] 9-887 


9°553) 9°551 
9-785] 9°786 
9697) 9°685 
9°793) 9°793 
9-892] 9°886 
0-066) 0-068 
9-992) 9-987 
9-938] 9-936 
9-673] 9°647 
9-735) 9°730 
9-972) 9-951 
9°613} 9607 
9°520] 9°523 
9-918) 9-946 
0-216] 0:212 


0:034] 0:034 
0-029} 0:024 
9°796] 9°779 
9-655) 9°642 
9832) 9°843 
9°784] 9°798 
0-006) 0:024 
0°103] 0°107 
07129} 0°138 
0°162} 0:168 
0:024| 0-016 


9-854) 9°852 


6 7 


Ins, | Ins, 
9°649] 9°652 
9226] 9-238 
9°718] 9°738 
0-117} 0°119 
9°877| 9°864 
9°557| 9°562 
9:794| 9-787 
9-685] 9:672 
9-809} 9°818 
9-890) 9°898 


0-074) 0:081 
9-996} 9-979 
9-930] 9°923 
9-618] 9°571 
9-743] 9°749 


9-931] 9:926 
9-612) 9-603, 
9°528] 9536 
9-979} 0009 
0217) 0:207 


0:034/ 0-033 
0" “023 0" ‘024 


9°856} 9°854 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


Ins. 

9°754 
0:070 
0240 
0°327 
0°336 
0°342 
0302 


Ins, | Ins, 
9°764| 9°756 
0:038) 0:060 
3 | 0°240) 0:247 
4 | 0°320} 0-320 
> | 0- 0°332 
0°346 
0°309 
0219 
0218 
0-076 
07155) 0°155 
0:160) 0°160 
9°949} 9-920 
9°738] 9°734 
9°223] 9:217 


9°308| 9:292 
9624) 9-647 


0:209 
0-066 
07155 
07155 


9939} 9-955) 
_ | 0°162/ 0-165 
0:211} 0-211 
0:050) 0-030 
9°610) 9:602 
9°777| 9°75 
0°043} 0-052 
0°179} 0°183 
0:100| 0:096 


9-964 


9°591 


9*983] 9982] 9-978 


0:212 


9-888 
9°725 
9-219 
9:279 
9°655 
9°795| 9°796] 9:796 
9838} 9°838] 9-832 
9-861) 9°865) 9-860 


0170 
0:193 
0:013 


9°782 
0°055 
07184 
0-093 
9°896] 9°891] 9°878 


Ins. 
9°740 
0:099 
0:261 
0°338 
0°348 
0342 
0°302 
0212 
0°209 
0-066 
0163 
07148 
9°851 


Ins, 

9:748 
0085 
0°256 
0°329 
0°344 
0°342 
0°302 
0212 
0-211 
0°066 


0°157 
07153 
9°864 
9°723 
9219 
9°276 
9-709 
9°801 
9°832 
9°835 
9981 
0175 
0193 
9:992 
9591 
9°792 
0-059 
0°184 
0:083 
9863 


9-979 


9°227 
9:279 
9-697 
9°825 
9°837 
9°827 
0:005 
0172 
07189 
9-973 
9-594 
9°796 
0:074 
0:187 
0:083 
9°856 


9981 


9719 


Ins. | Ins. 
9-748) 9°746 
07123) 0138 
0°268' 0°280 
0°343) 0°343 
0°354 0°351 
0°344! 0°342 
0-299) 0-297 
0-213) 0:203 
0°205) 0°195 
0:068} 0:063 


/ 0°163} 0163 
07148} 0°138 
9°846) 9°808 
9-719) 9°715 
9255] 9:293 


9°274| 9°259 
9-729 
9°854 


9811 
2} 0:053 
2|0:178 
0°188 
9:927 
9°615 
9°825 
0:095 
0°176 
0:077 
9°836 


9°838) 


8 9 
Ins. | Ins. 
9°649] 9°649 
9°255| 9:288 
9°7431 9-769 
0°122! 0:120 
9°852! 9°835 
9°72) 9°578) 
9°792) 9°787 
9-671] 9°668 
9-815} 9°822 
9-912) 9-913 
0-089) 0:093 
9°971} 9:955 
9°919} 9914 
9°554| 9-552 
9-761) 9°781 
9°898] 9°845 
9601] 9:597 
9-553] 9556 
| 0042) 0:058 
0°203) 0:196 
| 0:025) 0:024 
0-029} 0:026 
9°757| 9°738 
7| 9°621] 9-620 
2) 9°826] 9-S20 
9-808) 9°797 
0046] 0:054 
0-099} 0-089 
07155] 0-151 
0°151] 0°186 
3| 9°971] 9943 


9-854) 9°851 


LOD | Tie |) 12 
Ins. | Ins. | Ins. 
9°636] 9609] 9°579 
9300) 9°325} 9°340 
9°766| 9°771) 9°795 
07115) 0-096} 0:092 
9°816] 9-798) 9°788 
9°599 9° 629 9°651 
9-789 9°778 
9679 9683 
9-825 2) 9°839 
9-926 
0:094 
9°949 
9906 
9607 
9°806 
9°797 
9-601 
9°578 
0:080 
0188 
0021 
0024 
9722 
9°622) 
9°813 


9-785 
0:056 
0-088 
0142 
0°117 
9°925 


9851 


0:094 
5) 9°953 
9-886 
9°650 


9-712 
9599 
9°601 
07103 
0°166 
0-019 
0:001 
9711 
9-667 
9°805 
9779 
3| 0°048 
0:081 
07128 
07102} 0-088 
9907} 9°893 


9850} 9°849 


9:94219 


9°855} $ 


FIRST FIGURE 


17 
Ins. 
9°407 
9:49] 
9°796 
0°047 
9'675 
9-722 
9-768 
9-696 
9°873 
9-964 
0°044 
9°941 
9°72) 
9717 
9-928 
9°561 

5| 9°595 
9-667 
0:162 
07112 
9-975) 
9-939 
9°690 
9°693 
9-770 
9°797 
0°022 
0046 
07116 
0-042 
9-820 


OMITTED. 


18 
Ins. 
9°423 
9543 
9°822 
0042 
9°661 


9-731 
9°764 
9°720 
9°887 
9:980 
0:038 
9°948 
9778 
9°727 
9-938 
9°556 
9°576 
9-706 
0-176 
0°108 
Sa 
9°936 
9°699 
9-719 
9-766 


9°809 
0°026 
0:048 
0'124 


0-043 
9°822 


19 


Ins. 


9°424 


561 


MAY 1904. 


9-586) 9°6 


9°863 
0:042 
9°636 


9°737| g 


9°767 
9:731| 
9:896 
9-986 
0:034 
9°948 
774 
9-745 
9:943 
9°571 
9°57 
9°707) 
0-182 


0:094; 


9-969 
9-918 
9°699 


9°736) 


9°757 


9°833 
0:033 
0:064 
07131 
0:058 
9°814 


9834) 9°842 


9°847 


07041 
| 9:957 
9-763 
9°759 
9-962 
9°582 
9°588 
9-746 
| 0-194 
0-087 
| 9-980 
| 9°920 
9-701 
9°751 
9-750 


0-054 
0-068 


0-078 


9°858 


9°863) 


07139 
9-806 


Mid- 


Ze night. 


Mean. 


Ins. 
9°353 
9°695 
5) 0:022 
7| 9:978 
9-583 
7| 9°73 
9°743 
9-786 
9°907 
5} 0°050 
0-029 
9-960 
2) 9°740 
9°767 
7| 9:987 
9°623 
9°548 
5] 9°817 
0°222 
0:062 
7} 0:038 
83] 9°870 
9°688 
9803 
9°789 
5| 9-919 
5) 0°103 
7| 07121 
3) 0160 
0-049 
9-788 


9°879 


Ins. 
9-539 
9408 
9-803 
0-069 
9-765 
9-656 
9°75 
9°710 
9°848 
9°948 


0-065 
9-967 
9°856 
9-686 
9°854 


9-747 
9595 
9-629 
0-079 
0153 
0-013 
9-975 
9°734 
9-686 
7s) 


9-811 
0-036 
0-085 
07136 
0-102 


9903 | 


9°853 


FIRST FIGURE OMITTED. 


JUNE 1904. 


Ins. 
9°770 
07154 
0:273 
0338 
0°340 
0°324 
0°273 
0°201 
0179 
0:063 
07155 
07116 
9°791 
9°695 
9°336 
9304 
9°762 
9878 
9°840 
9772) 
0-088 
0-199 
0197 
9°886 
9-641 
9°827 
07104 
07164 
0:043 
9°804 


Ins. 

9-760 
07144 
0°283 
0343 
0:342 
0°338 
0-292 
0213 
0-191 
0:063 
07163 
07130 
9-790 
9:700 
9319 
9:274 
9°759 
9°865 
9°836 
9-798 
0-074 
07185 
07192 
9906 
9°626 


9°826) 
0°103 
0:169 
0:068 
9820 


9984) 9°984 


9986) 9:984 


Ins. 
9°797 
0172 
0°265 
0320 
0°324 
0304 
0°243 
07169 
07133 
0:062 


07119 
0:089 
9°75 
9°643 
9:415 
9°389 
9°797 
9-921 
9°874 
9°763 
07140 
0°236 
7| 0°197 
9-806 
9°650) 9-660 


9°836) 9°852 
07107] 0°115) 0°115 
0°151) 0°139] 0:130 
0:027| 0°015) 9-997 
9790] 9°770| 9°752 


9-983} 9°982) 9-982 


9°646 
9°831 


Ins. 
9-814 
07176 
0:265 
0°315 


0°317) 


0°290 
0:227 
0:168 
07120 


0-053) 


0-111 
0-076, 
9:75) 
9°630) 
9°435 


9°410 
9:807 
9°934, 
9: 884! 
9°762, 
0157 
0:245 
0-191 
9°784 
9°670 
9°867 
07125 
07120 
9-982) 
9-728 


9-981 


| Ins. 

9901 
07191 
0:263 
0:298 
07295 
0267 
07191 
07157 
0:070 
0:040 
07105 
0:035 
9°761 
9-508 
9-433 
9-439 
9-806 
9-920 
9:3893 
9°795 


Ins. | Ins. 
9867 9°892 
0:189 07192 
0:265 0°265 
0°304 0°302 
0303. 0°302 
0:272 0-270 
0:203 07192 
0-156) 0°160 
0:089} 0:072 
0:041) 0°047 
07105) 0°105 
07053) 0:041 
9°79) 9°773 
9-581 9°543 
9474 9-450 
9:423 9°429 
9-811 9°807 
9:932) 9°926 
9-900) 9-908 
9-774) 9°783 
0:179) 07181 
0:256) 0:262 
07175) 0°165 
9°757) 9°741 
9682) 9°700 
9-876} 9°886 
0118) 0°118 
0°105) 0:098 
9°960} 9°945] 9°936 
9°695| 9°677| 9°665 


Ins. 
9°835 
07190 
0:265 
0314 
0-311 
0:285 
0-211 
07166 
0-108 
0-049 


0112 
0:066 
9-780 
9-601 
9°463 
9°425 
9°807 
9°934 
9-896 
9-767 
0172 
0°257 
0181 
9°71 
9-680) 


9-866 
0°125 
0-111 
9:974 
9-716 


0151 
9-713 
9°703 
9-900 
0-114 
0:096 


07186) 
0°262) 


Ins. 
9-925 
0°204 
0263: 
0:295 
0°295 
0-269 
07197 
0168 
0:076 
0°051 
0:108 
0025 
9-749 
9°470 
9-403 


Ins. 
9°945 
0:207 
0:274 
0302 
0°311 
0°273 
0-200 
0-176 
0:075 
0:07] 
07108 
0°022 
9°735 
9-427 
9°386 


9°462 
9°807 
9-906: 
9°887 
9°809) 
0:195 
0:266 
07138 
9°696 
9-705 


9°500 
9°803 
9-894 
9-900 
9°825 
07199 
0:260: 
0135 
9-683 
9°707 


9-918 
07123) 
0" 092 
9932 
9°652 


9-981} 9977| 9°974, 9970 


9-970 


9-933 
07126 
0:098 
9-033 
9638 


9-972 


Ins. 


0.093 


0-116 
0-022 


9°378 
9°354 
9°528 
9°807 
9°881 
9899 
9846 
0°199 
0:262 
0°128 
9°670 
9-719 
9-950 
0-140 
07102 
9:933 
9°641 


9975 


9-964 
0-225 
0-278 
0-314) 
0-326 
0:283 
0-205 
0192 
0-075 


9°727) 


Ins. 

9:973 
0-228 
0°289 
0°318 
0338 
| 07291 
0:213 
0°203 
0-086 
0-112 
07135 
0'021 
9°724 
9°352 
9°331 


| Ins. 
9990 
0:229 
0:299 
0:328 
0°342 
0°303 
0229 
0211 
0:093 
01382 
0145 
9:998 
9°722 
9°304 
9°316 


9°810 
9-868, 
9-866 
0:196 
0-251 
0119 
9-661 
9°735 
9-972 
0-157 
0°109 
9°927 
9°635 


9979 


9°552 9°574 


9-900 


9°800. 
9°863 
9-900: 
9-888 


0°187 
0°241 
0114 
9°645 
9°751 
0:002) 
0174 
0110 
9°926 
9°622 


9°981 


Ins. 
0°024 
0243 
0°320 
0°333 
0°347 
0-310 
0:229 
0-218 
0-089 
0°150 


0-157 
9:973 
9°738 
9°258 
9°311 
9-612 
9-798 
9°846 
9883 
9-922 
0°168 
0°221 
0-071 
9619 
9°770 
0:032 
07182 
0°100 
9-916} 9°904 
9600} 9°589 


9980) 9-981 


Ins. 
0:005 
0:230 
0°310 
0°326) 
0°347, 
0310) 
0229 
0218 
0091 
07139 
07152 
9-989 
9-731 
9-270 
9°315 
9589 
9-796 
9°853 
9894 
9909 
0174 
0:228 
0-090 
9°630 
9°759 
0:017 
07182 
0100 


Ins. 
9-845 
0-163 
0-271 
0°322 
0°329 
0°309 
0249 
0:193 
07189 
0-074 
0°137 
0-080 
9-793 
9-574 
9-339 
9399 
9°763 
9873 
9-869 
9-820 
07110 
0°219 
0167 
9°816 
9°667 
9°873 
07112 
07136 
0-001 
9°745 


9-980 


562 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
BAROMETER. REDUCED To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. JULY 1904 
1 yy \| 3B 4 5 6 8 9 NOY alat 12 15 14 15 | 16 17 | 18 19 20 21 22 23 
Ins. | Ins. | Ins. | Ins.| Ins.} Ins. |} Ins.} Ins. | Ins.} Ins. | Ins. | Ins. }| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, 
1 | 5116) 5°119) 5-105} 5-094) 5-091) 5-091) 5-091! 5082) 5048) 5°045) 5:058] 5064] 5:070) 5076) 5:081| 5-088) 5-104) 5:111) 5°133) 5°144) 5-145) 5150) 5155 
2 | 5°167| 5°163) 5-169) 5-174) 5:174) 5°187| 5-196) 5-207) 5-211) 5219) 5-221) 5-229] 5-239) 5-238) 5°285) 5-241) 5-247] 5°250) 5:258) 5-256) 5-253) 5-258) 5-251 
3 | 5246} 5:236) 5235) 5-230) 5:230| 5:231) 5:235 5243 5:246) 5:250) 5249) 52581 5:269) 5:274) 5-281] 5°285) 5:297| 5°308! 5:321] 5°330) 5°339) 5:346) 5°354 
4 | 5368} 5°365) 5°364) 5°359] 5°368] 5°365 5°370 5366 5°356] 5°358) 5349) 5346] 5°338) 5°328) 5°311| 5-293) 5-272) 5-255] 5:244! 5-233) 5-227) 5-222) 5-216 
5 | 5*232) 5-237] 5-240] 5-244) 5-248] 5:260) 5-275] 5-282) 5-302] 5:313] 5:323| 5-334] 5-346] 5:352| 5-349] 5-349] 5-355] 5-348] 5:355] 5°352| 5-350] 5:355| 5:373 
6 | 5°380) 5°375) 5378) 5°384) 5°380] 5°388) 5-372) 5:382) 5°364| 5°336] 5°334) 5°527] 5°343) 5°334) 5333) 5°334) 5°332) 5°342) 5353) 5°359| 5°373) 5°375) 5°386 
7 | 5°387) 5°392) 5-400! 5°396) 5:410) 5-434! 5-446) 5°458) 5:469) 5:481) 5-498) 5-502] 5-517] 5°520) 5521] 5520} 5-502! 5:511) 5-506) 5-508) 5-498) 5495 5-489 
8 | 5-481) 5°483) 5:475) 5°453) 5°463) 5-470) 5450) 5-470, 5°489} 5-456} 5:460, 5:°511] 5°528) 5-534) 5:537| 5540) 5°540] 5:°543] 5-557) 5566) 5-583! 5-592) 5598 
9 | 5°616} 5°616) 5-613) 5°610) 5°620) 5°632) 5639] 5:649)| 5-654) 5659) 5-661) 5°666] 5°673] 5°677 | 5:680] 5°681| 5:676] 5°677| 5°685) 5°691) 5-702) 5-706 5-710 
10 | 5°703) 5-703} 5:701) 5:702) 5°704) 5°710) 5°721) 5°724| 5-726] 5°733) 5°743) 5°7549 5°752) 5-752. 5-749) 5°747| 5°743) 5°747) 5°750) 5°747| 5-749] 5°753) 5:746 
11 | 5°733) 5°725} 5-716) 5°710} 5°714) 5°714) 5-718) 5°721| 5:724) 5°724] 5°724) 5°726] 5°727| 5°722) 5°723) 5:719) 5:713] 5°714] 5-716} 5-712) 5-714] 5:710) 5-704 
12 | 5°692) 5°685) 5°683) 5673) 5°665) 5-660) 5°656) 5°653) 5°646) 5°636] 5°627| 5°627] 5°627) 5°617| 5-613) 5-600 5-572) 5°566) 5°552) 5°545) 5-542) 5°527) 5-529 
13 | 5507) 5-485) 5-467) 5°455) 5448) 5-438) 5-482) 5-434) 5-424) 5°394) 5-429) 5-428} 5°433) 5-443) 5°457) 5°470| 5°496) 5°498} 5°487) 5°486) 5497] 5°488 5-486 
14 | 5-470] 5-464] 5°455] 5:446| 5°434) 5-426) 5-420) 5-424) 5-415] 5-392] 5-388) 5-382] 5-369 5°343 5°303] 5*285) 5-236] 5:208) 5:214| 5-230) 5-255] 5:255) 5-269 
15 | 5°244) 5-238) 5-218) 5°191] 5°189} 5155) 5-146) 5°140) 5-137] 51388} 5-189, 5°141] 5°147) 5:154, 5-160) 5:160} 5°155) 5:°162) 5173) 5183) 5°197} 5:205) 5:222 
16 | 5°240) 5°255) 5-259) 5-277) 5292) 5-320) 5:334) 5°361| 5°380| 5-406) 5°428) 5-455] 5-475} 5:490) 5-506) 5°521) 5°540) 5:557| 5°574| 5-583) 5-600) 5:616) 5°619 
17 ‘| 5°638) 5°641) 5°647| 5°656) 5°658) 5-665) 5672) 5-686) 5°703) 5°707) 5:714| 5:°723] 5°736) 5°737| 5°744| 5°750| 5°758) 5-770) 5°771| 5°775) 5°786] 5°795) 5°797 
18 | 5°S02) 5°800) 5°797| 5°798) 5°800) 5-805) 5-805) 5811) 5-810) 5°813) 5-815) 5-813] 5°810} 5:811) 5°807| 5°797| 5°789| 5°787| 5:776| 5°773) 5:78] 5770) 5764 
19 | 5°747| 5°721] 5°717| 5°707| 5-702! 5694) 5-690] 5°686) 5°681| 5679] 5°667| 5°665]} 5°647| 5-652) 5°642) 5°636] 5°632) 5°640} 5632) 5-628) 5°621) 5-601) 5-587 
20 | 5°561) 5°552) 5:540) 5531) 5°21) 5°525) 5-508) 5-508) 5°502) 5501) 5:498) 5°4859 5-487) 5487) 5°481] 5°476) 5°473] 5-459) 5:450| 5-442) 5:454) 5-460) 5-457 
21 | 5°453) 5°451) 5-451) 5°450) 5-444) 5°449) 5:457) 5-464) 5-471] 5°475) 5-479] 5490] 5:498) 5-502) 5°501] 5-502) 5:501] 6501) 5:502) 5505) 5-509} 5-506) 5-506 
22° | 5°506| 5502) 5°500) 5°497| 5494) 5:498) 5-502 5°510 5°513} 5°522) 5-523 5530] 5°531) 5°531) 5530) 5-528) 5°528! 5°527] 5°524] 5530) 5°532) 5-533) 5°531 
23 | 5:521| 5°521| 5°513) 5°513] 5°517| 5:518) 5520) 5°526) 5-529] 5-528) 5-539] 5-539] 5:541| 5:547| 5547] 5°535| 5:528) 5:523] 5:529! 5-526] 5-526) 5°525| 5-515 
24 | 5°495| 5:479] 5-476) 5-464) 5-464) 5-463) 5-461] 5:460 5°456) 5:457) 5-460) 5458] 5:452) 5-454) 5-454) 5°443) 5°443) 5:487] 5:432) 5-437) 5-440) 5-434) 5-428 
25 | 5-419) 5417] 5-409) 5-402) 5°396) 5398) 5:397] 5°398) 5-404) 5-403] 5-406) 5:405] 5-403) 5°401| 5:405) 5-401) 5:393) 5387] 5:391) 5°386) 5:389) 5394) 5°387 
26 | 5°387| 5°381) 5°371) 5°367) 5:361) 5°353) 5°349) 5°346) 5°348) 5°352) 5°55) 5°357] 5°359| 5861] 5:361| 5°363] 5361) 5°362| 5:363] 5-367) 5°368] 5368) 5370 
27. | 5°368) 5°365) 5°368) 5°374| 5°370) 5°373) 5°382| 5°393) 5399] 5-406) 5-414) 5-425] 5:440) 5-444) 5-453! 5-460} 5-464! 5-471) 5°478) 5°495) 5-500] 5508) 5506 
28 | 5506) 5°500} 5°504) 5°506) 5°510) 5514) 5-520) 5°524) 5531] 5-534) 5°541 5°54895°551) 5°555 5-561) 5°563) 5°559) 5°551) 5-552) 5-545) 5547] 5°541) 5-530 
29 | 5°496) 5°511) 5°497) 5486) 5-481) 5-474) 5:474) 5:4 72) 5-457| 5°459] 5456) 5-467] 5:459| 5-453) 5°456) 5°454) 5°446) 5-440] 5-439] 5-435) 5°436] 5-434) 57431 
30 | 5°430) 5:425) 5°42) 5425) 5431) 5436) 5°435| 5°442) 5:450] 5:454] 5°455| 5°466] 5:471] 5°457] 5-449] 5:445] 5:444) 5-438) 5°424) 5-420) 5:415] 5-411) 5-407 
31 | 5°376) 5°373) 5°363) 5°356) 5°360) 5°359) 5:358! 5°366) 5°368| 5°370) 5361) 5°353] 5°347| 5°353 5°357| 5°343] 5°346) 5°347] 5351] 5°345) 5°358) 5°355) 5353) 5°353 | 
MEAN,| 5°461) 5°457) 5°453) 5°449) 5:449) 5-452) 5-453) 5-458) 5-458) 5:458| 5°462 5:467]5:470) 5:471) 5:471| 5°469| 5:465) 5:466) 5-467] 5:469| 5-474) 5-474 one 5:472 
BAROMETER. RepucEpD To 32°. 4407 reer ABOVE SEA LEVEL. FIRST FIGURE OMITTED. AUGUST 1904 
Ins. | Ins. | Ins. | fms, | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. } Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
1 |5°349 5°362 5°345| 5°377| 5°376| 5°397 5:414| 5:429 5-437| 5-443] 5-459 5°459] 5-465) 5-478) 5-479] 5-482] 5-470] 5-460) 5-456) 5-461 5-468) 5:47) 5:47) 5-473 
2 | 5:467| 5454! 5-448) 5:456) 5-459) 5-465 5468) 5-477 5°491] 5-496] 5°505) 5°514] 5°530) 5-535] 5°553) 5°549] 5°548) 5°552) 5°556) 5°564 5°561) 5: 563, 5°557| 5561 | 5 
3 | 5:552) 5-552! 5-545) 5°550) 5°550| 5°555. 5:548| 5:564 5:560) 5°571| 5°575| 5°582| 5-589] 5:592| 5°596) 5576] 5:573] 5°569| 5563) 5-594’ 5-566 5°573, 5°575 5*5b4 
4 | 5°536) 5°524) 5-508) 5-486) 5-484] 5-475 5-475] 5-460 5-451) 5457] 5-444) 5-431] 5-439] 5-431] 5-424] 5-405] 5-410] 5:41] 5:409 5413 5-408 5406, 5°400) 5*396 
5 |5:383 aee | 5362) 5°359) 5°354 eee 5341) 5-336, 5-346] 5°348| 5-359. 5-366] 5-368) 5-377| 5381) 5375] 5-370] 5:365| 5°366| 5°367 5°377 5366, 5'369 5367 
6 | 5°349) 5325) 5-314) 5-294) 5-268) 5-239 5-201) 5-175, 5°162} 5-155] 5-134) 5-134 9 5-111) 5°131| 5-142) 5-140] 5:148} 5:169| 5°176} 5-204 5:221) 5-236 5:249) 5-272 
7 | 5:273) 5-293) 5-306] 5:316) 5°343| 5:355 5-386] 5-410, 5:417| 5-446] 5-467| 5-483] 5-497] 5-516] 5518) 5°526| 5:533] 5:547| 5°559] 5-566 5°577| 5:586 5:588] 5°594 
8 | 5°597| 5°601! 5-606) 5°598| 5-598) 5-604 5-619] 5-622) 5-640) 5°646) 5-641) 5-649} 5:64! 5-652] 5-655] 5°654| 5:654| 5-648] 5:650) 5°644 5-644) 5-639 5:639) 5°638 
9 | 5622) 5°616 5°601| 5583) 5:576| 5°576 5:567| 5-564) 5°566| 5°563] 5-563. 5:562] 5°555) 5°551| 5:544} 5:534] 5°525] 5:523) 5°51] 5°515) 5:510) 5503 5°502) 5« 
10 | 5:481) 5°474) 5-458) 5°447) 5:440) 5-431 5435) 5:430) 5-434) 5°426] 5°416) 5°414] 5-406) 5-406] 5°397| 5:389) 5°385| 5°366) 5°371) 5°364) 5359 | 5'336| 5°326 | 
11 | 5°324) 5°313) 5:298 5:281) 5-276] 5-272 5260) 5-268) 5-265) 5:265| 5°259 5-260] 5252) 5-268] 5:269 5-262] 5259) 5-255) 5-258) 5°266| 5277 5:283 5*286) 5°287 
12 | 5°294) 5-298) 5:295 5305) 5312) 5343 5°360] 5°376) 5:400) 5-406] 5-422) 5:43615:455) 5-474] 5-483) 5-486) 5°502) 5-494) 5:509) 5508) 5:507| 5: 508. 5*503) 5:496 | 
13 | 5:490) 5:480) 5°467 5°445) 5-418) 5°387) 5°373] 5°361| 5°357| 5°340} 5°331| 5:203] 5:288) 5319] 5°320) 5-306] 5°289| 5°274) 5°243) 5:254 5-234 5218 5:203] 5°170 
14 | 5°133) 5°103) 5:061 5:031) 5-012) 4-998 4994) 4-987) 4-977| 4-996] 4-989} 4-986] 4°960) 4:954) 4-959) 4°951] 4-922) 4-909} 4-896] 4:884) 4°849 4-808 4°782 4°755 
15 | 4°713) 4-693 al 4°718) 4*752| 4-800 4-851] 4-906) 4-968] 5-002] 5-025) 5-062] 5:090) 5-146] 5"155) 5-183] 5:216) 5:230| 5:262] 5-284) 5-308] 5°326 5°352) 5°365 
16 | 5°372 5°397| 5406 5:417) 5-419] 5-435, 5-438) 5-450) 5:451) 5464] 5-472) 5-478] 5°468) 5°464) 5°453) 5-454) 5:433) 5-435] 5-439) 5-434) 5-433) 5420 0-415 5402 
17 | 5391 5°378| 5:367, 5°351| 5°339) 5-321! 5-309] 5-300) 5:298| 5-287] 5*274) 5-278] 5-256) 5-262] 5-258) §:253]| 5:262) 5*258] 5-252] 5-255) 5-253) 5-260 5-275) 6-272 5 9% 
18 | 5'270 5*273) 5-276 5-286] 5:287| 5-296) 5°304] 5:308) 5-319] 5:315] 5319) 5:311] 5-306] 5-287] 5-269) 5-243] 5-223] 5-224] 5-215] 5-210) 5-210) 5:217) 5-212) 5-215 
19 |5*218 5*229) 5°223 5-260) 5-280} 5-302) 5316] 5:342| 5-370) 5-382] 5°388) 5-393] 5-405] 5-420] 5-416] 5-428] 5-430] 5:434] 5:441) 5-445) 5-455 5-455) 5-455! 5-458 
20 |5°459 5459 od 5460) 5°465] 5:471| 5:471| 5-483] 5:493) 5-512] 5°519) 5-527 | 5-536] 5538] 5°526| 5-535] 5°533| 5:527| 5:528] 5530) 5-530) 5:530) 5-528) 5-523 | 
21 | 5°511, 5505) 5°503, 5-488) 5°480| 5-491) 5-490] 5-482) 5°494) 5-490) 5-485] 5-472] 5-471] 5-468] 5°465) 5-462] 5-452) 5-448) 5-444] 5:440) 5-440) 5-436) 5:426) 5-421 79 
22 | 5:411/5:406| 5:405) 5:397| 5:399] 5-392) 5:396] 5398) 5-407] 5-419] 5-420] 5-440 5-440) 5-445] 5:461| 5-463] 5-464] 5-487] 5°493] 5:507| 5°518) 5526) 5-541) 5-544 | 54 
23 | 5553) 5°556| 5°557 5-558) 5:563! 5°72! 5-587] 5°607| 5°61] 5°616) 5°625) 5-637 | 5-636] 5:626) 5°624] 5-622) 5°615| 5°625, 5°618) 5°627| 5°625] 5626) 5624) 5°620 
24 | 9°61 1) 5°604) 5°601 5-598) 5°593) 5596) 5°592) 5-608) 5-604) 5°607] 5°610) 5°619} 5615) 5:61) 5°615) 5°611) 5°585) 5:584) 5°601) 5°595) 5:594 5°590| 5583] 5-578 | é 
| 25 5°61) 5°553| 5°543, 5°526) 5°514| 5-506] 5-480] 5°479|.5:470) 5:-459| 5-442| 5-443] 5-418] 5:390] 5°351] 5:306) 5:293] 5-285] 5°268) 5-262) 5-244) 5-250) 5-248) 5-244 
26 | 5*234) 5°229) 5°209 5-205) 5184] 5°174] 5-179] 5°179| 5°178] 5°165} 5-181] 5:205] 5°198) 5*208] 5°211| 5-219] 5*229] 5°234) 5-240) 5:268) 5-287] 5:297| 5303 5°315 
27 | 5'322 5°330| 5338 5°345) 5°356| 5°383| 5:402| 5-419] 5-439] 5-454] 5-474] 5-489] 5:501| 5:517| 5:520) 5-526] 5-34) 5°546) 5°558) 5°571| 5-574] 5°580] 5591) 5-393) 
28 |5°591 5585) 5°86 5°582| 5°576] 5-578) 5°591| 5588) 5°590| 5°592! 5°585) 5:587| 5576] 5:574] 5°572| 5:567) 5-560) 5°555| 5:549] 5°560) 5:562) 5-562) 5-560) 5°558 
29 | 8°57) 5°55) 5°52, 5-555) 5°59) 5°567| 5°563) 5°63) 5°571| 5°572) 5°571| 5°61} 5°555| 5°557| 5°555| 5°555| 5°553} 5°558) 5°569| 5:568) 5-569) 5°59) 5551 5545 
80 | 5528) 5°515| 5°510! 5-493) 5-483] 5-463] 5-452! 5-443] 5-433] 5:427| 5-421) 5:422| 5-425] 5-415] 5°401| 5-382] 5:364| 5°352! 5-342] 5°340] 5°329) 5°314] 5°280) 5-269 
31 | 9°256) 5°242) 5°237 5°234) 5°236) 5-224) 5-234) 5+250) 5-264] 5:279) 5-284) 5-295 | 5-306) 5°324) 5344] 5°346) 5°355) 5°358) 5:375) 5°385) 5-400) 5-402 5404] 5408 
MEAN, | 5°400} 5°396] 5° 390 5°387| 5°386| 5-388] 5°390] 5°396| 5-402] 5:406| 5408) 5°413] 5:412) 5-417] 5417] 5-413} 5-409) 5-409] 5-410] 5:416] 5-416) 5-415] 5:41) 5-410 


7 | 9-929] 9-937| 9-943 


BAROMETER. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


REDUCED To 32° AND SEA LEVEL. 


FIRST FIGURE OMITTED. 


563 


JULY 1904. 


1 2 
| Ins. | Ins. | Ins. | Ins. 
| 9°85) 9°572) 9°555) 9-548 
! | 9653) 9:664] 9°667| 9°673 

| 9°752| 9°748] 9°748) 9-748 
| 9898) 9°898] 9°S98) 9-898 
9699 9-702! 9:708) 9-718 


q 9:858 9852) 9°844| 9°844 
9-954 
0-004 
07151 
0-240 
0:201 
0-113 
9-917 
9-941 
9°633 


9°784 
0-224 
0°357 
0:217 


3 4 


| 0°041) 0°032 0-023 
07142) 0148} 0-151 
\o: 232) 0°232) 0:233 


| 0-219] 0-211] 0-201 
| 0°121] 0-119] 0-121 
9-981] 9-935] 9-924 
9:953] 9:947| 9-945 
| 9-721| 9-699] 9-667 
acy 726| 9°748| 9:768 
| 0-198) 0-200} 0-206 
0°355] 0°357] 0:357 
| 0:25] 0-227] 0-219 


| 0-033] 0°039! 0-041 


9-933) 9-935 9-931 
| 9:975] 9-979) 9:979 
9-990] 9-996) 9-992 
9:929| 9-921) 9-921 
‘| 848] 9°846) 9°842 


| 9:827| 9-821' 9-819 
| 9851] 9863 9:865 
| 9:952| 9-954 9-962 
| 9-981] 9-977, 9-965 
9879] 9885 9-884 
9-824] 9-826 9-318 


0:039 


9-929 
9:979 
9-996 
9017 
9°838 
9-823 
9°865 
9-966 
9°957 
9°887 
9°814 


9°94] 


p N.| 9°946 9:944 9:942 


BAROMETER. 


5 


Ins. 
9°548 
9°683 
9°748 
9-900 
9-740 


9°838 
9-961 
0-004 
0157 
0:238 


0°197 | 
07103 | 
9-925 
9°933 
9°635 


9°799 
0232 
0°361 
0-207 
0035 
9-923 
9-979 
9-996 
SEY, 
9°834 
9821 
9-865 
9-970 
9947 
9893 
9°810 


8 9 


Ins. 

9°512 
9-714 
9°759 
9-888 
9-818 


9-804 
0:034 
0-014 
07189 
0°256 
0-181 
0:075 
9-894 
9-897 
9-567 
9-896 
0-254 
0°347 
0°153 
9-975 


9-947 
9-983 
0-000 
9-911 
9°836 
9-817 
9-887 
9-996 
9:915 
9-909 
9-822 


Ins. 
9°529 
9-706 
9-764 
9°897 
9-804 
9-830 
0°017 
'0:008 
07188 
0262 
0:193 
0:079 
9:905 
9:905 
9°579 
9°874 
0248 
0:359) 
| 0-173, 
9: 995, 


9-945 
| 9°985 
0° 004 
9:919 
9°840 
9821 
9°879 
9:995 
9°923 
9-905 
9-824 


9-820) 


9-942 


| 9°946, 9:947] 9:944 


REDUCED TO 


10 | ll 
Ins. | Ins. 
9-502! 9°510 
9°714| 9°717 
9°759] 9°756 
9882) 9°880 
9-832) 9°840 
9-782) 9°783 
0:047) 0-054 
0-022) 0:023 
0:191) 0°189 
0:260) 0:275 
0°170} 07151 
0°059) 0:051 
9°883] 9°881 
9-883) 9:883 
$*567| 9°567 
9-932) 9°944 
0259, 0-264 
0°339, 0°330 
0°135' 0-109 
9-967, 9°949 
9:949) 9-947 
9:983] 9:984 
9-992) 9°995 
9-905) 9:910 
9-838} 9°833 


9°311) 9°805 
9897} 9°890 
9992) 9-984 
9-911 
9-905 
9-818 


9:941 


9-906 
9°811 


9:939 


9-899) 


12 


13 


14 | 15 


Ins. 

9°493 
97722 
9-760 
9-864 
9°844 


9-782 
0-070 
| 0°023 
0°199 
0267 
07141 
0:051 
9-887 
9°863 
9°569 
9-979 
0:270 
0°316 
0:091 
9-941 


9°951 
9-984 
9-993 
9-900 
9°833 
9°805 
9°898 
9°991 
9:895 
9-910 
9-811 


9:939 


Ins. 

9°516 
9°713} 
9-768) 
9-860 
9-850 


9-800 
0:078 
0°035 
07193 
0°263 


07132 
0:039 
9°377 
9°851 
9°571 
9-998 
0-270 
0:298 
0-071 
9:927 
9-948 
9:974 
9-987 
9°894 
9-819 


9°803 
9:900 
9-989 
9°887 
9-900 
9°812 


9936 


Ins. 

9°535 
9°726 
9-780 
9°826 
9°864 


9-833 
0-076 
0-045 
0-199 
0-241 


0-099 
0:007 
9:927 
9°805 
9-599 
0:027 
0:272 
0:274 
0-045 
9-905 


9-933 
9-956 
9-963 
9:878 
9°807 
9°791 
9-890 
9-981 
9°881 
9-864 


Ins. 

9534 
9°722 
9°72} 
9°844 
9°864 


9-809 
0:084 
0:043 
0°197 
0251 
0113 
0°027 
9-919 
9°837 
9581 


0-019 
0-270 
0-288 
0-061 
9-915 
9-951 
9-966 
9-985 
9-888 
9-815 
9°79 
9-896 
9-985 
9°885, 
9-886 
9°815' 9-814 


9:936, 9-930 


16 
Ins. 
9°557 
9-730 
9-786 
9800 
9°854 


9-839 
0:078 
0°059 
0°201 
0:237 
0-085 
9-991 
9-949 
9773 
9-603 
0:047 
0:278 
0°256 
0:039 
9-919 


9°925 
9:902 
9-945 
9-864 
9-801 


9-783 
9-888 
9-987 
9°883 
9°855 
9-808 


18 
Ins. 
9°583 
9-740) 
9-808 
9-758 
9°62) 
9°863 
0:074 
0:070 
0-205 
0:229 
0:077 
9°973 
9975 
9-701 

i| 9°621 
0095 
0282 
0:240 
0:049 
9:94] 


9:931 
9-974 
9:925 
9-848 
9803 
9-785 
9°892 
9:985 
9°875 
9°846 
9°785 


9°929 
9°925 
9°966 
9-929 
9-852 
9791 
9-775 
9-884 
9-985 
-9°869 
9°850 
9°795 


9928 


9928) 9-929 


32° AND SEA LEVEL. 


9-740 
9-872 
9-867 
0-070 
0:073 
0°203 
0°223; 
0-083 
9:971 
9977 
9°685 
9°633 
0°113 
0°284 
0°236 
0:055 
9-933 


2) 9:992 


FIRST FIGURE OMITTED. 


20 | 21 


Ins. | Ins. 

9: 613 9°623 
9°748 9-756 
9-838 9:850 
9720 9°699 
9866) 9°874 
9889, 9:914 
0:070 0-056 
0:083 0-101 
0-211) 0-225 
0:225 0°227 
0-094, 07101 
9-961} 9°967 
9°975) 9°979 
9-707) 9°719 
9-647| 9°669 
0123) 0143 
0-294) 0:318 
0°238) 0°246 
0:061| 0:057 
9-931] 9°943 
9-941} 9:961 
9-994 
9:943 
9-856 
9°817 
9°815 
9928 
9-989 
9°873 
9862 
9°815 


9:946 


9°935 
9°856 
9°809 
9°801 
9:920 
9-987 
9°865 
9-852 
9°806 


9-937 


Mid- 


22 night. 


23 


Ins. 

9-631 
9°757 
9-880 
9692 
9°875 
9-927 
0:059 
0129 
0:236 
0:229 
0°121 
9-971 
9:973 
9°735 
9699 
0171 
0°342 
0246 
0:045 
9-939 
9:973 
9-998 
9:945 
9-860 
9-831 


9837 
9°944 
9-993 
9-875 
9°846 
9-844 


Ins. 

9°628 
9-763 
9°864 
9694 
9°870 


9-924 
0-060 
0-115 
0°235 
0-229 
0111 
9°957 
9977 
9-721 
9-681 
07161 
0°334 
0-244 
0:045 
9°948 
9-969 
0-002 
9-953) 
9-856 
9-829 
9-827 
9-942 
9-999 
9°87 
9-856 
9°841 


9-952 


9-939 


9977 
0-000 
9-941 
9°856 
9°835 | $ 


9-850 
9-952 
9-993 
9-883 
9°840 
9-842 


9:957 | 9° 


9°955 


AUGUST 1904. 


| Ins. | Ins. 
“1 | 9843, 9-849 9:851] 9-865 
2 |9:949) 9-932 9-926] 9-930 
|0:027| 0-018 0-023] 0 021 
19-966) 9:950, 9-932] 9-920 
839| 9-832! 9-826] 9-825 
9-799] 9°79 
9-796] 9°20 
0-134] 0-144 


Ins. 


Aine. 


9-986] 9:980 


9-791) 9°784 
9°827] 9°843 
9-984] 9-962 
9-448] 9-430 
9-075] 9:095 


/9°816] 9°804 
| 9°812) 9°818 
0-014) 0-002 
9°536| 9-502 


4| 9°880 
|9% 4 9-787 


0-074; 0-068] 0-059 
9-966 9°957| 9:950 
0130) 0°136] 0:143 
0188) 0°180} 0°178 
07135) 0:123} 0:109 
9-701] 9°686] 9°676 
9°829] 9:837| 9°850 
0-074) 0-073} 0-072 
0017] 0:015} 0:020 
9°936] 9°927) 9:911 

9°681) 9°640) 9°657 
| 


9 900, 9896] 9°891] 9-890 


0°152| 0-136) 


| 9:979 
[9°835] 
3| 9-797 


Ins. 
9-880 
9-930 
0:017 
9-901 
9-825 


9-752 
9-844 
07144 
0132 
9-972 
9°74 
9-860 
9940 
9-412 
9°148 


9°814 
0-050 
0-052 
9-946 
0146 
0179 
0-095 
9-673 
9867 
0-061 
0:021 


Ins. 

9-937 
9962 
0:035 
9-886 
9°827 


9°645 
9-928 
0172 
07103 
9-931 


9°764 
9:922 
9°838 
9°395 


Ins. 

9°927 
9:949 
0°023 
9°897 
9°821 
9:668 
9°911 
0176 
0-114 
9°945 
9:770 
9-910 
9-854 
9-392 
9°339} 9°378 
0:001) 9:997 
9°820; 9:806} 9-788 
9°817| 9°819) 9°815 
9°877) 9-904} 9:917 
0:060) 0-061] 0-068 
0-050} 0:040} 0:044 
9-960} 9°955] 9-957 
0°170) 0°182) 0191 
0:188] 0°186} 0°178 
0:069) 0°056} 0°041 
9-656} 9°649] 9-649 
9-915} 9-935] 9-948 
0:075} 0:072) 0-070 
0-036] 0-040} 0:034 


Ins, 

9-909 
9°944 
0017 
9-902) 
9823 
9701 
9°886 
0°167 
07123 
9°957 
9°72 
9°897 
9°888 
9-411 
9°287 


9-983 


Ins. 
9-890 
9-936 
0:025 
9-897 
9°833 
9°736 
9-870 
0°155 
0°132 
9-964 
9°72 
9-878 
9-910 
9°411 
9 +225 


9981 
[9-828 
9-814 
9-845 
0-054 
0:049 
9-957 
0-156 
0-179 
0-081 


9-657 
9°895 
0-070 
0-033 


9-906 
9-668 


9891 


9-894 
9-666 


9°897 


9-879) 9°870} 9°843 
9°686) 9718] 9°729 


9-901) 9°903) 9:903 


lns. 

9°950 
9:982 
0:048 
9-867 
9823 
9°588 
9°956 
0176 
0°084 
9-920 
9°756 
9-930 
9-799 
9-400 
9°44] 
9:993 
9-752 
9°792 


Ins. 

9-943 
9:975 
0°034 
9-882 
9°830 
9°619 
9-948 
0176 
0-095 
9°92) 


9°760 
9°928 
9°815 
9°393 
9°413 
9-996 
9773 
9-800 
9:927| 9:933 
0:068) 0:076 
0-038] 0:037 
9-961] 9°959 
0°192) 0°192 
0°173] 0°158 
0-015} 9-997 
9°638] 9°648 
9:967| 9°976 
0-060} 0:065 
07040} 0:040 
9-825] 9°802 
9-752) 9°759 


Ins. 

9°948 
9 995 
0-049 
9°849 
9°831 


9°578 
9:976 
0177 
0:069 
9:905 
9°753 
9:956 
9-789 
9-396 
9°485 


0-001 
9°736 
9-774 
9-942 
0:079 
0:033 
9-956 
0:198 
0153 
9-976 
9-661 
9-990 
0:047 
0-029 
9-782 
9°763 


9-902) 9-900 


9°899 


Ins. 

9°952 
0:011 
0041 
9-837 
9°841 
9-568 
9-982 
0177 
0:069 
9°894 


9745) 9° 


9971 
9°767 


9389} § 


9°537 


9:9911) 9° 


9°723 
9-763 
9:941 
0:077 


0:022 
9°955 
0°190 
0149 
9-945 
9:666 
0-004 
0037 
0:018 
9°768 
9°78 


9°897 


Ins. | Ins. 
9-944] 9:939 
0029} 0:033 
0:046] 0-036 
9°841] 9-832 
9-857] 9°857 
9°562! 9°560 
0:004! 0° 010 


0-080] 0-072 


0019) 0-004 
9-958] 9°956 
07191) 0-180 
07142) 0°135 
9-917} 9°893 
9-686) 9°692 
0-009} 0:024 
0°040} 0°041 
0-011} 9°994 
9-751) 9°740 
9-791] 9°803 


9-900) 9°897 


5] 0°028 
2) 9°852 


Ins. 

9°946 
0:033 
0:026 
9811 
9°845 


9°554 
0-029 
0-181 


9°726) 


3) 0°178 


3] 0°034 
7| 9:979 
, 9°835 


Ins. 
9-944 
0-037 
0:007 
9°835 
9°847 
9-580 
0:045 
07181 
0:021 
9-850 
9°744 
9-992 
9-718 
9°326 
9°73 
9-962) 
9-681 
9°710 
9:971 
0:077 
9-990) 
9-996) 


Ins. 
9-950 
0-030 
0:015 
9°817 
9°847 
9-558 
0034 
07186 
0-028 


9°746 
9-986 
9°739 
9°334 
9°735 


9-965 
9-684 
9°728 
9-962 
0:077 
9-991 
9:972 
07132 
9°823 
9-716 


07137 
9°801 


9°722 
0-049 
0:04] 
9-979 
9-707 
9°854 


9-893) 9-896 


9-712 


0:183, 


0:033) 


Ins. 
9-938 
0:037 
0:014 
9°84] 
9°851 
9-601 
0:057 
0177 
0:022 
9°850 
9°749 


9-998) 
9-699 
9-298) 
9-805 


9-960 
9-685 
9-712) 
9-983 
0-080 


9-990 
0-020 
0°18 
0133 
9-770 
9°747 
0-062 
0-032 
9-980 
9-706 
9'873 


9-899 


Ins. | Ins, 
9-936 
0-041 
0:004 
9862 
9-801 
9°634 
0-070 
0-181 
0:022 
9°854 
9°757 
0:014 
9-683) 
9-289 
9°843 


9°953 
9°709 
9-720 
9994 
0:087 
9-990 
0:047 
07193 
0145 
9°757 
9°769 
0:069 
0:087 
9-988 
9°710 
9°886 


9-907 


| 9°25 


0:069 
07196 
07149 
9731 
9°776 
0:067 
0:034 
9:985 
9°706 
9°896 


9-908 


9-932) 9°944 
0°04] 0-048 
0-006] 0-009 
9°855} 9°856 
9°862| 9°857 
9°659] 9°682 


Fina 
9-921 
9:993 
0:022 
9-873 
9840 
9663 
9-964 
0°169 
0:077 
9-908 
9°768 
9-942 
9-801 
9°361 
9-514 
9-969 
9°766 
9°764 
9-918 
0:069 
0:023 
9-989 
0177 
0:160 
9°938 


9-704 
9°975 
0-051 
0-008 
9-795 
9°75 


9-900 


| Ins. Tae 
9 943; 9-940 
0: 045! 0-088 
9:994 9-984 
9:°857 9°853 
9°855 9°851 
9°706 9°724 
0116 0°120 
0185 0178 
0:015 0:010 
9°835 9°824 
9°792 9°799 
0°024 0:024 
9°621' 9°581 
9°190, 9°147 
9°921| 9:933 
9921, 9-910 
9-756) 9°766 
9-729) 9-739 
_0°027! 0:034 
> 0°090| 0-082 
9-976] 9:978 
4 0°102| 07114 
0°201) 0193 
7) 07153} 0°155 
| 9°723) 9°725 


| 9:804) 9-819 
0-072) 9-072 
8) 0°025} 0-024 
7| 9-980) 9:966 
9°663] 9-660 
| 9°915} 9-917 


9-911) 9-908 


ihe 


564 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


BAROMETER. RepucED To 32°. 4407 FEET ABOVE SEA LEVEL. First FIGURE OMITTED. SEPTEMBER 190. 


| 
u 2 3 4 5 6 7 8 a a Pay SS Pe al ff aly/ |) alksh |) ai fh 0) Peak) 


| 


Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | tus. | Ins. | Ins. | Ins. ] Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins. | Ins, | Ins. | Ins. 
5*413) 5415) 5-416) 5-418) 5°426) 5:425) 5-450) 5:453) 5-456) 5:461) 5:467| 5°468] 5-478) 5°481) 5-483) 5-486) 5°475) 5-475) 5-478) 5:485) 5-481) 5-475) 5-471 
5:465) 5456 5°452) 5438) 5:439) 5-444! 5:449) 5-450) 5:460) 5°465] 5°462) 5°4649 5°454) 5°453] 5°443) 5:443) 5°423) 5398) 5°395| 5:390! 5°372! 5°356) 5°324 
5286) 5*261) 5:259| 5-267] 5°270| 5°286) 5°297) 5:306) 5:324) 5°325) 5-349] 5°352] 5°380) 5°386] 5:397| 5-408) 5-423) 5-432) 5-449) 5-453) 5°457| 5-465) 5:462 
5463) 5°475 5°455) 5:467| 5°465) 5°462) 5459) 5:432) 5:436) 5°426] 5-414] 5°387 | 5°397| 5°369] 5°322) 5°272) 5:227| 5°191| 5°138) 5°105} 5°123) 5-127) 5136 
5118 5114 5106} 5°122) 5°132) 5°153) 5158) 5159) 5°175) 5°184) 5-184) 5198 | 5°207| 5°201| 5:°195) 5°197| 5°190} 5°177| 5°164| 5°171) 5°151} 5143) 5127 
5110} 5°108 5-103} 5°079} 5-088) 5:092) 5-114) 5°124| 5139) 5148] 5-179] 5°199] 5:206) 5°224! 5-235) 5:250) 5-289] 5°294! 5-312) 5327] 5-340] 5°348) 5°351 
5366] 5°375) 5:386] 5388] 5°390| 5:394| 5-404) 5:421| 5:421| 5:480] 5-433] 5-439] 5:448] 5-450] 5-454! 5-448) 5-453) 5-448) 5454 5:450) 5-439] 5-433) 5-421 
5°390) 5365. 5°344) 5°329] 5:319) 5°295) 5-298) 5-248) 5-237] 5°218] 5211) 5:°212] 5:201| 5207] 5-204) 5-200} 5:213) 5:228) 5-238) 5:237] 5:249) 5-245) 5:245 
5°231) 5°235) 5°227| 5°221| 5°212) 5210) 5:210) 5:215) 5-202) 5°196) 5°185| 5:°163] 5158] 5°158) 5:17) 5°189} 5°214) 5231) 5:265)| 5-277! 5:283] 5°322) 5-340 
JO |5:374| 5°386 5-401) 5:405! 5°414| 5°439) 5:442) 5-450) 5°472) 5:484) 5°505] 5°518} 5°514| 5°533) 5°546} 5°572| 5579] 5°582! 5°605| 5596] 5-608) 5:618) 5621 


+631) 5°638) 5°642) 5°649) 5°650) 5:654| 5°662| 5°696) 5-706) 5:695| 5°721) 5°696 | 5-692) 5:696) 5:693) 5:685) 5:682) 5°681) 5°675) 5°662) 5:647| 5:638) 5640 

*603| 5°590 5°567| 5°56) 5°535) 5°523) 5°517| 5:497/ 5-473) 5°456| 5°450) 5-419} 5:428) 5°391) 5°373) 5°328) 5-296) 5-262) 5-267) 5°245) 5-208) 5-200) 5210 
5°162) 5*207| 5218) 5-228) 5231] 5°24 5245) 5+252| 5-263! 5-260| 5-271] 5-279] 5-273) 5-269] 5-266] 5-263) 5-274] 5:286| 5-288] 5:283| 5-278) 5:277 

5°246) 5235) 5°232) 5°230) 5°232) 5:232| 5239, 5:244| 5-257| 5-264) 5°262} 5:273) 5:282) 5:286) 5:288) 5-298) 5°303) 5°320| 5:333] 5:342! 5:352) 5°360) 5: 
5392) 5°882| 5°391| 5394) 5399! 5:410| 5:416 4-422) 5-436) 5-437) 5-442 | 5452) 5°453) 5-454) 5:457| 5:441) 5°455) 5-449 5-467] 5:468) 5:477| 5484) 5-480 


5 
{ 
3 
2) 5°487| 5:495| 5-491) 5°491| 5°487| 5-489) 5°492, 5:500) 5°507] 5-484) 5-479] 5-479) 5:455] 5°472| 5:458 5-465) 5:481) 5°506) 5:487| 5°526) 5°550) 5555) 5-569 
7 
5 
1 


WOON COP WNe 


ol 
oo 
HON 


ray 
or 
oO 


5°585| 5°590| 5°578) 5°58 4) 5°579} 5:594| 5-594) 5-608) 5-604) 5-636) 5-636] 5°637| 5°620) 5-620) 5620) 5-604) 5616) 5°627| 5°664] 5:658) 5-675 
5) 5682) 5°670) 5.655) 5°669| 5°663) 5°661) 5°677) 5°668) 5-659) 5-669] 5-678] 5°678) 5°671] 5°672) 5-670 5°671) 5°687| 5698] 5°709 5°706 5°702 
5°716) 5°721| 5°723) 5°717| 5°718}5°729) 5°741| 5°747) 5°748) 5751) 5°752} 5-743) 5°753) 5-745) 5°7 44) 5-725) 5°720) 5-728) 5- 3 

*711| 5°709) 5°703) 5699) 5-698) 5-698) 5-699) 5-704) 5-707) 5-720) 5-707) 5-721 


21 | 5°736) 5:729) 5°724) 5°726) 5°723) 5°721] 5°721| 5°732) 5:737| 5°735) 5°725) 5:717 
22 | 5°705| 5:707| 5-705) 5°700| 5:705) 5°711)| 5°717| 5°726) 5°729) 5°733) 5-735) 5°746 
23 | 5°800) 5806) 5-808] 5°812) 5:815| 5°818)| 5:826) 5827) 5°853) 5:837| 5:836} 5°832 
24 | 5°786) 5°776| 5°763) 5°756) 5-740) 5-742) 5°735) 5:728) 5-729] 5°717| 5°701) 5°688 
25 | 5:498) 5:484) 5-468) 5°456) 5-441) 5-426) 5:411) 5-407) 5401) 5°391) 5-376) 5°368 
26 | 5°249] 5-241) 5-239) 5-242) 5-231) 5-238) 5:244) 5:256) 5-265) 5-275] 5°287| 5-295 
27 | 5°357| 5°361) 5°368) 5:366) 5:369) 5:379| 5-400) 5:413) 5-429) 5-436) 5-439) 5:441 
28 | 5°502) 5°502) 5501) 5-505) 5509) 5°516| 5°530) 5°537) 5°553! 5°565) 5-571) 5581 
29 | 5612) 5-603) 5°584) 5:581| 5°581] 5588) 5:574) 5°581) 5°576) 5°567| 5°568) 5-558 
30 | 5°262| 5°232) 5-197) 5°193) 5-161) 5°157| 5°135) 5-128) 5-189) 5-127; 5-116) 5129 


Mran,| 5-464] 5-461) 5457 ey 5454) 5-456) 5°460) 5-463) 5-469) 5469) 5-471) 5°470 


*724| 5°727| 5°7.25) 5°735) 5*741| 5-745) 5-745) 5°734! 5°750| 5:747 


9} 5°720) 5°74) 5°707| 5°702) 5-698) 5-702) 5° oe 5°716) 5:716 
5°762) 5°70) 5°766) 5°78) 5°781) 5°792) 5°798) 5-798 
2| 5°833) 5°828) 5°835| 5-834] 5-827) 5829) 5:826) 6-811] 5:818 
3} 5°653! 5645) 5:629) 5:620| 5°613! 5°600| 5:59) 5:558) 5°549 
6] 5°345] 5°331| 5°317| 5°309] 5°301) 5:297) 5°293) 5-291) 5274 
5} 5°304) 5°312) 5°312) 5°325) 5:333) 5°345] 5344] 5°349) 5:352 
0) 5°458) 5:456) 5464) 5-466) 5:478) 5°479} 5-493) 5:493) 5-496 
1] 5°588] 5:590} 5°595) 5:593) 5-600) 5-609) 5°614) 5°615) 5615 
3 
8 
2 


whe 
a 
OX 
~ 
On 
oo 


5°530| 5°503} 5:490) 5:470| 5:459| 5°424) 5-423) 5°388) 5-367 
5:112} 5°114| 5-103) 5-102! 5-101) 5°102 5-094) 5:105] 5091 


5-467| 5°467| 5:465) 5-462) 5-462 


Banko wAaanIst 


KR AANAN TAINAN S 


5466] 5-466 


ROMETER. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


REDUCED TO 32° AND SEA LEVEL. 


FIRST FIGURE OMITTED. 


565 


SEPTEMBER 1904. 


| uu 2 3 


| Ins. 


Ins. Ths. 


*811| 9°812] 9°820 
‘016 0-044 0-022 


/0-191| 0:172) 0-164 
9°728| 9°718| 9°718 

| | 9-781] 9-769] 9-764 
| 9:882] 9-898] 9-900 


| 0:037! 0-043] 0-045 

0°151| 0°157} 07150 
0214) 0-221) 0:229 
‘| 0:226] 0-226] 0:228 


| 0-288] 0-280] 0-272 
2 | 0:270) 0-270) 0:270 
| 0:380] 0°384] 0-380 


7| 9°763} 9°763 
892) 9°895] 9°898 
} ape 0: 070 0: 060 


|o-768 9°742| 9° “692 
| 9:996] 9:991| 9-986 


5 6 


Ins. | Ins. 
9°955) 9:959 
9-902} 9°912 
9°814| 9°836 
0024) 0032 
9°550} 9°599 
9°540) 9°539 
9°922) 9-922 
9:849] 9:830, 
9°726) 9°7382 
9-991) 0:009 


Ins. 

9:945 
9:902, 
9°81, 
0-041, 
9:550 


7| 9°34, 
9°916 
9°857 
5) 9°724) 
9977 


0:247 0°244) 0°258) 


0°144 0°136) 0°130 
9696] 9°707| 9°707 
9°761} 9°754; 9°760 
9-909} 9° 912 9-936 


9°978] 9° 978, 9:985 
0:047| 0:075 0:084 
0°154| 0°148) 0°150 
0234) 0°239] 0-251 
0229) 0°233] 0°243 


0278] 0°285) 0:293 
0:276} 0°284) 0-292 
0°389) 0°394| 0406 
0380) 0°365| 0°369 
0-039) 0:019} 0-002 
9°763} 9°756) 9°765 
9-903] 9°905] 9°919 
0-062} 0:066} 0°072 
0148) 0°149) 0-150 
9-666} 9°635] 9-506 


9-985] 9°985) 9-992 


7 


8 


Ins. 

9:968 
9°928 
9°841 
0:022 
9°599 


9°581 
9°936 
9:808 
9781 
0:0138 
0°264 
07110 
9-716 
9761 
9:940 


9-983 
0-088 
0°158 
0-255 
0°247 
0:297 
0°309 
0°415) 
0°355 
9:986 


9°766 
9°935 
0:087 
07145 
9°591 


9995 


Ins. 

9°973 
9934 
9°854 
0:008 
9°626 


9°590 
9°951 
9°787 
9°728 
0:032 
0:263 
0:082 
9°733 
9°761 
9°947 


0:007 
0-090 
0171 
0°264 
0°255 


0:300 
0-319 
0-423 
0°351 
9976 
9776 
9-953 
0-093 
07189 
9°587 


9-999 


9 


Ins. 

9:985 
9°94] 
9°855 
9-982 
9°654 
9°614 
9°950 
9°764 
9°709 
0:050 
0'264 
0:082 
9°742 
9-756 
9°953 
0:013 
0088 
0°169 
0:261 
0°255 
0°297 
0°319 
0423 
0°339 
9°959 


9°782 
9:957 
0°107 
07131 
9°588 


9-999 


10 


Ins. 

9°985 
9°955 
9-867 
9°967 
9°634 
9°630 
9°954 
9°738 
9°704 
0:064 
0°258 
0-070 
9°751 
9°753 
9°954 


0004. 
0:095 
0-180 
0°256 
0°254 
0-289 
0°319 
0°426 
0°327 
9:939 


9-798 
9°963 
0-112 
07110 
9°592 


Ins. 

9-980 
9°953 
9°870 
9°952 
9°640 
9°642 
9972 
9°705 
9°702 
0:070 
0262 
0-040 
9°758 
9°746 
9°943 


0:009 
07112 
07182 
0°250 
0°241 
0:276 
0°3038 
0°410 
0°302) 
9915 


9807 
9-960 
07117 
0/093 
9589 


9-998 


9-993 


12 | 13 


Ins. 

9-988 
9-942 
9°897 
9°901 


Ins. 

9-984 
9°959 
9°887) 
9°901 
9-641} 9-640 


9°655] 9°669 
9972] 9:978 
9°680} 9°661 
9-665] 9°656 
0:077} 0-070 
0°249} 0:234 
0006} 9°965 
9-766} 9°771 
9°741} 9°741 
9°940} 9°946 
9-996} 9-996 
07117} 07115 
07182107173 
0°243} 0:235 
0°237} 0°231 
0°262] 0:256 
0-308} 0°303 
0°4071 0°394 
0°283} 0°258 
9:897] 9°878 
9-818} 9°825 
9°961} 9-956 
07125} 0°124 
0-080} 0048 
9-594 9-596 


9-988} 9°982 


14 | 15 | 16 


Ins. | Ins. | Ins. 
9-991) 9:992/ 9-990 
9°937| 9°923] 9:930 
9°915} 9°922) 9:933 
9°880} 9°836] 9°800 
9°646] 9°642! 9°631 


“690 9°693] 9°747 
1} 9°974| 9:971 
9652] 9°649 
9°675] 9°682 
0°102/ 0:106 


0°206] 0°191 


9 

9°753} 9°752 
9°732) 9°737 
9°938) 9-937 
9°985) 9:970 
16] 0°094) 0-100 
07154 
0:213 
7| 0-224 


0°234 
3| 0-297 
0371 
0-211 
9°833 
9°837 
9-982 
07120 
9°968 
9°592 


9970 


) 
1 
5 
9 
6 
iH) 
9 
3 
6 


oo HRS Gp ee COD Ors 


TRANS. ROY. SOC. EDIN.—VOL, XLIV. 


*954) 9:926; 


Ins. 

9:984 
9°914 
9:947 
9°764 
9-614 


9-761 
9:970 
9°674 
9-708 
0°127 
0-191 
9-909 
9°752 
9-743 
9-928 


9:969 
0:097 
07154 
0:208 
0:231 
0°222 
0-298 
0°378 
0:197 
9°818 
9843 
9-987 


0:121 0° 
9-953 9° 
9°83) 5 


9-968 


20 


Ins. 


9-712 
9°589 
9°821 
9:989 
9°716 
9-798 
07181 


2) 0208 


9856 


5) 9°71 


9795 
9-978 
9-987 
0°187 
0:213 
0:231 
0:273 
0°249) 
0-346 
0-405 
0°175 
9°14 
9°871 
0-033 
0°156 
9-916 
9°599 


9-989 


21 


Ins. 


2| 9°978| 9:972) 9°962) 9°944 
9-876) 9°852| 9°839 
9-995) 9°996] 0°011 


9:676 
9°568 
9°835 
9°981 
9°717 
9°813 
0°197 
0:209 
9°826 
9777 
9°819 
9-979 
9-994 
0°142 


0°215) 


0:230 
0:278 
0253 
0°359 
0:397 
07152 
9°808 
9°878 
0:082 
0°165 
9°882 
9603 


9987 


Mid- 


23 night. 


22 


Ins. 
9-938 
9-809 
0°011 
9591 
9°531 
9°872 
9°941 
9-729 
9:901 
0°222 
0-208 
9°727 
9°783 
9-869 
9°988 


0-926 
0-148 
0-215 
0-225 
0288 


0-269 
0°379 
0398 
0-108 
9°75 


9-888 
0:052 
0174 
9-788 
9°557 


9-980 


Ins. | Ins. 

9°822 
0:015 
9°608 
9°5385 
9-860 
9°957 
9-730 
9882 
0°224 


0:208 
9°738 
9°789 
9°858 
9°992 
0:023 
0141 
0:214 
0:223 
0°283 


0°258 
0°369 
0°410 
0°120 
9-800 9°785 


9°884' 9°888 
0:042 0-052 
0171, 0:175 
9: 856, 9°827 
9:590 9:576 


9987) 9°984 


9-643 
9°561 


9850 
9-975 
9°728 
9-842 
0-209 


0°205 
9°820 
9777 
9°840 
9:98] 


0-011 
07144 
0°214 
0:228 
0-279 
0°258 
0-363 
0-411 
0-136 


Mean. 


Ins. 
9-968 
9-907 
9-902 
9:87] 
9°595 


9°678 
9°953 
9°751 
9°739 
0082 
0°229 
9-989 
9°748 
9°72 
9-943 
9-992 
0-099 
0-174 
0-233 
0246 


0-265 
0312 
0°397 
0-267 
9908 
9818 
9°968 
0115 
0:032 
9°613 


9°986 
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FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 567 


‘TEMPERATURE. Dry ann Wer Buuss. JANUARY 1904. 


3 4 5 6 


is 
bt 
NI 
foe) 
re) 
o 
fe 


Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. ‘Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet. Dry. Wet. 
403 35°0| 40°0 34:7 | 39:0 34:2| 38°8 34:3 | 886 34:1] 40°0 35:0] 40°3 35-1 | 40:4 35:1] 40°9 35:5] 41-0 35-7 41:0 36:0 40°6 36:0] 41°6 33-4 
39°0 34°6 | 40°4 35:0 | 40°8 34:6 | 40°7 35:0 | 36°6 32°9| 37-2 33°6 | 87:0 34:0 | 38°6 35-0] 39-4 35-4 | 39°8 35:0/ 88°38 34:3 38-6 33-7] 43-3 36-6 
41:0 38°0 | 42:4 39-1 | 43:0 40°0| 44-1 40-7 | 43:0 40:1] 43:5 39°6| 44°5 39-9 | 43-6 39-5] 46-9 40°5/ 46°6 40°8| 46:1 40:9 46:2 40-9] 46-9 40-0 
41°2 39°5| 41-0 38°6 | 41°8 38°6| 41:0 38-0 | 39°3 37:0 | 38-4 36:6 | 89-6 37:4 | 888 37:0/| 40-1 38-0 | 41:4 38-4] 41-1 88:2 41°6 39-0] 43-0 33-6 
32°77 31°6 | 82°2 31:1) 32:0 31:0} 31:1 30°9 | 30°6 29-9/ 30:0 29:2 *D]) 29°8 29°7 | 28°8 28°8 | 29°1 29:0 | 28°6 28:3 29°0 28:6] 41°8 28:2 
41°5 88°9) 40-4 38-0 | 42:0 39:0} 41-7 39:2 | 41:0 39:2 41-7 39:3] 41:3 39-1 | 39:3 36:9 41:0 37-9 | 42-2 38°6| 44:4 40-1 44:4 40:2]48-7 39-3 
45°0 43:2) 45:0 43:0) 45-7 42:2] 45-3 41°5| 45:5 41:9] 45:5 42:0 0 | 45:3 41°5 | 44°6 41°9 | 42-9 41:1 | 42-1 40°4 42:2 41:0] 48-0 39-7 
41-2 39°5| 41:8 40:0] 40:3 39:0} 40°9 39-1 | 42:2 403] 41-3 39:9 : 7 % 39°9 | 41:0 38-9] 42°8 37-1 
38°2 37:0) 88:1 36-4) 38-1 386°8| 38°7 36:7 | 37:0 35°6 | 37:0 35:4 38°1 36:7 | 37:0 35°6| 38-9 37-0 | 39:1 37:1 | 40:0 37-9] 42-1 36-2 
44-0 41°] | 44°8 42°2| 44:3 42-1] 39-1 37°8/ 39:0 37-9| 38:4 37:3 | 37-9 36:0! 37°8 35-7 | 88-9 36-4 | 37-8 36-0 | 88°3 36-7 | 36-9 35°51 45°3 35:9 
87°2 35:2 | 37:0 35-4 | 37-1 35°6| 38:1 35:3 | 89-0 35-8 | 38-1 35:2 | 38:2 35-0 | 39:0 36:2/| 87-1 35-0] 37-8 34-8 | 38-3 35:2] 387-0 35:2] 39-9 33-9 
35°6 34°8 | 35:1 34:0 | 34°5 33°6 | 35°9 34:4 | 34:5 33-7 | 84:0 33-4 39°3 37:0 | 39°2 37°2| 38°9 38°] | 39-7 38:9] 40°9 40:2} 45:5 33-9 
43°8 42-1 | 43:0 41-7 | 41°8 40°0/ 41°6 40-1! 41°3 39:8] 40-1 39-2 39°2| 41:0 40°1] 41°3 40:9] 42:0 41:4 | 43-1 42°8 | 44:2 43:3] 44:3 39-2 
41-4 40-2 | 41:4 39°5 | 42°1 39:9] 41°6 40:2 | 39°7 38:6 | 44-7 41:2 : 41°8 | 44:3 41-8} 45:3 37-5 
88°8 33°8 | 37°8 33:9] 387°6 33°9) 36°7 33-2 | 37-4 33°3| 85°0 33:1 | 37°5 33-7 | 387-6 33-0 | 37:2 83:5] 84:0 32:4] 35-3 33:8/ 36-9 33-6] 39- 


| 
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co 
me 
oO 
i) 
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Oo 
1G ND OX 
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85°1 32°4| 35-2 32°8| 35:5 32:9 | 33-7 31:3 | 36-0 32:1 | 36-8 32°4| 86:5 32°8 | 36:0 33:9 | 33-6 32:4 | 33-7 32:4] 85-7 33-3) 37°38 34:3] 39-2 33-0 
893 35°5 | 87-2 34:3 | 36°9 34:3 | 36°3 34-3 | 37°3 35°3 | 38-1 36-3 | 38-9 37-5 | 87-6 37-0| 39°3 38-6 | 40-1 39:2] 40-1 40:0] 41:3 40-8] 45:0 36-2 
45-1 45:0 | 45°7 45:4] 45:4 45°3| 45°9 45-4 | 46-4 46°2|46°5 46°3 | 46-7 

466] 47°6 44:9 


ns 
a 
o 


46-9 46°4| 46:6 46:1 | 46-7 46°3| 46:2 46:0 | 46:0 45:6 | 46:1 45:9 46:0 | 46-1 45°9| 46°3 4671 | 46-1 45°9 | 46-0 45:9 | 46- 
45°2 44:7 | 44-7 44-1 | 45°0 44:0 | 45-2 44:2 | 45°7 48°8| 45°3 43:4] 45:2 42°8| 45-6 48-0] 45°8 43-1 | 45-0 43-3 | 45-3 44:0 | 45° 
42-4 38°8 | 43:0 38:0 | 43°3 38°3 | 42°0 38:0 | 42:0 387-9] 41°6 38:0} 41°3 37-8 | 41°3 37:6] 42:0 37-8) 41-7 37:8 | 41-0 37:9 | 42: 
40°9 38°4| 40°3 38°8| 40-1 39°8| 40:3 40-0 | 41:9 40:2] 41°6 40:4] 41°6 41:0 | 42:1 41:3] 42:9 42-2| 43-4 42-9] 44-2 43-9] 45°0 44:5147-4 39-9 
44°8 43°83 | 44-4 43-9 | 44°3 43-7 | 44°7 43°7 | 44°6 48°5 | 44°3 48°3 | 44°38 43°2 | 44-2 43-31 44:3 43-4] 44:7 48°6! 45-9 44-7/ 45:1 44:6145-9 43-3 
| 43-0 40-4 | 42-7 40:0 | 42:9 40:1) 43-0 40-2 | 42:9 40-0 | 42°7 39:9 | 42:2 39-2) 42-0 39-0 | 42-2 39-3 | 42-2 39- 39°8 | 42:3 39°38] 43-4 38-8 
89°0 36°3 | 37°7 34-7 | 37°38 35:0 | 380 35:2 | 38°5 35:3} 39°0 35°1| 38-7 35-0 | 38-0 34:2] 39-1 35:4] 39-7 86-2| 37-9 36-4| 37:3 36:3] 44-7 36-9 
43°9 41°7 | 43-0 41:2|45°0 41°8 | 42°5 41-0 | 43°0 41:1] 48°1 41:1 | 43-1] 41-2| 43-2 41:3) 44-7 41-9] 46-0 42°3| 45-8 42°8| 44:3 42°6] 47-8 42:5 
48-9 46:1 | 48-0 46-2 | 47-9 46°3 | 48-7 46°9 | 48°9 46:5 | 49°3 47-0 | 50°3 47°6 | 46-1 42:5] 45-1 41:7 | 44:6 42:4 | 44:2 40:2] 45°3 41:0]51-4 40:8 
43°8 40°9 | 43-3 40°1 | 43°7 39°5 | 42°4 39°9 | 43-4 38:7 | 43-0 39:3 | 43-0 39°5 | 48:4 39-7] 44-7 40-0] 45-9 40-1 | 45-0 40°6 | 45-0 41:0] 46:2 39-4 
40:0 37°3 | 38:0 36:5 | 38:0 35-7 | 38:0 36:0 | 38°6 36°4| 38:7 36:2 | 37°3 35°6 | 38:0 36°5 | 39:0 36°6 | 39:2 35:7 | 40:0 35:9) 41:0 36°59 44:1 36°5 
44°] 39°9| 42:3 40:0 | 43°6 39:1 | 43:2 38°5 | 44:0 38:9 | 43:3 38°6 | 43°4 38-9 | 43-2 38:9] 44-0 39-0 | 44:1 39:0 | 44°6 39:3 | 44-1 39:2] 45-1 40-0 
89°5 36°9| 38°6 36:2 | 389°0 36:7 | 37:6 35°8 | 38-0 36:0 | 86°5 35°2| 35:3 34:1 | 35-1 34:2| 34:5 33-4] 84:8 33-5 | 35:2 34:2] 38-0 36:3] 41-2 31:1 


40°7 38:3 | 41:0 38°5 | 41°1 38°7 | 41:4 39:0} 41°7 39:3] 44°8 37-6 


3 
3 

46°4 | 46°2 46:0] 46:9 46-2 | 46°6 46:2) 47:0 46°6 | 47:2 46:9] 50-1 44-6 
9 58 . 
2 
2 


(JU) 
co 
i 
i 
Ns) 
(=) 


41-4 39-0 | 41-0 38-7 | 41-1 38-7 | 40-7 38°5 | 40:7 38-3] 40-7 38°3| 40-9 38:5 


| 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight.| Mean. 


Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.] Dry. Wet. 
/41°6 35°9 | 41:0 35°4| 4171 35°5 | 40°3 34:9 | 39-4 34:3 | 89:2 34:2| 36°6 33-0 | 84:4 31-6 | 34:4 31-5] 85°0 32°5 | 39:1 34:0| 36°7 33:1] 39:2 34-4 
39°3 34°9| 40:0 35:4 | 39:2 35:0 | 40°6 36:1 | 40°5 36:0 | 41°1 365 | 41°6 87:71] 41°8 37°6 | 42°0 38:6 | 42°8 38:6 | 42:9 38°7 | 42:0 38°6 

60 41:0 | 46°0 41:1] 45°38 41°3 | 45:7 41:3] 45-0 41°1 | 44:0 41°1 | 44:2 41:3] 44°5 41:2] 41°4 39°5| 40°6 39°7 | 43°4 40:0) 42°8 40-4] 44-2 40-4 
6 39:0 | 41:1 385] 40°6 38:0 | 38°6 36°5 | 37:2 35:2 | 35°6 33°6 | 35°3 33°5 | 34:5 33:0] 34:7 33:1] 34:1 32°7 | 34:0 32°6 | 83°9 82:2] 38°6 36-4 
1 29:1 | 30°5 30:0 | 30°4 30:0 | 30°8 30:2 | 32:5 31:8 | 32°8 31°9 | 34:2 32°3 | 34:1 32:2 | 34:7 33:1] 35°5 34:1 | 37:0 36°8| 40:1 38:0] 31:9 31:1 
*) 40-7 | 47-4 41:1] 45°8 42:0 | 44:0 41°6 | 43°8 41:3 | 45:0 42°4| 46:9 44:2] 48-3 45°6 | 46°8 45:2] 45:0 44:0 | 44°7 44:0 | 44°6 43:6] 48-7 40-9 
"8 41:2 | 42:0 40:7 | 41°3 40:1] 4)°0 89:9 | 41:2 40°38] 41-7 40-9! 40-1 38-2] 41:0 39°9| 41°1 39°9| 42:0 40°3/ 41°5 39:3 | 43:2 40:0] 43:1 41-0 
2 38°5 36°6 | 36°3 35:2] 40°2 38°5 
9 


39°2 | 42°1 40:0 | 40°1 37-7 | 40:4 38-8) 38°9 37:9 | 40°0 38°6 | 39:0 37:2 | 37-4 36:1] 38:5 36°6 | 393 37-2 

9 37-7 | 39:1 37°6 | 37:0 36-0 | 38-0 36:2 | 37:0 35°1 | 38:1 35°4 | 39°2 36°5 | 40°0 36-9] 39°6 37:5] 40°0 88:1 | 41-1 39-1] 42-1 40:0] 88-7 36-9 

10 | 37°2 36°0 | 87-0 35°8 | 37:0 36-0 | 37°6 35:3] 37°6 35°4 | 87°1 35-7 | 87-0 35:1 | 87-2 35°9| 38-1 36:1 | 388-7 36-2 | 88°9 86:9] 36-4 35-2] 38-6 36:8 
L | 38°2 36:3 | 38:3 36:3 | 39:9 36:9] 86°3 34:9| 35:7 34:3 | 35:4 33:9 | 34:8 33-7 | 86°3 35:0 | 36:1 34:7 | 36:1 34:7 | 83°9 32°8| 35:7 34:6]387'1 35-0 
12 | 45°0 42°3 | 45-2 42:3 | 45:4 41:8) 44:5 41-6 | 43-9 41-6 | 45-0 42°8 | 44-7 43-0 | 44-4 43-4 | 44-1 43-3 | 44:2 43°3 | 44:3 43-2) 44:0 43:0] 40°8 39:3 
| 42°8 42-2 | 42-3 41:9] 42°8 41-9] 42-1 41-4] 41-9 40-3 | 39:4 38-0 | 40:0 39:0] 42:2 40°7| 43°0 40°8| 42°7 40:4 | 42°5 40:1 | 41:7 40-3] 42-0 40-7 

f | 45-1 41-7 | 44-8 41°5 | 44:0 40-6 | 43-4 40-2 | 42-9 38°3 | 41-9 36°9 | 41:2 37-3] 38-7 36:6 | 37-7 36-2 | 38°8 36-2 | 89:3 34:9 | 89°1 34:5] 42-1 39:3 
(1846 33:5 | 36-6 34:1 | 37-2 33:7 | 36-8 33:9 | 36-4 33-2 | 36°3 33:7 | 35-0 33-7 | 86:3 33:9] 386°3 33-4 | 34:2 382-7 | 86°8 33-0] 33-0 31:7] 36:3 33-4 
34:8 | 38-0 34:6 | 38-0 34:6 | 387°5 33-9| 36:3 33°1,|36°6 33:7 | 37:4 33:4 | 38:7 34:6] 38-5 34-6 | 87°6 34:1) 86°0 32°9) 86:7 33°7] 36-4 33-4 


41-4 | 42:3 42-0 | 42-7 42-2] 42-5 42-2] 42-9 42-3] 42-9 42-6 | 43-2 43-0 | 43-3 43:1] 43-9 43-4] 44:0 43°6 | 44-4 44°3 45:0 44:8] 40°9 39°9 
46-7 | 48-1 47-6 | 50°0 48:6 | 49:4 48-4 | 49-4 48-2} 49-0 48-0 / 49-0 48:0 | 48-7 47°5| 47:2 46:3) 46°6 46:0) 47°5 47:0} 47°1 46°6] 47°3 46-7 
46°8 | 47-2 46:9] 46°9 46°6 | 46°2 45:9] 45°5 45:3] 45-1 45:0 | 45:2 45:0) 45-0 44°7| 45:0 44:8} 45:0 44:8 | 45:0 44:8} 45°1 44°79 46:0 45°8 
44°7 | 45°8 45°2| 46:1 45-8 | 47-1 44:1] 46:0 43-2 | 45-4 43-1 | 45:7 42:1] 45:3 41:9] 44:9 41:0] 44:5 41:0] 43-2 40°0| 42:2 38-4] 45:2 43-1 
38-2 | 42-9 38:3 | 43-1 38-0 | 43-1 38-2 | 42-6 38-8 | 41:4 38-3 | 40°38 37-7 | 40°8 37:8] 39-9 37:1] 40-0 87:0) 40-7 87:3) 40:2 37°38] 41°7 37:9 
46°3 | 47:1 46:3] 47:1 46°6| 47:4 45°3| 466 45:2 | 46°5 45:0 | 46-3 44:9] 46°7 44:4] 46:0 44:5 | 45:5 44:1 | 45-0 43:6 | 44-4 43°6] 44-2 43:0 
44-7 | 45-0 44:1] 44-6 43-7| 44-2 43-1| 44-0 48-1 | 43-9 43:0] 43-9 42-9 '43°6 42-4) 43-5 42°2/43°8 41°5 | 43-9 41-1} 43°3 40°85) 44:3 43:2 
89°9 | 42-1 39-2] 41-8 38-6 | 41°2 37-9| 41°3 37-2] 41-1 37:0/ 41:0 36-9 406 36:6 | 40-4 36-2 | 39°1 36:01 39°0 35°9 | 39°9 36:4) 41°7 38°5 
38°6 | 40:0 38:8] 41:0 39°6 | 41°7 40-1 | 42-1 40-5 | 42°3 41-2] 43-0 41-8 | 42-4 41-9] 44°6 42°3] 44:1 42°4| 43-0 41:3 | 44:4 42:0] 40-4 38-2 
42°7 | 45°7 43:2] 46:1 42:0] 45-5 42-1 | 44-2 42-2 | 44:2 41:8] 44°3 42:0 | 44°5 42-7] 45°3 43:4] 45°3 43°5| 46°0 44°5 | 47°8 45°51 44°6 42:3 
39:9 | 45-6 39-9] 460 40:0] 45°7 40-0 | 45:4 40-0 | 45-0 40:0 | 44:0 40°5| 41-8 40:0 | 41°4 39°5 | 42:0 40°0/ 41-9 40°0/ 42:9 40:3] 45°6 42:3 
41:2| 44-1 42:0 | 43-2 42-0] 43:2 41-0 | 43-1 41:0 | 42-0 40-0 | 42:0 40-1 | 41°6 39-2] 41:9 39-1] 41°1 38:3) 40°5 37°5| 389°4 36°9]}43°0 39°9 
37-0 | 42:2 37-2 | 48:0 38:0 | 48°8 38-0| 43:3 39:0 | 43:2 39:0 | 42°9 39-4 | 43-3 40-0 | 43:2 40-0 i 3 39:9 | 42-0 40°0 | 39°4 38:1} 40-7 37:5 

‘ ‘ 5 

32°4 

8 


39°8 | 44:5 39:2] 44:2 39-4 | 431 39-0] 44:0 39:0 | 43°4 38°6 | 42°7 38°6 | 43:1 38-2 | 42:0 37°7 37°8 | 41:0 38:0 | 40°4 37:6] 43°3 38:8 
37°3 | 40°1 38-0] 41:0 38-1 | 40-0 37-1] 36:8 34:1 | 35:2 33°6 | 33°5 32-2) 33-1 31-4) 33:0 31-1 30°6 | 32:1 30°3 | 31°2 29-7} 36:2 34:4 


89°7 | 42-4 39-8] 42°3 39-7] 42:0 39-3] 41-5 39-0 | 41-3 38-9] 41:1 38-8 | 41:1 38-9] 40-9 38°8| 40°38 38°8 | 40°9 38:7 | 40°7 38°6) 41:2 38:9 


568 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. FEBRUARY 1904. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.\Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. |Max, Mir 
1 | 21-1 17°4| 21°5 18:3] 21:9 18-1 | 22°5 201 | 22:4 20-4] 22°1 ¥1-6| 22:6 22°6 | 22°6 22°6 | 23-1 23:1 | 28°1 28:1 | 23°6 23°6 | 24:1 24-1 
2 | 21-9 21-9) 21:4 21:4/ 19-3 19°3| 18-6 18°6 | 18°5 18°5| 18-4 18:3] 20-0 19°9| 20:2 20:1 | 20-7 20°6 | 21:2 21-1 | 21:2 21-1 21:2) 201 
3 | 22-0 22:0} 21:5 21°5| 216 21°6 | 21°6 21-6 | 21-9 21-9] 21:3 21:3] 21-0 20:9] 21-0 20-9] 20-7 20-6] 21-2 21:1) 21:3 21-1 | 21°7 21°6 
4 |19-3 19°3| 19-2 19-2) 19-3 19°3|19:0 19:0|19:0 19-0] 18-0 18-0] 18-0 18:0] 18°5 18°5]19-0 19:°0|18°5 18:5 | 19:2 19:2] 19°5 19°5 
5 |16°8 16:7| 16-6 16-4) 17:0 17:°0| 16-7 16:4] 16-3 16:3] 17-0 17:0| 17-8 17:8| 18:0 18:°0| 19-0 19-0] 20-0 20-0 | 21-2 21-2 | 22:0 22:0 
6 | 21-0 21:0| 20:6 20°6| 20:7 20°7 | 20-3 20:3] 20:2 20:2 | 20:2 20:2] 20-0 20-0 | 20:0 20:0} 20-2 20:2] 21:0 21:0 | 21:0 21:0} 21:2 21:2 
7 |21°8 21°8| 21:7 21:7 | 21-4 21-4 | 21-3 21:3 | 21:0 21:0 | 20°5 205 | 20-2 20:2 | 20:2 20-2] 20-5 20°5 | 21:0 21°0 | 21:2 21-2) 21°8 21:8 
8 | 21-3 21:3 | 21-3 21-3} 21-3 21-3 | 21-0 21:0 | 20:9 20:9] 20-8 20°8 | 20:8 20-8] 21-0 21-0 | 21:0 21-0) 21°8 21°8 | 21°5 21-5 | 22°2 22-2 
9 | 20-2 20-2| 19-9 19:9] 19-4 19-4 | 20-4 20:4] 20-9 20:9] 20-2 20-2] 20:3 20:3] 20-3 20°3} 20-7 20°7 | 20°7 20-7 | 22:7 22°7 | 28:4 23:5 
10 | 19:2 19°3 20:8 20:8] 20:4 20-4) 20°5 20:5 | 21:2 21-2) 21-1 21:1] 21:5 21:4) 21-2 21-1 | 22-3 22-3) 22:9 23-1 | 23°38 23:6 | 23:8 24-1 
11 | 19-6 19°6 | 19-2 19-2] 19-1 19°1] 18-5 18-7] 18-5 18-7] 19:0 18-9] 18-5 18:5 | 18-2 18-1] 18-5 18-4] 19-2 19-1 | 20-2 20:1) 202 20-1 
12 |20°5 20°5 | 20:4 20:4] 21-1 21°1| 21:3 21:3] 22°8 29:8| 23:3 23-3 | 93:3 23:3 | 22:9 22:9 | 92-1 22°1 | 22-1 22:1) 23-1 23-1) 24-1 24-1 
13 | 27-1 27-1 | 26-4 26-4 | 27-0 27-0 | 26:5 26°5 | 26-4 26-4| 26:1 2671] 26:5 26-5 | 25-9 25:9] 26:9 26:9 | 27-6 27°6| 27°6 27-6 | 23:0 28°0 
14 | 25:0 25-0 | 24:5 24°5 | 24-3 24-3 | 24-3 24-3 | 24:5 24:5 | 25:0 25:0 | 25:0 25:0| 24-8 24:8 | 24-8 24:8 | 24:0 24:0 | 22°8 22:8) 21:0 21:0 
15 | 17-1 17:1} 17:0 17:0) 17-7 17-7| 18:0 18:0 | 18:3 18-3] 18°5 18:5] 17:8 17°8|17°8 17°8| 18:3 18:3} 19-2 19:2) 19-8 20-0} 21:2 21-1 
ia 20°5 | 20°2 20:2 | 2071 20-1 | 29-7 20-7 | 20-7 20-7 | 20°3 20-3 | 20:2 20-2) 20-2 20:2 | 20:2 20:2 | 20-7 20-7 20°9 20°9 | 20:2 20-2 


169 16°9| 16-5 16°6| 16-2 16-2] 16:0 16:0| 15-4 15°3| 15:0 14:9] 16-2 16:2] 18-0 18°0| 22°5 21-6 | 22°5 20-0} 21:2 19°5 
18-0 | 18°8 18°8| 19-7 19:7 | 20:4 20°4| 21-0 21:0] 21:0 21-0) 21:0 21:0 | 21:0 21-0 | 20-5 20:5 | 20:0 20:0/ 19-2 19:2) 19-2 19:2 
14:9| 15:0 15-0115-0 15:0] 15-9 15°9| 15-2 15-2/17-0 17:01 18-0 18-0] 19-0 19-0! 20-0 20:0 | 20:8 20°81 21:8 21:8} 22:0 22:0 
30-1 | 29:0 29-0 | 26-6 26:6 | 25:9 25-9 | 24:8 24:8 | 25:0 25:0 | 23-2 23-2| 24-0 24:0 | 23-8 23:8 | 24-0 24:0 | 24:0 24:0 | 24:8 24°8 
217 | 21-9 21-9 | 21:°3 21-3] 200 20-0] 18-5 18-6 | 19-7 19:3] 19-0 19:0] 19°5 19°5| 20-1 20:1] 20-0 20:0 | 20°6 20-6 | 21:0 21-0 
26°5 | 25:0 25:0 | 24-3 24:3 | 23-7 23-7 | 23:2 23-2 | 93-0 23-0 | 22-0 22°0| 21-5 21-5 | 21-2 21°6 | 26:1 23°6 | 29:5 26:9) 31:0 27°3 
23-0 | 23-0 28-0 | 23-2 23-2] 23°3 28:3 | 23:3 23:3 | 24:3 24-3 | 24-6 24°6 | 24-9 24-9 | 24-9 24-9] 25:1 25-1) 25:9 25:9 | 26-9 26-9 
24 | 23:9 23:9| 23-9 23-9 | 28-6 23-6 | 23-7 23-7 | 25-2 25-2 | 24-3 24-3 | 24:3 24:3] 25-2 25:°2| 24-6 24:6 | 24-6 246 | 25:9 25:9) 26-2 26-2 
25 | 24:0 24:0| 24:0 24:0 | 23:3 23-3 | 23-2 23-2] 24-0 24-0 | 23-6 23-6] 23-0 23-0 | 23-0 23-0 | 22°6 22:6 | 28-1 23°1| 22°6 22°6 | 22:9 22:9 
26 | 25:3 25:3 | 26-0 26:0 | 26-3 26-3 | 25-7 25:7 | 24-9 24-9 | 25-1 25-1 | 24-6 24-6 | 25-6 25-6 | 25:3 25:3 | 25-2 25:2) 24-9 24:9) 24:6 24°6 
27 | 24-0 24:0 | 23°6 23°6 | 23-2 23-2] 23-0 23-0 | 22-2 22-2) 21-1 21-1) 21-2 21-2] 21-2 21-2) 21-1 21'1| 21-6 21°6 | 23-0 22°5 | 22:2 22-2 
28 | 26:1 26:1 | 27-2 26:8 | 29-2 28-2] 26-0 25-6 | 25:3 25:3 | 26:0 26:0 | 24:3 24:3 | 23°5 23-5 | 22-8 22-8 | 23-0 23-0 | 23:0 23:0} 24:5 245 
130 
1:0 


i] 
oO 
wD wre pb 
wor Cor ARS AAS 
oon HOOoOO FOr Oo 
es 
oe 
oO 


29 |15°6 15:9) 15°8 15°8| 15:0 15:0 | 13°4 18°8| 13:2 13:2 13:0 | 120 12:0) 11°5 11°5| 11-8 11°8] 12:0 12°0/ 13-0 13:0] 138 13°8 
MFAN,| 21°5 214 | 21°5 21:3 | 21:3 21:2] 21-1 21-0) 21:0 21-0 | 21-0 21-0 | 20-9 20-9 | 21-0 21:0 | 21-2 21:2 | 21°8 21°7 | 22°3 22-1) 22°6 22-4 


13 14 15 16 17 18 19 20) 21 22 23 Midnight. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. Dr . Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 24-1 24-1 | 23-1 23-1 | 23'8 23-8 | 23°6 23:6 | 23:3 23-3 | 23-1 23-1 | 23°1 23-1 | 22:4 22-4] 23:3 23:3 |'28°4 23°4| 22-4 22:4) 21:9 21°9 
2 | 21-2 21-1) 21-4 21-3) 21-5 21-4} 21-5 21-5] 21-7 21°6| 21-4 21-3) 22-0 21-9 | 22-2 22-2] 22:4 22:4 | 22:3 22:3) 21-9 21-9 | 221 221 
3 | 22-0 21-9] 21-7 21-6 | 20-8 20:8 | 20°7 20-7 | 21:3 21:3] ¥1-:0 21:0 | 21-0 21:0] 19-4 19-4] 19-0 19:0) 17-7 17-7 | 18-2 182/193 19°38 
4 |19°8 198] 19°5 19°5 | 20-0 20:0] 19-2 19°2|18-5 18-5] 181 18:1] 18°5 185] 18-0 18:0] 18-0 18:0) 17-7 17:4) 175 17:3 | 17-0 17°0 
5 | 23-0 23:0] 28-0 23-0 | 23-0 23-0] 23-0 23-0 | 23:0 43-0 | 23-2 23-2 | 23:0 28:0] 23-0 23-0 | 22°3 22°38) 21-7 21-7 | 21:4 21-4 | 21-2 21:2 
6 | 22-1 22-1] 23-0 23-0 | 23:0 23:0] 23:0 23-0 | 28-0 23-0 | 23-0 23:0 | 22:9 22:9 | 22:3 22:3) 22-4 22-4 | 22-1 22-1 | 21-9 21-9) 21°6 21°6 
7 | 21°8 21°8| 23-0 23:0 | 24:0 24:0] 23:8 23-8 | 23-2 23-2 | 23-0 23-0 | 22-0 22-0| 21-7 21-7 | 21-0 21-0| 20°6 20°6 | 20°6 20°6 | 20°7 20-7 
8 | 22:2 22:2] 22-0 22:0 | 22:0 22:0| 21-9 21:9 | 22:0 22:0] 21-5 21°5| 21:0 21-0 | 20-8 20-8 | 21-2 21-2] 21-0 21:0) 20°3 20°38 | 21-4 20°6 
9 | 22-3 223 | 22-0 22-0|21°5 21:3) 20-5 20-1) 20:2 19-1 | 20°3 19:2} 19-2 19-1|18-5 191] 20-9 20:9] 20°38 20-3] 20-4 26-4] 20-2 20:2 
| 10 | 25:1 25-1] 24-6 24-4 | 24-0 23-8 | 23-3 23-2 | 21-0 20°4|21°5 21:4) 21-2 21-1 | 21-2 21-2| 21-2 21:°2|20°7 20-7 | 20-4 20:4) 20-4 20-4 
11 | 21-2 21-1 | 21-2 21-6 | 20-5 20-7 | 19°6 19-8] 19-0 19:1] 19-0 19:3] 19:2 19-1| 19-4 19:4] 19:5 19°5 | 20-1 20-1 | 21-2 21:2) 21-1 211 
12 | 25:0 25°0| 24-0 24:0 | 23-7 23-7 | 23°3 23:3] 23°5 23:5] 24°8 24:8| 26-9 26-9] 27°6 27°6 | 27°9 27:9 | 28°8 28°8 | 29°2 29:2 | 26-2 26:2 
13 | 27-0 27:0} 28-9 28-9 | 29-8 29-8] 28-8 28:8] 27-8 27:8 | 28:2 28-2] 28-0 28-0] 28-0 28-0 | 26°6 26:6 |25°7 25°7 | 26-2 26:2 | 25°9 25:9 
14 | 19°6 19°6/ 19-0 19-0 | 16-3 16°3| 16-1 16-1] 15-0 15-0] 15-0 15-0| 16-0 16:0] 15°3 15°3|15*4 15°4| 16-8 16°8| 16-0 16:0 | 16°9 16:9 
| 15 | 21:2 21°6| 20-0 20°3 20-7 20-7) 19-9 20-0] 19-2 19-1 |'19-7 19-6 | 19-2 19-1 | 20:0: 20-0 | 20-0 20:0 | 20°7 20-7 | 21-6 21-5 | 20°9 20:9 
16 | 21:3 21:3] 21:3 21-3 | 20-2 20-2| 19-7 19-8) 19-0 19°1]19-0 18-9] 18-2 18-1] 18-0 180/179 18°0|17-2 17-2|16°8 16:9/ 16-9 17:0 
17 | 21:0 19-0} 22-2 18-0/ 19-3 16°5| 18-0 15:9] 16-2 16°0|16-1 16-0] 16-5 16°5|17-3 17°3]17°8 17°8|17°8 17°8| 182 18-2} 181 18-1 
18 | 195 19°5|18-0 18-0 17-6 17°6| 17-4 17-4117-3 17°3|17-0 17:0117-0 17°0|15°3 15°3| 15-3 15°3| 14-4 14:4) 14-0 14-0} 14-9 149 
19 | 24:0 24:0} 25:0 25:0| 26-5 265 | 28-7 28-7 | 30-0 30-0 | 32-0 32-0 | 32-0 32:0] 33:0 33:0| 38-7 33°7 | 34:0 34:0) 34:0 34:0 | 823 323 
20 | 24°2 24:2] 25:0 25:0| 24:7 24°7 | 24:5 24:5 | 24-0 24:0] 23-0 23:0] 23-0 23-0 | 23:0 23-0 | 28:0 23-0 | 22:4 22-4 | 22°3 22°3 | 21°9 21°9 
21 | 22-0 22:2| 23-3 23:3 | 23°7 23-7 | 26-1 26-1 | 28-0 28:0|29°2 29-2] 29-5 29°5 | 30-4 30:4] 30-7 30-7 | 30:0 30:0 | 29-8 29-8 | 28:0 28:0 
22 | 27°5 25°6 | 25°1 24-1 | 24*1 23-4 | 23-7 22-7 | 22-1 22°6| 22-1 22-1 | 28-9 23-9 | 23-2 23:2) 22:2 22:2 | 23:0 23°0 | 22°8 22:8 23:0 23:0 
23 | 27-0 27:0 | 26-9 26°9| 26-9 26-9 | 27-0 27:0] 26-0 26°0| 26-0 26°0| 26-0 26:0] 25°6 25°6| 25:5 25°5 | 25:4 25°4 | 25:0 25:0 | 24:6 24°6 
24 | 26-1 26-1 | 26-1 26°1| 25:9 25:9 | 25-8 25:8] 25°6 25°6 | 25:2 25-2| 25:1 25-1 | 25-0 25-0 | 25-3 25°3 | 24-7 24-7 | 24-4 24-4 | 24-5 24-5 
25 | 24:1 24+1| 23-5 23:5 | 23-5 23-5 | 24:0 24-0| 24:0 24:0] 25:0 25:0] 245 24:5 | 24:8 24:8 | 24-7 Q4-7 | 24-7 24-7 | 248 24:8) 256 25°6 
26 | 24°6 24-6 | 24-1 24-1] 24:0 24-0 | 24-1 24-1 | 23°6 23-6 | 23'8 23:8] 23-5 23-5 | 28-7 23-7 | 24-0 24-0 | 24:0 24°0 | 24-0 24:0 | 24:0 24°0 
27 | 23-0 230] 24:5 24-5 | 26-3 26-3 | 26°6 26°6| 26-0 26°0| 25:4 25-4] 25:3 25°3|26°2 26-2] 26°6 25°6 | 26°6 25°3| 27-0 25:8 | 26-4 25612 
28 | 26°3 26-3 25°5 26-0 | 24°5 24-7 | 22-7 22-7 | 21-0 21-0 | 20-2 20:2] 20:0 20:0] 19:3 19°3| 18-8 18:8 |19°0 19:0 | 18-1 18-0 | 181 18°0} 23° 
29 | 140 14°5/ 14-0 14:0| 13°3 13°5 | 13-0 13:3] 12-1 123] 116 11-9] 116 11-9] 11-5 11-7] 11-2 11-3] 11-7 11-9] 11°6 11-8] 105 107) 12% 
a 22°8 22:7 | 22-7 22-6 | 22:6 22:5 | 22-4 22-3] 22-0 21:9] 22:0 22:0] 22-0 22-0| 21-9 22°0| 22-0 22-0] 21-9 21°8| 21:8 21-7 | 21-6 215) 218 2 
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570 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS MARCH 1904. 


1 2 3 4 5 6 if 8 9 10 ll 12 For 
Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.)/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.JMax. 
1 =| 1071 10°1) 10° 10°7 | 10°9 11:0] 11°9 11:9] 12°6 12°4|13°4 13:2] 14:3 14:1] 14:7 14°9/16:2 16:1] 16:2 16°1|17:2 17:1] 189 18-9] 20-7 
2 | 14:2 18°9)13°5 13°4])14:1 13°3] 13-0 13:2] 15°9 14:3 | 138°3 13°7 | 12°3 12°71] 18:3 18:2 | 15:2 15:1) 16°2 16°2|15°7 16°1 | 16°2 16:2] 19-4 
3 | 19:0 19:0} 19:2 19°2; 19:4 19:4] 19°8 19°8) 20°1 20:1 | 20°1 20:1 | 20°1 20°1 | 21°3 21:3) 21:3 21:3) 21°6 21:9) 21-1 21-1 | 21°1 21°64 223 
4 | 18:2 18:2/18°0 18°0|17°5 17:5) 17:2 17:2] 165 16°5 | 16:2 16°1 | 15:7 15-6) 15-7 15:6 | 15-7 15:6] 16:2 16:1 | 17-2 17°1|17°7 17:6] 18%4 
5 | 155 15°5 | 15°2 15:71] 14:3 14:3] 14:2 14-2 | 14:3 14°3) 14°38 14:1} 14°38 14:1] 14°8 14:6] 15:2 15:1 | 16°2 1671} 18-0 18:0) 185 18:0] 188 
6 | 17°9 17°9|17°2 17°2| 16:4 16:4] 15:0 15°0| 14:0 14:0} 14-0 14:0; 18°0 13:0} 131 12:9] 13-8 13°1| 14°38 14:1] 15:1 14:1) 15-2 15:1] 17-9 
7 | 17:2 17-2) 17-4 1774) 17-9 17-9] 18:1 181] 18-0 18:0) 17:2 17:1 | 17-7 17°6 | 18:2 18:1 | 19:2 19:1 | 19:2 19:1} 19-7 19°6 | 20°2 20-1} 20-4 J 
8 | 20°4 20-4 | 20°4 20°4 | 20°3 20-2) 20°3 20:2 | 20°3 20°3 | 20°5 20°5 | 20°7 20-7 | 20°2 20:2 | 22:7 22:7 | 23:3 23:3 | 24:2 24°2 | 26°1 261] 27:3 20: 
9 | 21°3 21:0 | 20:2 20:0] 20°3 19:2] 19-8 18-9] 20°3 18:3] 19:0 18:0} 20:0 20-0) 20:5 20°5 | 22-5 22-5 | 22-5 22-5 | 22:8 22°8 | 23:2 23:2] 240 18 
10 | 19°8 18°9|19°8 188} 19:0 19:2] 19-9 19:3} 21°8 20:2 | 22:0 19°8 | 22:0 20:0 | 24:5 20°8 | 26:0 22:2 | 26:0 22:2 | 27:0 23:0 | 28°0 23°3 | 29-4 19% 
11 | 20°1 20°3 | 21:8 21:8 | 22:0 22:0 | 22°3 22:3 | 22°7 22°7 | 22°3 22:3 | 21°8 21-8 | 32:2 25-0 | 32-2 27:0 | 82:0 27-0 | 32:8 28-4) 31:0 26°31 328 20 
12 | 24:0 24:0 | 24:0 24:0 | 23:9 23:9 | 23°4 23:4 | 23:2 23-2 | 22°9 22:9 | 22-1 22:1 | 23-0 22°6 | 28°6 22°6 | 23:1 22:9 | 23:8 23°8 |) 25°71 24:1 | 25+1 
13 | 24:0 24:0 | 24:2 24:2 | 25:0 25:0 | 25°6 25°6 | 26:3 26:3 | 26:4 26:4 | 26:2 26:2 | 26:1 26:1 | 26:9 26:9 | 27:8 27-9 | 27:9 28:0 | 28°6 29:0} 286 
14 | 18:4 18:4) 16-4 164] 16-4 16°4/14°6 14:7 | 14:7 14:7 | 14:9 14°9| 15:1 15:1 | 15-7 15°7| 16:0 16:2] 16:3 16°9|17°3 17:9} 1971 19-7 | 20°5 
15 | 12°3 12-4] 12:1 12°2)11°6 12:1] 12:0 12°3| 12-4 12:4] 11:9 12°71] 121 12:2) 13:8 14:0] 16-2 16:2] 16:2 16:2] 16:8 17:0) 18°7 17:3} 23°9 
16 | 24:1 2471 | 24°6 24°6 | 25:0 25:0} 26°1 26:1 | 27°5 27°5 | 27:9 27°8 | 29:0 29°0 | 29°7 29-7 | 30:4 30:4] 81°8 31:7 | 382°0 32:0 | 32:0 32:0 
17 | 31°2 31:2} 31:1 31:1] 31:3 31:3} 31:0 31:0 | 30°7 30°7 | 29°6 29°6 | 29-1 29:1 | 291 29-1 | 29-0 29:0 | 28°3 28:3 | 27:5 27°5 | 27:0 27:0 
18 | 2671 26:1 | 2671 26:1 | 26:0 26:0} 26:0 26:0 | 26:0 26°0 | 25°3 25°3 | 25°5 25°5 | 25:6 25°6 | 27:2 27:2| 27:6 27-6 | 26°6 26°6 | 28:0 28-0 
19 | 80°9 30°9 | 30°3 30:3 | 30°0 30:0} 30°7 30°7 | 80°3 30:3 | 30:9 30°9 | 31:2 31:2 | 32:0 82:0 | 32°7 32:0] 34:0 34:0 | 36:0 36:0 | 37:1 37:1 
20 | 28:2 28-2 | 27-9 27:9) 27:0 27:0] 26°8 26:8 | 27°0 27:0 | 27:0 27:0 | 27:3 27:3 | 27°8 27:8 | 29:1 29°8 | 28°5 29:0) 28°4 28°5 | 28°3 28:7 
21 | 26:0 26:0 | 26°1 26:1 | 25:4 25:4) 25:4 25:4 | 25°1 25:1 | 22°38 22:4 | 22°3 22:3 | 22-7 22-8 | 23:3 93°38 | 24°38 24:7] 24:5 25:0 | 24°7 24°7 
22 | 25:1 25:1 | 25:0 25:0 | 25:1 25:1 | 26:9 26°9 | 27°9 27-9 | 28-0 28-0 | 27:8 27:8 | 28:0 28:0 | 27:8 27-8 | 27°5 27-6 | 26:4 26:4 | 25:4 254 
23 | 27:0 23°7 | 27-8 23°3 | 280 23-3 | 28:0 22:9 | 28-0 23°0 | 28:2 23:0 | 30:1 24:0 | 31:2 25-0 | 34:0 26-1] 34:0 27°5 | 34:1 28°0| 33°8 31:0 
24 | 30°8 25:0 | 32°3 27-7 | 29:0 29:0) 29:0 29:0 | 27°8 27-9 | 28-2 28-2 | 28:0 28:0} 31°8 32:2] 33:0 28-5 | 33:0 30°8 | 34:1 31:1 | 32°0 316 
25 |19°0 19:0] 18-7 18-9/ 19:0 19:0} 18:3 18°3|17°8 17°9| 17:8 17-9} 17°8 17°8| 18-0 18:2] 19:0 19-3 | 20°8 21:2 | 23:0 23:2 | 23°8 24:0 
26 | 20°0 20:0} 21:1 21:1] 21°3 21°3| 21:0 21:0 | 20:2 20:2] 19-0 19:0 | 19°2 19°2/19°3 19°5 | 22:1 22:1 | 22:2 22:3 | 23°8 23°8 | 24:0 23°6 
27 | 22°0 22:0 | 21:4 21°4| 20-4 20°4| 20°5 20°5 | 20:4 20°4 | 20°2 20°2| 20°) 20:2 | 20:2 20°3 | 21:2 21°3 | 22:2 22°6 | 23:0 23:2 | 24:1 24:0 
28 | 28°0 28-0 | 28:0 28-0 | 27:9 27-9 | 28:0 28-0 | 28:0 28-0 | 26°6 26°6 | 27:0 27:0 | 27:0 27:0] 27:0 27°0| 27:8 27°8 | 28°8 28°8 | 29°3 29°3 
29 | 27-0 27:0 | 28:0 28°0 | 27:6 27°6 | 26:3 26°3| 25°6 25°6 | 24°8 24°8 | 24:6 24°6 | 24-4 24:4] 24:0 24:0] 24:0 24:0] 24:0 24°83 | 23:0 23°6 
30 | 188 18°38] 18-7 18°7 | 184 185} 18-1 181] 18:0 18-0)17:0 17:1] 17:3 17-9} 18-4 18:9] 19-2 18-1] 19°2 19-0) 221 22:0 | 27:0 25-7 
31 | 20°4 17°5 | 20°5 19:8) 20°5 19°7 | 20°3 20°3 | 22°1 20°1 | 20-2 19°8 | 21°2 20-2 | 20°6 20°3} 21:3 21:0 | 22°1 22:1 | 21°6 21°6 | 22:4 22°4 
MEAN, 21°8 21°4| 21°9 21°5| 21°6 21°4 | 21°6 21:4 | 21°8 21:4 | 21°3 21:1 | 21-4 21-2 | 22°3 21°8 | 23:3 22°5 | 23°7 23:2 | 24-3 23°8 | 24:8 24-4 


13 14 15 16 W/ 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry.- Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. 
1 | 20:7 19°9| 187 18°6]18°5 18°0| 18:1 17°6] 15:2 15:2) 14:3 14:2 14:3 14:2|14:3 14:3] 14:7 14:9] 14:3 14:3]14°6 14:4]14°3 141 
2 | 18-2 186) 19:2 19:1] 19-0 1971 | 19°4 19-5) 19-2 19:1} 19-2 19-1] 19-2 19-1] 19-2 19-2| 18-8 18°8| 18:4 18:4] 18:8 18°8/ 18:7 187 
3 | 22°1 22°] | 22°] 22°6 | 22°3 22:2) 21:9 21:9 | 21-2 21-1 | 20-4 20°3 | 20:0 19-9; 19°3 19:3] 18:9 18:9] 18°6 18°6|18°4 18:4] 18-2 18:2 
4 | 18-2 181]18-2 181] 18-4 18°4/17°7 17°7| 176 17°5| 17-7 17°6| 18-0 17:9} 18-1 18:1|17:3 17-3] 17:0 17:0] 16-4 16°4]15°9 15:9 
5 | 185 18:0] 18-0 18:0) 18-0 18:0} 18:1 18:4] 18-0 18°0 | 18-0 18:0| 18-0 18:0/17°6 17°6| 18-1 181] 18:0 18-0} 18-6 18°6| 18-8 18°8 
6 (15% 154] 14-7 14:6} 14:3 14:1] 136 18:4] 12:3 12°6| 12°38 12°6} 133 18:1] 14:1 18-9] 14:3 14:1] 14°5 14°4|15°1 15-1] 16:3 16°3 
7 | 20°2 2071 | 20°2 201 | 20°2 20:2] 20:0 20:0] 19-7 19-6 | 20-0 19:9] 20:0 19-9} 20:2 20-1 | 20:3 20-3 | 20-4 20-4] 20-4 20:4 | 20:4 20:4 
8 | 2671 27:0} 27:3 28:1 | 26°4 26°8 | 25:0 25°2 | 25:0 25:0 | 25-2 25°2 |) 24-1 24-1 | 24:0 24:0 | 24:0 24:0 | 23:9 23:9 | 22°5 22°5| 22-4 224 
9 | 23°3 23°3 | 24:0 24:0 | 23:9 23°9 | 23:2 23:2 | 22°2 22-2| 21-8 21°8| 20°2 20:2} 19°5 19°5| 18-2 18-2] 195 18:8]/19°0 18:0) 190 18°5 
10 | 28°0 23°2 | 28°8 25:0 | 29-4 23°7 | 28:1 23:9) 27:0 22°5 | 27:0 22°8 | 24:2 21:8 | 23-2 20-8 | 23°8 19-7 | 23:8 19*1] 22°3 18:9 | 22:0 18°6 
11 | 285 26:0 | 25:0 25°0 | 25:3 25:0 | 25°3 25:0 | 25:0 25:0] 24:0 24-1 | 24:2 24:2 | 25:0 25:0 | 24:5 24°5 | 28°3 23°38 | 24:3 24:3] 24:3 24:3 
12 | 24°9 25:0 | 24-2 24:1 | 24°5 23-7 | 24:3 23°6 | 23-8 22:0 | 23-8 21:0 | 23:0 20:0 | 21-2 21-0 | 20°7 20:7 | 22-4 22-4 | 23:9 28:9 | 24:3 24:3 
13 | 280 28°0 | 27°5 28:0 | 262 26°3 | 25°4 25°5 | 23:3 23:5] 21:4 21-4] 206 20°6| 19-2 19:3] 18-4 18-4]19-2 19:1] 18°8 18:8] 185 185 
14 187 19°0 | 20:3 20°6 | 20°5 20°7 | 19:7 19:9) 18°8 18:9] 17:9 17°9|16°5 16:7| 16-5 16°6| 16:0 16:1] 14:7 14:9] 15:2 15:2] 13:2 13° 
15 | 20°9 20°2)17-2 17°3| 16°2 16°6) 165 16°5/ 16-4 161] 16:2 16:1] 17-0 17°0| 19-9 19-9 | 21:2 21-2) 21-2 21:2 | 22-4 22:4 | 23:9 23°9 
16 | 81°7 31:9) 80°4 30-4 | 80-0 30-0 | 30-1 30-1 | 30°6 30°6 | 31:4 31:4 | 31:0 31:0| 31-8 31°8 | 31:8 31-8 | 32:0 32-0 | 32:0 32:0] 31:0 31-0 
17 | 27°1 2771 | 27:0 27-0 | 27:0 27-0 | 27:0 27:0 | 26°6 26°6| 26:1 26-1] 26-1 26:1 | 26°6 26°6 | 26:3 26:3/| 26-3 26:3 | 26°2 26:2] 26:2 26:2 
18 | 27°8 27°8 | 25°5 25°7 | 26:4 26:4 | 27°2 27:2 | 27:2 27:2 | 28:0 28-0 | 29-2 29-2) 30:9 30:9| 31:3 31:3 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0] 32°0 32:0 
19 | 86°9 86°9 | 365 36°5 | 37-2 37:2| 37°3 37:3 | 35°6 35°6 | 34:4 34:5 | 32-0 32-0] 32:0 32:0 | 30°9 30°9| 31-0 31:0 | 29°9 29-9 | 29°1 29:1] 829 
20 | 29°0 29-1) 28-0 28-1 | 28-2 28-2] 29:2 29:2} 30:0 30:0] 30:2 30-2] 30°6 30:6 | 30:2 30-2 | 30:0 30:0 | 29:2 29:2 | 28:0 28:0} 26°8 26°38} 28-4 2 
21 | 25°6 26°0| 25-7 26-1 | 24°8 25:0 | 24:5 24°7 | 24-1 24-1 | 24:1 24-1 | 23-4 23-4 | 23:4 23°4| 24-1 24-1 | 24-1 24-1 | 24:4 24:4] 2491 24-1 3 
22 | 26°1 26°2 | 26:3 26°3 | 26°3 26:3 | 26°6 26°7 | 25°3 25:4] 25-0 25°1| 25:1 25:1 | 25:3 25:3 | 25-4 25:4 | 25:3 25:3) 24:1 24:1 / 24:9 23:3 
23° | 83-4 82°9 | 33°83 38-6 | 33-0 33°3 | 32:7 32:0 | 32°2 32°83] 31°6 32:0] 31:8 32:0] 31:6 31°6 | 31:0 31:0 | 30°38 30°3 | 29:9 29-9 | 30°3 30°2 
24 | 31°7 31°5 | 33°2 31:3 | 31°38 29°5 | 34:4 30:0 | 38°6 28°38] 31-1 28-9] 30-9 26+1| 30:0 26:0 | 27:0 24:2 | 25:3 20°3| 26°8 20-7 | 21°3 21:3 
25 | 24°9 25°0 | 22:0 22:2 | 23°2 23:2 | 26:0 22:8 | 27°8 24:2|20°4 20°8| 20:4 20°5-| 20:0 20:0) 19-9 19°9|19°3 19-3] 19:0 19:0] 19°8 19:8 
26 | 26°0 25-1 | 26°1 25°3 | 25:0 24:8 | 23-8 23°8 | 23:0 22:8) 23:0 23:2] 23:0 23:0 | 23-0 23-0 | 23-2 28-2| 23-4 23-4] 22:9 22:9| 22:3 22°3 
27 =| 24°5 241 | 24°6 24:7 | 26°9 26-9 | 27-2 27°2 | 27°6 27°6 | 28-5 28°5| 29°3 29°3| 28-8 28-8 | 29:2 29:2] 29:0 29:0 | 28°7 28-7 | 28:4 284 
28 | 29°9 29°9| 29°6 29°6 | 29°5 29°5 | 28:9 28-9 | 29°2 29-2) 29°1 29-1] 28-5 28:5 | 27-2 27°2| 27:3 27:3] 26-4 26:4 | 26:3 26°3 | 26°7 26°7 
29 | 23°9 24°0 | 25°3 26°0 | 24:2 24:2 | 22:1 22-1 | 22:0 22:2 | 21-2 21-2] 20-8 20°8/ 20:3 20:3] 201 20°1/19°3 19:3] 19-0 19:0] 19:0 19°0 
3 23°3 23°] | 22°6 224 | 23°3 23°1 | 27°38 25:7 | 22:9 22°1 | 211 20:9] 20:3 20:1] 205 20:3 | 20:4 19-7 | 20:2 20°3 | 20:2 20°3 | 20°5 205 
3 22°7 22°7 | 23°4 28°6 | 24:1 24*1 | 23°38 23°8 | 24:0 24:0 | 24:4 24-4 | 24:2 24°2| 24-4 24-4 | 23°1 23:3] 231 23°1 | 23-1 23:1 | 23:1 231 
MEAN.| 25°0 24°7 | 24°7 24°6 | 24°6 244 | 24°7 24:2] 24-1 23:6 | 23°5 28-2 | 28-2 22-9/ 23-1 22:9 | 29-9 22-7 | 22:8 22:4 | 22:7 22:3) 22:4 22°38 
| 
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572 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND Wet BULBS. APRIL 1904, 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.'Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.! Max. M 

1 | 23°3 23°3| 24:0 24:0 | 23°3 23:3 | 23°5 23°5 | 23°5 23°5 | 24°1 24:1 | 24-1 24:1 | 24°1 24-1 | 25°) 25:0 | 25°6 25°6 | 26:2 26°2 | 25°3 25:3 

2 | 21:6 21°6 | 21:2 21°2| 22:1 22:1 | 22°6 22°6 | 22:9 22:9 | 23°7 28:7 | 24:6 24:6 | 25:7 25°7 | 26°6 26°6 | 27:0 27:0 | 27:1 27-1 | 27-0 27°19 32: 
3 | 32°4 32:4] 30°6 32:2 | 23:1 23:1 | 23°4 23:4 | 22°5 22°5 | 21-4 21:4] 21-2 21-2) 22-1 22:0 | 22:1 22-1 | 22-1 22:1 | 22:2 22:2) 231 23:1 
4 | 21-1 21:1] 22:2 22:3) 23°1 23:1] 24°1 24:1 | 24:7 24°7 | 25:3 25°3 | 24:2 24:2 | 24:2 24:2 | 24:9 25°0 | 25°3 25:3 | 26°1 26:1 | 26°1 261 
5 | 28-0 28:0} 27°5 27:5 | 27°4 27-4 | 28'2 28:2 | 30:0 30:0 | 30°8 30°8 | 28:0 28°0 | 26°7 26°7 | 28-1 28:1 | 28-1 28:1 | 27:7 27°7 | 27°8 27°8 
6 | 32:0 32°0| 29°3 29°3 | 26°7 26°7 | 27:2 27°2 | 24:7 24°7 | 24:7 24°7 | 25°3 25°3 | 24:3 24:3 | 23:4 23°4 | 23°6 23-6 | 23°2 23°2 | 24-1 2491 
7 | 26°2 26:2} 25:4 25:4 | 23:4 23:4 | 23:0 23:0 | 22:2 22:2 | 21:2 21°2/ 20:9 20°9 | 21°4 21°4| 22:2 22:2 | 23-2 23:2 | 24:7 24-7 | 24-6 24°6 
8 | 25:0 25:0] 25°1 25:1) 25°1 25:1) 25:1 25:1 | 25:2 25°2 | 27:0 27:0 | 29°1 29:1 | 81:2 31:2 | 32:1 32:1 | 82-2 32:2] 32°35 32:3 | 33:0 33:2 
9 | 23°5 23°5 | 22-4 22-4) 21°8 21°8 | 21-4 21:4 | 20°8 20°8| 20°3 20°3)196 19°7 | 20°2 20°2| 21°71 21:1 | 21-0 21°1 | 21°4 21°38) 20°3 20°7 
10 | 25:1 2571) 25°5 25°5 | 26:0 26°0 | 26°2 26°21 25°4 25:4 | 24:9 24:9 | 24:8 24:8 | 24:°9 24:9 | 24-9 24-9 | 26-1 26:1 | 26°9 26°9| 27-0 27°0 
1] | 24:9 24°9| 25:0 25:0 | 24°4 244] 24:1 24:1 | 24-1 24-1 | 24°2 24:2 | 24:5 24:5 | 24-4 24:4 | 26-1 26:1 | 27-0 27:0] 28:0 28:1 | 28°5 28:6 
12 | 26:0 26:0) 26-0 26:0 | 25:0 25:0 | 24:1 24:1 | 24-1 24°1 | 24:0 24:0 | 25:1 25°1 | 25°3 25:4 | 25:2 25°4| 25°0 25°5 | 26:0 26:4] 27:1 27°9 
13 | 29°0 29:0 | 28°5 28°5 | 28°9 28:9 | 30°3 30:3] 30°0 30:0 | 31:0 31:0] 31°0 31-0 | 31:0 31:0) 31:0 31:0 | 30:0 30:0] 380°0 30:0] 32:0 32:0 
14 | 27:1 27:1] 27°6 27°6 | 27-8 27-8 | 28:1 28:1 | 28:0 28:0 | 28:0 28:0] 28:5 28:5 | 29:0 29:0 | 29:7 29:7 | 30°2 30:2] 29-7 29-7 | 30:0 300 
15 | 28:2 28°2| 28:0 28:0 | 27°7 27°7 | 27:2 27:2] 27°8 27:8 | 27-9 27-°9| 28:0 28:0 | 28:2 28:2) 28:5 28:5 | 29:0 29:0 | 29:5 29°5 | 29:9 29:9 
16 | 31:0 31:0) 308 30°8| 3071 3071 | 295 29°5 | 29:2 29:2 | 30:0 30:0] 30:0 30:0 | 30°2 30:2] 31:0 31:0] 31°6 31°6 | 30:2 30:2} 31:9 31-9 
V7 | 271 27:1 | 27:0 27-0 | 26°1 2671 | 26:0 26:0 | 25:0 25:0 | 25°5 25:5 | 26:1 26:1 | 26°6 26°6 | 27-0 27:0 | 28:0 28:0 | 29:0 29-5 | 29:0 29-0 
18 | 30'4 30-4} 29°0 29-0 | 291 29-1 | 28:0 28:0 | 23-0 28-0 | 28:0 28:0 | 27:9 27°9| 30:0 30:0 | 30:0 30:0] 31:5 31°5 | 32:9 32:0 | 82°5 32:0 
19 | 30:0 27:0] 29-0 28:0 | 30°0 26:2] 30°3 25:3 | 31°7 26:2 | 34:0 27-5 | 33:0 29-0 | 33°8 29:0 | 83-0 28°6 | 34:0 80-0] 33°83 30°5 | 35:2 32°0 

20 | 34:0 34:0 | 32°3 32:0 | 32:0 30:7 31:0 29°9] 31-7 31:7 | 31:0 31:0 | 32:0 32:0 | 30:0 32:0) 29°8 30:0 | 29°5 29°5 | 28°2 28°6| 28:1 28°54 

21 | 22°1 21:3} 219 21°6 | 22°6 22°6 22:2 22:2) 23-1 23°1 | 23-1 23-1 | 24:1 24-1 | 24°6 24°6 | 25-4 25-4 | 26°3 26:3 | 27°2 27-2 | 27:9 27-9 
22 | 26°3 26°3 | 26°3 26°3| 27°5 27°5 28:9 28:9] 29°8 29°8 | 30°5 30°5 | 31:9 31:9 | 32:0 32:0) 31°9 31°9 | 32°0 32:0 | 32:2 382°2 | 33:2 33:2 
23 | 31:0 31:0 | 31°2 31:2/ 31:0 31:0 31:0 31:0] 30-7 30°7 | 30:2 30°5 | 30:2 30°5 | 81:2 31°6 | 32°5 32:2 | 32:2 32:2 | 32:0 32:0 | 82:0 32°0 
24 | 29-0 29:0 | 28:4 28°4| 27:2 27°2 27°8 27°8 | 28:0 28:0 | 27:8 27:8 | 28:1 2871 | 29°9 29:9 | 30:1 30:1 | 80-0 30:0} 32°0 32:0 | 32:0 32:0 
25 | 22:2 22:2) 22:1 22°1|21°5 21°5 21:1 21:1] 21:2 21:2) 21°5 21:5 | 20:0 20:0 | 20°0 20:0} 21:0 21:0 | 22-0 22:0 | 23°5 23° | 28-1 23:1 
26 | 23°0 23:0 | 23°1 23:1 | 238°8 23°8  24°9 24:9 | 24:1 24-1 | 24:2 24:2 | 25:0 25:0 | 26:2 26:2 | 26:2 26°2 | 26°8 26°8 | 27:5 27:5 | 27:0 27:0 
27 «| 24*1 24°1 | 24:0 24:0 | 24:0 24:0 24:6 24:6 | 24:3 24:3 | 24:0 24:0 | 25:0 25:0 | 26°3 26:3 | 27:8 27°8 | 28°5 28°5 | 29° 29°8| 30:2 30:2 
28 | 32°0 32:0/ 32:0 32:0 | 32:1 32°1 32:1 32:1] 32°3 32°3 | 32°8 32:8) 83:0 33:0] 33:0 33:0 | 82°2 32:2 | 32:2 32:2 | 32°2 32:2 | 32:2 32:2 
29 | 35°0 35°0 | 34°0 34:0) 83°3 33°38 32°2 82°2|) 321 32:1 | 32°1 32:1 | 31:0 32°0| 315 31°5| 30:0 30°5| 31:0 31:0 | 32-0 32:0 | 32:0 32:0 
80 | 29:0 29°0| 300 380°0| 32°0 32°0 325 325] 33-0 33:0 | 33:0 33:0 | 31:2 31:2 | 80-2 30-2) 30:0 30°0 | 29:0 29°0 | 265 26° | 26:5 26°5 
MEAN] 27°3 27°2| 27:0 27:0 | 26°6 26-4 26°7 26°5 | 26°7 26°5 | 26:9 26°7 | 26°9 26°8 | 27:3 27:2] 276 27°5 | 28-0 27-9 | 28:3 28:2 | 28°6 28°6 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 25:2 25:3 25"1 25°1 | 24°2 24:2 | 23°3 23°3 | 23°1 23°1 | 23°1 23-1 | 22°1 22°1 | 22°3 22:3] 21:4 21:4) 21-2 21°2 | 21:4 21-4) 211 21:2 
2 | 27°5 27°6 | 27:0 27-0 | 27°5 27-7 | 28°4 28-4] 30:0 30:0 | 32:0 32°0 | 32:0 32:0 | 82:0 32:0 | 32°0 32:0 | 32°38 32:3 | 32:3 32°3 | 32°3 32:3 
3 | 22°3 22°83 | 22°7 22-7 | 23°3 23°7 | 23-4 23°6 | 22:2 22°2|21°8 21°8 | 20°4 20°4) 21-0 21:1 | 21:4 21:4] 21:0 21:0 | 20°6 20°6 | 20:9 20-9 
4 | 26°2 26:2 | 26°3 26°3 | 25°7 25°7 | 25°8 25:8 | 25:8 25°8 | 26:0 26°0 | 26°2 26:2 | 26°8 26°8 | 27°3 27:3 | 27-4 27:4 | 26:3 26:3 | 27:0 27:0 
5 | 27°5 27°5 | 288 29-0 | 28-0 28:0 | 27°8 27°8| 27°8 27:8 | 27:0 27:0 | 25°6 25:6 | 261 26°1 | 26:1 26:1 | 27-3 27°3 | 29°4 29-4 | 32°6 326 
§ | 24°8 25:0 | 25-1 25°1 | 25-2 25:2 | 24°6 24°6 | 25:2 25°2| 25°5 25°5 | 261 26:1 | 26°3 26°3 | 26:9 26:9) 27:0 27:0} 27:1 27-1 | 26°2 26:2 
7 | 24:2 24-2) 25-1 25-1 | 24-2 24-2 | 24:2 24°6 | 24°1 24°] | 24:1 24:1 | 238°2 23°2| 23°6 23°6 | 24:1 24:1 | 24:2 24:2] 24-1 24:1 | 24-1 24-1 
8 | 33°3 83° | 388°5 33°5 | 34:5 34°5 | 35:0 35:0 | 34°8 34:8 | 33-7 33°7 | 29°5 29°5| 29°0 29:0 | 271 27°1 | 26-2 26:2 | 24-1 24:1 | 24-1 24:1 
9 | 20°2 20:2) 21-4 22:1) 21-4 21:4 | 21:2 21:2} 21:2 21:3 | 21°6 21°7 | 22:2 22:2 | 23:3 28°3 | 24:2 24:2 | 25:2 25:2 | 25-3 25°3 | 25:1 2571 
10 | 27°8 27°8} 27:0 27:0 | 26°2 26-2 | 26°1 26°1 | 26°1 26:1] 25°5 25°5 | 25:2 25:2) 25°1 25-1 | 24-9 24:9 | 25:0 25:0] 25:0 25:0 | 24°7 24:7 
11 | 29°0 29:0 | 28-2 29-0 | 27° 27°5 | 27:2 27:2) 27°1 27:3} 26°1 26°1| 25°6 25°6 | 26-°1 26:1 | 261 26:1 | 26:2 26:2 | 26:1 26:1 | 26-1 2671 
12 | 28°8 29:0} 29-1 29°6 | 301 30°1 | 30°2 30:2] 31:0 31:0] 31:0 31:0 | 31:0 31:0] 30°9 30°9 | 31:0 31:0; 30°8 30°8| 30°0 30°C | 29:1 29-1 
13 | 82°0 32:0} 32-0 32:0 | 30°4 31:0 | 30:0 30:0 | 29:0 29:0 | 29°8 29:8 | 29:0 29:0] 28-0 28:0 | 27°5 27°5 | 26°6 26:6 | 27:0 27:0 | 26-9 26:9 
14 | 30°2 302] 30-2 30:2 | 30°38 30°8| 31:7 31:7 | 32:0 32:0 | 32°1 32:1 | 32:1 32°1 | 29°5 28°5| 29:5 28:2] 29:2 28:0 | 29:2 28:0 | 29:4 29°6 
15 | 801 30°1| 30°2 30:2 | 80-5 30°5 | 30°3 30°3 | 30:2 30:2 | 30°2 30-2 | 30:2 30:2] 30:0 30:0} 31°0 31:0| 31:0 31:0] 31°4 31°4/ 311 31:1 
16 | 81°2 31:2} 30°0 30:0 | 30:0 30°0| 30:0 30°0 | 295 29°5 | 29°5 29:5 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0} 29°0 29:0 | 286 28°6 | 27°9 27:9 | 27:9 27°9 
17 | 286 28°9| 28-0 28-0 | 28:6 28°6 | 29:0 29:0] 29°6 29:0 | 30-5 30°0| 30°5 30°5]| 30:0 30:0 | 29°0 29:0 | 29:9 29-9) 30:9 30°9/ 31:1 31:1 
18 | 32°0 31°8| 32-0 32:0 | 31°6 31-1 | 32-0 30°6 | 80°1 80-1 | 29°5 29:5 | 28-0 28-0 | 27-0 25-0 | 28°6 25:0 | 28:0 26:0 | 30-0 26:0 | 28°8 28:0 
19 | 86-4 34°3 | 37:0 352 | 36°8 35°5 | 26:7 35:0] 35°5 35:0 | 85°5 34:2 | 85:0 33°38] 34:0 32:2] 84:0 32°8 | 34:0 31:0] 33:5 31:4| 33:0 80°83 


20 | 29°8 30-0 | 28-0 28-0 | 27-6 27°6| 27:9 27-9| 27:0 27-0 | 26-9 26-9 | 25-2 25-2 | 22-5 22-4 | 22-9 29-0; 22-1 29-1 21-4 21-1) 21-3 2147 
27'0 27:0 | 27:0 27:0 | 26:2 26:2] 26°3 26°3| 25:4 25-4 | 25-0 25:0} 26-1 26:1 | 26:2 26:2) 26:1 2671 | 261 26-1 | 26:2 26:2 
22 3°0 33°0 | 32:0 32:0 | 82°5 32:5 | 32:0 32-0 | 32:0 32-0] 82:0 32:0 | 32:0 32:0] 31-9 32-0] 32:0 32:0} 81:4 31:4] 31:0 31:0) 31-0 31°0 
3 | 322 32°2) 31-9 32-0 | 31:0 31-0 | 30°3 303} 30:0 30:0 | 29:0 29:0 | 29°5 29°5 | 81°1 31:1] 31:3 31°3| 31:0 31:0] 30:0 30:0 | 30:0 300 
24 | 330 33:0 | 34:8 34°8 | 32°1 3271) 29-2 29:2}30:0 30:0] 30:0 30°0| 27°6 27-6 | 25:3 25°3 | 24:0 24:0 | 23:2 23:2 | 22-1 22-1 | 22:0 22:0 


25 | 22°4 22-4 | 23-0 23°0 | 23°5 23°5 | 23:2 23°2 | 23-0 23:0] 22:0 22:0 | 22°0 22:0| 22:0 22:0) 22:0 22-0] 22:0 22:0 | 22-0 22:0 | 22:0 22°0 
26 | 27°38 27°8 | 285 29:0 | 28°7 28°7 | 28:1 28-1 | 27°6 27°6 | 27-0 27:0 | 27°5 27:5] 25:5 25°5 | 25:0 25:0} 25:0 25:0 | 24°1 24-1 | 24:0 24-0 
27 | 81°5 31°5 | 82:0 32-0 | 32°3 32°3| 34:0 34:0 | 83°5 33°5 | 33:0 33:0 | 33:0 33-0} 82°83 32°8 | 32°6 32°6 | 32:2 32:2] 32°6 32°6 | 32:3 32:3) 2 
28 | 33-0 33:0 83-0 33:0 | 33°9 33-9 | 34°8 34:8 | 35:0 35:0 | 34:9 34:9 | 35:0 35°0| 35:0 35:0 | 84:4 34:4 | 34°8 34°8 | 84°8 34:8 | 85:0 35:0 
29 | 81:0 31°5| 305 31:0) 31:0 31:0] 31:0 31:0] 31:0 31:1] 30:0 30:0 | 80:0 30-0 | 29-1 29-1 | 28:1 28:1 | 28°8 28°8| 29:0 29:0 | 29:0 29°0 
30 | 25°5 26°0 | 25°0 25-0 | 24:0 24:0 | 24:2 24°6 | 24°5 24:5 | 25-0 25°0| 25:0 25:0 | 22:6 22:6 | 24-4 23:0 | 25:1 24:1] 25:0 24:5 | 25-4 25 4 
MEAN.) 28°8 28°8 | 28°8 28:9 | 28:7 28°6 | 286 28°5 | 28°5 28:4 | 28°3 28-3 | 27:8 27:8 | 27-5 27:3) 27:4 27:2| 27:4 27:2) 27°3 271/273 27:2 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 573 


MPERATURE. Dry AND Wet BuLBs. APRIL 1904, 


il 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 For Day. 


Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. ]Max. Min. 
i |37°7 36°5| 38:4 37°6| 38°6 37°6 | 38°5 37:6 | 39°3 38:0 | 40°3 38°8 | 39°7 38:2 | 39-4 38:2] 40°5 38:7 | 41-8 39:9] 43-0 40°5 |] 41°8 39°6] 45-1 36-9 
2 | 40°0 36°5| 388°7 35:4) 36°4 35:2 | 38°5 36°7 | 40°0 37°7 | 39°7 38:0 | 40°9 39-4 | 41°1 39:9 | 42°7 41°3| 44:0 41°5 | 45:9 42°7| 45°6 42:9] 50°9 36-1 
3 | 49°3 46:4| 44:4 41°5 | 39°5 37°8 | 38°8 37°6 | 41:0 37°8| 39:4 36°8| 39°8 37:0 | 39°8 37:2] 40°6 37:1 | 41:7 37:4 | 40:2 38:2] 40°8 38:7] 51:2 35-7 
2 86°3 | 38°2 36°2| 36°6 35-4 | 37°5 364 | 39°8 38-0 | 42-2 39-2 | 42°7 38°8 | 43-6 389°2 | 42°8 39°6 | 42°8 40°0 | 45:0 40:9] 44:0 40:4) 47°8 36°5 
42:1] 438°5 42°3| 43:6 42°9| 44°] 42°6 | 43-7 43°1| 48:0 44:1 | 47:2 42:1) 47-1 41°5 | 46:1 42°7 | 45°6 42°8 | 47°5 42:9] 46-8 42:7] 48-6 40-2 
45°4| 45:0 42:9} 44:4 40°9 | 43°6 41°] | 42:2 39:5 | 42:0 39:3] 43:0 40:1 | 43:0 39°8 | 43:4 39°0 | 44:6 38:5 | 43°3 38:7 | 43°7 39°51 48:4 40°6 
434 40°6|42°8 40:0 | 42:2 38:5 | 42:4 38:0 | 41:1 37°8| 40°0 36°3 | 40°8 36:2 | 39°6 36:9 | 40°1 37:5 | 41:2 38-2 | 43-0 39°7 | 41°5 38:9] 46-0 38-0 
41°8 39:4| 41:4 39:4 | 41-2 39:1 | 41-0 39:0 | 40°9 39°4| 41-6 40°0 | 41:1 40-7 | 41-4 41:0 | 42:0 42:0 | 44:0 43-7] 45°0 44°38] 46-1 46:0] 51:2 40:3 
40-4 37:9| 89°5 37:0) 39°3 37:0/37°8 35°5 | 39:0 36:0 | 37°2 35:9 | 38°0 35:2 | 38°5 35°5 | 38°5 36:0 | 40°3 36°1 | 89°9 37:2| 39°1 36-6] 43-9 35:6 
43°2 39°9 | 43:2 40°0| 48:0 40°5 | 43-4 40°2 | 44-2 40°0|43°8 40-0 | 42°7 39°5 | 43:9 39-7 | 42°5 39°7| 45-0 40°5 | 46:1 41:1] 46°6 41°5] 47-9 40-2 
42°6 39°7 | 43°3 39°6 | 42°9 39°3 | 43:0 39°1 | 41°6 39:4 | 41:9 39-2] 43-1 39°5 | 43°8 40:0 | 44°3 40°5 | 45°5 42:0] 45-9 41:4] 47°2 41:6] 49-2 40:7 
41°5 39:9] 41:0 389°5 | 41°0 39:5 | 42°4 39:5 | 40°9 39:1 | 42°9 386 | 44:1 40°0 | 44:3 40-4] 45-0 41:0} 45:0 40°8 | 48:0 41:9] 48:0 42:1] 53-5 40°6 
47°4 43:0 | 45:9 42°3| 45°2 42°1| 46°5 42°8| 48:0 43°9| 48:0 44:4] 48-9 45:0 | 49°9 45°8| 48-4 44-9 | 46-1 45°6 43:2) 48°7 45°0] 53-2 45:1 
47°5 41:9 | 46:7 42°0| 46°6 42:3] 45:9 42°5 | 45°5 42°6 | 45:2 46°8 43°3 | 48°3 44:1] 49-0 44-1 | 50°4 50°9 45:0] 51:0 45:1] 53°5 43°3 
41°5 39°5/ 41:4 39-5 | 42:0 39°8| 43-0 40-0 | 42:5 40-2 | 43°3 47°83 42°9 | 48-1 43°5 ; 50°5 45°0 | 49°7 45°4155°5 40°7 
46:0 45°0 | 45:9 44°9| 46:0 45:0 | 45°3 44:1 | 44°8 44:1 | 45-0 453 44:6 | 46-1 45:2 50°5 46°8| 51°6 46°3]52°9 44:5 
44-9 42:9 | 44°6 42°7| 41:7 41°0| 41°9 40°3 | 42°8 41:1 | 43:0 44°] 42°7| 44:9 42-9 49°2 45:3] 53°3 41:5 

18 44°9|45°5 48°5|46°8 43:3] 47:0 43°1 | 46°6 43°5 | 46-0 46°5 43°5| 48-0 45:0 50°1 46'3] 55:0 43:0 
| 44:3 41:9 | 43°9 41:0) 42°9 40-1] 42°3 39°6 | 42-2 38-9 | 40°0 42°6 40-1 | 45:2 41:9 531 465] 58-0 40:0 

0 | 47-9 48:7 | 47°38 44:3 | 45-9 44:0] 45°6 44:1 | 45°9 44:2 | 46-0 46°0 43°1 | 45°5 43-4 42°7| 45°3 43:2] 49-5 37-9 
87°0 34:9 | 35°1 33°6 | 34°8 33:0] 83°1 32:0 | 34:1 32°9 | 36-1 871 35°9 | 41:0 39-0 42°4| 47-7 42:1] 49:1 32:9 
42-9 41:0 | 42:4 40:7] 43°1 41°1 | 43°7 42°5 | 43-4 42-9) 44:0 45:0 44°8| 46:0 45:7 50°5 48:1] 54-1 42-2 
46:0 44:1] 46:0 44:2) 46°0 44:5 | 45:4 44:2 | 45:3 44:2 | 45°8 46°5 45°1 | 47°5 45-4 46°9] 52-4 44-0 
44:1 | 47-2 43:3] 46°9 42°9| 45:7 42:9 | 45-9 43-2 | 45:9 466 43°3 | 46:1 44:2) 46:2 45:0 46°6 46:0] 51:2 41°5 
40°8 38°2| 40°6 38:0 | 39°8 37:3 | 39°4 37-0 | 40-2 37°2| 40:1 41:0 36°6 | 41°5 36°8| 42:0 37:2 44:0 38°5] 47°3 39-0 
89°9 37:9 | 39:7 38°2| 40°5 39:1 | 40-9 39°5 | 40°0 38°8| 40°5 40°9 39:7 | 41:0 40:0} 41:0 39-4 431 41:0] 50-9 38-9 
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89-1 | 43:4 39:1 | 42°4 39:1 | 42:1 39°5 | 41:2 42:1 430 40°9| 44:0 41°8| 45:0 42:0 43°8 | 49°9 39°9 
46°3 | 47°6 46:0| 47:6 46:2 | 47:2 46°4 | 47°7 46-9 | 47°5 
47:4} 47:9 47:2) 47°5 47:0] 47°6 46°5 | 47°5 46°1| 47:5 
43°8| 44:1 43:2} 44°1 43:0] 45:0 43:7 | 44:9 44:0 | 45°5 


41°3 | 43:2 40°8 | 42°6 40°5 | 42°6 40°5 | 42°7 40°7 | 45-0 


48:3 47-5] 49-4 46°5 
521 46°5] 53:2 44-7 
47°9 42°3151°6 42:0 


43°2]50°8 40°3 


46°8 46:4 | 46°7 
48°9 46:0) 48°5 46:2) 50°2 45-4 
48:9 47:0 | 48°3 45:5 | 48°5 45-5 


43°9 41:3) 44:4 41°7| 45-1 42:1 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. | Mean. 


Dry. Wet.| Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. |Dry. Wet. 
39°8 | 48°8 40-0] 44°7 40:0] 41:4 38°5| 40-0 38-2/ 41-5 38-6] 41°9 37-7] 40°5 37:8 | 39°2 36:8) 39°4 386-7 | 88°3 86-4 | 38:4 55°83] 40-4 38-2 
421 | 431 40:3 | 41°8 40:0| 42°6 40°3 | 43-9 42:7 | 47:0 44-9] 48-9 46:1] 50:2 46-5 | 49:7 46:9) 49:9 47:0| 50°0 47:0] 49°6 46:3] 44:0 41°6 
38°3 | 38°9 37:7 | 40°3 38-8 | 39°8 38-3 | 39°3 37°6 | 40°1 37-9] 37-2 35-6 | 87-0 35:7 | 38:4 36-7 | 37-9 36:0 | 38-0 35:3 | 38°0 36:0] 40-0 37°8 
41:0 | 46:4 41-1] 47:3 41°7| 46-5 41-6 | 45-7 41-1 | 44:6 41:1] 43:8 41-5] 42:8 41-2/| 44:9 42:0) 45:0 42°0| 44-4 41-1) 439 41:6] 43-1 39-9 
42°9| 48-0 43°5| 46-2 43:0] 46-5 42:7 | 44-4 42°8| 43-2 42:0] 48-1 40:6] 41-7 40°2/ 41-1] 40-0| 40°3 39°5 | 41°5 40°3/ 48:3 42:8] 44-7 42-2 
440 40°6 | 42-1 40°1| 45-0 41:1 | 42°5 40-1] 42°5 40:8] 42:9 40-4] 44-1 41-0] 44°9 41-0 | 44-4 41:2] 44:3 41°3 | 43-4 41-2 | 43-5 40°61] 43°8 40:6 
89°4| 45-1 389°7 | 42°9 39:1] 44:8 40°71 | 46°0 39:2 | 44-7 39°8| 44:5 38:9] 43°0 39°4 | 42°5 41:0 38°3 | 41:6 39°4 | 41:2 39:0] 42-4 38:8 
B 1 47:5 46°9| 49-9 47°5| 47:5 47:2| 47-1 46:9) 47-2 47:0 | 47:3 47-0] 47°3 44:2) 46-0 42°5 | 43°8 43:0 40°3} 40°8 38°5 | 41-1 38°7 44:0 42°6 
| | 40-0 36-6 | 39:1 37-0 | 43-0 38-0| 43-3 38-0 | 42-4 38-4 | 41-0 37:3 | 39-4 37-9] 40-1 38-2 | 40-7 42:9 39°4| 42-7 40-0 | 42°6 40:0] 40-2 37:3 
479 41:°9| 46:4 41°8| 45:9 41°4/ 46:4 41:0] 45°8 41°3 | 44:7 405] 43:2 40-3] 43°8 40-0 | 43-9 43°7 39°8| 42:0 39°3 | 43°0 39°5] 44:3 40-4 
48°2 42°1|47°6 42:0) 48-2 43:1 | 45°4 42-7 9 42°9| 45:0 42:5) 44:6 41:9 | 43:3. 42°5 40:1] 43:0 40°8 | 42:0 40:2] 44-4 40:9 
|50°8 44:2 | 52°0 44:9) 53:0 45:5 | 52:4 45-0 5 45°5 | 52°5 46:0] 52°1 45°3 | 50°7 500 44:5] 49:0 44:0| 47:4 43:0] 47-4 42°5 
|48°7 45:5 | 49°4 45:9) 49°5 46:0 | 52:4 45:0 0 46:0] 50:0 44:6 | 48:7 44:1] 49-0 47°5 42:1] 46°9 41:3 | 45°9 40:9] 48:2 43-9 
| 50°71 44:9) 49:0 44:8 | 48:7 44:5 | 48-9 44:8 8 47°8) 51:5 47-4] 49°6 45-0) 49°0 46:1 42°5| 44-7 41°6| 43:4 41:0] 48-2 43-8 
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mi 
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514 45:8] 53:4 46°6 | 54:2 48:3) 53:2 46:0 46:1 | 51°4 45°9| 50°5 45:6 | 48°6 46°8 45°4| 46:5 45°5| 46-0 45:2] 48-1 44:0 
92-2 461) 51°6 46-0 | 52°0 47:0 | 50°1 45-9 46:0 | 480 45:0 | 47-9 44:9 | 46°5 45-4 43°3 | 45°1 43:0} 47°6 45-0 
|49°3 44:9) 52°3 45:0 /52°3 45:0 | 52°8 45°8 45:5 | 525 45°9| 51:3 45°6 | 49-0 47°8 45:0 | 47:0 45:4] 4671 45°3]47°5 44:0 
516 46°3| 53-2 46:3) 54:5 48-0 | 54:4 46°8 | 53:2 47°2|51°5 45:6 | 48:9 43-8 | 46°6 43°3 40:2} 44:6 40°6 | 44:0 41:2] 48:5 44°3 
| 54:8 46°9| 56:0 47:3] 57°8 49-7 | 57°6 49-7 | 57°7 501 | 56°3 49-4 | 51 48°7 44:1) 47°9 43:3) 48:1 44-2] 49-4 44:3 
2 43°8| 47:0 43°3 | 48°3 43:5) 48°1 43°6 | 48°6 43°8 | 49-4 44-0 41-4 37:9] 39:0 36:2 | 38°0 35:1] 45-7 42-2 
2 | 45:9 43:3) 47:0 48:1) 47-6 43°5| 45-7 48°6| 46°2 42:3] 45:5 42-9 43°0 40:9 | 42-7 40°5 | 42°9 40°6] 418 39°5 
50°8 47:8) 52°7 48-1 | 51:2 47°3| 53:5 48°5| 53:0 48°6 | 52:4 48-0 48:0 45:1 | 48:0 44-9 470 44°79 47-9 45°5 
O18 4771 | 51°3 46:2 | 50°0 46:0 | 48°8 44°9| 47-1 43°8 | 45:8 44-0 44:1 43°8| 44:8 44°3 | 46-2 44°49 47-1 44°9 
| 47:4 47°3| 48°9 48°4 | 50°1 46°3/ 48°0 44°1 | 47:0 44:9 | 47:3 44-7 42°3 39:0 | 42:0 38:2 | 43:0 38°0 46°3 43°5 
431 39°1| 45:2 39-7 | 46°3 40:0| 45-9 39-7 | 44-2 39:5 | 44:0 38:3 89°6 37:5 | 40°5 38°0 | 401 37°8]41°8 38-1 
44°4 49-5) 47:5 48:9 | 48°1 43:5 | 49°9 43°5 | 48-4 44:1 | 45°9 43-0 44:2 40°2|43°5 39°8| 402 38:7] 43:2 40-7 
461 44:9| 45°4 45:0 | 46°9 46:°5/49°0 48-2 | 49°6 47:4 | 49:4 47-1 : 48:1 46°9| 48:0 46:7] 45°8 43-7 
|48°9 48:1] 48-4 47°9 | 48-7 47:7 | 48°8 47:9 | 48°5 48:1 | 48-0 47-5 
|53°1 47°9| 51:4 47°5| 51:3 46°8| 48:9 45°2| 50-2 46:0 | 50:0 46-2 
46°5 42:0 | 47°2 41°4| 46:2 41:4] 45°5 40-0) 47°5 42:2 47:3 420 


ay 47°53 43°7 | 48:0 43°7 | 48°3 44:0] 48:0 43°6 | 48:0 43°9 | 47°4 43-7 “4 42:2 | 45:1 42:0 | 44:4 41°6| 44:1 41°5] 43°9 41°47 45°3 | 
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48:1 47:5 | 47°3 47:0 | 47:2 47:0] 479 47-1 
46:0 43:9| 46:2 43:9] 45°6 44:1 | 44:7 43:8] 48-7 45:9 
: 1| 44:5 40°5 | 45-9 40°0]45°9 42°5 
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574 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND Wet BUuLBs,. MAY 1904, 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iil 12 For Day, 
Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet.] Max. 
1 | 27:0 27:0| 27:8 27°8| 28:2 28-2 | 28-1 28:1 | 28:1 28:1] 28:0 28-0 | 28°8 28°8 | 29°0 29:0 | 28-8 28°8 | 30°0 30:0 | 30°0 30:0 | 31:0 31-0} 31:0 
2 | 26:9 26°9| 27:0 27:0] 27:0 27:0 | 27:0 27:0} 27:0 27:0 | 28:0 28:0 | 27°5 27°5 | 27°5 27°5 | 26°3 26:9 | 26:3 26°7 | 26°6 26°9 | 26:7 26-7} 29:0 
3 | 241 24:1) 248 24:8] 25°6 25°6 | 25°5 25°5 | 25:9 25:9) 26°1 26:1 | 26°9 26:9 | 27-6 27°6 | 28-1 28°5| 3071 30:1 | 29°5 29°5 | 29:0 29:0} 305 
4 | 25:9 25:1 | 261 25:0] 28°0 25:9 | 29:0 26:0] 30:8 26°7 | 35:0 29:0} 40:0 32:0 | 42:1 32:1] 35:0 32:0 | 33°0 32:0 | 33°0 31°5 | 34:0 32:0} 427 
5 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0} 88:1 33:1] 82°3 32:3] 34:0 34:0 | 32°5 32:5 | 32-0 32°0 | 33:0 33:0] 33°5 33°8| 34°9 34-9 | 33:0 33:0 | 82°9 32:9] 34-9 
6 | 31:6 31°6| 32:0 32:0] 32°0 32:0| 32:0 32:0] 32:0 32:0 | 32:0 32:0 | 32:0 32:0] 32:0 32:0) 31:7 31:7 | 31°9 31:9 | 80°2 30-2 | 29:0 29:0} 32:0 
7 |23°1 23:1 | 24:1 24:1 | 22°7 22°7 | 22°1 22°1 | 21°2 21:2 | 21:2 21°2| 21-7 21°8 | 22:1 22:1 |) 22°6 22°6 | 28:1 23:1 | 23°5 23:5 | 22°3 22°61 241 
8 | 18:3 18°3| 18:2 18:2] 18:0 18:0} 18:0 18:0} 19:0 19:0 | 21:0 21:0 | 22°1 22:1 | 23:1 23:1 | 24:1 24:1 | 25:1 25:1 | 25°6 25°6 | 26°6 26°6 | 26°6 
9 | 23:1 23°71 | 23:1 23°1 | 22°2 22:2 | 22:0 22:0) 22:1 22°1 | 22:2 22:2) 23:1 23:1 | 24:9 24:9} 25:1 25:1 | 27:0 27:0 | 27:8 27:8 | 30:2 30:2} 30:2 
10 | 28:0 28:0} 29:0 29:0 | 29°3 29°3 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0] 80:0 30:0) 30:0 30:0 | 29:0 29:3) 30°1 30:1 | 32:0 32:0 | 33:0 32-0 | 35:0 35:0] 350 
11 | 27° 27:5 | 27:8 27:8 | 28°1 28:1 | 27:7 27-7 | 28-0 28:0 | 28°5 28°5 | 29:2 29:2] 29°5 29°5| 30°5 30:7 | 30°8 30°8 | 31°0 31:0 | 31°8 31:3} 32:2 
12 | 30°6 30°6 | 30:2 30:2] 30°9 30:9] 31:0 30:0 | 30:2 30:0] 31°0 30°5 | 33:0 31°5 | 32°38 31°5 | 33:0 33°0 | 33°5 33°5 | 384°5 84:5 | 34:2 34:2] 39-6 
13 | 389 38:9 | 38°8 38°8 | 38:2 38:2) 38:0 38:0} 38:0 38:0 | 38:2 38:2] 88°5 38°5| 885 38:5! 37°5 37:5 | 38-0 38:0 | 86:5 36:5 | 37:0 37:0] 389 
14 | 360 36:0] 35°8 35°8 | 34°3 34:3 | 34:0 34:0 | 33-9 33:9 | 33°3 33°3 | 33°3 33°3 | 83°3 33:3 | 32°0 32:0 | 29-4 29:4| 30:0 30:0 | 30:0 30:0] 36:0 284 
15 | 28°5 28°5 | 29:0 29:0 | 29°0 29:0 | 29:3 29:3) 29:1 29-1 | 29°5 29-5 | 29°8 29°8 | 30°3 30°3 | 29-9 29°9| 30-0 30:0] 30° 30°5 | 30°5 31:0] 31:2 28 
J6 | 29°4 29-4 | 29°8 29°8 | 29°8 29-8 | 28:3 28°3 | 29:0 29:0 | 30:0 30:0} 30°S 30°5} 31:0 31:0 | 83-2 32:2 | 83°5 33°5 | 86°8 34:8 | 39:2 36:0] 42°8 
17 | 28°7 28°7 | 26°5 26°5 | 26:0 26:0 | 26:4 26:4] 27:0 27:0 | 27°38 27:3 | 28°5 28:5 | 29:0 29:0 | 29:0 29:0 | 28:8 29:0 | 29:0 29:0 | 30-0 30:5} 30:0 
18 | 27:2 27:2) 27°8 27°8| 27:6 27:6 | 27:1 27:1 | 27:0 27:0 | 27:0 27:0 | 27°5 28-0 | 28:0 28°5 | 29°5 30:0 | 29:0 29°5 | 80°0 30-7 | 30:0 30-5130°0 
19 | 26:9 26:9 | 26:9 26:9 | 26:2 26:2 | 25:8 25:8 | 24:2 24:2 | 25:1 25:1 | 26:1 26°1 | 25:9 26:1 | 27-0 27:0! 28:2 28:2) 28:5 27:5 | 29:0 28-0] 32:8 
20 | 27:5 275 | 27°4 27°4 | 26-7 26°7 | 27:2 26°3 | 27:1 26:9 | 28:0 27°5| 31:0 24:0) 33-0 24:9 | 32:2 26:0 | 32°0 31:0 | 34:0 32:0} 35:0 33:0] 35:5 
21 | 35°6 33°6| 35:1 32°8 | 34:0 32:4 | 34:0 32:0] 35:0 32°8| 84:0 31:0 | 34:0 31:0 | 35-2 32°8 | 33°6 31:5 | 36:0 33:8 | 33:2 33:2 | 34:0 34:0] 36:0 
22 | 24:2 24:°2| 24:2 24°2| 24:0 24:0 | 24:2 24:2 | 24-1 24-1 | 24:9 24:9 | 26:0 26:0 | 26:2 26-2 | 26°5 27:0] 27:0 27:0 | 80-0 30:0 | 32:0 31:3] 3: 
23 | 29°38 29:8 | 29°1 29°1 | 29°5 29°5 | 30:0 30:0 | 30°2 30:2) 30°9 30°9| 31:0 31:0 | 31:0 31:0 | 31°2 31:2 | 32:2 32°2 | 32:2 32:2) 321 321 
24 | 36°6 36°6| 36°7 36°7 | 36°8 36-8 | 36°4 36:4] 36-4 36:4 | 36°3 36°3| 36°3 36°3 | 36:5 36°5 | 37:0 37:0 | 36°5 36°7 | 36:0 36:0 34:0 34:0 
25 | 2771 24:6 | 27:0 25:0 | 26:9 26:1 | 27°3 27:0 | 28:2 28:0 | 29:3 29:0] 29°5 29°5 | 30°5 30°5 | 30°5 30°5| 32:0 31:0 | 33°5 32:0) 35:0 32:0 
26 | 33°4 33°4| 31°56 31:1 | 32:4 31:2 | 32°3 32°0 | 32:2 32-0 | 34:0 33:0] 33°5 32°5 | 33:0 33:0 | 34:0 34:0| 36:1 35:0 | 37-0 36:0) 37°5 36:5 
27 «(| 32°77 32°7| 31°3 31°3| 31:0 29:0 | 33:0 28°6 | 34:0 27:2 | 36°3 29:1] 38°0 30:2 | 39°3 32:0 | 40:0 32°5 | 39°3 35:0 | 40:0 34°5 | 41°8 37-4 
28 | 37°9 29°2| 36:0 29°0| 35°5 281 | 35:0 28:5 | 36:0 28°0 | 36:1 29:0| 36°5 31:2 | 37:0 35:0 | 38°38 37:0| 38:0 38:0 | 37:5 37:0 | 37:2 37:0 
29 | 40°38 40°8| 40°9 40°9| 40°5 40:5 | 41:0 41:0] 41:7 41°6 | 42-0 42:0] 42°2 41°8 | 43°5 41°5| 44:5 41:5] 44:5 43:0 | 44:5 42°8| 45°8 43:8 
30 | 44:0 40°8 | 44:0 41:8) 43:0 41:0 | 44°7 41:0 | 47°8 41°0 | 48:2 42°8) 50°0 42:5 | 48-4 42°8| 46:5 44:8 | 47:5 44°5 | 49:0 44:2) 49°5 42:0 
31 | 40-0 36°9 | 89°2 35:0 | 39°6 34°7 | 36°5 34:1 | 88:4 35:1 | 39:7 36°5| 41-1 39°6 | 42°0 41°8| 41:9 41°9 | 42°5 42°7 | 43:0 43:0 | 42°8 43:0 
MezaNn.| 30°4 29°8 | 30°3 29°7 | 80'2 29°5 | 30:1 29°3| 30°5 29°5 | 31‘1 30°0| 31:9 30°6 | 32°4 31:2 | 32-4 31°6 | 32°8 32°4| 33-2 32°5 | 33:7 32:9 


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 


4 


Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet. 
30°5 31:0] 805 30°5 | 31:0 31:0 | 80°7 30°7 | 30:0 30:0 | 29:0 29:0 | 27°8 27:8] 26:7 26°7 | 26°5 26°5 | 26°5 26°5 | 27:0 27-0 | 27:0 27:0 
29°0 29-0 | 28°6 28°6 | 28-0 28-0 | 27:0 27:0 | 26°6 26-6 | 25-1 25:1 | 24°1 24:1] 24°1 24:1 | 24°1 24:1 | 24:1 24:1] 24-1 24:1 | 24-1 
29°8 29°8 | 29°5 29°5 | 30:0 30:0 | 30°5 30°5 | 29°8 29:8 | 29:8 29-8 | 29°5 29°5 | 28:3 28°3 | 28°8 28°8 | 28:8 28°8 | 27:6 27:6 | 26:1 
35°1 33°2| 35°0 35°0 | 29°1 29°1 | 28°3 28°3 | 33-0 32:8 | 32-0 30:0 | 32:0 32:0] 32:0 32:0) 30:0 29:8 | 31:0 30:1] 31-6 31:8 | 32:0 
83°1 33:1 | 33°0 33°0 | 33°3 33°3 33:0 33:0} 33:0 33-0 | 33'1 33:1] 33:0 33:0] 33°0 33:0 | 382°7 32:7 | 32°5 32:5 | 82:2 32:2 | 32-0 
28'0 28°0 | 28°6 28°6| 29:0 29:0 7°3 | 26°5 26°5 | 24:0 24:0) 23°0 28:0 | 22°35 22°3 | 22:2 21°8 | 22°5 22-0 | 22:2 22:1 | 21:6 
23°6 23°6 | 23°6 23°6 | 23°2 23:2 | 22:4 22:4 | 22°] 22-1 | 22:1 22:1] 20°2 20:2] 19°7 19:7 | 19:2 19:2 | 19°4 19:4] 18:6 18°6 | 18°8 
: % 26°4 | 26°0 26:0 | 25°3 25°4 | 25:1 25°1 | 24:1 24:1] 24:1 24:1 | 24:2 24:2 | 23-9 23:9 | 24:0 24:0 | 23°8 23°8 | 24:0 
30:0 30°5 | 80°0 30:0 | 29°7 29°7 | 29:3 29°3 | 28°5 28°5 | 27°5 27°5| 26:9 26-9 | 27°0 27:0 | 26-7 26:7 | 27:0 27:0 2 0 27:0 | 27°8 
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34:0 33°5 | 32°8 32°8!31'4 32°0| 31:0 32:0 29°8 29°8 | 29°5 29:0! 286 28°6 | 28:0 28:0 | 28-2 28:0 | 28:1 27:8 28:0 | 28-0 

31°5 31°5 | 32:0 31°S | 32°2 32-2) 31:5 31°5 | 31°8 31°8 | 31:2 31:2} 31:0 31°0| 30:2 30°2| 30°4 30-4 | 304 30-4 30°9 | 31:0 

35:0 85°0 | 85°5 35° | 36°3 36°3 | 37:0 37-0 | 87:2 37:2 | 37:0 37:0] 38:0 38-0 | 38:0 38-0] 38:0 38:0 | 38-1 38-1 | 39°6 39°6 | 39-1 
13 | 87°2 37°2 | 86°2 86°2 | 36°7 36°7 | 37:0 37:0 | 36°5 36:5 | 37:0 37:0 | 36:5 36:5] 387°0 37:0 | 87°3 37°3 | 37°7 37°7 | 387°5 375 | 36-9 
14 | 29°3 29°3} 30-1 30:1 | 30:0 30-0 | 29:0 29:0} 30:0 30:0 | 29:9 29:9] 29°38 29°3 | 28-9 28:9 | 28-1 28:1 | 28:1 28:1 | 28:4 28-4 | 28:3 
15 | 30° 31:0} 31-1 31°38) 31-1 31°5 | 31-2 31°6 | 30°9 30-9 | 30°5 30°5 | 305 30°5| 30°0 30:0} 30:0 30:0 80°9 30-9] 31-0 31:0 | 805 
16 | 42:0 39:0 | 42:0 40:0 | 42:8 40-2 | 41-1 40-0 | 39-9 39-9 | 40:0 40:0 | 40°0 40:0 | 37:2 37:2 | 36:0 36:0 | 85:8 35:8 | 33:7 33:7 | 31:6 
17 | 30°0 30°5 | 29:0 29°5 | 29°6 29-9 | 28:0 28-0 | 27:0 27:0 | 28:0 28:0 | 27°5 27:8 | 27:2 27:2) 26-7 26-7 | 27:0 27:0| 27-0 27:0 | 27:0 
18 | 29°5 30:0} 30°0 30°5 | 29°4 30:0 | 28:0 28:0 | 28:2 28°5 | 27:0 27:0 | 27:0 27:0 | 26°9 26:9} 27:0 27:0 | 26°9 26:9} 26:3 26:3 | 26-7 
19 | 80°0 29:0] 31°5 29°8/ 31:1 30:0 | 32°8 30:0 | 299 29:9 | 29°5 29:0 | 29:0 29:0} 27°9 27:9 | 27:0 27:0 | 27°3 26°8 | 27:8 27:8 | 27-5 
20 | 35° 33°D | 85°5 34°8 | 85°0 34:2 | 35:0 34°0 | 34°5 84:0 | 34:5 33°3 | 34:5 32°8 | 35-0 33°8 | 34°38 33-2 | 33°8 33-8 | 333 33-3 | 35-0 
21 | 34:0 34:0} 34:0 34:0 | 33°0 33-0 | 33:0 32°0| 33:0 30°9| 82:5 31-0] 31°9 31:5 | 31:0 32°0| 30:7 30°5 | 29°0 29:0 | 28-1 28:1 | 26:9 
22 | 811 311} 30°0 80:0 | 30°5 30:0} 30°0 29°6 | 298 29:8 | 29:9 29:9 | 29‘9 29:9} 30:0 30:0 | 29°1 29-1 | 30:0 30:0] 30:0 30-0 | 30:0 
23 | 32:0 32°0| 33°5 33°5 | 34:4 34:4] 354 35°4 | 35°8 35°8 | 35°8 35°8 | 36:0 36:0 | 36:0 36:0 | 36:1 36-1 | 36:2 36:2 | 36°6 36°6 | 36°6 
24 | 383°0 32°5 | 35:0 33°8 | 34:7 34:7 | 83°3 33-0 | 32°8 32:8 | 32°3 32°83] 80°0 30:0 | 29°4 29°4| 29°1 29°1 | 28:4 28:4 | 28°8 24:8 | 26:9 
25 | 35°38 33°0| 36:0 33:0 | 36-0 34-0 | 36-2 34°4| 36°5 34°2| 36:0 33°5 | 35°5 82:0 | 35°3 32:0 | 35-2 32:2 | 34:2 33:8 | 34:1 33:9 | 34:0 
26 | 39°8 36°5| 401 38°8 | 38:0 37:0 | 38°0 38:0 | 37:0 37:0| 36:0 36:0 | 36:0 36:0 | 33°7 33:7 | 33:0 33°0 | 32°8 32°8 | 32:6 32°6 | 33-0 
27 =| 425 37°0| 44:0 39:0 | 44:0 38°9 | 42:0 40-0} 41°1 39:7 | 41°5 40°5| 38:0 37°8 | 37:2 35°6 | 39:0 33:0| 88:0 31°5 | 39:7 28°6 | 38:0 
28 | 88°5 38°5 | 39:0 39°0 | 40°0 39:2) 40-1 40°0| 40-0 39°8| 39°5 39°5 | 39:0 39-0 | 39°8 39:8 | 37:1 37°1| 39°9 39°9 | 39°0 39:0 | 41:0 
29 | 46°2 44°0| 47:5 44:2 | 48-0 46:0 | 49-0 46°9| 47°6 46:2] 46°3 44:6] 45°5 44°8| 45:0 44:0] 44:1 43:0 | 44°1 41°5| 44:7 42:0 | 44:0 
3 50°3 40°2) 50°2 40°0 | 50°0 42:0 | 48°0 45:0 | 44:0 44:0 | 42°8 42°8| 42:2 42°2| 42:5 42°5 | 42°1 42°1| 42:0 42:0 | 42:0 42:0 | 38-9 
81 | 48° 44:0/45°0 45:0 | 44-2 44:2) 44:0 44:0] 44:0 44:2] 44:0 44°5| 46°8 46°8 | 45°7 45°7 | 45:9 45°9) 46:0 46°0 | 45°5 45:5 | 45-1 


(MgaN,| 34°1 33°1 | 84°4 33°5 | 34-1 33°5 | 34:0 33°2| 83°3 33-0 | 32°8 32°5 | 32:4 32°2|31°9 31°7 | 31°6 31:2) 31°6 31°3 | 31°6 31°0| 31:3 
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TEMPERA 


a 1 
L 
| —— 
| Dry. Wet. 
45°5 41°2 
43°0 41:1 
40°2 38°5 
41°1 39°8 
47:0 45:0 
46°6 45°8 
39°9 37°6 
38°0 35:0 
41:0 38°2 
42°9 40-1 
41-7 39:0 
37°77 36°9 
49-2 49-4 
49°6 
43°6 
45:1 
432 
41°8 
41:6 
42°3 
46-7 
411 
42-7 
49-1 
41°6 
44-9 
46° 
46:2 
49°8 
50°3 
51:3 


43°4 


TURE. 


2 


Dry. Wet. 
45°1 41°6 
41:9 40:0 
41°6 39°9 
40'1 38°3 
47°1 45:2 
46°8 45:2 
39°8 3871 
87°9 34°4 
40°5 37°8 
42°4 40°5 
41°5 39:0 
87'°5 36°3 
49-9 49:9 
49°5 49:0 
45:0 43°6 
45°7 45:0 
45°6 421 
44:9 42-2 
44:7 41°9 
43°2 41-0 
49°6 46-0 
435 41°6 
43°2 
49°0 


44:3 
45-2 
45:2 
5 ATT 
48-9 
50-0 


43°0 


40°4 | 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


Dry AND WET BULBS. 
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MAY 1904. 
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© OGBSWS NSSHKK 
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or 
2 
S NH woRe = 


D> OD Ooror or 


[e'2) Wr ocotwwor 
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45-0 
39°0 
43:0 
45:0 
48:0 
43:1 
39°1 
40:0 
41°8 
437 
43-9 
44°3 
Bali 
45:9 
45:2 
50:0 
44°8 
43°9 
43°1 
462 
49-0 
43°1 
47-7 
47-1 
48:0 
51:2 
511 
51:0 
54°4 
61:0 
57°5 


46:7 


51:2 
44-7 
41-9 


48°3 
47°3 


53:0 
49-0 
49-0 
56°4 
46°3 
45:9 
49-9 
51+1 
54°7 
47-1 
50:8 
48-0 
54°6 
57°6 
58:1 
58-0 
60°9 
67-0 
65°5 


50°8 


: Boa Wet. 
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Dry. 
49°7 
42:0 
45:0 
51-4 
51°6 
44°8 
42°6 
44:3 
45°9 
49°6 
49°5 
45:3 
52°2 
51:0 
50°0 
62:2 
48°6 
46°8 
49:6 
52:8 
55:3 
48°6 
51:2 
49-4 
54°6 
59°0 
60°9 
61:2 
62°2 
69°6 
66°7 


52°1 


For Day. 


Wet.|Max. 


45°9 
40-0 
41°8 
45°5 
47-9 
42°9 
40°1 
41:0 
424 
44-0 
45°8 
44:9 
50°6 
45°5 
45:0 
52°9 
44:9 
44°3 
44°] 
47:1 
49-4 
44°3 
47°5 
48:3 
48° 
52°71 
51°6 
52°9 
56:0 
60:0 
60:0 


47°3 


50°0 
48-1 
49°6 
55:8 
53°3 
470 
45°1 
48:0 
48-1 
50°4 


DAWA HOM orgrn or 
AAGSH HAwwa GREE 
SSrHE ASCAGND HHNwH 


orn | 
ow 
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55°9 


Min. 
42°6 
37:0 
39°3 
36°1 
45°8 
39-4 


65°2 59-0 
72-9 [54:3] 
69°3 61:6 


54:1 48:4 


16 

Wet. 
44°7 
42°9 
45:1 
48:0 
48:0 
40°3 
38'2 
41:0 
43°1 
45:1 
46°9 
48-2 
HEIL 
45°4 
46°7 
53°0 
5 44:2 
47-1 44:4 
54:0 45:3 
56:9 49:2 
56:2 47°3 
526 47°4 
51:0 50:1 
52°6 49°6 
60°6 50°7 
53°38 52°6 
69:0 55°4 
63°7 54°6 
66°5 59:5 
72:2 [575] 
66°7 59°5 


53°6 48:2 


Dry. 
44:3 
45:0 
47-1 
51°5 
49°6 
42°3 
41°2 
45-2 
45:0 
48°5 
53°8 
48:2 
50°9 
50°8 
50° 
58°9 
46°2 
45°2 
50°6 
561 
55°5 
49°5 
49°8 
50°4 
61°1 
§2°1 
64°6 
62°4 
62°8 


Dry. Wet. 


44°5 
47°5 
48°7 
39°0 


50:1 
41°6 


47° 
50-0 
51-0 
49-0 
52:2 
52:0 
50:9 
61:3 
45°6 
47°5 
53°9 
57-0 
57-2 
501 
50° 
50°8 
61:0 
52°5 
65°7 
64:4 56° 
65°8 59° 
71:4 [56-9]| 67:9 
66°6 59°7 | 665 


44:5 
47°1 


45°8 
53°6 


4671 
496 
475 
45-4 
50°0 
48-2 
50°9 
5271 
55-4 


53°2 48-1 | 52°0 


.|Dry. Wet. 
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45°4 44-1 
40-4 
46°5 
50°7 
48°5 
42:3 
38°4 
44°3 
43°9 
47°7 
531 
48°2 
50°1 
48:0 
49-6 
561 
45°6 
46:1 
49°6 
547 
54:7 
48:1 
49°6 
48:2 
58°3 
51°8 
62:5 
61:7 
62°9 
65:2 
66:0 


50°9 
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46°3 
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50°3 
53°3 
53°6 
57°5 
59-9 
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Dry. Wet. Dry. 
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42°8 
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46°4 
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49:0 
49°1 
47-1 
48:9 
52-7 
43°8 
44:9 
48:0 
53°7 
53:0 
47:2 
49°5 
48°9 
53°7 
51:0 
59°6 
59:0 
60°3 
64°7 
64:9 


49°8 


47°53 | 4 
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4 
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on 
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21 


Wet. 
42-1 
39°3 
43-4 
45-9 
46:9 
374 
36°0 
395 
41-0 
41:0 
42:3 
49°6 
49°7 
43°8 
44-7 
49-9 
42:0 
41°9 
426 
47°5 
45:1 
44°5 
49°3 
44°6 
46°8 
48-0 
50°1 
51:0 
54°9 
56:1 
58°5 


45°7 


22 


Dry. 
44:0 
41:0 
45:1 
48-6 
47 °5. 
39°9 
386 
41:8 
42°1 
439 
44:2 
49-4 
50°2 
46-4 
46°5 
49°6 
43°2 
45:0 
44°6 
51:4 
48°5 
46:0 
49°7 
44°5 
51:0 


5 49:0 


Wet. 
41°4 
38'3 
43-4 
45°7 
46°7 
36°8 
35'1 
39°0 
40:4 
40°7 
41°7 
49°3 
49°8 
44:0 
45:0 
49-0 
41°5 
41:3 
42:0 
47°5 
450 
43°9 
49:3 
43°3 
46°3 
46:9 


50°0 
54:0 
55°7 
57°4 


45:1 


23 


Dry. Wet. 
42°6 40-9 
41°0 39:0 
43:1 41°6 
48:0 45:7 
46°6 46:1 
40°4 37-1 
37°9 35-0 
41:0 39:2 
42-4 
42°9 
42°8 
49-0 


40-1 
40°5 


OO. . SP 
ar 


Lod AOwontn wr 
. PO RAY TT ee eS Cm OES Ot 
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40°6 | 


Midnight. 


Dry. 
43°0 
39°8 
41°8 
47°2 
46°8 


39°_ 


38'0 
40:0 
42°5 
42°4 
40-0 
50°5 
49:8 
46-1 
45:9 
47-9 
43°1 
44°9 
45:0 
50°5 
45°8 
45°0 
49°2 
43°7 
48°3 
46°7 

51°6 
55'2 
53°0 
58°5 
58°6 


46°5 


Wet. 


41°4 
38°1 
40°3 
45°4 
45°9 
37°6 
34:3 
38°6 
40°3 
39°9 
38°4 
50°5 
49°5 
43°3 
45:4 
44°8 
41°4 
41°9 
42°5 

47:2 
42°1 

43°4 

491 

426 

46-2 
45:0 

47°1 

50:1 

51°9 

54:0 
56:0 


443 


576 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. JUNE 1904, 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. 

1 | 45:4 45:4 | 45:2 45°2 | 45:1 45-1 | 44-9 44:9] 44:9 44°9 | 44°5 44° | 45°5 45°5 | 46°0 46:0 | 45:2 45:2) 44:5 44:5 | 45:0 45:0 | 44:0 44:0 
2 | 31°5 31°83 | 320 32:0 | 30-7 80°7 | 29:0 29:0 | 30°5 30-0 | 32:°2 29:8 | 31:0 30:0 | 82°5 30°5 | 34:5 31:0| 35:0 32:0 | 39°9 31:9] 39:0 35-0 
3 | 43-9 38:0] 44-0 37°8 | 44:0 3871 | 42:9 38-8 | 43-0 39°35 | 44:0 39°5 | 48°38 39°5 | 45°0 40°2 | 45:3 41:2) 45°5 43°5|46°5 43:9] 47-1 44:0 
4. | 46:0 40°0 | 45-0 38°5 | 45:0 39-0 | 44:0 39°6 | 45°1 39°7 | 45-0 41°5| 45:0 42°3| 46°8 43°6| 47°38 45:0) 48°9 45:9 | 50°8 46-7 | 51°8 47:8 
5 | 46:1 42°8| 46-1 42:0| 46:0 43:0] 45:0 43:0] 461 43:1 | 46°0 44:0] 47°5 45-0 | 48°0 45:0 | 49°6 46-7 | 51:1 46°6 | 53°5 49:1 | 54:0 49:5 
6 | 47:0 46:0 | 47-0 45:9] 47:0 45:0 | 46-7 45:0} 47-9 45:8 | 48°6 46:0 | 50:0 43:3] 50:0 44:0] 51:0 44:0 | 52-4 43-2] 51-5 48°5 | 48°5 47-0 
7 | 44:0 43:0 | 44:0 42-5] 43:1 41-4] 45-0 43:3] 47°3 45:0 | 48:0 43°9| 48:2 44:1 | 48-0 39-9] 49°5 38:0) 48-0 40:0 | 505 42:0 | 52:0 42°5 
8 | 43°4 38-0 | 48-0 38-2 | 42°8 38°0 | 42-7 37:0] 43-0 38:0 | 42°8 38°8 | 42°6 37°8 | 43°0 37:5 | 42°5 35°5| 43-7 35:0 | 43:5 385/405 38-0 
9 | 28°7 28°5 | 29:0 29:0 | 28°6 28°6 | 28°5 28°5 | 28°8 28:3 | 32:3 30:0 | 34:8 31:6] 34°8 32:0 | 34:3 33°1| 85:3 32:9 | 36°5 35:2] 37:0 35:3 
10 | 35°6 35°0 | 36:0 35:0 | 34°6 34:0 | 35:1 34:01 35:1 34:3 | 34-2 33-8 | 36:1 34-8 | 36°8 35:0 | 38-7 36:1 | 38:0 36:2] 41:0 37:3 | 40°8 37-7 
11 | 35°0 33°7 | 36-0 35:0] 36°0 35:1] 36-0 35:4 | 36-0 35:2] 36-4 34:1 | 37°6 34:7 | 89°1 33°8| 40-7 35:1] 42°8 38:1] 44:8 39:2] 47:5 404 
12 | 39°1 36-9 | 39°4 36-0 | 38°6 36°6 | 39:2 38:0 | 40°3 38-9 | 42:0 39:2] 43:8 40:0] 43-7 40°1| 43°9 40:5 | 46-7 42°0) 48-5 43°3| 47:1 41°9 
13° | 39°2 39:2] 39-1 39-1 | 39°4 39-4) 39°3 393 | 39°1 39:1] 39°7 39:8] 39°8 39°8| 40°7 40°7| 40-9 40-9 | 41:2 41:2] 41°9 41:9) 43:0 43-0 
14 /89°4 39:4] 38-3 38-3 | 38°1 38:1) 38:0 38:0} 37-7 37:7 | 37:5 37:5 | 37:1 37:1 | 38:2 38:2| 37-6 37°6| 37:7 37-7 | 37:9 37°8| 38:0 37°8 
15 | 39°3 39:3 | 39-9 39°9| 40:0 40:0} 40-0 40:0 | 40°3 40:3] 40-1 40-1 | 40:0 40:0] 38°5 38°5| 38-5 38°5 | 88-7 38°7 | 38°7 38:7 | 88:1 3871 
16 | 33°6 33°6 | 34:0 34:0 | 330 33:0 | 32:7 32°7 | 32°1 32:1] 31:5 31-9 | 31°8 31-8 | 82°8 32:8 | 82:°3 32-3] 32:0 32:0] 32°0 32:0] 3821 321 
17 | 34:0 34:0 | 34:0 34:0] 34:0 34:0] 33°6 33°6 | 33:1 33:1] 83:7 33:7 | 33°8 33°8 | 33-1 33:1] 33:0 33-0 | 34:0 34:0] 83°8 33°8 | 34-2 34:2 
18 | 34:9 34:9 | 34-1 34-1 | 33°6 33°6 | 32:3 32°3 | 32°2 32:2] 32:1 32:1 | 31-7 31-7 | 32:0 32:0} 32:2 32-2 | 32:9 32:9] 33-9 33:9] 33:9 233-9 
19 | 36°2 36:2] 26:2 36:2] 35°8 35°8 | 35:2 35:2 | 34°9 34:9] 35°3 35°3 | 36°1 36-1 | 36:1 86:1) 861 36:1] 385°5 35°5 | 35°2 35:2) 385°7 35-7 
20 | 35°7 35°7 | 34°6 34:6} 83:9 33-9 | 33'1 33°1 | 33-8 33-8) 34:0 34:0 | 33°9 33-9} 33°9 33-9 | 34:2 34:2) 35°8 35°8| 35:1 35:1) 34:8 34:8 
21 | 32°3 32°3 | 325 32:5 | 33°1 33:1] 33-2 33-2 | 33-9 33-9] 84:1 34:1 | 34:0 34:0] 33°5 33°5| 33°9 83-9 | 84:0 34:0] 34:0 34:0 | 34-1 341 
22 | 35°0 35:0 | 34:8 34°8| 34-4 34:4] 34:0 34:0 | 84°5 34°5 | 35°7 35°7 | 86-2 36-2 | 36°5 36°5| 37-0 87-0 | 37:0 37:0 | 36:3 36:3 | 36-7 36°7 
23 | 38:1 38:1 | 38'1 38°1 | 38°3 38°3 | 88:2 38:2 | 38-2 38:2) 384 38-4] 383 38:4 | 88-0 38:0] 38:0 38:0 | 38:0 38:0 | 37:9 37:9 | 37-2 37:2 
24 | 34°9 34:9) 35:0 35:0] 35:0 35:0] 85:1 85:1] 35-6 35-6 | 86:2 36-2 | 37-0 37-0 | 37:0 387-0| 38-8 38:3 | 37°38 87:2 | 37:7 37:7 | 38:0 38-0 
25 | 34:6 34°6 | 35:0 35-0 | 34:9 34°9 | 35:0 35:0 | 35-0 35-0| 35°1 35:1 | 34°8 34-8 | 34:9 34-9 | 35°3 35°3 | 85°S 35°8 | 35-9 35-9 | 37-0 37:0 
26 | 30°9 30°4]30°5 305 | 30°5 30°5 | 30°8 30°8/ 381-0 31-0] 31°3 31:3] 31°8 31:8 | 32-0 32:0 | 32:0 32:0 | 32°8 32:0] 33-2 33:2 | 33:8 33°8 
27 | 28°3 28°3 | 28:0 28-0 | 28-3 28°3 | 27°6 27:6 | 28:0 28:0] 28-3 28-1 | 30:4 29-8 | 32:9 29-8 | 33°8 33:0] 34:9 34:0 | 37:0 85°9 | 38:0 36-7 
28 | 37°5 33°3 | 36-7 33°7 | 36°6 30:7 | 85°38 31:4 | 86-2 31:3] 37-1 31:2 | 38-0 32:2] 40-5 38°0| 41-8 39°5 | 42:5 401) 45:2 42:2 | 46-7 42:5 
29 | 39°3 38-7 | 39-4 38-9 | 39:7 39-1] 40°1 39-0 | 40-2 37-2) 39-9 38-7 | 41:4 40-0 | 42:5 40-2] 45-2 42:7 | 47-3 42°7 | 47-6 43-9] 51:0 45°7 
30 | 44-4 42-4] 44-1 42-0] 43-8 41:4] 44-0 41:7] 43°8 42-1] 43°3 41:8 | 45-2 48-2 | 46:9 43-7] 48-0 44:8 | 50-0 46:0 | 50:2 46-0] 53-0 45°9 
MEAN,| 37°8 86°6 | 87-7 36°5| 37°5 36°3 | 37:2 36:2| 37-6 36:4| 88°0 36°6 | 88°6 37:0 | 39:1 37:2] 39:7 37:7] 40°38 38:2] 41:2 39:1] 41°5 39:3 


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 


Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dey: Wet. 
44:0 44:0 | 43:0 43:0) 41:0 41:0] 89°5 39°5| 37:2 37:2] 385°5 35°5| 33:0 33-0 | 34:7 30°5 | 36°0 31°6 | 33°1 83-1 | 33°2 33:2] 3271 32:1 
40°0 37°0 | 40°5 39°0| 40:3 39-0] 41°6 39-2| 44-2 42-1] 45-1 41:0 | 46°9 42:2] 44-1 40-0| 44:0 39:0 | 45-0 89-0] 45:0 39:0] 45-0 39-0 
48°2 44:9 48-9 45:0 | 49:0 46°5 | 49-0 45:0 | 49-0 48-8 | 49:2 43-7 | 49-2 41-5 | 48-0 39:8 | 47-0 40-9] 46-0 42:0] 46:0 41:0| 46:0 39:3 
52°D 46° | 52°3 46°5| 51:7 46°0|51-0 46-0 | 50-2 45:0] 49°9 43-9 | 50-2 43°5 | 49-0 43:5 | 49:3 43-0 | 47:6 43°6 | 47-7 43°9| 46-2 431 
55°0 49°0 | 54:9 49°5 | 53-7 50-0] 54:5 50:5 | 54:0 50-0/ 53-0 49:0) 51:0 47-0| 51-0 48-0 | 47-7 45°6| 47:1 46-0] 46-4 46:2] 47:1 46-0 
49°8 48:0} 50°5 48°5| 50:1 48-0] 49-9 47-9 | 49:5 48'S 47°8 | 48:0 48:0 | 46:7 46°5| 46-0 45:9 | 44:7 44:2) 45:3 45°0| 45-1 45°0 
53°0 48-0 | 53°5 45-2 | 53°1 43:4] 51°3 45-2 | 50-5 49°2 45:0 | 48:0 45:0 | 47:0 43:0 | 45°1 43:8 | 44:1 42°6 | 43-7 41°9 | 43-2 40°5 
41°0 38°6 42:2 39°2| 40-9 36°6 | 38-9 36:1 | 37-0 36°0 32°3 | 33°8 32:5 | 30°9 30-0 | 80:0 29:2] 29:0 28:0} 28:9 28-0 | 29:0 28°6 
37°0 35°9| 36-7 35-6 | 38-0 36-9 | 37-7 26°8 | 37° 38:0 36:0 | 37:2 36:2 | 86:9 35:2] 85°38 34:8 | 35:0 34:0 | 34:3 34:0] 35:7 35:0 
10 | 41°7 3871! 43-0 39-9] 42:0 39:0 | 42-0 39:0 | 42:0 41:3 38°9| 401 37:5 | 38-7 38:0| 37:2 36-6 | 36:4 36:0] 86:1 35°6 | 35:0 34:7 
11 | 48-1 41-2] 48-7 41:0] 49-0 48:3 | 47-9 42-2 | 47-7 45:2 40°8 | 42°4 88:0] 41-6 38:1] 41:7 38:0] 40°6 37:4 | 39°9 37:0 


Dry. Wet. 
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DE AASAND Hs 
es 
a 
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ns 
lal 
lor) 


4 
3 
3 
3 
4 
12 | 48-2 42-4 | 48-4 42-2) 47-6 42°3| 46-7 42:0] 45-5 40-5 | 448 41-7 | 43-9 41-9] 42-9 42-9| 42-0 41-0] 41-0 41-0] 41-0 41-0| 401 40-1 
13 | 43-0 43°0| 43-0 43-0 | 42-8 42:8 | 42-0 42-0) 41-9 41-9 | 42-2 42-2| 41-9 41:9| 42°8 42-8421 42-1] 41°6 41:6| 40-5 405 | 40-0 40-0 
14 | 88-0 37-8 | 83-1 38-1 | 38-7 38-7 | 37-3 37°3| 36-5 36-5 | 36-0 36-0 | 35-4 35-4| 36-1 36-1 | 37-0 37-0] 37-9 37-9| 38-7 38-7 | 39-1 391 
15 | 88:0 38:0) 37-7 87-7 | 37-1 37:1] 37°8 37°8| 37-7 37-7 | 37-5 37-5 | 87-0 37-:0| 37-0 37-0| 37-5 37°5| 38-3 38-3 | 37-3 37:3| 36-0 36-0 
16 | 32:7 32°8 | 32°8 32°8| 84-1 34:1] 34-9 34-9| 34-4 34-4 | 343 34-3] 35-0 35-0| 33-9 33-9] 34-1 34-1] 34-0 34-0] 34-5 34-5 | 34-0 34-0 
17 | 84:3 84:3 | 34-3 84:3 | 34-1 34-1] 84-4 34-4 | 34-8 34-8 | 35-0 35-0] 84:1 34-1 | 33-7 83-7 | 33-3 33°3| 32-9 32-9] 33-1 33-1 | 34-1 344 
18 | 34:2 84-2) 34-7 34-7 | 34-8 34-8 | 34-8 34:9] 34-7 34-7 | 35-0 35°0| 34-7 34-7 | 35-0 35-0 | 35-5 35°5| 35-0 35-1| 85-6 35-6 | 36-0 36-0 
19 | 36:0 86-0 | 35-2 35:2 | 35°5 35°5| 35-9 35-9 | 36-4 36-4 | 36-7 36-7| 36-0 36-0| 35-5 35:5 | 34-9 34-9| 34-4 34-4 | 338 33-9 | 34-9 34-9 
20 | 84:2 34-2) 83-7 33-7 | 33-9 33-9 | 33-8 33-8 | 34-0 34-0 | 34-1 34-1) 33°8 33°8| 33-5 33° | 328 32-8 | 32-2 32-2) 82°6 32-6 | 32:5 32° 
21 | 34-0 34-0 | 38°8 33-8 | 34-3 34-3 | 83-9 33-9| 34-0 34-0 | 333 33-3 | 32-8 32:8| 33°5 33-5 | 33-9 33-9] 33-7 33-7| 85-0 35-0| 35-2 85-2 
22 | 87°0 37:0| 87-2 37°2| 37-2 87-2) 37°3 37°3| 36-7 36-7 | 37:7 37-7 | 37-2 37-2| 37-0 37-0 | 37-2 37-2] 37-7 37-7 | 88-0 38-0 | 381 381 
3 | 87-2 87-2) 87-1 37-1 | 37-2 37-2) 87-1 371 | 35-8 35:8 | 35-0 35-0 | 34-7 34-7 | 34-4 34-4 | 34-0 34:0] 34-0 34-0 | 33-7 33+7 | 34-2 84-2 
24 | 87°7 877 | 38-0 38-0 | 38-0 380 | 38-0 38-0.| 37-5 37-5 | 36-7 36-7 | 36-3 36°3 | 85°7 357 | 35-4 35-4] 35-4 35-4 | 34:0 34-0 | 85-1 38571 
25 | 86-4 36-4 | 36-3 36-3 | 37-0 37-0 | 36-6 36-6 | 35-2 35-2| 35-2 35-2| 34-1 34-1 | 34-0 34-0/ 32-6 32-3] 31-7 30-6 | 311 31-2| 31-0 303 
26 | 841 34-1 | 34-6 34°6 | 35:2 35-2| 35-9 35-9| 85:8 35-8 | 34-3 34-3| 33-5 336 | 32-9 32-9| 31-3 31-3] 30°3 31:0 | 29-7 29-7 | 29-0 29-0 
27 | 41°8 893) 41-0 39:0] 43-0 40-3 | 42-1 39-6 | 41-3 39-8 | 40-2 38-2] 41-7 39-9| 40°3 38:5 | 39-1 37°5| 38-4 37-2 | 37-3 36-6 | 37:0 36-2 
28 | 48°7 43:8 | 48-2 43-2) 49-0 44-0 | 48-2 43-4] 48-3 44-7 | 46-7 43-1 | 45-2 420 | 44-0 42°2| 42-7 40-2] 40-6 39-2 40-0 38-7 | 39:5 383 
29 | 53-2 46-0 | 53-7 46-0 | 52-2 46-5 |53°3 47°3| 51-0 43-9] 50:0 43-0| 48-1 41°5| 47-1 42-8] 46-0 41-8] 45:0 42-1 | 44°7 41-8 | 44-8 42-2) 45 
30 | 536 46-8 | 52-0 44-1 | 54:0 44°6| 53-3 45-0| 51-7 44-0 | 49°8 43-9 46-8 43-1] 45-0 41-8 | 43-1 41-7| 41-0 38:5 | 88:5 38-1 | 38°7 38°7 
Mean,| 42'1 89-7 | 42°1 39-7 | 42-2 39-9] 41-9 39-8] 41-4 39°3 | 40-9 38-9| 40:2 88-4 | 39°5 37-9 | 88:8 37-4| 38-2 37-1|37-9 37-0| 37°8 368 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. ET 


TEMPERATURE. Dry AND Wet BULBS. JUNE 1904. 


| 1 %) ] 3 4 5 6 i 8 9 10 11 12 For Day. 
| Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.)Dry. Wet.JMax. Min. 
} 1 |57°0 55:2 | 56°3 54°9|56°5 55:0 | 56:3 55:0 | 55°7 54:4) 55°7 54:2) 57:3 55:5 | 56°3 55:0) 55:3 54:8) 54:0 53°5 | 53-9 53°6| 54:4 54:1]58-2 49°8 
2 | 511 47:3 | 50:0 46°6 | 49°5 45-9 | 49:2 45°8 | 49:6 45:0} 50°9 45°8| 51-9 46:1 | 42°38 46°8 | 54:9 48-1] 54:6 49°5 | 56:2 50°4| 57-0 51-1] 61:9 47-7 
B |46°9 45°5 | 45°6 44:4) 45:0 44:0] 44:0 43:1 | 44:1 43:1] 46:1 45:0 | 49:4 47-4 | 53-9 50-7 | 54:6 51:5 | 59:0 53°9| 60°6 55:1 | 62:0 56°6] 70-1 43:8 
4 |50°0 48-9 | 48:9 47:9 | 49-0 47:5 48-0 46:6) 48-7 47-9) 50°1 48-6 | 52:9 51:3|56°5 53-9] 59:5 56:0 | 62:5 57°6| 65°5 58-5) 67:9 585] 72:0 47-9 
5 |58°6 52:0) 52-5 50°6 | 50:9 49°5 | 50°2 49:4 | 51:0 5071] 51-4 50:2 | 53° 52:2] 55:7 53°5| 59-9 56°2| 61:0 57:4 | 62°3 58-4 | 65:0 59:0] 74:4 49-9 
6 |55°5 53:0 | 55-0 52°6 | 53°5 52:0) 52:4 51-2) 53°1 51°9| 54:9 53-1) 58°0 55:0 | 61:3 57-0] 61-5 57-4 | 63°4 58:4] 66-0 60:1 | 67°5 60°5| 70°2 52-4 
7 | 51:8 50:0 | 50-7 49:4) 49:7 48°5 | 49:3 48:2) 50°7 49°8 | 52°38 51:0| 55:0 53:0] 58°6 54°3|60+1 55°5 | 62°5 56°9| 64:1 58:0| 67°6 57°9) 71:1 49:1 
8 |52°6 49:0) 505 48:0 | 49-4 47:0 | 48:4 46:1 | 48-3 46:0 | 49:7 46°5 | 49°5 46°0 | 52:1 47:2] 55-0 49:1 | 56:2 50°0 | 56°9 50°1| 57:0 501] 58-7 46-7 
9 | 47-1 43:2) 48-2 44:0 | 48:2 44:7 | 48:0 44:0| 47:9 43-6 | 49°5 44:4] 51:0 46:4] 52:0 47:0 | 53:0 47:2| 54:0 47°8| 54:9 48°1| 55°5 48-9} 59-1 47-0 
i 45°7 | 48-0 45:3 | 48°3 44°7 | 47°2 44°7| 47-1 45°0| 47-4 44°4/ 48-2 45:2] 49°7 45-8 |50°9 46°5| 53:4 48:0 | 54:2 48-2) 56:0 49:3] 58-7 47-0 
44-4} 461 44:0 | 44:5 43:0 | 44:3 42°38] 45:4 43°4| 48-4 45°2 | 49°6 46°2|51°5 47°5 | 54:7 49°9 | 58-1 51°6 | 60-9 52-5 | 63-4 53-0] 68-0 44:0 

46-7 | 46°9 45:0 | 46-0 44:4 | 45:7 44:1) 45:3 44:1] 47-9 45°9| 50:9 4871 | 54:2 50°7 | 56°4 52°6 | 59°38 54:5 | 61-0 54°8| 60°9 55:3] 68:1 45:2 

52°4 | 58-4 52°0 | 58-2 62:9) 58°5 53:0) 58°7 53° | 55°2 53:9 | 57:3 53-7 | 55:6 54:0 | 55°3 54:8 | 55:4 55:1 | 56-2 55°8 | 57-8 56-9] 65:0 54-9 

54:0 | 54:4 53°6 | 52:9 52°3 | 52°3 51°8| 53:0 52°2 | 53:2 52°3 | 54:4 53:2] 566 53°4]58°7 54:0|61°5 54:2 | 606 53°9 | 62°6 54:3] 68°2 52:2 | 
52°5 | 56°8 53°1 | 54°6 53°1 | 54:4 53:1 | 54:9 53-9 | 53-7 53°3 | 52°6 52°1 | 52:1 51°5 | 52°6 52°1 | 538°5 52°5 | 53°1 52°5| 54:0 52:9] 58-3 52:1 | 

47-9 | 53°6 47°7 | 53:0 47:2) 50°5 46:9} 51:4 46:9 | 51°6 46°7 | 51°9 46:5 | 49:2 47:3 | 48:9 47:9] 49°3 47:0 | 50-0 47:0] 51:0 47:5) 54:1 48-6 

48:0 | 50°3 48:1] 49:4 48:0 | 50:2 47:3 | 50°3 47-8} 51:0 48:0 | 50:0 48°8] 50:7 48°5 | 52:7 49:4 | 52:1 50-4 | 52:2 50°3| 53:4 50:0) 58-1 49-1 

48-9 | 49°6 48°9 | 49:4 47-9 | 49°3 46°9/ 49°1 47:3|49°6 47°7| 50°7 48°0 | 52°8 50°5 | 52-0 48°8 | 52°6 48°6 | 53-2 50-1) 53-7 50:0] 54:6 48-2 

49-9 | 50°1 49°7 | 49°8 49:2) 49:6 49:0] 49°6 49:0] 49°6 49°1| 50°6 50:0) 52:0 51:0] 53-1 51:3 | 53°6 51:0 | 55:1 51°7 | 56-1 51:9) 57:1 49°4 

49°8 | 501 49°3| 50:3 49:4 | 50°71 49:0 | 50°6 49:0 | 51:3 49-6 | 51°6 50:2 | 52°3 50°0 | 53-0 50°1 | 52°4 50°5 | 51°3 50°4| 50°6 50:0] 5771 49°0 

47°8 | 49°6 47-2) 49°1 47:6 | 49:2 47:5 | 50:1 48:0) 51°7 48°7 | 51-5 48:9) 52:7 48°3| 54:4 50°5 | 54:8 49:5 | 55:3 50°6 | 55:7 51:1] 58:7 48°8 

1 | 50°4 49:0) 50°0 48:3) 49°5 48:0| 49°5 48:3) 50°2 49:5 | 52:0 51:0} 53:1 51°6 | 53:2 52:0 | 53°38 52:0 | 53:3 51:1 | 54:1 51:4) 55-7 49-4 
51°38 51°5 | 52°0 51°5 | 52°71 51-5 | 52:3 51:8) 52:9 52:0) 53:0 51:9] 53-4 52:0 | 53:3 52:1 | 53°38 52°3 | 53°6 51:5 | 54-6 51:9] 58-4 51:0} 

50:0 48°5 | 49'9 48°3| 49°6 48-4] 49°8 48-4] 49°7 48:4] 50°9 49°5 | 52:2 49:9 | 54-2 50°8 | 55:3 51:2 | 581 523 | 58-1 52:4] 58-6 49-4 

50°6 49:9) 503 49:4 | 50:2 49°3| 50-4 49-2) 51-2 49:5) 51-7 50:0] 51-8 50:0 | 52-4 49-8 | 54-4 51:1) 55:0 51:0 | 54:2 51:0) 56-4 47-2 

44:1 42°4 43:3 41°9 | 42°5 41-0 | 43:5 42:4) 45:1 43:4) 47°3 45-2) 48-6 46:3) 53-4 49:0 | 55:3 49:2) 55°8 49:0] 57-0 50°8)59°3 42-0 

43°5 40°9 | 42:5 40°83 | 41:3 39:3] 40°6 39:0 |44°8 41°8| 49-1 45:0 | 50-4 45°9| 54:4 47:0 | 55:0 47°9| 55-9 48°5| 57:0 49:5] 65°0 40:3 

44°8 43+1| 43-7 42:1 | 42:3 41:0] 43:4 42:0] 46:3 44:2) 49°9 47:2|52°8 49°3| 55:3 50-9 | 58:1 52°8| 58-9 54:1 | 62:0 54:6] 67°9 42-2 

50:0 48:0 | 48-9 47°9| 48-3 46°7| 48-5 47-5) 51-1 49°7 | 53:8 52:0| 56:7 53°5| 63:0 56:0] 63-6 56-0 | 64:9 57-2| 66°8 57:8] 70-7 48:1 

56:0 52°6 | 55:1 53:0 | 55:4 53:0 | 55:4 53:2] 55°6 53:3 | 58-0 55:0 | 62:1 57°3| 65°5 58°3| 66:0 58:1) 66:2 59-0) 68-0 59°3] 72:0 54°5 

50-4 48:3 | 49°8 47:9 | 49-3 47:5 | 49°6 47:8 | 50°6 48°5 | 52:1 49°7 | 53-7 50°7 | 55:4 51°7 | 56-6 52:3 | 57°5 52°8 | 58°7 53°3] 62:7 48-2 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. | Mean. 


t.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dr Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|]Dry. Wet. 
54:0 52°5 | 53°7 51:9 | 52°6 50:8 | 52°9 50-2] 52°9 49:8) 53-2 48-3) 52:4 47:6) 51°5 47°4|51°5 47:9] 51:0 48-0) 49°9 48-0] 54:1 52:1 
58°38 52°5|59°1 53-2) 60:8 54:1 | 61:9 54:9) 60-5 54:2/59°9 54:1 | 55-9 52-2|53:1 50:4/51:0 48:8 | 49°7 48-0} 47-7 46:6] 54:3 49°6 
65°0 58:0 | 66-9 58°6 | 67-5 59°7 | 69:0 61:0] 70-1 60:9 | 66:4 59°3 | 62:4 57-0| 59-0 54°6 | 58:0 53°8 | 54-7 52:0 | 52°5 51:0} 569 52-6 
68°4 57:4 70:0 61:3 | 69:7 60°2| 71:2 62:3) 68:5 60:4) 65:9 59-6 | 62:7 57-7 | 60°4 56°3 | 58:3 55-4 | 57-0 54°5 | 55-0 53-0] 59°7 55-0 
70°3 61:9 | 72°8 62:9 | 73-1 62°5 | 73-2 62:1] 71:0 61°3| 68-1 60-2 | 64:4 58-3 | 60°5 56-0 | 58-6 55:0) 5 54:2 | 56°3 53:4] 60°9 56:1 
68°3 61:0 | 69°71 61:2 | 69°5 61:0} 68°9 61:0 | 67°2 60:0 | 64°8 58:1 | 61:0 55°9 | 58-1 54:0 | 56:3 53-0 51°8 | 52°8 50°9]60°9 56:3 
69°3 58°7 | 68:7 57-9 | 69:4 59-2] 70-5 60:0| 69°1 60-0 | 67°7 60:0 | 63:2 56°5 | 60-4 54:8 | 580 53:3 51:5 | 53°5 50:0} 60:2 54:7 
56°8 50°2 | 58-0 582 49:6] 57-0 49:3] 55°9 48°6|54:°9 47:3 | 51:3 46:5 | 50°3 45°8 | 48-8 43-2 *4| 48:0 44:0] 52°8 47°6 
67:4 49°8 | 58°3 585 50°9)58'5 50:4 | 56:7 50:2) 53-8 49:0) 51:2 47:5 | 50-4 47:3 | 49°38 46-8 46-2 | 48:3 45:9] 52:4 47°3 
58°5 51:1 | 57°5 58:0 51:3) 58-0 51:4|57°5 51:0| 55:4 50:0 | 52:2 47-8 | 50°2 46-4 | 48°5 45:3 45:1 | 47:2 44:8] 51:9 47:4 
65°7 54:9 | 63-9 66:1 55:2 | 65:6 56-2) 65:0 56°6 | 62°5 56:0 | 58°5 52°5 | 560 50:9 | 53:0 48:8 47°9 | 49'°8 47:0] 55°6 49:9 
66:0 57:0 | 66°5 65°9 57°3 | 63:7 56°1| 62:9 56°6| 61:9 55:4 | 61:0 54°7| 58-5 54:0 | 565 52°5 | 55:0 52-0 | 58-1 52:8] 56°8 52:1 
56°5 55:9 | 57:2 59°6 58:3] 62°6 59:5 | 64:0 60°3| 62:5 59°3| 60:3 57-°9| 58°8 56:4 | 58-0 55:0 | 56:0 54°8| 55:0 54:3] 58:0 55°6 
59°5 53:0 | 57°4 ; : ; : : : ” : : 2|56°5 51°7 | 56°6 520/566 52:5] 563 52°6 
54:0 53-0 | 54:5 571 54:0] 56:2 53-2) 55:5 53°0| 56:6 51°6| 55°38 51:1) 53-0 51-1) 53:7 51°8| 55:1 51-4 | 54°3 50:0) 54:5 52°5 
52*1 49°5|52°6 49-7) 51:3 49-4] 53°6 50°0| 51-4 48-1 | 50°1 48°6 | 49°6 47-7 | 49-7 48-2] 50-0 48:1] 51+1 48:0 
: 521 |54:7 50°3| 52-2 49:0|51°3 48°1 | 51:2 47°5| 49:6 48:2! 49°2 48:5] 52:3 49:3 
‘2/500 49°8] 51:0 49:1 
‘1 | 50°4 49:4] 52:2 50:4 
7 
1 
3 


a4 


oO PS Poor 
Ls “1S NTO 
SNSCSCUM NS 
rs 
S 
re 


51:0 48°6 | 52:9 
55°9 51:0 | 55:0 
53'1 49-9 | 53-1 
56°0 51:7 | 54:9 
51°5 495) 5 
56°1 50:0] 5 
54:4 52°95 
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‘2 | 56:2 4 
51°8 49°7| 50-9 49:4] 50-4 49-7|50°3 49-4 | 49°7 49-0 | 50-0 49°5 | 50°6 49:3 | 45-9 4 
E 52:4 51°4| 52:0 50°5| 51-7 49-9| 51-9 49°3| 51-4 49-2) 51-0 4 
50°5 | 53°6 50:4] 53-7 506 | 54:6 51-1 | 52:4 49-8 | 52:2 49-0 | 51:7 48:0 | 49-6 47-5 | 49-0 47° 6 
51:1|57:0 51-0] 54:0 49-0] 53-0 48-2 | 52:0 48-8 | 50°3 48:8 | 49-6 49:1 | 50°5 4 500 49:2 | 52°7 
51:6 | 53°4 52:0] 52-4 51:4) 51-7 51:1) 515 51:1) 51-7 5 51:7 51:5] 52-4 51° 
: e ; ‘9 | 52-0 49°6| 51-4 49:1 | 51:0 49:1] 53-8 51-4 
52:0 | 52°9 52:3) 52:0 51°3| 51:1 50°5| 50°9 50-2 | 50°9 50:2 | 50-7 50-0} 52-7 50:0 
51:5 | 54:6 49°4153°5 48°8| 52:1 48:7 | 49:1 46:1 | 48-2 45:1) 47-2 44:2] 52:3 49-4 
49:8 | 58:5 50°0| 55:0 48-2) 52-1 46°5 | 48°8 44:5 | 45°6 43-2) 44°6 42-1) 51:4 46-7 
54:5 | 61-2 53:°9| 58:0 52°5 | 54:1 50°3 | 520 48:2 | 49-0 46:9] 47:0 45:1) 52°9 47°5 
4 ‘1 56:0| 61:1 54:1 | 58:5 53:0 | 55-4 51:0 | 54°8 50°5 | 52-1 50°0} 55-9 50:9 
58-9 | 65:9 57-1 | 63°5 56°6| 61°6 55°5 | 59:3 53°5 | 58°6 53°3 | 55°2 52:7} 601 54:4 
56:0 | 62°1 55:5 | 63°1 53:9 | 58-7 54:1 | 57:0 52°6| 56:8 51:0) 56°6 51°5] 61°6 55°5 


54:0 | 58°4 58:1 | 56°3 51°83) 54:4 50°9 | 53-2 50:0] 52:1 495/514 49:1) 55°0 51-1 


50:0 47°5|51°6 49°6 

7 49°2 
§2°4 | 55:0 51:9 
58:1 53:3 | 
56°1 53°6 
55°5 51:1] 5 
581 50°5 | 58:2 50:4, 
59°8 50°0| 62°9 52:9 
65:0 56-4 | 67°8 58:2 
67°6 58°6| 70:0 60-1 
68°8 58°4/ 68°3 58-0 


59°8 53°7 | 60:2 
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578 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE, Dry AND WET BULBS. JULY 1904, 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.!Dry. Wet.)Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.)/Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 388°5 385 | 38:2 38:2 | 38:0 38:0 | 37°38 37:3 | 36:1 36:1 | 8671 36:1 | 36:0 35:9 | 36°5 36:1 | 38°4 37°8 | 37°8 37°8 | 39:0 39:0 | 39°1 39-1 
2 | 36:1 3671) 35:0 35:0 | 34:2 34:2 | 34:3 34:3 | 34:0 34:0 | 34:0 34:0 | 34:0 34:0 | 34:2 34:2 | 34°9 34:9 | 85°2 85:2 | 35°7 35°7 | 36:1 3671 
3 | 85:2 35°2| 84:7 34°7 | 84:2 34:2 | 34:1 34:1 | 33° 33°5 | 339 33°9 | 32:1 32:1 | 33°0 33:0 | 33°8 34:0 | 385°0 35:0 | 36°0 36:0 | 36-2 36-1 
4 | 34:6 34°6 | 34:3 34:3 | 84:2 34:2 | 34:3 34:3] 54:5 34°5 | 33:4 33-4 | 34:3 34:3 | 35°0 35°0 | 35:2 35:2] 35:1 35:1 | 35°0 35°0| 85°7 35°7 
5 | 40°] 40:1 | 40:1 40-1 | 40°0 40:0 | 39:0 39-0 | 38°9 38:9 | 38:2 38:2] 36°1 36:1 | 35:2 35°2| 84:9 34:9 | 35°0 35:0 | 36:0 36:0) 36:1 36:1 
6 | 41°38 41°3| 43:0 43:0 | 43°2 43-2 | 46:2 46:2 | 47°3 47:3 | 45°0 45:2] 44:0 44°0 | 44:3 44:3 | 46:2 46°3 | 46°9 47:0 | 46°1 46:2) 44:1 44-2 
7 | 335 33°5 | 33:4 33-4 | 33°9 33:9 | 83:2 33:2 | 34:0 34:0 | 34:0 34:0] 34:0 34:0 | 34°0 34:0 | 83°7 33°7 | 83°8 33:8 | 34:0 34:0 | 83:0 33:0 
8 | 35°0 34:9 | 34:9 34:9 | 35°1 35°1 | 35°6 35°6 | 85:9 35:9 | 36°9 36:9 | 37°5 37°5 | 38°83 38:3 | 39:1 39:1 | 39:4 39:4 39:0 39:0 | 40-4 40-4 
9 | 39:1 39:1 | 38:3 38:3 | 38:7 388°7 | 39:0 39-0 | 381 38:1 | 39°8 39°8| 40°1 40:1 | 40°0 40:0 | 40°8 40:8 | 41°9 41°9 | 43°7 43-7 | 43:3 43°3 
10 | 41°2 41-2) 41:1 40°9 | 41:0 40:1 | 40°3 40:2 | 41°9 41:0 | 41°8 41:4] 42°8 42°6 | 45:5 43:0] 46:9 44°8| 47°9 44°8 | 48°8 45°8| 50°1 45:0 
11 | 50°6 40°9| 51:0 41°0} 50:0 39-9 | 52°1 40°0| 53:5 41:2) 55:0 45:5 | 56°8 45:9] 57:3 47:2) 58:8 49:5 | 58:0 49°8 | 58:2 51:0} 59°2 51°8 
12 | 53:0 51°8| 52:4 51:°0| 51:7 50°1 | 52:0 50°9/| 53:0 50-7 | 54:6 52:0 | 54:9 52:0 | 56:0 52°3/ 56-8 51:2|55°6 48°8 | 56:0 49:2 | 56:2 50-4 
13 | 44°0 44:0 | 45°1 45:3 | 43:5 438°5 | 43°9 43:9 | 44:1 44:1 | 43°9 44:0 | 44:8 44°38 | 44-5 44:5 | 44°0 44:0 | 44:8 44:8 | 44:0 44-0 | 44°8 44°8 
14 | 40°3 40:0} 40:2 40:0 | 39°7 39-6 | 39:2 39:2 | 39°3 39:3 | 39°3 39-3 | 40:0 40°0; 40:2 40°2| 40°6 40°7/| 41:0 40°9 | 41:5 41°5| 42-1 42-1 
15 | 88°35 38°5 | 39°7 39°7 | 41:9 41:9 | 43°0 43:0 | 42°8 42°38! 41°5 41°5| 40°8 40°8 | 41:7 41°7 | 42°6 42°6 | 43:4 43-4 | 43°9 43°9 | 44-4 44-4 
16 | 37°5 37:5 | 87-4 37-4 | 36°3 36:3 | 86°1 36:1] 366 36°6 | 35°6 35°6| 36°7 86°7 | 86°8 36:8 | 35:2 35:2 | 36°9 36:9 | 36:7 36°7 | 37°3 37°3 
17 | 35°7 85°7 | 34:9 34:9 | 34:2 34-2 | 84:2 34:1 | 84:2 33:9 | 35°9 35°3| 36°8 35:9 | 87:5 37:0 | 38:9 38:7 | 38:2 37°8| 88:2 388°0| 40°8 40-2 
18 | 40°0 38°8}| 40:0 39:0 | 39°38 38-9 | 39°3 38:3 | 39°2 38:2 | 40°3 39:2 | 42:0 88:1 | 44:6 39°38] 47°3 42°2| 46°8 42°1| 48:2 43:4 | 49°7 45:4 
19 | 46:0 43:3 | 45:4 43-0 | 45:0 42:9 44:8 43-0 | 44°38 43:3] 45:2 43°8| 47:2 44:8 | 50:0 45°6| 50:0 46°3 | 52:0 46°8 | 54:0 48°0 | 54:2 47°8 
20 | 45:0 40°51 45°3 88°71 48°5 39-9 43°9 40:0 | 44°8 34°61 47:2 35:5 | 48:6 35°91! 49°9 37:4] 51:7 39°81 52°7 41:2| 51:0 42:0! 47°0 43°3 
21 | 42°8 42°8| 42:9 42:9| 43:4 43:4 | 42:9 42:°9| 43-0 43:0 | 43:0 43:0 | 44:0 44:0 | 44:2 44:2] 44-9 45:0! 45°8 45°8 | 45:0 45:1 | 45°5 456 
22 | 42:4 42°4| 42°2 42°2| 41:9 41°9| 41°9 41°9 | 42°1 42:1 | 42°5 42°6 | 42°8 42°8 | 42:9 42:9 | 43°6 43-6 | 45°C 44:9 | 45:0 45:2| 45°6 45°5 
23 | 43°9 43°29 | 43:3 43°3 | 48°3 43:3 | 43:1 48:1] 48-0 43-0 | 43:2 43:0] 44°6 44:5 | 45:0 45:0 | 45°3 45:4| 46:0 46:1 | 46:1 46°1 | 46°3 46:3 
24 | 46:0 45:7 | 45:9 45°5 | 45°5 45:2 | 45:5 45:3) 46-0 45:4 | 47°3 47:0] 49:2 48-4 | 50°0 48°9| 50:5 49:0] 51:9 48°9| 52°8 49-9 | 52:0 49:7 
25 | 45:1 45:1) 45:2 45:2) 45:0 45:0 | 44:9 44:9] 44:5 44:5 | 44°38 44:5) 44:4 44:4) 45-0 45°1] 45:1 45:2) 45:2 45:3 | 45°] 45°2| 45°6 45:8 
26 | 42°6 41°6| 44:0 42°0/ 44:1 41:9 | 44-0 41°3 | 43-9 41°8 | 45:0 42:4] 45:2 42:9) 45°9 48:2 | 44:8 43:2) 44:4 43-0 | 45:0 43°5 | 45:2 44-1 
27 | 42:0 41°7| 41-7 41°6 | 41:2 41°1 | 41:1 41°1 | 41:2 40:2 | 42:0 40°8 | 42:1 41°8| 46-6 43°8) 52:1 47:1) 51:9 45:2 | 538°1 45°8 | 49-1 45°6 
28 | 46°3 44:9) 45-7 44°5| 45:2 48°9| 45:8 44:2] 46:2 44:2 | 47-0 44:0 | 47:7 42°2| 48:3 43:3) 50:4 44:4] 51:1 45:0 | 525 46:°4| 52-7 47°3 
29 | 44:0 48:4 | 42°3 42:0 | 42°8 42:1 | 42°9 42:0 | 42:9 42-8 | 43:0 43-0 | 43-4 43:4 | 44:0 44:0| 44:7 44:7 | 45°3 45°3 | 46°6 46-8 | 47:0 47° 
30 | 43:1 43:1 | 43°3 48°4| 43°3 43:3 | 48:0 43°0 | 43°0 43:0 | 42°7 42°7| 42:4 42:4 | 48:4 48:4] 43:1 43°1 | 44:1 44:2 | 48°5 43-5] 44-4 44:1 


Sl | 422 42:2) 42-4 42-4 | 42°8 428 | 42°38 423 | 42°2 42:2 | 41°9 41°9 | 42-0 42:0 | 41°6 41°6 | 42°6 42°6 | 422 42°2 | 42:0 41:9] 41:0 40°9 
MrAN,| 41:5 40:7 | 41:4 40°6 | 41-2 40°4| 41:3 40:4] 41-4 40°3 | 41:7 40°6 | 42°2 40:8 | 42:9 41:3] 48°8 42:1] 44:2 42°4| 44°6 42°8| 44-7 43:2 


13 14 15 16 7 18 19 20 21 225 23 Midnight. 


Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dey Wet.|Dry. Wet.'Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet. 


1 | 37:9 38°0| 37:2 37-2] 37-1 37-1| 37:4 37°4 | 868 36-8 | 37-0 37-0 | 37-0 37-0 | 368 36:8 | 366 36:6 | 36°5 36°5 | 36°8 36:8 | 36° 36°6 
2 | 36-0 36:0) 36:4 36-4| 36°5 36°5 | 35°9 35°9| 36-1 36-1 | 36-0 36-0 | 35-0 35-0] 35°6 35-6 | 34-2 34-2 | 34-8 34-8 | 34-8 34-8 | 35-0 35-0 
3 | 36-2 36-2 | 37-0 37-0 | 37:0 370 | 37°3 37-3] 36-9 36-2] 37-0 37-0 | 37-1 37+1| 36-0 36-0 | 35°5 35° | 35°8 35'8 35-2 35-2 | 34-6 84-6 
4 | 36-2 36:2] 36-6 36°6| 36-5 36-5 | 36-0 36-0 | 36-0 36-0 | 37-0 37-0 38-0 38-0 | 38-0 38-0 | 39-0 39-0) 39:8 39-8 | 40-0 40-0 | 40-0 40-0 
5 | 36°7 36-7 | 36-2 36-3 36-5 36-6 | 36-6 36-6 | 36-1 36-1 | 36-2 36-2 | 36-7 36-7 | 36-2 36-2 | 36-8 36-8) 38-3 38-3 | 39-6 39-6 | 40-4 40-4 
6 43:0 43-0] 41-9 41-9| 38:3 38:5 | 37-8 37-8 87-6 37°6| 36-0 36-0| 35-0 35-0| 34-7 34-7) 34-2 34-2] 33-9 33-9| 33°8 33:8 | 33°7 33°7 
- 7 | 84-0 34-0] 34-4 34-4 | 33-9 33-9 | 33-0 33-0 / 33:5 33-5 | 33-9 33-9 | 33-2 33-2| 33-5 33-5 | 33-8 33:8 | 33°5 33-5 | 83°5 33°5 | 34-7 84:7 
8 | 40-7 40:7 | 40-7 40-7 | 40-9 40-9 | 39-7 39-8 40-0 39-9| 40-0 40-0 | 40-6 40:6 | 40:3 40-3 | 40-2 40-2) 40-0 40-0 | 39° 39°5 | 39-1 39-1 
9 | 43°8 43-8 | 43:5 43:5 | 43-2 43-2] 42-8 42°8| 42-4 42-4 | 42-6 42°6| 42-1 42-1] 42-0 42-0 | 42-0 42-0 | 42:0 42-0] 41-8 41:8 | 41-2 41-2 
10 | 53-2 39:0 55°8 40-3 | 56-0 40-4 | 55-9 41-9 57-1 45-0] 57-0 46-9 | 56-3 49-6 | 546 48-3/ 53-1 46:8] 52°8 44-7 | 51-3 46-2 | 50°5 46:3 
11 | 60-0 51:3| 61-9 54-8 | 62-0 541 | 62:0 54-0) 62-1 54-4] 61-0 49-2/ 59°38 55°9| 57°3 56-4 | 56-1 54-2) 55°5 521 | 55-0 49-9 | 54-1 51-0 
12 | 54-9 50-0 | 54:0 48-5 54-2 49:8 | 53-0 49-5 | 521 48:5 | 52:3 48-1] 51-0 48:0) 49°3 47-0| 45-2 45-0 / 43-9 44-0 | 44-1 44-1 | 44-0 44-0 
13. | 44°7 44°7| 44-7 44-7 | 43-5 43°5| 43-0 43-0| 42:3 42°3| 41:3 41-3] 41-3 41°3| 40-7 40°5| 40-2 40-1] 40°8 40-7 | 40-8 40-7 | 40°5 40-1 
14 | 41-9 41-9] 41-0 41:0 41-0 41-0] 40-4 40-4| 40-2 400 39°8 39:7] 40-9 40-9] 4251 421 | 42-2 42:2] 40-8 40:8 | 40-0 40-0| 39:4 39-4 
15 | 44-9 45°0| 44-2 44-2 41-5 41-4 | 38°6 38-6 | 39-8 39-7 | 39-0 38-9 | 38-8 38:8 | 37°8 37-8 | 37°3 37:3] 87°7 37-7 | 87-3 87°3 | 37° 87-5 
16 | 87:3 87°3| 37-0 37-0 | 37-7 37:7 | 87°8 37-8 | 37-8 37:8| 87-9 387°8| 37-4 87-4 | 37°0 37-0 | 36-8 35:8 | 36-2 36-2 | 85-8 35°8 | 36-0 36-0 
17 | 41-8 40-9| 43:3 42-0 | 42-0 41-2| 40-9 40°3| 42-4 41:3| 42°6 41-3] 41-8 40°6| 41°6 40-0 | 40°6 40-0] 40°5 39-8 | 40°3 39-0 | 40-0 39-0 
18 | 51'8 47:3 | 52:8 47-9 | 52-9 48-0 | 52°6 47-3 | 52-0 46-4| 51:8 46-1 | 50-9 45-9] 50-0 45-5 | 48-0 45:0 | 48-0 44-4 | 46-9 43-9 | 46-8 43-9 
19 | 55°6 48°8| 55:2 49-8 | 54-3 48-1) 53-9 49-1 | 52-8 48-9| 52-4 48-8] 50-4 47-5 | 48:0 45-9] 47-6 42-9 | 49-0 40-4 | 48-7 39-1 | 48°6 37-9 
20 | 46-2 43-1) 45-1 42-9 | 42-0 41-4) 41-2 405 | 405 40-4! 41-0 40-9] 41:8 41-8] 40-9 41-0 | 40-0 40:0 | 39-9 39:9| 403 40°31 39-9 39-9 
21 | 45-1 45-2 | 45-0 45-0 | 46-0 45-8 | 47-2 46:9] 47-0 46-1 | 46-2 46:2| 46-1 46-0 | 45-8 45°8| 45+1 45-1 | 43-0 43-0 | 44-1 44-1 | 43:3 43:3 
22 | 46-4 46:2] 47-1 46-4 | 48-5 47-5 | 49-0 48°0| 47-4 47-0| 47-0 46-7 | 46-2 46-2 | 45°9 45:9 | 45-0 45-0 | 44:3 44-4 | 44-1 44-1 | 43-9 43-9 
23 | 46-9 46°9| 49-0 49-0 | 48:3 48-3 | 48-8 48-8 | 48-6 48-4 | 48-4 48:5 | 48-7 48-8/ 47-9 47-9] 47-1 47-1 | 47-0 47:0 | 46:3 46-3 | 46-1 46-1 
24 | 50:0 49-1 | 49-0 48-4 | 49-7 48-7 | 49-3 48-7 | 48-4 48-0 | 48-2 47-6 | 47-7 47°3| 47-1 46-7 | 47-0 46-2 | 47°0 46-1 | 44-8 44-9) 44-9 45-0 
25 | 45°8 45°9| 46-0 46-0 | 45:9 45-9 | 45-9 45-9 | 45-2 45:3 | 44-9 45-0] 43-8 43-8 | 42-9 42-9 | 42-2 49-2 | 43-1 43-2423 41°6| 42-9 41°8 
26 |45°8 44:2 | 46-8 44-7 | 47-2 45:0! 48°3 456 | 47-0 45-0/ 47-0 45:2] 46-8 45-2| 45-1 44-5 | 44-9 43-5 | 43-9 43-1 | 42-4 42-4) 49:5 42:0 
| 27 | 47-3 45°0| 51:2 48:0 | 50-8 48-0 | 498 47-9 | 50:0 48:2 | 49-2 48:1 | 48-9 48:0 | 48-8 48-1 | 49-0 48:0 | 47-8 47°8 | 46-9 46:9 | 46-2 46-0 
28 | 53-2 48°8|53°5 48-1 | 54-5 49-7 |55°6 50:3 | 528 49-0 | 49-8 476 | 49-0 47°1|47°8 45:2] 46-2 45-9 | 45-7 45-4] 45-4 45-4) 44-9 44-9 
| 29 | 47°6 47°6 | 47-6 47-6 | 48-0 48-0 | 48-3 48-3 | 48-3 48-3 | 48-2 48-2 | 47-8 47-8] 46°8 46-8] 46-1 46-1] 45:3 45-3 | 44-0 44-0 | 43-4 43°4 
30 | 46-2 44°8| 47-2 45-0 | 50-0 46-2 | 49-0 44-7 | 50-0 45°3 | 48-4 44-4 | 46-4 44-2 | 45-0 43-9] 43-9 43-9 | 42-2 42-1 | 42-1 42-1| 42-2 42-2 
BL | 42-4 42-4 | 42-4 42:3 | 42-0 42-0 | 42-0 42:0] 42-0 42-0 | 41-8 41-7] 41-7 41-7 | 41°8 41:8] 41-1 41-1| 40-0 40:0] 40-0 40-0 | 40°8 40°8 
MBAN,| 45°0 43:2 | 45:3 48° | 45-1 43:3 | 44-8 43-1 | 44-6 43-0 | 44:2 42-7 | 43-8 42-9 | 43-1 42-4] 42-5 41-8] 42-2 41-4 | 41-9 41-1] 41-7 41:0 
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FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


JULY 1904. 
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53°9 52°1| 53-4 51°38 52°9 51-4) 52-7 51:2) 52°9 51°5 | 58°6 52:0 | 550 53:0 | 56:0 53°5 | 57°83 54:7 | 59°0 55:4 | 59°8 56:1 | 61:0 56°5 
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N.| 61°4 56°8| 61-8 56:9 | 62°7 57°6| 63-1 57-7 | 62°6 57:3 | 61°7 56°7 | 60°6 56:1 


580 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
TEMPERATURE. Dry AND Wer BULBS. AUGUST 1904. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. 
1 | 40°6 40°6 | 40°5 40°5 | 40:3 40°3 | 40:1 40:1 | 40:0 40-0 | 40:0 40:0 | 40°0 40:0| 40:1 40-1 | 40°4 
2 |41°6 41°6 | 42°3 42:3 | 43-2 43-2 | 43-8 43°8 | 43:5 43°5 | 43:8 43°8| 44:0 44:0] 44°3 44:3 | 44:3 
3 | 44:8 44°8| 44:8 44°9| 44:0 44:0 | 43:2 43:2] 43°6 43°6 | 43:5 43°6 | 431 43:1] 43°5 43-4 | 44°5 
4 | 48-5 47:2} 48-2 48:0 | 48:2 48:2 | 47°9 47:3) 47:0 46°7 | 46°6 46°2/| 46°8 46°5 | 46:4 46-4 | 47-4 
5 | 43-4 48:4] 41:2 41:2) 40-9 392] 39°5 38:3) 39°8 38:0 | 39°8 37:9 | 39°3 37°8| 39:9 36:8 | 39-0 
6 | 37:2 37:0} 37:0 37:2) 38°3 38°3 | 38°9 38:9] 39:0 39:0 | 38°6 38°6 | 38:3 38°3 | 38:2 38:2 | 38°6 
7 | 41°3 41°3 | 40°4 40-4 | 39-1 39-1 | 89°2 39:2 | 38°4 38°4| 38°5 38°5 | 38°7 38-7 | 89°2 39-2 | 38:9 
8 | 87:0 37:0] 37:2 37:0 | 87:1 36:9 | 37:2 36:3 | 36:2 35:9 | 367 36:1 | 37°38 37:°8| 38:3 38:3 | 39-0 
9 | 35°38 35°1| 35:3 35°3 | 86:1 36:1 | 35°3 35°3| 35:0 35:0 | 35°3 35:3 | 36:0 86:0 | 36°38 36:8 | 37°0 
10 | 87°9 37:0 | 371 37:0} 37:0 37:0 | 36:4 36°4| 36°2 36:1 | 36:2 36:1 | 36°7 36°5| 36°S 36:7 | 3877 
11 | 35°6 34°8| 35:7 35:0 | 35:6 34:7 | 36:2 34:8 | 36°4 34°7 | 36:0 35°0 | 36:0 35:2} 36:0 35:3 | 36:1 : 
12 | 84-4 34:0] 35-0 34:0 | 34°5 33-0] 34:1 33:1 | 34°0 33°3 | 34:1 33:9 | 34:0 33:9 | 34:4 34-4 | 85'1 ; i) 
} 36°6 36°6 | 36:0 36:0 | 87:0 37:0 | 37°9 37°9| 88°5 38°5 | 38°9 38-9 | 39:1 39-1 | 39:9 39-9 | 41:0 2° 4: 
14 | 434 43°4| 44°1 44:1 | 44:1 44:1 | 42°9 42°9| 43°6 43-6 | 42:2 42:2 | 41°6 41°6] 41:3 41:3 | 41:0 41:0] 40:0 40:0} 40:2 40-2 407 40-7 | 44° 
15 | 39°7 39:7 | 40-0 40:0| 40:0 40:0 | 40°2 40:2 | 40:0 40°0| 38°7 38-7 | 38:1 38:1 | 38:1 38'1 | 38:3 38°3| 39°3 39°3| 40°3 40°3 | 40°1 40:1 | 40: 
16 | 32°7 32°7 | 33:1 33+1 | 34:0 34:0 | 34:1 34:1 | 34:4 34:4 | 35:0 35:0 | 35-0 35:0) 34:7 34:8 | 36:0 30:0 | 37-4 37°4| 37:1 87:1 | 87:0 37:0] 385 
17 | 36°3 36°3 | 36°3 36°3 | 85°9 35:9 | 35:3 35°3 | 35°0 34°7 | 35:1 34:4 | 35°2 34°8| 36-0 33°5 | 38-1 35-7 | 38°38 35-7 | 39:1 37°7 | 41°2 38:8] 417 
18 | 35°8 35°7 | 35°8 35°6 | 36°8 35°3 | 36°2 35:0 | 85:4 34:0 | 36°5 34:5 | 37:0 35:1] 38°1 36:0 | 40°7 38:4] 41°4 39°6] 41:1 39°38 | 42°7 41:1] 42-7 
19 | 34:0 34:0) 84:2 34:2 | 34°5 34:5 | 34:7 34°7 | 34:0 34:0 | 33:4 33-4 | 32:0 32°0| 31:2 31:2} 32°5 32:1 | 83:0 32°2| 33:0 33-0 | 34:0 34:1] 357 
20 | 31°7 31°7 | 31°3 32:2) 31:2 32:0} 80°5 31-0} 31:1 31:1 | 31-3 31:3} 31°8 31°8) 32:0 32:0 | 32°4 32:1 | 33-0 32:4 | 34:0 33°5 | 34-4 345] 361 
21 | 33:0 32:0 | 32°9 32:0] 33-0 32:2 | 32°2 32°2| 32:2 32:2] 33°2 33:2 | 32:7 32:7] 34:0 34:0 | 34:4 34:4] 36:0 36:0] 36:0 36:0] 35:1 35:1 | 36-2 
22 | 33°1 33:0 | 32°9 32:2 | 32°4 32:0 | 32°2 32:0 | 32:2 32°2 | 32:0 32:1] 32°2 32:2) 32:5 32:2 | 33:0 33:0| 33:9 33:9 | 35:2 35:0 | 35:2 35:0] 386 
23 | 34°6 34°6 | 34:0 34:0 | 33°35 33:7 | 383°2 33:2 | 32:9 32:9 | 32°9 32:9] 33°2 33:2] 33-2 33:2 | 34:9 34°8| 33°38 34:0 | 34°9 34:8 | 36:2 36:0] 37°3 
24 | 34°90 34:0 | 34:0 34:0 | 34°3 34°3 | 33°8 33°8 | 34:0 34:0 | 34:0 34:0 | 34:1 34:1] 34°3 34:3 | 34°8 34:9 | 86°5 36°5| 36-9 37:0 | 366 36°38] 383 
25 | 32°9 31°6 | 32°7 31:9 | 33°7 33°3 | 33°9 33°7 | 33°5 33°3 | 33°5 33°5 | 34°38 34°38) 35°1 85:1) 35:0 35:0 | 35°2 35:2] 36:0 36:0 | 35:1 35:2] 400 
26 | 37°8 37°8| 37°38 37°3| 37:2 37:2 | 37:1 37:1 | 37:0 37°0| 37:1 37:1| 37:1 37:1] 37:5 375 | 38:0 38:0) 88:5 38°5 | 38°7 38-7 | 37°77 0 
27 | 3971 39°1 | 39:1 39:1] 89:1 39:1 | 38:4 38-4) 388-2 38:2 | 381 38:1] 38:1 38:1] 37°6 37°6 | 37-9 37°9| 38:2 38-2) 38:7 38°7 | 39°6 0 
28 | 43°3 43°3 | 431 48°1/ 44:0 44:0] 44:0 44:0] 44:0 44:0] 44:0 44:0| 44°1 44:1] 44:0 44:0 | 42:9 43:0] 43:0 42°5| 43-4 42-2 | 44-9 0) 
29 | 47:0 47:0 | 46°7 46°7 | 46°5 46°5 | 46:1 46°1| 45:2 45-2 | 45-2 45°2| 44:9 45°0| 44-9 45:0] 45°1 45:1 | 44:9 44:9] 45:2 45-2 | 45-2 5 
30 | 50°3 44:8 | 51°1 44:2 | 49-2 44:7 | 49:0 43:0] 47:2 44°8 | 47-8 46°5 | 48:2 48:2) 49°0 48:9] 49°5 49:6 | 50°9 50:9 | 54:0 52:2 | 55°6 
31 | 50:0 50:0] 49°3 49°3| 44:9 44:9 | 43°8 43°8| 43°6 43°6 | 43:0 43°0| 42°6 42°7| 42:7 42:8] 41:9 41:9) 40°8 40°9| 40-2 40:2 | 40-2 
MEAN,| 38°8 38°4| 38°7 38°3| 38°6 38:2 | 38°3 37:9 | 88:1 37:8 | 88:1 37°8| 38:1 38:0} 38°4 38:1] 88:9 38:7 | 39°4 391] 39°8 39°5 | 40°3 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. 
Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 
1 | 41°2 41:2] 42:0 41:4 | 42°1 42-0] 41°9 41°9| 41°8 41°8| 41°9 41°9 | 42:4 42°4/ 43-1 43°1 | 43°6 43°6 | 43:0 43:0] 43:0 43:0 | 42:0 42:0 
2 | 43°3 43°3] 41:2 40°5| 44:0 43:0 | 42°5 42°5/ 42:1 42:0] 42:0 41°3 | 42:2 41:1] 42°1 42°0| 41'8 41°8| 41-8 41-8 | 42°3 41:9] 43:2 43:2 
3 | 48:1 48°2| 48:6 48-7 | 49:0 49:0] 49:0 49-0 | 49:0 49-1 | 49:2 49°3 | 49:0 49:0] 49-1 49:1 | 49°9 50:0] 49°6 49°6 | 49°1 49:1] 47:5 47-0 
4 |49°3 49:4] 48-9 48°8| 48:3 48-3] 49°3 49:3] 49°8 49:8] 49:0 49°0 | 48°8 48:0) 461 46:1 | 46-1 46:1] 45:3 45°3| 45:0 45:0] 44:6 44°6 
5 |41°3 41°3| 40:8 40°8| 40:9 40°9| 40:7 40:9| 40°6 40:6] 40:0 40:0 | 40:0 40:0] 89°5 39-5 | 38°3 38-3 | 88-1 38:1 | 37:2 36:9 | 37:1 37:0 
6 | 41:1 41:1) 42*1 42-1 | 43:0 48-0 | 43-0 43:0 | 44-7 44-7 | 43-1 43-1 | 438°0 48:0] 43-0 48:0 | 42:4 42-4 | 42°6 42°6 | 42:0 42:0] 42:0 42:0 
7 | 40-0 40:0 | 39°6 39°6 | 39°8 39:8 | 40:0 40:0] 39:8 39:8] 39°8 39°8 | 39°6 39°6| 39-1 39-1 | 39:4 39-4] 38:2 38:2] 39:0 39:0} 38:1 38-1 
8 | 89°83 39°8] 39°8 39°8| 40:0 40-0 | 39:0 39-0 | 38°8 38°8| 39:1 39:1 | 38-7 38-7 | 88-3 38:3 | 88-2 38:2 | 87°1 37:1] 36:2 36:2] 36:1 36:1] 38" 
| 9 |40°8 40°6| 40:3 40:3] 40°9 40-9} 41+1 41:0] 40-7 40-7 | 40°3 40:3 | 39:8 39:9 | 38-2 38-2 | 38-1 37:7 | 37-6 37-0| 37°2 36:1] 37-2 861 
| 10 |39°8 39° | 38-3 38°3 | 39:1 39:1 | 39°1 39°1| 39:0 39:0] 39:1 39-1 | 88°0 28-0 | 37-4 37:4| 86:4 36:0| 37:0 36:0] 86:0 35:4] 35:5 35-0 
| 11 | 87°8 86:4) 37:0 35-2 | 37-7 36:6 | 37:2 37:0 | 35°6 35-7 | 85°8 35:8 | 36:0 36:0 | 86:7 36-7 | 36°6 36:6 | 35:4 35:2] 35°5 34:9| 85:0 34:3 
12 | 38:2 38°2 | 331 381 | 39°4 39°4 | 39-4 39:4 | 39°7 39°7 | 38°7 38°7 | 88°2 38°2 | 38:1 38:1 | 37:0 87:0] 35°3 35°3| 36:0 35:3 | 36:0 36:0 
13 | 43:0 48°0| 41-9 41°9 | 42:0 42:0 | 42:0 42:0 | 48°1 43:1] 44:0 44:0 | 44:4 44:4] 44:3 44:3 | 44°38 44:3] 44-1 44-1] 43°5 43:5] 43-1 43°] 
| 14 |40°7 40°7 | 41°1 41:1] 41:0 41:0] 40°7 40-7 | 40°7 40°7| 39:9 39°9 | 39°8 89-8] 39:0 39:0 | 38:7 38°7| 87°8 87:8 | 38°8 38°8 | 39:0 39:0 
| 15 | 403 40:3 | 38:0 38:0] 37:1 37:1] 35:0 35:0 | 34:0 34-0 | 32:0 32:0 31-8 32:0 | 31:8 -32-0| 31°8 31:8] 31-8 31:8 | 32:0 32:0 | 32°3 32°3 
16 | 37-3 87°3| 88-5 38°6 | 36-7 36:7 37:2 37-2| 37:5 37°6| 37:0 36-9 | 36-2 36-2] 36-4 36-4| 36-4 36-4| 36-2 36-2 | 36-4 36-4| 36-4 36-4 
17 | 40-4 88°1| 41:7 38°9| 41:7 38°6 | 41°6 39:0 | 41°4 89:0] 40°8 38:2 | 40:0 37-2] 38-9 37-0 | 88-2 37:5 | 87:4 37:0 | 36°8 34:7 | 36°3 385-4 
18 | 42°7 41:1} 40-4 40-0 | 38°8 37°8 | 88:2 38-2 | 37:3 37:3 | 36:0 36:0 | 86:3 36:3 | 34:2 34:1 | 34:4 34:4] 84-1 34-1 | 33°6 33°6 | 33:9 33:9 
19 | 34°5 845 | 35°2 35:2 | 35°7 35°7 | 85:1 35:2 | 85°5 35°5 | 84°8 34:8 | 34:0 34:0] 83-6 33:6 | 82°8 32:8 | 32:2 32:2 | 32:0 32:0| 31:8 318 
20 | 35° 35°5 | 35°7 35:9 | 35°7 35°9 | 361 36:1 | 85°7 35°7 | 85°7 35°7 | 85'2 85:2] 34:5 34:5 | 33°9 33°9| 33:7 83:5 | 33:1 32:7 | 33°2 82:2 
21 | 35°6 35°6 | 36:0 36°0 | 361 36:1 36:0 36:0 | 36-2 36:2] 36-1 36:1 | 34°8 34:8] 35:0 35:0] 85*1 35:1 | 34:9 34:9 | 33-9 33:9 | 83:5 33°5 
22 | 87°2 87°0 | 37°2 37-2) 38-6 38:3 | 38:0 37:9 | 37-2 86°9| 37:0 37:0 | 35:7 35°7 | 85°5 35:5 | 85:1 34:8] 35-0 34:9 | 35:1 35:1) 35:0 35°0 
23 | 87°1 87°1 | 87°1 37°1 | 37°3 37:3 | 36°8 36°8 | 36°6 36°6 | 36:1 36°1 | 35°1 85:1 | 346 34:6 | 34:0 34:0] 34:0 34:0 | 34:0 34:0 | 34:0 34-0 
24 | 38°3 38°2| 38-0 37°8| 38:0 37°8 | 88:1 37°9| 87:4 37:1] 86°7 36:2 | 34:9 34:4 | 34-2 33°8| 33:8 33-1 | 33:9 38-1 | 32°3 32:1] 32:2 312 
| 25 | 35°4 85°0 | 35°8 35°8 | 35-0 35-0 34:0 34-0 | 34°7 34-7 | 35°9 35-9 | 36-9 36-9 | 38°5 38°5 | 39°2 39-2| 40-0 40-0 | 38:8 38:8] 38:0 38:0 
26 | 38°2 38°2| 38-0 38-0) 38°3 38:3 | 38:7 38°7 | 38°5 38°5 | 38°2 38:2139°0 39-0 | 38-7 38°7 | 38°9 38-9] 38-9 38:9 | 88°5 38°5) 38:4 38:4 
27 | 40°2 40°2| 41:0 41:0 | 41°6 41°6 | 42:0 42:0 | 42:8 42°8 | 42:7 42°7 | 42:4 42°4| 43:0 43-0] 43°9 43:9] 44-0 44:0 | 44:0 44:0 | 43° 43°5 
28 | 46°) 46°1 | 47°2 47:2| 47-5 47:7 | 47-3 47:3 | 46:9 46:9] 46°3 46°3| 46:0 46:0| 46:0 46:0 | 46:1 46:1 | 46°5 46:5 | 46-8 46-8 | 47:0. 47-0 
29 | 47-0 47:0 | 46-4 46°5 | 48°2 48-2 | 48°9 48-6 | 48-2 44-7] 49-4 45°6| 49-1 47°1| 50-0 48:0| 49-0 46:0] 49°1 45:2 | 49:4 45:1 /50°5 45°0 
20 | 57°5 54:0! 57'9 53°0| 56°9 53:0 | 55:1 51°8 | 53°3 52°2| 52°38 52:3) 51-8 51:8] 51:1 51:1] 51:0 51:0) 50°5 50:5 | 50°83 50:3 | 50-2 50:2 
31 | 89°5 89-7 | 39°9 40-0 | 39:0 39°0 | 39-2 89-2| 38°9 39:0 | 39-0 39:0 | 38°3 38-3 | 38-0 38-0] 88:3 38:3 | 38:1 38:1 | 88°5 38:5 | 38-7 38°7 
wes 40°9 40°6 | 40°8 40°4| 40°9 40°6 | 40:7 40°5 | 40°6 40°3| 40°3 40:0 | 39:9 39°7|89°6 39°5 | 39:4 39:3] 39°1 38:9 | 88:9 38°6| 88°8 38-4 


TEMPERATURE. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


Dry and WeEtT BULBS. 


581 


AUGUST 1904. 


uf 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 For Day 

|Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. .|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.{Max. Min. 

dT | 54:9 54:0) 55°3 54:1|]56°5 54:1) 55°3 54:0] 55:7 54:1] 55:4 53°8|55°5 54:1] 55:9 54:4 58°5 55°5 | 60°8 56°91 59°7 56:09} 62°6 53-9 

56°7 55°8 | 55-7 55°5 | 56:2 55°6| 56-4 5671] 56°3 56:1 | 56°] 56:0] 56°5 56°3|56°9 56:8 58°5 57°6| 59:1 57°7 | 61:1 56°7163'3 55-7 

562 54°8)57°3 55:1) 57°3 55:4) 57:5 55°5| 68-8 56°7 | 59:4 56:9! 60-6 57°8 | 62:3 57°6 62°6 59°1|60°6 59:7 | 59°7 59°29163°7 55:7 

67°6 56°9| 57-6 56°8| 56°8 56:3 | 56:8 55°9| 57:6 57:0| 60°3 58:1 | 60°6 59:0 | 59-5 58-5 62°8 60°3 | 63:3 61:0 | 67:0 62°3] 67:7 56°7 

55°7 54°9)54°6 53:5) 54:9 54:2] 54-2 53°5|54°6 53:9) 54:2 53:6] 54:8 54:1 |56°6 551 61°5 57°4| 59:3 56°3| 58°6 56:1] 61'7 53:0 

51°6 50°3| 50:4 49-1) 51:2 50°0| 50°8 49:8] 51-4 50°5 | 52°8 51-3] 53:4 52°3| 55:8 52:0 57°7 53°3|59°S 53°5 | 59°7 54°3160°3 49°6 

§6°0 54:1 | 55°2 53°71) 55:1 52:3 | 55:0 52°38 | 55-8 52°7| 54:9 52:7 | 56:3 53°61 57-2 53-9 58°7 54:1] 60°4 55:4] 60°3 53:8163°6 53-2 

52°2 50°3) 51°8 50:0] 50°9 49°4| 50°3 49:1] 49°5 48°3| 49°7 48°8| 52:4 51°5| 54:3 52°5 57°2 54°8| 59°1 55°71 585 55°8463°4 49:0 

50°2 48°3 | 501 48-9) 50°6 49°2| 49-1 48-2] 48-2 47-4 | 500 49°3 | 52°6 51:4] 53-9 52-1 559 538°6| 57:2 54:2) 58°6 54:0] 61°8 48-2 

[50-0] 49-2 |[49°5) 48°8 |[49-0] 49-4 |[49-0] 48-8 |[49°3] 49-0 |[49°7] 49-0 | 51:0 50-0 | 53-3 [51-0] 56°2 52°8|57°0 52°4|59°6 53:°3963°2 47:7 

46°7 46:0 | 46:2 45:0] 46°8 45-7 | 46°6 45:7 | 47:0 45:9 | 47-8 46°5 | 48:7 47:3] 49°8 48:3 52°9 50:2] 54:7 51:1) 56°3 51:9] 58-5 46:1 

461 43:9 | 44:8 43°8| 43:5 42°8| 427 42:0] 42-0 41°3! 42°8 42°1| 45:0 44:2) 49-5 47-4 54°6 50°7 | 55:3 51:0 | 54:5 52°19 62°3 42:0 

51°6 49-7 | 50°4 49:4) 49°8 49°3| 49°8 49:3] 49°7 49:4|50°1 50:0] 51:0 50°8| 51:7 51:4 56°7 54°8| 5771 55°3| 566 55°4]61°6 49°5 

56°2 55°7 | 55°7 55°6| 55:7 55°71 57:4 54:4] 55°3 55:11 55-7 55°3| 55-8 55:2 1)56°9 55-4 59:2 55°9|59°7 56°6|59°9 56°6461:2 51:9 

52°2 51:8 | 52°7 52:2| 53:0 52°4|52°9 52°6 | 53:5 52°31 53:7 52°0| 58-6 52:0] 54:4 52:4 59°0 54:2|59°5 54:21 59°9 55:0759°9 49°5 

511 47-7 | 50°3 47:5) 49°9 48:3) 49:3 48-1] 49°5 48:3] 50°1 48°8) 51:4 49°71 53°3 50:5 | & 57°8 51°9|57°6 51°8 | 54:2 52°8760°3 49-0 

‘ “7 | 50°4 49°1/ 49°3 48°1 | 49:0 47°7| 48:0 46°8 | 47°6 46°5| 49°8 48-5 | 52:5 49-7 56'4 51:0|58°6 51:3] 60:1 51°9}64:2 47:0 

q 48:9 47:0) 47:6 46°6| 46:7 45:4] 46-5 [44-8] 45-6 [44°8]] 48-0 46:6 | 49-7 48-2 54°8 51:3 1570 52°2|57°9 52°3959°5 45:4 

49°6 48:0) 49:2 48:2] 49:0 48:1] 49°5 47°8| 49°5 47°7|49°6 46°2|52°3 47-2 52°6 47°6| 53:4 47:6 | 54°8 48°4]58°3 47-4 

48°3 46°2| 48:6 46°3| 48:4 46:0| 48:0 45:9 | 48°6 46:0 | 49:9 47-6] 52:4 48-2 55:2 49°7| 55:8 49:0|57°6 50°64 59°8 47:8 

46°1 45°3| 46:7 45°8| 46:6 45°6| 46:2 45°5|46°5 45:9) 47:3 46:4] 52°6 50-2 53°9 50°8|51°9 511) 52°1 51°0]55°2 45°9 

48:0 47°2| 47:1 46°3| 46°5 45-7 | 46°8 46°5 | 46:4 45°7 | 47-7 46°81 50:9 48-9 54:3 49:1 | 57:2 50°7|57°8 51:4] 60°6 45:9 

50:0 48:1] 48:2 46°5| 48:0 46°3| 47:9 46°5 | 48°7 47:2] 50-2 48-6] 51:9 49-0 560 50°0| 55:7 50°4|53°6 50°0}58°0 47°6 

48:5 46-6 | 48:4 47:0| 482 46:9] 48:3 47:1 | 48°4 47°5| 49:4 47-6] 52:4 49°6 56°) 51°51 57:2 51:2} 58:5 51°2]61°6 41°77 

40:4 38°5 | 39°7 38:4) 39:4 38:3] 40°5 39:0 | 41°2 39°7 | 42-9 41:1] 45°5 43-3 50°6 46:4] 53°8 49°6|53°6 50°4155:0 39°4 

53°0 50°6 | 53:0 51:0) 51:1 49°6| 51:0 51°0| 51°9 50°7 | 52-5 51:4] 52:9 51-7 54:6 52°9| 55:1 53:9) 55°9 52°8]58°6 51:0 

52°6 51°6 | 53°4 52:0} 52°9 51°4/ 53-0 51:4) 52:5 51:4) 54-6 52:0) 56:0 52°4 581 54:0|59°5 54:3} 58:3 54°51760°0 52°5 

55°9 56:0 | 55:7 56°0/ 56:0 56°2/ 56-0 56°1 | 56:4 56:1) 56°6 56°5|57°5 57-0 59°5 58°0|59°8 58:1] 62:1 58°6}63°9 55°5 

58°7 57°9| 58:4 57°8| 57:9 57:3 | 58:0 57:4) 58:0 57:4] 57:4 57:1) 58°1 57°5 60°7 58°5| 60°9 58°5|61°8 59:1} 6771 53-4 

53°5 53:0} 52:5 51:9) 52:0 51:5 | 51:0 50°9 | 50°8 50°3| 51°1 50°8| 55:1 54:2 61:9 59°1| 66:1 62°8| 70°3 64:8] 73°0 50:1 

59°6 59°51 59:2 57°4)57°5 57°71) 57-6 57:1) 5671 55:2) 55:6 54:7 | 559 54-4 56:2 53°0|56°5 52:9 | 57:7 52°9]61:7 53-4 

51°6 50°4/ 51°4 50:3] 51:0 49-9] 51:0 50°1 | 51°38 50°2) 52°38 51:0) 54:1 52:0 57°1 53°5| 58:0 54°1|58°6 54°4161°7 49°5 

14 15 16 17 18 19 20 22 23 Midnight.J Mean. 

_|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. .|\Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.JDry. Wet. 

59°3 56°8|61°8 57°4| 61:6 57:3] 60°9 56°7|57°7 56:2156°5 55°8| 46-8 55°8|] 56:8 55-9 57°6 56:5|57°6 56°4| 57:2 56:2) 57°5 55-6 

57°8 | 62:3 57:0 | 63:2 57:0 | 62:0 56:2| 61:7 56:0] 61:0 55°8 | 60°3 56:4] 58:5 54:9 56°1 54°4| 5671 54:0] 55°8 54:°2458:4 5671 

59°9| 61:0 60-2) 61°8 61:3) 61:4 61:0} 61°3 60°8| 61:1 60°3 | 60°6 60-4] 60°8 60°5 60:7 59-7 | 60°7 59°3|58°8 57°516071 58°6 

61°5 | 65°3 62°3| 63:9 61°7 | 64°8 62°0| 62°4 61°38] 59:4 59°1|58°5 58:11 58:4 57-7 57°6 57°31 57°7 57:2| 56°8 56°24 60°3 58:9 

56°3 | 56°7 54°9|58°6 56:0|59°6 56:0 | 58:5 55°8| 57:1 55°7|56°7 55°2| 55-2 54-1 54:3 52°9| 54°3 52:7 | 53°3 51°38] 56°5 54-7 

54:°9|58°6 54°5| 58:6 55:3] 59:2 55:°9|59°9 56°8|59°5 56:0] 58°8 56:2) 58-7 55-9 57°4 54°41 56:3 54°8| 55:3 54°71756°3 53°5 

53°4 | 60°2 54:1/ 61:7 54°8|60°0 54°6|61°0 55°2| 60°6 55°0|59°8 55:0| 58°77 54:1 55:4 58°4 (54:3 52°5| 53:2 51:2]57°8 53°7 

55-2 | 61°38 54°7|60°3 55:1 | 59:4 54:4) 61°1 54°6| 60°8 54:4) 59:4 54:2) 57°7 53:2] 53:9 50°7 | 52°9 50°7| 51:0 49°39 55-7 52:5 

*9 55°5 | 56'8 54:3] 59-7 56:3) 58-2 54°7|57°7 55:0} 61:2 56°3| 601 55°5| 56°8 53:0 51°7 49:6 | 50°9 49:°0| 50°3 48-9} 54:5 52:0 

54:0 | 55°1 52°8157°5 53:3| 61:7 54:6 | 62°6 54°0|59°5 52°3| 581 52:3) 55:0 51-2 51°3 48:9] 49:1 47:6] 47-7 46:°5]54:1 51:0 

52°8 | 57°4 52°2|58:3 52°8|55:0 50:4) 55:2 51°9| 54:7 51°2| 55-1 52:4] 54-9 51°5 50°3 47°6| 49-1 46:1] 47:2 45°3951°8 49:1 

52°3 | 55°3 53:0| 58:0 55:°2|57°8 54°3)60°8 56°6| 601 53°5!57:0 52:9] 54:2 50°9 521 49-6] 50°5 48°8|51°3 49°39]51°6 49-1 

56°2| 59-0 57°3| 61:4 57:7 | 58:4 56°6 | 58°3 56°9|56°8 56°6| 56-7 56°7|56°7 56°3 56°5D 56:2 | 56°5 56:1 56°5 56:0} 55:0 54-0 

56°4/59°5 56°0| 57:0 55:7 | 58°9 56°5 | 56°2 55:4] 54:8 53°7| 54:0 52°8) 53:5 52°9 53:0 51:3 | 52°4 51:6 | 519 51°3 | 56-1 54°7 

53°0 | 57:2 52:2) 55:5 50°2| 54:9 48°8 | 53:9 48°8 | 54°3 46°9| 53:5 46:0) 51:7 45°7 49°8 46°6|51°9 47:2] 51°9 47°76] 54:4 506 

53°6 | 57°7 53:0] 58°3 53:3) 59'1 53:1) 58°6 53:2] 56:4 52°7 | 56°3 53°3] 54:4 51-7 53°5 50°7 | 53:1 50°3 52°6 49°9 54:2 50°9 

52°4 | 62°7 52:7 | 61:9 52-7 | 63°8 53:2] 63°3 53°4| 64:0 54°3| 59:4 51°9) 57°3 52:4 53:0 49:6] 51:7 48°6| 50-6 48:6) 555 50°5 

538°8 | 57°5 53°8| 56:6 54:°2/ 54:5 52:1) 53:3 52°3 | 52:9 52°2) 51:5 50°4| 51:0 50°0 50°3 49:0] 50:0 48°6 | 49°6 48:2 51°8 49°7 

49-4/56°6 49°6|56°5 50°4|54°3 50:9] 56°3 50°9) 55:7 50°4| 54:7 49°0| 53°8 48-2 48°7 45:6] 47:7 44°9 | 48-2 46°0 52°2 48-2 

50°3 | 56°6 50°5| 57-2 50°2| 59-4 51-6] 58°6 51°0| 55:7 50°4| 55°8 50°6| 52°3 49:0 48:7 46°3| 47°5 45°3| 46°8 45°1]52°5 48°2 

52°0 | 54°7 50°8| 54-3 51:1 | 52°8 50:9) 52°6 51:2) 51:6 50°7| 51:1 50:3] 50°7 50-2 v 49°6 48:9 | 48°7 48:0 | 48°6 47:9] 50°4 49-0 

51:7 | 59°9 53:0|59°9 53:0] 59:3 52:5) 60°2 538:0/57°5 50°6 | 55°5 49°5| 53°5 49°3 | 51°8 510 48:8) 51:5 49-4) 51-4 49:0} 53°2 49-4 

50°9 | 55°9 51°7| 56:9 50°8|54°7 51:2) 55°6 52°6| 55:7 51:4|55°6 5071] 54:6 48:1 | 54:0 511 47:5 | 50-1 47°5 | 49:2 46°5 52°6 49-0 

51°1 | 60°71 52:1] 61°3 52:0] 60°5 51:4] 60°5 51°6|58-9 50°8| 55:9 49°3| 51:6 46°5 | 49°6 46°7 43:9) 45°5 43:0) 42°0 40-7] 53:0 48-4 

50°6 | 54:0 50°6 | 52:4 49-9 | 51:9 48:9] 51°7 49°5|51°5 49°5| 51:2 49°5| 50°9 50-1 | 51°6 53°3 53:0| 53:5 52°5 | 52°6 51:2] 48°6 46°5 

52°8|56°5 53:4) 57-5 3:4| 56-4 53:3) 56:3 52:8| 55:0 52°3) 54:4 52:6) 53:9 51:9) 54:1 521 | 53-2 52:0 | 53°0 51°6 | 53-4 52-1 5441) 52:1 

55-2) 58-1 55:5 | 56-6 55:5 | 55-0 54:6 | 54:9 54°6 | 55-2 54:7 | 55-5 55:2] 55-4 55°3|55°8 55:7 | 556 55°6| 56-0 56-0 561 56-0 55°6 53:9 

59°8 | 62°5 59:9] 609 59:11 60:0 58:5 | 58-6 57:9| 58-8 57°9| 58-0 57°7| 58:1 57°5| 58-4 57:6] 588 57-7) 58-7 579) 58°1 57 8] 58°5 57°6 

59-1 | 63°4 59:2] 64-8 60:9] 66:0 6171] 66°6 61°5| 65:5 60°8| 61°6 59°8| 59°3 57:4) 57:0 55:7 | 55:2 54° 53°9 53:2 | 53°8 53:0 59:9 57:9 

65:2|71°5 63°5| 71:2 64:8] 70°3 G4:1|68°5 64:0| 69:3 63:3 | 67-8 63-1] 63°1 62:1 | 62-1 61°8| 61:5 61°2| 60°7 60:9) 60°5 60°6 61:4 589 

53°3| 60°7 53:0] 60°8 53:8|59°5 53:3) 58:9 53:4| 581 53:5 |56°9 52°7| 54:8 52:0/55-2 51°9|53°9 51°6|54°9 52°9| 53:5 52-2)57°3 542 

54°7 | 59-2 54-7] 59-5 55-0159-0 54°6/58-8 54:8] 58-0 54:1] 57-0 53°7| 55°6 52°9| 54-6 52-4| 536 51°8) 531 51-4) 52-4 51:0]55:2 52°5 
TRANS. ROY. SOC, EDIN.—VOL. XLIV, 4 § 


582 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. SEPTEMBER 1904, 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a 12 


Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. Dry: Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet. 


1 | 38-4 38:4 | 381 38:1 | 37:0 37:0| 37°0 37-0 | 36:2 36-2| 36:0 36:0] 37:1 37:1 /38'1 38:1] 39-9 39:9| 40°3 40°3|40°8 40-8] 41-0 41:0 
2 | 44:0 44:0 | 44:1 44:1] 44:1 44°2| 44-1 44-1 | 44-1 44°1 | 44-1 44:1] 43-9 43-9 | 42°8 42°8 | 43°7 48-7 | 42°9 42°9| 43°6 43°6 | 43-4 43-4 
3 | 38-0 38°0 | 35:1 35:1 | 34°1 34:1 | 82°4 32-4 | 33°8 33°8) 33:1 33:1] 33:0 33:0] 33:0 33:0] 33-4 33°4| 33°3 33°3] 34:1 34:1 | 34:8 34:8 
4 | 33-2 33:2] 33-2 33:2 | 32:1 32:1] 383°0 33:0 | 32°1 32:1] 31°8 31:8} 33°3 33°3| 34:0 34:0 | 84°3 34:3] 34°8 34°8 | 84°9 34°9 | 35°5 35:5 
5 | 42:1 42°1| 43°2 43°2| 44:0 44:0 | 44°5 44:5 | 45:0 45:0] 43°3 43:3] 48-0 43:0] 40°3 40°3 | 40:2 40:2 | 41-2 41:2) 41-1 41:1] 41°7 41°7 
6 | 45:2 45:2} 44-1 44:1] 40°8 40°8| 39:0 39-0 | 38°6 38°6| 36:0 36:0] 37:0 37:0 | 37:2 37:2) 37:4 37°4| 88-2 38:2] 38-9 38:9 | 389-4 39-4 
7 | 38:0 38:0 | 37°0 37:0 | 36:4 36°4| 35:0 35°0| 35:0 35:0 | 34:8 34:8 | 35°0 35:0] 35:0 35:0] 35:0 35:0 | 86°5 36°5 | 37:0 37:2) 38°0 38:1 
8 | 35:0 35:0 | 34°7 34°7 | 34:7 34°7 | 85:0 35:0 | 34:2 34:2) 33°7 33°7 | 335 83°5 | 33°8 33°8 | 34°8 34:8 | 86-0 36:0 | 86°8 36°8 | 37-7 37-7 
9 | 36°8 36°8 | 36:2 36:2 | 35:0 35:0] 34-7 34:7 | 33-1 33:1] 32°6 32°8 | 32:0 32:0] 325 32:5 | 33-4 33:4 | 382°5 32°5 | 34:2 34:2) 34:5 34:5 
10 | 34°8 34°8| 35:0 35°0 | 34°5 34:5 | 34:4 34:4 | 34-2 34-2] 33-0 33:0] 33°5 33°5 | 33:0 33:0] 33-4 33:4) 33°6 33°6 | 34:0 34:0 | 34:8 34:8 
11 | 33:7 30°6 | 33:0 31°5 | 36:0 32°1 | 84°5 32°5 | 34:3 83:0 | 82:4 382°4 | 34:0 33°5| 37:5 35°8| 41°4 37°6 | 88:0 37:2 | 39:3 38:4 | 40-2 38°8 
12 | 33°2 33:2 | 33:0 33°0| 31:2 31-2 | 31:0 31:0} 31:0 31:0| 30:0 30:0] 30-0 30:0] 30:0 30:0 30:0 30-0 | 30°9 30°9 | 31:8 31°8| 32:0 32:0 
13 | 85°38 35°3 | 35°8 35:8] 36°2 36:2 | 86°9 36°9 | 87:1 387-1) 387°2 37-2] 37:5 37:5 | 38-0 38:0 | 38:0 38:0] 38:0 38-0 | 38:0 38-0 | 87:0 37:0 
14 | 33:0 32°5| 325 32:0 | 32°38 31°7 | 32°6 32:2 | 32°6 32:1 | 32:2 31:5 | 32°6 32°2/ 34:5 34:0 | 35:4 34°5 | 86°5 34°6 | 87°8 36°8 | 38:4 37:0 
15 | 36:2 31°6 | 35:7 31:2| 36°0 31:0 | 36:1 32:0} 36°6 33°8 | 35:2 34:2] 36°6 35°6 | 38°5 36°5 | 38:8 37°5 | 40:0 38°5 | 41:5 40:0] 41°5 40-2 


16 | 39°3 39°3 | 39-4 39:4] 39°4 39-4 | 40:0 40-0 | 40-1 4071] 40:0 40:0} 40°3 40:3] 40-5 40°5 | 40°5 40°5 | 41:3 41:3] 41:5 41°5 | 42:2 42-2 
17 | 471 47:1| 46:9 47:0 | 46°3 46°3 | 46-0 46:0 | 45°3 45°3| 44°5 44:5 | 43°8 43°8| 43-7 43°7 | 44:2 44:2] 44°93 44:3] 43°8 43°8| 44:5 445 
18 | 43:3 43°3 | 43-2 43:2] 43-1 43:1 | 43-0 43-0 | 42-6 42°6| 42:0 42:0| 41°5 40°8| 42:2 40:2 | 42°8 38°8/ 42°8 40:0 | 45:2 40:0} 44:0 39-0 
19 | 41°9 37:0) 41°7 37:9] 41°3 38:1 | 41:0 38:2 | 41:2 38°0| 41:2 37:2] 41:5 88:2] 42°5 38:0 | 42°5 35:2} 46:0 38:0| 49-0 39:0 | 49-2 42:2 
20 | 40-7 36:0 | 42:7 33-7 | 43°3 32-2 | 43-0 31:7 | 43:0 31:1) 42°5 30:2) 41°5 30°5| 41°8 30°5] 41°8 31:°2|42°5 34:0] 44:0 34:0 | 46:0 36:5 
21 | 40°0 34-7 | 40-2 34:0] 41°5 32:1 | 41:2 32-7 | 40°3 32-7) 38°5 33:5) 39°8 33:5 | 42:0 33:5 | 45:8 33:0 | 46°5 33°5 | 47:2 [84:2]] 46°5 33°5 
22 | 36°4 36°4] 35°8 35°8| 35:2 35°2| 35°1 34:9 | 35:0 34:5) 34°8 33°8) 37:0 35°5 | 86°5 35°5 | 387°5 35:8 | 37°5 36°0 | 41-2 38:0 | 40°8 38°5 
23 | 40°9 31:2 | 39-4 30:2] 42°3 32:2] 43-9 32°9 | 42°6 32:1) 42°2 32:0) 43:5 32:0| 44:0 32:0 | 44:2 32:0] 45°5 33:0/47°8 345) 47°5 37-0 

0:0 

1:0 

374 


24 | 41:8 30°2) 41:0 30:2] 41-7 30-0 | 41°3 30:0 | 41°0 29°8) 41:0 30:0] 41°5 31:0 | 43-2 32:0] 44:5 31°8| 41°0 36:0 | 42:2 37:5] 405 37°8 
25 | 31:1 31:1) 31:0 31:0] 31:0 31:0| 30°7 31:0 | 30°3 31:0] 30:0 30:0) 30°8 30°8| 31-2 31°0 | 32:2 31°5 | 32°8 32:5 | 33°8 33°8| 34:5 345 


26 | 33°6 33°6 | 34:0 34:0 | 34:0 34-0 | 33°4 33°4 | 33°8 33°8| 33-0 33-0 | 32°0 32:0 | 82°8 32°8| 33:0 33°0| 383°5 33°5 | 32°5 32°5 | 32°5 325 
27 | 34-7 34°7 | 85°0 35:0] 35:0 35-0 | 34:9 34-9 | 85-2 35-2] 35:0 35:0] 35:0 35:0] 35-0 35°0| 355 35°5| 36:0 36:0 | 36°5 365 | 37:2 37:2 
28 | 34:3 34:3 | 34:3 34:3 | 34°7 34°7 | 85°2 35°2 | 35°7 35°7 | 85°5 35°5 | 35°38 35°8 | 36°0 36-0| 85°5 35°5| 35°5 35°5 | 85-2 35°2| 36-2 362 
29 | 34°8 34:6 | 34°8 34°7 | 35:4 35°4| 35:9 35:9 | 36°1 36:1) 36:0 36:0 | 36:0 36:0 | 36°5 36°5 | 36°5 36°5 | 38°5 38:5 | 39°5 39:0 | 40°8 40°5 
30 | 38:5 38:0 | 39-4 39°4 | 40°6 40°6 | 40°38 40°8| 41:0 41°0| 41°0 41:0] 40°8 40°8 | 40°8 40-8} 40:0 40:0) 38°5 38°5 | 37°8 37:8 | 36:0 36-0 


MEAN.| 37°8 36°3 | 37°7 36°1| 37°6 35°8 | 37°5 35°8 | 37:4 35°7 | 36°8 55°3 | 37°1 35°5 | 37°6 35°7 | 88:2 35:9 | 88°5 36:6 | 39:4 37°3 | 39°6 37:8 


13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 23 Midnight. 

Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet. Diy. Wet. — Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet. Dry. Wet.|Dry. Wet. 

1 |40°7 40:8 | 42:0 42:0 | 42*0 42-0| 41°1 41°1| 41°6 41°6| 42:0 42:0 | 42-0 42:0 | 42:0 42-0] 43:0 43:0| 43°1 48-1] 43°5 43°5| 44:0 44:0 
2 | 42:2 40:0 | 41°3 39-9 | 42:4 41:0| 40°8 39:0] 41:0 40:0] 40:7 39-0 | 41:0 40°9| 40-9 41:0] 40°6 40°6 | 39:2 39-2 | 39°3 39:3 | 39:0 39:0 
8 |35°7 35°7 | 34°5 34:5 | 35-0 35:0| 85°5 35°5 | 35°3 35:3 | 35:0 35:0 | 85°2 35:2) 35:1 35°1 | 34°9 34:9 | 34°9 34:9 | 34:8 34:8) 84:1 341 
4 | 37:0 36°7 | 37°1 36°6 | 37:0 36°5| 36-2 35°9 | 36-2 35°8| 36:0 36:0 | 35°2 35:2) 36:0 36:0 | 37°6 37°6 | 39°2 39°2| 40:1 40-1) 41°1 41:1 
5 | 42:2 42:2 | 42°3 42:3] 44:0 44:0) 44-1 44:1 | 44°7 44-7) 45:0 45:0 | 45-7 45-7 | 46°0 46:0 | 46:0 46:0 | 46:0 46:0] 45-9 45:9} 45:2 45-2 
6 | 40-7 39°9| 40-0 39-9] 40:0 39-7 | 39°9 39:9 | 38°9 38-9 | 39:0 39:0 | 38:2 38:2 | 38:2 38:2] 382 38:2 | 38-2 38:2) 38:0 38°0| 38:0 38:0 
7 |385° 35°5 | 27°5 37°5 | 36°5 36°5 | 36-2 36:2 | 36:0 36:0 | 35°8 35°8 | 35°9 35°9 | 35:0 35:0} 33:0 33:0 | 84°1 34:1 | 34:0 34:0] 34°8 34:8 
8 |38°7 38°7 | 39°3 39°3 | 41°0 41:0) 42:1 42-1] 41°8 41°8 | 39:2 39:2 | 38°6 38°6 | 38°4 38:4 | 88°8 38°8| 38:1 38:1] 37°6 37:6 | 363 363 
9 | 365 36°5 | 36° 36°5 | 36:1 36:1) 37:0 37-0 | 37:5 37°5 | 37°4 37°4 | 87:0 37:0 | 38:0 38:0) 38:0 38:0 | 387°5 37:5 | 36°4 36°4| 36:0 36:0 
10 | 34°9 34°9 | 85°5 35°5 | 36:4 36°4 | 35°7 35:8 | 35°5 35°5 | 34:3 34:3 | 34:0 34:0] 33:0 33:0 | 32:0 32:0 | 82°0 32°0| 31°2 31:2] 32:5 30°5 
11 | 41°0 389° | 42:4 40-4 | 42°9 40°9| 42°5 40°6 | 41:5 39°8| 40°5 39°5 | 38°6 38:2] 37:5 37:4 | 37:0 36°9 | 36:2 36:2] 35:2 35:2] 384°6 34:6 
12 | 33°0 32°5 | 32°7 32°7| 382°7 32°7 | 32°5 32°5 | 32°0 32:0] 31-7 31:7 | 82:0 32:0 | 33:0 32°7| 33:0 33:0 | 33:2 33:2 | 34:1 34:1 | 34-7 34:7 
13 | 36°8 36°8 | 37-4 37:2 | 88-9 38°7 | 38:0 38:0| 36°9 36°9 | 35°8 35°8 | 34:0 34:0 | 34:1 33:9 | 33°3 33-0 | 88°1 32:5 | 32°5 32:0 | 33:2 32°8 
14 | 400 38:2) 41°4 38°8 | 42°1 39-0 | 41:3 38°3| 40°5 38°2| 39°5 37:0 | 37:8 36:0 | 87:2 35°8| 36°7 35:7 | 86'2 35:3 | 36:0 34:0 | 36:0 32°6 
15 | 42°5 41-0 | 43°5 41:0 | 48°7 40°8| 41:2 40°5 | 40°2 40:2 | 39°8 39°8 | 39:2 39-2) 38:3 38:3] 39:0 39:0 | 89:2 39:2 | 39°3 39:3 | 39:2 39:2 
16 | 42:7 42°7 | 43:0 43:0 | 43-9 43°9| 44:5 44°5 | 44°5 44:5 | 45-0 45°0 | 45°5 45°5| 45:7 45°8| 46°1 46:1 | 46:2 46:2| 46°6 46°6| 46°8 46:8 
| 17 |46°8 46:2) 45:8 45:2 | 46:4 45-7 | 46°0 45:0 | 44:2 43°8 | 43°8 43:0 | 44:0 42:0] 43-7 41°9| 48°3 41:3 | 43°6 41:9 | 43:4 42°7 | 43°2 43-1 
18 | 46:2 40-0 | 47:8 40°2|46°6 45°4| 47:2 44:9] 44:5 38:0 | 43-8 38:0 | 42:5 37:2| 41°3 37°6| 41°3 37:4] 41°2 37:2] 41:9 38:0 | 42:0 366 
19 | 505 42°8 | 50°8 43:8 | 50°3 42:0 | 48:4 41°2| 46:2 41:0 | 46:2 41:0 | 42°8 40°8| 41-2 39-9 | 41:5 39:0 | 43:0 37:3] 41:6 37°5| 41:0 36° 
20 | 47°8 37°35 | 48°5 39:0 | 485 39°5 | 47°1 38-3] 45:0 39:0 | 44:2 37°2 | 43:1 36:9) 42:4 85-1 | 41:3 35:3] 41:0 34:9 | 40°38 35:1] 39°8 351 
21 | 46:2 35:2) 45°5 39°5 | 45-2 38:9 | 44:1 39:3] 43-0 39°5 | 40°2 36°8 | 38°8 37:5 | 38-2 38:2] 37-9 37:9 | 37:3 37-3 | 37:0 37:0 | 366 36-7 
22 | 41°5 38°8| 41:0 38°8| 40°8 38-7 | 40°9 38°7 | 40°2 38°5 | 39°5 38°5 | 39°5 39:0] 39°3 39-1 | 39:2 88-7 | 40:2 32°7| 40-2 30°6| 411 315 
23 ' 45:0 39:0 | 45:0 41:0 | 45:0 40°8 | 45-2 43:0] 41:0 40-0 | 43:0 33:0 | 48-2 32:0] 42:9 31:0 | 43:4 30-7 | 44:6 81-1] 42:9 30°6 | 42°8 30°6 
24 | 39°5 37:2| 37-2 36:2 | 37°0 35:9 | 35:6 85:1 | 35:0 34:5 | 88:5 33:5 | 33:2 33:2] 82:5 32-5 | 32:3 32°3\| 31:2 31:2/ 31:7 381-7 | 3l*7eln 
25 35°0 35°0| 35:2 35:2 | 35°0 35:0 | 34°38 34:3) 34:2 34:2 | 83°5 33:5 | 34:0 34:0 | 84:2 34:2) 84:2 34°2| 84-2 34:2 34:6 34:6 | 33°9 339) 
26 = 38°0 33:0 | 33°5 35°5 | 32°2 32:2 | 33°1 83-1] 33°5 33°5 | 34:0 34:0| 34:0 34:0 | 32-2 32:2 | 33:6 33°6| 84°2 34:2] 84:3 34:3 | 34:3 343 
27 =. 38°0 38°0| 37'2 37:2 | 37-4 387-4 | 87-7 37°7 | 36:0 36:0 | 35:0 35:0] 35:0 35:0] 35:0 35:0 | 33:8 33°6| 84:1 34:1 | 34:2 84-2) 34:2 342 
28 = 37'2 37°2| 37°0 37:0 | 36°6 36°6 | 37-9 37:9 | 87:0 37:0 | 36:2 36:2] 35°8 35°8| 35°38 35°3| 35°3 35°38] 35°1 35-0 | 34°8 34°6| 35:0 348 
29 =40°8 40°2| 41°8 40°8 | 40°2 39°8| 405 39°7 | 40:0 89:5 | 39:8 39°5 | 39:2 38:0] 39-2 37:7 | 89-1 38-5] 39:0 39:0} 39:0 38:9 | 38:9 [88-2 
380 =35°0 35°0| 35°0 35:0 | 35°1 35:1 | 345 84:5 | 34:0 34:0 | 83°8 33-8 | 34:0 34:0 | 83°7 33-6 | 32:5 32°5| 33-0 33-0 | 82°1 32:1 | 33:0 328 
MEAN. 40°] 38°2 | 40-3 38-6 | 40°4 38:9 | 40:0 38°8| 39:3 38-2] 88°8 37:5 | 38:3 37:2] 38:0 37:0| 87:9 36°9| 87:7 36°6| 87:8 36:5 | 37°8 363] 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 583 


TEMPERATURE. Dry AND WET BULBS. SEPTEMBER 1904. 


| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 | For Day. 


| _|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.] Max. Min. 
Py 2 | 68° 52°5 | 53-1 52:0 | 52°6 51-2) 53-0 51:0 | 53-1 51:0] 53:2 506 | 54°6 52:0] 55:0 52°5 | 54:2 53-4/55°3 54:4] 565 54:2] 57°5 55-0] 57°5 52°6 
1) 2 «| 85°9 55-9 | 55-7 55°83) 55:7 55-8 | 55-8 55-8 | 558 55-9] 560 56:0 | 56-3 55:8 | 56-4 55:9 | 57-0 55°5 | 57° 55:0|58°5 55:5 | 60-2 55°31 60-9 52:1 
8 | 52-7 50°9| 49-6 48-9 | 49-4 48-4] 49-2 48-0 | 49:5 48-3] 48°5 47:1] 49-0 47:5 | 50°6 48-0 | 52:4 49-0| 51-6 49°5| 54-6 50-1/ 55-1 50:1]56-:0 48:5 
Py 4 | 900 48:2) 4771 45°5 | 47-2 45:9] 45-8 45:0 | 46-1 44:8 | 44:8 43-9] 45-4 44-1] 47°6 45:5 | 50-0 47-9 | 52:5 49:9] 55°8 51:1] 58:0 51:9] 60:3 44:1 


| 5 | 573 54°6 | 57:9 55°3 | 58-1 56:0] 57-8 56-1 | 58-5 56-9] 53°6 52:9) 53:5 53:0] 54°5 53°3| 55-1 54:0 | 56:9 571 54:0] 57°6 55°0]59°5 52:8 
6 | 57-2 57:0) 55:2 54:9) 54:3 53-9] 53-6 53:4 | 53:0 52-4] 52-5 51:5] 53-1 51:9] 55-0 51:2/ 56-5 52-0/57°8 59°6 53°2|59°5 53:0} 62:0 52:1 
7 | 92-0 51-7 | 52-2 51:8) 51-9 51:2| 51-1 50:2] 48-2 47-4] 49-8 49-0] 49-9 49:3) 51°9 50°9| 54:7 52:7 | 54:7 54°5 51:0] 565 52:0] 59°8 48-2 
8 | 483 471) 48°5 47-2) 48-9 47-0} 48-2 47-4] 49-0 48-0 | 49-2 47-7 | 49-2 48-1] 49-9 48-7 | 52:0 49:5 | 53-5 54°5 51:0 | 55°5 51:8 ]57°2 48:2 
9 | 53:0 49°6 | 52:0 49:9) 51:0 48:5 | 50°3 48:1] 48-4 46-4] 50:0 47:0| 48-6 46-7 | 50-7 48:0 | 51-8 48:9 | 49-7 50°9 49:2 | 50°5 [5071] 56°5 46°5 
10 | 43°] 49°6 | 52-1 49°3|52°6 48-6] 51:9 48:7 | 52°5 48°6 | 520 47°8/51:9 48:0] 51:9 48-1 | 53-5 48-9] 54-9 551 49°3 | 54:5 50:0]59°0 44:0 


11 | 43% 41°6 | 42-1 41:0] 41:2 40:0] 401 39:2] 38:3 37°6 | 39:4 38:3] 38-1 37:5] 43°5 42-0 | 48-7 46:2] 50°5 
12/505 46-4) 51-4 45:9] 50-7 45:1|50-7 44:5] 48-1 43°38] 47-0 44:0] 48-5 44:2| 50°6 44:3] 51:9 45:2] 52:5 
1 550 49°2| 54:9 49°6| 55-0 50:2] 55-5 50: 52°5 60°7 | 53:1 51:2) 52°4 51°8 | 53:0 52:4) 53-1 
14 | 40°8 39:7 | 39°8 38°8| 38:9 38:1 | 38°5 88°3 37°6 | 38°6 37:9 | 39°4 38:5] 43°1 41°9 | 46-5 44:3] 49-0 
15 {44:3 42°5/ 44:0 42:4] 41:9 40:3] 41-6 401 39:1] 89°6 38:4) 41:5 40-2) 44:9 43:3) 48:0 45°5| 49°6 
16 | 57:4 52:3) 58:2 52:4] 57-8 52°5| 58-0 59°0 54°1|59:1 54:3 | 60:2 
17 | 60°7 58-1) 60-1 58-0] 60:5 57:9 | 58-6 58°0 57:0 | 57:2 56:5) 578 56°2|57°8 56:1 | 60-4 571 | 59°5 
616 55°6 | 61:0 55-7 | 60°8 55-6 | 59°5 58°4 54:3) 59°0 54:2) 59-2 54:3] 605 54:2/60°5 54:4] 61:9 

; 7\57°7 51:0) 56°3 51:2 | 55:4 54°5 51°3 | 53°6 50°4 | 52°6 50:2 | 53:0 50:2 | 56:4 53-8 | 58°5 
515 47°3| 49°6 47:0 | 50-0 48°6 44:4) 46-0 43°7 | 46°5 43:4] 48:9 45:0) 51:4 47:8 | 54:5 
44-6 43:1) 43:6 42:1) 43-4 42:4) 42-1 41:0} 41:1 40-0 | 40°5 39:7 | 43:1 42:1] 48-5 46°6| 51:3 
44°6 43:4 | 44°8 43°8| 44:2 43-1] 43-1 42:4] 42°0 41°3 | 42°38 41:5] 44:9 43-9 | 48-1 46:3] 50-1 
48°9 47:0) 49:0 47-4] 48°3 46°7| 47-9 46:2] 47°3 45°6 | 48°3 46:1] 48:9 46-4 | 50-7 47:9 | 52°3 
42°38 41:1) 41°8 40°1 | 40°9 39:1) 41:0 39°0| 40:4 88-8] 42:0 39:9] 43-7 41:7 | 47:5 44:1 | 48-2 
49°0 45:5 | 48°3 45:9) 48-0 45°6 | 48-0 45°7 | 47-7 45:4) 48-0 46:0 | 48:4 46-2 | 49-8 46:8 | 52°3 
48°7 47-5 | 48-7 47-6 | 48:9 48:2] 48-9 48:1] 49-1 48-1] 49:0 47-5 | 50:2 48-4] 52-3 49-9 | 52:5 
49-9 48:9) 50-0 49:1] 50:0 49:1) 50°4 49°6 | 50-4 49°6 | 51-0 50°1| 51:5 50°9/ 53-1 52-0] 54:0 
47-2 46:0] 46°6 45:7 | 46°6 45°6 | 46°8 45°8| 47:2 46:4] 47:8 47:2] 48-8 48-:0/ 50:0 49-3] 51:8 
42°5 41:4) 41:0 40:2] 41-7 40-7] 41°5 40°5 | 40-1 39°6 | 40:2 39:5 | 41°8 41:0 | 44:5 43-2 | 47-4 
53°7 52°9 | 54°6 53:0) 56:0 53°7 | 55°4 53°8| 55:0 53°9] 54°6 53°9| 54:5 54:0] 54:4 54:2] 54-1 


50°5 48°3|50°1 48-0 | 49°8 47:7 | 49:2 47:4/ 48-7 47:0] 49-0 47:2 | 50-4 48:3 | 52:4 49-8 | 53°6 


53°1 49°3 | 56°5 51:4] 63°3 381 
54°3 46°7 | 55°0 47°4]57°3 47-0 
53°2 52:9) 55°1 53°0}59°4 41-4 
52°8 49:6 | 56°1 50°34 63:1 38:3 
53°2 50:0} 58-4 52:6] 62°9 39°5 
59°7 55:1] 60°9 55:5] 63:9 56:8 
60°6 56:8] 61:1 57:0] 675 56-9 

: 9} 61°5 55°2]65°5 57-7 
59°7 54:0] 65:9 52:0 
55'7 501 |59°9 50°9]63°6 45°6 
53'1 49°7 | 539 49°3]60°7 40°5 
53°0 50°5| 55-7 49°38} 61-4 41°8 
54°6 50:0 | 56:3 51:0} 61°5 44:6 
51:9 46°7 | 52°8 47:1] 54:4 40°3 
54:0 48°8| 54:7 50:0] 55:4 47-4 
52°4 50°7| 50°6 48°8]53°7 48-1 
54:9 52°9|54°9 51:9} 57:1 47°6 
63°0 51°9| 53°6 52:°2]59°3 43-2 
49:2 47:5 | 54:3 51:2]61°5 39°9 
53°8 52°7| 53°9 52°51 58-5 48°8 


550 51:3 | 56°3 51:9] 602 46:8 
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14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23 Midnight. | Mean. 


.\Dry. Wet./Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet.|Dry. Wet./Dry. Wet./Dry. Wet.JDry. Wet. 
57*1 53°9| 56°3 55:0 | 56°2 55:0 | 55:2 54°3 | 55°6 55°0| 55:0 54:9] 55:0 54°6 | 55°0 54°9| 56-4 55°3|55°8 55:3) 55°7 55°57 55:1 53°6 
60°5 55°3| 60°6 55:7 |58°5 54:°9| 58-6 53:9) 57-1 54:0 | 55°9 52:6 | 55:0 52:0 | 54:1 52:0 | 53°3 52:0 |52°6 51°8| 52:1 51:8] 56-7 54:6 
55°6 49°3 | 57°3 51:0} 59:0 51°3 | 59°1 52:0] 55:0 50°7 | 52:1 49°3 | 52:0 49:0] 52:0 49°5|51°5 48:8 | 50°0 48:2) 49:1 47:5 952-7 49:3 
59°3 515 | 58:5 51°6 | 57:1 50°7 | 56:3 501 | 54:0 501 | 53:2 49:9 | 52:0 49:2/52°6 50:4 | 53°7 51:8] 55°6 52°8| 56°6 53° : 
554 54:9) 55:1 55:0 | 55:2 55:1 | 55°3 55:3 | 55:2 55:2 | 55:0 55:0 | 55:1 55-2 | 58:0 57°38] 58-7 47:9 | 57-9 57°6 | 57°4 
58°8 54°5 | 60°5 55:2} 54:5 53:3) 53:5 58°2)53:5 53:2) 58°5 52:2) 53:5 52:2 153-7 58:2) 5371 52°7 | 52°5 52:3 | 52°5 
57°7 52:5 | 58:2 é 49°5 | 51:2 48°3 | 49°5 : ; 
56°8 53:0 | 66:0 53°7 | 55°9 54:1 | 56:4 55:0 | 55:0 52:9 52°1 | 54:0 51:9 | 53°3 

54:9 . . . . . . 

58:0 


—=W Coe 
sx OT 
C o> 
co 
oO 
or 
co 


54:0 51:6 51:0 | 53°3 51-0 | 54°6 
56°5 50-4 49:1 | 49:0 46:1 | 48-0 
60°5 53°5 | 62°6 55:0 | 62°4 55:0/ 59:0 53:5 | 56:2 51:9 50°3 | 51:5 49-0 | 50:2 
55°3 48°5| 55:0 47°6 | 54°5 47:5 | 53:1 47:0| 53:0 46-4 46:2 | 52°8 47:0 | 53-2 
96°8 50°6 | 59°0 53:0} 59:0 53:0 | 58:4 51°7 | 55:5 51-7 47°4|49°2 46°5 | 47-4 
59°6 51°5| 61:2 53:2] 61:8 53:1 | 62:2 53:5 | 58-9 53-0 49°9 | 53°4 50:0 | 50°1 
62°5 54:5] 61:3 53°5 |; 60-8 53:5 | 60-1 53:0) 59:2 52°9 52°4| 57-9 51°8 | 56°6 
60°1 56:0 | 61°5 56°5 | 62:1 57:0} 63:1 58°2 | 63:1 58:2 | 62°6 
62:0 57°6 | 65:2 58:2| 66-4 58:5 | 64:5 : 54°5 | 62:0 
65:0 53:4 | 65°3 55:3 | 64:2 53°8 | 63°5 51:0 | 58:1 51:1 | 58-4 
62°5 56:1 | 64:5 57-8 | 65:1 57:3 | 63-0 52:2 | 57:7 52:0 | 57:0 
61°7 51:2 | 62:0 52:0| 63:2 53°6 | 58-9 48°0 | 50:0 47:3 | 49:0 
58°2 51:2) 60°0 52:0 | 60:3 53-0 | 59°6 48°83 | 51:0 48-0 | 49-0 
58°3 51-4 | 59°6 52:0) 61°4 53:3 | 60°1 49-0 | 525 49°5|51°6 49°1|50°5 48:8 48-6 46 
59°3 52°9| 61:0 53°8 | 61°3 53-4 | 59:9 49°5 | 50°4 47:4 |48°3 45°9 |) 47-0 44°5 | 45-0 4 
53°7 49°0 | 53°1 48°7 | 52°8 48-2 | 52-0 51:0 47°6 48:2 | 50:4 47°3| 50:1 46°9| 49:1 46:0 | 49:0 4 
54°4 50°2| 53°8 50:1 | 53-1 50-0} 53:0 52°0 49°8 48-5 | 50°0 483] 49°8 48:0 | 50-0 48°0 49:2 4 
52°6 48°6 | 50:2 48-8 | 51:8 49°4| 52:0 49°5| 51:6 49°3 48°5 | 50°0 47:9) 50-7 48:7 | 51:2 49:2 51:0 4 E 
56°5 51-7 | 55°8 52:°1/53°0 52°0|53°5 52:5) 53:1 50°2 50:0 | 52°0 49°8 | 49:4 47:4] 4971 47°2 49°9 47:9) 47°6 46:4 
55°) 53°5 | 56°0 53°5 | 59:2 54:8) 57-9 54:0 | 53°4 51:0 49°1 | 50:0 48:0] 48:1 47:0/45°8 45:0 44:4 43:2) 43-2 42-2 
60°6 53°8 | 61°4 54°6 | 60-4 53:9} 60°0 53°4| 59-0 52:9 58°8 52°1 | 58°8 52°6 58:2 52°6 | 58-0 51°8 
545 507 | 54:5 50°5 | 56-0 50°1 | 53°6 48°8| 50°5 47:9 48+1| 51:4 48:4 | 49-6 47:7 | 50:2 47°3 49:3 47:6 | 49°0 47:0 


| 
58°0 52°4|58°6 53:1 | 58°5 53:0 | 57-7 52-7 | 55:9 51°6 52°8 49°8 | 52°2 aE) OLS 49:0 | 51:2 48°7 
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584 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


RAINFALL. INCHES FoR Hour ENDING— JANUARY 1904. 
1|/2}8/41/]51]6,7 | 81 9 | 10) 1) 124 a3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19°| 26 | 21 | on) 
AP mf aly eke oes eat | al ae ay) eee Sp mene |e el = 
Ae ee) OG ee eel eae in) MS OS We Se Seo SS a Seo) lego puiel, 
SOHO) ) a) a) ee ee aS | rod oes acl aera pete 
4 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
5 a a f 2 z = E x = - = bs Ss a & is = 2 e 4, x ES 
le) mf fms ee ee Nee el he ie 08) -085)|)-075)) cab eter 20) enn 
71] - | - | - | - | - | — | — | -005| -100 | -025 | -085 | -045 | -080 | -015 | -090 | -045 | -065 | -085 | “160 | -040 | -036| -035 
8 | -112 | -090 | -093 | 144 | -050 | +185 | -045 | -055 | -145 | -002 | -035 | 155) -005 | 025 | 091 | 155) -185| - | - | - | - | -o14 
9 | — | -018| -006 | -003 | -005 | 045] - | -055 | -150| — | -115 | -055 | -030 | -085 | -070 | -002| -025| - | - | -010| -018| -085 
10 | -075 | -060 | +080 | +136 | +235 | -190 | -045 | -035 | -025 | -125 | -075 | -065 | -095 | -165 | -080 | -050 | -120 | -095 | -067 | -036 | +103 | -050 
11 | -095 | +128 | +248 | -098 | -045 | -055 | -065 | -025 | -040 | -025 | -025 | -125 J -040 | -088 | -030 | -005 | -005 | -015 | -008 | -078 | -030 | -009 
12 | - | - | - | — | -010|-025| — | -030 | -065 | -025 | 105! 110} -077 | -015 | -055| - | - | -025 | -050 | -025 | -006 | -008 
13 | — | -018|-010| -o1L|-o01} - | - | - | - | - | - | — ]-025| -002] -017 | -020 | -050| -110 | -190 | -049 | -068 | -050 
14 | -100| -040 | -018 | +141 | 395 | -235 | -165 | 185 | -190 | 175 | 110 | -067 1 -025 | -001 | -009 | 045 | -075 | -055 | -150 | -048 | -180 | 125 
15 | -082 | 030 | -036 | -080 | -025 | -060 | -025 | -015 | -001 | -065 | -035 | -065 | -050 | -060 | -090 | -088 | -030 | -050 | -085 | -068 | -020 | -055 
16 | 035  -059 | -019 | -035 | -025|-015| - | - | -045|-015| -— | -015]-010| -009| -005 | -010| -010] 010] - | - | - | - 
7) -— 7; - |; - | - | - | - | — | -045| -047 | -050 | -055 | -030 | -045 | -015 | -013 | 020) - | -010 | -017 | -011 | -020 | -026 
18 | -025 | -013 | -040 | -020 | -030 | -010 | -010 | -025 | -040 | -010 | -035 | -035 | -065 | -050 | -060 | -055 | -150 | -065 | -060 | -068 | -030 | -020 
19} -O12)| “002 |'-020)|/-003'| “010 | -006)| -010'| 016 010) =} eS) 2) ee 
20 | - | - | -010|-010|-005| 005] - | - | - |-080|-015} - | -015|-057| 115] -065| - | -010]-005) -002) - | -070 


PB} =| F009. | 5023/4048 5| 010 1/015 ||010)) = = ieee | Nace ioe eel el = 
22 | -007 | “O14 | 075 | -040 | -020) -005 | 005} - | - | - | - | 015] 015) - | -025) -036 | -005 | 012) -010| -015 | -002| 
eae ed ee oe ad rad aa ee a Me Ne eae esc fl! Coo fo 
2% | -|-]-]-  |- | - { - | - | - | - | 020] -020] -o10 | -020 | -028 | -030 | -025 | -005 | 080 | -025| -020 | -038 


26 | 013 | 012) -009 | -026 | -015 | -020 | 020) 010} - = — | 015 } :020 | :010 | -008 | -005 | 025 | 080 | 026 | 027 | 042 | 030 
27 | ‘016 | 022) 058 | -070 | 064 | 070 | +155 | 255 | -020 | 020) - - = — | 038 | -010 | :022 
28 | 060} 095 | 016 | 065 | -025 | -050 | +260 | -125 | 025 | 025 | -095 [-100]} 300 |[-100] -085 | *155 | 155 | 080 | 140 


104 | 103 | 143 | 012 | 020] 
29 | :006 | -066 | -010 | -008 | -005 | -020 | -020 | :025 | -010 | 005 | -020 | -025 | -055 | 020; 010) —- = - —_ |[050][-070]|[-080] [-100}|[-100}] 
Be [-130]}| *180 | ‘087 | 015 | 030) - | 035} - - |°020) - - - - . O10) = - | 005) - - - - — ie 


SUM. |0°728 |0°801 |0°858 seria wigs 1-011 |0°870 |0-915 |0:913 |0°617 |0°775 Wece 0°912 |0°737 0°881 |0°810 |1-005 |0°797 1-180 |1-178 |0-945 |1-080 |1:019 |0'778 2: 


RAINFALL, FEBRUARY 190 
1] -|-|- | - | - | = |-o14]-006{ -007 | 003! -oo3| - | - | — | — | -004| -006| -007/ -004| -018 | 030! -006! — 01 
2 |-002| - | - | - | — |-020| -007|-009| -046) - | -012| -010] -009|-007|-o17} — | - | — | 0121 -o16| -010 | -o10 
81020) =.) Se) Sol vecbone| =. |S sopra be We es Pe Bh Sellegnenl nin ticnse te a) aol 
4} ete) | a otpoll <a: agon |" 2S Woke [cet ule ee Wy = [eggei! Scene eee eae 
Bh saga PSs cca ll cee al coe es of a ae) ee On ae ie — | — | -023} -016 | -o22 | -040 | -014| -013 
6 | - | - | - | — }-015| -007 | -037 | -005 | -oi8 | -013 | -028 | -003 | -003 - | - |-010] -o80 | -018 | -017 | -029 | -018 
7 |-008|-002} - | - |-o02|-012} - | - | - | -062| -086| -044] -076 | -o16| -130 | -045 | -087 | -023 | -004 |-004 | -o12| — 
8 | 002 008;|008) = | 1018 2013 | a. foe ee eee dee fie a ae al cee se el ca |e 
Ce ee as eae es ee ee es ee a eal en || er Sense) | OMieea eee ee 
10 | Do lbecl ocegell vee ce lvoe) 2 Oe eee |e ae eke eee =|) 
ogy ee ba ee lle cs bec 007 = | = SP 2) S eomleesoiensancienneren| ili auNtorel eed es 

elt as -~ | - | - | = | = |e-o20]f-0303) 150)/-150]¢-150]1 — | — |-070| -290| -270 
13. | -o82| -057 | 036 | -048 | -150 | -028 | -088 | -009 | -007 | -020 | -og6 | 12 -noe- aap Coos Fagg casr-|-oas | «ogo | ove | cae! sop 
14 | -054 | -061 | -003 | -006 | -090| 010 | — | -013| -050 | -o84 | -055 | -185 | -085 | -016 | -014| -015 -022| -025 | -o11 | -017 | -013 | -002 |(- 
15 | -011| -009 | -004| -o04| -o05| — —~ | — |-007} — |-006}-095} - | -067| - | -005| -032| -040 | -040 | -002 | -027 
16 | -084) -057 | -003 | -002 | -o12 | -065 | 030 | 025 ] 034 | 020-045] -020| -013| -042| -080| 140-080] - | -012 | -007| 010) 
i - - =, =. , = aa = — =~ — =, = — = — Ss —, = | — I 
18 | - | ~ | = | = | 080] -o17|-045| 020/020) = | 2 | = |otol.= | 2 1 — |sop0| 2 V-oao'noond Sue 
9 | - | - | - | - | - | - | — | = | -027 | -030 | -o18 | -040 | -040 | -o64 | -048 | -055 | -150| -045 | -o94 | -323 | -158 | -300 | - 
20 | -170 | -036 | -022 | -094 | -030 | -040 | -032 | -052 | -050 | -040 | -067 | -660 | -020 | -016 | -030 | -012 | -020 | -060 | -092 | -045 | 036 | -030 | « 
a |- | -|- | - | ~ | ~ | — | — | -o12] -030 | -050 | -060 | -100 | «020 | -og0 | 035 | -060 | -050 | -o10 | -037 | -012| -o01 
22 | -010 | -063 | 005) 008 | 005] -005| - | - | - ef eee ee nbge ete elect Reed al 
m1 - | — | - | = |= ogy |e |S? icono ee We | conoi Sil lcSaleeee) ecb sade cee enue heoacl eae 
25 |-001|-001|-003|-001| - | - | - | - | - eee - | = gos] 2) = | ea lsonee eaae 
26 | -008 | 009 | 002] - /-009] - | -019} +026} -085] -027 | -015| -017} 016 | -005 | .011 | 030-035 | 028] -020 | 006 | 001 | - 
se fe | = fe fe bo lee’ 2 ee Meee Oe dil A ee eats ea a 
mo Via a) eS rs 


Sum. |0°406 |0:298 |0:090 |0-163 |0:366 |0-271 |0:217 |0°165 |0°343 pee 0'465 |0°595 10°692 0-451 0:720 |0°633 0°781 |0°446 |0:431 |0°724 |0-781 |0°877 |0°567 |0°5: 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


585 


AINFALL. INCHES. JANUARY 1904. 
1] Beem 41-5 | 6 | 7°! @s) 9:1 to! 1) ] is:| 14 | 15: | 16 | 17-| 18°| 19: | 20° | an | 22 Amount 
al pn | EE EE ee ee eS ey aS Se |e ae eae, eee ees (eee (em |S) (ee (ee | eee eS 
| ene Se Sc a ee ee ee ea i 0-02 
) & See pe eee CO PSE of fe | So) 93.) ont or | 03e| 07 0-22 
iq PCCM some af = i) eee ee |e fl oe eee 0-02 
Scie ory = | ee ee ; 
en | - | — | - | | -| - | - | - | - ff - | = | -08 | -16 | -07 |-22 | -05 | -07 | -09 | -08 0:87 

eei-or)| —- | - | —- | - | — | -o1| -05 | -09 | -12 | -05 | -o4 | 06 | 10 | -05 | -on | -o6 | - | 02] - | -01 0-68 

B) 05 | 02 | 06 | 02 | - | -05 | 03 | 07 | 03 | - | -o6 | - | — | or | — | 08 | 02] 01] 01] - | - | - 0-49 

eestor | — | —-| 01 | — | -02| or | 05 | - | -or | — | -o1 | -01 | 03 | - | - | - | - | - | -08 | 02 0-41 
eno | 07 | 09 | 12 | -05 | 07 | 04 | - | - | - | -a1 | - | 05] 02 | -05 | -o1 | -02 | -02 | 02 | 01 | -o2 | - | 03 0-77 
Sern 02 | - | - | 01 | 02) - | or] - | 01 | 02} — | or} - | 01) - | = | - | oe] - | - 0-18 
eee | = | ~ | ~ | = | or] 08 | on | 02 | oz | or) 03 | os | — | - | - | ~ | — | on | 02) 07 | 03 | - 0-25 
Meee | or jor | - | - | - | - | — | 02] -o1 | 04 | - | on | 04! - | 07 | 03 | 03 | 08 | - | -o2 | - 0°35 
eee | 01 | - | 15 | 15 | 02 | 03 | 02 | 05] - | - | oop - | - | - | - | - | — | 01 | -04 | 09 |L-04] 0°65 
Mee - |---| KK] RK! | | = feonironfron)ron|rou)toujron| - | - | - | - | - 0-07 
eee) | — | = | — | = J on | on} -on | on | 02 | -o2 | -o2 | on | on | 01 | 02 | 02 | on | — | - | - | - | - | ons 
Seo | 02 | 01 | - | - | 01 | 02) - | -01 | 02) 02} 02) 05 | 02; -| - |} - | -{ -]-7 -| -) - | om 
ees 2) 2 or] = |r) =| 2 pehe) =] = hf] on] = fo} — | ot] — | = | os 
es) | | - | - | | | oa] or | 06 | = | or | oe |r | - | — | - | = | - | - | 02] - | - ong 
eet | 01 | — - = = | ob |e = = = = 4 = = = x = = = = = = = = 0-02 
oie | So) 1 or ote) on | SS} obo) =| 2] 2} =) 5} Ste} Sl Ss} =) =p os 

ese eso! Sh 2 hon | on ot | = | = | = | = | =| = b=) = fe Doo 
en ne es ee emcee oles Niwlg heals be ep eh Eh eh Sl Soon 
mee | Se = | | = noo | oo 02 | on) = | — | - | ~ | os | oa | — | on] on | — | one 
Sen |-ol | oi | - | — | -o1 | 01 | = | =| 02 | -04 | 02 o1 | -07 | -02 | -02 | -01 | - | -03 | -03 | -03 | 0-34 
memos) Ol | =| 02 | -05 |) -01 | on | ory — | - | - | = | — | - | = | = | 07 | a2] or} - | - | - | oss 
03 | - | - | -o1| - | 02] -02| -or | - | — | -o1 | 04 | 22 | -o1 | -15 | -02 | -01 | -o9 | 01 | 03) - | 01] - | - | 0359 
ee) = | | | 04) = | 06) 2) =) - | = f= | = | = 4 = | = | on | 03:| 07 | -20 | -08 | 22 | 12] 0-78 
eee et hel ec We et Cope Po ot Sh ei oes 
0-24 | 0-29 | 0:31 | 0:28 | 0-24 | 0-24 | 0-23 | 0-27 | 0-32 | 0-17 | 0-43 | 0-36 | 0-32 | 0-34 | 0°43 | 0:39 | 0-26 | 0°53 | 0-31 | 0-45 | 0-41 | 0-41 | 0-47 | 0-34] 8-04 

RAINFALL. FEBRUARY 1904. 

ne ene ena rah Pelle) Stee Sel sya) 2.) 2.) 2 leo!) = 1 =) =] oe 

|) = = nt Se eot-| 2 = eS & = 2 = = = = = = = = - = - - - 0:01 

‘or | = = = = a s 2 z = = = bs be = 2 = = = - - - - - 0°01 
en eee Seema Gee Ty | ee aoe. | tgp | coh aul) = |! eof 0208 
ee ee init omental ea eS eee eed eb) oh gg) li con | 0B | 08° | om | on Tt og 
eee) 2) SS | Sh on | 02°! -07 | 09 | 05 | a2 | -o5 | 06 | 08 | -o2 | or | - | - | - | - | - | = | 087 
tn ea aren Ro Bell creda Soha! Sel Sel Sak oi Sy) Seah Sb ahd ale Sh a got 
Reesor | 2) 2} 2) 2 | | a) | = | op) op 5 | av | ae | — | = | 02 | 02 | on | 06 | 02 | 0-68 
= | -01 | -03 | 07 | 02 | - | - | -o1 | -01 | -05 | -10 | -09 | -18 | -06 | -o3 | 03 | — | -08 | -04 | -03 | -10 | -10 | -o9 | -o4 | 1-17 
emecte! Of 02) | -—- | = | -01 | -01 | 06) 02) - | - | Or} - | - | - | - | =| =| - | =] =] = | Om 
- = = = Ss = = = |e | Sy wed! S |p| = = = “03) 01) 1) =. i 2074-020) = 0-18 
1) - | - | - | -04 | -03 | -o1 | -o4 | -01 | -04 | -04 | 04 | -o4 | 03 | 09 | -07 | -03 | -02 | -04 | -01 | -01 | -O1 2a 10-61 
= = = = = = = = = || w@ || = = ie = = = = = - - - = - 0:01 
2 ~|—|- 1] = | = | = | -o3 | -o1 | 14 | -14 | 42 | -06 | -03 | -08 | 20 | 28 | -17 | -o9 | 04 | on | - | 140 
Toh oi | |= | = | -a — | 03 | one. | — | or} = | - |e) —- | - | - | - | - | - | on 
mee | - | - | = | = | - | = | -o2 | 08 | -on | -05 | -o2 | 02 | -02 | -08 | 10 | 04 | 02) on | on | - | - | - | 0-48 
04 | 01 | - = = Oil) = x S a i all Ne sa a eee lh ee = = 2 = 0-06 
ese | | el a] 2) |S | ont ov] 2 | 2 | 02 | -o2 |: -on | on | on | on | - | -2 | = | 0-00 
Reese aha oe | ek 1 Se oedee | = | = | = [oon | 02 | +02 | -02 | 04.) -02 | -on 4, one 
enn eee || of! -02"| <8: | «og | 03-03 || or P 2) = |) = |r| = | =} =] =] = | = | =~) oe 
0°16 | 0:05 | 0-04 | 0-10 | 0-11 | 0-05 | 0:04 | 0-10 | 0-15 | 0:34 | 0°33 | 0-42 | 0-53 | 0°38 | 0-42 | 0-43 | 0-41 | 0°39 | 0-47 | 0-32 | 0-30 | 0°30 | 0-22] 0-08] 6-14 


586 
RAINFALL. 
lea] 95) Age eae Ball ies) Fall ae 
il a = = = - - - | 010 
9 = = = = = = = = 
3 2 2 = = = = & L 
ie | oa ae |e hee (ieee eee 
5 ie Si) Sl So eee av all. 
60024 wl A Se Se 
7 | 008 | 003 | -005 | 004 | 005 | -012 | -005 | -010 
8 = = = = = = = g 
9 = = = = = 2 = 
10 | - = == Mie - 
11 eel eS at | - 
ON Sar || ete | eS ee 
13. | *150 | 080 | -097 | :045 | 070} -140 | :210 | -035 
We Os Ie ee ee S| ee Pe 
bey) = Sel anal are - = 
16 | 016] :013} 007 | 010] 012) - | - | —- 
17 | — | 005 | 045 | 134] -089/-008) - | — 
18 | - | 022] -016| -012| :010} 009] - 
1G) |} can aa SS || SoS ee Soe 
20 | -023 | 059 | -030 | :004 | 003 | -020] 003} — 
21 | -050| -063 | 070 | -038 | -030 | :012 | -010 | -0:0 
22 | -007 | :037 | -060 | -110 | *117 | °150 | -180 | -150 
23 2 S|) S54) et oes S| esl eS 
py |e =] =] = =a |= 
DSM ae ees | eS eS Ga 
Ag Ns | [ee i) ae | ee ie |e 
27 = = S Pee ll a |e ee 
28 |-003! - | — | -002/ 012) - | -012! -016 
29 | -040 | -050 | -010 | 150 | -156 | -020 | -010 | -016 
30 }°009):007) = |:004) - | —- alee 
Bib. || tae = = |) = =" || = 
Sum, |0°313 |0:294 |0:340 |0°513 |0:504 |0°371 0-430 |0:267 
RAINFALL. 
1 | -027 | 060 | -100 | -128 | -092 | -020 | -040 | -053 
2 | -018 | 040 | ‘065 | -007 | -029 | -063 | 019 | -028 
3 [200] /(-211]| -310 | -086 | -050 | 078 | -198 | -110 
4 | +048'| -080 | :143 | 150 | -140 | 065 | 045 | 053 
| 5 | 020} 088} +110] -100 | -305 | -120 | -091 | -059 
| 6 | +100 | 110 | -062 | 088 | -100 | -100 | -100 | -073 
7 | +100 | 099 | +100 | -050 | -050 | -069 | -036 | -044 
8 | -023 | 017 | 031 | 049] 065} - | -025] -032 
9 | -068 | 031 | 059 | -027 | -033 | -037 | 020 | -098 
-10 | 162 | +114 | 145 | 153 | -060| -050 | -090 | -175 
11 | 022) -008 | -015 | -011 | -034| +120 | -012 | -015 
OA SN | CSE eS i PP 
Gy = SS a |S eae 
eS) ee ee eS a 
i |S Nes Sel| = = |lz = 
16 | - | 029} 021] :025| 081) - | :012 | ‘016 
17 | 010} 011 | 013] — = = | = 
13-5 |006))) 29) == 5-008) 010i 080i) | = 
TE) PSP = = || = || = Feo 
|| Sh ar | = = |= =a|\ sl 2 
21 = || = = |b =. || = = A OGi = 
22 | 043 | -047 | -039 | 041 | 013 | -030 | 033 | 032 
ye MWe, = || = See = || 2 
DAS) -012:| “0074 eal el eet eel 
25 | 112) -074| 091 | 052) -021 | 040] 027, - 
26 | -004 | 114 | 088 | 082 | -100 | 130] 075 -066 
| 27a aaa aie - | 033] :010 | 018 
28 | 068} +055! 047) -060 | -101 | 046 | -046 | -060 
29 | -078| -040 | -068| 093 | 019 | -060] 025) - 
| 80 | -017 | :013 | 020] -027 | -029 | -130 | +100 | -005 
| | 
Sum. j1-142 1-248 1°527 {1-232 1-082 |1-221 |1-005 0937 
| t 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


0231 |0°586 


0:928 


INCHES FOR Hour ENDING— 


OU 
070 


083 
045 
033 
054 
1095 |1-111 


090 
036 
016 
060 
-030 
016 
120 
1-289 [1-121 


- |[-010) 
0:348 0-431 {0-316 |0-468 


18 


I 
ee ee 
i 


hoot th Wh 
Heth he att 


010 
0 
-020 


+002 
017 
035 


020 
032 


030 
047 


[-040] 
0°534 


O11 
016 


140 | 059 
132 | *110 


004 
027 
036 
040 
Ou 


044 | ° 
095 
023 
040 
160 
*050 
021 015 
‘110 070 


1:145 |1°141 |0°888 |1°458 


122 
073 
043 


070 
084 


‘201 
0:994 


002 
‘O11 
017 


[-100}][-020][-050]] -013 
0°522 [0-456 |0-472 |0-290 0-155 


0-991 


004 
[-020] 
012 


027 


Syd be th et a hn 
a 


ro) 
= 
wo 


008 


[ 


020]|[-030) 
030 | -028 


MARCH 1904 


22 


Si i wl 
tw 


[-030 


048 | -013 


0°140 |0°194 |0-257 |0-219 


017 | -003 
-030]][ 040 
013 | 020 


043 | -017 


It 


APRIL 1904, 


080 
052 
032 


1-155 [1-194 | 26°56! 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 587 
RAINFALL. INCHES. MARCH 1904. 
Me} 2)38)/4/15/6)7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12] 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | MIC ount 
YY a ae || |e [Re are | (Pee NSE (ES ees |e | UENO [eet |e) 
Trlr | ia ee ole eee Earl Pell eeall.t afl Dmdis alll! welll ze | PA) oe 
ES a Bea ee ee ee ele ddl Leet efit A Denil gael Ea tall Fata) | BS 2 
| 4 = = = = = a = = = = a ES = = = a — = = = = , 2 = A 
Mee) - |} -|-|-|-|-/-]-}]-]-]-}-]-}-]-}-)-)-]}]-])-]-]-1]- = 
= = = - - = - = - - = = - - - - - = = = = - = = 
ean 22 SP corel og can} ol || Se) 2 ee |) Se) — of 2) | aol 20] = [seh Sela) Sah 221 ons 
ees | - | - | - Se Se ee Ue eR ee Ne Se ee Ont 
a We a fe me ee SAMea la) ll eee ell ee 
Ps eee hp eo te ep a eo 
al ne eee eee ee) 2 Se Ba ee eel ee foe eS Se or oor 
Semmes) cs) | 1 | <7 | 11 | -o1 | -o1 | 07 | 03 | - | - Jor} - | - | -| -}-]-|-}]-]-]| =) =] o-v0 
rn rr en Se eee SS Se Se lS on | ay = lS he | ee ee tee See || = Sa ocor 
5 ~ = = = = x = = = = = = = = = 2 2 = z = = _ 
16 | - Saale Ol i — = = = |-@il | = = - | Ol] - - - - = = = = = = = 0:04 
on) = | = | 22) =| 05 | 08 | 04 | of | 03 | -o7 | or} -"| - | - | - | - | - | = | - | = | ose 
Ree || - | - | - Se) er) Seal ee ee4| <oils| 203"|. “040! “O58 | 05! |) -04-'| -02e||-69° | omni! 2a) 2a 0-98 
mee | - | - | - | - | - (| -on | -04 | -04 | 08 | 01 | 06 | -04 | -07 | 10 | 14 | 09 | 12) 03 | - | - | - | - | -01| ovo 
on BOL) = ane ea ee ec ee eC) Com ieCom Oa 
eos) 0s |-o1 | - | - | - | - | - | or | = | = | --| - | - | 02] on | oy | - | = | -05 | -on | -01 | 05 | 0-25 
| i927) 10°| 11 ||-06 | 13 | -04 | -02 | -01 | -o1 | -02 | 03 | 05 | 05 | 08 | 06 | on | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-75 
| a See) Se Soe | SS et | = | 2 | om | 07 |i.-05 | 08: | <01 | con | on 
Se) on | -o1 | -05 | -05 | -02 | -o2 | ov | 01 | — | - 1 - | - | -02 | -o1 | -ox | -08 | -05 | -o2 | 03 | -04 | -03 | -05 | 0-47 
08 | 08 | 04 | 0 | 04 - | 02) - | 02] 05) - | 06} - 03 |--04 | -o1 | — | 02 | -o4 | -o3 | on | on | - | — | 0-37 
a a es eee eae ar oye ee omit el yee te al Wp Se i te In orae 
Bye sy | =] =] = | = f= | = b= | = J = $08) 089 |(-083| c-081 | ¢-089 |(-019 | 02) -02)] (-01] |-08)| -01 | 0-25 
jum,| 0-18 | 0:29 | 0-29 | 0:26 | 0:29 0-20 | 0-09 | 0:09 | 0-23 | 0-25 | 0-08 | 0-21 | 0-15 | 0-25 | 0-29 | 0-26 | 0-19 | 0:28 | 0-19 | 0-16 | 0-18 | 0-14] 6-13} 0-19] 4-87 
RAINFALL. APRIL 1904. 
[-02} [-04]| (-07) | [-099 | (-087 | ¢-02]|[-03]| (-04] | [-05]|(-04]) of | - | -or | - | - | -o1 | 02 | -o2 ) - | -o1 | -o2 | -01 | -02 | 01 | 0-65 
fee loa |_| -02'| - | -o1 | -04}-- | -o1 | - | — }-o1 | -06 | -03 | -14 | -18 | -15 1 -o1 | -01 | -10 | -14 | -08 | -12 | 1-17 
06 | -06 | -01 | 03 | -02 | -04 | - | -06 | -02 | -o1 | -o1 | -10 | -04 | -08 | -o7 | -o2 | on | 02 | - | - | 01] - | -02] o-71 
memos 07) oo) ess te selicosy or ee eee es |= le sor |= fon | = |= | - |) == |) 09 
08 |-17 | 17/471 - | — | 02} -03 | 02 | -o1 | — |-or | - | on | - | -04 | -o4 | 08 | -08 | 12 | 09 | -17 | 24 | 1°52 
05 | -03 | 09 | 01 | -on | -o2 | -o2 | - | — | -o1 | -o1 | 02 | -o1 | -on | -05 | 04 | - | -02 | -01 | -02 | -05 | -07 | -05 | 0-71 
mene igs |e 1) -09) || 08) 05" | -03)| “02 | 081 05 | = |so1r | — | = | = | - | -- \-ov | or | —- |= | 030 
~ | — | or | — | -o1 | -o1 | -02 | -o1 | -o1 | -04 | 02 | — | -o2 | -12 | -06 | -06 | -05 | -o1 | -08 | -01 | -04 | 02 | 03 | 0-58 
mem on | cot |-or hon | — |-o1 | — | — |-or | = | -o1 | — | — |\-o1 | -03 | <03 | -on | -o1 | of | 08 | 0:28 
mm naa otl es (cos ose lee i= | — Pee | 2 be eed op fon fe - | = bos: eB 0-45 
eye ronerom ie ee ie eet 2 oe Peer ea ee ese eo ol a) ae 
en eee eee. ie |e tages) | on | 2c) Sp 2 Sey ae LW) tee Roe 
a een een Sea Sel Eee | leon eee fos tee Wee = fee) Sy 2 eor 
en ren ees Se est et Se eee a Se a) Behe 2g soot ons ons 
ee ese Oe eo meter ieore Vee eh et Sete Bee es eS eh eS le | ae eqs 
ee re etal cl egoel gut ccalcon fF 2 eels fade le Pe toe |) Sse] Se ose 
Renee Slee oo | son | | 2 eS | | or | = | So) on) = Non | {-01)) 01] [-01]| [on] 020 
Ee i037 1-08) 011| 1-021 (021 | (0211 (-02)|1-05]| 02 | or | - | = | - | - | - | = |] = |}- | -| =| =| = | o-g9 
(-03]|-089](-03))(-01)]( 029] (-02)](-02|t-023/¢-05)] 02 |} - | - | -]-|-];oyopat- -] |= | 3 
me mete) 8) el Sn) gi | On| oot eis: lrg | =. | = | 02 | on |-on J) = |) = |= | on | = | come 
mcm omens i Se) fees eS ob e  le Sei = Ie foe | on fa = |= | Se ote 
epee eon coi |-03.\e-02 | = | -or | -on | -02 | 02 }-02)| = | - | -o1 | oz} - | = | = | - |= | som] = 9 ons 
Pees ieom ies | |-o1 | = | = |con }e= | 02 | -04 |\-03 | -o1 | .- | on | = | = =P len cate 
02 | -01 | -o2 | -o1 | -03 | -03 | 02 | -08 | -04 | -05 | 04 | -05 | -10 | -09 | -08 | -07 | -04 | 03 | -03 | -01 | -02 | 05 | 05 | 0-98 
Me mee eee esl loss teeter | oe ee | = [ee fae b= loa te toe esalicoats 
05 | -04 | 01 | -03 | -o1 | - Ol saloon omiecon Wee Voor y= Wore lS We ae 8 = Ne 2 ee eae eaese 
0-47 | 0-45 | 0-72 | 0-64 | 0-57 | 0-21 | 0-26 | 0-29 | 0-46 | 0-57 | 0-34 | 0-25 | 0-44 | 0°36 | 0-38 | 0-45 | 0°50 | 0-37 | 0-27 | 0-23 | 0-31 | 0-45 | 0°64 | 0-63 | 10-26 


a 


988 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


RAINFALL. INcHES FoR HouR ENDING— MAY 190 
Vel tg] dod ede 4 7) eo tomar, | reels) | as) sae a| G7 al te sto nopineon | 22 | 23 oa 
1 | -073| -127| 104] 094] -057|-100! - |-010| -050|-030} - | - | - | - | -050|-078| -120/ -115|-062|-o92) - | - | — | — 
2|- | —- | — | — |-009] -010! -o35 | 068 | -078 | -100| -105| -055}-010} - | - | — | — | -060| -080| -061| -048 -007 | -060 | -057 
3 |-015| 014 -059| -114| -098 | -075 | -120| -075| -044|-060] — | — | -030| -035 | -191 | -068 | -046| -043| -o7u|-005} - | - | - | - 
re Nh S| eae iat ee el ee eel ere Seal Motta ences S| 2 Sy Sh =) = SS es er 
a!) Sonate - |-920| 015-018} - | - | - | - | - | - | - |-007] -o02/ -003 | -015 | -025 | -007 | 014 | -012 | -010| -o09 
6 | -004|-007 | -005 | -004 | -009| 010 - | -010| -005 | -010| -025| - = 1 =} < | -940)|-003/-5 |) 2.) 2 0 
7 | - |-017| -011| 008) -005} - |-017|-025|-o16| - | — | - | — | -042/-081| -080| - |-005|-o12| — | — | -o09|-017| — 
g |_| — |= | = | = | - | = 10301-0961 60) 1001) 040 N\025 |" = | so 2 | ee) | | ee rr 
re eee eee ee ee eo ee el eee Se Sa REN Ree ye eis | | 
rk ee fe es (ed vy eal ee ee A a Se S| Sie Sie i Wee Sri e. hs _*| 
ed ee oe or on ee eee series ume el SS PENS wo yes ls) 2) |e 
mwil]—-{|-/]-}-}—-4-) = | = | = |-005} 010} 020} -015 | -o10 | -024 | -029 | -016 | -017 | -015 | -083 | -034| -013 | -020 | -o42 
13 | -021]-003) — | - | -007|-018/ -005| 010/ -025] - | — | -015}-025|-013] - | -011| -050| -040 | -055 | -044 | -040 | -029 | -098 | -u81 
14 | -060| 082, — | -039| -005| -018 +120 | -078 | -030 |-180| 135) — } -050| -032 | -006 | -008 | -040| -055 | -140| 100] -023| — | -031 | -047 
15 | 101 | -134| -117 | -120 | -112| -140| -095 | -o60| -o¢0|-o1g| — | - |} - | - | - | - | - | — | = |= | = | cope epreiienm 
ge. 008) =.) fe es feos ao] ec ed a eI a a oo 
17 |-004} - | — | —- | — | ~ | — |-003} 012} -081| -o16! - | -028] -o10 | -009| -041 | -105 | -098 | -088 | -079 | -105 | -058 | -185 | -109 
18 | -054| «030-071 | -114| -060 | 145. +156 | -066 | -040 | -055 | -040 | -085 | -065 | -065 | -045 | -097 | -058 | 120 | -060 | -055 | -037 | -028 | -040 | -047 
19, | 029) — .|-063| -113| -044| 010) — | = o— ) so be= SL he eg) Ces eS ee ee 
ed (eae (es ees Pees ena eae en el Ree eee | eS a Sole Sule yPecie | ol | 
BH Wiel eagle 2 seal a= Aes lug all? gehen eS Bl ee |e Ey fy Seek Be hae, 008 | -011 | -011 
99.1 926 |:-G09 |'2008) 2. |e Ae fs | Te | scent petit sels aI Rares a Se a 
3 | - | -.| - | —) = | -.| —.| =| =| — | Sys WS) 2 egos \'-030:1 ors |) oma)! 01>) e000 oan eee eee 
24 | -022| -024| -038 | -020| -039 | -015 | -015 | 020] -015 | -o12| -025|-005§ - | - | - | - | - |-o11|-o70| - | - | - | —- | = 
9 fi) =| mt fad et a ele all eI ha ee ee |e 
9 | — | - | = | = | =) = | =o} eo) 20h =) = | 2 =) =. one lets) sts! 960) 006/002) en 
97 Nol ool sah ech ce gal ju dS ST le eee 
Pe ee ee ee eee ee es ee oe enel ee Fe i See Soe les eS | 
BO Ne, foe, (omen | eval mean came ean de [ec le fea al eresalh: tial een ume | ee se ecg eet ae me |e 
Sel, Sea Wen Re: aes ean) rene (ea en ee ene Reel ree ee Sa Don | | 
Bie} | ee siftbot cel eal een I) eee eon me CP BES a a 
Sum, |0°422 |0447 |0-471 (0-626 |0-465 10-572 [0-601 (0-455 0-401 |0-609 |0-456 [0170 J0-248 |0-207 10385 |0:519 10-633 0-662 [0-642 (ou29 (0°316 0-203 10505 |0-486| 10°8 
RAINFALL. JUNE 1904 
1/-|-]- | - | - | - | = | 005] -060| -050/ -o90 | -o12} -031 | -o05 | -o68 | -051| 005; -008| - | - | - | - , = |) =uegan 
3, oy = e, = —— = *.., = Pass = a i= — = ba = = = = as = by xs = * 
3 = A = = = = = = = = = i = s 3 = Ss = = = a zi = = 
4 = = — = = =~ — = = = = — = = = = = — = — = — = — 
5 xs A, a = 2 = = = E = 2 = = 2 Ss a es Z 2 4 = = e 
6 = = = S = = Pas = = x = = = Ss = = 5 = &. “ = = = = 
7 = 2 = = 4 = = = = = = = p. us x = = = = e = = = a 
8 = 2 = es = = = = = = = Zz = S re = fe & = Elles 2 = 
9 = = = = = — = ~~ = — = as = = = = = — = a = = = 
a ee eee (eae ren es ee eo ee ee es See SP Saf Sel fo} 
hd ee ee eee ee een See a Se ee _|\..|. |). 
ee eee ee ene ee eS eee Pours |e 
is | - | - | -_| - | = | 050] -045 | -073 | 020 | 035 | -o10| -0271 063/012 - | = | -.| —- | 2 | = | = | 2a 
14 |-062|-o29/ - | - |-ois| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 006] -079/ 114 | -080 | -050| -028 | -o21 | «032 ' -029 || 012 
15 | 030 | -019 | -093 | -054 | 154 | 047 | -081 | -014| -033| -009| -020| 017] -019| -030|-017/ - | — | - | - |-009|-034 -096 -100 | -002 
i6 | - | — |-021|-015) 017] - | -002| -045 | -050 | -192| -118 | -009 | -033 | -040| -003 | 003} - | -180| -160/ -009| -090  -276 -071 
17° | 004 | -126| -057 |-007 | -050| -005 | -110|-127|-008/ — | — | - |S | —- |e |e | 2 | = | 22 | 2s 
18 | -069 | -085 | -004 | “041 -027| 040 -046 | -027| 006] - | -v19| -007] -018 | -019 | -040 | -003 | -035 | -040 | -o10 | -025 | -020 | 050-048 
19 | 055 | -185 | -110 | -069 | -078 | 100 | 072 | -040 | 053] 080 - |-o20] - |-o16] - | -020|-034/-010/ - |-005| - | - | - 
20 | -020|-044|-008! - | - | - | - | - | - | -002] 078] -072] 109] -088| -068| — | -008| -030/-010/ - | - | - | -006 
a1 |-005/ - | - | - |-009| - | -o50]-oo2} - | - | - |-oo4f - | - | - | - | - | -005] -010| -040} -050 | -o60 | -180 | « 
22 | -095 | 043 | -010 | -040 | -022 | -049 | -026 | -080 | -080 | -160 | -182 | -037 | 085 | 040 118! — | -020| -037 | -050 | -125 | -060 | 096-068 | : 
98 | -123,| -124| -120| 090 | -048\| -058| -028| 047| -008|-o02/ —- | - | - | - | - | - | =|=2]- 2 |=] ) 2 
m|-j|-|]-]|-{|-|]-]-{-{- | - | = | - | 001} -020| -o22] -037 | -079 | -o19 | -020 | -060| -053 | -008 | 002] « 
om | - | =| - | =) = | fe 1 Senet pos) eh en ee reper ee 
ag al pee 1 an eee ee Pe ee ufo | ope eee Wate | ul = _|. |. 
a baw ee ae eres ee eee eee | ee ad es Pe Se Sl Sop Se 
Te) See ee ee ee ee ee Se ey Soe eS 
eb Bh te ae eran rs ame rs (ea ek a es a re a Ra Ee 
ee ee ee le ese Sa PRS a ope fe 
Sum. (0468 0°655 (0-428 0-816 0-418 0344 0-455 [0-410 0-814 (0-488 [0-522 (0-226 [0-359 [0-270 fo-B42|0195 |0'802 0-354 0'310 [0-296 0-328) 0-618 0-519 o-482 
| | | i 


RAINFALL. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


INCHES. 


+i8 = = = 
F 
| =9 = = = 


i/ — — _ 
18 | 02 | 03 | 17 
mee | | = 
a 3 = =! 
22 “03 | :01 - 
24 | -05 | -04 | -04 


0:23 


RAINFALL. 


(=i ln 
Slt ia 


01 | -05 


sos 
fr ieo eri ht 


Ll Teal Ud baal 
of hot 


Beet |) 2 


07 | 03 | -14 | -03 
=) aN Sa eit 


0°15 | 0°33 | 0:21 


ow te tk 


02 | -01 | -05 | 03 | 02 | — 
eA | Se eal | ea ory an 


OI niles de eee oe 
06h 02m /ac02))(" =a |) = 


0°35 | 0°16 | 0°18 | 0:07 | 0°13 | 0°15 | 0°38 | 0°35 


reall, eee 
iW Se St 7 ta 
I 
I 


0-20 


S 
ro 


> 


Sit 


— 
(JN) 
S 
= 
So 
— 
In 


ee 
ir Won 
Sih if 
(=) 

[o-) 


fi Ietiial| = Slop 
“O01 = — — — = 
al) TS ace Wee Weone lage 


soll Su 


S 
Sit 


0:09 


04 | -03 


02 | -06 
06 | -01 


0°15 | 0715 


0°22 | 0:24 


oO 
Sil 
i] 
: ee 
S 
iH otinn Brann | 
1 


589 


MAY 1904. 


Mid- 
night, 


1-14 


—~ |-03 | -01 | 0-64 
a Sata ears 
‘o2ule Saale ele ode 


- - - 0710 
- - - 0:06 
- - - 0-01 
- - - 0°01 


0:36 
0°50 
0°53 
0°30 
0:05 
0°36 


SS 2), ani 


how vo fey 


0°14 | 0°38 | 0:17 


0-11) 0-48 


JUNE 1904. 


Amount, 


Sie Roa 


S 
= 
SoSOSS SOSOOCOH COO 
5 Brows | 
to Se 


1 OOKRS AScoWw 
eR OC ROWS 


ft a 


0-01 


0°32) 0714] 4:97 


4F 


590 BEN NEVIS OBSERVATORY. 
RAINFALL. INcHES FoR Hour ENDING— JULY 1904 
| 5 8. 9 tote % 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | Mid a 
eae a SO a 17 ree 
1 |-046]-027/-006| - | - |-007| - | - | —- | -003} -050| -043]-100]-086) - | - | - | —- | -041| 012] -043'| -007 | -088 | 003 
2 | -020] -008| -007 | 013 -002| 023) - | -014| +020) - | +060] 060] -018| -010 | 028] 026} -009| - |-010} - | —- 2 le 
5» ||/-008'| -0801)| “025 | 044 1-052 | O19 O77) au) ule ae ft) See) Ors) SNR) eee ees | eens ee (enn 
4|- |- | —- |-oo1) — |-006] - | - | -017]-002} - | - | -001| -022] -023 | -020| -018 | -020 | -033 | -033 | -046 | -057 | -040 | -080 
5 | 081 | -064| 045 | 020 | 017 | 068 | 045) 010) —=|-001) = | = P= | =e S | = Ss Se So Sy 2 eae Gaey eae 
6 | -028| -011| 012 | 027 -017| -042| 011 | 017 | -040 | -057 | -170 | 090] -158 | -300| -200] -010/-o11) - | - | - |-o80] - | -006] - 
7 | -018| -048 | -025 | -023 | -013| 018} -015| 010 | 002] — | -080| 042] -030| -017| ‘019| 006} - | 018] -006| -008| -010| - | -015 | -010 
8 | -012| -010| -010 | -018 | -005 | -030 | -026 | -085 | +130 | 120 | -152 | -100 | -084 | -078 | -021 | -028 | -010 | -030 | -030 | -080 | -053 | -072 | -032 | -047 
9 | -020| -031| -006| 004 | -016|-010|-010) —- | - | - | - | - | - | - | = | 025] -012} -020|-008; - | - | -010/ -006 | -004 
10° | =) 2 =e Re SS Sp So See a a ag | re ae (eee |e | 
Ge Pe los) See St ls -~{=-} =] -P]) =7 se) =) =] = P=] = | =o) See 
12° cea) Le SS OS a So Sa ee = PS a a eS ae a ae a ee) Re ee | 
19 <2 1 So 2 | 2 Weoozil-og2iloroPoosh =] Ni = ol) =240') 2080 E0680) ee alee ee een || ee 
| —-}-]-]-]-]-]- 1 - | = | = | -008} -020] -048 | 050] 080} -005/ - | - | -009| -008| -040|-010|-o10) - 
15 ~ | -010 | -033 | -090 | -132 | -050 | -057 | -060 | 060 | -090 | 038] -020| 120] -042)-099} - | - | - | - | - | - | - | | 
16 | -013| 004 | -003| -019 | 010 | -009| -010| 051) - | -014 = 012} 023] 005) - | - | — | -003/ -004 | -012 eee || 
17 = = a = z = = = = = |g = = 2 = = = = Z £ = = = = 
ig) Ses tS Pp See i Sa SES ae a ert eg ee ee 
Tl Se pee lena (ieee aaa ee eee les ee emir Ne es a ee eS as et = | = | = 
op |) 22 | at 2} 2 fp 2) Sse SS Sa cea 2 Pe 2 Sl eonstl-onis 030i = aeeed cntn Meena 
oe = ea Se Se Weooa iS Wea SP Sah Sy a (| een (een eT COON ee 
ea) PEN ee |S A ech eh ea lee er nee| fies eset 054|'-023| =| = | = 3) 2a 
B50 th SM ee eee dE Oe Bee ne OO) (Pe = Mii ee eas en |e - | = | 070] -255| 037] 066) - | - 
A ale Pee FR Th Se ie eae, Se een | ee res eee eee aes SA) Sale = a ae 
25 = = = =: = Ra = 3 = = > = = = - = = = = = = = = = 
9601 =) = We Sh SS I Sa SS aS ey ee ee ee ee |e es en en 
fas | Weert ee tee eet | cee Nh ce all cme ee YN ee el es, |) aS ee 2s) 2 = ie | Se ee 
tian es ee (| a ee Ne ec eee es eo eo fie f = | = | = 
99 | 24 2 | 2) 2 1 2) 2S -oro) 2) 2) = i) 2S 2 Morel) = 4\-o09ii"-030)| 008i |:0351) = 1l-0045| ei oan | 
so. | 2: | 005) 2) 2 SSS ep = ee a SS a Se ae ae op) ee 
31 | — | 015] -016| -033} 018] 040} -012| 004] - | - — | -060] -017 | 015 | 045 | -009| -009] -o08] - |-007]| — | -090| -092) -026 
Sum. |0:191 0-253 0165 |0:226 0:247 0:455 |0:276 |0:268 |0:269 |0-257 0°792|0:496]0:511 |0-721 |0:430 |0-258 |0166 |0-208 10-241 |0-419 |0-410 ,0°359 |0:263 |0-150 
| 
RAINFALL. AUGUST 1904 
| Pl a Ue cs ee (ann ame Pes OME) reey tregetaers, We, | wells 045 | -048 | 035 | -029 | -042 | 010 | -020 | -0s0 
5-004 | -270)|' -016)|/-023'| -080)| 060)!’ 130)! -090)| -029)|'-010)|005 = A) = ee ee ee ee ee ee ee 
3/-]-]-]-!-]-]- 4] = | = | - |-010 -004] -037 | -010} -044 | -010| -037 | 069 | -149| -075| 010) 018] - | — 
fol = | = |= | = | = |-032) ots = | 2 7 5 Sy S098) =] 0374) tb 135i\ 0174 lone ee 
5 - | — | -052} -040] -009 ae Ee eee SS) S| aesool les ys | = = 
6 | = | = | 010) -026)) -047 | 029) 082) -017 | 001-007) = | = || =| =} = | = |) = | = | = |) = | =t0oil<o5sieoronmonn 
7 | -078| -246 | -145 | -101 | -071/ 039] 013) - | - | - | - — | -008] 038] -012|-008) - | —- | -003] 023] -037/ 011] — 
s|42i-) =] =e). | Se) = | = oe} = 1 = 1 = ore) 3") 028) oro Ses] = 5) ee 
9 = ey = 2 s = = = a = Z a a = 3 = x = s : 3 = = 
1G) (I ae Ne | — = 1 = feos) = i 2 i) |so06 SS S| SS) Se = a 
0 alle al | AS lies ely Ge eal eS Ee I eee eee OS eer aiteess ee | | - 
12 eee ie eee ee es. aS —~ | — | -065]-062|-016]-006; - | — | - -|- |) 2 = 
13 | = | 009 | 024} 026) -071 | 100 | -075 | -069 | -138 | -049 | 043 | -060] +188 | 083] -006} - | - |-019] -040] -033| -171 | 080} -019 | 042 
14 | 054} -089| -050! -047| 1221-170] - | - ; - | — | - | - | — | — | 048; -010| -015 | 302] -014! 033) - | +114] -174! -199 
15 | 180] -159 | 182) 145 | -071 | 078 | -206| 126) — | = | = | = |\-o22) = |-009]/ = | 2 | =| = |) = \-o70) 004) ane 
16 = 12047 10-008) |6:023' 058) cm ||| eoel een eee OT aN Pe ee ke 
TY aa (te (cee me) (nen feta ere a ne eI ese oe ce Ne eee eects f= i} = |. 0 - 
iz }-j}-j]-j|]-j]-/]=]—-] - | —-} = | = | = ff = |= W = |-005!) 040)! =11005|090)| =1100)|! 010)! -o25) mozonmare 
19 | 010 | 030 | :050 | :082| 015) - - - = = = = = = — |-020/-006! - “ = il a a = 
200 iS 1 ae if =o! Sa Or Or Ow | onas eo ae | a a | (eo | ee iene ee La s = 
a} -|]-{-=-)]-]-] =] =] =] = | =4 = | -oz0i) = | -005)) = | = | -020)) 020)/<185:1)-020)| :0051):0110)| ureumn mee 
22 ep en ree ame rest I eh - | = | = |= | = i = 005-014) = 3) = 5a 
23 Sy Sea i SS SS e@ | peog |) Sie |e = ||:048)|/-005)| — | =) = | = |= 
%o|-|-|-!]-{]-]-]-{]-+-1]- ]- |] - P- | - |-030] -021 | -o16 | -007 | -o08 | -021 | -038 | 020) ‘os2)emamme 
26 | -031 | -030 | 042 | -119 | 076 | 023 | 032) -042 | -018 | 075 | -148 | 025 | -022 | -018 | -011 | -027 | -023 | 089 | -199 | -050 | :026 | 051 | 019] -020 
27 | 077 | 022 | 017 | 020] :007 | -008 | 037 | 088) = |\-007/ — | — | — | —- |-011 | -082|-021) = | = | = | :028)))-016)) = =smmee 
28 | = | - | — | = |-005)-00¢} = | = |= Wee Sy 2 See Se est onal 008k 01d. | an eee eae ne 
29 | -009| - = = — | -006 e é z = = i, a id z = fe £ . = 2 | | 
30 | - | =} —-} =| =~} =] =| = 7 = =f 2 ] FS 2 Wee 2) = 4-006!) <008 012) 1801200 Onur 
31 — | 083 | ‘168 | ‘230 | ‘017 | 020; - - = - | :004!] 007] — = = = 24 2 = a s = = = 
Sum. |0°403 0-988 |0°751 0884 (0-605 |0°610 (0-529 |0-421 |0-216 |0°160 |0:242 |0-202 {0'331 |0°136 |0-269 |0-203 |0:371 |0:782 pee 0°398 |0:603 |0:633 |0:556 |0°617 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 59 


| 

i= 

RAINFALL. INCHES. JULY 1904. 

i ’ 

eee 4-5 6 | 7 | 8 | 9) 10) 11) We] 1B | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19°] 20 | a1 | 22 | 23 | BEE 

ee : gh 

eae |) = | |) =e | = |) =) 02 | oa | or | 09 | on | — | — | — | 04 | oa | on 01 | -03 | -03 

| 01 | -04 | -04 | -01 | -01 | 03 | -01 | -01 | -on | -01 | -11 | -11 | 08 | -05 | -06 | -05 | 08 | ~ | — eles = 

cas) 06 | 021-09 | = | = | — | ogc) -on fal — for} - | — | - | -.| 2)2 he) ede 

eee) Or) or (02-01 | = |— | = | = | — | = | or | on | ox | -ox | oz | ox | -on | -on | on | -o1 | -01 

| EET MEM eed -Omd Of) 26 le eee Sleep Saalewlyes ch eh ee | | eal ee ee Se agg 
02 | -01 | 01 | 03 | 02 | 01 | — | -01 | 05 | 15 | -o8 | og | -21 | 20 | -o2 | - | -o1] - | - E Sale 
DMs SS Pe ogee eel ase begs | | | Eide ie Sad a AE || a 
Rename) 2) =) | 021.02 | -05 | 05 | -02 | -o2 |-on f 2 | — | — | _- | Z| -oo-on | = |) 2 

. ea aan a le Pay ol el a Pel eo Egg | | | ote ee Sell Oe 

| | ee SF oer ye ees Bin pega >| Cy |G ie 

ee | ee | Ce | oe | aa loo bay | — |. | 2 | By tis coal Selle tt 

| reece R= tS OL) = 0406 | 02) Ol | - | - | = | = | or} = | = | = | = 
een = | -o6 | -09 | 09 | 13 | «05 | 17 | 22] 13 | 02 fF -o6 | 04 | 06 | on | — |.- | _ | - | - | — | - | - 
- |. a a Neat. een et) eee | |e ee J a mn eel tes, | Le 
ee | coca SE ee he es he gp ton | | oot Ll COS Sioa 
eee er icon ie ies ee eek | ep ee be a | Sh hoon 5) I) oon 
ese See hoe ee eS te go | eo) oP Se ek 2 egos 
eT eee | eee eee Eee eh 2 ee eh | Soba |) 2 2S ewe 
ee Ne a oh A habs Se PE LS | oO} oe he 2 2 Woo 
= i ay = — = — = — —, = _ A — —~. — pe = = | — =) — — = _— 
ee eS eh ee ee Ea eS Vege loa or |r | =| | 2) 2 | 2 |) 2) 2h one 
Meme | = | = leon | = | — | = | = | on | og | -o4 | -o6 | 05 | - | - | -01 | = 1 - | 02 | 13 | -05 | 07 | 0-50 

0-08 | 0-18 | 0-13 | 0-18 | 0-20 | 0-21 | 0-29 | 0-12 | 0-29 | 0:52 | 0-54 | 0-39 | 0-65 | 0-39 | 0-24 | 0-10 | 0-15 | 0-10 | 0-03 | 0-05 | 0-06 | 0-16 | 0-09) 0-15] 5:30 
| 


RAINFALL. AUGUST 1904. 


0:21 


eee | — | — | = | ol} = | = 0H || = |) = = 05) |)08) |) 00 =.) 04) |=) = = 
Beez | = |--03 || 09 | -21 | -01 | 02 | - = oe fe |) ee See Sn SW Ny et tal eco! 
See) | = 1) SS) = = | <0) -03) f) 02) |) -02) | 05 || 702 | -03) | -08, | “12 | 02 | ol | = | — | = | 0°36 
ae ee ee | O20 OS ee |e eee Ee 09) 08) OL Ole — | = = = 0:27 
a 2 (ee ia ee lise peel ona en Te ey eee lee a cite |p ae lime elfen vie mal ee nO 


03 | 06 | 0:20 


- = | 01 / 01 | 03 | - | 03 | - | O17] - - = = = = = = a 2 = 
06 | 07 | ‘01 | ‘01 | - = = = = = = = 2 = e = = = 2 a = iid | = = 0:16 
ea ae Se Saiicgree te Se loge Ihe hse a des |S eel) — bee ee | 0007 
3 = S = = = a = = E = = = = or = = = = = = — - - 0:01 


02) Neon ee | arf ay ast el (Neen les pO? 
Ms Fy) Sess) ORIG 
- | -03 | 05 | -07 | -01 | -03 | -01 | 02 | 04 | 1:05 
2) 19} 12, |) = | ie | +01 | -08. ||-14 | 24 144 


so 
So! ot 
oo 
a5 
eo 
Cts 
= 
= > 
SH 
“oo 
oo 
oo 
oo 
Nn 
on 
or) 
os 
Lal =) 
t= 
lor} 
1o 
iS) 
1 
Oo 
oo 
= 
i ott Wn 


EP coilcot | = |= | - |-o2 |} =| =] =.| -)2)-)-- |} -] = |=) - [oo 
ee ee |) 2 | onl on | to | 06 | 04 | = | 027]. - [>=] = |) oes 
Beco |} Ol s) -O1 | 01 - = = = = = = = = = = =o a = = & ms Ss 0°04 
Peete ogee ole a he fe Po We Syl SM ey lo ee Toot 
mer Se eee i Sel gg | are halen: og" | con} = = heey a) Poon 
ee ee 8) | aie Saget sci | Sag] = |e le Wa] |e Ps lee h oom 
enim ey ef Se | 2 | Ef E Won -o6:| -on | -1 | 201 | -on | -01 | -02 | 02 | = | = | o-r7 


- | 03 | 0°38 


S 
a 


- | 06 | -04 | -05 | -05 | -04 02 | - 02 : = | ‘01 
Baco1 | 07 | = 


S 
oO 


S 
We) 

S 

See eal 
Pex i) ata 
Ee 
a 

S 

3 

i) 

ie 

oO 


I 
nf ft ta 

=) 

Se 
boo th wt 
yon fat 
Hf ab th al 
ho wa 
iP fo yd 


} 

I 

} 

\ 
S 
ew 
co 


06 | 14 | -06 | -01 
| 0-38 | 0-60 | 0-43 | 0-47 | 0-44 | 0-36 | 0-27 | 0-24 | 0-13 | 0-13 | 0-11 | 0-25] 0-06 | 0-10 | 0:18 | 0:10 | 0°55 0°53] 0-30 | 0-32 0-21 | 0 


ra 
ult Hiuialivel 


0:28) 0°45} 7:12 


1) 
oo 


592 
RAINFALL. 
Hy gl a eS 
1 | -013| 021 | -o16 
2 | -125| -131| -088 
3 | -203| -141 | 118 
a en 
5 | -099| -104 | -063 
6 | -249| -541| 354 
Z |-010) - | 085 
9 | -o0s | -037 | -037 
10 | -002| -011 | -007 
die | Ah 
12 | _ i 
13 | -013| -023 | -008 
iP gee a eae Din 
15 AES 
mer Sh doll 
17 | -005| 004] - 
erst S 
py ss Ne 
| an |e 
one th © |) So 2 
a (ea eae hae 
ee 
Oy ie S| Ba | 
Orel BN col = 
26 | -010| -016 | -043 
27 | -032/| -080 | -070 
23 | — |-o19| -o14 
gue ok Wes its 
30 | — | -027| -115 
Sum. |0-769 [1-155 [1-018 


155 


0°855 


083 
010 


*026 


ror hap th Thana WSs2i 
Sx 


T=) 
me OO 
as 


222,| + 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


INCHES FoR Hour ENDING— 


Ss 
— 


0 *| 


To) 
rors 
on 


285 | -250 


230 


0-939 |0°803 |0°642 |0°511 |0°449 /0-463 


S 
1S) 


0 


Sat Tried vip tr on 
Sa 


035 | -020 
310 | +325 | -290 


0 376 |0:405 (0°270 |0-229 |0:315 |0:248 


SEPTEMBER 1904, 
a1 | 22 | 23 |My; |Amou 


006 *048 | -071 | :096 
= “100 | 086 | 093 
+023 


002] - 
*086 | 070 

‘118 ‘069 | 072 
071 153 | 013 
019 


020 


Usd ae Ha] 
het tl a 
elt tie 
Hot a fl 


roth Penh rap ESS 
ow 


j Velie 0 fh tlie vh Gee ll asa 
on 
Sulieniin 
Or 
= 
Oo 
Sai tl a 
lor} 


o36 
= 
S 


i Se 
co 
i=) 
ic 
= 
OO 
en th 
WW Py 
leat 
owe tht at 


073 005 
0-413 |0-603 {0-740 


0°370 |0°326 |0°389 |0°410 0:449 1314 


| 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 593 


RAINFALL INCHES. SEPTEMBER 1904. 


eee 2 Fee ee | ce he ee fe foe |e |) ae onl = Voge | oat ore 
Ce O2 9-10) | 03)| 00 ea = || 2) Pe fete | | |e | = | = | 08} 418°) -20. | <09: |) o-63 
OSM Pe ue een! A ee | ow] ea ee Pe ee ee er ee I ocog 
memes 2h | | et | | Se == | = | on | +02 | -05 | -20 | -13 | 20 | -06 | -07 | 0-76 
04 | -02 | 13 | -21 | -18 | 09 | 06 | 01 | 01 | - | — | -o2 | -11 | 08 | 10 | -08 | -04 | -08 | -15 | -14 | -02 | -05 | -09 | -36 | 2-07 
20 | 31 | 08 | 06 | 01 | 01 | - S| Se Ss coll -02" |) ots, | 05803 |)-08 || = |) -06.| 208 on | on |) 112 
mmeeie= | - | - | - | - Ee Ota | eae OMnOl eS cree | co a Sees | neo 
E ie ODM NOOR COIN ONO = | Ola Pe 103.1 — | ol) — |= |-on | S| sor | 2.) = I 08 
ies) = | 01 | ol | 06 | - | - | -08 | -15 | -o8 | 16 | 13 | 04 | — | -O1 | -O1 | -O1 | 01 | -O1 | — | -o1 | -05 | -o1 | 0-88 
01 | 01 STi ee tan aN ee coef Noe Nem hoe | tp alas | all ay Pe tgr0g 
ee coiilom | 05, 08 ow | = | cl. #2 .| --)|.2 |. | --.- f-] 2] 2 12 | 21 WP ote 
ee es We lo eee Ree ee ea a |) el [ort on | sort |) son IN 0-04 
ra COM COM lees |\e=t | Ol jese | seyles bed) t a |) sal = |e [oe beer | 2 eso ony 
a en ere Ae re elt al clk | oe No ol mob | om (yl ee hal Gon 
eee = oe. el, =) |o2rbcor!| =!) 03 | = | = | = | - | = | = J-= |= |-o1 |) 0-09 
mee Neon elie he Nr Fl Sod ef oa oe | toe Pom ee) NS Tord 
eNO ead Ole Kine test NOL. So ie= =} ss teol = | = Woe |) Wee ions 
ee ie li ese le On a) fea tie | — i) = | = | =) - | - | | |) | = | ee oor 
Semmeteety 19 | 26) | 15) | 21 | 24 | 31 | 26 02 | — | - | = | - | - | —"] - | = | OL | on | on | - | on |) 203 
0:40 | 0-61 | 0°51 | 0°69 0-71 | 0-38 | 0-37 | 0-29 | 038 | 0-44 | 0-11 | 030 | 0-27 | 0-13 | 0°18 | 0-265 | 0-12 | 0-15 | 0-24 | 0-40 | 0-27 | 0-49 | 0-34 | 0-60] 8-63 


The Rainfall at the Ben Nevis Observatory was measured by a gauge 5 inches in 
diameter, read hourly to 0-001 inch, and the amount is recorded in the tables, the entry 
under each hour being the amount for the 60 minutes ending at that hour. 

The Rainfall at the Fort-William Observatory is taken from the trace of the 
Beckley self-recording rain-gauge there. Up to 31st December 1903 the amount was 
measured to 0°001 inch for the same hourly periods as at the Ben Nevis Observatory, 
and is so entered in the Tables. During 1904, however, the amount was measured from 
the half hour before to the half hour after each hour and the value put down only to 
0°01 inch. The Fort-William Rainfall tables for 1904, therefore, are not strictly 
comparable hour to hour with those of the Ben Nevis Observatory for the same year, 
as these latter have the rainfall entered in the old way. 


594 BEN NEVIS OBSERVATORY. 


SUNSHINE. Hours—MEan Loca TIME. JANUARY 1904. 


| 
4 8 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12} 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total. }Possible. 
1 = = = = = = = = = - = - = = = = - il 
2 - - - = - - - - - - - - - - = = = - 2 
3 - = - = = = - - = = - = = = x = = = 3 
ak (a a em een ee ee rep YR gE ke | Re EE ee ee eS 4 
5 - - - - - - - 66|1:00}1:00| -79) - - - - - = - 5 
6 - - ~ - - ~ - - - - - - - - - = = - - 6°95 6 
7 - - - - - ~ - - - ~ = - - = = = = - - 6°99 i 
8 - - ~ - - ~ - - -|- - - - = = = = - - 7:03 8 
9 = - - - - - = - - - - - - - - - = - - 7:07 9 
10 = e 5 = = = = = = ~ S = = = = = = - - 711 10 
11 = as = = = = = = = eS = = = = = = = - - 715 11 
12 a a = & _ = 2 4 = = = = = = = = - - 7:20 12 
13 = = = = = = 2 = = = = = = = = = = - - 7:25 13 
14 S a = 2 = s = = 2 = = = = = = = = ~ - 7°30 14 
15 = = = = = = = 5 é = = = = = = = = - - 7°35 15 
16 = = E = = = = = = = a = = = = = = = - 7°41 16 
17 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 7°46 iM 
18 = ss Ee: = = s = é 3 2 = = = = 2 = = - - 752 18 
19 = = = 2 ES » s = Sy = = = = 2 = = = - - 7°57 19 
20 : = a a fe te = as S = = = 3 = = = = = - 7°63 20 
21 = a = eS = - es 21| 13) - = = = = = = = - 0:34 7°69 21 
22 = = = = = = = = = = = = - = = = = - 7:75 22 
23 - - - - — | 15] -34] +50] 1:00]1:00/1:00} :23) - - - - - = 4°22 7°82 23 
24 = = ee = = a = = 2 me S 2 = = = = = = - 7°88 24 
25 = = = Ss = es = = E a 2 = = = = = = - 7:94 25 
26 = y = = = = = = = = = = = = = = = - - 8-01 26 
27 s = = z= = ze = = z TON = = = = = = = 0°10 8:07 27 
98 be s x Be = = = x = as = = = = = = = - - 8:14 28 
29 = = = = = = = = s = = = = = = = = = - 8:21 29 
30 = = = = = = = = = a = = = = = = = = - 8:28 30 
31 ~ - - - - = - - *23)|) 570)|) ko) - - - - - - 1:08 8°35 31 
Sum - - - — | 0°15 | 0°34 | 1°37 | 2:36 | 2°80 | 1:94 | 0:23) - - - - - - 9°19 | 231°43 | Sum. 


SUNSHINE. FEBRUARY 1904, 


i Nike yt el eo NG eee ean eee ii SW ee eee Nl ote Hana ee a De = 8°42 1 
9g a = = = = = < = = = = = = = = = = - - 8:49 2 
Sue RET RE 1 GS Neve gat lee | ORE EST oa lg gE = ee | me eee | ca age (|e = 8°56 3 
A Sh eV cca a ee Earle ell step a egal a) tees Une cain te | eee | Ue 0:24) 8-63 4 
BY Se PP SRR SHE GRE Syl AS RON USD SRA TS ec 1S Pt cee |e i | ca = 8-70 5 
Cs} = fel ee heel eal ceed Ge) ae ee ee = 8°78 6 
7 Aa Va ae ea ei (Paes esa eae) a ee reg |! fey (hoa w|i Coes aill es oll, le = 8°85 7 
Soa Stk Shes A ey | yess gee lah Sy Te ie Ua en S 8:92 8 
Oe \ er | ce | a | Ail] ANSI OO) || TO 90) |]| = |) = i a Ij = | = 3-24 9:00 9 
10) = eH he ma re i oes erty) le ee aed eee 295] 9:08] 10 
11 ES = = 2 2 & = = eS Bs 2 = = = = = = - = 9°16 11 
12 z S x = = a. 2 S = = = ps = = 4 = = = = 9:23 12 
130 eS Se eee IE Pea a | eee | ape |e | eee | a = 931} 13 
TA Poe Wilco plese ah pe alge cceealle asp eee pl ip omog ah ep eke an eco er | 0-19} 9:39) 14 
1B ea SS a Se ag | ee eee eee (cen 0-28] 947] 15 
16 Ee E, - = = = 2 = £ = = = = = = = = = = 9°55 16 
Wo} - | = | - | = = | 46) 97) 1:00! 0-00/)1-001 1-00)1-00)) 85) =) =] =.) = = 728] 963] 17 
18 = cd = = = = = a = = A | = = = 2 = = = 9°70 18 
19 = = e = = = = = = = ce = = = = = = = = 9°78 19 
20 ys 2 = = S Z = = a z = ES = = = 9°86 20 
21 L = = = = = pS ra é = = = = = = = = = = 9:94] 21 
2 |= f= foe Pa a = 1 88 00) PRO Ob E00!| OO ae |e ae es 638} 10°02] 22 
93 Z = “= a s = = = = = = a es = = = = = na 10°10} 28 
24 2 3 = = = S. 2 ee z: Z a = Zs = = = = = = 10°18 24 
OB ese Matar | ee or | oo toa) eae | eae | MSS eat 8 OG eee iS = Sea Foy lt = 10:26 | 25 
D640 ae le ee mle en ee sl seal ON eee ee = ar A ea Teal |i ee ogee = = 10°34] 26 
aN ee fee ee eee | rts) ep | eee We eS PS il 0:07 | 10-42) 27 
> re ee es ee ee em eer eo Meeps) Sole) 1:94] 10°50] 28 
Ps ee es en ee ee ey ee Eh es) ee 8 = 10:54] 29 
Sum.| - | - | - | - | - | 0°46] 1°85] 2:52 | 2:74] 3-69 | 4-50] 4:19}2-62} - | - | - | - | ~ ] 22:57 | 274-81 |] Sum 
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SUNSHINE. Hours—Meran Loca TIME. JANUARY 1904. 


aes eG |p 7 | Se | 9 | 10° | 1h |) 12°] ise) 14 | 15) | 16.) 17°| 18 | 19 | 20°) Ot } Total. fPossible, 

ee fe = = |= ai eb8i| 6) ea Se lp ae| be] =. | = | = 0-91 | 3°80 1 
ea ec i ce ac im ee We | | - 3:90 2 
See | - | a) =) =) -] - S| | SS) Se ear a - 4°10 3 
Pee a i | = | | 64 OBE |) = f= PR fe Ps] KH] KR 0-72] 4:18 4 
eee Wee | ee a a =F] = s60)) 208i) Sal ae) & |e | = 1 =} - 0°68 | 4:25 5 
Pee FP ae eee ete iat ae let Si] oe] = - 4°35 6 
eee ee ee ee Se eee a ae Pe Pee fe | |] RH - 4°45 i 
eee een ae ft OF me me me | Se fae oe 0-04 | 4:55 8 
eee ee oe a ae Se | ee - 4°65 9 
ere | a Se eee Se) ea) ae - 4°75] 10 
ee eK a a eee) Se de | ef ey ee |g = 4:30] 11 
Pe eee a a ee Le | | - 4:90] 12 
ieee | = | = | =) - | - f= |e er Rt ee Be a eel eran eel) are = 500} 13 
Pee iP a a | Se oe ee ee pe fl | - 505] 14 
ne eS eee ee ee te |e | - 510] 15 
ee ie — | - | - | | — | 27) 66) 94) 20) = | - | - | = | - | - 207 | 515] 16 
ieee ie fem ea fo | = he fo Se ap a Pe fe fe | a z 5:20] 17 
So) ES SS eae el en a Ue Cre ee - 5:23} 18 
Ci = SS SSS | SRN ESI On even (Ac (| (a (e - 5961 19 
Pee = | ey ae a Pe pe | Rm pe PH] He] eT KH - 5:30] 20 
TS) ie (Re ea econ a ee (ee a - 533] 21 
ee eS aH fe a Re See a Rm | HY] | - 5:36] 22 
Pe ae a ae ea ee Pepe} eae] ee] =j - 540} 23 
Pee f= Sa | a Sepa ee ee} ee | Se] | - 545] 24 
ee i aya tet ate le pal ee pe pe Pe] PH] - 550] 25 
eee b= = a ee S| | Se | te | = pS | | O12] 555] 26 
Pe = a met a = OP a a ee | | Rm] Se] KK] 0°05 | 560] 27 
See | = Pe | | = Pa} ep aa pete] eH} Amt ee] | | - 565] 28 
Pee | = | - fate i me} ae] - pe pet ee} em He Pe] - Bib) 20 
Boe) =) = | Het RH | RK |] em | Ot = Sal eee en ee il! ee 010 | 5:80] 30 
ea ees ee i, ail “HD OON “SRY = |e = Pm | ee | ee | 1:70 | 5:90} 31 
Some = | = | | — | = | — | 0:98) 207)2:00) 114/020) — | - | = | = | =} = 6°39 | 155-26 | Sum. 


SUNSHINE. FEBRUARY 1904. 


ees = f= = = | -) = | ay - Ses Fea | ae Sohal = 0-14 6-00 1 
Ce eee ee i fe aS = 6:20 2 
eS a = | a | = | = | ORF BY O38) - | = | - | - | = | = |] = 0°58 6-25 3 
ee eee ee | — | — | ee = i | = | Re fe] E 6°35 4 
epee — = if — | = = = = a] = | =] = | ~ | = = 6-40 5 
ae = | |} = | - ft - ae ee tel Cte ie ea a - 6°45 6 
Meee eee ha of = | = | He = | KH re PHP Hh HR EH] - 6°50 7 
eee t= | =) — | 10! 25) - | - | = =|) —-4 - | - | = | = 0°35 6:60 8 
ieee | — | = | dO) BON = | = | 28) - | = | = |= t= t= 0-68 6-65 9 
Pee | = P- | - | = fP- f_ P = ft =P - fa fe | -] = | | = 675] 10 
eee es ye | = | = t= | ~ bo} =) -) - 7 =) = 7 =] - 5 = = 680; 11 
eee Mere me Pe Pe = Pa ee eS Pe] = = 690] 12 
eee a Sea = | ee Sa SO ee = | - 700} 13 
eee ee = fh = ep = AW GE “Oy GO = |} SiS | = | = 2:40 710} 14 
See es he = = | 08 | 80) 60) +221) +23) 46) - = fa} = f= | = 2°34 7204 15 
eee meno ee eee = = ea = | a = - 7:30] 16 
ee ee | = |) — | 50} 1-001 1-00) 1:00] 1-00} 1-00:) 1:00 |, 30) = | = | = | - | = 6:80 740] 17 
esi = | | “i -62)| 84) 57] 66] 50) 2:00) 40) = | = | = | = | = 4-20 750] 18 
Semele = | - } — | = | 2 Fb f= fp a= yp = | - | = | = - 760} 19 
meses = | = fe Pe fee = Pe eile ce er - 770] 20 
Pie i | a Sf loa an ee ei cpl ip a - 780] 21 
Pee) — | 75) 90/100) 10011-00100] 1-00) al) — | - | - | - | - 6°96 790] 22 
Sea} — | — | - | - | — | 20| 6) 30] 34 wie h= Pel = = bs 1:00 | 800] 28 
24 = es = = = a = = = = - - - - - - - - - 8:10 24 
eee |) | — | as | ay | cea] Pe ea oall| eer eee Ue ea |e - 8-20] 25 
Peewee | | = 1 = | = | & f= | = = hah en ee) Ba | a - 8:25 | 26 
eee | - fe | =) - | - fF - | = alt=} at =) 1 =] = - 8:30] 27 
Seis |) = | 10) 27) — | +64) “oil 48) 330) = | - | = | =.) - | - | = 2°30 | 8-35] 28 
eee sieHs |) —4i| -28)| “44 46) 84) 72) 66) Ol) - |} - | - | - | = | = | = 3-41 8-40] 29 
Sum. | - | - | - | - |0:38/2:10| 3-98) 4:78] 5°03] 5-30 | 4:14] 4-25/1:20} - | - | - | - | - | 82:16 | 209°95 | Sum. 
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SUNSHINE. Hours—Meran Loca TIME. MARCH 1904. 


415}]¢617 | 8 | 9 | 10] it } 124 1s | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19°) 20: | 21 |) Total, [Possible 
1 PS 2 lee |= |=) So) S09 5s |itso0) esi] 3801 coe eo!) Soo 5 ell tee Sea ee 479] 1058] 1 
eH Se Sb S|) =) S86) 07 etl We SC ah com cael ear | ease cea ee eee 133] 10°66] 2 
Se) a= ee a a ae ane a aes ee = 1074] 3 
ae ee a ee ee ee eran) Co eS ier oe EL heer Bei Sale = 10-82] 4 
Bef | WS We faz) toi 11001) 8-00 Misco too!) by | c05)) =) 2 a ll ee 579] 10°90] 5 
6 | So) = |S b=) 54) a0)! 0011 1800") Si 74i) S60) Oe oa ee ea ee 720] 1099] 6 
7S Se) LS | eae ae Se a ae ea eee ea Peer eee = 1-07] 7 
a (ak a ee fe per (gene eee eee es Nene ee) ee Ae ell a = 1115] 8 
CS ee ee | ee eee pee ee cri (tie orl) Soe ee PS ah 0-05] 11:23] 9 
10 | - | - | - | 2] 1-00/1-00| 1-00] 1:00] -96}1-00]1-00/1-00) -90/ - | - | - | - | - 8:98} 11:31] 10 
i |) 2a} S 12S Wos95)!-re00i1 1-003) G0) 1-00 =s08)), 461 se ydlen7G) | et =| ons 752] 11397 1 
(de ee ee ee ee Sate) meee as) ea ime |p eel) 2 Scalp eel z 11-47] 12 
Tue We eee 6 | a ces res feet ea ee er eee el leon tS 2 11-55] 13 
“CE | an ee Nes tine 0 ey soley eer OL eM eee eae eel) 2 RSM] ce 1:23] 11-63] 14 
te We Sy SS] 074) Teool aeoOn 2700) 100N <BOH) al) eel a eo ete 4:56] 11-71] 15 
GP a) eS BS ei Nee es a ee) ee ee ae ee ee = 11-79] 16 
Tae eae pee ieee) see cee ta ee mE) Aer ee ee See ee See 2 11:87] 17 
te pe Re ie eae a a es es tl Se ere ee oe : 11:95] 18 
0; AT Mi Se Se AE fee a ay a Pee ey ie See eee | ee oe | z 12:03] 19 
BO el SY eS] ae sa Or ee i Sa ae ea ere en ee 0:32} 1211] 20 
Dy pe Me cae ia He a Nee Re eee 1) eo eg tel ea z 1219] 21 
BO RW Se ee eS ed ee ee ee ee eee ee = 1227] 22 
os |) SS P= 1295) 1-005] 1-001! t-00i| 00 63!) = poe. SE eee 5°68} 12°35] 23 
mm | = | 2 12-1) 7644-0011 0011-001) 6B) -87'| 1-001) 1-00) 1-00) 75) 29) eee 851] 1243] 24 
6 |S 3 |Site | = i s98) 1-00") 00-901)" "521 1-001191-00))) 27 Sala ee 652] 1251] 25 
DG |p PN SS VP Ee Ne Sl ee He ee ee | ee Pe | el ere eee 0-10] 12:59] 26 
a Ne) ea ges | ne et ere eee eae ea ea cee oly) Fae So ee 2 ee fe = 1267 | 27 
DB ew a eRe Sf ee thee) er a en fermen ae 2 1275 | 28 
Ma | ea eae meats K Reman ecw oa er eee ee eel esen| all Be Se ee z 12:83} 29 
30 2 4 3 WS P= | 93) 1-00) 1-001) +74) a7] ets) “10\| 801/00) 07 i = a = 614] 12:91] 30 
BL eS SS PS 80) ose ell | Se ee TN Sea 9 Ree eae ieee ee eee ee 0°83 | 12:99] 31 
Sum. | - | - | - |0-12]6-63] 8-48 | 9-39 | 9:80 | 9:52] 7-40| 5-17 |5-80/5-93/1:31] - | - | - | - | 69-55] 465-44 | Sum. 


SUNSHINE. APRIL 1904. 


1 Al ein er Se alee = = | o | = | « -|-]-]- - - 13:07 il 
2 2 a - s ss E = S L = = = = = = = = = - 13°15 2 
3 = = fe = as e = = = Ss = = = = = = = = = 13°23 3 
4 = a = = a = ~ ms = = = = = = - - - - - 13°31 4 
5 a e is e -|- zs z. a = = = 4 = =, = = = - 13°39 I 
6 po zs ss = = = s = = = = = = = = = = = - 13°47 6 
7 = a ia os E = a = = = 2 = = = = = = = - 13°55 dl 
8 Ls = = x = o am = ty = = = = = = = = - 13°63 8 
9 Xs; = Bs = = = = = = a! = es = = = = = = - 13°71 9 
10 = Z = = Pe 2 a = S i ss z = = = = = = - 13°79 10 
ll a u = = - = = = = = = a = = = = = = - 18°87 11 
12 = - hs = a) = = a = = = = = = = = = = - 13°95 12 
13 ds a = = 2 ai = = = ss = = 05] - = a = = 0:05 | 14:08 13 
a |e Se) see. | ppd ely ey Nees ses ae Ue re 
1 [= | see [p= Se = | cosh) =), Se] eee a) a el koice yee 
16 = de. as = s = = = = = ‘= = = = = = = - 14:26 16 
17 a = = = = = = = = = 985 = 02) - = = - = 0:30] 14:34 17 
18 - - - 17|1:00|}1:00) :80/1:00|1:00]1°00|1:00} -88|) -76] - - - - - 8-61} 14:42 18 
19 - - *25 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00} 1:00] 1:00} 1:00] 65] -60| *56] :20) - = = = 9:26 | 14:50 19 
ee al ee |e ees ren pene (eS Se) Se She |) & - 14°57 | 20 
21 a = = = # = = = 20] - = = = = = = - - 0:20} 14°65 21 
22 = = = - = = és = = = é = = 2 = = = - - 14:73 | 22 
OB ow dd fee HES) Sl Gn Sell age eel fae 1a cet gen ee - | 1480] 23 
24 = z = a4 es S = = = = = = za = = = = = = 14°88 24 
ran (erties Wee (a | I ie) PS SS ee oe ee fo eh - | 1496] 25 
26 = a = = » = = = = = - = - - - - | - ~ - 15:03] 26 
97 B: 2 as a - a = = = S = = = = = = = = = 1511 27 
Bak geal bier I eens a) Bl os] = [obese 
29 = eo & = te = PS eS = = 2 a = = = = = = = 15°26 29 
30 = = r a “i z = 2; = = = = = z = sf = = = 15°33 30 | 
SuM - - | 0°25} 1°17 | 2:00 | 2:03 | 1°83 | 2:20 | 2:00 | 2:00 | 1°96 | 1:48 | 1:39] 0°20) - - - - 18:51 | 426°45 | Sum. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 597 


SUNSHINE. Hours—MeEan Loca TIME. MARCH 1904. 


4 5 6 (i 8 9 10>) |) 12s ie 14) 15) 6) 17 | 18 |) 19) |) 20) |) 21 f Total. |Possible: 
1 - - - - - - - ‘73 |1°00}1:00/1:00|} :90) -97]} - = - - - 5:60 8:45 1 
2 = = = = 40 | 1:00 | 1:00 | 1:00} 1:00] 1:00]1:00|) 86} -13] - - = - - 7°39 8°55 2 
3 - - - - 22) ‘87 |) 02] - = SU s04) |e - - = = = - 1°27 8-70 3 
ee ee ee a alee eee a Ss Se ee = 8-80 4 
5 - - - - 42 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00} 1:00) 1:00} -62) -03) - - - - - 7:07 8:90 5 
6 - - - — |1:00/1:00}1:00|)1:00| ‘87] -96] -88])1:00|} -18] - - - - - 7°89 9-00 6 
meee fe a ea ae ee ae Pata ja Pe te pe pat = - 910 ii 
8 - - - - - - = - = - - - - - - = = = - 9°15 8 
9 ~ = - - GF) 283i) ba T00N "387" =13;)) = 10} °*76) - - - - - 4:40) 9-20 9 
10 - - - - 74 | 1:00} 1:00 | 1:00} 1:00] 1:00|1:00| -87|) -80|] - - = = = 8-41 9°30 10 
ih - - = = *OD) | 221 sO) 615) T4iie 263) 108) ei) = - - = = - 2°42 9°35 11 
Pan eee eal i | a aan) SS fe fe fe fe tl Se fe = 9:40] 12 
13 = - - = ll} - 40] -30:| ‘48) -28) +15) -40| :89 - = = = 30) 9°50 13 
14 = - - - *68 | 1:00) 1:00) -78| ‘14] :13 - 08| -06] —- = - - 3°87 9°60 14 
15 - - - - 74| 1:00) 1:00|1:00) ‘777 - = = - = = = = = 4-51 9-70 15 
Tee ee a SS Se =e Sea yy =e =] = f= |] = 0°17 9:80] 16 
aes eee | — we SN aa Se Se eS ft Sl Se) Sy i = 990} 17 
fen ee ae ea. Si See a Sy ee So ee i aS | = 10:00} 18 
19 - - - - - - - - = - - - - - - - - - - 10710 19 
20 ee <= = = = 20| 58) = - = = - - - - - - - 0-78} 10°15 20 
21 - = - = 23| °44) *57) *61) ‘874 -94/1:00) -48] 50] —- - - - - 559 10:20 21 
22 - = = - - 14] -16 CON ZAG csi eel ale toa) 40) — - - - 2°53 10°30 22 
23 - - - DPN 96) 00) 1\-00)) A-OON FS *SONe Ne 80) 78h 540) = = = = = 6:71 | 10-40 23 
24 - = - - 49 58 | -96)1:00|1°00} 13) — 10} :24) —- - - - - 4°45 10°50 24 
25 - - - 30 | 1:00 | 1-00 | 1:00 | 1:00 | 1:00} 1:00 | 1:00 | 1:00} 1°00} -72| - - - - 10°02 } 10°60 25 
26 - - - 30/1:00}1:00) :72| -97| -380] -10) - - - - - - - 4:39 | 10-70 26 
27 = - - NOH 5697) 32) 02)" Oi — - - - - - - - - - 1°23 10°80 27 
28 = - - - - - [OI +23) = - - - - - - - - - 0°24 10°90 28 
29 - - - - 24) - DO LON OM 27 02) OSes, |= = - - - 1:03 | 11-00 29 
30 - - - 54/1:00/1:00/1:00} :90}1:°00} -76] :90)1:00;1:00; 32) - - - - 9°42} 11-10 30 
31 - - - - 15|1:00} -23|) °03| - - - - - - = = = - 1:41} 11-20 3l 
Sum - - — | 1:46 |10°76 |14:55 |14:25 |14:96 |11:93] 9°65 | 8:52 | 8:59 | 7-64)1°50) - - - — | 103:81 | 304°35 | Sum 
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1 = || “00a = || = | = 03] 21) -O1) -10) 04) —- = | = = = 0-29 | 11-25 1 
2 = = = = 2 = = = = = = = = = = = = = - 11°30 2 
3 - - - - - 10) 138] - - = - - - 18| - - = - 0-41 | 11°35 3 
4 - - - - 17|.- 05| -41| 60] - 56| 87] - = - - - ~ 2:16 | 11:40 4 
5 = = = = a = cif |) ily) = = = : = = = = = - 0:33 | 11°45 5 
6 - - - = = 79| 54) - - - 63) 06) - = - - - - 2°02 11°50 6 
7 - - - - - - 23] -44/ ‘667 °80| °86] °78| *68) 22] - - - = 4:67 | 11°55 7 
8 = = = = = o = = = 26) —- = = = = = = - 0:26} 11°60 8 
9 - - - - = 98}\| il) eR = 20) °36| 86) *63) -20) —- = = = 2°89 | 11°65 9 
10 - - - - - - - ODS OO} O25) e726 216) 08) 5 — - = - 3:06} 11°70 10 
11 - - - - - 18} :03} 22) -24] :26) - - 27} *16] - - -- = 1:46 | 11°75 11 } 
12 = - - = = = 13] 59] *75}1:00| °84| 44} - - - - - - 3°75 | 11-80 12 
13 = = = = = bas = = =; = = 47; :48| -44) -04} - = - 1:43 | 11°85 13 
14 = - - 19} 07] :26) -60) -07)|. 26] - - - 08| *47] *40} - - - 2-40} 11°90 14 
15 = - 16} - 30)| “18 | <62) °47 | <b7] :20) *35) 04) 12) - - : - - 3:01 | 12-00 15 | 
16 - = - - - - 13) “55 || 10) *83) 24) *27) 20) <22) — - - - 2-44) 12°05 16 
17 - - 05] :20} -48] -56] - *22)| 86.1) *30)]| °89)| *07)) = - - - - - 2:63 | 12°10 17 
18 - = 02) -21) 88] +72] 1:00] 1:00) 1:00} 1°00} 1:00) 1:00|1:00} -92) *387) - - - 1012} 12:20 18 
19 - - 50| °61 | 1:00] 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00} 1:00 | 1:00 | 1:00} 1:00} +93) *44) —- - - 11°48 | 12°30 19 
20 = = = Ee = a ay = oe nS — 4 14) -64|/ - = = 0:78 12°40 20 
21 - - - "80 | °56| -39) °55|) -60|) 35] °38) — - - - = = = 3°63 | 12°50 21 
22 = = - - - - - 27 | 44) -41} -60} °52] *84) -43] 14) - - - 3°65 | 12°60 22 
23 & = = a = S = = a a = = = = = = = - 12°70 23 
24 = i = = = = = S = = 20! -30| - = = = = = 0:50 | 12°80 24 
25 = = = NON 207 LAN G2)” -48i) 2454) 815) 90); 1-007) 60) 16), — - - - 4°69 | 12°90 25 
25 || 2 eee) en es =| ail = a = 82| -73| -87| 63) ‘17; - | - | - | - 3°22] 13:00] 26 
7 ae 4 = = _ = = = = = = = = = = = - - - 13°10 27 
28 = e = 2 = = a = # = = = = = = = = = = 13°20 28 
29 - - 12) *06| :29) - 05] -31]| 20) = - - - 07) - - = 110} 13°25 29 
30 = - = 20) - 299) -5bi| 335)! =45\ *60)|) *57 || 71) +50) °79)) 89) = - - 5:40] 13°30 30 
Sum. | - — | 0°73 | 2:43| 3-59 | 5-11 | 6:13 | 7-15 | 7-99 10°18 | 9°66 | 9°58 | 7°23] 551) 2:49) — - - 77°78 | 364:45 | Sum. 


TRANS. ROY. SOC. EDIN.—VOL. XLIY. ang 


598 BEN NEVIS OBSERVATORY, 


SUNSHINE. Hours——MeEAn Locat Time. MAY 1904. 
Ala, abs | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12} 138 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total. |Possible. 
| ae ee ee a) ee a ee eee ee 
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De Waeea th sawlh ce ee te alll SSRI ee FE aa een en ae esl Prec i | = 15:48 2 
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a NI i eS || Ae | | a ead ee | eae | er rea ek | See | - 15-91 8 
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US” Weel ee ell ee Wee gee Sc pe ey ese eee Ne iat aca eee Mereegn | eed aT _ 16-24] 13 
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rly fete ea ang | ea |e a ce | ee (0, See eee Gee | esate he. fe = 1650} 17 
1G) gen! 2 Wee eS We ee Mh MIE el a ea ra ieee (ele ee = 1656] 18 
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27 | ~ | +-78| 1-00} 1-00] 1-00 | 1-00 | 1:00 | 1:00 | 1:00] 1:00 | 1:00 1-00] -87| -97/1-00| -78| 43] - | 14:83] 17-07] 27 
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29 | - | -25|1-00| 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1:00] 1:00} 1:00/ 1:00! 1-00/1-00/1-00| +53) - | - | 13:78] 1716] 29 
30 | - | 1-00] 1-00} 1:00] 1-00/1-00|1-:00| 1:00} 1:00}1-00| 1:00} -86) 19) - | - | - | - | - }| 11:05] 17-21] 30 
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Sum. | - | 3-44 | 6-62 | 6-03 | 5-79 | 560 | 6-13 | 6-99 | 7-04 | 7-39 | 7°32 | 5:29 | 4-06 | 3-22 | 3-12/1-78| 0-43} - | 80-25 | 508-40 | Sum. 
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Ie |Pe ceea ee se rece (pee ee cee neem Teen Teese (TS ASUS MS 2 17°30 1 
2 | — | 14) 1-00} 1-00|1-00/ 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1-00} 1-00 | 1-00| 1-00] 1-00] 1-00} 1-00/1-00} -o2! - | 14:16] 17°34 2 
3 | - | +82|1-00] 1:00} 1-00] 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1-00} 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1:00 | 1:00} 1-00! 1-00! -78| - } 15:60] 17:38 3 
4 | — | +85| 1-00] 1-00} 1:00 | 1-00 | 1-00] 1:00 |1-00}1-00|1-00/1-00] 54] 18] 27; - | — | - | 11-84] 17-42 4 
5 | - | -98|1-00}1:00| -87/ 1-00] 1-00] 1-00 | 1-00] 1-00 | 1-00 | 1-00] 1-00] 1-00/1-00| -70| -75/ -— | 15°30] 17:46 5 
6 | - | -94]1:00]1-00/1:00/1-00/1-00| -75| -16} -08| -22) -42) - | - | - | - | - | - 7-57) 17-49 6 
7 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00} 1:00 | 1-00] 1:00 | 1:00} 1:00} 1-00} 1:00] -88}1:00]1:00|1:00! +50; — || 15:38] 17°52 7 
8 | -04| 1-00} 1-00] 1:00 | 1:00 | 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1:00} 1:00 | 1-00 | 1:00} 1:00] 1:00) 1-:00/1:00) -46! -~ | 15-50] 17:55 8 
9 | - | — | -30]1-00/1:00/1:00| 1-00} -64] -87]1:00|1-00/1-00] -98| -71] -28| -19| 26] - }| 11:23] 17°58 9 
10 | - | - | — | +84} 1-00] 1-00] 1-00] 1-00] 1-00}1-00/ 1-00] -78| -83] -96] -96/1:00| -25! -— | 12-627 17-61] 10 
11 | - | -80/ 1:00! 1:00} 1-00! 1-00] 1-00} 1-00 | 1-00} 1-00 | 1:00! 1-00] 1-00! 1:00} 1:00|1:00,1:00| - | 15:30] 17-64] 11 
12 | - | -71/1-00/1-00] -87| :63/1:00| -67| -18} -60| -55|/ -43| -26/ - | - | —- | - | - 7:90] 17-66) 12 
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7) ae Peeceane Mee a ree een aan | eee || MPa ears | Ie ee ee he ee he Pe = 17-74] 24 
fe | ees (eee |e | eee ee ee Sar Se) Se See ee man Sh See 0:65} 17:74] 25 
al eae Ae | eee ere eee Vee |e ee |e | eens, et ee es ee _ 17:73] 26 
| 27 | - || :88/1-00) 1-00) 1:00} 17} -27) -45| 54] -77| -88/1-00] -28| -02| -50/ 95] - | - 911] 17:72) 2 
28 | -38] -80| -58|1-:00/1:00] -92] -30] -65| -97]1:00] -87| -98| -92] -53/1:00| -37! -24| - | 12:51] 17-71] 28 | 
29 | -40| -63) +23/1:00/1:00| 1-00] -68] -82/1-00] 93] -63| -48/1-:00| -71| :47] -87| - ,; - | 11:85] 17-69] 29 
30 | - | - | 80] -75/1-00/ 1-00] -94|1:00/1:00]1:00/1:00/1-00] -98] -17/ - | - | - | - | 1014— 1767] 80 
Sum. | 0°82 | 9-00 |11-41 |14:59 |14:76 |13-73 |13-23 |1 2-98 |12-72 [1338 {13-10 |13-09 |11°67 | 9:28 |10-16| 9:08| 4:26| - | 187-26 | 528:97 | Sum. | 
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ne ey = P= |) bF 1-48") 905!) 57) BSH G20) =» gai!) = | = | = | S| = | = 3-60 | 13-60 3 
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renee = | SS = |) = | ois cp =i). ] ==) = | = | es 0-74} 1440] 13 
ese = | — | = | = I-97] OMT-O0} (1-00) -73]) 60 if 54] -23]) — | = | - 5°77 | 14:45) 14 
eae = i = | = | = | 201 COM “GOI, SOlL Bal) 25) 20) — | — | = || = 271) 14:55) 15 
Gee ibe) cOb|| 051) <5.) =50)| -68'| “98 100)| 92) <41) 02) = || = | = | — |) = 5:46] 14:65] 16 
ee Si 51) —" | 08') -20'| -48)) “71-44-97 -80)) 50) = || -47| 13) = || = | = 4:37 | 14:70] 17 
SSS ene ey ee) | go ean 935) 55 ll 57) “494-96 | = | = |) = 3-46] 14:75] 18 
19 | —- | 02] -27| -25] -90| -84)1-00}1-00]1-00112:00| -84) -97/1-:00] -47) - | - | - | - 9°56} 14:85] 19 
290 | - | -92/1:C0|1-00|1:00|1-00/1-00/1:00|1-00} -83/ -98| -66] -33] 12] - | - | - | — | Jo-s4] 14:95} 20 
nem a SO ee | Con ee ees eS) eo) So} sal) Se le |S hes 015} 15:00] 21 
92 | - os | Sy Se Ne Mie aie ceys | cialis Nie Coys crs | area i ea | 0-68 | 15-02] 22 
ee a en ee | eee ee i) erp ee pen ee i Sa ee eho |S zs 15:04} 23 
eee Sai = | — || - | = = ERG i aeGHAl eee mee Newey ile ll Gee ON Meee 1:47] 15:06} 24 
2% | - |1:00] -63| -83| -93/1:00| -88} -06| -8741-00]1:00/1:00/1-00]1-00}1-00| 17) - | - | 19°37] 15:08] 25 
POM OSs mee | 185) 84) 02) tt) hye Ab) 29) Si = Ie eS | Se | = |] fe 1:83] 1510] 26 
27 | — | 26] -&8| 1:00] 1-00] 1-00 | 1:00} 1:00} 1-00}1-00|1:00/1:00| -88| -55/ -79]| -80| - | - 13:16] 1512] 27 
ern ee et |) Pe |) 0 | 8-20) -2071| S40) = 0 066 || 1-00)! 1-001) 1:00) 1-00) “88) — | = 640} 1514] 28 
99 | 07] -93| -62|1-00] 1-00] 1-00] 1-00} 1-00] 1:00} 1:00} 1-00 1:00!1:00} -91) -93) -47| - | - | 13:93] 1516] 29 
30 | - | 1:00} 1:00] 1:00] 1:00! 1:00/1:00]1-00/ 1-00] -38] -07| -27| -64|1:00] -67| 20| - | - | 11:23] 1518] 30 
31 | -25] -82] -90/1:00]1-00/ -40| -80] -50| 50] -06| -67) -97| -42| +12] 23) - | - | - 8-64] 15-20] 31 
Sum. | 0°32 | 5:47 | 6-85 | 7:56 |10-03 |10-22 |11-00 10-87 |13°18 }12-02 |13-80 |12:20 |10:45 | 8:34] 6-24|2°83| - | - | 141-38] 450-40 | Sum. 


SUNSHINE. JUNE 1904. 
ie eee ee en en er nee SES eee Se | S| stoi = 0:10} 15-22 1 
2 | +20] 1-00 | 1-00 | 1:00 | 1:00 | 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1:00} 1:00 | 1:00| 1-00) 1:00} 1-00| 1-00} -66) - | - | 14°86] 15-24 2 
3 | -80] 1:00 | 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1:00] 1:00] 1:00 | 1-00) 1:00 | 1:00} 1-00} 91) - | - | 15-21] 15-26 3 
4 | -81] 1:00 | 1-00 | 1-00] 1:00 | 1-00} 1:00 | 1:00 | 1:00} 1:00] 1:00| 1-00) -66) 68} 11] - | - | - | 1276] 15-28 4 
5 | - | :50]| 1:00 | 1-00 | 0-90 | 1-00 | 1-00 | 1:00 | 1:00] 1-00 1:00} 1:00} 1:00 | 1:00} 1-00) 1:00} - | - | 14-40] 15°30 5 
6 | 15 | 1-00 | 1:00 | 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1:00} 1-00 | 1:00} 1-00} 1:00} 1:00} 1-00] 90} - | - | 15°05} 15°33 6 
7 | = | *18] 1-00} 1-00] 1-00 | 1-00} 1-00 | 1:00 | 1-00} 1-00 | 1:00} 1-00} 1-:00|1:00|1-00] 94) - | - | 1412] 15:36 7 
8 | -45/1:00|} 58} -95| 1-00} 1:00] 1:00 | 1-00} 1:00} 1-00 | 1-00] 1-00} 1:00/1:00) -85| - | - | - | 13°83] 15-40 8 
9 | — | *86 | 1-00} 1-00 | 1-00 | 1:00 | 1:00 | 1:00} 1-00! 1-00 | 1-00] 1:00} 1:00} 1:00; -70| 38) - | - | 18°94] 15-45 9 
10 | — | — | :22/1:00/1-00}1:00) - | - | -92] -98|1-00] -23) -92] -98]1:00| 97} - | - | 10°22] 15:50] 10 
11 | -36| 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1-00 | 1-00] 1-00 | 1:00 | 1:00} 1-00 | 1:00) 1:00] 1-00} 1-00} +18] -48| 93] - | 14:95] 15°60} 11 
12 | -14/1:00| -92/1:00) -84/1-00/1-00] -60] -47]1:00) -25| -66] -35| -24| 07} - | - | - 954] 15:70] 12 
ee ee ee ee ee a on) ae) S|) Ss) 66) <38)| “90! “63)|| = || = 2:59] 15:72) 13 
eee) -56)| 27 | 1-00)| 12) 24) 02) - | | - | = | = | =| =) - | = | oat iba) i 
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BO. Uitaeak| lee Yo 11) aN a ee me near es eee ae ee ae i ah ea ae 
sum. | - | - | - | 390] 7-30] 9°19 | 977 [11-26 [11-13 12:39 10-24 | 9-64 | 8:26 | 5:85|2-61| - | - | - 381°38 | Sum. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 603 


SUNSHINE. Hours—Mezan Loca Time. SEPTEMBER 1904. 
4/5 |6 17 1|8 | 9 | 10 | 11 | 12} 13 | 14] 15 | 16 | 17 | 18] 19 | 20 | 21 | Total. |Possible. 
eee = | = | tS) 20) = 1) 18 = = ee ae Ne et ee 0-48 | 11:75 1 
Paleo Wee lS | Se] lS) soa ezollh 36: = CR) el fee eae ee 1:46 | 11-70 2 
3 | = 53| 86] — | 25] -58| -401 18] -33)1:00| -96| -42} - | - | — | - 5-46 | 11°65 3 
Oe Sime = ec i) OS edo woe = ieee) = eee le fe 114] 11-60 4 
ae (ee a ea an = lle eat = eral | ere te = 11:55 5 
Cee eee = Sth) GS2NOO)| L001 100) “33 ac05y) “87 e= | = f=) =f = |) = 5:38 | 11°50 6 
ae rs ee oe ee ie eee eS eee ee Sayles yee = 11-45 7 
ee ee ee ee 05) /i-88il1-00)) <90))) 72) “2618 -68)|) 68!) -90i)) “710 |) -77)) -06) = | 2) = 7-56 | 11-40 8 
Cua eet | Se 06 SS ia he AD BS) Fai) Bo kobe |) | 2 We 1:34] 11°35 9 
ne eee ee oe oR sri h0)\" O71) <92i) -53)) 791 87 | -40)|| to] = | 2 1 2 5-45 | 11:30} 10 
i | — | - | — | 77) 1-00) 1-00 | 1:00} 1-00| 1:00]1:00/1:00)1:00) -75; - | - | ~ | - |} - 952] 11:25} 11 
Fn e406) -63)| =86)|| BL) 66)" 53/09) 07 — = | 2 | 2) = 275] 11:20) 12 
een ee een neon =i) OG) “291! 1-00)| 1:00) | 1-001] 1-00] =o) = | 2 | = 450) 11:10] 18 
144] — | — | — | +37] 1:00] 1-00 | 1-00} 1-00 | 1:00} 1-00] 1:00] 1:00/1:00) 1:00] -o8} - | - | - | 1045] 11-00} 14 
Sn |e ene ets S 0110) 1-00-00) |1-00)) 1-O0N 1-00) c88) = | 10) = | = | = | 2) 2 7:46] 10:90] 15 
Pee les | = | = | = ye | a P= sh Se imeee ee) ee es = 10:80] 16 
ee ee ee) we 55: 59) 74 283i) “66il| Ob") 782) = | = | = | = |) 2 | = 3-74] 10:70] 17 
13. | = || BB A | ALN) a) aE et) | 77 |) | EB GS ee 755] 10:60} 18 
HTS eee eee ee 0 =3) 1-008) 9-80) 1-00! CON-00)/ 1-00) 1-00)| =40)) = = | 2 ) 2) = 6-73} 10:50] 19 
Ome = 2 | = | 201) 60) | 1;00)) 1-00) 1-00) 1-001) 1-00-86) -26) <30) = | = | = | = 7:22] 10-40} 20 
a | — | = | = | -07/1-00| 1:00 | 1:00] 1:00 | 1:00} 1:00] 1:00} 1:00) 1:00) -47; - | - | - | - 954] 1030} 21 
92 | —- | — | — | +18] 1-00] 1:00 |1-:00|1:00/1:00}1:00| -90|1:00/1-:00| 84] - | - | - | - 9:92} 10:20] 22 
23 | - | = | — | +16] -90| -82]|1:00)1-00|1:00}1:00|1:00|1:00/1:00] -74/ - | - | - | - 9:62} 1015] 23 
ie ee ee | 10) 1-00) 78) -60ll) 03-40) 7a) Oo) = |= | = | = |) 2) 2 = 3°65 | 10-10} 24 
an f= | eb a Se el SN cial Se Se ee ee 0-40} 10:00) 25 
2S || a 25 OSs O24 — Hee ei = a 1:25 9:90] 26 
an ae al ee OG veces) WI SON = ce ss ee 1:24] 9:80} 27 
RM el i Se i = he eB] 1S) ebb t-00)) 48) — | =e — | = 249] 9:70] 28 
ome een iene a) ed) 26/003) 1-00) 1-008 1-00) 12001) 16/9 | =) = || = 1 = | = 5:87] 9:60} 29 
Cem ey ee Wee Se IS = tes i) 07 | 38 cl 0:60} 9:50} 30 
Sum. | - | — | 0:10] 3°35 |11:25 |13-18 |13-51 14-16 |16-03 [15-54 |13-45 |13-90 |10-78| 7:18 | 0°34} - | - | - ] 182-77 | 322-95 | Sum. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). JANUARY 1904. 
1 2 3 4 5 6 iu 8 9 10 11 12 ral) 
Dir'n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.) Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir'n. Force |Din’n. Force.|Dir’n. Force. | Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n, Force 
1 |SE 4| SE 3| SE 3|SE 3| SE 3 | SE 3) SE 3|SE 2|SE 3| SE 3|SE 3| SE 4 
2 |SE 3|SE 2|SE 2|SE 2|SE 2| SE 3|SE 3| SE 3/SSE 3-4|SSE 3) SE 4|SE TL 
38 |SE 7-8 | SSE 4-6| SSE 4| SSE 3/58 3/5 3/SE 3|SE 38/ SE 3) SE 3-4 | SE 5-6 | SE 8 
4s 2|)SSE 3-4 | SSE 4/8 2|)SE 4|\SE 2\)SE. 1-2/SE 2) KSE 2| ESE 2| ESE 2) ESE 4 
56 |SE 0-1 | SE 0| ESE 0 | Calm 0| SSE 0 | Calm 0} Calm O'S 0-1|)5 0-1/5 0-1/8 0-1/5 4 
6 |S 2)SSW 3 | SSW 3 | SSW 2)SW 3/8 3/ SSW 3 | SSW 3|ESE 3-4/8 3-4 | ESE 3/8 Saal 
i Bid 2-3 | SW 2 3/SSW 2-3/5 2-3 | SSW 3 | SSW 3)/SSW 4-5|SSW 4-5|/SSW 45/SSW 3 | SSW 5 
8 | WNW 2-3|NW 1-3 | NW 0-1 | W 2-4) WNW 1-3} WNW 1-3|SSW 1-3/SSW 1-4/SSW_ 1-3|NW 1-2)}SSW  1-2|SSW 4 
9 Vv 1-3| WNW 1-2| NW 2|NW 1-2)NNW 0-1) NW 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1 | SW 0-1 | NW 7 
10 |SSW 6-7|SSW 5-8/SSW 5-8/ W 1-3 | N 1-3 | SW 1-3 | SW 1-3 | NW 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1 | NW oa 
LL NW 2-3|}NNW 1-3} NW 1-3 2-4|N 1-4 | NW 1-4| NW 1-4 | NW 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1 | NW 4 
12 UN 1;WNW 1/SW 1-2]WSW 2-3/SSW 4\8 3-4/5S 3-4/5 4|S Beas 5 | W 4-5 | W 5 
18 |SSW 2-3/S 3/8 2-3/8 2-3/8 3|SE 3/58 2) NW 2| NW NW | NAW 1| NW Bie | 
14 |W 2-3| W 2|W 0-2 | W 0-2 | N 1-2|N 0-1| N 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1 | SE 0-1 | SE Da 
15 |N 1-4|N 1-3|N 0-3 | N 1-4|N 0-3 | N 0-2 | N 0-2 | N 0-2) N 0-1| N 0-1] N 0-1| N 4 
16 |N 0-2| N 1-3|N 1-3|N 1-3 | N 14/N 1-4|N 0-1 | N 0-2| N 0-1|N 0-1 | N 0-1| N 4 “| 
LT UN 1-4|N 2\N 2-3 | N 1-3 | N 1-3/N 1-3 | N 0-1; N 0-1| N 0-1 | N 0-1| N 0-1| N 45 
18 | NW 2| NW 3| NW ZN 4\)N 0-2 | N 0-2 | N 0-2 | N 0-2 | N 0-2 | N 0-1) N 0-1 | N 4] 
19 | NNW 1-2/N 1-2|NNW 2-3|NNW 2-3/N 1-2| N NG DN 1-2|N LN EN 1|N -8. 
20 |SW 2\;SW 3) WSW 3|/SW 3) W Pa a 2) W 1-3 | W 1-2 | SW 1-2|SW 1-2 | W 1-3 | W 4 
2 IN 12|)NNE 2-3/N 1-4| N 1-3/N 1-3 | N 1-3| N 1-3 | N 1-3) N 12|N a IN: 1|/N as 
22 | SW 2 Dawa 1-3] WSW 1-3|]W 3| W 1-2|W 3 | W al Ne ERY 1-2 | W 12|N iS 
23 | NW 3-4 | NW 4|NW 4| NW 4| NW 4) NW 4| NW 4| NW 4|W 3-4 | W 3-4 | WNW 33 aW 4) 
24 |) SW 4-5|SW 4-5 | SW 4-5| SW 4-5 | SW 4) SSW 4|SSW 41SW 3-4 | SW 3-4 | SW 4|}SW 3-4 | SSW 5 
25 |SW 2-3/8 2/SSW 1-2|SSE 1-2/8 2/8 2/8 2|SW 3| SW 3| SW 3) SW 4|/SW 7 
26 | SSE 5| SSE 51S 4-5|S 4-5/S 3-5 | SW 3-5|S 3-4/5 3-5/S 4-5/5 4-5/5 5/5 0) 
27 («|S 4-6/5 4-5/5 4-6|S 5-6|/SSW 3-5|/SSW 3-5|/SSW 3-5/SSW 1-4/SSW  1-4/SSW  1-4| W 1-3 | W 6. 
28 |S 4|S 4-6|SSW 4-6|S 5-7|5 6-7|SSW 5-6|SSW 5-7/SSW 5-7|/SSW 5-7|SSW 5-7|SSW 7-9) SSW 9 
29 |W 1-2) W 2-3) WSW 2-4] W 1-2| W 1-2 | W 1-2} W 1-2 | W 1-2/8 2\S 2|SSW 3/58 10 
30 |S 6-7 |S 6-8 |S 6|SSW 5-8)SSW 5-8|/SSW  5-8/S 5-8 |S 5-8/5 5-8/5 5-8 4-6|S co 
31 | SSW 2| SW 1-2|} Var. 0-1};WNW 0-1} W 2| Ww 1| NW 1/NW 0-1] SSW 1/SSW 0-1/5 0-1 | SW 2 
MEAN 2°92 2°92 2°81 2°73 2°68 2°47 2°35 2°24 2°26 2°23 2°31 | 
—___——_] 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. Mean. } 
Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n.Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force. |Dir’n. Force.) Dir’n. Force. |Dir’n. Force.| Div’n. Force.| Dir'n. Force. | Dir’n. Force. | 
1 |SE 4|SE 4|SE 4|SE 3|SE 3 | SE 2-3/8 2-3 | SSE 3|/SSE 2-3|SSE 2-3|SSE 2-3|SE 
2 |SE 4 SE 4|SSE 5-6 | SE 7|SE 7-8 | SE 9|SE 9| SE 9|SE 9-10 | SE 10|SE 10-11|SE 
3 |SE 5|SE 6| SE 7|SE 7-8 | SE 7-8 | SE 8|SE 7-8 | SE 6-7|SSW 4-6|SSW 4-5| W 3-4/5 
4 | ESE 2| ESE 2|SE 3| SE 3/SE 3| ESE 1| ESE 1) Calm 0| SE 1|SE 2| SE 2-3 | SE 
56 |SSW 0-1);SSW 0-1|/SSW 1-2)SSW 2) SSW 2\S 2\S 3 2/8 3/S 3-4/8 3-4 | SW 
6 |s 5-6 | SSW 6| SSE 7|s 6-8 | SSE 4-6|SSE 4-6|SSW 6|SSW 3-5|)SSW 3-4|SW 2-3 | SW 3| WSW 
7 |Sw 3;/SSW 0-1|)SSW 23)WSW 1-2/}SW U-1 | W 2) W 1-2 | NW 1-2 | W 1-2| W 1-2| W 1-3 | NW 
8 |SSW 0-1;SSW 0-1; WNW 0-2) WNW 1-2| WNW 0-1|NW 0-2|NW vu-1|)NW_ 0-1} WNW 1-2/W 2) W 2) WwW 
9 |NW- 0-1|NW _ 0-1| Var. 0| SW 1-2 | W 1-2 | SW 0-2|5S 0-2;SSW 3-4|SW 3-5|SSW 4-5/5 5 | SSW 
10 | NW 0-1 | NW 0-1| N 1-2 | NW 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1!|WNW 1-3| W 1-2! W 3-5 | W 3-5 | NW 
11 | NW 0-1, NW 0-1 | SW 0-1| N 1-2| NE 0-1| NW 0-1 | NW 0-1) NNW 1-2|N iN AN Oo|NW 0-1] 1:2 | 
12 | NW 0-1 | NW 0-1 | W 2\|N 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1 2-3| WSW_ 2-4) W 3| SW 2|SSW 2-3) 24 
13 | SE 1/SE 1\8 2\8 2) NW 0-1 | NW 0-1 | NW 0-1|WNW 2|WNW 2-3} WNW 2|W 2-3 | NW 
14 | SE 0-1| SE 0-1| N 1-2|N 1-3 | N 1-3| N 3|N 3-4| N 3-4 | N 1-4|N 1-4|N 1-5| N 
15 |N 0-1|N 0-1|N 0-1| N 1-2| N 0-3| N 0-3 | N 0-3 | N 0-3 | N 0-3 | N 1-3|N 1-3|N 
16 |N 0-1|N 0-1|N 21N 1-2| N 0-2| N 0-2 | N 0-3 | N 1-3|N 1-3| N 1-2|N 1-3 | N ! 
Lt KN 0-1; N 0-1 | NW 1|NW 0-1| N 12|N 1-2|N 3|}WNW 3|NW 2|NW 3) NW VA INT 3 
18 | N 1|/N 1-2|NNW 1-2 1-3 | N 1-3|N 1-3 | N 12/;N 1|N 1) Ni 1|/NNW 1-2/N 2 
19 |N 1-2) N 1|N 2|WSW 2-3|/N 1|SW 1|}SW 1/8 1-2 | SW 1|SW 3| SW 2|SW 3 
20 |W 4) W 3) SW 0-2 | SSW 3|N 2-3| NW 1-2 | NW 1-2} Var 0-2 | N 1-2 | SE 1|N 2-3 | N 1 
21 IN 1)/N a 1|N 1-2|N 1|N OSieNe 1| NW 1; NNW 1|WNW 1-2 2)1W 3 
22 0-1|N 0-1| WNW 2|NW 2|NW 1) NW 3) W 3| NW 2| W 4| WNW SWAN) ial neva —4 
28 Ww. 3-4 | W 3-4 | W 3|W 2|SW 3| SW 3/SW 1| Sw 1|SW 3|/ SW 3/SW 4|SW 4) 
24 |SW 3-4| SW 3|/ SW 3|SW 3| SSW 3/5 3) SSW 3| SSW 2|8 2-3/5 218 2\8 2-3 
25 |SW 4| SW 4|SSW 3|SW 2-4| SW 1-3/8 3|SW 4/8 3-4|SSW 2-3|SSW 3| SSW 3/SSW 3-4 
26 |S 4; SW 4\S8 4)S8 4/8 4-5|SE 5/S 5| SSE 4-6 | SSE 5-6 | SSE 5 | SSE 6|S 4-6] 
27 |SW 1-3 |SW 3-4 | SW 4\8 5| SSE 4-5/5 3-4 | SSE 4| SSE 4/8 4-5/5 4-5 | § 4-5/S 4-5 | 
28 | SSW  5-7| W 5-7 | SW 4-6| WSW 3-6| W 3-6 | W 3-5 | W 2-4) WSW 3-4) NW 2-3| WNW 1-3| NW AU AWE 1-2} 4 
29 |S 5|S 5|S 6-7/5 7-8|S8 7-8|8 8-9/S 10|8 9|SSE 9-10/SSE 7-9|/SSE 7-9,;SSW 5-8) 
30 |S 4/8 8/8 8-4/S 4\8 4/8 4\8 3/8 8-4/8 3-4/5 1/SSW 2-3/8 
31 | SW 0-1) SW 0-1|)5 2\8 2/8 0-1/8 0-1/8 0-1/8 2|SE 2| SSE 1-2/8E 0-1| NE 
M¥EAN 2°26: 2°19 2°71 2°90 2°56 2°68 2°74 2°84 2°95 2°95 3°05 
N146. NNE1. NE2. ENEO. EO. ESE11. SE79. SSE30. S118. SSW79. SW 71. WNW 21. NW 88. NNW9. Calm or Var. 7. J 


WSW 10. W 72. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 605 


WIND.. DIRECTION AND Force (0 to 12). FEBRUARY 1904. 
1 2 3 4 5 6 t 8 9 . 10 11 12 Max. 
Dir'n. Force.| Dir’n. Force.) Dir’n. Force. | Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n.Force.|Dir’n.Force.|Dir’n.Force.| Dir’ n.Force. 
EN: 0-1|NNE 0-1| NNE 1|/N 0-2) E 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3 | E 1-3|E 3/E 1-2 iB 
2 |ESE 45/SE 4-5) ESE 45/)ESE 4-5] ESE 4| ESE 4| ESE 4| ESE 4| ESE 5 | ESE 4|/ESE 4-5| ESE 5 6 
3 /E 6|E 4-5) E 5| EB 4-5 | I 5|E 5/E 0-3 | K 0-1/E 0-2 | E 0-3 | E 0-3 | E 0-3 6 
4 |E 2,E 2|5 0-2) E 1-3 | E 1-3, E 1-3] E 0-2, E 12/SSE 02'SE 0-1| SE 0-2 | SE 0-2 3 
5 |E 2/E 1-3/ E 2|E 0-1] E 1-3 | £ 1-3|E 1|£ 0-1 | Calm 0|SE 1-2 | SE 0-1 | Calm 0 6 
6 |E 4-5|E 4-5| EB 4-5 | EH 4-5 | ESE 5| EB 5/EH 5|E 5|E 4) 5| E 5|E iM by 
7 |zE 4/ESE 45] ESE 4|/ESE 4-5| ESE 4| ESE 4/ ESE 3| ESE 3| ESE 3/E 4/E 4|E 4 5 
8 | SE 4-5|ESE 5-7|ESE 4-6/E 5|/ESE 6-7| ESE 5-6] HSE 5-6; ESE 4| ESE 4| HSE 5 | ESE 5 | ESE 5 uf 
9 |N 0-1) N 1| NE 0-1| NE 0-1}NNE 0-1| NE 0-1/5 0-1|E 0-1/E 0-1/E 0-1|ESE 0-1] Calm 0 2 
10 |8 12/8 2\Ss 2| SSE 2|8 2-38 1/Ss 2-3|S 12/58 1-2/8 1-2/8 1| Calm 0 4 
11 | ESE 4|SE 3| ESE 3|ESE 2-3|SE 3| SE 2|SE 2|SE 2|SE 2|SE 1| SE 0-1 | SE 0-1 4 
12 | SE 3-4 | SE 4| SE 3-4|SE 3/58 3/SE 4|SE 4|SE 4-5 | SE 5-6/5 6|SE 6-7| SE 6-7| 12 
13/58 5-6|S 5-7|SSE 5-7/8 6-7 |S 3-6|S 4-5/5 4|S 4/S 3/8 41S 4|S 4-5 if 
14 |SW 4-6| WSW 3-5) SW 2-4| SW 2-4 | SW 2-3 | SW 2-3 | NW 2 12;/NW  1-3/E 2)\H 2|E 2 6 
15 2-4) N 1-3| NE 1-3| N 0-2 | N 1-2| N 0-2 | NE 1-2|N 1|/NW 2|N 0-1 | W 0-2 | W 0-1 4 
16 |WSW 1-3;NW_ 1-2) WSW 1-2/NW_ 1-2} NW 1;/NW  1-2|NW 3| NW 3/SW 3-4 | SW 3-4 | NW 4|W 3 4 
17 2/8 2|S 2-3|S 2-3 2-3/8 2/8 PAS) 3/8 1) Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 6 
18 |Var. 0-1/NE 1-3/NE 13/N 13/NE 1-3|NE 13/25 3) E 3|E 3|\E 2-3|E 3|5 3i| aa 
19 | 1-3|N 2-3 | N 2|NW 2) SW 2-3 | SW 3/SW 31 SW 3-4| SW 4/SW 4-5 | SW 5|SW 5-6; 6 
20-|NW 1-3/NW- 1-3|NW  1-4| Var 1-3] N 1-3|/NW 3-4|NW 2-4|N 2-4|N 2-4/E 2-4| NW 2-4] W 2-4 4 
21 | NE 0-1| N 1-2|N 1| NNW 1)/NW . 1-2) WSW 0|SE 2|SE 2|SE 4|SE 5| SE 5|SE 5-6 6 
22 | NE 2-3 | NE 1-3] N 2-3 1-3 | N 1-3 | NE 0-1|E 2|5 0-1/E 0-1 | NE 0;|S 0;S 0 4 
23 | SE 4-5 | SE 4-5|SE 6| SE 5-71 SE 5-6 | SE 4-5 | SE 4-5 | SE 3| SE 4|8 4|S 4|SE 3 7 
24 |SE 4/SE 4|SE 5| SE 4|SE 4-5| SE 4|SE 4|SE 4|SE 4|SE 4|SE 4|SE 4 5 
25 | SSE 3/SSE 3-4;SSE 3-4/SSE 3-4!5S 4\Ss 4/8 4|s 3/8 3/8 Bt 3|SE 3-4 4 
26 |S 3/5 2-3)S 2-3/5 3| SSE 3| SSE 3|S 0 | Calm 0) NW O|N 1|/N 1|E 2 3 
27 | NE 1-2| NE 1-2} NE 1-2|N 1-2|N 1-2|N 2|N 2|NE 2|N 2|N 2\|N 3|N 2 3 
28 | SW 0-1| WSW 1| Calm 0|s 0|Ss als 1|SE 2!SE 2|SE 2| SH 2| SE 3|SE 2 4 
29 |S 3-4| SE 3-4 | SSE 3| SE 4|SE 4|SE 3| SE 4|SE 4|SE 4|SE 4|SE 4/SE 4 5 
MEAN 2°84 2°91 2°84 2°76 2°90 2°72 2°69 2°47 2°57 2°67 | 2°83 2°67 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
= ———— —— | ee ee a —————— ———————— ——— 
Dir’n, Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir'n. Force.|Dir’n.Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n.Force.|Dir’n.Force. 
1|E 3| SE 4/B 2-3|E 2-3 | SE 13/SE 1-3/SSE 1-3|/E 2-3| E 2|E 3/ESE 3-4] 4-5 | 22 
2 | ESE 5 | ESE 5 | ESE 5| ESE 4-6] ESE 5|/ESE 4-5|/ESE 4-5/E 4-5|ESE 5-6} ESE 5-6|E 6|E 5-6 | 4:7 
3 |/E 1-3] E 1-3) E 3-4 | E 12/|E 1-3 | E 12/E 0-1] ENE 1/E 1} 0-1} E 1/E 1-3 | 2°3 
4 |SE 0-1'SE 0-1| NE 2, NE 1-2) NE 0-1 NE 2| NE 1!E 0-1/ENE 12/EH 2)}ENE 0-1 1-90" E38 
5 | Calm 0| SE 2|E 2|E 2-3|SSE 3-4/E 4| SSE 4|E 4-5|E 5|ESE 5-6]ESE 5-6] ESE 5 | 2:4 
6 |E 5| SSE 5|ESE 4-5/5 4-5.| E 5|E 5 | SSE 5 | ESE 5| ESE 5|/ESE 4-5/E 5|ESE 4-5] 4°8 
7 |SSE 4-5/SSE 45/S 3-4/5 3/8 3/S 3/SSE 3-4/SE 4|SE 3-4 | SE 3/SE 4/SE 4-5) 38 
8 | ESE 5|ESE 5-6/E 4-5|E 3-4 1-3/E 1/E 0-1) N 0-1| N 0-2| Var. 0-2/E 0-1| N 1) 3°6 
| 9 | Calm 0| Calm 0| SW 1|/Sw 0-1 | NW 1|/NW 1|W 1|SW 1/SW 1-2} SW 1/SSw 1-2/8 PA) (Oe 
10 | Calm 0 | Calm 0| NW LON 0|E 2 0-3| E 3| ESE 3|/ESE 3-4|E 3] E 4/|ESE 3-4/ 18 
11 | Calm 0/S 0-1 | Calm 0/5 1/s 1|S8 1|8 1/8 2 | SSE 1/8 2-3} 2/S 2) 1:6 
12 |SE 9/SE 10-12|SE 11/}SE  10-11/SE 10|S 5-6| 5 5/S 4-6/8 4-5/S 4-7|/S 4-7/5 6-7 | 60 
mis, |S 4-5| W 4-5| W 2-3 | NW 2-3 | NW 2-3 | W 3) W 1-3| WSW 2-4] W 2-4 | W 2-4 | SW 5-7 | SW 4-7| 41 
14 |E 3/E 24| NE 1-3 | NE 1-3) N 4|N 2-4| N 1-4|}ENE 1-3|NE 2-3|NNE 2-4] NE 1-3 | NE 1-3} 2°6 
pib | W 0-2 | W 0-1 | NW 1| NW 0-2 | NW 0-2 | NW 0-1 | NW 1-2} WNW 1-2|SW 2-3| WSW 3-4] W 1-3;}SSW 1-2] 1°4 
SW 3| WwW 3) SW 3] W 1-3 | W 1-3 | W 1-3 | SW 3) SW 1-3 | SW 1-3 | SW 2/SW 2/8 2) 24 
Calm 0O|N 1/ NE 0-1|}NNE 1-2|]NE 3) NE 2-3 | NW 3/ NE 2-4|N 2-5) | Ni 3-6 | N 2-4) N d= 2°0 
Calm 0|z 3-4| ENE 1-3/ENE 2-3|NE 3| NE 3| NE 2-3/ENE 1-2/E 1-2| ENE 2) ENE 2| NE 12] 2:2 
SW 5-6 | SW 5-6 | SW 3-4 | SW 3-4 | SW 3-4| SW 3-5 | SW 3-5|WSW 3-4| WSW 3-5| W 2-4 | W 1-3| WNW 1-3] 3°5 
SW 1-3/5 1-3 | SW 2|N 1-3;NW 1-2|N 12|N 2| NE 0-1 0-1); NW 1-2)/N 1-3 | N Nh Aa 
SE 6| SE 4|SE 4|SE 4/SE 4/58 3-4] 5 2| NW 1]/NW 1L12|N 1-3 | NE 2-3 | N 2-3) 2°8 
iS) 1/8 1/SSE 2/SSE 2-3|SE 2\8 3/8 3|SSE 3| SSE 4|SE 4|SE 4|SE 4) 2:0 
j SE 3|SE 3| SE 3-4 | SE 3/ SE 3|SE 3| SE 3| SE 3|SE 4|SE 4-5|SE 4-5 | SE 3| 3:9 
} sk 4|SE 3-4/SSE 3-4|SE 3-4/S 3-4/8 3-4/SSE 3-4|SSE 3/S 3| SSE 4|S 3/S 3| 3:8 
SE 3-4 | SE 3 3/5 3/8 3/5 3-4'5 4|5S 3!SSE 3-4 | SSE 3-4/5 3-415 2-3 | 3°3 
2/E 2)/ENE 1-3/NE 1-3 | NE 3| NE 1-3] NE 1-3 | NE 2-3 | NE 1-3 | NE 1-3] NE 1-2| N 1-2/ 1:9 
3/N 3) N 2| NE 1/ Calm 0/E 0-1) N 0-1} W 1/8 0-1 | SW 1|/SW 0-1 | SW 1} 1°5 
3|SE 3|ESE 2-3)SE 3|SE 3|SE : SE 3-4 | SE 3-4 | SE 3-4/5 3/8 3-4/S - 3-4] 2:2 
4/SE 4|SH 4|SE 4|SE 4|/SE 4-5|SE 4-5 | ESE 3-4 | ESE 3) EK 3-4| E 4|SE 4/ 38 
3°09 2°88 2°72 2°86 2°69 2°67 2°55 2°74 3°00 3°00 2°95 | 2 79 
| 


N56. NNE5. NE52. ENE10. E122. ESE60. SE129. SSE29. S99. SSW2. SW43. WSW9. W21. WNW2. NW 34. NNW1. Calm or Var. 22. 
TRANS. ROY. SOC. EDIN.—VOL, XLIV. 4H 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). 
uf 2 3 4 5 6 7 3 9 10 
Dir’n. Force, | Dir’n. Force.|Dir'n. Force. | Dir'n. Force.| Dir'n. Force.| Dir'n, Force.| Dir’n. Force.| Dir’n, Force. Dir’n.Force. Dir’n.Force. 
1 |SE 3-4 | SE 4|SE 3-4 | SE 3| SE 2-3| SE 1|E 1|SE 0-1 | SE 0-1 | SE 0-1 
2 | NE 0-1|ENE 0-1|ENE 0-1) ESE 1)/NNE 0-1/E 3|SE 3|SE 3| SE 3/5 3 
3 |ESE 4-5/ ESE 5|ESE 4-5|5 5|ESE 5-6/ESE 5-6| ESE 4-5|E 4/B 4-5 | E 4-5 
4 |ESE 3-4] ESE 3| ESE 3\/ESE 2-3|E 3|E 3/E 3|SE 3/E 3| SE 3 
5 |E 0-1| NE 1-2|E 0-2 | N 1| NE 1-2) E 3-4| E 3-4 | E 2-3) E 0-2) E 2-3 
6 | ENE 2-3/E 1-2|E 3|NE 1-3}/ENE 2-3/E 2-3 | E 3-4 | E 2-4/5 4-5 | E 3-5 
7 |E 4|E 4|E 4,5 4|/E 4|SE 4|SE 4|SE 4|SE 4|SE 4 
8 |E 4/E 3-4| E 4/E 4|E 4|E 4|E 3|SE 3|SE 3/\E 3 
9 IN 0-2|/ENE 1-2})NNW 1-3|N 0-2 | N 1-2|ENE 0-2/E 1-2|N 1-3 | SE 1-3 | SE 1-2 
10 | NW 1-3 | NW 0-2} Var. 0-2 . N 0-2 | N 0-2) N 0-2 | N 0-1 | N 0-1] N 0-1 | NW 0-1 
| 
11 | NW 2-3| WNW 2-3|NNW 2-3! NW 3) NW 2-3 | NW 3) NW NW 4|NW 4|NW 4 
12 |SW 2-3)}SSW 2-3|SW 2-3 | W 1-3 | SW 2|SW 1-2 | SW 2)SW 2-3 | SW 3|SW 1-2 
13 | SW 4-6| SW 46) SW 3-5 SW 2-4 | SW 2-4 | SW 1-3 | W 0-2 | W 1| W 2-3 | W 1-2 
14 | NNW 1-2|NE 1-3| NE 1-2 | NE 1-3 | NE 1-2|N 1-2|N 1-2|N 1-3) N 0-2 | N 2-3 
15 | NE 1-2 | Calm 0| NE 1 NNW 1|/N 0|N O|N 0-1 | N 0-1 | Calm 0 | Calm 0 
16 |S 3/8 2-3|SSE 2-3 SSE 2\|S 2-3|S 1-2/8 1/SSW 23/SSW 1-3|/SSW_ 1-2 
17 is 2-4/5S 1-4|S 3-5 SSE 4-6/5 4-6|S 3-4/5 5|SSW 4-6/S 5-6) 5 5-6 
18 |W 1-2} WSW 2-3|SW 23;SSW 2-3/S 2-3)}SSW 2-3/SSW 3-4/SSW 4/S 48 5-6 
19 |SW 2-4 | SW 2-4|SW 2-4 SW 3-4|/SSW 2-4| SW 3-4 | SW 2-3 | SW 2-4 | SSW 3/SSW 3-5 
20 |N 1-2) W 1-3|N 1-2| N 1-2) N 0| NW 0-1 | W 0-1 | Calm 0 | Calm O}S 0 
21 |N 1-2} NNW 1-2|N 1-2 | NE 0-1| NE 0-2 | SE 0-2 | SE 0-1/SSE 0-1|SW 1-2 | SW 1 
22 |SW 1-3 | SW 3-5 | SW 4-6 WSW 4-6| WSW 3-5| NW 1-3 | NW 1-3 | NW 1-3 | NW 2-4 | W 2-4 
23 | NE 2-4|N 2-4) N 1-3|NNE 1-3|NE 1-3| N 1-3|N 1-2|)N 1-3 | N 1-2) N 1-2 
24 |SSE 2|SSE 2-3/5 2|8 2)|SSE 2-3)}SSW 1-2/5S 1-2/8 1-2/8 2/18 2 
25 | ESE 3 | ESE 1| ESE 2| ESE 3 | ESE 3/SE 3|SE 2|SE 3| SE 3/SSE 1-2 
26 |SE 3|SE 3|SE 2-3 | SE 2-3 | E 2|SE 2-3 | SE 2-3 | SSE 2-3| SE 2-3 | SE 2-3 
27 |SE 3-4 | SE 3| SSE 3-4 | SE 4|SE 4|SE 3-4 | SSE 4|)SSE 3/ SSE 4)SSE 3 
28 |SE 3-4 | SSE 3|SSE 3-4] SSE 5|S 67|SSE 6-7|S 7-8|SSE 6-7|SE 7|SE i 
29 |S 3-4|SSW 3-4) SW 2-3 | NW 2-3 | NW 12|)SW 1-3 | SW 2-3 | SW 1-2|SW 0-2 | NW 0-2 
30 |W 0-1 | W 0-1 | Calm 0| NW 1-2 | NW 0-1 | NW 1-2 | NW 1| NW 1-2 | NW LAE 1 
31 | NW 1-2/}W Dilave 2|W 1/SSW 0-1/S 1/8 AES) 2) SSE 4| SSE 4 
MEAN 2°50 2°48 252 2°55 2°44 2°40 2°39 2°45 2°63 2°58 
/ 13 14 15 16 ary, 18 19 20 21 22 
—_ — —— | rn _———_ _——— | ee et 
‘Dir’n. Force.|Dir'n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force. | Dir’n. Force. | Dir’n. Force. | Dir’n. Force.|Diz’n. Force. 
1 | Calm 0 | Calm 0) NW 0| W 0 | Calm 0|zE U | Calm 0|E 0| NE 0| NE 0-1 
2 |SE 3-4 | SE 4| ESE 3|/ESE 3-4] ESE 3| ESE 3 | ESE 3 | ESE 4| ESE 4|)ESE 4-5 
3 | ESE 3-4] ESE 3) E 4\/E 4/E 4\E 4\/E 4|\E 4/E 4)| ESE 4 
4 \E 2-3) E 3|E 2-3|E 2-3 | E 2-3 | E 2\E 2/5 3|E 2-3) H 2 
5 |E 3) E 3] NE 1-3|ENE 1-3|5B 14/E 0-3 | E 1-4| N 1-2|N 1-2|N 1-3 
-6 E a 2|E 1-3] E 2\E 1-2 3/E 2-4|E 3-4 | E 4\/E 4-5 4 
7 |SE 4| SE 4-5 | ESE 4| ESE 4,E 4\E 4/E 4| ESE 4|E 4|ESE 3-4 
8 ESE 3| 2\E 2|)E O.N 0 | Calm 0 | Calm 0| ENE O|N 0-1 | N 0-1 
9 |E 1-2/E 2|NE 1| NE 1|/N 1-2| NE 0-2 | NE 0-1 | Var. 0-1) Var. 0-1| NE 1-2 
10 |NW 0-1 | NW 0-1| WNW 2-3) W ot Vi 2|W 3) W 3 WwW 2-3 | W 3|W 3 
it (a 4|W 3) W 2-3|WNW 38/|/WNW 2-3| WNW -  3| WNW 3-4| NW 2-3; W 2-3| WSW 2-3 
12 SW 2 SW 3|WSW 2-3/SW 2-3|SSW 1-3) SW 2-4 | SW 1-3|SSW 2-4| SW 3-4 | SW 2-4 
13 |W 0-2| N 0-2| N 1-2 | Var. 1-2/SE 0-2) E 0-1|/E O|N 1-3 | NW 1-2} N 1-2 
14 |N 1-2 | Calm O|N 1-2|N 1-2/N 1-2 | Calm O|N 0-1 | Var 0-1 | N 0-1/ N 1-2 
15 | Calm On) 1-2/8 2|SSE 0-1/8 1-2 2/8 2/8 2-3/SSW 2-3/8 3 
16 |SSW 23/58 3-4 | SSW 2-3 |S 3-4 | SSW 2| SSW 4| SSW 4|S 3-4 | SSW 4| SSE 4 
17 | SW 2-3|SSW 2-4/S 3/S 2-3 | SW 2-3 | SW 1|SW 2|SW 2-3 | SW 2-3 | WSW 2 
138 |S 4-5/5 4-6 | SSW 3/58 3|/SW 4|WSW 23) SW 2-3| WNW 1-2] W 1-2} WSW 1-3 
19 | SSW 3-4/SW 3-5 | SW 4-7 | SW 5-7 | SW 1-4| NW 3-4| WSW 3-4] SW 3-4} WSW 2-4|SW 2-4 
20 1S 2|SE 3|SE 3) SSE 4|s 2-3/SSW 2-3;SSW 2-3|SW 2) SW 2-3| W 1-2 
21 NW 1-2| Var. 0-1| Var. 0-1|N 0-2 | NE 1-3/ Var. 0-2|SW 1-2 |SW 1-2} W 1-3 | W 1-3 
22 18 2-3 SW 2-3 N £ 1-3| N 8-5 |N 1-5|N 1-4| Var. 1-3)/NNE 1-4/N 1-3| N 1-3 
23 | N ab fe | 1-2|NNW 1-2|N 1|/N 0-1|/ N 0-1 | Calm 0| SSE 0-1 | SSE 1 SSE al 
24 18 1|58 1| SSE 2/8 2/8 1|SE 2| ESE 2)|E 2| ESE 0-1|ESE 1-2 
25 | SE 1-2 | SE 1-2] E 1| NE 0-1 | Calm 0| SE 2|SE 1| SE 3] ESE 2| ESE 2 
26 SSE 1|SE 1|SE 2-3 | SE 1| SSE 1-2 | SSE 1-2 | SE 2-3 | SE 2-3 | SE 2-3 | SE 3 
27 |S 4| SSE 3/8 3-4/8 4|S 4|S 4|/ SSW 4|8 4/8 3-4/8 3-4 
28 |S 6|5S 6|SSW 4-5/8 4/58 6|58 7\8 6-7 | SSE 8| SSE 8-9 | SSE 7-9 
29 |SW 3 Ww 1) WSW 1-2}SSW 2-3] W 1|/SW 3|SW BW 2-3 | W 0-1 | W 0-1 
30 |W 0-1 | WSW 1| SSE 0-1| ESE O|N 0-1|N 0-1 | N 0-1/ E 0-1) NE 0-1 | NNW 1 
81 /8 7-8/8 7|SE 8| SE 8/SE 7-8 | SSW 4) SW 3|/ SSW 3|SW 1-3 | SW 3 | 
MEAN 2°47 2°50 2°50 2°50 2°31 2°31 2°26 2°48 2°37 2°48 
N75. NNE5. NE83. ENE8. E106. ESE47. SE79. SSE48. S79. SSW44. SW74. WSW14. W50. 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


WNW 8, NW36. NNW10. Calm or Var 28. 


MARCH 1904, _ 


aul 
Dir’n. Force. 
SE 0-1 
E 3 
E 4-5 
E 3 
E 3-4 
E 4-5 
SE 4 
E 3 
E 1-2 
N 0-1 
W 4 
WSW 2-3 
Ww 1-2 
N 1-2 
) 1 
SW 2-3 
SSW 3-5 
SS) 5-6 
SSW 4-5 
SSE i 
S 1 
SW 1-4 
N 1-2 
8 1 
S) 2 
SSW 2 
SSE 4 
s 6-7 
Ww 3 
WwW 0 
SSE 89 
2°84 
23 
Dir’n, Force. 
NE 0-1 
ESE 5 
ESE 3-4 
E 2 
NNE 1 
E 4 
£ 4 
N 0 
N 1-2 
W 3 
SW 2-3 
SW 3-5 
NE 1-3 
NE 1-2 
SSE 3 
SSE 2-4 
SW 1-2 
SW 2-3 
Ww 1-2 
Ww 1-2 
NNW 1-3 
N 2-3 
SSE 1 
ESE 2 
ESE 2-3 
SE 3-4 
SSE 3-4 
SSE 8 
WNW 1-2 
|; NNW 0-1 
PS) 3-4 
2°52 


12 
Dir’n. Force. 
Calm 
SE 
E 4-5 
E 
E 
E 3-4 
SE 4-5 
E 
E 1-2 
NW 0-1 
WwW 
SW 2-3 
SW 1-3 
N 
Ww 
SSW 3-4 
SSW 3-5 
Ss 4-6 
SSW 46 
SSE 
SE 1-2 
SE 2-3 
N 
SS) 

SE 

SE 1-2 

s 

SSW 6-7 

WwW 1-3 

Calm 

SE 7-8 
2°74 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


607 


WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). APRIL 1904. 
2) 1 2 3 4 5 7 8 9 u 12 Max. 
{ Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force, |Dir’n, Force. |Dir’n, Force. | Dir’n, Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n, Force.) Dir’n. Force. 
| Se 2-3 | SW 2-3] WNW 1-3} WNW 1-3] WNW 1-3| W 1-3) WNW 1-3} WNW 1-3} NW NW 2-3} WNW 1-3 6 
2 |NW- 1-3/}WNW 2-3| NW 1-3| WNW 1-4) W 2-4 | NW 1-3 2) Ww 2-4| SW 38-5 | SSW 4/8 4; 10 
38 |S 8-9 | W 2-5 | NW 3-4] WNW 2-5) NW 3-6 | NW 2-5| NW 2-4|NW~ 1-3| W 1-3 | SW 3-5 | WSW_ 3-5 9 
4 |NW) 1-2} NW 0-1 | NW 1-2| Var. 1-3, NE 1-3|N 2-4| NE 1-3 | NE 1-3 | E 2-4 | SW 1-3 | SW 3 4 
5 | NW 1-4 | NW 1-4) WSW 3-4|WSW 3-5) WNW 2-5| NW 2-4) W 1-4 | Var. 1-3 | Var 1-4/8 1-4 | SW 1-3 8 
i 6 5-7 | SW 3-7| WNW 5-9] SE 4-7|N 4-7| NE 3-8|NNE 6-8}NNE 4-8| NE 2-4 1-3|N 1-2| N 1-3 9 
7 |WSW 1-5) WSW 3-6|SW 3-6 | N 2-5|N 1-4 | NW 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3 | NE 0-2 2-3 | NE 1-3|ENE 0-2 6 
8 |SW 1|N 0-1 | W 1| WSW 2|WSW 1-2) WSW 2-3|SW 2-3 | SW 1-2 | W 2-3 2-3| WNW 2-3) WNW 3-4 4 
9 | WNW 1-3} WNW 1-3] W 1-3 | W 2-4) WNW 1-3] W 1-3 | W 1-3 | W 1-3 | W 1-3 1-3 | NW 2-3 | W 2-3 4 
10 | NNW 1-3/N 1-3 | N 1-4|N 1-4| NE 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3| NE 1-3| NE 0-2 1-2| NE 1|NE 0-1 4 
ll |E 0-2 | NE 0-2 | NE 0-2| N 1-2} NE 0-2 | NE 0-1/ NE 0-1/E 0-2|NNE 1-2 0-1} NE 0-1 | Calm 0 4 
’ 12 |S 2-3/5 2/8 2-3/8 38-4|SSE 3-4|SSE 3-4/SSE 3-4/SSE 4| SE 4 4-5 | SSE 5|SE 3 7 
13 | SE 4-6|SE 5|SE 6|SE 7|SE 7|SE 7|SE 7|SE 6| SE 7 6/SE 6|SE 7 7 
14 | SE 6-7|SSE 6-7|SE 6-7 | SE 5-6 | SE 5-6 | SE 5|SE 5| SE 5| SE 5 5-6 | SE 5-6 | SE 5-6| 7 
15 | SE 3-4 | SE 3-4, SSE 4|SE 4/ SSE 4!SSE 4/SSE 4|SSE 4!SSE 4 4/SSE 4|SSE 4 4 
16 /S 3|S 3|SW 2-3|WSW 2-3) WSW 1-2) WSW 2) WSW 1} NE 1/ Calm 0 0 | Calm 0| NE 0-1 3 
17 | NW Oo|N 0-1 | W 1|SW 1-2|SW 1|SwW 1|/Sw 1/8 2/8 2 3 3 3 4 
18 | SW 1-2 | Calm 0| NW 0-1| WNW 0-1| NNW 0-1] NE 0-1 | NE 0-1 | W 0-1 | W 1 1| SSW 2) WSW 2 3 
19 | SSW 3|SSW 3|SSW 3) SSW 3/SSW 3/SW 3 | SW 2/8 3/58 3 3/58 3/5 p 3 
20 |S 3/5 3/5 2|SSW 2|SW 1|;SW YG 1|N HEN, 0-1 0-1/E 1/E 1 3 
21 |N 0-1} N 0-1 | N 0-1|N 1-2| NE 0-2 0-1 | E 0-1/N 0-1) E 0-1 0-1 | NW 0-1) N 0-1 4 
22 |S 3-4/5 3-4|}SSW 2-3/SSW 2-3/SSW 2-3/SSW 3 | SSW 3) W 3-4 | W 3-4 0-1 | E 0-1| NE 0-1 4 
23 |ENE 0-1/E 0-1 | ENE 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0] W 1 | Calm 0 a VWs Bo || iE 2 2 
24 | NE 0-1|N 0-2 | N 1-3 | NE 0-2 | NE 0-1 | N 0-1 | W DWE 3 | W 4 5-6 | W 5-6 | SW 4-6 6 
25 | N 1-3} N 1-4| N 1-4/N 1-4| N 1-4} NE 1-4| NE 1-4| NE 1-4| NH 1-4 1-4|SE 1-4|E 1-3 4 
| 26 | ENE 0-2|N 0-2 | NE 0-2 | N 0-2|NNE 0-2] E 0-2 | N 1-3| N 0-2| E 0-2 0-2|}E 0-2 | E 0-2 3 
27 |N 0-1| NE 0-2 | NE 0-1|}ENE 0-2/NNE 0-1] NE 0-2 | SE 0-1| N 0-2 | NE 0 0-2 | NW 0-2 | NW 0-2 3 
28 |NW 0-2 | SW 1-2| WNW 1-2/ W 0-2 | W -9| W 1-3 | W 0-3 | W 1-3/8 2- 2-3/8 3-4/5 3-4 4 
29 |W 1-2 | NW 2-3 | W 2-3| W 0-2 | W 1-2 | W 0-2 | W 0-2 | W 0-2 | W 0. 0-2 | W 0-2 | W 0-2 3 
30 |SE 4|SE 4-5 | SE 5|S 4-5|SW 4|SSW 4|)SSW 4) W 2-4 | SW 3+ 2-4| W 4-5 | W 4 6 
MEAN 2°50 2°38 2°55 2°58 2°38 2°42 2°32 2°35 2°28 POI) 2°55: 2°43 
| 13 14 15 16 17 19 20 21 23 Midnight. |Mean. 
j j ——  ———— — ———— | — ———  — ee _ | = ,§ SO +> 
| Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. .|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. 
> 1 2-4) W 2-5) WSW 2-4) SW 3-5 | NW 3-6 | N 0-5| WSW_ 1-3] W. 3-6 | W 3-4 W 2-4 | W 2-4) 2:7 
mi «62 6|SSW 6-7|S 7-8|SSW 6-8/SSW  6-7|SW 6|SW 5-7 | SW 5-8/SSW 7-8 9/5 8-10 |S 8-10] 5:0 
i 3 3-7 | WSW 3/WNW 2-4) W 1-3 | Var. 2)N 1-3 | N 0-1 | NW 1-2 | NW 1-3 NW 1-3 | NW 1-3 | 3-0 
4 2|Var. 1-4|SSW 3) W 1-3|N 1-3|N 1-4| Var. 2-4) NW 1-3| WSW 2-4 Wsw 1-4| NW 1-4) 2:3 
s 5 1-4) Var. 2-5] Var 1-3} WSW 2-4| NW 1-3 | WNW 3-4] W 2-3 | SW 4|SW 4-5 SSW 5-8/SSW 7-8] 3:4 
| 6 1-2| NW 1-3 | SW 2-4|N 14/N 1-3 | NW 1-3 | NW 0-2 | NW PERN Nh -4 5| NW 3-5 | W 1-5 | 3°6 
aa 2-4) N 1-3 | SW 1-3|N 0-2} N 0-2 | N 1-3| NE 1-3 | N 1-3) |\N —2, 2| ENE 1|\|E 0-1} 2'1 
| ; 38 2-4 | W 3-4| WNW 2-3) NW 2-3 | W 3-4 | W 2-3 | W 2-3 | NW 1-2| NW 3 3) W 1-3 | W 0-2} 2:2 
| 9 2-3| WNW 2|W 1-3 | NW 1-3} WNW 1-3} NW 1-2| NW 1-3} WSW 1-3} W 3 4| NW 2-4|N 1-3] 2:2 
| 10 1-2| NE 0-3|}ENE 1-3] NE 0-2 | NE 0-2); E 0-1} NE 0-2 | NE 0-2 | NE 2 3|N 1-3 | NE 0-3} 1:5 
0|Cam  o0/N o1/NW v1/N o2/Sw 1| Ww 4|Wsw 1-2/SW 2 2| Sw 2/8 2-3| 11 
4-5 | SE 4-5 | SE 6|SE 6/SE 4|)SE 5|SE 6|5E 6|SE 6 6/SE 6-7 | SE 5-6] 4°5 
6|SE 7! SSE 5-6 | SSE 4-5| SSE 5|SSE 4| SSE 6| SE 6-7 | SE 6-7 6|SE 6 SE 6} 60 
6|SE 7|SE 6-7 | SE 7|SE 7|SE 4| SSE 4| SSE 3|SSE 3 2| SSE 3/S 3 6:1 
4)|/SSE 4,SE 3-4!1SE 3| SSE 2) SSE 2|SSE 2;SE 3/SSE 2 PA \ tS} 2/S 2-3) 3°3 
0-1 | W 0-1 | W 1-2} WSW 0-1} WSW 0-1|/SW 0-1} W 0-1) W 0-1 | W 0-1 0-1|WNW 0-1) W TI) a C(0) 
4\S8 4| SSE 4|SSE 4| SSE 4|SE 4|S 4| SSE 4/SSE 4 4| SSW 3 | SSW 3) 27 
2|SW 2|}SW 2|SSW 2)SSW 2\|SW 2| SW 3) SSW 3 | SSW 3 3 | SSW 3) SSW 3] 17 
3| SSE 3/5 3/5 3|SE 3/8 3/5 3/58 3/58 3 3/58 3/8 3] 2:9 
0O|E 2,ENE 0-2|}NE 1-2|} NE 1| NE 2\E 2| ENE 1| NE 0-1 0-1| NE 1|/N it 1:3 
0-1| SW 3) SW 2| NW 1-2 | SW 3) SW 3 | SW 3/58 3) SSW 3 3/5 3-4/5 4] 17 
0-1| E 1| NE 0-1 | NE 0-2/ E 0-3 | E 0-2) E 3| NE 1-2| NE 1-2 TAINS 0-1) N NE 0-1} 1:8 
2| NW PAW i 0-1 | NW 1-2 | NW 2) WW 2| NW 2) NE 0-1| N 1-2 0-1] Var 0-1| NE 0-1] 09 
4-6 | W 5-6 | NW 1-4| W 1-4 | NW 5 | NW 4-5 | NE 4-5| N 2-6| NE 2-5 2-5 | N 2-6 | NE 1-5 | 3'2 
1-3 | SE 1-3 0-2 | N 13/E 1-3| NE 1-3] E 1-2 | NE 0-2 | NE 0-2 0-1|ENE 0-1| NE 0-2] 1:9 
0-3 | W oN 1-3| N 1-3 | E 1-3 | SW 0-2| N 0-2} NNE 0-2|N 0-2 0-1|N 0-1) N 0-1} 1:2 
0-2} W 0-3 | NW 1-2 | W 0-2 | W 1-3] N 1-3 | Var 1-3| W 0-2 | W 0-2 0-2 | WSW GN 0-2} 11 
4\S8 4|SW 2-4 | SW 2-4 | SW 2-4| SW 2-4 | W 3-4 | W 2-3| WSW 2-3 1-3 2-8} WSW 1-2} 2°5 
0-2 | W 0-2 | W 1| NW 0| W 0-2 | W 0-1/8 0-1 | SSW 1|SSW 1 1|SE 2|SE Oj) ee 
| 4|W 3-4 | W 2-4|/SW 1-3 | SW 1-3 | W 0-3 | W 1-3 | SW 4|SW 5 —6 | SW 4-6 | S3W 6| 3:8 
i 2°72, 3°02 2°68 2°52 2°65 2°43 2°67 2°62 2°68 2°73 2°83 2°78 | 2°56 
r 
) q 
N77. NNE7. NE75. ENE10. E32. ESEO. SE6S. SSE38. S61. SSW 38. SW 62. WSW 29. W 108. NW 61. NNW2. Calm or Var, 25. 
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WIND. DIRECTION AND ForcE (0 to 12): MAY 1904. 
| ai 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 | 
Dir’n. Force.) Dir’n. Force.|Dir'n. Force. Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force. Dir’n. Force.| Dir'n. Force.|Dir’n. Force.) Dir’n. Force.| Dir'n, Force.|Dir’n. Force. S| 
1 |SSW 47/S 4-6|S 5-6/5 5-6|SSW 3-5|SSW 2-4|/SSW 2-4|SSW 2-4] SSW 4/S 5/S 5|S ye || 
2 |SSE 3|SE 3|SE 3, SE 3| ESE 3| ESE 3|/E 1} Calm 0| W 0-1| NE 0-2|E 0-2 | NE 1-3} 3 | 
3 | NNW 0-2) NW 0-2) NW 0-2 | SW 1-3 | NW 1-2} NW 0-1| N 0-1 | W 0-1| N 0-1| NE 0-3 | NW 0-2 | W 0-3 oa 
4 |N 0-1|N 0-1) N 0-1| N 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|SW 0-1 | SW 0-1 | SW. 1/8 il fe 
5 |S 4|s 3/8 3| SE 3/S 2|SE 3/S 3/58 2\S 1| ESE 2| ESE 2| ESE 2 4 
6 |SE 3| ESE 3 | ESE 2| SE 2|)SE 2\E 2|\5 1| NE 1| NNE 2|E 1\E 1-3 | N 1-3 4 | 
(Oo RNENE 1-3 | NE 1-3 1-4|N 1-4|N 1-4| N 1-4 | NE 14|N 1-4| N 1-5|N 0-5 | NW 1-5| NE 1-5 7 a} 
8 |ENE 1-6/ENE 1-6| NE 1-6 | N 1-6| NE 1-7| NE 17| NE 1-5| NE 1-5| NE 1-5 | NE 1-5|N 1-4| NE 1-4 Ke 
9 0-3 | NE 0-3 | NE 0-4 | NE 1-4| NE 1-5 | SW 1-3 | N 1-3} NE 0-3 | NE 1-3|E 12| NE 1-2| EH 1-3 5 | 
10 |E 2|NE 0-2|}ENE 1-2/5 1/ENE 1-2|}ENE 12/E 0-2 | E 0-2/ E 0-1 | N 0 | Calm 0|E 0-1 i | 
11 |W 0; W 1|W 1|W 2) W © WwW: NV LW eH Wi 1-2) W 0-1 | W 0-1 | W al 2) 
12 |SW 2|SSW 2|SSW 2/\8 2/8 2)8 2\8 2\S 2)S8 3/5 3|/SW 3| SSW 3 Ey 
13 |WSW 2-3|SW 2-3 | WSW 3| SW 3-4 | SW 3-4 | SW 4) SW 4|1SW 4| SSW 4) SW 4|)SW 4/8 4 Pa | 
14 | SW 4|/SW 4-5|WSW 3-5|SSW 3-5|SW 3-5 | SW 3-5/SSW 3-5|SSW 5-6|/SSW 5-6|N 1-2/SSW 1-4|SSW 1-3] 6 | 
15 |NW 1-3|NW_) 1-3/W 13|/NW 1-3|WNW 1-3|NW_ 0-3|/SSW 1-3/SSW 1-3|N 1-3 | W 1-3 | W 1-3|SSW 1-4 Em 
16 | SSW 2)SW 3| SSW 2| SSW 3/5 3/8 2\S8 3 3/5 3-4| SE 4|SE 4/8 5 6 | 
tide WAVE 0-2 | W 3-4] W 1-2| W 2-3| WNW 2-3| WNW 0-2} WNW 0-2] WNW 0-2| WNW 0-2| W 0-2|NW 1-3) W 13)| 2a 
18 |WSW 2-4| W 2-4 | W 2-4) W 1-3|)N 0-1| WNW 1-2) W 2} Calm 0|SW 0-2 | SW 1-3/5 1-2)/SSW 1-2 4 | 
19 | ENE 0-2|)N 1-3} NNE 1-3| ENE 1-3/N 1-3 | E 1-3 | NE 1-3 | NE 1-3 | K 1-3| E 1-3/N 1-3 | N 1-2) 3 | 
20 |S 1) SSW 1\8 1/8 1|S8 1/S 1/s 1/s eS) 2\8 1/S 1/8 1} 4° 
21 |SE 4/SSE 4/8 3/8 3)S 3/SW 2/8 2\8 1|SE 2) SE 2|SE 2|SE 2| ae 
22 | ESE 2|SE 3|SE 3\SE 2|SE 2|SE 2/8 1|s 1/8 1|Ss 1/s 1|Ss 1) 38 
23 | SSE 3| SSE 3| SSE 3| SSE 4|)SSE 4|5 4/8 4-5|5 4|SE 4-5 | SE 4-5 | SE 4-5| SH 4-5 5 
24 1S 2/8 aS 1/8 1\8 1/Ss 1|SE 2|SE 2|58 2\8 2/8 2|SW 2 2- 
25 |SW 2|SW 2| WSW 1| NW 1|SW 1|SSW 2/8 218 3/8 3/58 3/8 3|S8 2) iim 
26 | SE 3 | SSW 3| SSW 2\8 1/Ss 1|s 218 2|SE 3|SE 3|S 3|SE 21S 3| Sat 
27 | Calm O|NNW 1/NW = 1-2;NNW 1-2/N 1-2) E DIN 0-1| N 0-1| NE 0-1 | SE 2|SE 2|SE 2| 3M 
28 | ESE 2-3] ESE 38|ESE 3-4] ESE 2) ESE 3 | ESE 3| ESE 3| ESE 3|SE 3| SE 3|SE 3| SE 3 
29 |SSE 2\8 2| SSE 2/8 2 3/58 2/8 218 2|S 0-1/8 0-1/8 2\s 2) ae 
30 | SSE 1|SSE 1| SSE 1'SSE  0-1/SE 0 | Calm 0|E 0-1| ESE 2|SH 3) SE 3| ESE 2| ESE 3) 4659 
31 | ESE 6| ESE 6|ESE 5-6|ESE 45/SE 3-4 | SE 4|SE 4|SE 4|SE 5 | SH 4-5 | SE 4| ESE 4| ‘om 
MEAN 2°32 2°48 2°34 2°31 2°19 211 2°02 1°98 2°26 2°18 2°23 23°7 4 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23 Midnight. |Mean,| 
Dir’n. Force. Dir’n. Force. |Dir’n. Force.| Div’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n, Force. Dir’n, Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. |Dir'n, Force.|Dir’n, Force.|Dir’n. Force. 
aL igs! 5|S 5-6|S 4/8 3-5 | SSW 418 2-4| SW 2-4 | SW 3-5 | SW 2-4 | SW 3-4/5 3/8 3 
2 |E 0-1/5 0-2| Var. 0-1|/N 0-2 | N 0-3 | NE 0-3 | E 0-3 | N 0-1 | N 0-2 | N 0-1}ESE 0-1|NE 0-2 
3 |SSW 0-2/SSW  0-3/S 1-2| W 0-1 | W 0-2 | NE 0-2 | E 0-2 | NW 0-2 | N 13)N 1-3 | E 1-3 | N 0-2 
4 |S 1|SW 1|SSW 28/SSW 2-3/S 2-3 | SW 2-3 | SW 2-3) |S 2| SSW 3 | SSW 3/8 4|S 4 
5 | ESE 2| ESE 3| SE 3| SE 3 | ESE 3| ESE 3 | ESE 3|SE 3| SE 3-4 | SE 3-4 | SE 3-4 | SE 3 
6 | N 1-3) N 1-3 | E 2-3| NE 0-2 | NE 1-3 | N 0-2 | N 1-3|NNE 1-4|N 1-3|N 0-3 | NE 1-3 | NE 1-3 
Ae 1-5 | E 1-4|N 2-4) NE 1-3 | NE 1-3 | N 1-3 | NE 1-6|N 0-4] N 1-5 | NE 1-5 | NE 0-5|N 1-7 
Ha Ie 0-4 | NE 1-4|N 14|N 1-4|N 0-3 | N 0-3 | N 1-3 | N 1-4|N 1-4|N 1-3|ENE 1-4/5 1-4 
9 |E 1-3 | NE i-3|NNE 2-3|}ENE 1-3| NE 1-3 | E 1-3 | NE 1-2|ENE 1-3] NE 0-2 | NE 0-2 | E 2-3|}ESE 1-2 
10 | Calm 0 | Calm 0 | Calm O|N O|N 1| Calm 0| NW 1|N IN 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 
a, 1} WwW 1|W 0| W EW: 1|SW 2|SW 1|SW 1) WSW 2|/SW WSW 2)SSW 2 
12 | SSW 3| W 3/SW 2) WSW 2\|SW 3|SW 2-3 | W 2)| WSW 3|WSW 2-3|SW 3/ SW 2-3} WSW 2-3 
13 |S 4\8 2-4|)8 4)/SSW 3-4) SW 4|SW 2-4) SW 3| SW 3-4 | SW 3-4 | SW 3-4| WSW 3-4/}SW 4-5 
14 |SSW 1-3|W 1-3| N 1-3}NW 1-3/NW 1-3/NW_ 0-3| W 1-3|NNW 1-2|}NNW 13|NW_ 1-3/} WSW 1-3/N 1-3 
15 | NW 1-3 | SW 1-3| N 1-3| NW 0-2 | NW 1-2 | NW 1-2 | NW 0-1 | NNW 1|N 0-1| N 0-1 1-2 | SW 2 
16 |S 5|S8 5|5 6|SSW 3-5/8 4-5|SSW 3-4/SSW 3-5|WSW 2/WSW 2-3| NW 2| W 1-3} WNW 1-2 
LOW. 1-3 | W 1-3 | NW 1-3|WSW 1-3} WNW 1-3| W 2-3 1-4| NW 2-4 | W 1-3 | W 2-4 | NW 1-3| WNW 1-3 
18 |SSW 1-3) W 1-3 | NW 0-2 | W 1-3| N 1-3 | W 1-3 1-3 | W 1-3 | NW 1-3 | NE 0-2|ENE 0-2/E 0-2 
19 |} 1-2|N 1-2}ENE 0-1]ENE 0-1/| SE 0-1 | Calm 0 | Calm 0|W 0 | Calm 0|SSW 0-1/8 0-1)}SSW 0-1 
20 |S 218 1/8 1/8 1|S 2\8 2/5 2| SE 2|SE 2|SE 3| SE 3-4 | SE 4 
21 | SE 2\E 2|SE 3 | ESE 3| SE 2|SE 3| SE 2| SE 1|SE 2| ESE 1|SE 2| ESE 2 
22 |S 1|SE 1|S8 2|S 2\8 2\8 2|SE 2\8 2|SSE 3 2| SE 2-3 | SE 3 
23 |S 4-5/8 4/5 3-4/5 3/8 3/8 3/8 3/8 2-3/8 2 Z 2|SE 2 
24 |W 2|W NW 1|SW 1|SW 1| W 0-L | SW 0-1 | WSW 2} WSW 1-2|} WSW 1/SW 2)/SW 2 
25 |8 2|SE 2|SSW 1/8 0-1/8 2\|8 2\|8 2|SE 2|SE 2| SSE 2| SSE 2| SE 3 
26 |S 3/158 2|8 2-3 | SW oe A 1-2 | SSW 2|SW 1| WNW 0-1 0-1 | NW 1) WNW 1-2] WNW 1-2 
27 | SE 2|SE 2|)ESE 2-38)SE 3| SE 2|SE 2|SE 2|5E 0-1} ESE 1-2] ESE 3| ESE 2| ESE 3 
28 | SE 3)\ SE 1|SE 1| SE 0-1|E 1| SE 2| ESE 2|SE 2|)SE 2|SE 2|SE 1-2| SSE 2 
29 |S 2|SE 2) ESE 2|SSE 1|SE 2|SE 2/SE 2|SSE 1-2 | SSE 1-2|SE 2|SE 1-2| SE 2 
30 | SE 3| SE 3| ESE 3| ESE 3| SE 3-4 | SE 4/SE 4/SE 4-5 | SE 4-5|SE 5|SE 5|ESE 5-6 
31 | ESE 4|\/ESE 4-5] ESE 4| ESE 4| USE 4|ESE 3-4|ESE 0-1/ESE 1-2|SE 2|SE 2| ESE 2| ESE 2 
MEAN 2°31 2°19 2°19 1°92 2°16 2°06 1°97 1:92 2°02 2°05 2°16 2°32 
| 


N72. NNE4. NE45, ENE13. E33. ESE54, SE110. SSE20. S141. SSW46, SW59. WSW19. W58. WNW13. NW31. NNW6. Calmor Var. 
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WIND. DIRECTION AND ForcE (0 to 12). JUNE 1904. 
; | 
il 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ah 12 Max. 
Dir’n. Force.|Dir'n, Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force.|Dir’n. Force.| Dir’n. Force.| Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir'n. Force.) Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir'n. Force. 
ESE 1-2|SE 1| ESE 1| Calm 0| ESE 0-1) E 1| Calm 0 | Calm O|N 0-1/N 0-1| N 0-1| N 0-2 4 
N 1-3|}NNE 1-3)/NW_ 1-3|NNW 1-3|NW_ 1-3| NNW 3-4] NNW 3|NW 3| NW 3/ NW 2| Calm 0 | Calm 0 4 
WSW ~ 1/WSW 0-1) WSW 0-1} WSW 0|SW 0| SW 0-1 | SW 1| SSW 1/8 1/8 1/8 1/s it 1 
SSW  0-1|/SW 0-1 | SW 1|SW 0|SW 1|SW 2|SW 2|W 1/8 1|S8 2/5 1|;S8 1 2 
Calm 0; SW 0 | Calm 0|WNW 0} WSW 0-1| W 1| NW 2) Ww 2| Calm 0|W 0 | Calm 0 | Calm 0 2 
SSW 0|Ss 0;Ss 1|/SSW 0|W 0-1 | NW 1/N 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0|SE 0-1 | SE 0 1 
Calm 0} Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0| SE 0 | Calm 0/SE 0|SE 0-2| SE 0-2 | SE 0-2 2 
0-1/ENE 0-1) NE 0-1| NNW 0-1 0-1| N 0-1 | N 0-2 | E 0-1 | Calm 0|E 0-1| N 0| NW 2 3 
1-3 | NW 1-3|)N 1-3) NNW 0-2|} ENE 1/5 1| ESE 0| Var. 0|NW 0-1|ENE 0-2} NE 0-2|ENE 0-2 4 
ENE 1-3| NE 1-3|)ENE 1-3|E 2-3 | NE 1-3) ENE 1-3|5 2-4)ENE 1-3|E 1-4/E 2-3 | E 1-3 | E 1-3 4 
ESE 3|E 3|ESE 3-4|SE 3| SE 3| SE 3| SE 2|SE 1-2|SE 2|SE 1|/ESE 1-2|SE 1 4 
Calm 0|SW 0| WSW 0| W 0| W 0; Calm 0) SSE 0| SE 0-1 | SE 1/SE 1-2|SE 2) S£ 2 4 
SE 5| SE 5 | SE 5-6 | SE 5|SE 4-5 | SE 6/SSE 5-6|/SSE 6-7/S 3-5|/SSE 24/SSH 2-3]/SSE 3 7 
SW 2-3| SW 1-3 | SW 0-2 | W 1-3 | SW 0-2/8 1-2/}SSW 0-2/S 1-2/5 2 4/8 2-4/8 3-4 8 
SSE 5-7/S 5-6|SSE 3-4/8 2-3| WSW 2-3| SW 1-3; WSW 0-2) WSW 1-3|/SW 2-4 | SW 2-4 | W 0-2} WSW 1-2 7 
SW 1-4 | SW 3-5 |S 2-6 | SW 2-5 | SW 1-4| SW 2-5 | SW 5-8 | SW 4-8] W 2-7| WSW 3-8| WSW 3-7/ WSW 2-6 8 
WNW 2-4| W 1-3|NW 1-3) WNW 2-4] W 1-3|NW 0-3| WNW 1-3) W 0-3) WNW 2-3}NW~ 1-3|] W 0-3} WNW 0-2 4 
NNW 0-1] Var. 0| NW 0-1 | NE 0-1 | Calm 0O;E 0-2|ENE 1-4) NE 0-1/5 0-2 | N 0-1) N 0-2 | N 0-1 4 
WwW 3-4 | NW 2|W 1 1-2| W 2) NW 2-3) WNW 1-3) N 1-4/N 1-4 1-3 | N 1-4| NW 1-3 4 
NW 2|WSW 1-2)SW 2|WSW 1-2/}SSW 2-3|SW 4|/SW 3-4 | SW 3-4 | SW 3-4| SW 2-4| WSW  2-4| W 2-3 4 
ENE 1-3} NE 0-1| NE 1 1-2| NE 0-2 | ENE 2) ESE 0-1] Calm 0| SW 0-1) WNW 0-1|N 0-2) Var. 1-2 4 
1-4)/NW 24|)NNW 1-4| NNW 2-4/N 1-3| N 1-2 | NE 1-3 | Var 0-1} Var. O0-1/ENE 0-1/ENE 1-2 0-1 4 
NW 1-3| NNW 1-3|/N 13|N 2-3 | N 1-3) N 1-2} NNW 0-1| NW 0-1/ N 1-3) WNW 2-3} NW 1-2|N 1-2 o 
NW 2|W 1-3 | W 2|W 21 Ww 2-3 | WSW 1/SSW 1| SSE 1|SE 1-2|SE 2|SE 3|SE 3 3 
Calm O|N 1-2| Var. 1-2) NE 1-3 | NE 1|NNE 1-3/N 1-3|N 1-2 | Calm 0| NNW 0) War. 0 | Calm 0 3 
ENE 1-2/| ENE 2\)Var. 0-2|}ENE 1-3/ Var. 0-2|}ENE 2-3/E 0-1| E 1-2] E 1|N 0-1| N 0-1} N 0-1 3 
0-1| N 1|N 2|/N 1 2 2|N 0-1) N 1} Calm 0|SEH 0-1 | SSE 1/8 1-2 3 
8 3/5 2-3 | SW 2-3 | SW 21Sw 1-2 | WSW 1/SwW 0-1} WSW 0|s 1|SE 1| SE 0-1/8 3! 4 
SSE 3 3-4/5 3-4/8 3 3-4/8 2-3/5 3/5 3-4/5 3/8 2-3|SE 5|SE 4 5 
SSE 3-4| SSE 3/S 3| SSE 4| SSE 3/SSW 1-3/5 1-2/8 2-3/8 3-4/5 2-3 | SSE 3/SSE 1-3 7 
1°90 1°82 1°80 1°72 1°58 1°85 1°68 1°58 1°58 1°65 by algsy7 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Midnight. |Mean. 
Dir’n. Force.) Dir'n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.) Dir’n. Force.| Dir’n. Force.) Dir’n. Force.| Dir’n. Force. | Dir’n. Force.) Dir’n. Force. |Dir’n. Force.) Dir’n. Force. 
le oN 1-3| N 0-2 | N 3/NNW 2-3/N 3) N 2-3 | N 3-4| NNW 2-4|/N 2-4 | N 1-3 | NE 1-3| NE 1-3] 1°5 
2 |NW) 0-1/N 0-1 | Calm 0 | Calm 0} Calm O|N 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Calm 0} Calm Ol) Ie 
aS 1/S 1/8 1/|Ss 0-1 | SW 1) Calm 0 | Calm 0|Ss 0-1/8 o/s 0-1/8 1/8 1a] OR? 
418 2|S 1| SW 1|SW 1|/SW 2|SW 2\S 2|SW 2| Calm 0 | Calm 0} Calm 0 | Calm 0) Ll 
5 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0} Calm O|N O|N 0-1 | NW 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0) Calm 0} Calm 0} 0-2 
6 | SE 0-1| SE 0-1/5 0-1/5 0-1 | SE 0-1/8 1/SE 1} Calm 0} Calm 0| ENE 0 | Calm 0 | Calm 0} 03 
7 |SE 2|SE 2} Calm 0 | Calm 0; EK 0 | Calm 0} Calm 0 0-1 | Calm 0 | Calm 0| NE 0-1 | Calm 0] 03 
ei) NW 0-1 | NW 0-1| NE 0-1 | Calm 0|N 0-1| NE 0-1 | NE 0-2 | N 12| NE 0-1 | E 1-2)}ENE 0-1|NE 1-3 | 0°7 
9 |ENE 0-2|}ENE 0-2|NE 1-3 | NE 0-1/ESE 3-4|E 1-2} £ 1-3) E 2-3 | E 1-3 | NE 0-2/ENE 1-3|NE 1-3] 1°4 
ESE 3/E 2-4] ESE 3 3| ESE 3/E 2-4) E 2-3 | HE 3|/ESE 3-4|ESE 3-4) ESE 3-4] ESE LEN Ore 
SE 1|S 0-1 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0} Var. 0;/WNW 0O|}W 0-1 | W 0|SW 0 | Calm 0 | Calm 0} 12 
SE 1-2| SE 1-2 | SSE 1|SE 1| SE 1-2 | SSE 2|SE 2| SE 1|SE 2-3 | SE 3-4 | SE 3-4 | SE 4| 13 
5 2|SSW 1-2/SSW_ 1-2/8 12|/;SSW 1-2|}SW 1-2/8 1/ SSE 2|SSE 1-2 | SSE 2-3 | SW 1-3 | SW 1-3| 3°2 
s 1-3/8 1-3]S 2-3/8 4|SE 2-4 | SE 5 | SSE 5-7| SE 7-8 | SE 8|SE 7-8 | SE 8|SE 7-8 | 3:7 
Ww 0-1) SW 1-2 | SW 1-3/SSW 1-3/S 1-3/8 1-3/8 1-4/SSE 3-4/SSE 3-4/SSW 13/SW 1-4 | SW 2-4] 2°5 
Ww 2-7| SW 2-6 | SW 2-3 | W 2-6| WSW 3-6|WSW 1-5| W 0-4 | W 1-4; WNW 2-4|) W 2-4|NW 1-3|NW- 2-4] 3:7 
WwW 1-3 | W 1-3} WSW 2-3) WSW 1-3| WNW 1-3) W 12;NW_ 1-3) W 1-2| WNW 1-3| SW 2-3 | SW 2) W 1-2| 2:0 
WNW 0-1|N 0-1} W 12)}NW 2-4) W 2-3|NW 1-3} WSW 1-4] WNW 2-3] W 2-4|NW 3-4) NW 2|W 3-4 | 15 
NW 1-2} NNW 1-3] W 2| W 1-2} WNW 0-1) W 1-9)| Mar, 0-1) W 1-2| W 2|W 2) W 3| WNW Z| U9) 
WwW 1-3)WNW 0/|}NW 0-2 | Var. 0-1| Var. 0-1; Calm 0|E 0-1] E 1-2/1 1-2| £ 0-2 | SE 0-2/ E Es 
WNW 1-2;|NW 0-2;/NW 1-2/NW_ 0-1/NE 0-1 | W Di We 1-2| W 0-1] NW 0-2) W 1-3 | SW 2-3 | SW 2-4| 1:2 
ENE 0-1/N 0-1| N 1-3|NW 1-2/NE 1-2|N o|N 0-1}; NW  0-1/ W 1-3 | W 13;};NW 23|)/NW~ 2-3] 1°5 
NE 0-2 | W 0| Var 1-2 | SW 1-2| W 1-2|N 0-1 | Calm 0} Var. 0O|N 0-1 | W 1|W 2\|N 1-2} 1°3 
SE 3| ESE 3/E 2/E 1-2|E 1\E 1| Calm 0|ENE 0-1|ENE 1-2|NE 1-2); ENE 1| ENE a ae 
E 1-2|N 0| Var. 0-2} Calm 0| Var 0-1| E 1-3 1-2 | Calm 0| Var 0-1) Var. 0-1) WSW 0-1] ENE 2) 09 
ENE 0-2|E 0-1 | ENE 1|/ Var. 1-2|E 12) 1-2/E 0-2|ENE 2-3) N 2-3 2-3| N 1-2|N 1-Z| 1°4 
S - 1-2/SSE 1|SE 1-2|SE 1|SE 1| SE 0/S 0|SE 0-1] SE 1-2 | SSE 1-2} SSE 2 2-3| 11 
SSE 2\8 0-1 | ESE 1|SE 2-3 | SSE 2/8 2| SSE 2|SE 3-4| SE 3-4 | SE 3-4 | SE 3/SSE 3-4! 1:9 
SSE 3-4/SSE 2-3/SE 3|SE 3-4/5 2\s 2-3|S 2-3 | SE 4|SE 3-4|SSE 3-4|SE 3-4|SSE 3-4| 3:2 
SSE 13/SSE 2-3)SE 3-4 | SE 3-4 | SE 2-418 2-4/5 0-3 |S 2-3/8 2-4| SSE 4|/SSE 6-7/SSE bil) Sal 
1°58 1°25 1°52 1°48 1°53 1°48 1°38 1°72 1°85 1:93 2°02 2°15 | 1°67 


N72. NNE2. NE23. ENE30. B44. ESE18. SE81. SSE41. $77. SSW13, SW57. WSW25. W59. WNW 20. NW44. NNW 14. Calm or Var. 95, 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 


DIRECTION AND Force (0 to 12). 


WIND. 
1 2 3 4 5 6 7 
Dir'n. Force. Dir’n. Force. |Dir’n, Force.|Dir'n. Force.|Dir'n. Force. |Dir'n. Force. | Dir'n. Force. 
1 | SSE 4|SE 3-4 | SSE — 3/8 3-4/5 2-3/5 1-3 | SSE 2-3 
2S tN: 1-2| W 1-3 | SW 2-3 | WSW 21 W 2| WNW 1-2) W 1-3 
3/8 2-3) SW 2-3) WSW 1-2| SSW 2|SW 2-3 | W 0-2 | SW 1 
ANY 0| W 0-1/8 1|/SW 0| W LW 0-1| SW 1-2 
5 |W 1-2| NW 1-2 | Calm O|N 1] Var 0-1) Var. 0-1; WNW 1 
6 |W 2-3 | WSW 3|SW 3|W 2-3| WNW 1-3] SW 1-2} WSW 2-3 
7 | NW 2-4; NW 1-5) NW 2-4| W 2-4'| NNW 2-3/N 1-4| NW 1-3 
8 |WNW 4|/WNW 4/NW_ 3-4) W 3-5 | WNW 3-4| WNW 4| WNW 2-4 
9 IN 1|/N 1-2|N 1-2| NW 2 AW: 1-2| NW 0-2| WNW 2-3 
10 | NW 1| NW 1-2| NNW 1| NW 0-1 | NNW 1); W 0-1| WNW 0-1 
11 |W 1|W OH AA 1-2 | W 1-2| W 1-2 | NW 1|NW 0 
12 |SE 2-3 | SSE 2-3 | SE 2-3 |S 2-3 | SSE 2-3 | SE 3-4 | SE 2 
13 | SE 4-5 | SE 3-4 | SE 5 | SE 5-6 | SE 5-6 | SE 5-6 | SE 6-7 
14 |S 2|/SSE 2-3|/SSE 3-4/8 3/SSE 3-4/S 3-4/8 3-5 
15 | WNW 1-3| W 1-3/8 3| SSE 8-4 |S 2-4 | SSE 3-5/5 4-5 
146 |W 2| NW 1-2| WNW 2-3| WSW 0-1} WNW 1-2| W 0-2 | NW 2-3 
7S AN! 1; W Ts 0-1 | W 1-2}WNW 1|NW 0|W 0-1 
is |S 1-2/8 1/8 1-2 | SW 1) WSW 1,SW 0-1/SSW 0-1 
19 |S 1/S 1-2/5 1-2|58 1-2 | SSE 2|)SSE 0-1 | SSE 1 
20 | SE 3|/ ESE 3-4/SE 4-5| SE 5|SE 5|SE 4/SE 3-4 
21 |SSW 0-1/SE 2|SSE 1-2 | SSW 1) WSW 1) WSW_ 0-1/ Calm 0 
22 |S 1/8 1/|SSE 1/S 1-2 | SSE 1) SSE 1-2| SE 1-2 
23 | SE 2|\SE 2|SE 2/8 2|SSE 1-2/ SSE 1-2| SSE 0-1 
24 | SE 0;s ORS) 0| Calm O/;/E 0} Calm 0, Calm 0 
25 |SE 1|SE 1-2 | SE 2|SE 2|SE 2|SE 2|SE 2-3 
26 | E O|E 0-1 | NE 1|N 1\/E O|N 0-1| N 1 
27 |N 0-1) N 1|N 1-2|N 1) Ni EN: 1|/N il 
28 | SE 1| ESE 1| SE 1-2 | ESE 2|SE 1|SE 1|SE 2 
29 |SE 4-5 | SE 3-4 | SSE 4/58 2-4|SE 5|SE 4|SE 3-4 
30 | SW 0-1/5 1/8 1-2|SSW 1-2|)SSW Lies 1-2)58 af 
31 |S 2-4|S 1-2;5 1/8 1|/s 1/SSW 1-2/8 0-1 
MEAN 1°79 1°87 2°03 2°00 1°94 1°73 1°84 
13 14 15 16 17 18 19 

Dir’n. Force.) Dir'n. Force.|Dir'n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
1 |SW 24/SSW 2-3/5 3/SSW 3-4) W 2-3} WSW 1-3] W 1-2 
2 |SW 1-2 | SW 1-3/5 2-3 | SW 2) WSW 0-2) WSW 1-3] WSW_ 1-2 
3 | SW 0-1 | Calm 0|W O|N 0| NNW 0 | Calm 0\|E 2 
4/8 2-3 | SW 2-3 | SW 3/|SSW 3-4] WSW 2-4/8 3-4 | SW 2-4 
5 |W 1-2| W 1-2| SW 2-3 | SW 2) Ww 1-2)WSW 2/SSW) 2-3 
Ge aves 1-3 | W 1-3| WNW 1-3} WNW 1-3 1-3) WNW 1-3] W 1-3 
1 Oty 1-3 | W 1-2|N 1-3; NW 2-3| WSW 2-4’ WSW 1-2| NW 1-2 
8 |W 2-3 | NW 12}/NW_ 1-3} WNW 1-2} NW 1-2|NNW 1-2| W 0-2 
9 |\SW 1-2| W 1-2| WSW 2-3) NW 1-2 | W 1-2 | SW 1-2| W 2 
10 1|N 0-1! N 1|N 0-1| N 0| NW 0|NW 0 
11 |SE 1|SE 2) 1)/ESE 1-2|)SSE 1|SE 1|SE 1 
12 |SE 4-5 | SE 4|SE 3|SE 3-4 | SE 4|SE 4|SE 4-5 
13 |S 2-4 : SW 0-2|SSW 3-4|SW 2-3 | SW 0-3 | SW 1-2 | SW 2-3 
14/8 4-6/5 1-3|SSE 5-6] SSE 5|SSE 5-8|SSE 7-8|S 3-7 
15 |SW 0-2|5 1-3/8 2-3 | SW 2-3 | SW 1-2} W 0|SW 1-2 
16 | NW 0-1 | NW 2-3 | W 2) WNW: 1|W 0-1| NNW 0-1| W 1-2 
17 | NW 0; WNW 0|SE 0-1 | SE 1| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 
18 | SSE 1\S 1/8 1|/SSW 0-1/N 0 | Calm 0|SE 0-1 
19 | SE 3| SE 2-3 | E 1-2} ESE 2-3/SE 2-3 | SE 3|SE 3 
20 | SE 4-5 | SE 3-4 | SE 2|SE 3|) SE 3|SE 3-4 | SSE 2-3 
21 |S 0| SSE 0-1 | SSE 1-2 | SSE 1/8 0-1 | SSE 1/SSE 0-1 
22 | SSE 1| SSE 0-1 | SSE 1| SE 0 | Calm 0| SSE 1/8 1 
23 |S 1/SSE 0-1 / Calm 0 | Calm 0|/SE 0|SE 0| SE 0 
24 | SE 1|SE 0 SE 0-1 | SE 0-1 | SSE 0-1 | N 0-1'N 0-1 
2 |SE 2-3 | SE 3| SE 1-2} ESE 0-1/SE 2| SE 3|SE 3 
26 | Calm O0|/ NNW O|N 0|5E 0 | SE 0-1 | SE 0-1 | SE 0-1 
27 | SE 2|SE 2|SE 1-2| SE 1-2 | SE 1|SE 0-1|SE 0-1 
28 | SE 1-2 | SE 2-3 | SE 2-3 | SE 2|SE 2|SE 2| SE 2 
29 SSE 3/58 3-4 | SE 3/)SE 2-3);SSW 0-1/SW 0-1/SSW 0-1 
30 | SSE 1| SSE 2-3 | SW 0-1 | SSE 1-2|}SSW 0-1)|SE 2)8 1-2 
31 |S 1-2 | SSE 0-1; WNW 1/5 2|8 2-3;);SSW  0-1|/ SSW Uf, 
MEAN 1°81 1°66 1°81 1°73 1°50 1°56 1°61 


8 9 
.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force. 
Ss 2-4 | SSE 5 
SW 1-3| WSW_ 1-3 
SW 1-2}SSW 0-1 
WSW 1-2|)SW 1-2 
NW 1} Calm 0 
SSW 2)}SW 2-3 
NW 1-3 | NW 1-4 
WNW 2-4] NW 1-3 
SW 1-2|SW 2 
NW 2| NW 2 
SW 0|SW 0 
SE 2-3 | SE 3 
SE 5-6 | SE 6-7 
SSE 2-4|SSE 5-6 
iS) 3-4|SSW 2-4 
NW 1-3 | NW 1-2 
Calm 0 | Calm 0 
Calm 0|SSE 0 
SE 0-1| SE al 
SSE 3| SE 3-4 
SSW  0-1|SSW 0 
SE 2/SSE 2-3 
S) 0|s 0 
SE 0|SE 0 
SE 2-3 | SE 3 
N 0-1|NNE 0-1 
IN 0|/ENE 0-1 
SE 2|SE 2 
SE 8-4|/SSE 4-5 
S 1-2/8 1-2 
S) 2-3 |S 0-1 
1:76 1:90 
20 21 
Dir'n. Force. Dir’n. Force. 
WSW 3| WNW 3-4 
WwW 1/SW 2-3 
NE 1| Calm 0 
Sy} 3|SW 3-4 
SW 2-3 | SW 3 
Var, 0-2 | W 1-2 
|W 1-2 | W 0-2 
WNW 2-3| NW 2 
W 2|WNW 2-3 
Calm Oy Win: 10) 
SE 1,/SE 2 
SE 5 SE 4-5 
SS) 3/8 2-3 
SSW 3-6 W 0-4 
WNW 2) W 2-3 
! 

WwW 2-3, W 0 
Calm 0 Calm 0 
ESE 0-1, Calm (0) 
SE 1-2 | MSE 2 
SE 3| SSE 3 
Calm 0|SW 1 
SSE 1/SSE 1-2 
SE 0-1 | SE al 
N 0-1|NNE 0-1 
SE 3|SE 2 
SE O|N 0 
ENE 0-1|SE 1 
SE 2-3 | SSE 3 
Ss 1/8 1 
SE 1| SSW 1 
SW 0-1)5 3 
1°65 alba 


10 ll 

Dir’n. Force. Dir’n. Force. 
SSE 45|SSE 3-4 
SW 1|/SW il 
SW 1-2 | SSW 1 
SSW 2-3) SW 2-3 
N 0-2 | NW 0-1 
SW 3-4! WSW_ 3-5 
NW 1-3) WNW 1-3 
NW 1-3) W 1-2 
WSW 2-3) W 3 
NW 1|NW 1 
SSE 0-1) SE i 
SE 3-4 | SE 2-3 
SE 5-7|SSW 2-3 
SSE 5-75 4-6 
SW 2-3 | SW 1-2 
NW 1-2| WNW 1-2 
N 0|/ WNW 0-1 
SSE 0-1 SSE 0-1 
SE 1-2 SE 3 
SE 2-3 | SE 2-3 
Ss 0-1/5 0-1 
SSE 0-1/SE 1 
Sty 0|SE 0-1 
SE 0-1, Calm 0 
SE 2-3 | SE 2-3 
N 0-1] N 0 
EK 1|SE 1 
SE 2|SE 2 
SE 4-5|S 3-4 
S) 1-2|SSH 2-3 
SSW 0-1/SSW_ 1-2 

1:94 1°79 

22 23 

Dir’n. Force.|Dir’n. Force. 
SW 3;NW 1-2 
SSW 2-3 3 
Calm 0| Calm 0 
SW 3| SW 3-4 
Sw 3| SW 3 
NNE 1-2|/N 1-4 
WwW 2-4 | W 1-3 
NW 3/N 0-1 
WwW 2-3 | N 1-2 
WwW 0-1 | W 0-1 
SE 1| SSE 2-3 
SE 4-5 | SE 5 
s 3-4 | SW 3 
SSW 1-3] W 1-4 
NW 1-2|W 1 
NW 1/NNW 1 
SE 1| SSW 1 
SSE 0-1!8 0-1 
ESE 2|ESE 1-2 
S) 2-3 | SSE 2-3 
s 1| SSE 1 
SE 2|S8 1-2 
SE 1| SSE 2 
NNE 0|NE 0-1 
ESE 1-2|SE 3 
N 1|N 0-1 
E 1| ESE i 
Ss) 3|SE 3 
SS) 1-2;|SSW 1-2 
SSW 1-2/5 af 
s 2-3 | W 0-1 

1°85 1°74 


JULY 1904. 


1B 
Dir’n. Force. 
SW 1-3 
WwW 0-1 
Calm 0 
S 2-3 
WNW 1-2 
WSW 2-5 
Var. 1-2 
WNW 1-3 
SW 3-4 
NW 0-1 
SSE 1-2 
SE 3-4 
SSW 2-4 
SSE 2-3 
SW 1-3 
NW 1-2 
NW (0) 
SSE 0-1 
SE 3-4 
SE 4-5 
iS) 0-1 
SSE 0-1 
SSE 1 
SE ul 
SE 2-3 
E 0 
SSE 1-2 
SE 2-3 
SSE 2-4 
SS) 2 
s 2 
1:82 


Midnight. |Mean,| 


Dir’n. Force. 


N 1-2 | 2°9 
SSW 2)| 1s 
N 0-1 
SW 2-3 
SW 3 
W 3-5 
Ww 0-3 
N 0-1 
NW 1-2 
SSW a 
SE 2-3 
SE 5 
S) 2-3 
WSW 2-5 
W 1 
WwW 0 
S) 1 
5 1 
SE 2 
SE 1-2 
DS) il 
Sy) 1-2 
SE 0-1 
SE 1-2 
ESE 12 
N 0-1} | 
SE 1 
SE 4 
S if 
S 3 
wsw 1 


aes 9 of, 


i 
SHSOND TRWHE 


a 
SODNAD ARWHrH 


as p 


BEN NEVIS OBSERVATORY. 
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WIND. DIRECTION AND ForcE (0 to 12). AUGUST 1904. 
1 2 3 4 5 ui 8 9 11 Max. 
Dir’n. Force.) Dir'n. Force.) Dir’n. Force.|Dir'n. Force.) Dir’n. Force. .|Dir’n. Force.) Dir’n. Force.| Dir’n. Force. Dir’n. Force. 
WwW 1] WSW 1-2/S 1-5|SSW 3-5) WSW 2-3 WSW 1-2|SW WSW 1-3 Ss 3 5 
s 1-2 1-3 | SW 2|W 1-3/8 1-4 2) W 0-2 | SW 0-1 | SW 0-1 2|W 1-2 3 
Ss 2\8 2-3/5 1-3/|S 24/5 2 2|SW 12;);SSW_ 1-3/8 3 2-3/5 1-2 4 
) 2-3 | SSE 3-5/8 3-4 | SSE 4\8 3 3/8 3/S 3-4/8 4-5 4-5/8 3-4 5 
Var. 0-1! Calm 0| WwW 0-1 | Calm 0 | Calm 0 ENG 1|N HN INE 1 1| Calm 0 3 
SSW 3/8 3-4/SSW 2-3/S 3| SE 4 5 | SE 6| SE 6| SE 6 5| SE 5 6 
N 0-1|N 0-1 | NE 0-2 | N 2|N 0-2 3); NNW 1| Var. O-1)/NW 0-1 1| NNW 0-1 3 
NNW 1-2;NW 1-2)NNE 1-2|};NNW 2/N 2-3 1 1-2) N 0-1 | N 0-1 0-1| N 0 3 
WNW 1°+W 1-2} NW 1|NW 1|WNW 1-2 1|/NNW 0-1/N 0-1 | NNW 0 O|N 0 2 
Calm 0 | Calm 0|WNW 0-1|NW O-1|NW 0-1 1|N 0-1} N 0-1| N 0 0} Calm 0-1 1 
Calm 0, Calm 0} Calm O!IN 0| NW 0 O|N O!IN 0-1|/N 1 1| NNE 0-1 2 
‘y 0-1} N 0-1| N 1|/N 1-2|N 1-2 0-2 | N 0-1|N 0-1 | N 0-1 0-1 | NW 0 2 
SW 2) SSW 2\S 2\8 3/58 3-4 3-4/8 4/8 3-5 | W 1-3 3 | SW 3 5 
8 2-3 | SW 0-2|N 1-3 | SW 1-3 | SW 0-3 0-3 | SW 0-5 |S 0-3 | SW 0-2 0-3 | SW 0-3 5 
SSE 3-5| SE 4/8 1-2|N 0-1 | Calm 0 0-1/N 0-1 | Var. 0-1 | Var 0-1 0-3 | N 0-2 5 
N 1-3 | N 0-2) N 0-1 | NW 0-1); NNW 0-2 0-1 | SW 0-1 | W 1-2 | NW 0-2 3-4] WSW 1-2 1-2 4 
SSE 1-2/SE 1-2| SE 1-2| SSE 1|SE 1 0| ESE 2| ESE 2| SE 2 1| ESE 3 1-3 3 
N U-1] NE 0-2 | NE 0-1 | NNE 0|N 0 0| NW 0; NW 0-1) Calm 0 o/s —1 0 3 
iS) 1| Var. 2/8 0-2 | N 0-2) N 0-1 0-2 | NE 0-2 | NE 3| NE 0-3 0| NE 0 0-1 3 
NE u-2| NE 0-3; N 2-3|N EN) 2-3 | 1-2; NNE 0-1|N 1-2 | Var. if 1-2|ESE 0-2 0 3 
SW TN Ss 2|}SW 1, SW 1-2|SW 1-2 1-2|}SW 2|}SW 1-2 | SW 1-2 0-1 | SW 0-1 | 1-3 3 
N 1|/N 0-2 | N 0-1) N 0-1|N 0-2 | 0-2 | N 0-2|NNE 0-2) N 1-2 0-1 | NE 0-2 0 3 
NNE 0-1|N 1-2|N 0-1) N 0-1|N 0-1 1-2/N 0-1 | Calm 0) Calm 0 O|N 0-1 0 2 
ENE 0-1/] NE 0-1|N 1|N 1| Var 0-1 0-1|N 0-1|N 0-1) N 0 O|N 0-1 0 1 
SW 0-1} SW 1;/SSW 12 8 12/8 9) 1-2 | SSE 218 2-3|S 2-3 2\8 2-3 2 5 
WNW 0-3] W 1-3 | W 1-3 | W 0-2 | NW 1-3 1-2 | W 0-2! WSW 0-2}SSW 0-2 SW 0-2 | } 0-2 3 
N LN 0-2| N 0-2 | W 0-2; NNW 0-1 0-1 | W 0-1) W 0-2) N 0 N 0-1 0-1 2 
W 0-1 | W 1| W 0-2 | SW 0-2 | SW 1-2 0-2 | WSW 1|;SW 1-2 | SW 3 NS) 1-4 2-4 + 
WSW 0-2|SW 0-2 | SW 1-3| WSW 0-2|SW 1-2 0-1 | SW 0-1 | SW 0-1) SW 0-1 Ss 0-1 0-1 4 
SSE 4/8 3-4| SSE 3\/SSE 3-4/SSE 4-5 4|SE 4|SE 4-5 | SE 4-5 | SE 3-5 | 4 5 
Ss 1-2} SW 0-1 | NW 1|/NNW 1-3} NNW 0-2} 0-2 | W 1-2| WNW 0-1/NW_ 0-1 NE 0-1 0-1 3 
1°34 1°50 1°44 1°50 1°52 1734 1°40 1:50 1°40 1°34 
13 14 15 16 wii 19 20 21 23 Mean. 
Dir’n. Force.|Dir’n. Force.) Dir'n. Force.| Dir’n. Force.| Dir’n. Force. Dir’n. Force.) Dir’n. Force.| Dir’n. Force. Dir’n. Force. 
SSW 2-3/SSW 1-2/S 1-2 | SW 1-2/8 SW 1-3 | SSW W 0-2 WNW 1-2 0-2} 1:9 
SSW 1-2/SSW 0-2;NW 0-1/8 1/s 2 Ss 2-3 | SE Ss 2-3 S) 1-2| 1:7 
s 2-3/8 2\8 2-3 | SSE 2-3/5 2 Ss 1-3/8 Ss 3-4 SSE 1-2} 2°2 
s 2-3/8 4/S 3-4/8 4-5/8 2 1] WSW SW 1-2 SW 1| 2:8 
Calm 0|SE 1|/SwW 1| SW 2| SW 1 WSW 1| SSW SW 1-2 SSW 2-3} 1:0 
WESE. 5|SE 45/5 2-3/ESE 1|N 0-1 Var. 0| ESE NNW 12 1|N 0-1) 3:0 
Var. 0-1] Var. 0-1 | N 0-1} Var. 0-1/N 1 W 0-1/N NNW 1-2 1|N il 1-2/ 09 
Calm 0 0-1| NE 0-1| N 0-1|NNE 0-1 N 0-1 | N N 0-1 0| W 1 0} 0-7 
Calm —_ 0} Calm 0} Var. 0| W 0 | Calm 0 NE 0| WNW NW 0 0| W 0 0! 0-4 
NE 0-1 | NE 0|/E 0-1 | Calm 0 | Calm 0 0| NW Calm 0 0 | Calm 0 0! 072 
N 0-2) Var. 0-1, Var 0 | Calm OULEN 0-1 1-2| N 0-2! Var. N 1 1 NW 0 0 Or4 
NW 1| Caim 0 | Calm 0| W 0|NNE 0-1 0-1| NW 1| W WwW 1 1-2 | Sw 1-2 1-2) 0:7 
SW 0-4| WSW 0-3] W 2-5 | W 2-4;SSW 1-3 0-3 | SW 1-4 | SW SW 2-4 1-3} WSW_ 1-2 2-3 | 2°5 
WwW 0-2|;SSW 0-3/SW 2-4 | W 1-3 | SW 0-2 0-2;};SSW 0-1|)/SW SW 1-3 3-4/5 3-4 3-4| 1°8 
Var. 0-2|E 0-2] NE 1-3| N 1-3|N 1-3 0-3 | N 0-1) N N 1-3 2-4|/N 1-3 1-4) 16 
SW 1-3 | SW 0-2 | SW 1-2}SSW 1-3) Var. 0-1 1|SW 1-2 | SSW SW 1-2 1-2 | SW 1-2 Tatts 
ESE 2-3/SE 0-1 | Calm 0/|SE 0|SE 0 0-1| N O|N Calm 0 1-2|N 1 ees toa 
s 0-1 | NW 0-1 | SW 2-3/5S 0-1 | SW 2 0} Calm 0) WSW Calm 0 O|N 0-2 0} 0°5 
NNE 0-2/N 0-1 | Calm O|N 0-2 | Calm 0 1-2|N 1| NE Calm 0 1/NNE 1-2 0-3) 0°9 
N 0-1) N 0-1) N 1-2'18 0| NE 0 0} Calm 0| NW NW 0 1|SW 1 2| 0-9 
SSW 2/8 0|SW 0) SW 0|SW 0-1 O|N 0-1|N N il 0-1 | N 0-1 il |), ale) 
E O|N 0-1 | Calm 0} Calm 0| Var. 0-2 1-3|N 1-2|N N 0-1 0-2 | N 2 1-2 0°9 
Calm 0| Calm O|N 0-1 0-1 | Calm 0 0/S 0} Calm NE 0-1 0-1 | Calm 0 0/ 0:3 
Calm 0| Calm 0|NE 0 | Calm 0 | Calm 0 O|N O|N Calm 0 0| SW 0-1 1} 03 
2-3 | SSE 3| SSE 4|SE 5|SSE 4-5 4-5|SSE 13) WSW SW 1-4 1-3 | W 0-3 0-3 | 2°3 
WwW 0-1| W 0-3 | SW 0-2 | W 0-1| N 0-2 1-2|;N 0-2 | N NW 0-2 0-2| NNW 0-2 12 
WwW 0-1) W 0-1 | W 0-1 | SW 0-1 | W 1-2 1-2 | NW 1-2 | W NNW 0-2 1|W 1-2 09 
SSW 0-1) SW 1-3 | SW 3/WSW 1-3|}SW 0-2 0-2|WSW 0-3|SW WSW 2-3 2-3 | W 1-3 17 
Ss 1| SSE 1| SSE 1/8 2\8 2 1-2;/SSW 12/SSW SSW 3 3|8 3 15 
SSE 3| SSE 1/S 2\/SSE 1-3/SE —4 3-4 | SE 3 | SSE SSE 1-2 ols 0-2 2°9 
Var. 0) Calm Oo|N 0-1|}NW 0-1|N 0-1 0-1|/ENE 0-1) Calm NW 0-1 0-1 | Calm 06 
1°21 1:03 1-27 1:19 1°10 ici tat 0:98 1:23 1:26 1°29 1°30 
N167. NNE12. NE28. ENE2. E6. ESE9. SE23. SSE26. 8S ov SSW 38. SW96. WSW 22. W54. WNW8. NW 38. NNW 20. Calm or Var. 93. 
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WIND. DIRECTION AND Force (0 to 12). SEPTEMBER 1904, 


1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 it 12 
Dir’n. Force.) Dir'n. Force.|Dir’n, Force.|Dir’n. Force.| Dir’n.Force.|Dir’n. Force. | Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n. Force.|Dir’n. Force.|Dir’n. Force.) Dir’n. Korce. 
1 | WNW 1|W 1-2| W 2|W 2-3 | NW 2-3 | W 2-3 | W 1-3 | W 1-2 | W 1-2} WSW 1-2|)SW 0-2 | SW 
2 |} WSW 1-2/SW 1-2; W 0-2 | W 0-2| WSW 0-2| W 0-2|}NW 0-1}/WNW - 1/|WNW 0-1|/SW 0-1 | SSW 1) WSW 
3/58 0-1|N 2-4! Var. 0-3/| Var 0-2 | NW 0-2| N 0-2 | E 1-2} Var. 0-2|SE 0-1|E 1-3) N DAN RING 
4 |NW O|NW 0-1] WSW 1|/SwW 1-2| SSW 1/8 0-28 0-3 |S 1-3,;SSE 24|/SSE 2-4/8 2-4 | SSE 
5 | SSE 6-7 | SSE 6-7 | SSE 6-7 |S 5-7 | SSE 2-4/5 0-4/SSW 0-4)SW 0-4 | SW 0-3 | SW 0-3 | W 1-5|S 
6 |S 0-2 | SW 2-3 | SW 1-2|SW 2-4| SW 2-3| WSW 1-3 | SW 0-1 | SW 0-3| WSW 0-2|SW 0-3 | Var. 0-3 | SW 
7 | WSW 1-2} WSW 1-2) W 0-1|WSW 0-2)}SW 1-2|NNW 0-1| W 0-2 | W 1-3) SW 1-3 | SW 2-4 |SW 0-1 | SW 
8 | SW 2-3 | SW 2-4/S 2-3/SSE 3-4/8 2-4|SSE 2-4/SSE 3-4/8 5|S 46|/SSE 4-5/8 4-515 
9 |NW 0-2}NW-) 1-3} W 1-3 | W 1-3: |=W. 1-3 | SSE a Mite 2|WNW 1-3) WSW 2-3|}WNW 3/NW _ 0-2) W 
10 | N 2-4| NE 0-3 | N 1-3|N 2-4|N 1-3|N 2-4|/N 1-4|N 2-4|NNE 3-4|/N 2-4) N 0-2 | N 
EN 0-2 | N 1-2|N 0-1 | ENE 1| ENE 1)/ENE 0-1|SE 1/s 0-1 | Calm 0|SSE 0-1/8 1-2|SE 
12 |SE 5|SE 5|SE 5|SE 6| SE 5| SE 3-5|SE 4-5 | SE 4-6| SE 5-6 | SE 6 | ESE 5 | ESE 
13 | ESE 8-9] ESE 8|SE 3-6|ESE 3-4|/ESE 2-3] ESE 2|SE 0-2 |S 0-1 | SW 0-1| WSW 0-1] SW 0-1/5 
14 |SE 2|SSE 2|SSE 2|SE 2|SSE 2) SSE 1|SSE 1-2|SE 2|SE 2|SE 1-2 | SE 0-1) SE 
15 | ESE 2|SSE 1| SE 2\)SSE 1-2/SE 2|SE 2|SE 3| SE 3| SE 3| SE 3 | SSE 3| SSE 
16 | SE 5| SE 5 | ESE 4|SE 4-6 | SE 4-5|SE 4|SE 5|SE 4|SE 4| SE 4|SE 4|SE 
17:=(|8 0-4/8 1-5/8 0-4 |S 1-5 | SSE 1-4 | SSE 0-2 | SE 1-3 | SE 2-3 | SE 0-3 |S 0-1)5 0-1|5 
1s |S 0-4/8 1-4/8 1-3/SSW 14)]SE 1-3 | SE 0-2 | SE 2-3 | SE 2-3 | SE 1-3 | SE 1-3/SSE 2-3/SE 
19 |SW 0-4 | SW 0-4 | SW 0-4/;SSW 0-4/S 0-4 0-1/8 0-1/)58 0-28 1-2/8 0-1 1-2/8 
20 | SE 1-6 | SE 3-5 |S 6|S 1-4/5 2-4 | SSE 2-3 | SSE 12/8 1-2 | SSE 2-3/5 2-3/5 0-1/5 
21 |SE 3|SE 3|/SSE 2-3/SSE 1-3|/SSE 1-2/SSE 0-1/SSE 0-1/SSE 0-1/SSE 0-1/SSE 0-1/8 1-2/8 
22 |SE 1 1|SE 1/SSE 1| SE 0-1 | Calm 0| SSE 0|SE 0 0 0|SE 0| SE 
23 | NE 0| ENE 1/E 0-1| NE 0-1/ NE 0-1|NNE 0-1/N 0-1|NE 0-1|NNE 0-1|}NNE 0-1|/NNE 0-1 
24 |N 0-1} NE 0-1|NNE 0-1| NE 0-1|NNE 0-1|/NNE 0-1| NE 0-1 | E 0-1; E 0-1 | SE 0| Calm 0 | Calm 
25 |SE 0|E 0|zE 0-1) SE 0-1 | ESE 0-1 | SE 0-1 | SE 0-1 | SE 0-1| SE 0-1|/ESE 0-1/ESE 0-1/SE 
26 | Calm 0| Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 | Calm 0 0;/NNW 0-1|}NNW 0-1/NW 0-1 0-1} W 0-1 | W 
27 | Calm 0| Calm 0|NNW 0-1!NW- 0-1| NW 0O|NNE 0-1!/N 0-1)NW 0-1) NW 0|WNW 0-1| WNW 0-1) SW 
28 | SW 0-1| SW 0-1;SSW  0-1| W 0-1;/SSW  0-1/5S 0-1 | W 0-1 | SW 0-1 | SW 0-1/5 0-1;}SSW 0-1) SSW 
29 |SSW 0-1/8 1-2/5 2-3 | SW 0-1|}SSW 0-1/SSW_ 0-1|SSW 2)SSW 1-2/SSW 1-2/SSW 1-2/5S 2 
30 3-6/5 4-6/5 46/5 3-5|/SSW 0-5| WSW 2-3) WSW 3-4/SSW 2-3| W 1-2 2-3 | W 0-1 | W 
MEAN 2°05 2°38 2°13 2°12 nied 1°38 1°62 1°70 1°65 172 1°48 
13 14 15 16 ae 18 19 20 21 22 23 Midnight, |Mea n,| 
Din’n. Force. | Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. |Dir’n. Force.|Dir’n. Force. Dir’n, Force. |Dir’n, Force.|Dir’n, Force. |Dir’n, Force. |Dir’n, Force.|Dir’n, Force. | 
1 |SW 0-1) SW 0 We 2) W 1-2 | SW 0-1| WSW 0-2/S 0-3) WSW 1-3|SW 2-3 | SW 2-3} WSW 2-3] W | 
2 Sw 0-1 SW 0's 0-1 | SSE 0) SE 1| SE 3 SE 1/8 0-1 | Calm 0 | Calm O|N 1-2, Var. | 
3 | SW 0-1 N 0-2| N 0-2| NE 0-1/ENE 0-1/N 0-1 N 1-3 | N 0 | Calm 0; NW 0-1 | W 1|N ok 
4/8 0-2/8 2-4 | SSE 3-5/5 3-6/5 6-7|SSE 6-8/S 7-8/SSE 6-8|SSE  6-8/SE 7-8|SSE 6-7/8 | 
5 | SW 0-2/8 2-3/5 2-3|SSW 2-3/8 2|SE 2-3/5 1-4/8 3-4 | SSE 2-4 | SE 2-4|/SSW 1-4/SSE 7 
6 SW 0-3 | SW 0-3| WSW 0-2) SSW 2|SW 1-4|SSW 0-3) SW 0-2 | SW 21SW 1-2 | SW 0-1} WSW 0-2| SW. 
7 |SW 0-1| W 2) W 1) WSW 1] WNW 0-1| W 1-3 | SW 0-3; WSW 1-2|SW 2-3 | SW 2-3|SSW 2-3|)SW. 
8 | SSE 1-3/S 1-3| WSW -2-4| WSW 2-4] WSW 1-3] WNW 1-2) W 0-3 | W 3-4 | W 2-4 | NW 1-3} NNW 1-3) WSW 
9 NW 1 SW 2-3|NNE 1-3|W 0-2) N 0-1|NNE 0-2|NNE 0-1| NE 1-3| N 1-3|N 2-4 | NE 0-4| N 
10 |NNE 0-3/N 0-2 | N 1-3 | NE 0-1/N 0-1|N 0-2 | N 0-1/ Var. 0-1|/N 1| Calm o|N 1|N 
11 |SE 0-1 SE 1-2| SE 2| SE 1/Ss 0-1 | SE 0-1 | SE 1-2| SE 2-3 | SE 3|/ESE 3-4|)ESE 3-4|SE 
12 ESE 5 | ESE 5 | ESE 6|E 4-6 | ESE 6| ESE 7\5E 6|SE 7-8 | SE 4-7 | ESE 8|ESE 6-8] ESE 
13 | SW 0-1|}SSW 0-1 WSsWw 0| SW 0-1 | SW 0-1|}WSW 0-1|SSW _ 0-1) WSW 0| Calm 0 | Calm 0| ESE 0/SE 
14 SE 0-2)SE 0-1 SE 2|SE 1-2|E 0-1 | SE 0-1 | SE 0-1 | SE 2|SE 2|SE 2|SE 2|SE 
15 | SSE 3| SSE 3| SE 4-5 | SE 3-4 | SSE 3 | SSE 3| SE 4|SE 4|SE 4-5 | SE 5|SE 5|SE 
16 | SE 6-7 | SE 6|ESE 6-7|/ESE 6-7|SE 6| SE 6| SE 6 | SSE 6|S 5-7 |S 1-4 1-4 | SSE 
i Ss 0-1 SSE 2-3 | SSE 1-6/5 1-7 | SE 2-3 | SE 3-4 | SE 2-3 | SSE 1-5|S 1-5/5 0-3)SSW 0-4 
18 | SSE 2-3 SSE 2-3/8 4| SSE 3-4 | SSE 2-3 | SSE 1-2|S 0-1/8 3-4/5 2-4| WSW 0-2 1-4|S 
19 |8 1-2/5 1-2 | SE 3-4| SE 2-3 | SE 2-3 | SSE 0-2 | SSE 2-4 | SE 4|SE 4-5 | SE 5-6 | SE 5 | SSE 
20 Nee 1-2/8 0-1/5 0-1) 8S 1-2/8 0-1 | SSE 0-1 | SE 2-3 | SSE 1-3 | SSE 1-3 | SSE 2-4/8 3| SE 
21 |SSE 1-2/8 0O-1/SE 12/SE 12/SSE 0-2/SE 0-2|/SE 1-8/SE 2| SE 1/s 1/SEB 0-1 SE 
22 |SE 0-1/SSE 0-1|SE 0|/ENE 0O|NNW O/|NNW 0-1/SW  0-1/N 0-1| N 0-1/N 0-1|NE 0-1/NE 
28 | E 0-1 SSE 0-1 | SE 0; Calm 0; 2 0-1 | NNW’ 0-1/N 0-1 | N 0-1| NE 1) NE 0-1| NE 0-1 
24 8 0-1) 5 0-1 | Calm 0 | Calm O|N 0| NE 0| NW 0| ENE 0|SE 0 | Calm 0 | Calm 0 | ESE 
25 | SE O\E O\E 0 Calm 0 | Calm 0|\E 0-1 ESE 0-1/ Calm 0} Calm 0| NNE 0O|N 0| Calm 
26 NW 0-1 W 0-1|SW 0-1) W 0-1 | NW 0-1 | W 0-1> 0-1 | W 0-1) WSW 0-1} WSW 0-1/N 0-1 | NW 
27 NW 0O|S 0-1;SSW 0-1! WNW 0-1} WSW 0-1/SW 0-1 | W 0-1| NW 0|SW 0-1 | SW 0-1 | SW 0-1/8 
28 SW 0-1| SW 0-1| SW 0-1;SSW 0-1/SSW  0-1|SW 0-1: SW 0-1/S 1|s 1\|s8 1/|s 1/8 
29 Ss 1-3 | § 3/8 2-418 3/8 0-4 2'SSW 2-3/8 1-4/8 8-5 | SSE 4-5 1-6 
3:0 W 0-1|WSW 0-1) WSW 0-2 | W 1-3 | W 2-3 | W 0-1 NW 0-1) WSW 0-3| NW 0-4 | W 0-4; NNW 0-4| NNW 
MEAN 1°30 1°57 1°95 1°80 1°62 OPA 1°82 2°18 2°22 2°13 2°13 227 


N52, NNE14, NE18, ENE7. E15, ESE27. SE137, SSE73. S114. SSW30. SW70. WSW35. W51. WNW10. NW24. NNW 10. Calm or Var, 
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CLOUD. AMOUNT OF CLOUD (0-10). JANUARY 1904. 
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WB = )H/=/=/2=/=/ = =/=)/=/=/=]/=/= = =Sl=H=|)/=/ = 10 
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a So ei ed i222 — a2 — 2 = 10 
1G | =) Sl Sl al SH a 10) Sa eS Sa | BS SE SBS Se = BS ES BS Sf SH Ft Sa BS eS = 10 
Wo) =f = fT BS SE SE BE ES Ce EE SE BED ESE SE Ee SE EL EI Ee EH ES = = 10 
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19 == eS SS SS SE SS SSeS SS SES tS LS 8 O;=H/=/=/=/e2 = 10 
200 HS, =/=/2/242/2/2) 2/2/24 /=)/ =] =)/ =) =) =/=/=2=/=/2=/=/=/=] = 10 
QA p=Hl=H) =) =) =) =/ =) =] =] =] 8) 10F=/ 10) =] Hl =H] =/=/=/=/=/=)] = 10 
: 2 );=/=/=/=/=/=/= Sl=aj/=/=7=)/ =|] =/=)/ =)/=/=/=/=] =] 0 1 9 
23 OV O} OF OW OW Oo Oy WOW Oa Sp ey Oe Bi Ze Oa | Oa Oa Oa Ot el) 0 3 
24 QO! OO, 2) eae) =| ee) =) a] a) =) =| 2) =] ea] jal je] = = B=] =] =) =] = 9 
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80 fH] =H] =] =H] 10) =] =] S|] =] =] =] =P 10] 9) 10)}10) 10} =SJHlywWl,HSl!=a=l/=] = 10 
31/10) =) =] =] =] =] =/10)| =|] =)]=/10F 0O;} 6] 7} 8] OF Of} OF LT} 14] OF] 1 6 6 
Mean, | 9:1 | 9:0 | 9:4 | 9:3 | 9:3 | 9°3| 9:3 | 9°6 | 9°6 | 9-6 | 9-6 | 10:0] 9-5 | 9:3) 9-6 | 9:3 | 9-5 | 9:0 8:7] 8:7 | 8-8] 9:0} 9:1] 9:3 | 9°83 


CLOUD. FEBRUARY 1904. 
1 5 4 2 6 9 1)/=/=/2/2=/2/=]= = = SHS lypHi_=f/=/= = 9 
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3 SS SE ES ES ES ES Ee EB SE BET ESE] SE |] =] 8 I SES EJ = SALON 85) 107) = 10 
4 |=) =] =] 10) =/ 10) 10) =) =) =] =] =P =] = =] =] =| =|] =] 10] 10] 10) 10 7 10 
5 HM Ga Wh Sy = = = = = 10 
6 fH] =) =] =] EE] ES] Es = SflH]s/=/=/= =/= = = 10 
7 lela] Se] BE BE BE BE BE Ey BE SE] SET El = = = = | = 10 
8 f=) =] =] =] =) BE) KE SE SE ET ES EY BE EI SE ESE SE SE] Ee SE] =] 10, = 8 10 
9 1) OJ} =/=/=)] 8] =/=/=]/=2/=] 9710) 9] 4] 2) 0; O} O} 0} =] =] 10 7 if 

10 4)=) 6) =) =) 2) =] =] 2/23/22] =7 =! 1) 4] 0) OF} =] Se/=/=/= = 8 

Woe] HS SHS! Sf ES BE SE EY SES SE S| ET Ee] =] 10] 10) =) =] = S/=/= = 10 

12 |=/=/=/= = = = = ss z = = 10 

13 | =/=/=/= = = = =/= = = 10 

4),=/;=/=/= = =ESl_=| 4 = SHS (=/==/=/= = 10 

5b j}=/=/= = = |=/ 10 = = = 10 

16 =|/=|= |=|/= = = = = =/|= = = 10 

i | Shel Blea Of Shao] By) Of} Ai Oy ty 2) O_o 2;/=/=/=/= 0 5 

1 J=/=/= =/=2 = Sl], jy =] =] =] 10) =) =)/=)/10)=/=/ =. 3 9 

== SSS |) ES | = = ae S2fla/=/=/=)/ = 10 

ee —s alee ON ON On 10) SS =: = = = 10 

OD | =) SS) Se EH a Se En Sy Gy | al QO) Oe =) =] =) =] = )/)= = 7 

58S SS aS SS I SS SF SE | HE HE KH SE I STE SHSlHl=Hl=Hl/=/=)/=/=/= = 10 

Mw |) Sele laleal=)/ =) =)= = = SPH Ha] =/=);=/=/= = 10 

9% fj) eal al Hh a J iS I BE ES I ES ES ET BED ET ES SI SEL el BE Ee Ee Ee SE ESE] OE 10 

6 fe) aH I BH Be I BE BE I BE Ee 1 ES SE I BE ETE Ee SE EL EE = = = 10 

7 pHa lH ff aH = OD ES |] =] EH 1 10] 10) BSP EE | =] EH | Hl =) 5 4 8] C8] C9 7 9 

28 7/9) 9/10) =/=/2=/=/2/2=/2=/ =] 5/=/ 2=/=/2=/2=/=/=)/=] 1] 6 8 9 

29 4\ 0} O}=/=/=)] 0] OF S/=/=/ 2272/2) 2=/2=/242=)/2/2=2/2=/2=2=)/2=2/=2 6 8 

Mean. | 8°6 | 8°6| 8:6 | 9:4 | 9:8 | 9:2 | 9:2} 9°5 | 9°8 | 9:4 | 9°7 | 9°51 9:2 | 9:0 | 8-7 | 8-6 | 8°8 | 9°3 | 9:2 |9°419:919'6 9:8] 8:8 | 93 
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CLOUD. AMOUNT OF CLouD (0-10). MARCH 1904. 
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CLOUD. APRIL 1904. 
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618 FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD JANUARY 1904, 
} EVO Det a and Wet Bulbs, ios. aks Black | Radn. Amount of Clout aa 
gh 10h 12h 14h 16 21h 22h Bulb. | Min. ] on { yon | 14m | aim | 22h 
Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. Dry. Wet,| Dry. Wel |” eke 
1 | 41:1 35°9)41°5 36:0] - - |41°3 85:5) - — |38°8 31°1 | 35:1 32:2] 42°0| 31:5] 46:4 | 28:5 2 2 2 1} 10 
2 | 39:4 35:4] 40:2 35°7| 38°9 33:9| 39:9 35:1) - — | 42:0 88:9 | 42:9 38:9] 44:0 | 34:0] 46-4 | 27-2 5 5 |) ON Le) 
8 | 47:1 40°9|47°5 41:1] - — | 46:2 41:2) — — |41°8 39°6 | 40°9 39°91 47:9 | 89°1] 51:2 | 34:4 8 9} 10!) On ae 
4 | 40°9 38:2] 41°4 38:5] 41°9 39:0| 40°9 38:9 | 87:3 35:9 | 33:0 32:1 | 82-4 31:6] 43:7 | 31°1] 50°4 | 30°6 5 6 6] 10 0 
5 | 28°9 28:9 | 28°9 28:9] 28:9 28:9 | 29:8 29°8 | 80°2 30°1 | 34:2 32:3 | 35:1 32:91 35:2 | 26:7] 50:9 | 198} 10] 10 2) 10] 10 
6 | 41°4 37°9|43°3 38°9] 45:4 40°8| 48°8 41°6|44°1 41:9] 47-1 45°7| 45:4 44-6] 48°8 | 34:0] 60°55 | 30:37 10/] 10] 10] 10] 10 
7 | 45°0 41°9/ 43:2 41:2] 42°6 40:9] 41:9 40:9] 40°9 39:9] 41:0 39°8| 42°8 41:0] 48°7 | 38°34 54:8 | 39°67 10] 10] 10] 10] 10 
8 | 39:2 37:7 | 40:5 38-8 | 40°9 38:9 | 42:2 39:9] - — |87°9 86°1| 38:0 36:1] 43:4 | 35-6] 48°38 | 36:0 9 9 8 4 2 
9 |36°9 35°8/39:0 37:2] - - |388°9 375] - — |89°8 3884] 40-1 38-6] 40°5 | 35:0] 49°7 | 34:0 8 8 8} 10) 10 
10 | 389 36°7/ 38:5 36:3) - — |37°5 35:9) - - | 38:0 36:°2| 39:0 36°9] 45°6 | 83:3] 52°6 | 33°37 10] 10} 10 Vee) 
11 | 36:9 35:1] 38°0 35:0 | 37-0 35:2 | 38:9 36°5 | 36:0 34°9| 36:7 34:9 | 35:9 34:5] 39-0 | 33°6] 48°6 | 31°6 6 3 i 6 2 
12 | 38°9 37:1/39°1 38°1| 41:1 40°5| 45:6 41-8] 44:9 41:9] 44°6 43-7 | 44:6 43-9] 46:3 | 82:7] 49:3 | 293] 10) 10 6: | LOR exo) 
13 | 41°6 41:1] 42:2 41°9| 44:4 43°6 | 42:3 41:9] 41:9 41:2] 43:4 40-9) 42°9 40°71] 45°6 | 38:5} 49:2} 3876] 10] 10] 10) 10] 10 
14 | 431 41°6| 45:3 42:0] 44:9 41°8 | 44:6 41:1 | 43:5 40-2 | 387°8 35°9 | 38:7 35:9] 45°6 | 86:07 49:1 | 36:9] 10] 10 6/ 10] 10 
15 | 86°3 33:0] 32°8 32:2) 36:2 33:9 | 86:7 34°2 | 36:2 33-7 | 36:2 33:2 | 34:1 32°71] 38°6 | 82°31 46:7 | 29:0] 10 4/ 10] 10 8 
16 | 33:3 32:°2/33°5 32°3 | 87:1 34:1] 38:0 34:7] - - |38°6 34°6/ 36°8 33-8] 38°2 | 31:0} 50°3 | 28:0} 10 7 4 7 df 
17 ‘| 39°6 88°8/ 40-1 39:6) —- — |42:9 42:4) —- — |44:2 48°9| 44:5 44:1] 44:6 | 34:3] 45-4 | 303] 10] 10] 10) 10] 10 
18 | 47:2 46°7|470 46°6| 47:6 47:2] 48°9 48:2] 49-7 48:8} 47:2 46:5 | 46-8 46:0] 49°9 | 43:0] 51:9} 426} 10] 10] 10} 10] 10 
19 | 46:9 46:6) 461 45:9] 47:0 46:9] 47:5 47:0] 45:9 45-7 | 45-0 44:°9| 44-9 44:8] 47°7| 43-7) 54:0 | 42:6] 10] 10] 10] 10] 10 
20 | 45:9 43:2) 45:1 438°5| 45:2 44:1] 46:0 45:4) 47:0 44:1] 45:1 41:0] 44:0 40°8] 47:0 | 43:4] 49:5 | 41:9] 10} 10] 10 8 | 10 
21 | 41°8 387°8} 41:8 37:9| 42:2 38:2] 42:9 38-5 | 43-1 38-3 | 39°9 37:0 | 40°8 37:2] 45:1 | 88:2] 49:3 | 34-0 8 8 | 9) on ee 
22 | 43:0 42:3] 43°8 43:1] 44:9 44:8] 47:3 46°6| 47°6 45°7 | 46-0 44:7| 45:5 42:7] 48-0| 39:0} 57:2 | 35:4] 10} 10; 9] 10} 10 
23 | 44:6 43:6] 44:9 43-9] 45:0 44:6] 44:9 44:0] —- - |43°8 42:5] 44:0 41-9] 46°0 | 42:7} 56:0 | 415} 10/ 10/ 10} 10) 10 
24 | 42:4 39:2] 42°3 39:5) - — | 42:3 39:2) - - | 40-7 36-2] 39:1 35:9] 44:2] 39°84 46-6 | 39:2] 10} 10} 10 9} 10 
25 | 891 35°7| 39-8 36:1 | 37:1 36:1] 39°9 38:8] 42:0 40:2 | 44°9 42°5| 44:3 42°7]45:0| 35:9] 42:0 | 338] 10]; 10; 10) 10] 10 
26 | 44:1 42:0] 46:7 42:7) 44:4 42°8| 45:1 43:6 | 45:9 42:2] 45-6 43°7| 45-7 43:9] 47:0| 41:6] 54:0 | 39°07 10; 10 8} 10] 10 
27 | 45:1 41:2} 45:0 42:6] 45:9 41:0] 46:0 39-7 | 45°9 40:1] 40°9 39:3 | 41°9 39°9]52°0| 40:0] 66:4 | 40°37 10 9 4) F010 
28 | 44:9 89°9| 46-1 40:3 | 44°6 41:1] 44:6 41:9] 43°8 41:1] 41°9 38:9] 41:7 38:1] 47-0] 38°3] 74:1 | 87°38} 10] 10) 10 9 5 
29 | 39°1 36°8| 39°7 35°9| 41°7 86°6 | 42:9 37:1] 44:2 37:9] 43:0 40:0] 42:1 39:9] 44°7 | 84:7} 54:3 | 32:1 7 3 | 10) 10) 10 
30 | 44:7 38:9] 44:6 38:9] 44°7 39:2] 45°0 39:2| - — | 42:5 37°8| 41:9 37°8] 46:0 | 38:0] 60°4 | 36:0 9 9 9/ 10] 10 
31 |33°6 32:9] 34:4 33:2) - —- 1409 38:7} - — | 82:2 30:7|31°9 30:0] 42:2 | 30:0} 69:3 | 27°38} 10} 10 if 0 0 
MEAN.| 41:0 38°5| 41°4 388°8|) — — |42°6 39:9] - — | 40:9 38°8| 40°8 38:7] 44:8] 36:3] 52°8 | 84:2] 89] 85 | 81) 8:4] 85 
STEVENSON SCREEN. FEBRUARY 1904. 
| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.) Dry. Wet.] Dry. Wet.| Dry. Wet. 
1 | 84°7 32°3 | 35:0 33°6 | 38'1 36:2 | 39:1 37:0 | 40:0 37:7 | 38:3 36:9 | 87°9 36:4] 40-4 | 26:0] 43:7 | 19:0] 10 8 9) LON eaLe 
2 |'38°9 35:5|39°8 36:1 | 38:9 36°8| 41:0 37:5 | 39°8 36:8 | 87-9 36°5 | 88°8 36°8] 40°6 | 34:2] 49°4 | 28-2] 10] 10} 10) 10 9 
3 | 891 35°9| 39°5 36°5 | 39:9 36:9 | 40°9 37:8 | 89°9 36:9 | 35°9 33:9 | 37°2 34:9] 41:0 | 34:3] 53:0 | 32-1 8 9 7 4 4 
4 | 35:0 32:9] 36:3 34:2| 37:8 34:5 | 38:9 35:7 | 88:9 34:9 | 35:3 33:0 | 35:3 33:21 39°3 | 33:9] 56:2 | 29°3 9 8} 10 6} 10 
5 84:1 32°1 | 35:0 33-0 | 37:2 35:2 | 37-9 36°1| 37-7 36:1] 37:0 36:4] 39-7 36-7] 40:0 | 30:0] 48:9 | 25:9] 10] 10] 10] 10) 10 
6 | 38:3 35:1| 39-8 35-9] 40-8 36:9] 40:8 375] — — | 87:8 36:2) 87:2 36:0] 41°8 | 35°87 51:2 | 33:7 9 9} 10} 10] 10 
7 |40°0 36:0) 36°5 35:2) — =) 85198505) = - |86°5 34:4] 39:5 34:9] 40-2 | 32:6] 44:3] 82:3] 10] 10) 10 0 0 
8 | 40:8 36:0] 40°5 36:5 | 42:7 87°5| 41:0 37:7 | 88:7 36:2] 36'8 35:0} 385-9 34:5] 48-0 | 34:3] 62°9 | 29°71] 10] 10 9 5 5 
9 | 33:4 32°8| 33:9 33:2] 35:2 34:3] 36-9 35:3] 37-7 35:5 | 29-2 28:9 | 29-5 28:4] 38:3 | 28-3] 70°9 | 27:1} 10) 10 6 0 3 
10 | 32:2 31:3 | 33'2 32:0| 35°8 32°4 | 87:2 35°1 | 87:1 35°7 | 33-9 32:1 | 33°5 32:2137°9 | 26:5] 71:0 | 21°0 9) 10} 10 5 5 
11 87°5 33°8;37°5 34:0 | 39:0 35:8 | 39-2 35:1] 39-1 35:5 | 34:8 32°5 | 35-2 32:8] 40-0 | 32-2] 54:1 | 28-27 10} 10] 10) 10 5 
12 41:5 36°8| 43-1 37:5 | 43-5 38-8] 42-0 39:0| 39-5 37:9| 44:4 41-8] 44:7 42:0] 45-0| 33-4] 53:9 | 29-4] 10] 10] 10] 10] 10 
13 41'1 389°7| 40°7 40°0| 44:8 42-4] 44:3 43-1) - — |42°3 40°9|40°5 39-1] 46-2 | 39-4] 55:0] 37:9] 10] 10] 10] 10; 10 
14 | 38°1 37°7 | 38°3 37'8| - — |38°8 32°8| - — |35:9 31:9 | 34:1 32:2] 42-0| 32:6} 61:6 | 8362] 10; 10 4 5 1 
15 35:2 33°5| 85:2 33:0 | 87:1 35:2) 36°8 35°8| 86:7 34:8 | 86:3 34:9 | 36:2 35:5] 385 | 31:0} 72°6 | 27-0 7 9] 10 4g 
16 | 36°9 35:9] 35:1 34:1| 36-1 35-1 | 36:2 35:2| 34:2 33-4] 34:5 33-6 | 34:9 32°51 38-0 | 32:2] 50°38 | 81:5} 10}] 10) 10 7 9 
17 =. 29'1 27°7 | 299 28:0 | 33°5 30°1 | 85°4 31:9] 35:2 31:9 | 31:1 30°1 | 30°9 [29:9] 36°3 | 27:0] 73:2 | 21:1 3 1 2 2 3 
18 34:2 32°3| 35°9 33:1 | 38:7 34°9 | 39:4 34:0 | 88°9 33:9] 31:9 29°4| 30:9 28:0] 39:9 | 26:2] 78:9 | 20°6 8 4 8 0 0 
19 30-7 29°9| 33°1 32°1| 37:5 35°8| 34-9 34-2| 37-9 37-3] 46-8 46-0 | 48-2 46-8] 48-0| 24:5] 566 | 18:2] 10] 10} 10} 10} 10 
20 43°8 391] 44°5 39:0] 43:0 39°5| 44°6 39°6) - — |39°8 37:8|388°1 36:5] 47:9] 37:5] 54:1 | 37:0] 10] 10] 10] 10 5 
21 | 38°8 32:9/338°5 83:0] — - |401 3881] - 38-7 38-0 | 38-8 381] 43-0|31-1] 45:0 | 28:0] 10| 10] 10] 10} 10 
22 37°3 35:9 | 39°7 37:1 | 42°7 38°8| 43-7 39:7 | 43°6 38°6 | 42°8 37°8 | 40°8 36:9] 45°3 | 35:0} 88:7 | 30°8 2 3 1 4 
23 488 39°8 | 42:9 40°3| 45°5 41°2| 46-7 41°8| 45:9 41:9 | 44:7 40:7 | 43°9 40:3] 49:0 | 39:3] 86:1 | 34°7 10 10 7 10} 10 
24 421 39-8 | 42°5 39°8| 43-8 41-2] 44-7 40°3| 40°8 39-6 | 38-9 37-9 | 38-9 38-0] 45°38 | 38-0] 58-0) 38:3] 10] 10} 10] 10] 10 
25  38°5 37-0| 39-2 37-5] 39-8 38-0| 39:3 37-9| 38:7 37°5| 40-7 38-9| 40°8 38-7] 41-4| 37-0] 48-4 | 35:6] 10] 10] 10] 10] 10 
26 37°6 36°9| 362 35°6| 37-7 36°9 | 39:8 38-5 | 40°3 39:0 | 38:9 37:4| 38-9 37:2] 41-3] 35-1] 56°8 | 35:34 10) 10] 10 5 9 
27 =38°2 36°5| 40:1 37-7 | 41:4 39-0 | 43:0 40°6 39°9 37°8|36°8 85:8] 43°9 | 35°7] 61-4 | 30°27 10 9} 10 9 9 
28 | 42°83) 37°4|'42'2 374 | — - | 42:0 88°5) — — |87°5 33:9] 85°5 32°51 46:0 | 34:2] 80°8 | 31:3 9 9 8 9 3 
29 =32°3 29°1 | 82°8 29°7 | 34°8 29:9 | 34°5 30-1 | 34:0 29:9 | 82°8 29-9 | 32°8 286] 36:0 | 29:7] 65:0 | 25:7 4 if 6 6 7 
(MEAN. 37°3 34°9/| 37°6 35°3| - - | 39°38 36:9] - — |87-6 35°7| 87-4 35°41 41-9 | 32-7] 60-4 | 29°5 | 8:9 | 8:8] 85) 69 69 


STEVENSON SCREEN. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. 


619 


MARCH 1904. 


Temperature—Dry and Wet Bulbs. Amount of Cloud, 0 to 10. 
ml. Giese Micn: Black} Radn, eae 
gh 10h 12h 14h 16h 21h 29h Bulb.| Min. } gn | yon | y4n | aim | oan 
Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet 
1 | 81-1 29-9} 32°8 30-8 | 35-1 31:2] 38°3 32°7| 39:0 33°8| 28-7 27-9 | 28'8 27:3] 40-0 | 24:6] 86:2] 17-2 9 9 7 1 1 
2 | 27-7 261 | 31-9 29:1 | 39:1 32:2] 40°8 34:9 | 89:7 34:5 | 37:0 33°9 | 36°8 33-1] 41°8 | 22°3] 79°9| 15°5 2 D 1 2 il 
8 | 41°7 36°7 |.42°9 38:7 | 41:4 36°7 | 42°5 37-6 | 40:9 36:9] 38:6 34°6 | 37:9 34:1] 43:0 | 31:9] 76:6 | 26:3 3 5 9/ 10) 10 
4 | 3671 32:1) 86-9 32:3 | 38-9 33:9 | 39°9 34:4) 39°7 34°7| 36:0 34:0 | 34°6 33-2401 | 33:0] 68°38} 31°22} 10] 10] 10] 10] 10 
-§ | 35°9 31°8|37°5 32°4/ 400 34:1) 41°9 85:1) - — | 34:2 31:9 | 34:2 31:9] 42:3 | 30:2] 87-0) 24:6 5 4 5 1 5 
6 |33°2 29°9/ 34:9 30'°2) - —- | 38°8 32:2) - —- | 81:9 30:9 | 32:1 32:0]39°9 | 29°83} 81:1] 24:7 1 2 by |} aly} ao) 
7 | 346 33°1/ 34:9 33°9| 37°6 35:5 | 38°7 35:2) 38°8 35°9| 38°8 35°8 | 37°8 35:1} 40-0 | 30:0] 61-4] 28:2] 10] 10] 10} 10) 10 
8 | 38°5 36:4] 38°0 36:7 | 389°1 37°5 | 39°9 38:1 | 40°2 88-1 | 38:'2 36°8 | 35:9 34:9} 40°8 | 35:0] 50°1/ 33°07 10/ 10] 10] 10 3 
9 | 343 321/338 32:°3| 40-4 87:4 | 43:9 39°1 | 44:7 38:9] 33-0 30°9 | 32°6 80°345°6 | 28-0] 87:2] 22:0 5 5 9 0 0 
10 | 29°9 28°2) 82:1 30:2) 49*1 35:9 | 45:9 39:7 | 46:3 39°9 | 36°8 34°5 | 34:3 32:6] 47-0 | 24:3] 90:2] 25-4 0 0 8 0 0 
11 }59°8 37:9 | 40°7 38°8| 43:1 40°6 | 44°8 41°9 | 44:9 41:5] 40-9 38°9| 40:1 38:4] 45:1/ 30-0} 78:6 | 17:0 9 9 i 6 4 
12 | 39:9 37:9) 40:4 38:7 | 48:5 40:2] 44°7 41:8) - — |41°9 36°4 | 42°4 38:07 46:0| 38-0] 67°3) 34:9] 10] 10) 10 2; 10 
13 | 43°1 41:7] 41:8 40-4) - - |46°2 42:7) - — | 36°9 34:9 | 37:0 34:4] 49:0] 36°2] 96:7} 40°84 10 8) 10 il &) 
14 | 34:8 31:4) 38:2 34:0} 41°9 36°5 | 43°4 87:7 | 89:0 36:2] 32°4 30°9 | 31-7 29°94 44:0 | 28:5} 91:2} 21:0 1 1 10 Oi —@ 
15 | 28°7 26°9/ 31:2 28-7 | 37-4 32-2 | 39:4 34:0 38:9 33-7 | 387°6 34:0 | 37:9 34:9] 41-4 | 22-6] 87:0) 15°8 1 OF LOG LOT LO) 
16 | 40-4 39:9) 41:9 39:9| 42-4 42:0 46-9 45:7 | 49:9 47-°1!48-1 45:0] 48-9 45:1] 50-1| 34:9] 75:3) 32°83] 10] 10 9 10; 10 
V7 | 45:4 42:5) 44-1 41:7 | 43:1 40°8 | 41°9 40:4] 42°9 40-4] 41-9 40:4] 41:9 40°4]50°0| 40°07} 57:0; 41:0} 10] 10] 10} 10; 10 
18 | 43:7 41:4| 46:7 42°6 | 45:9 42°3) 45-1 41-6 | 42°6 40°9| 43-9 43-7 | 44:9 44:2] 47-0 | 39:9] 67-2] 32°8 i 0) |) TO a), le) 
19 | 47:1 46:3 | 47-9 46-9 | 48-9 48:1|49°6 48:9) - - |48°2 45:2) 46:9 45:3)50:0 | 43:0) 58:2] 41°85 10] 10] 10 6 
20 | 44:6 43:2) 46°6 43:99) - - |48:°9 45:4) - — | 45:9 44:5] 44:9 43:9] 50-0 | 42-0] 88:9} 39°6 ii CHO LON LO) 
21 | 42:9 39°1 | 44-7 38:9) 44:9 40:0 | 47-0 41-0 | 42:6 38:9) 41:9 39-4 | 40:0 38:9] 49:0 | 38:5} 95:0) 34:0 i 8 6] 10 6 
22 | 46:9 42:7| 46:9 42:4) 47-4 41°8|46°9 41:3/ 44:5 41-4] 44:2 40-1] 43-7 40-1] 48-0/ 37:5] 96:0] 32-0 SY) On) lo) 2 i 
23 | 85-2 33-7| 38-7 36°7 | 45-8 41:4 | 49-6 43-4| 50-4 44:7 | 45-9 43-4] 45-2 43-3] 52-0 | 29°3] 1005] 24-0 0 0 7 9 9 
24 | 42°9 40°7 | 452 42:4/ 48:4 43:9] 49:9 45:1 | 48:1 45:1 | 41:2 39:4] 41:7 37:0] 51:0 | 38:5} 90:0) 37°5 8 6 9 9 6 
25 | 40°7 34:9) 42°3 35°9 | 47:1 39°9 | 45:3 38°5 | 44°7 38:4 | 34:7 32:7 | 85°9 33°47 47-0 | 31:0} 104°8 | 23:0 0 0 0 Wy 10) 
26 | 39-2 36-7| 41-7 37-7 | 45°3 39-°0| 46-2 40:0) -~ - | 37-9 34-9] 35-5 34-0] 48-2 | 33-5] 95-0] 266 0 1 9 il 2 
27 |42°9 37:4|43:9 37:9) - - |46:1 39:99) - — | 43:2 42:4] 43-1 41:9]47:0/ 32:0] 97:0} 24:5] 10 Sy ay ay) lo) 
28 | 44:0 41:4) 44-4 41:7 | 48:0 44:4 | 48:2 43:7 | 48:1 44°4| 43°9 41:4] 43:9 40:9} 48°5 | 42-0] 93:0) 39°95 7 10] 10}; 10] 10] 10 
29 | 39°2 37°7 | 38:9 37:9| 86:5 35:2 | 39-4 37:9] 87:9 36:4 | 35:4 34:9 | 34:9 34:4] 44°5 | 84:0] 91:0) 37:0} 10] 10 AT ON i eo) 
30 | 85°9 34:3 | 38°8 36:3 42:9 39-2 | 45:7 40:7 | 45:2 40:9 | 34°9 33:7 | 33:1 32:1] 47-0 | 31:0] 95°83) 27:0 4 4 6 1 1 
31 | 86-4 32:3) 43°9 881; -— -—- | 41:9 389) - - | 36-4 35:7 39°4 38:2] 45°6 | 27-0] 96:0} 19:5] 10 ))) alo |] UO] We 
MEan,| 38°6 36°0| 40°1 37°70) - —- | 44:1 39:7! - — | 89:0 36:9] 38°6 36:6] 45°8| 32:9] 83°5] 28:7] 65] 64] 81] 6:2] 6:6 
STEVENSON SCREEN. APRIL 1904. 
| Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet 

1 | 40-4 389} 41'9 39:9] 41:2 39:0 | 43°9 40:0 | 41°7 38:5 | 38°9 36:9] 39°4 36:71 47:0 | 36:07 82:0} 29-4] 10] 10 S| UO} LO 
2 | 42°7 41:1] 44-1 41:9} 46:1 42°9/ 42°9 40-2) - — |49°9 47:0|50°7 47°4150°9| 35:0] 80:0} 32:0 LOT LOT LON ON LO 
3 | 40°4 36:9} 42:1 37-4) - - |38:9 377) - - | 38:4 36°7/37°9 36:1] 52:5 | 27:0] 84:0} 32:0 8 Dy uo) 4 4 
4 | 43:2 39:9) 43:1 40:1] 43:7 40:4 | 46:9 41:7 | 46°9 41:8] 45:1 41-9] 45:4 42°1]749°0/ 35-0] 89°0} 31:5} 10 8 hy UG) |) ako) 
5 | 46:1 42:7) 45:7 42:°9| 46:4 42:7 | 48°5 43-7 | 46°7 42:7 | 40°9 39-9| 39-9 39:1] 49-°0| 40:0] 107:0| 385 7 10] 10; 10) 10] 10 
6 | 43°5 38:7 | 44-9 38-7 | 43-9 39-9 | 41:4 39-9 | 42:2 39:9] 44:9 41:4] 44-4 41:5 | 49-7 | 88-5] 93:0] 31:9 6 4 Salon lO 
7 | 89:9 37:0] 41:4 87:9] 41°5 38:4 | 46:0 39-9 | 45°6 40°3 | 42°7 39-4) 40°7 38°4147:0| 37:5] 96:0} 32:3] 10; 10 8] 10 3 
8 )742:0 41-7 | 44:1 48:6 | 46°5 46:1) 49-7 47-7) — - |48°9 41:7] 42°9 40:°2/51:°9) 39:4] 76°83) 34:87 10; 10; 10 9 | 10 
9 | 38°8 35:8) 40°7 36:1 | 38:7 36°1/39°9 36°8, - — |40°7 38:6] 43:1 39°7 | 44:2 | 34:3] 89:3) 31:5 8 6 en elo 
10 411 39:0] 45-4 406) - = |47°9 42:2) —- — | 43-9 39:2] 43:7 39:4] 50-0 | 39°0]7100°0| 35: 7 10 9 4 4 4 
11 446 40°2| 45:5 41:9| 47-7 42:8) 47:3 41:4] 45:0 42:4] 43-4 40-4 | 42:1 40°1]50-0/ 39°0} 91:1] 35% 8 38 10 4 4 
12 | 45-1 41:1) 45:8 41:0] 48°3 41-9] 53°1 45°6/ 52:9 45:4) 50°9 45:1 | 50°3 44:9; 55°3 | 38-6] 101-4) 34°38} 10) 19 7 10 | 10 
13 | 48°7 44:9) 45:1 43:7 | 49-0 45:1] 48:9 45:°9| 52-1 44:7 | 47-7 42:2) 47-9 42°2453-1 | 44-0] 90:3) 39-1 LOD LON Palo 6 8 
14 | 49:2 44:2| 52-0 45-4| 51-8 45:6 | 48-8 44°8/ 49:4 45:0 | 48:4 43-7 | 46°1 42:7] 53°8 | 43-4] 88:0} 38:04 10 6 10 6 3 
15 | 51:3 45:4) 49-9 44:1] 49-9 45°8/ 53-9 46:8 | 53:2 46:1 | 48°7 45:2] 46:5 45:3] 56-3 | 88°3]108-2| 32:0 8 9 BY TO aKa) 
16 | 47°6 45:1) 47:1 44:9) 53-0 47-0) 51:2 45:6} - —- | 455 48:5 | 44:3 43:2156°3 | 38°50] 108-7 | 41°6 7 8 9ii=9 7 
17 | 45°9 42°9|} 47:1 43°38) - — |52'4 44:8) - - |47°7 44°5| 47:9 45:0] 53-7 | 40°3] 98:7 | 35:1 7 9 911 59) | 200 
18 | 50-4 46°3/51°9 47:1] 53:7 47:7 | 54°6 47:0] 53°8 46:3] 44-1 40:5 | 43-2 40:1] 55-7 | 42:07 108-4 | 40-2 9 4 Bye ea 3 
19 | 49:9 43:7/51°3 44:4] 56:1 47°6|57°5 48:0] 57-1 49:4] 48:7 44:3 | 47°6 43:1] 59°8 | 38°4]7102°0| 34:0 1 0 1 1 i 
20 | 46:9 43:0] 46:2 42°9| 45-2 42:9] 47:2 43°6| 48-2 43:5 | 43-0 39:0] 40-4 37:1] 49:4 | 39:0] 83:7] 38:6} 10] 10/ 10 5 0 
21 | 41-7 40:0| 45:5 43:0 | 48°7 42:2| 47:2 43°5| 45:2 43-2 | 42-9 41:1 | 42:9 40:9] 51°3 | 30°3] 109°7 | 23°5 7 9 10; 10] 10 
22, | 47:1 46°6| 47:5 45:9] 50°6 47:7| 54:0 48°8| 53:4 48:4] 49-0 45:5 | 48:1 44:9] 54°8| 41:0}110°3} 38:5 7 10] 10 8 7 8 
23 | 49:2 46°5 | 48:9 46°6|50°8 46°8) 51:2 46:0; - = |48°7 43:0] 44:0 43°6]52°3 | 42°3] 82:2} 40-1 10 | 10 LOS) SAC) 0) 
24 | 46°3 44°6| 48:2 45°83) - - |49°0 48:0} - — | 44:0 38°8/ 42:7 38:4151°3| 41°9]} 99:2] 38:0} 10) 10] 10 5 7 
25 | 41:9 36:9] 43:1 37:7 | 44:0 38:4] 45°6 39:8) 45:4 39:2 | 39°3 37:7 | 39:1 37:6 | 48-0 | 36°38] 116-4 | 35:0 7 8 7 Gy ee 
26 | 40°8 39:1] 41:9 40°5 | 42-8 40:7 | 48-1 44-0 | 50-0 44:0 | 44-2 40°7 | 43:7 40°1]52°0 | 37:7] 110-4| 37:0} 10) 10 8 8| 10 
27 | 44:9 41:9] 45-8 42:0] 45-2 43:4| 45:1 44:8] 49:3 48°3| 48-8 46:9 | 49:0 46:6] 49°7 | 38-7] 65:0} 34:37 10] 10] 10; 10| 10 
28 | 46:7 46:2] 46-8 46:1] 48:0 47:2] 48-1 47:4 | 48°8 47:8 | 49°3 48:2] 47-9 47:2] 49°2| 45:1] 65°6| 48°67 10/) 10} 10; 10) 10 
29 |512 45:6|50°5 45-7 | 52-1 45:9] 50-9 46-8 | 48°9 45:0 | 45:2 43-2| 45-7 43:5) 54:5 | 44-271150) 43:97 10 9 ) 4 9 
380 | 48°3 45:2 | 50°7 46°9/ 48:7 42°3| 47:3 40°9| - — | 43-9 38:9} 44:0 40°3] 51:0 | 40°8}100°0| 40°7 9 7 7 7 \) 2K0) 
MEAN, 45:2 42:0) 46:1 42:6] - - |48:2 43°83} - — |44°9 41°8| 44-4 41°6}51°6 | 389°1] 95:0] 33°38 | 8:8 | 84) 84 7:5 | 7:7 


620 FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. MAY 1904. 
Temperature—Dry and Wet Bulbs. Amount of Cloud, 0 to 10, 
— SS [Wo Wilton, Black Radn. SSS 
gh 10h yh 14h 16h Qh 22h Bulb.| Min. J gy | yon | 14m | 27m | 22h 


Dry. Wet.| Dry. Wet. Dry. Wet.| Dry. Wet. Dive Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. 
45°4 42°9 | 44°6 43°6 47°4 45°6 45°2 42:2] 44:4 41°87 50-4! 40°87108'5!} 39:0] 10] 10] 10 6 7 
36°7 35°9 | 39°8 38:7 41: 9 39:9 45°5 41°7 a7 5 42°9 40°8 38:9 | 40:8 38:4] 48-0 | 35°21105-0| 34:0] 10] 10] 10 7 6 
44°4 41°3) 47:1 43°4] 44:9 41°38] 47-7 44:0] 47:1 44:9] 44-0 43:1 | 44-9 43°3751-0/ 38-7] 105°5| 34:2] 10 7 | 10 6 4 
45°4 43:1 | 49°] 44:0|54:9 47:2| 56:3 49:0 | 54:8 48:2) 49:0 46:0] 49:2 45:9]57°6 | 36°5]111°6| 27:0 0 0 7 | 10)" 40 
49°1 47:1 | 50°3 47:7 | 52°0 48°3| 51:9 47°7 | 50:9 48:3] 47°5 46:7 | 47:1 46:7] 53°7 | 44-7] 76:3) 425] 10) 10] 10] 10) 10 
46'2 44°9 | 45°9 44°4| 44°9 42°8 | 44:2 41°7 | 42-7 40°5 | 40°8 37:4 | 40°1 36:8] 47-2 | 39:°7] 57:71) 42°57 10) 10} 10] 10) 10 
43°8 39°0 | 42°8 39:4] 43:0 40°3 | 42°4 40°0| - - | 38°6 36:0 | 391 35:6] 46:0 | 36°6]106°3| 34:0 6 2) 10 6 

42°7 39°7 42:7 39°3] 48-7 | 36-0] 87:7) 33:0} 10) 10] 10 9} 10 


i 
COON TP ohWre 


41'1 39:0 | 42:1 39°38; —- - |46°9 41-4) - - ; 

43°8 39°9 | 45:4 41:1 | 46°8 43:0] 46:9 42:9 | 47°7 48:2] 43:1 41°2 42:7 40°9] 48-7 | 89:2] 94:3] 37:3] 10] 10 9 9 9 

46°3 42°6 | 48:0 43°1| 49°7 44:0] 49-7 44°5|51°0 45:5) 45:3 41:0 44:0 40°9]51:1| 41:1] 98:0) 39-0 7 7 9 9 9 
11 | 45:5 42:0) 47°8 42°99] - — |50°5 46-7) - — |45°1 42°1 | 43:7 41:11 54°6 | 38°61108:2| 34:9 9 9 9 2 2 
12 | 44:9 42°8|45°5 43°4/ 45:5 45:0] 47:0 46°9| 48°9 48°6 | 50°2 50°0| 49:9 49°7150°3| 331] 60-4) 25°83] 10] 10} 10} 10)| 10 
13 | 53:2 51°8|53°5 51°5 | 52°9 50°7| 57:2 51°7/ 54:3 5171/50°2 49:9 | 50'8 50:0] 59-7 | 47°24113'5| 47:0] 10] 10] 10} 10/ 10 
14 | 49°7 47:2) 46:4 43:7/51°8 45°1| 53:4 461] - - |47°4 43°7 | 46:1 43:9]54:1/ 43°87114:0| 45°57 10] 10 5 8 8 
15 | 48:4 44°7 | 49°7 44:9) - — | 51:1 45°38] - - |47'4 44°83) 46:9 45°1]53°6 | 438°3]1061| 41:17 10] 10 9 9 9 
16 | 48:9 45°6| 58:5 49:2 | 65°3 54°3| 66°7 56°8| 61°5 53°2|50°6 49:9 | 49:9 48:9] 67-3 | 44:0] 119°3| 41:2 9 8 6| 10; 10 
17 | 48:5 44:9) 48:5 45:2) —- — |49°9 45°2|47'5 43°9 | 44:2 41°9 | 43-8 41°81 52°6 | 43:09115°3| 37:9 9 9} 10] 10 8 
18 | 44°2 42°9| 45:9 43:2) 46°9 44:0|50°9 46:2 | 47:4 44:4] 44°7 41°7 | 45:3 41°4]52°8| 40°8]105:°0) 3886] 10] 10 6 | 10 8 
19 | 48-1 42°3 | 49:2 42°8|52°2 46:1 | 54°5 46°7 | 53:4 45°8| 45:1 42:1| 44°6 41:9] 55:3 | 42-47118-4| 36:0 6 5 4 5 9 
20 |50°9 46:0) 51°9 46°0|55°3 48:5 | 57°2 49:°1|56°9 49°3| 51:9 48°5|50°7 47°61 59°6 | 87°3]118°4| 29°3 Zi 2 8} 10; 10 
21 |51°5 48:0/51°9 48:0| 56:1 49°5| 57:0 49:3] - — |51:9 45:°0| 48:5 45:0158:3| 44:7] 87:8] 37:3] 10] 10} 10} 10; 10 
22 | 44:2 41°7/ 44:9 41:9) - - |52:°2 46:7) - - | 47:0 44:5) 46:2 43:8] 54:0) 41:0}120°3| 37°97 10] 10 9| 10 9 
23 | 49°5 46°4/50°8 47:0|51°8 47°3|52°9 49:1] - — |49°9 49-4 | 49-2 48:9}54:3| 42°37 74:3) 38:0] 10} 16] 10] 10. 10 
24 |151°7 511,501 49°5 | 49:9 49°1) 56:9 51°9| 52:2 49:1, 45:6 44:2 | 44:9 43°6]57-9| 44°37119'1| 46°17 10) 10 5 3 2 
25 | 52°5 47°3| 57:2 50°4| 55:9 49°4|59°9 51:9 | 60-7 50°71 | 52:4 46°9| 50:4 45:9] 61:3] 35°47114:2| 27:5 6 9 4 8 9 
26 | 55:9 49°7| 57:2 50°7 | 59:2 52-2 | 62:0 53:9 | 53:0 52:1 | 48'S 47°4/| 47:0 46:0] 63:9 | 41-87 115:1) 34:3 8| 10]; 10 6 5 
27 | 54:3 49°9|57°5 51°5| 64°2 538°6| 6971 59°0| 7071 56:1] 58:4 49:0 | 53:9 48:9] 71-7 | 41:1] 125°1| 34:2 0 0 0 6 6 
28 |54°8 49:0] 57°8 50:1 | 62°9 54°3|61°6 54:6) —- - |57°9 50°9| 565 49°7166°7 | 47:21128:7| 43:5! 10 9 9 8 6 
29 |60°4 54:6) 63:6 55:6} — - |6371 570] - — |56°5 54:5 | 55:2 53°41 67:3 | 46°87119:2| 39:4 2 2 2 5 5 
30 | 60°6 55:9] 64:1 58:3) 71:7 59°9 | 74°2 62:7 | 73:0 60°4| 61°7 55°9| 61°4 55°8177°0 | 45:7]131°0| 36:3 0 3 5 ii) Bb 
81 | 64°6 58:0] 68:4 59°2|67°6 59-8 | 69°8 61:2 | 67:4 62:0} 63°9 58:1 | 60:0 57:29 71°2 | 51:2]7130°0| 41°83 5 8 6 9 9 

MeaNn.| 49:2 45°7| 50°77 46:5) - - |54:7 48:9) —- — |48°6 45:6 | 47:7 45:1 56°9 | 41-4] 106-2| 387°3) 7:7 | 77 | 7:8) 7:9 78 
| i 

STEVENSON SCREEN. JUNE 1904. 

Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.)/Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet. 
1 |54°9 54:0] 53:7 52:9 | 54°3 53-9 | 54°2 52°5 | 52°2 50:6] 51:0 47°6 | 50°4 48°8]60°3 | 49:8] 68:8) 48:0] 10}; 10] 10 8}; 10 
2 |56°0 49-7 | 56°9 51°7 | 59°9 53°0| 60:1 54:7 52'1 49°9 | 50°2 48°1761'2/ 46:57119°6) 37:2 55) 6 9 2 3 
83 |56°9 53°7|61°8 55°2| 64°9 58:2) 66:9 59:3 67°6 59:0 57°9 54:0] 57°4 538°6 | 69-2 | 41°2]119°9| 32:4 1 1 1 0 0 
4 |60°9 57:0] 64:1 58°8| 71°2 60:2) 69:2 58:1) - ~ |59°0 55:9 | 57:1 55:8] 72°2 | 45:0] 122°0| 34:8 0 0 1 6 7 | 
5 |61°3 57°6|63°6 58:7} —- - |73°6 63°9| —- — |602 56:0) 58:4 55:0] 75°3 | 47:19125°6) 38°5 2 4 2 1 1 
6 |60°8 56°9| 65:1 60°1 | 68:7 61°4/ 68°8 61:2] 69°5 61:1 | 57:9 53:9 | 56:2 52°71 70:4 | 50°8 41256 | 42:2 1 1 1 4 1 
7 |60°6 55:9] 62:1 56°8| 68:9 58:9] 73°1 61:9] 68°9 58°5|59'9 54:7 | 56:9 53:1] 73-7 | 46°31130°8| 37-0 0 0 1 3 1 
8 |54°9 48°9155°8 49°3/57°4 50°5/56°9 50:3) — - |50°5 45°9| 47:9 42-7]59:0 | 47°39112°7| 42:3 il 1 2 4 2 
9 |52:4 47°7|53°9 49:2] 56°1 49:2] 57°2 49:8) 57°9 50°6|50°6 47:5 | 49°9 46:9] 59°3 | 45:°37115:3} 37:0 1 1 il a 6 
10 |50°7 46°2| 53:5 47:9|55°7 49:0| 58:7 51°3| 58°8 52°5|49:°9 46°6 | 47°5 44:9] 59-2  46:97119°4| 42-0 4 J 6 1 1} 
11 | 55:2 50°0|58°8 52°5|64°8 54:°1/69°0 56:8] - — |55°8 50°7 | 52°8 48°61 71:0) 43:0]127:2| 35:1 1 1 2 if 2 
12 | 5771 53°0| 60:0 54:8} - - |67°7 576] - - |58°3 53°9| 55:0 51:9] 69:0 | 43°77129°3| 34:2 5 2 6 7 4 
13 |55°9 54:9] 55°8 55:0|57°3 56:2 | 56:4 55°8|59°8 57°8 | 58°5 56:°2|57-2 54:9] 65:0 | 52°6]124:9| 44:07 10] 10] 10 8 8 
14 | 59:4 53°5| 62:5 54°5/63°5 54°5|59°4 52°6| 55:3 52°7| 55:0 51:0 | 56:7 52°0]64:0| 51:7 113:0)} 45:7 9 9; 10} 10) 20% 
15 |52°5 51:9] 53:4 52°4|53°7 52°6| 54:0 52°7| 56°6 53:0 | 52°9 50:9 | 54:0 52°11 58:0 | 52°37104:4) 4877 10) 10 9; 10] 10 
16 | 49:2 47°9| 49-7 47:1 | 51:4 47:7|51°6 48°6|52°9 49:8) 50:1 49°3| 49:7 47:9]56:1] 48-4] 82:4) 4971] 10] 10; 10] 10) 10: 
17 |53°4 49°6| 52:3 50:4] 54:0 50°3] 55:9 50°5| 55°6 50°9| 51:3 48:2} 51°2 47°8]58:0| 49:0] 113°0| 44:47 10] 10 9} 10] 10 
18 |52°3 48:9] 53:0 48:5 | 54:0 50°1/ 53:1 49:99] —- — |50'1 49°7/50°7 49:°5155:5/48-0] 90:0} 44:9 8 9 | 10°) One: 
19 |53°7 51°7 | 54°7 51°3) = — |56°6 52:1) = — | 521 49°7| 51:5 49°7159:0| 49:27118'5| 46:97 10 9 9} 10 9 
20 | 53°] 50°0| 52:2 50°5|50°8 5071] 51:2 49°8| 53°6 50°2)50°9 47°8| 49:5 47:2] 56:0 | 49:°2]105'2) 46:57 10] 10; 10 6 6 | 
21 |55°5 51°1|56°5 51:0|56°9 51°8|56°7 50°8| 56°3 50°3|50°i 48°6 | 49°8 48:8] 59°7 | 48:2]123:0} 46:0 9 8 9] 10; 10 
22 |53°5 51°91 53:2 51:9) 54:1 51°7| 54:9 53-1) 54:8 52:2] 51°8 50-9] 51°8 50:°9]56:°0| 49:0] 73:0] 45°37 10) 10) 10) 10); 10 
23 | 53°7 52:0| 54:2 52°2/55°0 51:9] 59°3 54:0] 58-0 53:7 | 52°1 49:2/51°7 48:8] 600] 50-9] 106-9} 49:0] 10] 10}; 10/ 10] 10 
24 |54f°8 51°8| 55:9 53°1|58°8 53°8|56°0 53°7 | 530 51:9] 50°9 50:2 | 50:9 50:1] 59°9 | 48:°54107°8| 46:2 8 9} 10} 10} 10 
25 | 52°6 49-4) 55:0 51:0} - - |-55°9 50°99} - - |51:3 48:4] 47:4 44:°8]57°6| 47:0] 101:0| 39:8] 10 9 9 4 2 
26 |53°9 49°9|55°9 49:5] - - |58°3 49:9) - - |51°9 46°5| 46:9 43:9] 59-9 | 40:0] 120°6| 32:0 8 8 9 3 3 | 
27 «=| 53'1 46:0] 54:7 47°6| 58:0 53:2} 60°5 49:9] 62°6 52:0|52°8 49:4] 48°7 46:6] 64:5 | 38'°7]122:°3| 30°2 5 3 1 4 5 
28 |55°8 50°6|58°8 52°5|64°5 55:9] 68°] 57:9) 62:9 55°9 | 56°3 51°7| 55:0 49:9] 70°4| 39:°2]130°9| 30°5 6 3 4 3 4) 
29 | 63:0 55°0| 64:7 56:0| 68°1 57:9| 69:0 59:1] 67:5 57°9| 61°4 55:0 | 59:9 53:0] 72°5 | 45°57127:9| 37°8 8 6 8 9 8 
30 | 67°6 58:7] 68°6 59:°2| 71:0 60°9| 69:9 58:4] 70°9 58:0] 58'°3 53°7 | 57:2 52:0] 72°7 | 53:0}129°3 | 47-1 6 if 6|/ 10} 10} 

MEAN.| 55°9 51°8| 57°3 52:7) - — |60°7 54:2] - — |54:0 50:8 | 52:6 49°7]63°5]47:1}113:7| 41:2] 6:3] 6:0 | 6:5 | 66} 61 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 621 


STEVENSON SCREEN. TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. JULY 1904. 
Temperature—Dry and Wet Bulbs. _ [Black] Radn. Amount of Cloud, 0 to 10. 
ee eee Max. | Min.} Bulb. | Min 
gh 104 12h 14h 16h 21h 22h : “PT 9h | 10m | 14h | 21h | 22h 
Dry. Wet.|Dry. Wet.'Dry. Wet.| Dry. Wet.) Dry. Wet.) Dry. Wet.| Dry. Wet. 

1 | 60°4 51°8 | 59°0 52°2| 60°9 55:9 | 59°0 54:9) 56°6 52:8] 52:9 50°9|51°9 50:8] 60°7 | 52:27118-2| 47:3 9] 10 6 7 9 
2 | 52:8 515 | 54:7 52:2) 53°38 51°5/55°2 52°3| - —- | 51:9 49-8] 51-8 50:0] 57-3] 50:9]100°3/] 46:8 | 10 9 9 9 9 
3 | 55:4 524/568 53:0) —- - |55°0 51-4) - - |54:8 49°6) 53:0 49:9] 6071 | 49:19131:0] 45:3 8 8 “) a 8 
4 |53°0 50:9] 537 51:0 | 54:0 51:0] 51:9 50°9 | 55:4 52°2|52:9 51-9) 52-9 52:5156-0|50:°8} 97:9] 46-9} 10] 10} 10] 10] 10 
5 | 54°5 50°4/55°5 50°3| 57:9 51°8 | 58-2 51:9 | 59°5 52°5| 52:3 50°7| 51-7 50:9] 63:4| 51:9]111-°6| 49-1 10} 10; 10}; 10} 10 
6 | 56:0 55:7 | 56:1 55°5 | 566 56:0 | 55-4 54:9 | 55°9 52:2 | 53:0 47:9 | 52°7 47:8] 58-7 | 51:797112:°2| 491 7 10] 10] 10 6 5 
7 | 54:1 49°2/ 54:4 486) - —- | 535 48:9| 54:9 48-9) 51-3 47-9| 51-7 49:0]55°7| 50-0] 75:5) 444] 10] 10] 10 9} 10 
8 | 531 52°2|53°6 52°7| 55-4 54:3) 56:9 54:9; - —- | 53:9 53-4| 54:3 54:0]58:9|51-2]101-'7) 470] 10; 10} 10] 10; 10 
9 | 55:1 53°9| 55:9 54:2) 55:5 54:4/55°8 54:7} - —- |54:0 58-9] 54-1 53:9]571] 521] 86:0) 489] 10} 10; 10] 10/ 10 
10 |584 564/583 55:9} - - |649 591) - —- | 56:9 54:8) 55:1 53°5 | 64:1) 53-4] 123-0 | 50°8 9} 10 8 0 0 
11 |56:9 55:4) 61:4 58-2| 69-8 62:9 | 73:4 63:9) 74:8 64:9 | 62°5 58-4 | 59-2 56-7] 75°6| 48°51 127-0 | 40:0 0 0 0 2 2 
12 | 60°7 57:7 | 64:9 60-1 | 74°4 61:0 | 74:9 62°4 | 73°9 66:4 | 65°1 57:1 | 62:5 59:4] 74°6 | 53-4] 132-0 | 47:7 9 4 co i 0 ee C0) 
13 | 61:4 57:2) 65:2 58:8 | 62:9 60:0 | 60°9 57:9 62°9 580/545 51:1] 51:0 50:1]65:0| 50°4]116:0| 54:07 10] 10 9 0 1 
14 |61°1 54:7 | 61:3 55°4| 58-9 56:0 | 58:9 55:1 57:1 53:°9| 60:9 54-9} 59°9 54°4]61°6|51°5} 81:5) 43:57 10] 10| 10) 10] 10 
15 | 5671 54:9] 56:5 56°0| 57:7 57:2) 55:4 54°9 54:9 54:1 | 53-4 51:9/ 53-0 51:94 62°6/53°4] 82:0| 475] 10}; 10; 10) 10) 10 
16 | 56:1 50°9 | 55-9 51:9 | 56:4 51:7 | 56°9 52:0) - -— | 52:2 501) 50:4 49°-4]58-6| 52-4] 81°8| 45:0} 10, 10; 10 2 4 
17 | 55°9 53°4|59°8 53°38; - — | 68:4 54:9) - — | 554 51:4) 52:1 49-9] 67:6 | 46-9} 1380-0} 41:0 8 9 9 0 0 
18 | 55-7 53:4) 59°7 54:°4/| 66:7 57:5 | 70°1 58°9| 69°9 56:1| 57-7 54:0 | 56:1 54:1] 70°6 | 43:9] 125°5| 35:0 0 0 0 0 0 
19 | 59:4 54:5 | 61:4 56:2] 67:2 60:4) 71°5 61°7| 71°8 61:5) 57-1 53-4 | 55-0 52:1] 72°6 | 49-6] 125-5 | 40:0 0 1 2 1 1 
20 | 59-9 51:9) 60°9 53:9] 66:7 56°9 | 67:0 56°4| 61°2 53:2| 55:0 53-4) 55:9 53-1] 68-1 | 49-4} 1384-0] 38:0 il PN NO} )) a0) | 0) 
21 | 57-4 55°3/589 55:4| 62:9 58:0 64:7 58:9] 66:3 59:5 | 58°7 55:9) 55‘9 55:5] 69-1 | 54:1] 126-0} 52-2] 10) 10) 10] 10] 10 
22 | 58:2 55°9| 60:4 57°4| 64:4 59-4| 68-9 60:4 | 67:3 60°1 | 56:9 55:2| 56:0 54:5] 69-5 | 51:9] 1345 | 42:2 9 9 9 4] 10 
23 |57°5 55:7 | 59°7 57:2| 61:7 58°7| 65°9 61:4] - - |61°6 59:4| 60:4 58:9] 72:1 | 52-4] 1302) 45:3] 10] 10 i} ao} We 
24 1592 57:2|60:'4 581) - - |66-4 60-4] - - | 61-9 57:7 | 63:1 56-9] 68-1| 53°3}114:0) 43-5] 10] 10) 10] 10] 10 
25 | 61:4 58:1) 64°5 59°7 | 65:9 60°3 | 68°4 60:7 | 67:9 59°7 | 61:9 55:1) 61:9 54:9] 69-1 | 56:7} 120-0) 50-0 9} 10 J] Ko) |} il) 
26 |59°4 54:4] 60°9 55:4| 63:5 56°5| 62:4 55°9| 64-4 57°4| 56:4 51°6| 54-1 49°9] 69°1 | 51-4]7123-0|} 45-0 6 6 @) |) 10) 9 
27 «=| 54°4 50°9| 55-9 51°9| 60:4 54°5| 65:7 58°9| 66:1 57°7 | 60°1 56°2| 59-4 56:1] 69°1 | 47:74} 131°5]| 42°8 9 5 4| 10} 10 
28 |58°7 56°4| 61:9 58°4| 67°7 61:4| 69:4 61:4 | 68:4 60°9 | 59°9 56:4 | 57:3 55:1] 69°6 | 50°4]121-0| 45° 9 il 2 1 9 
29 | 64:2 57-7| 64:9 58:9 | 65:9 60-1 | 64:9 60°5| 6171 6071 | 58:1 57-4| 58-1 56°9]67°6| 55:9] 94:0] 465] 10) 10; 10; 10] 10 
380 | 63:1 58-4 / 64:1 58°6| 65°4 58:3]671 60°) - —- | 59-9 56:9) 55:9 54:4] 70°1 | 55-4] 1800} 505 il 9 7| 10 3 
81 | 60:4 57°0|62:°2 575] - - |560 54:5) - —- | 57-7 55:7) 55:9 54:9] 6471 | 54°21104-0) 49-1 9/ 10; 10; 10; 10 
MEAN | 57°7 54:4/59°3 553; - - | 62°5 56°99] - —- |56:°8 58:7| 55:6 53-3] 65:4|51°5]118°6| 45°38} 8:1 | 7°8 | 7:8 7:0 | 7-4 

STEVENSON SCREEN. AUGUST 1904. 

Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|Dry. Wet.|/Dry. Wet.|Dry. Wet. 

1 | 57:2 54:9) 58:5 55°5| 59°7 55:9 | 62°4 57-4] 61:2 56:4 | 56:4 55:4|57-9 56°9]63:1| 53:9] 98:0} 51:6] 10 9 9} 10}; 10 
2 |56°9 56:2] 59°1 58°0| 63-7 58:2 | 63:4 57:2) 62-2 55:°9| 56-0 54:0] 55-0 53:5] 63-1 | 55-9] 1210) 54:0] 10] 10 9} 10} 10 
3 | 61:1 57:6 | 62°9 58:9] 59:9 59-4| 61:4 60:2] 61:7 60-9 | 60:2 59-9 | 60°9 60:0} 641| 55-9} 93:0} 50°83} 10 @) til) jy) ata) | 2lC0) 
4 | 61:4 59:8 | 63:7 60°5| 705 64:0 | 65:9 62:2] 65:9 62:4|57°6 57°71] 57:7 57:1] 68:1] 56-7]1360] 485] 10] 10} 10] 10) 10 
5 | 59:4 56°7/ 63-1 58°2| 58-7 55:9) 56°8 54:°9| 59-9 55°9| 54-7 53:0] 54-4 52:9] 61-4 | 54:2] 124-0) 51°5 8 7 10 2 4 
6 | 58:2 53-2] 57-9 53:2) 60-7 54:9/58°7 546] - - | 57-5 54:9| 57-7 54:5] 60°6| 49-7] 81:0} 420] 10] 10] 10] 10; 10 
7 |59-1 53:9|60:°2 551) - - |60°6 542) - - |57°7 54:2) 55:2 53-6] 63°6| 54:9] 114:3) 51°5 9 5 9 9 8 
8 | 58:4 55:0] 59:9 56°6| 58°9 55:9] 61:2 55:9] 59-5 54:5 | 55-9 52:0 | 53-9 50-5] 63:3 | 46°7] 120-0} 41-0 9 ii 8 8 5 
9 | 55:4 53°1| 57-9 54:1 | 61-2 55:6 | 57-4 55:1 | 58-7 54°6 | 53-1 50-4] 52:0 49-7] 62:1 | 48°47 1238-0} 43°5 3] 10 5 2 1 
10 | 55:9 53:°9'57-4 53:4] 61°9 55°1!156:7 53-2 | 62-2 54:4, 50:9 48-4] 50:4 47:°9563°3 | 49°41 124-0) 43°6 5 9, 6 9 1 
11 |51°5 49°5| 53-1 50:4) 56:9 52°2/57-7 51:9|54:9 50°4|52°8 49-1] 50:2 47:2]58°6| 45-9] 82°0| 395} 10) 10) 10 8 1 
12 | 54:0 49:9] 55-8 51°3 | 54°2 52°0| 55-9 53:5 | 58°5 54:9] 52°7 49-9] 50-9 49-4] 62°6 | 41-9] 109-0 | 382°5 8 9 & 9} 10 
13 | 53:5 52°5| 56:9 54:9 57-0 554/594 57:0) - - | 56-9 561|56-°9 56:4] 62-1] 49-4]113-:0] 45:57 10} 10 8} 10} 10 
14 |55:°9 54:9] 60-2 55:9) - - |60°2 56:0] - - |53-4 52:2/52-9 51-2] 61-2/52:9]119-°0] 53:5] 10 5 6} 10] 10 
15 | 58°1 53:8| 59-9 54:9| 60°3 55°7|57°3 52°7| 54:9 48-9] 51-9 46-9 | 49-1 46:4] 60-2 | 50441130] 50°0 7 Ta) LON 10) Lo 
16 | 56:2 50:7) 59:5 52:5) 54:9 53:3] 59-4 53-7 |58-9 52°7|53-9 50:9|53°5 50:4] 60°6 | 49°4].114:5| 44:0 5 6) 10) 10} 10 
17 | 54:7 51:0|57-9 52-1 | 62:5 53:5 | 64-4 53-4] 63-7 524/525 50:8/53°1 50:0] 64-4 | 47-4] 120-0/ 38°8 1 1 6 6 3 
18 | 52:9 50°4/55:9 52:0 | 59-4 53:°9]57-9 53°5|54:5 52°3/50°4 49:4] 49-9 48:5] 59°9 | 45:2]114-0/ 37°3 1 i || i) |) Wo) |e 
19 | 52:5 47:8 |52°5 475/551 48:9157-5 50:9| 53:9 50:9 | 52-2 47-7] 46-9 44-7] 58-4 | 48-9]118-0| 43-0 6} 10 10 3 4 
20 |54:4 49-4 |57:4 50°7/ - - |57:0 50°99] - - | 49-9 46:9] 48-9 46:2] 59-7 | 47511220] 38° 8 9 7 4 2 
21 | 58:1 501/549 51-4) - - | 54:9 504] - —- |50-4 49-9] 49-5 48:8]55-1| 45:9] 103-5) 39°5 8 9{ 10; 10 5 
22, | 52:9 49:5 | 53-9 49-0 | 59-0 52°3 | 60:7 53°7 | 59-2 52:4 | 52-0 48-9] 48-9 48:3] 61-1 | 45:5] 123-0) 41-57 10 6 9 5 6 
23 | 52:9 49:2] 55:7 49°51 53-7 50°7| 55:2 51°1| 54:9 50°9|54:0 47:9] 49-5 46-9] 58-1 | 47°77 120-7 | 40°5 9 9 9 8 9 
24 |56-5 51:°5|57-9 51:9| 60-9 52-5) 63-1 53:9| 59-9 51:0] 47-9 44:5 | 44:9 42:9] 64-7 | 44:4]119-0| 39°6 7 6 | 10 0 0 
25 | 47-9 44:9| 51-9 47-2| 54-4 50-4|54°5 51:0| 51-9 48-9 | 52-1 51:1| 53-9 53-2] 55°3| 39-4] 948} 308] 10) 10) 10) 10] 10 
26 |53°5 52-4|55-4 53:0| - —- |583 54:4] - - | 54:4 520/535 52°0]58°6 | 51°4]112:0| 484] 10) 10 Gi 0) lO 
97 | 57-4 53-0|58-9 53:9| 58-9 54:4/58-9 55:7] - —- | 56:1 55°71 55:9 55°5| 598 | 52°8] 115-0) 49:0} 10} 10 10} 10; 10 
28 | 60-0 58-4|59:°9 57-9| - —- |63:1 59-7] - - |58-9 57-4|59-2 57-7]64:1/55°6] 93:0] 56-2} 10) 10) 10; 10; 10 
29 | 60-4 58-4] 61:5 58:7 | 63-4 59:7 | 66°5 60°9| 64:9 60°2| 55-9 54°9| 53-9 53-4] 67-4 | 55-4] 114-0/ 56:0] 10] 10 3 1 it 
30 | 56-9 55:4| 62-4 59:-4| 72:9 66°5| 74:9 65:0| 71:1 64:7 | 62:7 61:9|61:9 61:1] 75°6 | 50:2]117-0| 40°3 i) Uy ae) |) a) 
31 | 55-9 53-9 | 56-1 53:3| 57-9 52-9| 62-9 54:°9| 59-7 53°5|55-7 51°9| 54-4 51:9] 64-6 | 53:9]115-8| 550] 10] 10 Sy || 30) 9 
Mean.| 55:9 52°9/58-0 53:9} - - |601 551) — —- [54-4 521/533 51-6] 6271 | 49-9] 1125| 45:1] 8-2) 82) 85) 79) 71 


TRANS, ROY. SOC. EDIN.—VOL. XLIV. 
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STEVENSON SCREEN. 


FORT-WILLIAM OBSERVATORY. 


TEMPERATURE AND AMOUNT OF CLOUD. 


SEPTEMBER 1904. 
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WOONTD Crm Whore 


10 
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47-9 
51:0 
49-1 
49-4 
52:7 
53:0 
49°6 
43°7 
54°5 


52°7 


Temperature—Dry and Wet Bulbs, 


10h 


.| Dry. 


55°9 
57°9 
51-4 
52:7 
574 
59-7 
56°5 
53-9 
49°9 
56-2 
52:7 
53°3 
53-4 
49-1 
515 
60°5 
60°9 
64:7 
60-4 
56°7 
51:9 
50°1 
52:9 
49°6 
522 
53-1 
54-4 
519 
49:2 
54-4 


54°5 


Wet. 
54°5 
54:9 
491 
49°5 
54°9 
54:0 
53°2 
50°5 
48°8 
50:0 
49-0 
46-0 
51:9 
4771 
48:5 
55-1 
572 
55°6 
55:3 
499 
48-2 
47°8 
489 
462 
47°5 
49°5 
52°4 
50°6 
47 ‘2 
53°4 


50°9 


Qh 


Dry. 
58°1 
63°1 
55°7 
579 
61°5 
60°4 
55'8 
50°4 
55:2 


56°2 
56-4 
57°9 
60°1 
617 
60°9 


62:0 
62°7 
56°7 
58°3 

a9 
53°4 


50°4 
56°4 
54:0 


Wet. 
aye! 
57°3 
50°9 
54:9 
539 
64°7 
52°4 
49:2 
50°5 


ror Crore 
NNER No, NO NON, 


HOw 60 wo WHA WS 


Ee OVOTot Oren 


on oS 
I i) MR.) 
th oo 


57°4 
62°3 
56:0 
59°9 
55'1 
58-9 
58°5 

6-8 
54:9 
57°6 
617 
56:3 
58°1 
61-4 
65°3 
60°5 
62°7 
674 
66°6 
65°4 
611 
59°9 
60°4 
53°8 
54-2 
52-4 
57'1 
56-1 
61:9 
54°7 


59-1 


Dry. Wet. 


57:4 
49°7 
51:7 
54°7 
54-2 
52°5 


[56-8][53-0) 


51°9 
51:0 
53°6 
49:1 
012 
51°9 
55:9 
56°2 
57:9 
53°7 
58°2 
63°4 
52°9 
521 
53°4 
49-0 
49-9 
486 
51°9 
53°9 
54:3 
50°2 


52°9 


Max. 
16% 214 22h 

Dry. Wet.| Dry. Wet.| Dry. Wet. 
56:4 54°9| 55:0 54:7 | 56°5 55°14 58-2 
59°1 54°7|53°4 51:9/ 52:1 51:9] 61:3 
- — |52:0 49-2) 51:9 47-7] 59:1 
- - | 52:4 50-4) 53-9 51:9] 60°6 
55:2 54°9| 58:4 57:5 | 59°2 57:9 1596 
54°1 52°7 | 53°9 53°1| 52-4 52°47 62:1 
- - |49°7 46:9) 49:9 466] 6071, 
56°2 54:4/53°8 52°2|52°7 51:59 57°7 
54°2 561°5 | 54:9 51°7 | 54:7 51°19 57°5 
56°9 51:1| 45:4 43:4] 45-9 43-5] 60°0 
= — | 48:9 47:2| 50-7 47:9] 64:0 
54°5 48:0] 53°7 47-7 | 53:1 48:0] 61:0 
57:9 52:1] 47:1 44:9) 43-7 42:4]62°0 
61°2 53:1| 47°9 46:4 | 45-2 44-4] 64:0 
61:7 53°5|57°5 51°9| 57-9 51:9] 67-0 
62°9 57:2| 63:4 58°5| 61:5 58:6} 65:0 
63°1 58:0 | 62°7 54:2) 609 53:7 | 68°1 
- — |58-9 51:0} 59-0 50°5 | 68°8 
65'2 56-9 | 54-4 49:9) 53:6 49-4] 70°5 
63°4 53°71 46°7 45:1} 44:9 43:2] 67°4 
59:9 52:4 | 47°3 45°4| 45:3 43-9 | 64:0 
60°9 54:0 | 50°5 48:7 | 50°2 48°7  62°5 
61:2 53:9 | 47°4 45:2| 46-9 44:5] 63-0 
- — | 49:9 46:1] 48°6 45°7 | 55-7 
- - |48-1 47:7) 48-9 47:9] 56:0 
51:9 49°6 | 50-9 48-4) 51-1 49-1] 56-0 
52°5 51:2) 49:4 47:1) 48-4 47:4] 59°8 
59:1 54°6 | 47:7 46°7 | 44:2 43-9] 59°5 
- — |59°5 52:1) 59°4 52:5] 63:0 
55'7 49:4 49:1 47:4] 50:1 47-0} 60°0 
- — 52°3 49:4] 51:8 49:0] 61°8 
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9 0 
NAN 
ooo 


56°5 


oon 
™I00 
oo 


54:0 
44:0 
38:0 
39°5 
46-0 
387°4 
45°5 
475 
49-0 
45:0 
374 
49°0 


46°6 


Black 


Min. | Bulb. 


1110 
112°9 
109:0 
1030 

67°5 
1115 
1130 

66-7 

98-0 
106-0 
1105 
1155 
106°0 
108-0 
111°0 

73°0 
108°0 
110°3 
108-0 
109°0 


102:0 
105°7 
103°0 
104°2 
91°8 
96:0 
1050 
82° 
95:0 
74:5 


98°3 


Radn. 
Min. 


49°3 
54°5 


Amount of Cloud, 0 to 10. 


10h 


Nore.—During August and September 1904, the self-registering 
maximum thermometer in the Stevenson Screen was somewhat out 
of order, and the values in the “Max” column of the foregoing 
tables for these months are not always reliable. 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 623 


Montuty Mran VALurEs at Bren Nevis OBsERVATORY, 4407 FEET, AND AT 
Fort-WILLIAM OBSERVATORY, 42 FEET ABOVE SEA LEVEL. 1904. 


BAROMETER—BEN NEVIS. 


Mid- | | | 
night. Hg 3 4 5 6 7 8 9 101 | sa TOY TES SEN GIs 16. || 17 MEY | ae) | ey |) aL |) ey 283 


fo a a ee ee 


| | 

| 5-102 5096 | 5°098 | 5°097 | 5-091 | 5*087 | 5-085 | 5-036 | 5-090 | 5 090 | 5-090 | 5-087 | 5080 | 5-078 | 5*081 | 5:083 | 5°07 | 5°078 | 5-077 | 5°084 | 5-085 | 5-086 | 5084 
4°875 | 4°877 | 4°874 | 4-871 | 4-869 | 4-869 | 4-869 | 4-868 | 4°873 | 4°873 | 4°874 | 4-874 | 4°867 | 4°862 | 4-855 | 4°855 | 4°855  4°859 | 4°868 | 4°875 | 4°878 | 4°877 | 4880 | 4 882 
5°304 | 5°304 | 5299 5295 5°289 | 5-285 | 5-289 | 5-291 | 5-294 | 5-298 | 5-298 | 5-300 | 5°297 | 5'294 | 5-290 | 5286 | 5:283 | 5°288 | 5-294 | 5-297 | 5-296 | 5-293 | 5-293 | 5-290 


107] 103 ‘101 °089;) ‘089; -091) *100) 115} *123) +129) *132| +137) 187] “187 | °188| 136) "134 | 7134} -141) °139] -143) °142) °135| ‘130 
*B05] “301; ‘297 | °291| ‘286| 287] -289] -290| °292/] :294/ :299| -304| ‘307] °311| °310| -307| -305| °307| ‘308| °310| °314| 317) -318| -316 
467] °463 459 | °454 | °452) -453| °456/ -460| “465/ “471 “474/ -480| “482] “487 | *490| “486| “483 482 | “477| °475) *469| °467| °465)| *462 


464) 461 °457) °453| 449] °449| °452|) °453/ -458| “458 °458| °462| *467] °470 | ‘471 | °471| 469, *465| -466) 467] °469| °474| -474| °473 
408} 400) °396; °390| -387| -386] °388| -390| °396| -402| ‘406) -408 | -413] °412) °417| °417| -413| °409| °407| -409/ “416; °416/ °415) 413 
468 461 °457) °455| °454| °456) -460| “463/ 469 469) “471 | “470] “472! °467| °467| ‘465 | 462] °462/ *467|) “466 464) °465| “462 


9-686 | 9 684 | 9:686 | 9°680 9°678 | 9 675 | 9 681 | 9°684 | 9-688 9-687 | 9-679 | 9°669 | 9°666 | 9-666 | 9°673 | 9-670 | 9-674 | 9°673 | 9°676 | 9°677 | 9°678 | 9°675 | 9-675} 9-678 
456| °455| *453| °453 454] -455| 461] 462] -4€3| -460| -458] °447| -441| °433| 484] -434| °445| -450] °455| *459) “464 | °467) “4749 “454 
953 | 946) 944) 941] +946) -950| -952| -951| -951) -947| -942] -932| 925] 918] -915| -914| -922| *928] -933] ‘935] °934) °930| 930} 937 


“674| -670| °668| -672| *683| 696) 706] -710| -715| -716| -715] °710) -708] -702) -699| -696| -700| -706| ‘714| “714) “711| *706) -700 699 
“863 | -857| °854| -852| 856) 854) °854! -851| °851| -850| -849] -845| -843| °835| 834) -$34) 842) *847| “858| 865) °870) “868) ‘870 *853 
982} -978] -979| -981| -984! -984) -986| -984| -983| -982| -9g2] -981) 981] ‘977) ‘974| -970| “970) °972) "975| °979) “981) °980) “981 “980 


944 | 942] -941| -942| +945] +946) -947| 944] -941| -939/ 939] 936] -936] °930| °928] °928| -929| -930| °937| ‘946| °952| *955) °957 “941 
+896 | 891] ‘890| °891| -897] -901| -903] -903| -902) -900| -899] ‘897| -909| -897| -895| °893| -896) °899] -907| ‘908) -913/ -911) -908 “900 
991| ‘986 | *985| -985| -992] -995| -999| -999| 998| +993] -988] -982) -977| 972] °970| *968| ‘975| “980| -989] *987| “987| 984). "982 986 


TEMPERATURE—BEN NEVIS. 


95°3| 25°1| 25:2| 24-9) 25:3] 254] 25:3] 25:3) 25:5] 25:3 25:9] 26:0) 26:0] 25°8| 25°5| 25:4| 25:3] 25°6| 25°6| 25:6] 25°5 25-4) 25-2] 25° 
21°5| 21°3| 21-1] 21:0] 21:0] 20°9| 21:0] 21-2] 21°8] 22:3} 22-6] 22:8] 22:7] 22°6| 22-4] 22:0] 220] 22°0| 21°9) 22:0) 21:9, 21°8| 216} 21°8 
21°9| 21°6| 21°6| 21-8| 21:3] 21-4| 22°3| 233) 23°7| 24°3| 24°8] 25-0) 24°7| 24-6) 24-7) 24-1] 23:5] 23-2] 23°71] 22°9| 22°38) 22:7) 22-49 23-1 
27:0| 26:6| 26°7| 26:7| 269] 26°9| 27°3| 27°6| 28:0] 283] 28:6] 28°8| 288] 28'7| 286] 285] 28:3] 27S] 27-5] 27-4) 27-4) 273) B23y 270-7 
30°3| 30°2| 30°1| 30:5| 31:1] 31°9| 32-4] 32:4] 32:8] 33:2] 33-7] 341] 34:4] 341] 34:0] 33:3] 32°8| 32-4] 31°9| 31°] 316) 316) 313] 32-2 
37°7| 37°5| 37°2| 37:6) 38:0] 386] 39:1] 39°7| 40:3! 41-2] 41:5] 4271] 421| 42:2] 41:9] 41-4] 40:9) 40:2] 39°5] 38:8] 382) 37:9) 37°8 39°5 


41:0] 41:1] 40°7| 40°7| 40-7] 40°9| 40°7| 41°0| 41:1] 41°4] 41-7] 42°71] 42°4| 42:3] 42:0] 41°5| 41°3) 41-1] 4171 40 9] 40°8| 40°9| 40 41°2 
37:0| 36°9| 36°5| 36°6| 36:6] 36°6| 36-8| 37°3| 37°5| 38°3| 393] 39°5| 39°5| 39°5| 39°3| 38:7] 384] 382] 37°7| 37°83] 37-4) 37-4) 37°3 37°8 
37-2| 36°9| 364| 36-4] 364] 36:4) 37:0] 38:4] 39°6| 40°9| 41:9] 42°38] 43-4| 43-4] 43-2] 43:0] 418) 40°7] 40°0| 39°4) 38°9 5} 39°5 
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BEN NEVIS OBSERVATORY. 


MontTHLy Mean Valuers at Ben NEvIS OBSERVATORY, 4407 FEET, AND AT 
Fort- WILLIAM OBSERVATORY, 42 FEET ABOVE SEA LEVEL. 


WIND FORCE—BEN NEVIS. 


177 


January. February. March April May. 

N 152 60 83 82 77 

NE. 2 59 39 83 53 

OMe 5 157 134 37 67 

SE. 100 174 126 87 147 

Sie. 173 114 125 99 174 

sw. 115 49 103 96 91 

Wi: 87 26 61 136 75 

NW 103 35 45 75 40 

Calm or Var. . 7 | 22 28 25 20 

HOURS OF SUNSHINE—BEN NEVIS. 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
el | | | == = ee 
January . B 4 - = - - - 015 | 0°34] 1:37 2°36 | 2°80 1:94 
February — . , - - - - - 046) 1°85 | 2:52) 2749 3:69 4°50 
March. . 7 = = - - 0°12 | 6°63 8°48 | 9°39] 9°80} 9:52 7°40 | 5:17 
April - - 0°25} 117 | 2:00'} 2:03°} 1:93) 2:00 2°20} 2:00 | 1:96 
May - 3°44 6°62 6°03 5°79 5°60 6°13 6°99 7°04 7°39 7°32 
June 0°82 | 9°00 | 11°41 | 14°59 | 14°76 | 18°73 | 13°23 | 12:98 | 12°72 ] 13°38 | 13°10 
July 1°21 | 9°46 | 11°59 | 10°79 | 11°52 | 12°09 | 9°83 | 9:45] 9°64 { 10°85 | 9°43 
August . - O15 | 210) 2°09 | 2°54] 3°50) 3°05| 3:76] 3:99 3°16 | 3°67 
September - - - 3°90 730} 9°19] 9°77 | 11°26 | 11°18 } 12°39} 10°24 
HOURS OF SUNSHINE—FORT-WILLIAM. 

January f £ - - - - - - 0°98 2°07 2°00 114 
February A - - 0°38 2°10 | 3°98 4°78 5°03 5°30 4°14 
March . . ‘ - - 1°46 | 10°76 | 14°55 | 14°25 | 14:96 | 11°93 9°65 8°52 
April. , . - - 0°73 | 2°43) 859] 511) 613) 7°15 7:99 | 10°18 | 9°66 
May 2 Z 0°32 5°47 6°85 7°56 | 10°03 | 10°22 | 11:00 | 10°87 | 13°18 ] 12°02 | 13°80 
June 3°24 | 12°55 | 12°73 | 14°86 | 15°18 | 17-02 | 14°64 | 15°41 | 15°46 | 1613 | 15°44 
July ; 0°73 | 7°47 8°66 | 7°12 | 11°88 | 11°00 | 10°39 | 10°34 | 11°15 | 12°47 | 14°46 
August . . - 077 4°89 8°76 | 11°39 | 12°68 | 11°76 | 11°32 | 12°16 | 11°05 | 11°30 
September - | O10 3°35 13°18 13°51 | 14°16 | 16°03 | 15°54 | 13°45 


11°25 


80 49 
44 7 
68 17 

11 216 

104 187 
76 99 
81 95 
61 69 
95 35 

CR a] aes) 
2°62 | - = 
5°93 | 131) - 
1 
1:39] 0-20] - 
406 | 3:22 | 312 
11°67 | 9-28 | 10°16 
652 | 5°60 | 6:30 
215 | 1:85] 1°73 
8-26 | 5°85 | 2°61 
120| - - 
764 | 1:50] - 
7°23} 5:51 | 2-49 
10°45 | 8:34] 6:24 
15°61 | 15°60 | 14-4 
12°89 | 11°40 | 11°97 
838) 7°98 | 4:02 
10°78 | 7°18) 0°34 


6°39 
31°16 
103°81 


77°78 
141°38 
224°79 


163°96 
125°47 
132°77 


ow 
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BEN NEVIS OBSERVATORY.—LOG-BOOK, 1904. 


Jan. 1.—Summit was clear from 19° to 214, with fog 
below to S.E., but was enveloped in fog the rest of the 
day. Lunar corona at 3". After 205 the thermometer 
box was changed. 

Jan. 3,—After 8 the thermometer box was changed. 

Jan, 4,—Lunar corone at 44, 5", and 195, Solar cor- 
one at 11"and 12". Thermometer box changed after 204. 

Jan. 5.—Summit clear and air dry till 155. Fog since. 
Fog in valleys all morning, also a very thin film of fog 
over Caledonian Canal, Loch Lochy and Locheil. 

Jan. 7.—St Elmo’s Fire, accompanied by snowy hail, 
observed at 19", Thermometer box changed after 7}. 

Jan. 10.—Lightning seen at 205, but no thunder 
heard. 

Jan. 13.—Fog, with snow, in the morning and again 
after 125; but at 8" and 9" the mist was very wet, and 
ice was deposited on all exposed surfaces. 

Jan. 14.—St Elmo’s Fire, accompanied with soft hail, 
at 45, After 12 the thermometer box was raised. 

Jan, 21.—Thermometer box changed after 11}. 

Jan. 23.—Summit clear all day. Cir.-c. moving from 
N. on sky from 8* till 16". Cloudless the rest of the 
day. Thick fog below all day, its upper surface ranging 
from 3000 to 4000 feet. Aurora seen from 3% till 6%. 
Lunar coronz at 20> and 21%. Glories at 10% and the 
Ben shadow at 95. At 22" the observer saw a flash of 
light, which he noted as lightning. There was no cloud 
on sky at time. At M°Lean’s Steep the observer saw a 
fog-bow, and at the same place two ravens, 

Jan. 24.—The mist rose after 2, and enveloped the 
summit. The temperature fell 8° between 2 and 34— 
34°-0 to 26°-0,—the dew point of the previous three hours. 
Fog-crystals forming most of the day. 

Jan, 27.—Karth currents in telegraph wire all evening. 
St Elmo’s Fire seen at 204. 

Jan, 28.—Karth currents in early morning and again 
at night. Lightning seen at 22" 5™, 

Jan. 29.—Southerly gale from 15° till midnight. 
The temperature readings to-day from 18* till midnight 
are from the storm thermometer in tower. At 16 the 
rain gauge was blown over the N. cliff. Strong earth 
currents at night. 

Jan. 30.—Rain gauge put out, and readings of outside 
thermometers resumed at 1), Earth currents in cable at 
35 55™, 5" 12™ and 174, Thermometer box changed at 
155 30". 

Jan. 31.—Mostly fog all morning, but afternoon clear 
and fine. The air was very dry at night, the humidity 
being 32 per cent. at midnight. The cirrus noted at 
midnight was moving quickly from S. At 1» a lunar 


: 


halo was seen on a dull leaden pallium of dense cirro.-str. 
Earth currents noted at 55 13". At 22 and 235 a 
brownish-red glare was seen around the moon. It 
extended outwards all round about 20°. 

Feb. 1.—Humidity continued low (lowest 26 per cent. 
at 15 and 3") till 45, then it rose quickly till at 6 the 
air was saturated. Fog and showers of snow the rest 
of the day. Fog-crystals forming at 95. At midnight 
the fog was very thick, and had a pink or rosy glow, as 
is seen sometimes in fog at sunrise and sunset. The 
brownish-red glare about the moon continued visible till 
54, The following notes were made.—2". Glare about 
moon, also tinging cir.-clouds. Very faint halo. 3%. 
Trace of halo on cir., but not on coloured haze around 
moon, 4, Dark copper-coloured belt above western 
horizon. Halo complete. At 7" what seemed like 
two moons were observed. In the W. the moon was 
very low down and gleaming through clouds of a heavy 
cumulus nature. At a distance right below her there 
was another source of light equal in size and brilliancy, 
but the edge of it was not sharply defined. Standing 
at the tower door the moon and the other light appeared 
equally distant above and below the Cairn on the top 
of Tower Ridge and slightly to the North of the face 
of the Ridge. 

Feb, 2.—Fog-crystals forming quickly from very thick 
fog all morning. In the afternoon the growth was pure 
white. 

Feb. 3.—Strong S.E. wind till 6", with thick fog, from 
which fog-crystals were forming rapidly. Lunar corona 
at 234, 

Feb, 5.—Summit clear till 6". Fog during the rest of 
day. At 25, 45 and 5% there were bands of cir.-s. and 
cir.-c. (or alto.-cum.) radiating from E.N.E. on sky and 
moving apparently from 8.E. very slowly. Below this 
there was a stratum of loose str.-cum. moving quickly 
from E. This cloud formed, changed, and vanished 
quickly. Lunar corone at 25 and 6%. Two snow- 
buntings seen at 132, 

Feb. 8,—Fog forming grey fog-crystals to-day. Summit 
clear at 22" and midnight. A glimmer behind the clouds 
to N. at midnight was probably auroral. Thermometer 
box changed at 22 10™. Height above snow not altered. 

Feb. 9.—Thin fog in morning and again at night. 
Clear and fine from 13" till 20". In the afternoon there 
was low-lying fog over Locheil and the Caledonian Canal, 
and the horizon to 8.W., W., and N.W. was cloudy, 
while to E. and S.E. it was very clear. There was some 
cir, and cir.-s. high on sky from 13" till 155, This at 16 
gave place to a very much lower cloud—loose cir.-c. or 
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alto..cum. Part of solar halo seen at 14" 15™. From 14? 
till 16" there was a great reddish ring round the sun 
outside a whitish watery glare. 

Measurements per Stephanome were made, giving— 

Radius of outside of red = 26° 17’ 
» inside ,, ‘=19° 39’ 

Feb. 10.—Earth currents noted at 0» 47™, 1" 0™, and 
12 3™, Clear in afternoon, but fog all around below to 
about 4000 feet. Strongly marked reddish ring round 
sun at 155, same as yesterday. No cloud or halo seen 
connected with it. 

Feb. 11.—Fog, except at 15 and 16", when sky was 
overcast with stratus (alto.-str.) and thin blue haze was 
seen in valleys. Fine star-shaped snow-crystals falling 
at 215. 

feb, 12.,—The-wind in the afternoon increased to 
almost hurricane force. No outside observations were 
made from 13" to 17% inclusive. The temperature read- 
ings were made from Tower Storm Screen, and, after 
being corrected, were entered in the records, Outside 
observations were resumed at 18". Thunder and lightning 
between 23" and midnight (23" 7™, 19™, 21™, 28™, and 
35™). Earth currents set the telephone bell ringing 
at each flash. Earth currents were also noted in morn- 
ing—two between 4" and 54, at 54 55™, 6» 35™, and 
again at 175 57™ and at 18 10™ and 18" 20™. Fog- 
crystals grey in colour. 

Feb. 13.—Icy hail falling and ice forming on surfaces 
in evening. Thermometer box changed after 17". Height 
not altered. 

Feb. 15,—Thermometers changed, but box not changed 
nor height altered after 11". 

Feb, 16.—At 1" snow and snow-hail were falling. 
The snow fell as small and large motes (not flakes). 

Feb. 17.—Fog in early morning and after 19, Summit 
clear, and sky almost cloudless during the day. Haze and 
detached cum.-fog all around below. Glare round sun 
with reddish ring outside it in afternoon. Thermometers 
changed after 7". Height not altered. 

Feb, 20.—[During the last few days the Observatory 
cat has been suffering from a form of paralysis, To-day it 
was destroyed. It was brought to the summit as a kitten, 
a few months old, on 26th July 1895.] 

Feb, 22.—Summit clear from 7" till 164, but very thick 
fog at night, forming dark fog-crystals. (Wind S. toS.E.) 
Thermometer box changed after 8% After 175 the 
thermometer box was raised one step on ladder stand. 
It now rests on the top of the fixed ladder. 

Feb. 23.—Very thick fog all day, and fog-crystals very 
dark in colour. 

Feb, 24.—Dark fog-crystals forming all day. Gritty 
snow falling most of the day, but not showing much in 
gauge. The surface drift was much whiter than the fog- 
crystals. 

Feb, 25,—¥og forming dark fog-crystals allday. Small 
gritty snow falling during the day, but more flaky at night. 

Feb. 27.—Clearing at intervals during the day, and 
quite clear after 18%. Varying amounts of cir.-s. and 
cum.-cir. on sky moving from N. and lying N.W. and 
S.E. Bright lunar corona seen at 19". 

Feb, 28.—Lunar halo seen at 3" and 44, 
haze all round below at night. 
again dark coloured, 


Very thick 
Fog-crystals to-day were 


BEN NEVIS OBSERVATORY.—LOG-BOOK. 


[1904. 


Feb. 29.—Thermometers changed after 15, 
corona seen on cir.-c. clouds at 1». 

Mar. 1.—Summit clear most of the day. Varying 
amounts of cir.-s., str.-cir., alt.-str., and circum. on sky, 
and haze aud fog below. Lunar halo seen on cir.-haze at 
2h, 34, and 4", and lunar corona seen at 4". Hazy reddish 
glow about moon at 225. At 23} the cir.-s. in sky consisted 
of one long irregular band in western sky, lying N.N.E. and 
S.S.W. At 16" the radiating points of clouds were N.E. 
and §8.W. ‘This cloud was also ribbed N.W. and §.E. 
Thermometer box changed after 20". Small starry snow- 
crystals falling at 8». 

Mar, 2.—In the early morning there was some cir.-s. 
low in western sky lying N.E.-S.W. At times this gave 
off arches which rose and advanced in a S.E. direction, 
the highest observed being about 40° above horizon at 5", 
Fog came on at 64%. Trace of small lunar corona on cir.-s. 
at 5", but no trace of a halo, Lunar corona seen again, on 
fog, at 6, At 8» it was noted that the snow-crystals 
lying on surface assumed the peculiar appearance of 
curved plates, with their edges, which were mostly 
straight lines, raised. 

Mar. 3.—Note at 5: “ Fog-crystals forming all night 
—white.” Strong earth current at 13" 42™. 

Mar, 5.—Thermometer box changed after 10". 
of ravens seen at 11" 30™, 
to-day. 

Mar. 6.—At 12 30™ broad pink band observed round 
the sun. Noted also at 14> and 15. Changed ther- 
mometers after 7", 

Mar. 8.—At 165 stray starry snow-crystals were falling. 
Thermometer box changed after 15}. 

Mar. 9.—-Solar corona seen at 17" 20™, and the 
zodiacal light from 20} till after 23". A raven was seen 
in evening. 

Mar. 10.—Summit clear all day. Atmosphere pretty 
clear below all round during the forenoon, but thick haze 
came on in the evening. This haze was first seen to S.W. 
and W., and it steadily advanced from that direction. At 
125 15™ fine masses of alto.-c. were seen in W. sky. The 
cir.-s. in sky later on radiated from N.W. and S8.E. 
Double glories seen at 74 and 84, and a solar halo at 154, 
The earth shadow was observed at 7%, 

Mar. 11.—Cloudless in forenoon, but fog all round 
below to near level of summit. Fog on summit in morn- 
ing and at night. 

Mar. 12.—At 15" cir.-s. and str.-cir. on sky, whose 
radiating points were S.W.-N.E. Thermometer box 
changed after 85, Height not altered. 

Mar. 14.—St Elmo’s Fire observed at 135. Ther- 
mometer box changed after 45, The thermometers were 
again changed after 12"; the wet bulb was reading much 
above the dry all forenoon. 

Mar, 15.—Almost cloudless all morning. Cloudy in 
afternoon, fog at night. Very thick haze seen to S.E. in 
afternoon. It lay S.W.—N.E., and did not come nearer to 
Ben Nevis than the middle of the moor of Rannoch. 
Changed thermometer box after 10", 

Mar. 20.—In early morning the snow falling was in 
small motes. Snow-bunting seen at 8", 

Mar, 22.—St Elmo’s Fire was noted at 13% 
Thermometer box changed after 23%. Height not 
altered, 
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Mar, 23.—Air very dry all morning. Sky cloudless, 
apparently all day, but there was fog and mist on summit 
for a few hours in evening. Lunar corone were seen at 
night. A lunar fog-bow was noted at 225, The earth- 
shadow was observed at 65. Fog lay below 4000 feet 
all round at night. 

Mar, 24.—Cloudless all day, but fog all round below 
and at times passing across the summit. This fog reached 
up to 4000 feet most of the day, but in evening it began 
to fall, break up, and disperse. Reddish ring round sun 
at 155 and 165. 

Mar. 25.—Fog below to S., S.W., and S.E. most of 
the day and haze to N. At night fog enveloped the 
summit also. Lunar corona seen at 21", 

Mar, 26.-—Lunar corona seen at 202, 
came on at 195 came on from above. 

Mar. 30.—Fog till 6"; clear and cloudless thereafter, 
except from 13" till 165, Very fine cumulus clouds all 
round below in morning. Hazy space round moon at 
night. Thermometer box changed after 8}. 

Mar. 31.—Till 4" there was not a speck of cloud in 
the sky, or fog anywhere below. At 5 there were some 
streaks of cir.-s. to E. and S.W. At 6 some str.-fog 
appeared on W. hills. This spread, and became general 
at 75, while very thin cir.s. or cir.-haze almost covered 
the sky. Fog enveloped summit at and after 8, After 
105 the wind suddenly increased to a strong gale, and 
did not moderate till after 175. At 165 and 17" the 
Tower screen thermometer was read for the temperature. 
Snow was falling, and drifting very much. 

Apr. 1.—Heavy showers of snow and snow-hail all 
day. Earth currents at 205 1™, 

Apr. 2.—S. to S.W. gale all afternoon. 
thermometer in use at midnight. 

Apr. 3.—Strong squally winds till 13". Very heavy 
showers of snow and hail all day. A fall of temperature 
occurred between 2" and 35 of 7°:5, wind veering from 
S. to W. and N.W. during the same time. Temperature 
remained steady during the rest of the day between 21° 
and 23°. Tower thermometer reading entered on daily 
sheet at 1». Earth currents on cable at 35 53™, 

Apr. 4.—Lightning seen at 3%. Earth currents on 
cable 5 37™, 

Apr. 5.—Thermometer box changed at 65 10™. 

Apr. 6.—Strong squally winds most of the day. 
Tower thermometer reading entered on daily sheet at 
=: 

Apr. 12.—Strong S.E. winds all day. Feathery fog- 
crystals, white in colour, forming in early morning, but 
during the day the colour changed to a very dark brown. 
Fog very dense in the evening. 

Apr. 13.—Strong S.E. winds. Feathery fog-crystals 
forming all day. Earth currents on cable at 9 8™. 

Apr. 14.—Thermometer box changed at 195 10™. 

Apr. 17.—Thermometer box changed after 16". 

Apr. 18.—Fog, with showers of snow, till 7%. Clear 
since, and some cirrus on sky moving slowly from N.W. 
Atmosphere somewhat hazy in afternoon. Solar corone 
a at 10" and 115; asolar halo at 154, and glories at 
BOE: 

Apr. 19.—Air very hazy, especially so in afternoon 
and high up. 

Apr. 20.—Summit clear after 195 and sky almost 
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cloudless. Fog low down over Locheil and Caledonian 
Canal in early morning. Somewhat hazy all day. 

Apr. 22.—Karth currents in telegraph cable frequently 
during the forenoon. 

Apr. 23.—Hill-top clear at 6", but sky overcast and 
fog on hills to N. to about 4000 feet; detached cum.-fog 
on hills in other directions. Fog or mist on summit 
during the rest of the day. 

Apr. 25,—Earth currents in telegraph cable at 75 
54m, 

Apr. 26.—At the 11" observation warm puffs of air 
were felt between tower and thermometer box. Earth 
currents in telegraph cable between 74 and 8°. 

Apr. 29.—Thermometer box changed after 20. 

Apr. 30,—Sun gleaming occasionally in afternoon. 
Summit clear from 20" to 235, but sky cloudy. A little 
hard packed cirro.-str. on sky to N. at 225, Thermometer 
box changed after 20- 

May 1.—Thunder and lightning at 155 15™; at the 
same time a flash occurred in lightning protector of 
telephone. We removed the coil, which was found to 
have been badly fused by the flash, and put in a spare 
one. Later, on trying to ring up the low level observa- 
tory, we could not get attention, evidently a break down 
has also occurred at the bottom of the hill. No news- 
paper report could be sent to-night. Earth currents on 
cable at 205 50™. 

May 2.—Telephone put in order to-day. The cause 
of break down was found to be in the test box at the 
foot of the hill. Warm puffs of air felt at 135 observa- 
tion between tower and thermometer box. 

May 3.—Summit clear at midnight, and sky cloudless ; 
but fog in north cliff and on hill immediately to the east 
of Ben Nevis. At 32 St Elmo’s Fire heard on kitchen 
chimney and roof of tower and felt on observer’s fingers. 
Thermometer box changed after midnight observation. 
Height above snow 40 inches. 

May 4.—Sky cloudless till 115. Cloudy, with cir.-s., 
till 145. Fog on and off since. Fog hanging about hills to 
N., E.and S.E. allday. Haze in distance during the day, 
but clearer to E. Temperature rose rapidly after 55 to 
42° at 8"; but with a change of wind from N., backing to 
S.W., the temperature dropped 7° between 8" and 9°. 

May 5.—Karth currents in cable at 135 55™. 

May 6.—Summit clear after 19", but sky overcast or 
nearly so. Fog on hills all round, and at 22" rising up 
above summit to N., and passing over hill-top at times 
thereafter. Icy crystals forming on all exposed objects 
all forenoon. Part of an aurora seen at 235. Thermo- 
meter box changed after 205, 

May 10.—The observer, while out walking on hill-top, 
fels warm puffs of air between 102 and 11. Earth 
currents in cable at 82 55™ and 85 57™. Thermometer 
box changed after 20". Height above snow 38 inches. 

May 11.—At 1» observed a luminous light on sky at 
a point above the horizon to the N.W., and extending to 
about the zenith; also the same kind of light above 
horizon to S.E. to about 30° altitude. 

May 12.—Summit clear from 4" till 85, but atmosphere 
very hazy all round, the hills on opposite side of Glen 
Nevis being barely visible. A little cir.-s. on sky moving 
rather fast from the W. Mist during the rest of the day, 
with drizzling rain. 


628 


May 13.—FEarth currents on cable between 105 35™ 
and 105 53™, 

May 15.—Glazed frost after 21", the temperature 
being about 31°. 

May 16.—Summit clear from 8" till 16%, but thick 
haze all round, and a very gloomy look to E. and S8.W. 
Thermometer box changed after 8". Height above snow 
44 inches. 

May 17.—St Elmo’s Fire heard at 20". Most of the 
snow that fell to-day was in the form of small hard round 
pellets. 

May 19.—Loose fog hanging about hill after 9", and 
occasionally passing over hill-top in the evening. Earth 
currents in telegraph cable at 9 25". Thermometer box 
changed after 10}. 

May 20.—Sky almost cloudless till noon, cloudy in 
afternoon, and overcast in the evening, with cir.s. Hazy 
all day, becoming thicker in the evening. Detached fog 
on hills round in early morning, but clearing away during 
the forenoon. Solar halos seen at noon and at 17 50™, 

May 21.—Gloomy overcast sky or fog all day. Very 
thick haze high up all round. At 4" there was cir.-c. 
and also cir.-s. much higher and very thin, but no direc- 
tion could be got for the motion of the latter. 

May 24.—Mist and drizzling rain till 125, Summit 
clear at times till 21". Sky cloudless since, but fog on 
hills round. Thermometer box changed after 225. 

May 25.—Detached fog on hills till 55 and again after 
18"; gradually spreading all round and enveloping hill- 
top at midnight. Haze about all day. Shadow of the 
Ben seen at 4. 

May 26.—Sky cloudy or overcast, with cir. and cir.-c. 
moving quickly from S.W. till 15%. Mist since, with 
heavy rain. Earth currents in telegraph cable between 
155 and 16+. 

May 27.—Sky cloudless till noon; somewhat cloudy 
since. Raven seen at 11}. 

May 28.—Sky cloudy or overcast till 105, and fog 
during the rest of the day. Air very clear in early 
morning. Fore-glow colours very bright at 2" and 34, 
Fog in valleys in distance to N.E. in early morning. 
Thermometer box lowered one step on ladder after mid- 
night. Height above snow 37 inches. 

May 29.—After 4" fog sunk below summit to about 
4000 feet, leaving sky slightly covered with cir.-s. 
apparently moving rather slowly from 8.W. Fog broke 
up and disappeared after 11". Ascending currents to W. 
in afternoon, Haze in distance high up all day. 

May 30.—Sky almost cloudless till 16", Fog or mist 
till 235, but summit clear again since, and sky cloudless. 
Haze all round most of the day. The hills on opposite 
side of Glen Nevis appeared to be much nearer than 
usual in morning, because the tops of the hills were 
entirely above the haze. About 4" 30™ a great piece of 
snow cornice overhanging the cliff between second gorge 
and Tower point gave way, making a noise resembling 
thunder, 

June 1.—Thermometer box lowered one step after 16". 
Height above snow 36 inches. Earth currents at 8° 55™, 
56™, and 57™. 

June 2.—Mist till 3", summit clear since. Sky at 
times cloudy, with cir., cir.-s., and cir.-c., moving from 
N.W. and W. in forenoon and from 8.W. in afternoon. 
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Fog all round below in morning, on which glories were 
seen at 4" and 5%. Solar halos seen at 125 and 134, 

June 3.—Sky cloudless all day. Low-lying fog over 
Caledonian Canal and in valleys to 8.E. in early morning, 

June 4,—Thick haze around all day. Low-lying fog 
in valleys in early morning. 

June 5,—Thick haze around all day. At 23 fog 
rising in Glen Nevis and passing over summit. 

June 6.—Thick haze around all day. Detached fog on 
lower hills in forenoon. Thermometer box lowered one 
step at 02 7™, Height above snow 36 inches. 

June 7.—Thick haze in early morning, but thinning 
during the day. Low-lying fog in valleys in forenoon. 
Sky cloudless till 15", somewhat cloudy till 215, but 
cloudless again since, 

June 8,—Sky has been cloudless all day, except for 
fog passing overhead at times in the evening. Fog on 
hills to N. and E. most of the day. 

June 9.—Thin fog till 4%. Summit clear since. High 
fog on hills to N. and E. and passing persistently overhead 
all day. 

June 10.—Sky cloudy most of the day. Piled up 
masses of fog on hills to N. and E. almost all day, and fog 
frequently passing overhead. 

June 11.—Fog in valleys to N. and E. in morning, but 
dispersing after 9", Hoar-frost on roof of Observatory in 
morning. Thermometer box lowered one step. The 
stones are beginning to show round the foot of the ladder 
stand. 

June 12.—Sky cloudless till 7". Cloudy or overcast till 
21, Fog since. The cumulus cloud gradually lowered 
till it finally settled on summit. Somewhat hazy all day. 
A faint solar halo seen at 85 45™. 

June 19.—Rat seen in early morning and again at 
night feeding in front of kitchen window. On being dis- 
turbed it ran in the direction of the coal-cellar or the 
stable. 

June 20.—St Elmo’s Fire observed at noon, large 
snow-flakes falling at the time. j 

June 23.—A large hare seen on summit at midnight, 

June 25.—Summit clear after 175, but broken cum.-fog 
all around below and occasionally passing. Fog-bow seen 
at 18}. 

June 26.—Lunar corona at midnight. Heard call of . 
ptarmigan at 45- Also heard croak of ravens in cliff. 

June 28.—Began to use summer thermometer screen 
before 1" to-day. Variable amounts of cir., cir.-s., and 
cir.-c. on sky, radiating chiefly from N.W. and S.E. and 
moving from W.S.W. Atmosphere became somewhat 
hazy in the evening. 

June 29.—Various cirri-forms on sky, moving chiefly 
from S. No snow at snow post A to-day, but there is still 
a good deal on other parts of the hill-top. 

June 30.—Somewhat cloudy and very hazy throughout 
the day. Almost daily throughout June a pair of snow- 
buntings have been seen on summit. They begin to sing 
between 2) and 3}, and keep it up till very late at night, 

July 3.—Showers of sleet and snow. At 7® the 
summit was covered with fresh snow. St Elmo’s Fire 
heard at the Plateau of Storms (4000 feet) about noon. 

July 9.—KEarth currents in telegraph cable noted 
between 10" and 11", 

July 10.—Summit clear, but fog lay in the valleys all 
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round up till noon. It then commenced to disperse, and 
was only observed in the distant valleys to west at night. 

July 11.—Fog in the valleys or on horizon all day. 
Haze in the afternoon, becoming denser at night. 

July 12.—Cum.-fog appeared on the south-east horizon 
at 9 a.m., and approached steadily till at 225 the summit 
was enveloped in mist, 

July 13.—Thunder and earth currents at 13 15™. 

July 19.—Almost cloudless sky most of the day, 
though somewhat hazy. 

July 20.—Sky almost cloudless in the morning, with 
fog in valleys. Overcast in the afternoon. Mist in the 
evening. 

July 24.—Sky cloudless in early morning. Fog all 
round below all day, passing over summit at times in the 
afternoon. 

July 25.—Fog or mist till 19", cloudy or overcast 
thereafter. Air dry at 23" and midnight. 

July 26.—Summit clear all day, though air somewhat 
hazy, and fog below all round, 

July 27.—Sky almost cloudless till 14", but fog below 
and passing over summit at times. Overcast from 15 
onwards. 

July 31.—Karth currents in telegraph cable at 145 and 
155. Thunder and lightning at 22 17™, 22» 22™, and 
22% 39™, 

Aug. 7.—Earth currents in telegraph cable between 
1 and 3". 

Aug. 8.—Sky almost cloudless till 6", but fog in valleys, 
which rose up and enveloped summit during the rest of 
the day. 

Aug. 9.—Fog-bow seen at 5», 

Aug. 10.—Two weasels seen near stable in forenoon. 

Aug. 11.—Except for a little fog passing in afternoon, 
summit has been clear all day. Hoar-frost on ground in 
morning and again at midnight. West coast lights seen 
at 15 and 22. 

Aug. 12.—Sky cloudless till 6». 
Hoar-frost on ground till 4". 

Aug. 14.—A sharp heavy shower of hail fell between 
17" and 182, and a peal of thunder was heard at 17" 19™. 

Aug. 17.—Summit clear after 25, but sky somewhat 
cloudy during the rest of the day. Detached fog in 
valleys to S. and HE. in morning, but dispersing after 84. 
Hoar-frost on Observatory roof at 6%. 

Aug. 18.—Slight haze around and detached fog in 
valleys to N. in forenoon. Hoar-frost on ground and on 


Fog or mist since. 
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Observatory roof in early morning. Earth currents in 
cable between 14" 28" and 15" 55™._ A slight shower of 
sleet fell between 155 and 16". 

Aug, 20.—Fog till 20". Summit clear and sky almost 
cloudless since. Dark banks of cloud low to W. at 
midnight. Lunar corone in evening. 

Aug. 22.—Sky almost cloudless till 45. Fog off and on 
during the rest of the day, with occasional slight showers 
of hail. Hoar-frost on ground in morning. 

Aug. 24.—Fog till 9. Cloudy till 18". Sky cloudless 
since. Hoar-frost on ground at 225, 235, and midnight. 

Aug. 25.—Sky cloudy, with cir.-s. moving quickly from 
S.W. till 5". Fog or mist since. A lunar halo seen at 
14, 25, and 3%. Hoar-frost on ground at 2" and 34. 

Aug. 29.—Summit clear after 155, and sky cloudless, 
except for a little cirro-cum, Thick haze round the horizon 
all afternoon. 

Aug. 30.—Sky cloudless or almost so till 6 a.m. Fog till 
105, Summit clear again till 16", Mist since, with heavy 
rain. Thick haze around all day. Low-lying fog in 
valleys to N. aud E. in early morning. 

Aug. 31.—A fall of about 5° in temperature took place 
between 25 and 3, and the wind veered from S.W. to 
N.W., accompanied with very heavy rain. 

Sept. 6.—Exceptionally heavy fall of rain in early 
morning. Between 1* and 25, 0°541 inch was registered. 

Sept. 7.—Showers of sleet and hail in the afternoon. 
Earth currents in cable between 10" and 112. 

Sept. 11.—Sky cloudless till sunset, except for a little 
alto-cum. in afternoon. 

Sept. 19.—Summit clear all day, but thick haze all 
round in valleys. 

Sept. 20.—Summit clear all day, but air hazy. 

Sept. 21.—Summit clear till 205, when fog began to 
brush summit. Air hazy. Shadow of hill seen on haze 
bank at 6. 

Sept. 22.—Summit clear most of the day, but air hazy. 
Shadow of hill seen on haze bank at 6 30". 

Sept. 29.—Hoar-frost on ground before 3°. 
at 108 30™ on W. ridge. 

Oct. 1.—This forenoon the barometer stood at about 
25 inches. The temperature ranged from 30° to 33°. 
The wind was W. to N.W., blowing about 10 miles an 
hour. Snow was falling, and mist enveloped the summit, 

By command of the directors, the observations were 
discontinued at this Observatory after the noon readings 
were recorded. 
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The Meteorology of Glen Nevis from October 1901 to February 1902. 
By R. C. Mossman. 


While meteorological observations taken in deep narrow valleys are open to grave 
objection for many meteorological purposes, including the drawing of isobaric and 
isothermal charts, yet the study of the climatic features in such a locality presents 
several points of special interest. This is more notably the case in the present instance 
owing to the close proximity of the Ben Nevis Observatory and the low-level 
Observatory at Fort-William. As the latter was only about 44 miles distant 
from the valley station, the peculiarities of the climatology of Glen Nevis could be 
studied with a confidence which would have been unattainable without this adjoining 
sea-level station. 

The series of observations under discussion were commenced on 3rd October 1901, 
and continued till the end of February 1902. The choice of a site was limited by the 
ability to obtain accommodation, but, as will be seen from a discussion of the results 
obtained, it would hardly have been possible to have had a station more admirably 
placed for the study of valley conditions than was the hamlet of Achariach. Through 
the courtesy of Mr Sinton, the then tenant of Glen Nevis House, a site for the 
instruments was obtained in close proximity to the cottage. 

Preliminary papers on the observations were communicated to the Scottish 
Meteorological Society on 20th March 1902, and to the Royal Society of Edinburgh 
on 19th May 1902. 


Position of Station and Natural Features. 


Achariach is situated in lat. 56° 46’ N., long. 5° 3’ W. The nearest town is Fort- 
William, which is distant 4+ miles to the north-west as the crow flies, while by road 
the distance is 7 miles: about 21 miles north-east is the high-level observatory on 
Ben Nevis. Bartholomew’s Reduced Ordnance Map of Scotland, sheet 15, from which 
the annexed sketch-map is taken, gives an excellent picture of the depth and narrowness 
of the valley. The height of the barometer at the valley station was 150 feet above 
mean sea-level, or 108 feet higher than that of the Fort-William Observatory. While 
the more local surroundings were somewhat open, the station was surrounded and shut 
in by high mountains ranging from 3000 to 4400 feet in height. The position of 
Ben Nevis with regard to the station has been already noticed. The principal peaks 
in the immediate vicinity were the Cairn Dearg of Ben Nevis, with a height of 3348 
feet, 14 miles to the N.N.E.; 2 miles to the 8.E. is Sgor-a-Mhaim (3601 feet) ; 
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2 miles $.S.E. is Stob Ban (3274 feet), and the same distance 8.W. Mulloch 
nan Coirean (3077 feet). On the east the valley is closed by the precipitous face of 
the Meall Cumhann (2306 feet), while still farther to the east is the wide and bleak 
elevated plateau of the Moor of Rannoch. ‘The river Nevis lay some hundred yards 
north-east of, and some 20 feet lower than, the station, and a few yards to the east 
was a mountain torrent. From this description it will be clear that the station was 
practically in the bottom of a cup-shaped basin, and that any wind that blew had to 
come over a high mountainous range before reaching the station. To the west, in the 


Fic. 1.—The Ben Nevis District, from Symon’s Meteoro- 
logical Magazine. A, Achariach: B, Ben Nevis 
Summit; C, Fort-William Low-level Station. 
This map includes 7 miles by 53. Contours at every 
500 feet; above 1000 shaded, and above 3000 darker 
shading. 
direction of Fort-William, the valley some short distance below Achariach widened 
considerably, but winds from this quarter were probably in the majority of cases south- 


west winds deflected. 


Instrumental Equipment. 


The two Stevenson screens were placed on a slightly raised piece of moorland with 
a fairly dry subsoil. The larger screen contained a Richard thermograph and hygro- 
oraph, while in another screen of the ordinary size were exposed the maximum and 
minimum self-registering thermometers and the dry and wet bulb thermometers, with 
the bulbs 4 feet above the ground and 154 feet above mean sea-level. 

A black-bulb solar radiation thermometer 7m vacuo was fixed in a brass frame 
screwed to the roof of the larger thermometer screen, and a terrestrial minimum 
thermometer with a bright bulb was placed on the ground. There was a copper 
rain-gauge 5 inches in diameter, and after 2nd December readings of an anemometer 
kindly presented by the inventor, Mr W. H. Drines, F.R.S., are available. The 
barometer (hung in the living-room of the cottage, with its cistern 150 feet above 
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mean sea-level) was of the Fortin pattern, and had a Kew certificate, a further check 
being obtained by comparisons made of its readings with those of the standard of the 
Fort-William Observatory both before and after these observations. For use in 
excursions there were two aneroids (one of the Watkin pattern) and a sling thermo- 
meter. ‘There was a pocket spectroscope for rain-band observations. The time of the 
station was provided by a ship’s chronometer, which was frequently compared with the 
standard time at the Fort-William Post Office. 

On 26th October a new rain-gauge was set up near the head of Glen Nevis, about 
30 yards S.H. of Allt Coire Hoghainn, a burn which reaches the valley just at the end 
of the Glen Nevis carriage drive. ‘This gauge was at a height of 357 feet above the 
sea, about 14 miles east of Achariach. The gauge was as a rule read once 
a week, and always on the Ist of each month, so that the results would be directly 
comparable with those of the other gauges at Achariach, Ben Nevis, and Fort- William. 


Hours of Observation. 


The regular hours of observation were 9 a.M., 10 A.M., noon, 2 P.M., 4 P.M., and 
9 p.M.; but, owing to frequent absence from the station on excursions, only the early 
morning and late evening observations are complete for the whole period. The follow- 
ing table shows the number of days in each month on which observations were made 
at the different hours :— 


October. November. | December. January. February. Total 

9 AM 29 30 31 31 28 149 
10 ,, 29 30 31 31 26 147 
Noon 19 12 16 11 10 68 
2 P.M 24 | 27 24 20 19 114 
4 ,, 17 | 21 16 12 5 71 
ate 4 | 12 16 26 23 81 
aa: : 29 30 31 31 28 149 
Other hours 16 14 19 27 4] 117 
Total 167 176 184 189 180 896 


In the tables appended, the values are those for 9 a.M., 10 a.M., 2 P.M., and 9 P.M. 
(see p. 668), and in additional tables (see p. 680) the data referring to other hours 
are given in a different form. Particulars as to methods of reduction, hours at which 
rainfall was read, and other information are given on p. 663. In the tables the hours 


are reckoned from 1 to 24, the latter being midnight. 


Discussion of the Observations. 


In the discussion of the observations the main point kept in view has been to 
utilise the Ben Nevis and Fort-William data so as to throw light on the abnormal 
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features of the meteorology of the Glen. The discussion is treated in three 
sections :— 

I. General climatology of the Glen as compared with the Ben Nevis and Fort- William 
Observatories, including diurnal ranges of pressure, temperature, and humidity. 

II. Observations taken during true ‘‘ Féhn,” and in a special type of rainy weather 
in which a Foéhn effect prevails in the Glen. This includes a discussion of the diurnal 
period at the three stations as well as of observations taken on the adjacent hills during 
excursions. | 

III. Comparison of the meteorology of the three stations during periods of high 
barometric pressure and low temperature, including observations taken on excursions 
during the prevalence of “ up-bank thaw.” 

As far as possible, overlapping and repetition have been avoided in dealing with 
the various sections, though this has been a matter presenting considerable difficulty. 
It is for this reason that a detailed comparison of the monthly and other differences 
between Glen Nevis and Fort-William in the matters of temperature, pressure, rainfall, 
ete., has not been made, as the salient features are discussed in the sections dealing 
with Fohn and up-bank thaw. 


The Characteristics of the Period October 1901 to February 1902 at the Ben Nevis 
and Fort- William Observatories, as compared with the Normals. 


Table I. gives the mean values of the principal climatic elements for the months 
October 1901 to February 1902 at the Ben Nevis and Fort-William Observatories, and 
also at Achariach ; and in Table II. the data from the two former stations are compared 
with their respective normals for the thirteen years 1891-1903. As regards cloud and 
wind direction on Ben Nevis, the means are those of the twenty years 1884-1903. 

Looking at Table II., it will be seen that the characteristic features of October 1901 
were a slight excess of pressure, rather low temperature, deficient sunshine, and slightly 
increased cloud amount and wind force on Ben Nevis, accompanied by a rainfall 
32 per cent. above the normal. Associated with this there was a marked excess of 
southerly and defect of northerly winds. At Fort-William, pressure, temperature, 
and sunshine were in close accordance with the average, but rainfall was a fifth greater 
than the normal. 

The outstanding features of November on Ben Nevis were a high barometric 
pressure, low temperature and wind force, and a slight excess of sunshine. In spite 
of the high pressure, precipitation was but little below the normal, and this relatively 
large rainfall was accompanied by a great excess of northerly and deficiency in southerly 
winds. At Fort-William the observed departures were in close accordance with those 
noted on the summit, but rainfall was distinctly below the normal. 

In December, on the summit of Ben Nevis, there was a low barometric pressure, 
temperature, and wind force, accompanied by a normal amount of sunshine. Rainfall 
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was 20 per cent. above the average, and as in November northerly winds were in 
excess and southerly in defect. The most pronounced difference at Fort-William, 
as compared with the summit station, was in the rainfall, which shows a slight 
deficiency. 

In January 1902, on Ben Nevis, pressure, temperature, sunshine, and rainfall were 
all slightly above their respective normals; wind force was markedly under the average, 
and winds from north and west were in excess, and those from south and east in defect. 
At Fort-William the observed values were in accordance with those on the summit, 
except temperature, which’ was practically the average. The relatively higher 
temperature on the summit was thus due to the inversions accompanying the marked 
anti-cyclonic conditions which were so conspicuous a feature of the meteorology of this 
month. 

In February 1902, pressure, temperature, and rainfall were below the average both 
on the summit of Ben Nevis and at Fort-William, the small rainfall—only one-fifth of 
the average—being a noticeable feature at both places. Sunshine was markedly in 
excess at both stations. Wind force was just the average at the summit station, where 
there was an unusual prevalence of winds from the north-east and south-east, while 
winds from north-west, west, and south-west were in defect. 

For the whole period of five months the most marked characteristic was the low 
temperature at both places, and the reduced wind force on Ben Nevis summit. Taken 
as a whole, the period under review was a dry one, the deficiency of rainfall as well as 
the excess of sunshine being more prominently exhibited at Fort-William than at the 
Ben Nevis Observatory. Barometric pressure at both stations was in close accordance 
with the normal. As regards wind direction on the summit, the data present 
few features of interest, if we except the prominent excess of northerly winds in 
November, December, and January, and the unusual frequency of south-east winds in 
February. 

A comparison of the records at Fort-William and at Achariach for the five months 
shows clearly : (1) lower minimum temperatures and consequent greater monthly range 
of temperature in the Glen, associated with a slightly smaller mean daily range; (2) an 
increase in the solar and terrestrial radiation, associated with a lower relative humidity, 
and this despite a higher rainfall, number of rainy days, and amount of cloud; (3) a 
mean wind force more than double that of Fort-William, due to the frequency and 
strength of local squalls in the Glen; (4) a marked difference in the observed wind 
directions, there being a tendency for south-west and west winds to be deflected into 
west and north-west. Calms are also more frequent, and this, in conjunction with the 
higher mean wind force recorded, emphasises the statement as to the strength of the 
gusts at Achariach. There is in the Glen what may be termed a natural tendency 
to a condition of Féhn, and this, as we shall see later when the special features are 
under discussion, is as marked a characteristic in overcast, rainy weather as in clear 


weather. Another phenomenon frequently observed was up-bank thaw, in which a 
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very low temperature and high humidity as compared with Fort-William prevails in 
the Glen, in striking contrast to the warmth and dryness typical of Féhn. A further 
point of note is the very irregular distribution of temperature that was found to prevail 
in the valley, even on days in which no very special abnormalities were shown by an 
inspection of the data from Fort-William and Achariach. The air in the Glen would 
often appear to be made up of sheets of very different temperatures, and local Féhn 
of restricted extent is common. Doubtless from an orographical standpoint Glen Nevis 
is but an insignificant hollow, but the importance and interest of the results obtained 
cannot be judged from the point of view of mere local climatology, since the phenomena ~ 
observed equally apply to regions of the earth where the natural features and physical 
processes are on a much grander scale than in this secluded Highland glen. 


Taste I.—Mean Monthly Values at Ben Nevis, Fort-William, and Achariach from Hourly Observations, 
October 1901 to February 1902. 


Bren NEvIs. 
Wind Direction. 
Tem- P Wind : 
Pressure. perature, Sunshine. | Cloud. Worcs: Rain, 
N. | N.E.| E S.E. | S. |S.W.|] W. |N.W./Calm 

1901, Inches, >  |Hours.| % % | 0-12. \Inches.| % 1 % Is Ws etl a % Y, 

October . 5:250 380°9 15°3 5 89 PAY (|) ilts)etays) 15 6 Zz 20 16 19 14 6 
November] 5°470 28°4 44-4 | 18} 80 | 1°97 | 15:09} 40 13 3 8 9 i Soe 1 
December | 4°910 23°2 15°8 8| 89 | 2°15 | 25°43] 41 7 5 9 6 9 9 | 10 4 

1902, 
January .| 5°316 24°0 81°4 | 14] 85 | 1°99 | 24°75] 32 6 2 If ley aly) a3) 3 
February. | 5°199 227 6357) 24) 70 27a 3°36} 19 15 6 27 | 16 9 4) Neat 3 
“4 | 
Fort- WILLIAM. ACHARIACH. 
Pressure, ae Sunshine. Rain. Pressure. ee b Sunshine.! Rain. 
1901. Inches. - Hours, Si Inches, 1901. Inches. A Hours, | Inches. 
October 9°791 46°5 58°7 23 9°55 | October . 9°792 47°6 18°8 9°62 
November 0°087 42°8 40°1 23 4°64 | November 0088 43°1 3°38 5°42 
December 9°486 37°9 11°5 9 10°69 | December 9°488 37°7 0°0 11°80 
1902, 1902. 

January . -| 9°959 | 38°6 27°7 18 10°03 | January . 9°959 38°'2 0°0 11:02 
February . .| 9°841 | 36:0 62°2 31 1:07 | February. 9°842 35°0 11°38 1°76 


THE METEOROLOGY OF GLEN NEVIS 


Taste II.—Showing the Departure from the Average of Mean Values at the Ben Nevis and 


1901. 
October 


1902. 
January 
February 


November . 
December . 


Fort-William Observatories for the Thirteen Years 1891-1903. 


BEN NEVIs. 
e : Wind Wind Direction.* 
em- un- in : 
Pressure. perature. | shine. Cloud. * Minn Rain. 
We [NEE dn SHIR | Ss Iai Wie [BSE \hva Calm.) 
Inches. : /, Yi Inches.| % % ale 75 Uh, , WA %, A 
+019 —0°5 —10} +0°4 | +0711 |+ 4°74/+82 ]-11| -1]-4/+ 7| +5) +6] +2] -1] -3 
+°'184 shih + 6] -0° | —O-71|)-— 0°86/—- 5—+20) +7} -4|- 7| -4/] -7| -4] +2] -38 
— ‘200 —2°5 0 | +0°2 | —-0°58|+ 4:20)+20]+20) +1 |-1)- 7| -7 | -5| -3] +1] 41 
+ 092 +0°6 + 6 0°3 | —0°90}+ 5°73/+138 | +12} -3]-4/- 3) -6| -2| +8] +38 0 
— ‘029 —2°0 + 8| -0°7 | +9:03 |-11°72|-78 3|/ +6 | -1| +13) +4) —4)| -6) -8)| -1 
Fort- WILLIAM. 
Pressure. |Temperature.| Sunshine. Rain. 
1901. Inches. a He, Inches. 7h 

October . + 016 = 0-1 = i +1°63 +21 

November +220 -1:2 +11 — 2°86 — 38 

December — 216 —2°2 + 3 -— 0°63 = 3 

1902. 
January . +099 -01 + 8 +1°35 +138 
February — 014 —2°8 +12 — 5°80 — 84 


* The averages with which cloud amount and wind direction and force have been compared are for the twenty 
years 1884-1903. See Trans. R.S.E., vol. xliii. pp. 497-501. 


Doly Temperature Differences between Achariach and Fort-William, 
and Achariach and Ben News. 


Table III. gives the mean daily temperature at Achariach for each day in the five 
months, deduced from the tabulation of the hourly thermograph values controlled by 
eye-readings taken several times daily. On comparing these values with Fort- William, 
we get the following results :— 


Number of Days on which Achariach was from 


8°1 to 10-0 colder than Fort-William . 


8:0 
6:0 


ow 
4-1 ,, 
226 4-0 
O1,, 2:0 
The same as 


” ” 


” ” 


” ” 


0:1 to 2:0 warmer _,, 


21 ,, 4:0 
4-1 ,, 6:0 


” ” 


” ” 
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Hence, on 90 days the Glen enjoyed a higher temperature than Fort- William, 
which was warmer than the Glen on 59 days. On 1st February 1902 the Glen was 
9°1 colder than Fort-William, and on 31st October 1901, 5°°3 warmer, these being 
the extremes. The greatest excess at any hour occurred on 31st October at 7 a.M., 
when Achariach was 11°°0 warmer than Fort-William ; while at 10 p.m. on 1st February 
Achariach was 14°°5 colder than Fort- William. 

Comparing the mean daily temperatures recorded on Ben Nevis with those at 
Achariach, we find the following :— 


Number of Days on which the Summit of Ben Nevis was from 


18°1 to 200 colder than Achariach . . .  . 19 
16s 180) Oe Ps, Es Tin (esi, Pte i6g 
(4.1601, ° ., a La eh a 
1 1 | <s eS aa 
(Ot 5120) 3 . 9 
Sl HlOOy - 4 
Gs BO ose = 2 
4 1 bed 6:0 ” ” ” 3 
Dil, aASOvy twain ‘ i 
OL ecuador. eee ; 0 
0-1 ,, 2-0 warmer ,, 4 1 
ON tS0! ee ee ‘ 0 
ATE C16 Oe pees Be ¥ l 
Gl cg. adrO) Uy,” pS . 1 
Sl 100) = ee A 0 
10°1 ” 12:0 9 ” the) 0 
19-7 «pel deOun coeds = 0 
14°] ” 16:0 "9 om) ” 1 


The greatest difference of temperature on any day, between the summit and the 
Glen, was 20°°0 on 12th November, and the greatest temperature inversion on Ist 
February 1902, when the Glen was 14°°7 colder than the summit, the maximum 
difference occurring at 10 a.M., when the temperature on the summit was 35°'5, and at 
Achariach 15°°1, or 20°°4 colder. On the other hand, at 9 p.m. on 12th November 
1901 the summit was 22°°1 colder than Achariach. 


[Tape III. 
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Taste IIl.—Mean Daily Temperature at Achariach from Hourly Observations, 


October. Noveniber. December. January, February. 
i (55°4) 48°0 50°5 42°6 169 
2 (55°8) 47°8 46°6 44:3 38°7 
3 52°5 46°4 42-9 48-7 39°8 
+ 51°] 39°8 48-4 44:3 31:4 
5 50°3 46-4 459 44:4 30°1 
6 44°5 51:1 49 0 49:3 35°7 
7 43°5 48:2 45-2 49-2 25°'5 
8 47°6 49°§ 39°6 46°7 24°5 
9 46°3 52°2 33°0 46:4 30°4 
10 50:0 49°5 34°] 39°9 25°2 
11 47°3 45:4 34:7 32°5 25°3 
12 49-0 40°7 27:0 33°3 27°9 
13 47°6 36°8 36°5 28°3 15°8 
14 48-3 34:2 358 24°9 32°2 
15 42°8 26°1 33°7 46:2 38°5 
16 41-4 30°6 26°1 48°5 44-4 
17 49-4 46°5 36°4 44:3 40°6 
18 46:8 49°5 33°0 43:4 39°5 
19 46°9 50°2 34°3 46°5 39°8 
20 47-4 40:0 37°8 44-4 38°7 
21 42-2 37°4 35°3 44°5 38°7 
22 45:1 28°2 21:3 45-5 43°2 
23 44-4 26:2 31°8 47°8 46°3 
24 43°6 45-6 33°7 375 48°9 
25 45:0 45:3 36'3 32:1 45°6 
26 43°9 47°5 36°9 26°6 39°7 
27 56:4 47-3 36°5 255 38°3 
28 572 41°5 37-4 28°9 39:2 
29 44°8 45-9 38°3 25°6 
30 43-0 49.4 45'8 10-9 
31 46°7 3 45-6 13°6 
Means 47°6 43°1 Be 38-2 35:0 


Rapid Temperature Changes. 


641 


A number of rapid temperature changes were recorded by the thermograph, the 
following being some of the more prominent :— 


Date. Hour. Temperature. Hour. Temperature. meeeryel O oe 

| 
November 2. 70 46°6 7 40 352 40 mins. —11-4 
.; 23 . 21 55 30°7 22 15 40°3 20! 5; + 96 
December 12 . 19 50 22°9 20 35 35:3 4D ,, +124 
- US) e 10 10 23°4 10 15 34:2 a ys +10°8 
February 2. 45 26°9 4 40 426 SDs +15:7 
re Aas 0 15 8°3 20 13°6 45 5, + 53 
cf 14. 20 13°6 2 40 32°7 ZO +191 


| 
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A point of interest in connection with these temperature changes is that there 
is, as a rule, no corresponding change at Fort-William, but that, before a rise of 
temperature at Achariach, the temperature there was several degrees colder than at Fort- 
William, and after the change several degrees warmer, showing that Fohn conditions had — 
set in in the Glen. The following, taking the values for the two places at the hours 
for which data from Fort-William are available, shows this very clearly :— 


Temperature. Temperature. 
Date. Hour. Hour. . 
Glen. F.W. Difference, Glen. HW Difference. 
November 23. .| 21 29°8 S14 || b= alrei yeaa 39°1 316!) +79 
December 12. : 20 23°1 315 — 84 21 36°0 31:0 +50 
x iy. : 10 23'5 27°8 - 4:3 11 36°1 28°5 +76 
February 2 . : 4 27°0 37°5 - 105 5 42°6 37°0 +56 
56 14... ; 2 13°6 17:0 - 34 3 32°4 27°3 +51 


At Achariach the average relative humidity at the hour before these temperature 
changes was 87, and at the next hour 66, showing a fall of 21 per cent. accompanying 
the temperature rise; but at Fort-William no such change in humidity took place, 
the corresponding values being 77 and 75 respectively. 


Wind Direction, Force, and Velocity. 


There was no anemometer giving a continuous record of wind direction and force, 
so we are restricted to a discussion of the observed directions as noted at the four 
principal hours of observation, viz. 9 and 10 a.M., 2 P.M. and 9 P.M. 

An analysis of the observations taken at these hours, for the 122 days in which the 
record is complete at all hours, gave the following results, the force being as estimated 
on the scale of 0 to 12, in which 1 represents a mean velocity of 7 miles per hour :— 


Hour, | N. N.E. E. S.E, s. S.W. W. NeW. Calm |) evan: eae 
orce, 

9 4 6 13 12 8 15 24 Uf 33 0 0°82 
10 6 4 12 16 5 9 18 15 36 1 0:79 
14 if 3 8 15 4. tf 20 16 4] 1 0:78 
21 0 l i 20 11 7 17 92 37 0 0:84. 
Wi 14 40 63 28 38 79 60 147 2 0:81 


Hence the prevailing winds in the Glen were west and south-east, while the least 
frequent were north-east and north. Calms were very frequent, accounting for nearly 
one-third of the whole. As regards the diurnal variation of wind direction and force, 
the hours of observation are not sufficiently numerous or well distributed to give results 
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from which definite conclusions can be deduced. It will be seen that there is a gradual 
diminution in the frequency of east winds, and an increase in south-east and north-west 
winds, as the day advances. South-east, south, and north-west winds show a decided 
maximum, and north, north-east, and east winds a decided minimum, at 9 P.M. (21"). 


Strength of the Wand. 


The strength of the wind varies little, being lowest at 2 p.m. and greatest at 9 P.M., 
but the variation is very small, less than one-tenth of a mile per hour. From 4th 
December to 28th February the maximum pressure, as registered by the Dines 
anemometer, gave the following as the mean maximum strength of the wind during 
the day period, 9 a.M. to 9 p.m., and the night period, 9 p.m. to 9 a.M., 27th February 
being excluded owing to the exceptional features of the gale of that day :— 


Miles per Hour. 
Day. Night. Whole Period, 
December . : : 27 27 32 
January : : : 21 21 28 | 
February. : : 15 16 23 


Hence there is no difference between the strength of the strongest gusts during the 
day and night. The following table gives the maximum velocity in miles per hour 
and the average velocity of the wind on the stormiest day in each month :— 


Maximum Velocity. Date. Highest Mean Velocity. Date, 
| 
| 
December . : ; 64 miles per hour. 13 15 miles per hour. 9 | 
January. : ‘ 67 09 ” 9 7 » ” 6 | 
February. : ; 117 9 ” 27 18 » ” 27 


The feature of the wind is its gustiness, and these gusts are separated by long 
intervals of calm, or very light airs. The highest velocity recorded was 117 miles per 
hour on the morning of the 27th February, at which time a full gale reaching force 10 
at some hours was blowing from the south-east on Ben Nevis. The gale was severely 
felt in the Glen, and considerable damage was done at Glen Nevis House, where some 
buildings that had stood for twenty years were demolished about 8 a.m. The strength 
of the wind was found to vary greatly in different parts of the Glen, being greatest at 
such places as the Garochar and at the highest point of the carriage drive near Allt 
Hoghain, where a steady wind of force 8 to 9 was experienced. The highest mean 
velocity shown by the Dines anemometer for this day was 37 miles per hour from 
10 a.m. tonoon. After 1 P.M. the wind at the station fell considerably, but a heavy 
gale was found to prevail in those parts of the Glen exposed to the east. 
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Mean Amount of Cloud. 


The mean amount of cloud at the hours of 9, 10, 14, and 21 has been computed for 
the 120 days during which the observations are complete at each of the four hours. — 
The results are as follows, on the scale 0-10 :— 


9 10 | 14 21 Mean. 


85 8-4 | 85 75 8:2 


It will be seen that the cloud amount continues high in the morning and afternoon 
hours, but in the evening there is a distinct clearing of the sky, this coinciding with 
the setting in of what may be termed the diurnal Féhn period. 

During the same days at Fort- William the mean amount of cloud was as follows :— 


9 10 14 21 Mean. 


| Sl 81 8-0 6-9 78 


Hence the values at Fort-William show that the sky there was somewhat clearer 
than in the Glen, but one cannot dogmatise in this connection, as there may be a slight 
personal equation affecting the direct comparability of the results at the two places. 


Mist on Hills. 


The presence of mist or fog was noted on the Cairn Dearg of Ben Nevis (3348 feet), 
Sgor-a-Mhaim (3601 feet), the Corrie Derrack or Mullach nan Coirean (3077 feet), and 
the Meall-Cumhann (2306 feet). The following table shows the percentage frequency 
of cases in which mist was observed on these hills at the hours of 9 a.m., 10 a.M., — 
2 p.M.,and 9 P.M. on 90 days, between 25th October 1901 and 28th February 1902, 
when observations were available at each of the hours specified. The values for Ben 
Nevis Observatory for the same 90 days have also been given for comparison. 


Percentage Frequency of Mist. 
Station, Height. Mean. 
gh 10h 14h 21h 
4 vA ie Ve i ts 
| Ben Nevis : : : 4406 ie 70 66 64 67 
Cairn Dearg . ‘ . | 38348 52 54 50 S8.aliy, a8 
Sgor-a-Mhaim . ; .| 3601 | 54 55 51 42 51 
| Muliach nan Coirean ; 3077 46 48 46 36 43 
Meall Cumhann : : BIN WG Hf 16 wit 20 
Mean . 3346 50 51 46 38 46 
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It will be seen that at 9 a.m. and 10 a.m. the hills were in cloud for half the time. 
At 2 p.m. (14") a slight reduction in the frequency of mist has taken place, which is 
most marked below 3000 feet, and the clearest hour is 9 p.m. (21). It will also be 
noted that at the summit of Ben Nevis during 67 per cent. of these observations 
mist prevailed. On the Cairn Dearg and Sgor-a-Mhaim the mean percentage is 50; 
the Mullach nan Coirean, a little over 3000 feet in height, shows a mean frequency of 
43 per cent. ; while on the Meall Cumhann (2306 feet) in only 20 per cent. of the cases 
was the hill in mist. Taking only the 9 a.m. and 10 a.m. observations for the whole 
period of 149 days from 3rd October to 28th February, and weighting the values for 
the Mullach nan Coirean for the period 3rd to 24th October, for which no data are 
available, we get the following mean percentage values :— 


Ben Nevis (4406 feet) . ‘ : ; : we 1G 
Cairn Dearg (3348 feet) . : : : «GO 
Sgor-a-Mhaim (3601 feet) . ‘ : : = Bil 
Mullach nan Coirean (3077 feet) . : : . 53 
Meall Cumhann (2306 feet) : : : 2 eo 


The Cairn Dearg, it may be recalled, is on the north side of Glen Nevis, being a 
prominent spur of the mountain, while Sgor-a-Mhaim and the Mullach nan Coirean are 
on the south side of the valley, and the Meall Cumhann closes the valley to the east. 

No systematic series of observations dealing with the actual height of the base of 
the lower clouds was made. In January and February observations on 21 days at 
9 A.M. give a mean height of 2100 feet as the lower limit of the cloud layer, and 16 
days’ observations at 10 a.M. give a mean of 2200 feet. Forty-eight observations 
taken up to and including noon give a mean height of 2200 feet, and 32 observations 
between 2 and 9 p.m. show a mean of 2300 feet; but the results given in the tables 
above indicate that in general the base of the clouds probably lies about 3000 feet. 
The lower values shown above may, however, be taken as a close approximation 
of the height of the base of the clouds on rainy days, to which practically all the 
observations refer. 


Terrestrial Radiation. 


: The absolute maxima and minima recorded by a black bulb 2m vacuo and a freely 
: exposed terrestrial minimum thermometer are indicated by heavy type in the daily 
values in the general tables (p. 668 et seq.). On 13 days, between the dates of 26th 
January and 13th February, the actual temperature on the ground was read at frequent 
intervals, as occasion offered, during the day. A comparison of these values with the 
corresponding shade temperatures shows that in calm, clear, cold weather radiation in 
such a place as Glen Nevis goes on actively during the whole day. The following table 
gives particulars for the three days, 30th January to 1st February, when there was an 
anti-cyclone of great intensity, and the last column shows the mean depression of the 
ground temperature below the shade for the whole period of 13 days. From 17 to 


21" the observations are practically complete, but those at 9", 10", and 14” are 
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derived from a smaller number of observations, which have been “ weighted” so as to 
approximately correspond with those deduced from the complete series. 


Ground Temperature below that in Screen 4 Feet above Ground. 


Hour. 30th Jan. 31st Jan, Ist Feb, ae 
9 2°6 51 6°7 5°3 
13 - 52 ve ns 
14 49 5:8 : 4-7 
15 6:3 ote vee 
16 5:9 8-1 awe 
17 5-6 6-7 79 73 
18 6-1 75 9°6 ie 
19 6-0 7-6 8-2 oe 
20 6:5 6:3 78 73 
21 4-7 5.1 6-9 6°3 


Hence it will be seen that terrestrial radiation is at a maximum at 7 P.M., the mean 
ground temperature being 8°:0 below that at 4 feet above it, while by 9 p.m. the differ- 
ence had decreased to 6°°3. This probably means that after 7 p.m. the temperature of 
the air 4 feet above the ground was cooling faster than on the surface. The greatest 
difference observed at any hour of observations occurred at 7 P.M. on 13th February, 
when the shade temperature was 17°°5, and the ground temperature 4°°9, a difference of 
12°°6. At this hour the relative humidity was 67, and the dew-point 8°'1. 

It must be remembered that during the time the sun was above the horizon 
the Glen was in shade, owing to the surrounding hills. It would doubtless be of 
interest, if occasion again offers, to have a complete record of ground temperature, 
either by direct “‘eye” observations or from a continuous trace derived from a thermo- 
graph, but in the present instance the observations under discussion were accidental 
and incomplete, owing to the observer's frequent absence from the station. 


Temperature of River Nevis and Burn. 


The temperature of the river Nevis, and of a small burn having its source in Corrie 
Bheinnean, between Sgor-a-Mhaim and Stob Ban, was taken daily at 2 p.m. The 
following table gives the results :— 


River Nevis. Burn. 
Month. = 
Temp.| Highest.| Date. |Lowest.| Date. /Range.|Temp.|Highest.| Date. | Lowest. Date. Range. 
October .)| 43°0 | 51:1 | 28 | 37°8 30 13°3 | 43°5 | 51°2 28 | 38°2 30 13°0 
November .| 39°8 46‘1 19 32°1 | 16 and 23 14°90 | 40:0 47°0 6 32°1 16 and 23 14'9 
December - | 86°83 45°0 1 32°1 16, 21, 23 | 12°9 | 35°5 44°5 1 82°1 |11, 19, 22,23) 12°4 
January - | 86°5 42°3 23 32°0 nae 10°3 | 37°1 43°0 |9and 23} 32°0 30, 31 11°0 
February .| 83°4 | 37:7 25 32°0 4 5'5 | 33°8 39°5 24 32'0 Various. 75 
37°6 51‘1 its 32°0 tae 19'1 | 38:0 612 ute 32°0 aa 19'2 
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Thus, on the mean of the five months, the Nevis was 0°°4 colder than the burn, 
as was to be expected, owing to its receiving colder water from its more extensive and 
higher drainage area. During the whole period the river was warmer than the burn 
on 31 days, the greatest excess being 1°°2 on 15th January, during a condition of up- 
bank thaw. The greatest negative difference was noted on 3rd January, during a high 
flood, when the Nevis was 2°°8 colder than the burn. 


The Diurnal Period at Ben Nevis, Fort William, and Achariach. 


Table IV. shows the departure from the mean of the day for the five months of 
observations of the barometric pressure, temperature, and humidity for the three 
stations, adjusted for “midnight differences.” As regards relative humidity, the 
values for Ben Nevis are not given, as the curve is quite featureless, except for a 
slight fallin humidity at 7 and 8 a.m., and an equally small departure in the opposite 
direction from 11 P.M. to 2 a.m. 

A small table appended to Table IV. shows the actual difference between Achariach 
and Fort-William, and at the foot is given the total sunshine recorded at Ben Nevis 
and at Fort-William. 

Barometric Presswre.—The early morning minimum is well marked on the Ben 
and at Fort-William, but at Achariach only a slight fall in pressure occurs. The 
morning maximum takes place on Ben Nevis and Fort-William at 11 a.m.; but in the 
Glen, where it is less than half that observed at the other two stations, it occurs an 
hour earlier. The afternoon minimum occurs at the three stations at 3 P.M., pressure 
falling below the daily mean only 0°001 inch on Ben Nevis, while at Fort-William it 
is 0°006 inch, and at Achariach as much as 0011 inch. The evening maximum, which 
is of much the same height at all the stations, occurs on Ben Nevis at 7 p.M., at Fort- 
William at 8 p.m., and at Achariach not till 1 a.m., by which time pressure on the 
Ben has fallen 0°011 inch below the maximum, and at Fort-William 0:009 inch below. 
An important point in explaining the striking difference between the phases of the 
curve at Fort-William and Achariach, is the direct effect of the higher temperature 
and lower humidity which prevail in the Glen. If the ordinary laws governing the 
fall of temperature for height held good, the temperature at Achariach should have 
been 0°:4 lower than at Fort-William at all hours—a difference which only obtained 
from 3 P.M. until 6 P.M., when Fort-William was in sunshine, while in the Glen the 
solar effect during the greater part of the five months was practically nil. At all other 
hours of the day the temperature difference was less than the normal, and at many of 
the hours the Glen was slightly warmer than Fort-William. In other words, the higher 
barometric pressure, as compared with Fort-William, that prevailed in the Glen from 
9 p.M. to 9 A.M., which is well shown in each of the five months discussed, was not an 
effect of the accumulation of cold, dense air flowing from adjacent heights and filling the 
Glen with a lake of humid and chilled air, but was due to air warmed dynamically by 
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compression—in other words, to Féhn, which is a normal condition in the Glen, and 
which, as we shall see, is more pronounced during the night than during the day, being 
least apparent at those hours when the cumulative effect of solar radiation is at its 
maximum, that is, in the afternoon. It is obvious that in seeking for an explanation 
of the high pressure which has been found to obtain during the night in closed valleys 
we must keep in view the possibility of the region being one in which Féhn, and not 
radiation effects, is the dominating factor in this connection. 

Temperature.—On comparing the actual difference of temperature between Fort- 
William and Achariach, it would appear that the higher temperature in the Glen was 
largely occasioned by the exceptional nature of the months of October and November, 
in which the excess from hourly observations was 1°°1 and 0°°3 respectively, whereas 
in December and January the Glen was 0°:4 colder than Fort- William, and in February 
as much as 1°°0 colder. But, as we shall see later, those months in which the Féhn 
effect was apparently absent were each characterised by a number of exceptional 
days, in which the Glen was very much colder than Fort-William, which affect the 
means and eliminate the Féhn influence, which in a normal or mild winter would have 
been much more conspicuous. 

The diurnal range of temperature is of a simple character. On the summit of 
the Ben the coldest hours are from midnight to 2 a.M., when the values are only 0°°3 
below the mean of the day. From 8 to 9 a.m. the values are practically the same, 
and must be looked upon as relatively high. This nocturnal rise of temperature is a 
characteristic feature of the meteorology of Ben Nevis in winter, and it is also well 
marked in Polar regions, especially at stations in the highest latitudes in both Arctic 
and Antarctic. Mohn has ascribed it to changes in the direction of the wind. 

On Ben Nevis the maximum temperature of the day is reached at 1 P.M., at Fort- 
William about 2.30 p.m., and at Achariach at 2 p.m. In the Glen temperature falls 0°°9 
from 2 to 4 P.M., but at Fort-William only 0°:5, and it is this prolongation of the solar 
effect at Fort-William during the afternoon hours, combined with the weakening of 
Fohn conditions in the Glen through the increased strength of ascending currents, 
that causes the difference in temperature between the two places to be greater than 
at any other period of the day, 

The contraction of the atmosphere, which begins at 10 p.m. on Ben Nevis, as shown 
by the fall of the barometer on the hill-top, is accompanied by a rise of pressure and 
increased warmth in the Glen as compared with Fort-William, the conditions then 
being eminently favourable for Fohn, owing to the system of descending currents 
brought about by the shrinkage of the atmosphere between the valley floor and the 
hill-tops adjacent. 

The amplitude of the variations or difference between the warmest and coldest hour 
is 0°°9 on Ben Nevis, 3°'1 at Fort- William, and 3°:0 at Achariach. 

Humidity.—At Fort-William the air is most humid from 5 to 8 a.M., and at 
Achariach this also obtains, except that it is slightly prolonged. Relative humidity 
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is lowest from 1 to 3 p.m. at both places. At all hours the air in the Glen has a 
lower relative humidity than at Fort-William, amounting on the mean of the day to 
3 percent. The hour of greatest difference is noon, and the hour of least difference 
9 a.M., with values of 4:4 per cent. and 1°8 per cent. respectively lower than at Fort- 
William. This, as we shall see later, is wholly a Fohn effect, and but for the com- 
parative frequency of unusually cold periods, in which the air in the Glen was much 
damper than at Fort-William, would have been even more pronounced. 


Fohn. 


The name Fohn is applied to a class of weather the characteristic feature of which 
is the high temperature of the air. It has been most frequently observed in the 
valleys stretching in a northerly direction from the main summit-line of the chain of 
the Alps, and takes the form of an abnormally warm wind blowing from the mountains 
towards the plain. Continental meteorologists, especially Dr Hann, have made it 
the subject of exhaustive investigation. Hann has shown that its high temperature 
is due to its compression in descending from a great elevation, the air which is drawn 
away from the base of the mountain towards the centre of a cyclone being replaced by 
air from higher altitudes. The air is thus compressed and heated approximately at 
the rate of 1° F’. for every 200 feet of descent. Analogous phenomena are the Chinook 
of Canada, the Nor’-westers of New Zealand, the east winds of Port-Nolloth, and the 
Berg winds which blow along the south coast of Cape Colony at the base of the 
mountain ranges between Swellendam and Storms River. DryGatskr has shown that 
Fohn winds are an important climatic factor in Greenland, and the phenomenon has 
been recorded at all Antarctic stations where high mountains are in close proximity. 
On the sub-antarctic island of South Georgia Féhn is often recorded. Until 1893, when 
Mr J. Y. Bucuanan, F.R.S., observed the true Fohn at Fort-William,* its occurrence 
in this country had not been noticed. Hitherto it had been supposed that a great 
absolute height of mountain chain was required for its production, but Mr Bucuanan 
showed that a relative height of 3000 to 4000 feet is quite sufficient. His observations 
were made on 8th July 1893, the temperature being taken with a sling thermometer. 
The Féhn on this occasion came in the form of hot blasts or puffs, “the sensation 
produced being the same as when on the deck of a steamer the air passing the funnel 
strikes the face.” These hot blasts occurred at intervals of one or two minutes, and 
lasted only for a second or two. They were observed during the heat of the day, and 
Mr BucHanaNn was unable to measure their temperature owing to the thermal inertia 
of the thermometer. The phenomena about to be described were first brought under 
my notice on 31st October 1901. Leaving Achariach at 11 a.m. for Fort-William, 
74 miles away by road, a strong east wind was experienced for about three miles below 
Achariach, but there it diminished greatly in force and soon after fell calm. The 
air in the Glen was warm and dry, the temperature at Achariach at 11 a.M. being 49°°8, 

* Proc. Roy. Soc. (1894), vol. lvi. p. 108. 
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and the relative humidity 62. Near the entrance to the Glen a great fall in 
temperature was felt; the Curling Pond was found covered with a thin coating of 
ice, and thick hoar-frost lay unmelted on the ground. At Fort-William in the early 
morning the temperature on the ground had fallen to 24°°6, while at Achariach the 
lowest observed was 36°'6, or 12° higher. The air at Fort-William was cold, calm, and 
humid, while in the upper part of the Glen there was a strong, warm, dry wind blowing— 
in other words, a Fohn. This remarkable condition continued for the four days 30th 
October to 2nd November, during which time pressure was high over Norway, Denmark, 
and North Germany, and low to the south-west and south (see fig. 3, p. 686). On 
Ist November I made a series of observations from Achariach to Fort-William (see 
Table VIII.), and found the phenomenon just as marked as on the day previous, and 
showing the same horizontal extent. On 2nd November observations were made to 
determine the vertical height of the Féhn by means of an ascent of Ben Nevis (see 
Table VIII.) from the head of the Glen, and on this occasion I found the Féhn well 
marked up to a height of 1800 feet, the humidity on the mountain being somewhat 
lower than at Achariach up to that elevation; but higher up the hillsides it increased 
rapidly, with a marked fall of temperature, showing that the upper limit of the Fohn 
had been reached. At 3 P.M, ata height of 3817 feet, the temperature was found to 
be very variable, ranging from 37°°3 to 34°'9 as puffs of air came from the south-east. 
It is not unlikely that this was a modified Féhn effect. Wet-bulb readings were 
obtained by means of wrapping moistened Swedish filtering paper round the bulb of 
the thermometer and whirling rapidly for a few minutes. Had the observations been 
made in the early morning, when, as we shall see, the Féhn influence is at a maximum, 
instead of during the afternoon, when its influence is counteracted by the strong 
ascending currents due to cumulative solar radiation, the results would have been 
much more striking. Thus, two observations made on the southern slopes of Ben 
Nevis on the afternoon of 30th October show that the Féhn was very feebly marked 
at that time. The following were the data obtained :— 


Mountain. Achariach (150 ft.). 


Height. |Temperature.| Humidity. | Temperature.| Humidity. 


iv Feet. 2 2 a i fs 
3 P.M. . . ; 1008 43:0 68 45'6 69 
4 P.M. . F ‘ 1456 39°6 (7) 45:0 66 


At Fort-William at 3 p.m. the temperature was 0°°7 higher than at Achariach, and 
at 4 P.M. 0°°9 higher. 

During the four days on which the Fohn blew in the Glen the mean temperature 
from hourly observations (see Table V.) was 4°'2 higher at Achariach than at 
Fort-William, the difference ranging from 8°°8 at 7 a.M. to —0°3 at 4 pM. The 
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relative humidity was 12 per cent. lower, ranging from 24 per cent. at 7 a.M. to 2 per 
cent. at 4 p.M. Accompanying this warmth and dryness was an increased barometric 
pressure in the Glen, the mean excess, after reducing the two sets of observations to 
sea-level, being 0:007 inch. The maximum excess was 0°017 inch at 3 a.m., while at 
noon the barometer in the Glen was 0°005 inch lower than at Fort-William. The 
greatest temperature difference between the two places was from 6 to 9 am. of 
31st October, being over 10° at each hour, and reaching 11°°0 at 7 am. On 
this day the temperature at 1 P.M. was 21°°2 lower on the summit of Ben Nevis 
than at Achariach, being one of the largest differences observed on any day during 
the five months. 

The diurnal range of pressure, temperature, and humidity at the three stations for 
these four days is shown in Table V. It will be seen that the early morning minimum 
of pressure is well marked on Ben Nevis, slightly marked at Fort-William, while at 
Achariach, although the minimum is there, yet pressure remains above the mean of 
the day. The morning maximum occurs at all three places at 9 a.M., and is much 
greater below than above. The afternoon minimum is about half that of the morning 
minimum on Ben Nevis, but at Fort-William and Achariach it is very pronounced. 
On the summit, pressure gets above the mean of the day at 7 p.m., but at Fort- William 
not till 9 p.m., and at Achariach at 11 p.m., the maximum phase occurring at 10 pP.M., 
midnight, and 1 A.M. respectively. As compared with the normal, the distinguishing 
features of the Féhn curve are (1) the slight depth of the early morning minimum ; 
(2) the height of the morning maximum; (8) the depth and long duration of the after- 
noon minimum ; and (4) the all but complete absence (except on the Ben) of the early 
night maximum. ‘This is essentially a fine-day curve.* 

The diurnal range of temperature on Ben Nevis is very small. There is a curious 
nocturnal increase of temperature about 5 a.M., associated with a rise in wind velocity. 
After this hour the temperature rises to a maximum at noon, after which a fall occurs, 
which is accompanied by an increase of cloud and of humidity, both absolute and relative, 
showing that the strong ascending currents are bringing air from below which becomes 
condensed in cloud on the summit. Temperature on the summit shows a distinct rise 
from 9 p.M. to midnight during the evening pressure maximum, and this coincides with 
a fall in humidity. The diurnal range of temperature at Fort-William is simply an 
exaggeration of the normal, the greater amplitude being due to the solar and terrestrial 
radiation accompanying the cloudless weather. Temperature falls to a minimum at 
7 a.M., being then 5°°1 below the mean of the day, rising to 6°'5 above the mean of the 
day at 3 p.m. At Achariach the minimum is reached at 11 p.m., being only 1°:9 below 
the daily mean, while the maximum at | P.M. is 3°'4 above the mean, an amplitude of 
only 5°°3, against 11°°6 at Fort-William. The fall of temperature at Achariach at 
7 aM. and 8 a.m. is explained by a break-down of the Fohn at these hours on 


2nd November. 
* See Trans. Roy. Soc. Hdin., vol. xlii. p. 451, 
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The outstanding feature of the curve of relative humidity on the Ben is the large 
excess during the afternoon hours. At Fort-William there is a slight fall in relative 
humidity at 4 a.M., and a rise toa maximum at 7 and 8 a.m., which are the coldest 
hours. The humidity then rapidly diminishes during the heat of the day, the greatest 
dryness occurring at 3 p.M., the warmest hour. At Achariach the diurnal range is very 
small, showing a maximum at 5 a.M. and a minimum at 3 p.m., the amplitude being 
only 8 per cent., against 19 per cent. at Fort- William. 

During the Féhn the wind on Ben Nevis blew almost wholly from the south-east, 
the following being the percentage values from hourly observations :— 


Fohn in Rainy Weather. 


Another curious instance of a Foéhn effect takes place at Achariach in a type of 
rainy weather in which the rainfall diminishes from Fort-William to the head of 
the Glen, instead of increasing, which, as we have seen, is the normal condition (see 
fig. 2, p. 686). When a strong south-west or south-south-west wind is blowing, the 
rain-bearing clouds are deprived of much of their moisture by the hills lying to 
windward of Glen Nevis. At Achariach, under these conditions, the rainfall is con- 
siderably less than at Fort-William; the temperature and pressure are higher, and 
the humidity lower, as is the case in the true Féhn. Owing to the rainfall at the 
head of the Glen being measured only once a week, it is not possible to institute a 
direct comparison between the daily falls there and at the other stations, but the 
following totals for the three days 26th to 28th October show very clearly the 
rainfall distribution in the Glen and on Ben Nevis :— 


Rainfall, 26th to 28th October 1901. 


Ben Nevis. Fort- William. Achariach. Head of Glen. 


4°82 inches. | 3°16 inches. | 2°22 inches. | 1:53 inches. 


These values, being deduced from the amounts measured at 9 a.m. and set down 
to the previous day, are strictly comparable. The small rainfall at the head of the 
Glen—less than half that recorded at Fort- William —is doubtless due to the rain- 
bearing clouds at this place having to pass over Sgor-a-Mhaim (3601 feet). The 
gauge at the head of the Glen is right under Ben Nevis summit, where, it will be seen, 
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the rainfall was more than three times greater. 
been investigated, the days being 27th and 28th October, 30th December, and 8th and 


19th January 1902. 
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Five cases of this phenomenon have 


| Ben Nevis. Fort-William. Achariach. 

1901. Inches. Inches. Inches. 
October 28 1:53 0°63 0°47 
a 29 2-29 1:70 15 
December 30 3°51 2°62 1:74 

1902. | 

January 8 Sal 2°05 0:87 0:47 
ie 19 ; | 3°56 2 1:99 
Total. | 12-94 8:39 5-82 


The rainfall on these days was as follows at the three stations :— 


In this type of weather the ratio of the rainfall at the three stations, as compared 


with the normal ratio, is as follows :— 


Ben Nevis. Fort- William. Achariach. 
Rainy Fohn . 100 65 45 
Normal 100 42 46 


Hence at Achariach the relation between the summit and the base is normal, while 


at Fort-William the amount is relatively large. 


take the Fort- William rainfall as the unit :— 


This comes out very clearly if we 


| Fort- William. Achariach, | Ben Nevis. 
| 
Rainy Fohn . Sal 100 69 154 
Normal 100 eet 236 


During the type of weather we 
on Ben Nevis was as follows :— 


are dealing 


with, the percentage frequency of wind 


N. N.E. E. 


S.W. Wie 


N.W. 


Calm. 


43 3: 


Hence the winds on Ben Nevis were almost wholly from the south-west and west, 
which, as shown from the daily weather maps, also prevailed over the district generally. 


Table VI. shows the mean values at the three places, the hourly departures from 
TRANS. ROY. SOC. EDIN.—VOL, XLIV. 
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the mean of the day, and the hourly difference of pressure, temperature, and humidity 
between Achariach and Fort-William. During the five days under discussion it will 
be seen that at Achariach the temperature was 2°'4 higher than at Fort-William, being 
greatest (3°°5) at 5 a.m., and least (1°°3) at 9 a.m. The reduced barometer was also 
higher than the corresponding sea-level pressure at Fort-William by 0°012 inch, the 
greatest difference being 0°023 inch at 5 a.M., and the least 0°001 inch at 10 a.m. The 
mean relative humidity was 11 per cent. less, the maximum difference being 15 per 
cent. at 2 p.M., and the least 7 per cent. at 9 a.m. and 10 p.m. The hours of greatest 
temperature excess were also those showing a large increase of pressure and decrease 
of humidity, as compared with Fort-William, while the hours of least temperature 
difference showed a relatively small pressure and humidity departure from those at 
the sea-level station. 

With regard to the diurnal variation in the elements, the barometric results cannot 
be compared, because, as two of the five days under review contained a minimum of 
pressure, the adjustment for “‘ midnight difference” fails to eliminate this irregularity. 

The diurnal variation in the case of temperature and humidity is very small at all 
three places, being much less than in the true Féhn, because the sky was completely 
overcast and covered with dense rain-bearing clouds. The temperature shows a 
variation from the mean of the day ranging from +0°8 to —1°1 on Ben Nevis; at 
Fort-William the values range from +0°°9 to —1°'1, and at Achariach from +1°'1 
to —1°'1. The curves of the temperature are thus closely accordant, the most interest- 
ing feature being a slight rise of temperature at Achariach from 3 to 7 a.M., during 
the hours when the barometer there showed the maximum excess over Fort- William. 
The humidity curves for Fort-William and Achariach are in general the reverse of each 
other, a fall of humidity at the one place synchronising with a rise at the other, and 
vice versa. On the summit of Ben Nevis the air was saturated throughout. 

The greatest temperature excess during the five days under review occurred at 7 A.M. 
on 28th October, when the difference between Fort-William and Achariach was 5°°6, and 
on this day the difference exceeded 5° at four hours, the mean for the twelve hours 
ending noon being 4°°6. If the ordinary laws governing the distribution of temperature 
held good, the Glen should have been 0°'4 colder than Fort-William, which indicates 
an anomaly of 5° for the first half of 28th October. These results are of considerable 
interest, showing as they do how, even in very wet weather, dynamic heating goes 
on in closed valleys, protected on the windward side from the rain-bearing winds by a 
range of hills which trap the most of the rainfall. There are, doubtless, many regions 
where this process goes on on a large scale, notably on the borderland dividing the 
Argentine province of Santa Cruz from the neighbouring Chilian Territorio de Magal- 
laneo. In this region the contrast between the precipitation on the windward and 
leeward sides of the Andean Cordillera is very great. Thus, at Point Gallera, in lat. 
40° §., long. 73° 44’ W., the annual rainfall is 105 inches; and at Junin, on the same 
parallel of latitude, some 120 miles to the east, on the lee side of the Andes, only 31 
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inches ; while at Limay, 120 miles farther to the east, the annual precipitation falls to 
less than 6 inches. Owing to the absence of data, it is not possible to institute a direct 
comparison between the precipitation on the windward and leeward sides of the Andes, 
so as to show the enormous difference in the rainfall which explorers have observed 
within a radius of a few miles. The influence of Fohn in such a region is most 
noticeable. Dr Sxorrsperc, the well-known Swedish botanist and explorer, has 
informed me that, near the Pacific coast, in the south of the province of Santa Cruz, 
he has come across fertile valleys in which the snow rarely lies, and where, owing to 
continuous Fohn, agricultural and pastoral pursuits can be prosecuted with comfort and 
profit ; while in close proximity to these favoured spots, other areas, not sheltered from 
the prevailing winds by the protecting mountains, were water-logged in summer and 
snow-covered in winter. In these latter places, the north-west winds from the Pacific 
sweep through the passes where the Andean chain is interrupted, and carry with them 
the heavy rainfall and low temperature which render the climate of the west coast 
of South America, between the parallels of 40° and 52° S., one of the wettest and most 
inclement in the southern hemisphere. 


[Tape LY. 
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Taste 1V.—Hourly Departures from Mean of Day, October 1901 to February 1902. 5 Months. 
The heavy type indicates an excess, and the italic type a defect. 


1 2 | 3 ENS We |e | eit) AP alte) | alas at 15 | 16 i7 | 18 | 19 | 20 | 211 22 | 23 | 24 
Pressure, yjgy-i0. on ee ae ae Se ch ees le lig Vana eee 
Ben Nevis . S| Sy Si 20 |) 28) 72 DN ON A ON GSS Si) LOT 2 eae | ero in7ae| reel | ec | 
Fort-William .| 0| 2| 7 | 20) 18| 20) 9) $) Qi) 10) 7) O)-4\ 6) 2) 3) 4) 6 9) 7) <6 aries 
Achariach . 81 71 D2) Br Sy a Beh A BA SSF ea SO) Se ELON SCE 7 | Ge eyelet |e 
Temperature. a= ° ° ° ye jee) ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 
| Ben Nevis . |0°3| 03 | 0°1| OL OL O'2| O'1 | OL | O'1 | 0'2| O°4 | 0'5 | 0°G | 0° | O°4 | 0'2 | 0-0 | 0'3 | 0°2| 0-1) 0:1) 0-1) 0-1) O8 
Fort-William 0'8\1:0|\0:9| 0-9 1:0\1:1| 1:0) 1:0) 08) 0:3) 0°3'11)1'°7|2:0|20)1°5) 1:0) 0:5|03)| 0:0) 0:2) 0:5 | 0-6 | 0-7 
Achariach . 0:7 |0°8| 0:7 | 0:8 | 0-7 0:9 1:0| 1:0| 0-6 | 0°0| 0:8) 1°4]1'7| 2:0 11:7! 11! 0:7/ 0:2 | 0:1 | 0:2| 0-2| 0:3 | 0:3\ 06 
Humidity: | LA) Zl Zoli Bob Foal oN Sel Fe lig we: Nee alsrealie Zeal ineyca ere laren elo yee neon Ze 
Fort- William 06/06/03 )0°9 1°7)1°9/177/1°9)11)06/02) 2:2) 24) 3-2) 2:8)27:9)15)07'08)0'3)| 02) 0:4| 06 
| Achariach . ©) L113) 16) 17/18) 21) 22) 24) 24) 14) 03 | 2:5 | 2:8) 35 | 39) 27) 22\ 12 11)06)00\02/09 


Difference between Fort-William and Achariach. 
Heavy type indicates that Achariach was higher than Fort-William, italic type that it was lower. 


1h Day as GS | 7 \ 8. | o | 10.) aiaae 4S, tage | ee Nar tes taal 20 | 21 | 22 | 23 
Pressure, riya. | 9. | 10.190) 9.)..9)) 6 | 7B.) A) oleae alae eee eae oes ee dee 
Temperature, ° . | 0:0|01|01| 0°0| 0:2] 0-1) 0-2 | 0-2 | 01 | 0:2 | 0°3| 0°2| 0-2 | 0-2 | 04 | 0°5 | 0-4 | 0-4 | 0'3 | 0-2 | 0-1'01| 02 
| Humidity, ¥ 26|2:4|23|23|8:0| 29) 26) 26|18|23| 36) £4) 3:5 | 34) £2) 3-9) 38 | 3-6 | 3-7| 40/30! 33 | 28 
~~ Sunshine, Denes aad 9 105) ly Aa ee 15 16 i7 
a | ne Se eee pass Ws ore Oe i aes ae | 
|Ben Nevis. .| ... ae ” 23] 107 | 17-4 | 22:0 | 26°3 | 26°3 | 28:6 22-1 16°9 30 
| Fort- William ee ia 21 142 | 285 | 37:2 | 37-9 | 34:6 | 285 | 15-7 15 


TaBLe V.—Hourly Departures from Mean of Day during Folin, October 30 to November 2. 4 Days. 
The heavy type indicates an excess, and the italic type a defect. 


114 gla | 6 aoe 9 | 10 11 | 12 | 18 14 | 15 16 47/48 ie) || 2h) | ily 93 | 24 Mean. 

Peis ond on es th ae Sa Corr Ea ee eae ad na eae ine - =| 
| Ben Nevis . DMA ictal meet o LOM rh P| NC Sl ON Ge ee WN 2S PG ON es Sh TG) i T1@ 
| Fort-William .| 5 | 2] 2) °2 1) 16) 1b | 9226) 2b) 14 ee rae ess) eet Ae eae mney 
Achariach . 8 Sl 6} bl Aa Ol Bae Oe TI GH G76 a eZON e270 7 Sali oem) per Salas /)7ie| eer lle 

Tempe rature. ° ° ° ow Bis ° ° | ° ° ° ° ° ° ° o | 0 ° () ° ‘cies ° ° ° 
Ben Nevis . . | 0°2| 0°5 | 0°3 | 0°2 | 0°1| 05 | 0:9 | 0°90 4104) 1:0] 171/09) 08) 0:2! 02) 2:0 1:0) 0:9) 0:3 | 0:2) 0'4| 0:4 
Fort William . | 2°4| 3°12 | 8°5 | 3°6 | 4°0| 4°5| 5-1 | 5-0| 4:2) 2:4| 0°3/ 3-0] 51] 6°4/ 65/59/51 41/29)/1:3/02) 03) 03 
| Achariach . [24116 16) 1:2) 08)07) 10:7) 1:6) 1:0) 0:7! 2°01 2:8 | 3:4 | 3°212:511:'7|10 0°4!0:0|0:2!10°9| 7-6| 7-9 
| Humidity. VA LA WBS | |) Fol ee e-em ee tee ce e/a 
Ben Nevis . | BL Al 2) By By By Bl 2 2 2 ANA sree cB a eh eed ee cael ole a 
| Fort-William 4) 5) 4) By eb Tl SS a Ga Sal 2G oie arse Oe Ot eno mem roan |e 
Achariach . AN Bri) 2 ANZA 2) ONO 2a a1 | ee ee tees 7 | AL ee |) il 

Ben Nevis. | | | | 
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Difference of Achariach from Fort-William. 
The heavy type indicates that the value at Achariach was higher than at Fort-William, and the italic type that it was lower. , 
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Taste VI.—Hourly Departures from Mean of Day during Rainy Fohn, October 27 and 28, December 30, 
January 8 and 19, 5 Days. 


The heavy type indicates an excess, and the italic type a defect. 
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Difference of Achariach from Lort-William. 
The heavy type indicates that the value at Achariach was higher than at Fort-William, and the italic type that it was lower. 
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Taste VII.—Hourly Departures from Mean of Day during Cold Period, January 26 to February 1, 
February 7, 8,10 t0 13. 13 Days. 


The heavy type indicates an excess, and the italic type a defect. 
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Mort-William .|0°5|05|06)0°8|1:0)1:2| 1:5) 1:7| 1:7| 1:2|01|}11 22/31) 36|34/23/1-2| 0:4) 0-7) 0-4|06)]0:8|\ 0-6] 25:8 | 5:3 
Achariach . .|0:310310:5\0-7)0:9|1:4|2:0| 23) 2:1) 1:410°5110/2°7| 31) 2-9} 21)15/09101! 03! 0:5 | 05| 0-4) 0-3] 22°3 | 5-4 
ane Ca ee ede) eel voters Veal Zoli label) Aileelt BRB | Kole Cal Ale Gl Bill % ie % 

CCR Om OM es aioe em ee oal Gee TOOT TO Oe OS 8 5 80 14 

Zeon eam onan eGuled ol els ZZ 5 Ga! Clee Sy BS Were eo: |S adil) 70 13 

By Bp] ek be) ba eh seh Bi aR} | Deo Ae Nealiad Neo dele ede Eh 2p io: aoe 2 ee 14 


Difference of Achariach from Fort-William. 


The heavy type indicates that the value at Achariach was higher than at Fort-William, and the italic type that it was lower. 
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Up-bank Thaw. 


Under normal conditions the temperature of the air falls as we ascend, but in anti- 
cyclonic conditions in winter inversions of temperature are common. To this pheno- 
menon the name of up-bank thaw is given, because the temperature high up on the hill- 
sides is often above the freezing-point, while hard frost prevails in the valleys, which are 
filled with cold, dense, damp air produced by the effects of radiation on the sides of the 
hills, whose summits are in the warm, dry current descending out of the centre of the 
anti-cyclone. Up-bank thaw is, however, observed in cyclonic weather, or rather it may 
occur with a low pressure associated with slight gradients and light winds; but under 
these conditions the temperature falls rapidly with height above the neutral zone. 

Before giving the results of several excursions made to determine the vertical distri- 
bution of temperature under conditions of up-bank thaw, it is of interest to summarise 
the specific features of the diurnal range of the climatic elements at the three places. 
Table VII. gives the mean values for thirteen days, the hourly departures from the 
mean of the day, and the differences between Fort- William and Achariach. The diurnal 
range of pressure is much the same at all the stations, but the morning minimum occurs 
earlier at Achariach and Fort-William than on Ben Nevis; the morning maximum is re- 
tarded, taking place on Ben Nevis and at Fort- William at noon, and at Achariach an hour 
earlier. The afternoon minimum occurs on Ben Nevis at 3 p.M., and at Fort-William 
and Achariach at 4 p.m., being much more prominent in the Glen than at the other two 
places. The diurnal range of temperature is of a simple character; the minimum occurs 
on Ben Nevis at 6 A.M., but at Fort-William and Achariach at 8 a.m. The maximum 
occurs at 2 p.M. at Ben Nevis and Achariach, but at Fort-William an hour later. The 
humidity curves offer considerable differences. On Ben Nevis there is a primary 
maximum at 2 A.M. and a slight secondary maximum at 2 p.M., while the most pro- 
nounced minimum occurs at 11 a.M., and a secondary minimum at 8 p.m. At Fort- 
William and Achariach the curves are much the same, the hours of lowest humidity 
being from 1 to 4 p.m., while in the early morning the humidity is high. 

The table of the actual difference between Achariach and Fort-William shows that 
during the thirteen days under review the mean pressure in the Glen was 0°004 inch 
lower than at Fort-William, the temperature 3°°5 lower, and the relative humidity 
13 per cent. greater. As regards pressure, the values in the Glen were above Fort- 
William from midnight to 7 a.M., the mean excess for these hours being 0:007 inch, 
reaching a maximum of 0°009 inch from 2 to 4 a.m. During the hours from 8 a. to 
11 P.M. pressure was lower in the Glen, the maximum being 0°020 inch at 3 P.m., which 
was also the warmest hour at Fort-William. Relative humidity was greater in the 
Glen than at Fort-William at every hour of the day, the excess ranging from 17 per 
cent. at 1 a.M. to 7 per cent. at 5 P.M. 

These results are of interest as they show that pressure is not raised in deep valleys 
during cold spells to the extent that was hitherto supposed. Only for a few hours in 
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the early morning, as we have seen, did the sea-level pressure exceed that at Fort- 
William, and this excess would have been slightly reduced if we had corrected the 
Achariach barometer to sea-level by taking the mean temperature of Fort-William and 
Achariach instead of using the actual temperature in the Glen. The percentage frequency 
of the wind on Ben Nevis during the thirteen days under review was as follows, from 
hourly observations :— 


N. N.E. E. S.E. S. S.W. W. N.W. Calm. 


Hence for two-thirds of the time the wind was from the north or north-east. 

Several ascents were made to determine the height of the lake of cold air which 
filled the Glen during spells of intense frost. 

On 22nd December a partial ascent of Sgor-a-Mhaim was effected (see Table VIII.). 
Leaving Achariach at noon with a temperature of 18°°8, the temperature rapidly rose 
with height. At 12.30, 100 feet above Achariach, the thermometer stood at 21°'1 ; 
at 1 p.M., at 735 feet above, it was 26°°9; and at 1.10 p.M., ata height of 913 feet above 
Achariach, or 1063 feet above the sea, 28°°8. At this hour the temperature at Achariach 
was 18°°7, and on Ben Nevis 26°'1, the reading on the summit being 2°:7 lower than at 
a height of 1063 feet, showing that the temperature fell above a certain height, which, 
however, was not determined. Descending the mountain, the temperature 791 feet 
above Achariach was 27°'7 ; at 631 feet, 27°°5; at 426 feet, 25°:0; at 249 feet, 22°°9; at 
107 feet, 21°°9; and at the base station, 20°:0. 

On 14th January an ascent of Sgor-a-Mhaim was made, but the temperature 
inversions were not so well marked as on the previous occasion. At 12.45 P.M. the 
temperature at Achariach was 23°:7 ; on Sgor-a-Mhaim (3601 feet), 22°°5 ; and on the 
summit of Ben Nevis (4406 feet), 19°°2. Temperature rose with height until a point 
was reached 1346 feet above sea-level; during the next 850 feet temperature remained 
steady, and then fell slightly, the rapidity of the fall apparently increasing above the 
summit of Sgor-a-Mhaim, to judge by the Ben Nevis observations (see Table XII.). 

On 30th January an anti-cyclone of great intensity spread over Scotland, and 
marked inversions of temperature were again observed. On this day an ascent of Ben 
Nevis was attempted (see Table VIII.), but fresh snow was lying to a great depth, so 
that the highest point reached was about 1260 feet. Here at noon the temperature was 
found to be very variable, the sling thermometer giving readings varying from 25°'8 
to 31°°5, the atmosphere seeming to be made up of sheets of air of very different tem- 
peratures. At this hour the temperature at Achariach was 10°°7, showing an inversion 
of 20°°8 in 1113 feet. On Ben Nevis the temperature was 22°'3, and at Fort- 
William 18°°4. 

On 11th February an ascent of Ben Nevis was made (see Table VIII.), and inversions 


660 MR R. C. MOSSMAN ON 


were well marked up to a height of 1209 feet, but from this point to the summit the 
temperature fell rapidly. 

On 1st February an excursion was made to the farmhouse of Steall, about a mile and 
a half to the east of the head of Glen Nevis (see Table VIII.). Achariach was left at 
10.47 a.M., temperature 18°9; at the end of the carriage drive, at 11.37, it was 21°°0, 
and at the cairn on the Meall Cumhann, 930 feet above the sea, the thermometer at 
125 15™ read 26°°9. Descending some 200 feet to the strath, the reading was 22°°0 at 
12" 27™. Immediately after this reading had been logged a light puff of air came from 
the south-east, which to the senses was appreciably very much warmer; an observation 
was at once made, and the temperature found to be 33°:7, or nearly 12° higher than that 
recorded four minutes previously. Between this point and Steall, a distance of about a 
mile and a quarter, the temperature was very variable, nine observations showing a 
variation from 26°'0 to 31°°8. Hight observations were made on the return journey, the 
highest temperature being 28°0 at the cairn on the Meall Cumhann. During the time 
covered by this excursion the maximum temperature at Achariach was 20°°9. 

All these observations go to show that even in cold, calm radiation weather, of which 
up-bank thaw is the most striking characteristic, ohn effects are constantly taking place, 
especially at the upper limit of the lake of cold air. Any wind that blows under these 
conditions is a warm wind, even though it is the lightest breeze which the senses can 
appreciate. The most stable conditions in such weather are found at the bottom of this 
cold-air zone; thus close to the river the temperature was found to be 2° or 3° lower 
than at places situated only 40 feet above the river-bed. | 

Typical distributions of pressure over Western Hurope during anti-cyclonic and 
cyclonic up-bank thaws are shown in figs. 4 and 5, p. 686. 


Observations on Excursions (Table VIII). 


In the following tables are given a selection of the observations taken on special 
excursions to determine the vertical extent of Fohn, up-bank thaw, and other 
phenomena. The equipment consisted of two aneroids and a sling thermometer. The 
aneroids were compared with the standard barometer at Achariach before and after the 
ascents, and when the correction to be applied changed from the time of departure 
to that of return, a progressive alteration in the correction was assumed. On some 
ascents it was possible to check the indications of the aneroid against known heights, 
and it was seldom that the height was out to a greater extent than 30 feet. The 
temperature at the hour of observation at Fort-William, Achariach, and Ben Nevis is 
given. In some cases interpolated values between the hours are given, these being put 
in brackets. The temperature at Achariach at any time could be obtained from the 
thermograph. Wet-bulb readings were made on one or two ascents by wrapping 
moistened Swedish filtering paper round the bulb of the thermometer and whirling 
rapidly. 
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Taste VIII. 


Observations between Achariach and Fort-William during Fohn of 1st November 1901. 


| 


Hour. Place. Height. | Temperature. Wind. Force. Clouds. 
Feet. 3 
10.40 Allt a Choire Riabhaich : 125 51:1 SE 2 0 
10.53 Highest point of road. ie h80 51°8 SSE 2-3 o 
11.07 | Above Glen Nevis House. ae 51:7 W 0-1 %» 
HES | Roaring Mill -..-. . sl 60 48-2 Calm 0 2 
11.18 Curling Pond , : : Sn 44-2 Calm 0 PS 
11.22 Woodbine Cottage : a 50 43-6 Var. 0-1 
27 Nevis Bridge ; : : es 42°8 WwW 0-1 “5 
11.34 Observatory . : : | 42 48°] Calm 0 | i 


Observations taken on 2nd November 1901, during an Ascent of Ben Nevis under Fihn Conditions. 


Temperature. 
Hour, Height. | Dry. | Wet. | Humidity. au ae Wind. | Force. | Clouds, 
Ben Nevis. teen: Achariach. 

Feet. - - bs In. 6 6 ° 
10.30 150 | 49°5 | 43-7 64 225 E 0-1 0 nue oe 
11.8 280 ATH | 42:1 65 "212 E 0-1 0 330 41:0 47°3 
11.30 710 48-9 | 43-3 64 "224 E 0-1 0 noe Bos pe 
12 1333 48:5 | 41-7 DO alos E 1-2 0 33:0 43°7 51:0 
13 1848 44-7 | 40-1 68 201 SE 1-2 2 34:7 46°9 51:0 
14 2929 38'9 | 35°5 74 ‘174 SE 0-1 1 34:2 48-2 50°5 
15 3817 35°8 | 33°5 80 168 S 0-1 0 33°0 48°2 50:0 
15.28 4406 32:1 | 30°6 81 148 SSE 2 1 (32°6) (47-6) (50:0) 
16 4406 32°1 | 31°5 92 ‘169 SSE 3 10 32°1 47-1 50:0 
16.53 2920 36°9 | 86°5 97 211 S 0-1 10 315 46°9 49°8 
17 2038 41-9 isis mee ies E 0-1 10 31°5 46°9 49°8 
18.10 150 50:0 | 45:0 68 245 SSE | 1-2 10 32°0 479 50:0 


Observations taken on 22nd December 1901, on Sgor-a-Mhaim, during Up-bank Thaw. 


Temperature. 
Hour. Height. Temperature. - -- 
Ben Nevis. Fort-William. Achariach. 

Feet. 3 2 i iy 
12.10 150 19°5 25°1 22°3 19°5 
12.30 250 21:1 60 eae oe 
13 885 26°9 26:1 23°9 Whey 
13.10 1063 28°8 ine tes eo 
13.21 941 277 
13.27 781 27°5 
13.34 576 25:0 
13.40 399 22°9 
13.52 257 21°9 O06 286 ee 
14 150 20:0 25:0 25°7 20:0 

4 P 
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TaBLe VIII.—continued. 


Observations taken on Ben Nevis on 30th January, during Up-bank Thaw. 


Temperature. 
Hour. Place. Height. one Wind. | Force. | Cloud. 
aoe Fort- q 
Ben Nevis.) winiam. Achariach. 
Feet. B . 5 5 
10 Achariach . : et al) 1) 10-6 Calm 0 2 19°9 15-0 10°6 
10.50) On road : . 2 tO ale eS ENE 1-2 il ee tis O77, 
11 Near Allt Eoghainn .| 405} 21°5 TE 0 1 20°5 16°7 95 
11.15} On Ben Nevis. > | Bell 19:0 ENE 0-1 0 ook aft 9:0 
12 * *s : . | 1263 |25°8-31°5) Calm 0 0 22°3 18-4 107 
12.10 ee Fe : Pal eae My 26 c7 NW 0 10:5 
12.18 > * : . | 1032 | 24:9 Calm 0 10°5 
12.32 s o : z I 20" 235 E 0-1 1. 9:9 
12.48) Near Allt Eoghain Oba als Calm 0 0 ue a 9° 
13 On road i : co AO area Calm 0 0 21°5 19:9 96 
13.7 " , ; = 2962 5 Calm 0 1 ae ee or 
14 Achariach . : : 150 | 12:3 Calm 0 1 22°7 20°8 12°3 
Observations between Achartach and Steall on 1st February 1902. 
Hour. Place. Height. |Temperature. Wind. Force. Cloud. 
Feet. A 
10.47 Achariach . : 3 : 150 18°9 Calm 0 0 
11.20 Water Works : : : hs 19°9 Calm 0 _ 
11.37 Allt Eoghainn é ; ‘ 357 21:0 Calm 0 i 
12.15 Cairn on Meall Cumhann : 930 26°9 NE and SSE | 0 % 
12.27 On Strath . : : : 730 22°0 Calm 0 5 
12.31 - - : : ; 735 33°7 SE 0 a 
12.35 is 5 é ; ; oe 26:0 Calm 0 ‘5 
12.40 i : - 4 , oo 29°9 E 0.-1 4 
12.42 55 : ; : ; ee 31°8 E 1-2 _ 
12.43 - ; : ; 5 aA 31-7 E 1-2 x 
12.45 cs ; é : 5 an 29:2 E 1-2 ‘ 
12.48 - : ; : : Sty 29°5 ENE 0-1 _ 
12.50 He ; : : ; te 29°9 Calm 0) . 
12.52 “3 4 ‘ : ‘ we 31:0 ENE 0-1 a 
12.59 | At Steall P ; : j 772 30°7 NE 0-1 s 
13-48 * E : ; : oad 23°9 Calm 0 as 
13.58 | OnStrath . F ; ; ee 21:9 Calm 0 
14.4 na i ; Z ; ce 23°2 Calm 0 3 
14.13 2 4 ? 7 730 20°9 Calm 0 " 
14.27. | Cairn on Meall Cumhann : 930 28:0 Calm 0 - 
1458 Allt Koghainn : ; ; 357 25°8 Calm 0 “e 
15.19 | } mile from Achariach . : Ca 23°9 Calm 0 aa 
16 Achariach 7 ; : 150 20°9 Calm 0 - 
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TasLe VIII.—continued. 
Observations taken on 11th February 1902, during an Ascent of Ben Nevis. 


Temperature, 
Hour. Locality. Height. Penpets Wind. | Force. | Cloud. 
Ben Nevis. Se Achariach. 
Feet. . 5 is 5 

2) South side of Ben Nevis | 328 | 25:5 Calm 0 2 81 25°0 22°5 
11.30 5 i 879 | 27-0 N 0 1 we nae 21°3 
12 Near Second Bridge .| 806) 29:0 Calm 0 2 vial! 27:0 19-0 
12.30| Big Bridge . é a 2095) 2659 Calm 0 7 aes fe 23°0 
13 The Lake . : = | 1852 |) 21-9 NE 0-1 ie OS) 28:2 27°8 
13.30) Half-way Hut. | BIO | Zl NE 0-1 ltl a ae a 28°0 
14 End of Long Stretch . | 2719 | 19°9 N 0-2 Si ORS 28°8 29-2 
14.30} Near Chrystal Well . | 3414 |) 15°8 NNE | 1-2 3 ing 26°3 
15 Under Plateau. 5 || BBS. || Bess NNE 2 4 10-2 31-0 24°3 
15.30 | Summit : : . | 4406 | 10-2 NE | 1-3 Bat §. vas Se 24:2 
16 : ‘ . | 4406 | 10°3 NE 1-3 10 10:3 31°4 24°2 
LZ Above Long Stretch . | 3183 | 17:3 NNE 1 10 11-1 30°5 22:1 
17.30| Half-way Hut  . 5 SPE AES) NE 0-1 3 11°3 22°1 
17.43| The Lake . : > |) Wee) || DOr Calm 0 2 (114) ce 22°1 
18 Big Bridge . ‘ . | 1202 | 24:0 Calm 0 2 lcs) 27°0 22-0 


EXPLANATION OF TABLES. 


Hourly Values (Table 1X.). 


Barograph.—The barograph readings were measured off the curves at each hour, 
the values being controlled by eye observations of the standard mercurial barometer. 
As the tabulated values were entered only to the ;jths of an inch, the means at some 
hours differ slightly from those of the control observations, which were measured to 
the yoo pths of an inch. 

Thermograph. — The hourly thermograph values were controlled by the eye 
observations taken several times daily. These eye observations were all entered on 
the sheets, and the thermograph reading corrected so as to agree with the eye observa- 
tions. When there was a change in the difference of the two instruments between 
the last eye reading at night (9 p.m.) and the first eye reading in the morning (9 a.M.), 
a progressive change has been assumed, and the thermograph readings corrected 
accordingly. 


Hygrograph.—tThe hourly relative humidity values shown by the Richard hygro- 
graph have been controlled by the humidity deduced from the dry and wet bulb 
thermometers. The mean correction was found to be less than +2 per cent., the 
hygrograph showing the lower value, and this correction was fairly constant; indeed, 
the mean monthly corrections vary between + 2°3 per cent. and +1°6 per cent. Owing 
to the very rapid changes in relative humidity shown from an inspection of the automatic 
records, careful timing was necessary, and the clock error of the hygrograph was noted 
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twice a day, at 10 a.M. and 9 p.m. The barograph and thermograph were also timed 
at the same hours. 


Eye Observations (Table X.). 


Barometric Pressure.—Vhe pressure observations are given reduced to 32° and 
sea-level, the following condensed table showing the corrections applied for each 5° of 
air temperature and half-inch of pressure :— 


TaBLE for reducing Readings of Achariach Barometer, 150 Feet above Mean Sea-level, to Sea-level. 


10° ey 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 
30°5 ‘181 oR) Gin ‘175 ‘174 172 A or) “69 168 “167 
30:0 is Lie) ge 172 br "169 168 166 165 163 
29°5 ‘175 aliio ort 169 ‘168 166 “165 163 162 “Tor 
29-0 ‘172 ‘170 168 “166 |. “165. 163 162 ‘161 160 158 
28°5 169 167 165 163 162 ‘161 160 158 mys "155 


Interpolated readings deduced differentially from the Richard barograph are 
entered in brackets, and although it was not possible to ensure the same accuracy for 
these values as would have been the case otherwise, yet they should not possess a 
large probable error. 

Temperature and Humidity.—The air temperature, except on a few days at 2 P.M., 
is from the eye readings in the Stevenson screen. Interpolated values are deduced 
from the corrected thermograph values. The interpolated wet-bulb temperatures have 
been calculated from the relative humidity and air temperature. The maximum and 
minimum thermometers, along with the maximum in sun and the minimum on grass, 
were read and set at 9 pM. The highest and lowest values in each month are 
indicated by bold type. 

The relative humidity and vapour pressure have been taken from Glaisher’s Tables, 
7th edition (London, 1885), or from the Hygrometrical Tables, based on Glaisher's 
work, printed by authority of the Meteorological Committee, 1876, and reprinted 
in 1882. : 

In a few exceptional cases of unusually dry atmosphere the relative humidity and — 
vapour pressure were computed by means of the factors given in Part IV. of Glaisher’s 
Tables, 7th edition. 

Wind Direction and Force.—The wind direction is true, and the force is estimated 
on the Ben Nevis scale of 0-12. After 2nd December a Dines pressure tube 
anemometer was in use, the results of which are summarised in the general tables, and 
the indications of this instrument have also enabled me to interpolate missing 
observations when, as was often the case, it showed that a complete calm had prevailed 
between the preceding and succeeding observations, 


THE METEOROLOGY OF GLEN NEVIS 665 


Temperature of River and Burn.—The temperature of the Nevis and a burn near 
the house was taken daily at 2 P.M. 

Rainfall.—Amount was measured at 9 a.M., and the quantity set down to the 
previous day. The greatest amount for each month is indicated by bold type. 

_ Rainband.—The thickness of the rainband in the spectrum of sunlight was 
measured at 2 p.M., and entered on a scale of 0-7. The standard of comparison 
was the lines D, b, and F, to which values corresponding to 2, 4, and 7 were given. 

Cloud.—The amount and species of cloud were noted at each observation hour, but 
only the former is given. The presence of mist was noted on the Cairn Dearg of Ben 
Nevis (3348 feet), Sgor-a-Mhaim (3601 feet), the Meall Cumhann (2306 feet), and 
after 25th October on the Corrie Derrack or Mullach nan Coirean (3077 feet). When 
all the hills were clear the symbol 0 is entered; when all covered, a +. Hills actually 
in mist are otherwise distinguished by numbers, in which 1 refers to the Cairn Dearg 
of Ben Nevis, 2 to Sgor-a-Mhaim, 3 to the Meall Cumhann, and 4 to the Corrie Derrack. 
It was sometimes impossible in the evening to see the hills, such cases being entered 
with a mark of interrogation ; but generally speaking, when there was moonlight there 
was no ditticulty in making this class of observation. The height of the base of the 
lower clouds was also noted when possible, and is given in the notes, p. 678. 

Sunshine.—There was no sunshine recorder, but the estimated monthly totals are 
given in Table I., p. 638. Owing to the steepness of the surrounding hills, the sun did 
_ not shine on the station from 6th November 1901 to 31st January 1902. The total 
possible was about four hours at the beginning of October, and barely three hours at 
the end of February. At the middle of October (17th) the sun set behind the hills at 
2.40 p.M.,and by 3rd November the possible sunshine was reduced to one hour, from 9.45 
to 10.45 a.m., when the sun set. 

Weather and Remarks.—A general summary is given in the notes of the weather 
(p. 678). ‘ River in flood” means that the waters rose so as to cover the large boulder 
in the River Nevis just above the falls near Achariach. 


Total Monthly Rainfall recorded by the gauge near the head of Glen Nevis (see 
p. 685) :-— 


November 1901 . é . : . 5°92 inches. 
December ,, . : : J : WSS iar =, 
January 1902 . : : : aplOslisw —, 
February ,,  . : : : : Sg ee oe, 


(TasBue IX. 
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Taste IX.—Mean Hourly Values of Pressure, Temperature, and 


Mean Barometric Pressure 


Mat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Noon. 


1901. Ins. Ins. Ins. Ins. Ins. Ins. Ins. Ins. Ins. Ins, Ins. Ins. Ins. 
October . | 9°799 | 9°796 | 9°792 | 9°789 | 9°783 | 9°782 | 9°780 | 9°785 | 9°788 | 9°792 | 9°792 | 9°788 | 9°786 
November . | 0°103 | 07104 | 0:104 | 0°097 | 0°097 | 0'094 | 0°094 | 0°100 | 0°104 | 0°101 | 0°101 | 0:096 | 0°085 


December . | 9°499 | 9°502 | 9°503 | 9:498 | 9°493 | 9°490 | 9°488 | 9°487 | 9°487 | 9°488 | 9492 | 9°489 | 9-484 
1902. 

January . | 9°934 | 9°935 | 9°985 | 9°938 | 9:934 | 9:°932 | 9:933 | $937 | 9°940 | 9°952 | 9°962 | 9:966 | 9:965 

February . | 9°884 | 9°884 | 9°880 | 9°870 | 9°863 | 9°855 | 9°854 | 9°852 | 9°853 | 9°850 | 9°848 | 9°845 | 9°840 


_——— | 


Mean . | 9°844 | 9°844 “9 “308 9°834 | o-sa 9°830 | 9°832 “oe 9°837 9309 9°837 | 9°832 


Temperature 150 


Mat 1 2 | 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10 11 | Noon. 
1901. 
October .| 46°3 | 46°3 | 46°3 | 461°] 46:0 | 46°2 | 45°8 | 45:5 | 461 | 46°38 | 48-2 | 49:2 | 501 
November .| 42°4 | 42°2 | 42:0 | 41:9 | 4271 | 42:0 | 42-0 | 42°3 | 41-7 | 426 | 43:4 | 43°6 | 44-7 
December .| 38:2 | 37:8 | 37°8 | 37°9 | 37-4 | 37:4 | 37-2 | 37:0 | 36°9 | 37-0 | 37-2 | 38°0 | 38-5 
1902, 
January .| 88:3 | 38°6 | 38:0 | 382 | 38-4 | 381 | 37°83 | 37-9 | 37-7 | 37°8 | 381 | 383 | 39°0 
February .| 33:4 | 33°3 | 33°5 | 34-0 | 33°83 | 34:2 | 341 | 34:0 | 34:0 | 34:2 | 34:7 | 35°9 | 36°2 
Mean . | 39°7 | 39°6 | 39°5 | 39°6 | 39°5 | 39°6 | 39-4 | 39°3 | 39°3 | 39°7 | 40°3 | 41°0 | 41°7 
Relative Humidity from Richard 
Mat. | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 | Noon. 
1901. °, 5, | °, fo} °, fe} fo} fe} ° ° roy °, fo} 
of we B % i UE b We vé % ue Me 7 
October .| 81°1 | 79:7 | 78°6 | 79°5 | 79:4 | 78°6 | 79°6 | 81°2 | 81:0 | 81°4 | 80°7 | 78:1 | 7471 
November .| 804 | 81:0 | 80:8 | 81:1 | 81:2 | 82°3 | 81:9 | 80:8 | 82:3 | 82-2 | 811 | 80-6 | 77°3 
December .| 84:3 | 83°77 | 84:1 | 84:1 | 841 | 83-7 | 88:9 | 84:2 | 85°0 | 85-0 | 84:2 | 82:3 | 8174 
1902. 
| January .| 812 | 81-2 | 82°3 | 82-4 | 82:7 | 83-6 | 848 | 85:2 | 84-1 | 84°5 | 836 | 81:8 | 80°3 
February .| 79°9 | 80°2 | 81°3 | 81°5 | 81°6 | 81:3 | 80-7 | 801 | 79:9 | 79°6 | 77:7 | 76-2 | 75:0 
Mea .| 81°4 | 81:2 | 81°4 | 81°7 | 81°8 | 81-9 | 82-2 | 823 | 82:5 | 82:5 | 81:5 | 798 | 77°6 


e 
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Humidity at Achariach, Glen Nevis, October 1901 to February 1902. 


at 32° and Sea-level. 


13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 23 Mat. Mean. 


Ins. Ins. Ins. Ins. Ins. Ins. Ins. Ins, Ins. Ins. Ins. Ins. Ins. 
9°783 9'782 9°780 9°781 9°788 9°795 9°798 9°802 9°809 9°813 9°813 9°814 9-792 


0°075 0-067 0°066 0°070 0°072 0°076 0:078 0-080 0:083 0'084 0°087 0°088 0°088 
9°480 9°481 9°480 9°482 9°482 9°488 9°492 9°490 9°489 9°485 9°483 9°483 9°488 


9°962 9°963 9°962 9°964 9970 9°975 9979 9°984 9°985 9°983 9°981 9°988 9°959 
9°832 9°827 9°821 9°820 9°821 9°827 9-829 9°831 9°828 9°825 9°827 9°825 9°842 


9°826 9824 9°822 9°823 9°827 9°832 9°835 9°838 9°839 9°838 9°838 9°839 9°834 


Feet above Sea. 


13 14 15 16 17 18 19 20) | ot 22 23 Mat. | Mean. 
502 | 504 | 50:2 | 49°6 | 48°9 | 48°1 479 | 48:0 | 47°5 | 46:8 46°6 | 46°2 47°6 
449 | 45:2 | 44:9 | 44:2 | 43°89 | 4386 | 43:4 | 434 | 48-0 | 42:7 | 43:0 | 42:7 43°1 
383 | 384 | 38:3 | 37:6 | 37-7 | 37°6 | 375 | 37:7 | 37-9 | 38:0 | 38:3 | 38-0 37°7 
38-9 | 39-4 | 394 | 388 | 38-7 | 381 | 38:0 | 378 | 37-5 | a7-7 | 375 | B74 38°2 
37°83 | 380 | 37:3 | 36°99 | 361 | 351 | 35:1 | 345 | 34-7 | 347 | B45 | B44 35°0 
42:0 | 42:3 | 42° | 41-4 | 41:0 | 40:5 | 40-4 | 40-2 | 401 | 40:0 | 40:0 | 39-7 40°3 


Hygrograph (Saturation = 100). 


13 14 15 16 We 18 19 20 21 22 23 Mat. Mean. 
V4 vA vs 1b ie ib ib We te Is ib Va th 
72°8 73°0 72°8 74:3 76°2 78°2 TUS 781 79:2 78°8 81°1 81°2 78:1 
412 773 77:0 78'8 79"9 80°4 80°8 80°5 80°7 82°2 80°7 81:0 80°4 

| 
82°2 82°9 82°6 83°9 82°9 83°0 82°8 82°6 82°8 82°5 83°0 84°4 83°4 
| 
80°0 78°0 76°9 77°'8 77°8 78°2 78°4 792 79°8 791 80°4 81°3 81:0 
74°5 71°8 71°8 721 TOE 74°7 75°5 77:2 780 78°9 79°9 79°5 77°6 
77°3 76°6 76°2 77°4 HOE) 78°9 | 79°0 | 79°5 80°1 80°3 81'0 81°5 80°1 


668 MR R. C. MOSSMAN ON 


TaBLE X.-—Observations made 
| 
Barometer at 32° and M.S. L. Temperature in Shade. 
9 10 | 14 = oe = 
9 10 14 21 
Dry Wet Dry Wet Dry Wet. Dry. Wet. 
Inches Inches Inches Inches x A “ A A 5 y 5 
L* 9°921 9-902 9°828 9-789 b373 52°1 55°0 53°7 61:8 56°2 aid) 565 
2* 9°840 9°850 9°875 9°924 566 56:3 57°73 56°4 58°3 55°9 510 49°0 
3 9°747 9-746 9°727 9-798 53°7 50°5 64-1 51:0 55'9 54°9 Diy 513 
4 9°933 9°956 (9°970) 97943 51°0 50°4 62°2 48°3 (54°8) (53°8) 51°2 475 
5 9451 9°469 9°496 97495 53-4 470 50°8 46°1 49° 44 48-1 43°0 
6 97168 9-160 9°222 9°465 44°8 42°3 45°7 42°7 4674 42°5 44-7 40°0 
7 9°563 9579 9°650 9°639 45°7 39°5 47°3 411 43°1 40°0 411 39°0 
8 9°474 9463 9°353 9129 461 42°5 47-7 42°8 491 46°0 52°3 46°6 
9 9°694 9°751 9°900 0°047 46°3 429 47°3 43°0 501 43°9 37'5 36°C 
10 9°880 9°879 9°913 0°016 53°4 50°0 54°3 51:2 49°5 47-1 49°9 45°0 
11 0°166 0°161 (0'121) 0-052 44-1 42°3 48°9 45-4 (51'8) (45°3) 50'4 43°6 
12 9-913 9°913 9971 0-005 51:8 4671 53°7 47-1 50°8 49°1 47°6 43.2 
13 0°106 0:095 0°0387 9-948 47-6 44°2 48-2 45°7 51:0 43:9 48°0 418 
14 9°781 9°792 9°768 9815 51:9 45°0 5L‘7 45°6 50°6 4371 44°9 44-0 
15 9°S49 9°855 9816 | 9:763 40°3 40-0 431 424 47°3 45:0 420 40°2 
16 9°607 9°5838 9°462 9°281 32°3 310 38°5 37°5 486 —- 42°7 48°8 45°0 
17 9°053 9°047 9°065 9°082 46'0 43°0 45:9 43°1 52°0 44:0 50'4 45°9 
18 9°094 9°081 9°047 9123 47°3 44°7 46°2 45°0 46°6 45°0 416 40°5 
19 9°348 9°378 (9°430) 9°600 46°6 43:1 489 44°7 (46°9) (44°1) 4671 44°3 
20 9 706 9-709 9714 9°731 46-1 44-1 47°71 43°9 49-2 44-4 46°9 43 6 
21 9°803 9°805 9°805 9'864 36-0 35°3 38°7 37-9 46-4 425 44-9 42-1 
22 9°870 9°862 9°825 9°860 41-9 41°0 44°8 42°5 49°8 44°3 46°5 43°5 
23 9°956 9°957 9°968 0°027 43°2 42°3 44°0 42°7 50°4 45:0 40°5 39'°3 
24 9°844 9°807 9°728 9°786 44°8 411 45°5 42°1 46°5 43°3 470 44°7 
25 9°864 9°864 9°835 9°941 42°3 41°0 45°7 42°8 46°7 43°7 45°6 42-7 
26 0°159 07152 0114 0:036 34:3 34°0 38'°8 381 50°9 45°3 50°8 47°3 
27 9°882 9°867 9°873 9°822 561 52°3 56°0 52°4 56°8 53°9 57°6 54°3 
28 9°662 9°660 9°598 9°618 59°2 56°0 59°6 56°2 58°7 561 54°9 53'4 
29 0°120 0161 (0°271) 0°434 46°7 415 45°5 40°9 (45°5) (40°0) 42°7 37°6 
30 0°536 0°524 0°508 0°554 41-2 372 44°7 38°9 461 40°S 44°7 39°9 
31 0°564 07564 (07534) 0°511 47°6 42°0 48-2 425 (51:0) (44°7) 44°8 40°0 
Mean 9°792 9793 9°785 9°810 46'S 43°9 48-2 45°0 504 46°3 47°5 44°2 
* Observations for 1st and 2nd interpolated from Fort-William Observatory. 
Wind Force, 0-12. Cloud Amount, 0-10, 
9 10 14 21 
——= = — 9 10 14 21 
Direction. Force. Direction. Force. | Direction. Force. | Direction. | Force, 
1 : of ne 10 9 9 10 
2 Calm 0 ie Ae as ee Calm 0 9 9 9 10 
3 SSE 1 SSE 1 WSW 1-2 SW 0-1 10 10 10 10 
4 WwW 0-1 W 0-1 ee a WNW 0-2 10 10 10 10 
5 WNW 2-4 WNW 1-4 NW 1-4 WNW 2 10 10 10 10 
6 N W 0-1 NW 1-2 WwW 1-2 NW 1-2 10 9 10 10 
7 WNW 1-2 WNW 1-2 NW af Calm 0 10 9 9 2 
8 Calm 0 Calm Calm 0 Ww 0-1 10 9 10 10 
9 WSW 1-2 W 0-1 WNW 1-2 Calm 0 6 6 5 0 
10 SSE 2-3 | SSE 1-2 Ww 1-2 Ww 1 10 10 10 10 
il Calm 0 | Calm 0 oh ac SE 2-3 4 10 & 8 
12 SW 0-1 8 0-1 Calm 0 NW 2 9 10 10 0 
13 SE * 0-1 NNE 0-1 Si 0-1 SSE 1-3 9 10 if 0 
14 SSE 1 / SE 1-2 Calm 0 Calm 0 10 10 10 10 
15 Calm 0 Calm 0 Calm | oO Calm 0 9 9 10 10 
16 Calm 0 WwW 0-1 S 1-2 SSE 2-4 8 1 10 10 
17 SSE 2-3 SE 2 SE 0-1 Calm 0 9 10 3 10 
18 SSE 0-1 NNE 0-1 Calm 0 SE 0-1 10 10 10 9 
19 SSE 1 SW 0-1 AB Calm 0 9 10 a 10 
20 WsW 0-1 E 0-1 N 0-1 Ss 0-1 10 9 6 10 
21 Calm 0 SE 0-1 Calm 0 SSE 0-1 5 5 8 10 
22 Calm 0 Calm 0 B 0-1 SSE 1-2 5 1 9 10 
23 Calm 0 W 0-1 SW 0-1 SW 0-1 7 4 10 1 
24 SE 1-3 SE 1-2 SE 1-2 WNW 0-1 10 10 10 lu 
25 Calm 0 Calm 0 Calm SE 0-1 if 9 10 10 
26 Calm 0 Calm 0 E 0-1 SW 0-1 10 10 10 10 
27 S 2-8 8 12 SSW 1-2 § 12 10 10 10 10 
28 Ww 1-2 WwW 2-3 W 1-3 WwW 2-3 10 10 10 10 
29 E 1-2 Calm 0 Be, SE 1-2 10 10 2 
30 ESE 0-2 E 2 SE 1-2 E 1.2 al 1 5 2 
31 ENE 1-2 E 2 Ae SE 2-4 3 3 0 
Mean } 84 82 5 75 
i 
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at Achariach, October 1901. 


Vapour Pressure. Humidity (Sat.=100). In Shade. 
Exposed F 
é, Terrestrial |; 
BAG eeulb Minimum. 
9 10 14 21 9 10 14 21 Max. Min. % 
Inch Inch Inch Inch. Wh VA Ve WA 5 : : é 
1 373 395 379 450 92 91 69 97 62°0 41°0 74°3 40°U 
2 450 442 414 "B23 98 94 84 86 62°14 49'°3 108°6 42°4 
3 328 333 419 373 79 79 94 95 5674 45°5 63°& 38°2 
4 358 292 (°402) *286 96 75 (94) 76 55°5 47°0 10574 41°5 
5 253 259 223 62 70 65 66 53°5 44°8 81:0 41°8 
6 241 241 231 199 81 79 74 67 48°3 419 58°7 40°0 
7 184 197 214 "214 60 61 Vill 83 48°3 406 90°2 37:0 
8 234 223 275 256 75 68 78 65 54°6 40°0 69-0 38°0 
9 239 230 223 "195 76 71 63 87 52°4 36'6 102°5 29°4 
10 “317 B36 294 "246 78 79 | 84 68 55°7 36°8 57'8 29°9 
1 249 265 (:239) 216 85 77 | (62) 59 522 37-1 89'S 29°7 
12 250 253 328 232, 66 61 88 70 63°9 44°() 62°0 35'4 
13 Oat 276 216 “203 76 83 58 61 52°7 42°7 92°9 36°0 
14 228 241 306 ‘276 59 63 83 93 51°8 44°) 57°0 41:0 
15 243 263 PHA “229 98 94 84 86 47°3 38°7 65°2 34°0 
16 153 213 215 "257 84 92 63 74 49°8 29°0 96°2 2404 
17 244 248 210 "259 79 81 54 71 52°8 43°7 94°9 41°3 
18 265 285 280 “240 82 92 89 92 516 40°0 57°77 3371 
19 239 250 (*257) 271 76 72 (81) 87 48°9 41°0 61°3 39°7 
20 266 250 241 247 86 77 68 78 49°6 44:0 (fjal 39°1 
21 199 220 231 236 94 94 74 80 47-2 34-1 88°4 30°0 
22 246 246 234 249 93 83 66 80 50°0 40°0 84:2 37°0 
23 260 *259 241 226 92 90 } 66 91 5071 40°5 74:2 32°4 
24 218 231 244 268 74 76 78 84 47°8 34°5 58°3 29°9 
25 242 243 251 *242 90 80 80 8 48:°2 41°0 67'9 37°0 
26 192 221 243 “285 97 94 65 q7 51:7 31°0 64°0 26:9 
27 347 350 377 379 76 77 81 80 Diai  4933' 63°4 45°6 
28 405 406 414 388 81 79 84 91 59°8 54°3 65°7 514 
29 209 208 (194) 178 66 68 (64) 65 555 42°0 55'0 36°71 
30 177 182 203 198 68 61 65 66 45'9 38'0 82:3 32°2 
31 209 214 (-231) “199 64 64 (62) 67 51-4 43°8 88:0 36°6 
Mean 260 267 275 259 80°1 782 74:1 78-1 524 41-2 756 36°4 
| 
Water Temperature. Mist on Hills. 
Rainfall. Rainband, 0-7. | 
Nevis. Burn. 9 10 14 on 
Inch 4 a 
1 0-92 ss a5 se +. oe de | 
2 0°02 re Me - es a - 
3 0°38 4 53°7 a oF | 1-2-3 =f a5 , 
4 0:63 4 48°9 49°0 1 +e oO 0 4 
5 0°37 4 48-1 48°0 0 1-2 1 0 ; 
6 0°15 4 43°5 44-5 + 1-2-3 0 +? 
7 0°05 Listes 41:2 42°2 0 0 0 1,2 
8 0714 5 411 42°7 0 1-2 2 0 
9 0°04 2 43°9 44°2 0 0 0 0 H 
10 0°62 ai 43°4 45°6 1,2 1-2-3 1,2 2 b 
11 0°01 42°7 43°7 it 0 0 0 
12 0°55 7 43°7 44°4 0 0 1,2 0 
13 0-01 P 43°5 43°9 il 0 0 0 
14 0°59 375 42°5 43°5 0 0 2 0 i 
15 0°01 Ap 42°38 42°5 U5 4 1-3 0 0 { 
16 0°70 4 39°5 39°8 0 0 0 ? ‘ 
17 0°62 4 43°3 43°2 2 2 0 ? 
18 0:46 3°5 44-0 44:2 1,2 1-2 + ? 
19 0°46 4 .43°0 43°7 1,2 1-2 2 0 
20 0°02 Bis 43°0 43°7 1,2 1-2 0 0 
21 0:03 3°5 40°9 41°0 0 0 0 Q 
22 0°09 3 42°0 42°2 0 0 0 1, 2 
23 0°02 375 42°3 42-1 1,2 0 0 
24 0°35 5 40°5 41:2 1,2 en 1,2 1:2 
25 0°15 2 41°5 41°9 2 1-2 0 1,2 
26 0°60 4 39°5 40°0 0 0 2 1,2 
27 0°47 5 47-4 48°0 1, 2-4 1-2-4 1, 2-4 1, 2-4 
28 1°15 7 51-1 51'2 1, 2-4 1-2-4 1, 2-4 1, 2-4 
29 0°01 2 43°7 43°5 Al 1-2 1,2 0 
30 as 4 378 38°2 0 0 0 0 
31 os 1 40°1 4071 0 0 0 0 
Mean 9°62 39 43°0 43°5 
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TaBLE X. (continued),— Observations made 


Barometer at 32° and M.S.L. Temperature in Shade. 
| 9 10 14 21 
9 10 14 21 = 
Dry. Wet Dry. Wet Dry. Wet Dry Wet 
Inches. Inches. Inches. Inches. q is A A . s = 5 
1 0°464 0°447 07346 0°347 45'7 40°6 48°7 42°5 52°9 45°0 48°9 42°0 
2 0°370 0°366 (0°334) 0°354 45°9 41-4 48:2 42°4 (500) (44°5) 49°7 45°1 
3 07335 0311 0313 0°331 47°0 45°0 52°0 47°0 50°9 47°5 39°7 38'7 
4 0°345 07355 0°313 0°354 37°0 36°2 38'1 37°4 47°5 44°8 43°0 42°0 
5 0°373 0°376 0°360 07354 46°2 44°0 47°0 45°0 51°5 48°6 51°9 48°0 
6 0°237 0°226 0°200 0°222 52°8 50°9 53°5 51+ bL6 50°3 47-9 45-1 
7 07237 0 235 0°196 0°163 46°2 44°8 48°6 45°7 50'3 46°6 49°9 471 
8 0089 0-088 0°064 0°039 49°7 45°9 49°7 45°5 49°5 45°9 49°9 45°4 
9 9°945 9923 9°896 9°805 50°9 48°7 52°2 49°7 53°2 49'8 53°9 510 
10 9°747 9°744 9°690 9 688 50°2 465 49°8 46°6 49'8 48°0 47-7 447 
11 9°686 9683 (9°644) 9°638 45°1 44°3 471 453 (48°3) (45°0) 41°8 40°2 
12 9°505 9°505 9-428 9°471 41-1 36°2 41°5 36°4 41:5 354 40°7 33°8 
13 9°655 9°660 9°615 9:597 35°0 33°5 34°2 33°2 37°7 34-2 36°5 33° 
14 9619 9°646 2604 9:566 36-2 32"1 36-4 32°3 34:9 32:0 30°2 29°4 
15 9°572 9°588 9630 9°832 28°7 27°8 29°70 | 28:0 284 27°6 213 21:2 
16 0'004 0°031 0°046 0112 23°5 23°3 24°1 23'8 oie 36°0 39°9 37°7 
17 0°107 0°109 0-074 0°039 46°0 43°2 46°77 43°7 47°3 44°5 48°9 47:0 
18 9°932 9°903 9°781 9°640 479 46°2 47°0 45°38 50°74 48°2 5271 50°6 
19 9°544 9°526 9°376 9°656 52°5 50°6 52°5 50°1 53°5 51°2 44°9 40°1 
20 9°744 9°762 (9°745) 9°645 40°7 39°7 40°4 39°9 (40°9) (39°6) 40°0 38°3 
21 9541 | 9°571 9°654 9:881 40°0 39°4 38°5 379 39'9 37°5 35°0 312 
22 07142 0-179 0:265 * 0425 30°2 28:9 32'1 29°6 31:7 29°9 24-0 23°7 
23 0°559 0°569 0567 0:542 20°7 20°6 221 22:0 25-4 2571 29°8 29°0 
24 0435 | 0-431 0-401 0-425 45:0 40°0 46:0 41:3 468 42:9 48°3 46°3 
25 0°587 0'594 0°57 0°594 41°3 40°0 430 41-7 48°3 44°7 45°8 44°] 
| 
26 0°594 0-600 0°566 0°565 46:2 44-1 461 44°0 49°8 46'°8 45°1 44°2 
27 0°417 | 0°429 0°385 07315 48°9 46°7 48°5 46°4 47°2 42°0 47'0 42°7 
28 0'466 0472 0°509 0°530 40°4 361 40°5 361 41°4 36°8 39°3 37°0 
29 0°442 0°427 0°392 0°341 47°3 43°1 46'8 42°9 47'6 43°4 46°3 43°4 
30 0°242 0222 0°158 C070 50°2 487 51°3 48°83 50°3 48°7 50°7 47-4 
Mean 0°098 0°099 0:071 0°085 42°6 40°3 43°4 40°7 45°2 42°1 43°0 40°3 
* Observation taken at 145 30™, 
Wind Force, 0-12. Cloud Amount, 0-10. 
9 10 14 21 
= ; = == <= 9 10 14 21 
Direction. | Force. Direction. Force. | Direction. | Force. | Direction. | Force, 
1 SE 1-2 SE 2 SE 2-3 ESE 2-4 0 0 0 0 
2 SSE 0-1 SE 1-2 56 es 0-1 0 1 10 
3 Calm 0 NE 0-1 Calm 0 Calm 0 10 10 6 0 
4 0-1 Calm 0 Calm 0 Calm 0 8 9 9 8 
5 Calm Calm 0 Calm 0 WSW 0-1 10 10 10 10 
6 SW | 1 NW 0-1 NW 0-1 NW 0-1 10 10 10 6 
7 Calm 0 WNW 1 W 1-2 NW 8 9 9 10 
8 WwW 1-2 NNW 0-1 N 1-2 WNW 0-1 10 10 10 10 
9 N 0-1 Var. U-1 Var. 0-1 SSW 0-1 10 10 10 10 
10 sw 0-1 WSW 0-1 N 0-1 NW 0-1 10 10 10 5 
11 NW 0-1 N 0-1 # NW 0-1 10 10 7 
12 EK 2-3 ESE 1-4 E 2-3 ESE 1-3 10 10 10 ul 
13 N 0-1 SSW 0-1 NNE 0-1 NW 0-2 10 10 10 7 
14 W 0-1 WNW 1-2 Calm 0 Calm 0 5 5 at 1 
15 Calm 0 Calm 0 NNE 0 Calm 0 9 i 0 0 
16 Calm 0 Calm 0 WNW 1-2 WNW 0-1 i9 9 10 8 
17 WNW 0-1 0-1 W 1-2 NW 1-2 10 10 10 10 
18 Ww 1-2 SW 2-3 W 1-2 Ww 0-2 10 10 10 10 
19 WwW 0-2 W 3-5 NW 1-3 NW 1-2 10 10 10 10 
20 SW 0-1 Calm 0 a on SK 2-3 10 10 = 10 
21 ESE 9-1 E 0-1 Calm 0 SE 0-1 10 10 10 1 
22 NE 0-1 i 1 NE 0-1 Calm. 0 1 7 2 0 
23 Cali 0 Calm 0 Calm 0 s 0-1 0 0 al 7 
24 SW 1 SW 1-2 SW il SSW 1 10 10 10 10 
25 E 0-1 Calm 0 Calm 0 Calm 0 9 9 10 10 
26 ENE 0-1 Calm 0 WSW 0-1 W 0-1 10 10 10 10 
27 NE 0-1 WNW 1-2 NW il NW 3 10 9 9 10 
28 NW 0-1 WwW 0-1 NW 1-2 Calm 0 4 2 8 10 
29 WNW 2-3 WNW 2-3 WNW 2 WwW 2-3 9 10 10 10 
30 Ww 1-2 WsWw 1-2 WSW 2-3 WSW 1-2 10 10 10 10 
Mean 0°72 | 0:90 P 090 81 82 a 70 


THE METEOROLOGY OF GLEN NEVIS 671 
at Achariach, November 1901. 
Vapour Pressure. Humidity. In Shade. 
= = = Exposed } Terrestrial | 
Black Bulb.} Minimum. 
9 10 14 21 9 | 10 14 21 Max, Min. 
Inch, Inch. Inch. Inch, vA % ah vi , Z ; 
1 202 ‘211 °221 "201 66 61 55 57 52°9 43°2 88°38 36°8 
2 216 “212 (236) *250 69 63 (66) 70 bpliy 361 80°7 30°8 
3 275 *266 "289 ‘223 86 69 78 92 53°35 39°7 67°6 30°4 
4 204 "215 *266 "255 93 94 82 92 47°5 30°6 61°5 26°3 
5 263 "275 “307 “289 85 86 81 75 tater 35°4 61°0 29°9 
6 “348 “B51 348 “266 87 86 91 81 53°6 46°9 62°3 43°1 
ii "281 273 "275 *289 91 80 76 82 50°S 45:0 63°4 40°8 
8 267 259 "269 “254 74 72 q5 70 511 47°5 53°1 43°9 
9 318 *326 “B15 *B35 86 83 78 81 53°9 48°3 56°0 45°0 
10 "274 *280 “312 *261 76 7 87 80 544 46°5 60°0 42°0 
shy "281 “281 (261) "231 93 87 (77) 88 49°3 41:2 60°2 38°7 
12 166 167 "152 134 65 64 58 54 43°1 39°0 47°83 33°7 
13 174 178 162 “EBB: 85 89 72 72 41:3 83°4 510 30°3 
14 142 144 146 147 66 66 72 88 38°0 30°2 53°0 24°5 
15 132 "1380 132 110 84 82 85 97 323 PAIS} 35°4 15°8 
16 120 118 198 203 95 92 89 83 41°2 17°3 43°7 15°5 
17 248 "251 "261 | "299 80 80 81 87 49°0 39°4 52°6 32°4 
18 291 293 | 310 “350 88 92 85 89 52°8 459 50°83 42°6 
19 344 331 "B45 “200 87 84 84 67 54°6 44°0 Iss) 41:0 
20 233 "241 (°230) 213 92 96 (90) 86 45°2 38°3 469 37°3 
21 234 221 “200 136 95 95 81 67 411 32°7 44°0 26°7 
22 136 “128 139 118 80 70 77 91 36°0 23°5 40°9 Let 
23 108 115 127 142 97 97 93 86 31°9 19°0 30°0 15'9 
24 197 "212 233 ‘289 66 69 73 86 49:0 29°3 53°8 25°9 
25 *232 "249 "255 269 90 90 75 88 49°3 39°5 5671 31°5 
26 265 "264 "285 279 86 85 81 93 49°3 43°9 51°6 40°1 
27 294 “290 212 22 85 85 66 71 49°4 43°8 52°3 40°9 
28 171 170 “175 "196 68 67 67 82 47°7 38°5 46°0 33°0 
29 232 233 236 "249 72 73 71 80 48°2 38'8 54°5 349 
30 *B25 315 "324 "288 90 83 89 78 51°7 43°5 52°5 414 
Mean *232 233 241 "229 82°6 80°6 778 80°4 47°4 37°4 54°3 33°0 
k 
Water Temperature, Mist on Hills. 
Rainfall, _ | Rainband, 0-7. : al 
Nevis. Burn 9 10 14 21 
Inch. 5 :, 
1 te 3 39°0 39°0 0 0 0 0 
2 AA a 39°1 39:0 0 0 ae ? 
3 no 4 43°0 43°2 0 0 0 0 
4 ca 4 40°2 39°6 4 1-4 1-2-4 4 
5 0:09 6 411 42°1 i 1 1-2 i 
6 0:03 5 46°0 47°0 an + + 0 
ul 0°02 4 44°4 44°3 + ot Se ? 
8 013 4 44°7 45°1 1-2-4 1-2-4 1-2-4 4? 
9 0°29 5 44°9 45°6 ap + 1-2-4 ? 
10 0°04 3 45°7 45°4 1-2-4 + ar 1 
11 0°06 5 438 43°8 iz oh ae 0 
12 0°03 15. 40°0 39° 0 0 0 0 
13 0:08 2 34:6 34'8 + ar 124 ? 
14 te 3 34°0 34°0 0 0 0 0 
15 co 3 32'7 32°6 0 1-4 0 0 
16 015 3 32°1 32°1 0 0 1-2-4 0 
17 0°45 4 36°L 38°0 1-2-4 1-2-4 1-2-4 2 
18 1°66 5 41°7 42°2 + 1-2-4 1-2-4 1-2-4 
19 0°64 7 4671 46°0 1-2-4 1-2-4 1-2-4 0 
20 0°56 4 40°1 40°7 4 ae Ae 1-2-4 
21 0°08 2 40°0 40°3 1-2-3 1-2 1-2 2 
22, as 2 33°6 33°2 0 0 0 iV) 
23 oo 2 32°71 32°1 0 0 0 0 
24 014 4 35°2 35'7 0 0 1-2-4 + 
25 0°03 3 33°7 39°5 0 0 0 1-2 
26 0-08 4 411 41°6 0 + 1-2-4 1-2-4 
PH 0°12 3 42°5 42°7 1-2-4 1-2-4 1 0 
23 0702 3 38°6 33°1 0 0 0 1-2 
29 0°19 4 39°3 40°2 1-2 1-2 1-2 1-2 
30 0°53 6 42:9 43°6 5 oe + 2 
Mean 542 Biy/ 39°8 40°0 
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Taste X. (continued).—Observations made 


Barometer at 32° and M.S.L. Temperature in Shade. 
e 9 10 14 | 21 
9 10 14 Al ———SE 
Dry Wet Dry Wet Dry Wet Dry. Wet. 
Inches. Inches. Inches. Inches. 4 F 3 is a 2 _ if 
1 0-087 o112 0-083 9°967 50°6 48:6 49:9 479 50:0 46°3 50:0 47-9 
2 9°953 9°945 9°957 07044 45°8 42°3 471 42°5 46°5 43°2 45:0 42°0 
3 0°198 0°214 0°225 0°280 410 39°2 410 40°0 45:0 42°6 41°2 39°2 
4 07195 07186 0113 0-014 47°0 43°6 47°8 43°8 48°0 44°6 49:0 469 
5 9°665 9°667 9°647 9°764 47°5 44°8 46°5 43°38 43°5 41'5 41:2 39°0 
6 9°785 9°707 9°569 9:556 47-2 44-2 48°5 45°6 52:0 50°3 50°5 46:9 
7 9°587 9-600 9°643 9-448 43:8 40°2 42:0 39°6 42:9 39°7 44:5 411 
8 9°221 9°241 9°187 9°087 42:2 382 40°3 37-2 3671 35'0 35:0 33°4 
9 9-046 97111 97147 9°285 37'0 32°3 32-0 30°0 35°0 321 34°5 33°0 
10 9°402 9°431 (9°426) 9474 34°0 33°0 33°5 33°0 (34"4) (32'6) 348 33°9 
11 9°601 9-618 9°653 9°717 34-4 34°0 35°7 35-0 37°5 36°2 34:3 33°83 
12 9°694 9°691 9°658 9°633 24°8 24°6 23°09) 237 25°0 24°7 36°0 31°8 
13 9°724 9°723 9°741 9°854 35°3 33°6 35°2 33°5 36°5 33'°8 35°0 33'8 
14 9°963 9-962 9°994 0°056 36:9 3471 387°4 341 381 33°9 33°9 319 
15 9°855 9°819 9°634 9°415 Bei 32°1 327 3273 34°5 33°8 35°9 34°4 
16 9°633 9°654 9°706 9°754 24°2 23°9 26°3 25°4 (23°8) (23:0) 22°8 22°b 
ily) 9°376 9°359 9°303 9°272 42:1 40°0 42°2 41°0 37°0 35°0 32°7 30°3 
18 9°245 9°250 (9°221) 9°304 356 33°3 84°5 319 (33°8) (82°7) 32°0 317 
19 9°415 9°437 9°497 9°649 259 Dba 23°5 23°3 38°4 341 37°6 34°6 
20 9°748 9°744 (9'728) 9°712 37°8 341 38°4 33°9 (37°6) (35°2) 39°8 36°0 
21 9°509 9-496 9°457 9449 34°5 33°3 38°5 35°8 368 35°4 34°3 31:7 
22 9°463 9-488 9°496 9°565 19°8 19°7 18°5 18°4 20°0 20°0 24°2 24°0 
23 9°394 9°347 (9°121) 8°857 25°9 25°4 819 S055) = (360) (33°7) 37°0 34°4 
24 8°697 $699 8°635 8601 32°38 32°5 33°0 B32 32°9 32°8 CIV 33°5 
25 8°742 8°745 8°805 8937 35°6 34°3 84°5 33°6 38°5 36°2 37'5 35°0 
26 9°003 9°024 9:089 9°193 363 35°3 38°4 36°3 36°3 35°4 37°2 3574 
27 9°349 9°367 (9°385) 9°421 369 35:0 369 34°9 (38°5) (36-2)  135'9) 34°83 
28 9°220 9°209 9°094 9-014 37°3 34'4 36°7 34°3 BY ETE 35°1 39°3 36°9 
29 9°050 9°055 (9°124) 9°265 36°4 36°0 37°4 36°9 (42°4) (41°2) 379 37'3 
30 9°052 9°041 9°005 9°052 40°1 38°2 411 391 50°1 46°7 49°3 46:0 
31 9°299 9°404 (9°496) 9°458 46°2 44:7 46°9 43°7 (44°5) (41°4) 44-1 41°5 
Mean 9 488 97495 9°479 9°487 37°0 35'2 37'°2 35°3 38°4 363 37°9 36°0 
Wind Force, 0-12. Cloud Amount, 0-10. 
9 10 14 21 
9 10 14 21 
Direction. Force. Direction. Force. | Direction. Force. | Direction. | Force. 
L WSW 1-2 SSW il SW 2 Wsw 2-3 10 10 10 10 
2 NW 1-2 NE 1-2 NW 2-4 Ww 2-3 10) = 10 10 10 
3 Calm 0 Calm 0 Calm 0 Calm 0 6 8 7 10 
4 SSW 0-1 Calm 0 SSW 0-1 iS) 0-1 10 10 9 10 
5 SSW 1-3 SW 1-3 WNW 1-2 Calm 0 10 10 10 5 
6 SSW 1-2 SSW 2-3 8 1-3 WwW 2-4 10 10 10 6 
if 2-4 Calm 0 N 0-1 SE 1-2 8 9 9 10 
8 SW 2-3 NW 1-2 N 0-1 WwW 10 10 10 10 
9 W 1-2 WNW 1-2 NW 1-3 NW 1-2 9 9 lu uf 
10 WNW 0-1 WNW 1-2 Calm 10 10 eS 10 
11 Calm 0 Calm 0 N 0 Calm 0 10 10 9 8 
12 Calm 0 Calm 0 Calm 0 ME 1-2 0 0 3 3 
13 NE 0-1 NW 2-4 NE 1-5 NE 0-5 9 10 9 10 
14 NE 0-1 NE 0-1 NW i Calm 10 9 9 7 
15 SW 0 * Calm 0 Calm 0 SE 0-1 10 10 10 10 
16 Calm 0 Calm 0 Calm 0 Calm 0 0 1 2 
17 WwW 1-2 W 0-2 WNW 2 NW 0-1 Os 10 10 6 
18 NW 0-1 WNW 0-1 nO Calm 0 ai 8 ea 10 
19 SSW 0-1 ENE 0-1 WNW 0-2 NW 2) 6 3 9 8 
20 NW 1-3 NW 1-2 ; E 2-3 5 3 te 3 
21 Ww 0 Calm 0 Calm 0 SE 0 8 10 10 0 
22 Calm 0 NW 0 Calm 0 Calm 0 0 0 3 9 
23 Calm 0 SE 0-1 ays SSE 2-3 0 8 Be 10 
24 Calm 0 Calm Calm 0 Calm 0 10 10 10 10 
25 NW 0-1 E 0 WSW 0-1 Calm 0 8 9 10 10 
26 Calm 0 WwW 1 Calm 0 Ww 1 10 10 10 10 
27 WNW 1 NW 0-1 ate Calm 0 10 8 2 
28 E 3-4 SE 2-3 ESE 2-3 SE 1-2 10 10 10 10 
29 Calm 0 Calm 0 ms in Calm 0) 10 10 Bn 10 
30 ESE 2-4 ESE 2-8 SE 0-1 Calm 0 10 10 10 10 
31 WSW 0-2 SW 1-2 as oe W 0-1 10 10 an 10 
Mean - 0°94 se 0°87 A Ae 0°89 79 79 4 79 
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at Achariach, December 1901. 


Vapour Pressure. Humidity. In Shade. 
s ag Exposed } Terrestrial 
Black Bulb.} Minimum. 
9 10 14 21 9 10 14 21 Max. Min. 
Inch. Inch. Inch. Inch. WA We VA Y 3 5 4 
1 318 *309 Geral 307 86 87 76 85 bul 48°0 53°2 44°7 
2 233 "223 "242 233 76 69 Hit 78 52°8 43°0 53°5 40°0 
3 “219 235 245 woke 86 92 82 85 47°0 38'5 52°4 32°5 
4 *245 "242 "255 “296 U7 73 77 85 49°0 41°0 56'5 39°6 
5 266 "255 "240 PANG} 82 82 84 83 49°38 40°0 47°5 85°6 
6 “255 "272 343 279 79 80 88 76 55°2 40°0 51°2 37°2 
vi “211 218 ‘211 221 73 82 77 75 51°8 39°8 50°9 34°2 
8 “191 190 “192 pile 72, 76 90 84 46'7 34°3 43°5 32°0 
9 139 137 "150 “170 63 75 73 84 37°74 29°5 46°4 29°0 
10 176 “182 (164) 184 89 94 (82) 92 37°9 31°0 56:9 29°41 
11 191 ‘196 199 "188 96 94 89 95 37°38 33°4 51:0 30°0 
12 127 122 124 139 95 95 92 65 36°0 22°3 33'8 17:0 
13 "174 173 167 “180 84 84 77 88 38°9 33°1 42°0 29°3 
14 168 164 "155 155 77 73 66 80 39°1 33:0 45°3 26'9 
15 o1i7(8) ‘178 186 "184 94 96 93 87 37:0 30°0 42-1 26°3 
16 119 114 (105) ahi) 92 80 (80) 92 37°2 20°7 36°7 15°5 
17 "224 243 “182 136 84 90 83 72, 43°7 21'3 50°0 18°7 
18 166 “150 (172) 175 79 76 (88) 96 38°9 23°9 55:0 27°6 
19 "134 119 “156 170 96 95 67 76 40°0 23:0 58°1 16°0 
20 16E 153 (181) 174 70 65 (80) 71 40°4 32°0 47°9 25°3 
21 "176 *182 "192 148 87 78 89 75 40°4 31°0 46°5 22°5 
22 104 097 108 123 97 97 100 95 34°8 17°1 33-4 8°7 
23 127 149 (‘170) 172 91 82 (80) 78 376 21°0 42°3 15:2 
24 “181 "181 186 “190 97 96 99 98 37°9 38271 38°2 318 
26 185 182 189 cays 88 91 82 79 40°0 32°4 461 30°6 
26 196 “191 198 eT Si7 92 83 93 84 33°9 340 43°6 31°2 
27 “183 182 (189) "192 84 84 (82) 91 39°0 31:7 47°5 28°7 
28 ‘170 ‘173 ‘178 “194 76 80 78 81 40:0 30 6 41°5 26°0 
29 207 *214 (-245) "215 96 96 (91) 95 42°4 36:0 49-0 34°0 
30 “210 ‘216 ‘279 273 85 84 77 77 51:0 36°7 53°4 3571 
31 278 "249 (227) 233 90 79 (77) 80 50°1 42:2 52°2 38°3 
|Mean "191 190 ‘197 st04> 84°6 84-1 82°9 83°3 42°6 32°5 47°3 23°7 
Water Temperature. Mist on Hills. 
Rainfall. Rainband. aire 
Nevis. Burn, 9 10 14 21 
Inch. 3 s ; 
al 0°63 3 45°0 44°5 ae oF 1-2-4 rd 
2 O15 4 41°5 41°5 1 0 1-2-4 ? 
3 0°03 4 40°0 40°0 0 0 0 0 
4 0°44 5 40°8 41°0 ae 1-2-4 1-2-4 2 
5 1°36 5 42°0 42°5 1-2-4 1-2-4 1-2-4 0 
6 1°88 7 40°5 41°7 1-2-4 1-2-4 + 0 
tf 0°84 15 40°2 40°8 1- ol 4 2 
8 0°61 2 38°7 38°5 1 eta 1-2-4 me 
9 0°28 4 33°1 33°0 1-2-4 il 1-2-4 2 
10 0°33 4 33°0 33°5 1-2-4 se oF 2 
11 0°04 4 34:0 3571 1-2-3 + + ? 
12 0°13 1 32°2 32°1 0 0 0 0 
13 0-18 3 33°3 33°3 1-2-4 + + 2 
14 0°05 3 33°0 33°5 1-2 1-2-4 2 ? 
15 0°06 4 33:0 33°5 + + 1-2-4 ? 
16 0°05 2 32°1 32:2 0 0 0 0 
17 0°54 4 33°7 32°9 SP ar 1-2-4 ? 
18 0°56 3 32°5 32°6 1-2-4 0 is 2 
19 0°01 3 32°2 3271 0 0 1-2 0 
20 0°02 2 33°0 33°1 1 0 te 1-2 
21 Je 4 33°6 34:2 il 1-2 1-2-4 0 
22 J 2 32°71 32°1 0 0 0 2-4 
23 0°34 2 32°1 32°1 0 0 1-2-4 
24 0°41 4 32°2 32°3 + + 
25 0°04 4 33°71 33°0 1-2-4 1-2 1-2-4 1-2-4 
26 0°24 5 33°7 33°74 + + + + 
27 0°02 15 34:0 34°5 1-2-4 ae a0 1-4 
28 0°07 5 33°5 33°7 1-2-4 + 1-2-4 1-2-4 
29 0°27 So 34°8 35°2 + + Be 
30 1°74 4 35'°5 35'8 1-2 1-2-4 1-2-4 ? 
31 0°48 6 35°83 87°2 1-2-4 1-2-4 ae 0 
Mean 11°80 3°5 35°3 35°5 
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TaBLE X. (continued),— Observations made 


Barometer at 32° and M.S.L. Temperature in Shade. 
| 9 / 10 14 21 
10 14 21 SS = 
Dry Wet Dry. Wet. Dry. Wet. Dry. Wet. 
, Inches. Inches. Inches. 5 a bs d 4 , 2 
1 ! 9°451 9°283 8°797 41°2 40°1 43°83 41-6 | 43°4 411 41°2 39°0 
2 8891 (9°132) 9-449 46°3 44°5 45-0 44-1 (43°3) (42'8) 46:0 43°2 
3 9°542 (9510) 9°526 479 45°3 511 48°0 (51°4) (48°5) 49°0 44°5 
4 9°478 9°426 9°322 43°5 38'°8 43°3 39°4 43°1 38°7 45°0 41-7 
5 0°065 (0°110) 0-080 41:9 36°5 41°3 36°6 (43°1) (39°3) 47°8 44°5 
6 07174 0:219 0270 49°3 46°8 49°3 46°3 49°7 45°5 478 44-7 
7 0:242 (0°268) 0°254 50°5 46°3 50°0 46°7 (50°5) (47°3) 479 45:6 
8 0-224 0-171 9°988 46°5 444 47:0 44°6 46 44:8 47:0 44:0 
9 9°610 9:602 9°723 50°3 46:9 43°9 43-1 46-0 41°5 45:0 39°1 
10 9°79 9°808 9927 41-7 38°3 420 383 39-4 35°8 371 32'8 
abt 07180 (0°180) 0-160 30°4 29°3 31°2 30°0 (33°0) (31°1) 33°9 30°3 
12 9°990 07049 0°225 32°3 31°3 35°3 33°5 39°3 34°7 30°5 28°0 
13 0°427 (0°468) 0°567 27°8 27°0 30°1 28°8 Ce 4) (28°1) 24°3 23°9 
14 0°739 (0°723) 0690 18°7 18°6 18°5 18°4 26°2) (25°2) 32°4 29-1 
15 0°525 07521 07500 47'3 44°9 48°0 45°5 49°2 45°0 431 | 44:7 
16 0562 (0°557) 0°579 47°7 45°0 47°5 45°0 (50°0) (46°8) 47°65 | AB me 
17 0°437 0°362 0°319 450 42°6 44°9 42°2 44°5 41°5 43°3 41°6 
18 0°276 (0°250) 0°225 39°9 38'6 40°5 39°5 (45°1) (41°0) 43°6 39°9 
19 0°043 9°986 9°815 4574 43°8 46°0 44°6 45°3 4274 48°7 46°9 
20 9°845 (9°910) 0°004 450 44-1 44°3 43°6 (42°7) (41°7) 40°5 39°7 
21 0°075 0°047 0070 39°38 39°5 40°0 39°5 49°6 48°6 49°9 48°2 
22 0'144 0°135 0°043 45°0 42-7 44°5 42°9 45°4 43°2 42'9 42°2 
23 9°879 9°746 9°535 49°1 4674 48°38 46°3 48°4 45°3 44°9 4271 
24 9°085 9°010 8958 361 35°3 36°7 35°8 35°6 34°2 34°6 32°0 
25 9°016 9°152 97546 317 31°5 33°1 32°2 36°2 34°4 27°9 27°2 
26 9°685 9°704 9:647 281 2571 28°0 25-0 29°3 25°5 221 21°6 
27 9508 (9°421) 97195 22°2 214 23-7 22:3 (27°9) (25°5) 29:7 28°8 
28 9°286 9°461 9°748 33'8 32°4 30°71 29°0 32°1 29°1 22°1 21°4 
29 9°949 (0:046) 0332 28°9 28°9 30°0 30°0 (24°4) (23°9) 175 71 
30 0°699 0°743 0°884 73 71 10°6 10°3 12°3 nD) 10°7 10°5 
31 1:070 1071 1°096 11°4 11°4 12°1 12°0 Wye. 17-0 14:1 13°9 
Mean 9°964 9°968 9°983 37°8 36°0 38°1 . 36:3 39°4 36'8 37°5 * 13788 
Wind Force, 0-12. Cloud Amount, 0-10. 
9 10 | 14 21 
== SS 9 10 14 2 
Direction. Force. | Direction, | Force. | Direction. ; Force. | Direction. | Force. 
1 SSW 0-1 tS) 0-1 SE 0-1 SE 3-5 10 10 10 10 
2 Calm 0 Calm 0 (Calm 0) NW 0-1 10 10 (10) 10 
3 SSE 0-1 s 0 a an Ww 0-2 10 10 (10) 10 
4 SW 0-1 N 0-1 WwW 1-2 WSW 0-2 9 9 0 10 
5 as 0-1 WNW 0-1 . ‘ WwW 0-1 6 2 10 
6 W 0-1 NW 1-2 NNW 1 NW 1-2 10 10 10 10 
7 WSW 1 SW 0-1 a Ae WNW 1-2 10 10 (10) 10 
8 WNW 0-1 W 0 Wi 0-1 Ss 0-1 10 9 10 10 
9 SW 1-2 NNW 0-2 NW 0-1 WSW 0-2 10 10 10 10 
10 WwW 0-1 N 0-1 WNW 1-2 NW al 10 10 10 10 
11 Calm 0 Calm 0 (Calm 0) SE 0-1 5 5 ao 10 
12 Calm 0 WNW 0-1 WNW 12 Calm 0 10 10 8 8 
13 Calm 0 Calm 0 (Calm 0) Calm 0 8 10 0 
14 Calm 0 Calm 0 (Calm 0) E 0-1 il 1 5 9 
15 1-2 0-1 WSW 1-2 NW | 0-2 10 10 10 10 
16 WNW 23 | WNW 2 : NW 0-1 10 10 (10) 10 
17 W 0-1 NW 1-2 Calm 0 WNW 0-1 10 10 10 10 
18 ENE 0-1 Calm 0 (Calm 0) SSE 0-1 10 10 (10) 10 
19 SSW 0 Calm 0 S 1 W 0-2 10 10 0 10 
20 N a 0 (Calm 0) Calm 0 10 9 ad 9 
21 Calm 0 Calm 0 Ww 0-1 WNW 0-1 10 10 10 10 
22 N 0 N 0 | WNW 0 Calm 0 10 10 10 10 
23 WwW 0-3 NW 0-1 SSE 0-1 tS) 0-3 10 10 10 10 
24 SSW 0-1 SW W 0-1 | Calm 10 10 10 10 
25 Ww 0 N 0-1 W 0-1 NW 0-1 10 9 10 8 
26 WNW 1-2 NW 0-1 WNW 0-1 Calm 0 8 9 2 1 
27 WNW 0 WNW 0 | (Calm 0) SE 0 10 10 (10) 10 
28 ENE 2-4 NW 2-4 | WNW 1-2 Calm 0 8 9 9 0 
29 Ww 0 Calm 0 (Calm 0) Calm 0 10 10 Ar 0 
30 Y 0-1 Calm 0 E 0 Calm 0 3 2 1 0 
1 WsWw 8 0 Calm 0 E 0 0 0 0 0 
Mean mei Pie eso ses. a Woe eas “i * 0°68 8°6 8°5 a3 79 
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Vapour Pressure. Humidity. In Shade. 
=3 Exposed } Terrestria 
‘Black Bulb.}| Minimum, 
9 10 14 21 9 10 14 21 Max. Min. 
Inch. Inch. Inch Inch, yA Vi Vi Wi 5 z 3 A 
1 235 239 282 "213 92 83 82 83 46°6 38°4 46°0 33°6 
2 272 277 (270) “248 88 93 (96) 80 46°3 38'0 46'5 36'5 
3 271 298 ('307) “245 82 79 (81) 70 53°5 43°0 51°5 36°2 
+ 189 201 "191 227 67 72 68 76 49°5 411 49°8 34°4 
5 “167 172 (201) “256 63 67 (72) 78 48°9 39°3 62°5 349 
6 291 280 +259 260 83 79 74 79 513 46°3 51:9 43:4 
7 266 280 (-288) 278 73 78 (79) 84 514 46:3 52°0 43°5 
8 268 266 281 7258 85 83 91 79 48-4 44°6 50°9 41°9 
9 281 268 216 183 77 94 70 61 521 42:0 51°0 40:0 
10 197 "195 175 "145 75 74 73 66 45°8 361 49°0 322 
11 142 146 (7149) 127 83 83 (79) 66 37°9 29°3 40°4 24°4 
12 161 172 "158 Buby 88 83 66 65 39°6 271 469 22-7 
13 *127 134 (*101) ‘118 84 79 (55) 90 32'9 23°7. 42°9 20°4 
14 098 097 (109) ‘117 97 97 (77) 64 34°2 17°4 3271 15:9 
15 270 274 "253 "256 83 83 72 76 49°38 324 49°3 27°6 
16 268 269 (282) 271 81 82 (79) 83 50°5 46°8 52°3 42:3 
17 245 238 "229 “244 82 8L 78 87 48°2 42°38 49°0 40°4 
18 220 231 (218) “208 89 92 (71) 73 45-4 39°2 520 35°0 
19 267 278 "239 *302 89 90 79 87 49°5 42°8 52°9 39°0 
20 “277 275 (252) "235 93 95 (92) 94 51°6 39:7 529 35'2 
21 239 243 330 “315 98 98 93 88 50°5 38°0 49°9 34:0 
22 247 257 “253 "260 83 88 84 95 50°1 40°6 52°9 2 33°9 
23 "284 285 267 “236 81 82 79 80 5074 42°4 49°0 40°9 
24 198 200 "183 150 93 92 87 74 46°3 32°8 45°0 27°5 
25 175 170 “180 131 97 90 85 86 372 27°5 64°5 26°9 
26 078 077 075 “100 61 51 46 86 31°3 21°9 46°2 14°3 
27 ‘091 “082 (088) 141 78 66 (58) 85 30°4 18°4 43:1 13°4 
28 168 "139 oT "093 85 82 66 80 341 22°0 57°6 16°9 
29 159 “167 (7114) “080 100 100 (86) 87 30°8 17°4 50°2 7-0 
30 055 063 "065 066 93 90 86 93 18-9 6°3 23°6 0°3 
31 072 ‘072 091 ‘077 100 97 97 93 18°1 9°0 29°7 4°4 
Mean 203 205 199 "192 84°0 84°3 775 80°3 43°0 33°3 48:2 29°0 
Water Temperature. Mist on Hills. 
Rainfall, Rainband, 0-7. | . 
Nevis | Burn 9 10 14 21 
Inch. 5 =i Rigi © | 
1 119 3 361 38°0 1-2-4 | 1-2-4 1-2-4 | 2 
2 0°20 4 36°8 39°0 de a ? 2 
3 0°75 6 38'0 40°8 1-2-4 1-2-4 ? 3-4 
4 0°36 3 37°0 38'3 0 0 2 ? 
5 0°32 4 360 371 0 0 ? 2 
6 0°23 4 39°1 41°8 3 1-2-4 2 | ? 
7 0°86 6 39°9 41'9 1-2-4 1-2-4 2 | 2 
8 0°47 4 39'8 41°6 1-2-4 } 1-2-4 ae | 2 
9 0°69 4 41°2 43°0 1-2-4 | 1-2-4 0 0 
10 0°02 3 37°4 38°0 ul 0 0 0 
11 0°01 ne 33°7 33°4 0 | 0 0 0 
12 0°06 2 33°6 33°3 1-2-4 Se 0 0 
13 “3 2 32°5 32°3 0 0 (0) 0 
14 0-2 il 32-1 32°1 0 | 0 (0) | 0 
15 orl 5 34:0 32'8 1-2-4 | 1-2-4 1-2-4 0 
16 0°05 4 39°3 39°7 ef | Gee (+) + 
17 0°01 3 39°5" 39°4 + + 1-2-4 + 
18 011 3 38°5 381 1-4 1-2-4 (2) 2-4 
19 1:99 4 39°5 40°0 + a 1-2-4 1-2-4 
20 0°05 3 410 41°6 + ae 2 0 
21 0°19 5 39°1 40°0 + + an + 
22 0°19 3 40°6 40°38 + aa 1-2-4 1-2-4 
23 2°19 5 42°3 43°0 + + + 4 
24 0°35 2 38°0 37°8 + + 1-3 2-4 
25 012 4 33°2 33°0 + 1-2-4 1-2-4 0 
26 ac 1 32°71 32'1 0 0 0 0 
27 0°13 2 32°1 32°1 0 0 2 ? 
28 012 3 32-1 32'1 1-2 1-2-4 0 0 
29 0°02 a0 32°1 32°1 + 0 (0) 0 
30 ae 2 32°0 32°0 0 0 0 0 
31 1 32°0 32°0 0 0 0 0 
Mean 11°02 33 36°5 37°71 
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Tanie X. (continued),—Observations made 


Barometer at 32° and M.S.L. Temperature in Shade. 
9 10 14 21 
9 10 14 21 ———e ee es a 
Dry Wet Dry Wet ’ Dry. Wet Dry. Wet 
Inches. Inches. Inches. Inches. » e s A = i. a E 
1 1030 1°035 (0°982) 0°852 14°2 13°7 tow 14°2 (2075) (19°2) 16°9 16°0 
2 0°618 0°603 0°553 0°496 418 36°3 42°2 36°6 40°9 36'5 40°38 361 
3 0°382 0°369 (0°327) 0°297 39°3 354 40°5 361 (42:0) (37°1) 37°7 34:3 
4 0°276 0:271 0°221 07143 32°0 30°9 32°5 31°5 35°0 33°2 27-1 26°0 
5 9°949 9°910 (9°794) 9°608 24°3 24°0 20-71 26°5 (34°38) (32°0) 37°2 34:1 
6 | 9°361 9°359 9°348 9:409 384 36-4 38°1 36°0 35° 34°8 31-2 30°2 
7 97494 9°494 9°495 9°516 24°8 24-2 24°8 24-1 2971 26°7 20°0 19°6 
8 9°520 9'522 9432 9°400 19°8 19°5 21-0 20°6 320 28°3 27°9 275 
9 9°386 9°386 9°427 9°573 32°6 316 33°7 32°3 33°9 33°5 29°6 280 
10 | 9-618 9°632 (9°590) 9595 23°7 22°9 198 19°2 (32°7) (30°4) 28°3 27°8 
ll 9°706 9°717 (9769) 9°821 20°0 19°5 17°5 , 1658: (29°2) (26°9) 29°9 28'°3 
12 9°870 9°878 9°893 9°948 221 21°7 23°9 22°3 32'5 30°6 2370 22°3 
13 0°047 0-053 0°068 0°102 12°4 12°2 149 14°7 24:1 2207 13°6 13°1 
14 9°949 9°962 0°027 0-147 38°7 361 401 361 (38°6) (3471) 26°3 24°9 
15 0°166 07142 O11 0°045 40°0 36°3 39°8 34°7 42°3 36°2 41°0 38°0 
16 9880 9°875 9°801 9°797 43°5 38°2 43:9 38°4 47-5 39°3 44-0) 379 
17 9°842 9°864 9893 0017 39°8 35:4 40-0 35°7 41-2 36°7 39°3 360 
18 0-076 (0°078) (0°011) 9°989 36°8 3474 (37°5) (35°0) (42°4) (36°2) 40°6 37°9 
19 0:002 (0-002) 07029 0°102 39°0 37°0 (39°4) | (87:0) 41-6 37°7 40-2 371 
20 0-141 07148 0-112 0047 39°8 37°0 39°6 37:0 39°4 36-0 830 | 35:8 
21 9°920 9°926 9°871 9°816 377 35°9 38"4 36°2 39'8 37°0 40°7 87°9 
22 9°692 9°684 9°636 9°582 413 39°0 42'8 40°5 44°1 41°3 43°8 40°6 
23 9°568 9°57 9°578 9°536 43°9 42°0 44°5 42°8 48°0 46°9 48°3 45°0 
24 9°506 9°517 9°520 9°577 50°9 47°6 50°1 47°71 50°6 » 47:0 47°2 44°9 
25 9°648 9°648 (9°648) 9°674 45°5 42°9 46°9 43°8 (46°8) ~ (44°4) 42°0 40°1 
26 9°602 9°596 9°502 9°403 33°5 B41 39°1 34°5 41°4 35'9 37°9 33°9 
27 9°240 9°226 9°228 9°294 37°74 34°0 39°0 34°8 40°4 36°3 37°9 34°9 
28 9°306 9322 (9°346) 9-390 33°9 35°8 39°8 36°5 (4071) (37°4) 41°L 38°4 
Mean 9°850 9°850 9°831 9°828 34°2 31°9 34°7 32°2 38'0 34°8 34:7 32:4 
Wind Force, 0-12. Cloud Amount, 0-10 
9 10 14 21 | 
SS ee 9 10 14 | 21 
Direction. Force. Direction. Force. | Direction. | Force. | Direction. | Force. 
5S E 0 SE 0 S 0 0 0 (0) 0 
2 ESE 2-3 SE 2-5 SE 1-3 ESE 2-4 5 6 2 1 
3 E 0-1 ESE 1 3a Calm 6 4 5 0 
4 Calm 0 Calm 0 Calm 0 Calm 0 10 10 10 0 
5 Calm 0 Calm 0 (Calm 0) s 0-1 10 10 ie 10 
6 SE 0-1 SE 0-1 SE 0 Calm 0 10 10 10 0 
7 Calm 0 ESE 0 Calm 0 Calm 0 6 iL 0 0 
8 NE 0 Calm 0 Calm 0 WNW 0-1 9 7 1 10 
9 WwW 0-1 Calm 0 Calm 0 Calm 0 10 1U 10 4 
10 Calm 0 Calm 0 (Calm 0) Calm 0 7 6 Bd 10 
11 Calm 0 ESE 0-1 oe a0 Ww 0-1 2 1 Sc 9 
12 Calm 0 Calm 0 NW 0-1 Calm 0 8 3 8 10 
13 Calm 0 ESE 0 Calm 0 Calm 0 0 2 6 0 
14 WSW 0-1 W 1-2 ie on Calm 0 10 10 Ag 2 
15 SSW 1-2 SE 0-1 8 0-1 SSE 0-1 3 1 9 10 
16 SSW 1-3 SW 1-2 SE 1-2 SE 0-1 10 10 8 10 
17 E 1-2 E E 1 SE 0-1 10 10 10 10 
18 E 0-1 at re SE 0-1 10 (8 6 10 
19 SE 1 ne ESE 1 ESE 1 10 (10) 9 10 
20 ESE 0-1 ESE 0-1 ESE 1 SSW 0-1 lu 10 10 10 
21 ESE 0-1 ESE 0-1 E 0 SE 0-1 10 10 10 10 
22 ESE ESE 0-1 SE 1 ESE 2-3 10 10 10 10 
23 ESE 1 ESE 0-1 Calm 0 ESE 0-1 10 10 10 10 
24 ESE 1-2 ESE sl 1 SE 10 10 10 9 
25 SE 1 SE 1 ; eb ESE 1-2 9 9 4 10 
26 E 3-4 iE 3 E 2-4 E 4-6 10 10 9 2 
27 ESE 3-5 SE 1-3 E 1-3 1-2 10 10 10 8 
28 ESE 0-1 ESE 1-2 : ESE 1 6 9 46 3 
Mean 0°88 2 0°79 79 74 Ap 64 
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Vapour Pressure. Humidity. In Shade. 
= Exposed | Terrestrial 
Black Bulb.}| Minimum. 
9 10 14 21 9 10 14 21 Max. Min. 
A Inch. Inch. Inch. Inch. We, A VA A Z | = = : 
1 068 060 (069) “066 83 67 (63) 71 22:0 13°2 46°9 60 
te 2 165 “167 174 168 63 63 68 66 43°8 16°4 74:5 84 
Mg 3 169 170 (176) "164 71 67 (67) 72 45°) 36:0 73°9 30:0 
i 4 155 164 168 112 86 88 82 78 39°8 26°5 48°0 22°7 
/ 5 120 128 (*150) "165 92 87 (73) 75 37°6 20°0 44-0 18°1 
lb 6 193 189 199 ‘151 84 82 97 85 39°1 31'2 53°5 27°8 
+ 7 113 “110 “099 "093 84 82 62 86 318 19'1 72°6 16°7 
8 097 “097 “106 "140 91 87 69 92 32°0 18 4 770 16°9 
( 9 164 "165 187 122 88 85 96 74 37°3 24°7 66°0 15°3 
? 10 “099 “086 (138) 140 79 81 (73) 90 369 157 101°7 61 
11 090 074 (°102) "122 83 88 (63) 75 31°'8 17°7 87°9 78 
12 104 "108 "144 098 88 90 78 80 379 21°3 95:1 95 
13 071 ‘080 “083 066 93 93 66 83 28°4 10°0 75°6 0-2 
14 186 ‘173 (7154) 099 80 69 (66) 70 43:3 77 83°3 0°0 
4) ag ‘177 “154 "160 197 7 63 59 77 43:1 26°0 946 17°3 
16 179 179 168 ‘171 63 62 51 59 48°5 401 951 33°3 
17 "165 “167 174 188 67 67 67 75 44°9 39°0 10 35°0 
18 174 ae (159) *200 80 (80) (59) 79 44°0 36°5 78°0 32°4 
19 199 195) 188 "189 84 (81) 73 76 42°5 38°8 70°0 33°0 
20 191 193 ‘177 187 78 79 74 81 40°9 36:7 42°4 34°0 
21 192 "190 191 199 84 83 78 79 410 34:3 471 3274 
22, 213 228 "229 218 82 83 78 76 45'8 39:0 56:0 35°9 
23 "245 "256 307 261 85 87 92 77 49°1 42°8 65:0 39°8 
24 291 *287 -280 271 79 80 76 84 51°5 45:0 63°9 42°8 
25 "247 “251 ('264) 227 81 80 (83) 86 47-9 413 62°3 39°9 
26 155 “156 "161 "157 66 66 61 69 45°0 37°4 68°5 35:0 
27 "162 161 174 173 es 69 69 76 40°8 36'2 55°0 Bord 
28 179 183 (195) *203 76 75 (78) 79 41-7 36°8 49°9 34'3 
Mean 163 “162 171 "162 79'8 78:0 719 775 40°5 288 68-1 23°7 
: Water Temperature. Mist on Hills. 
Rainfall, Rainband, 0-7. ag = 
Nevis. Burn. 9 10 14 21 
Inch. ‘ s a ia i 
a sie 2 32°0 32°0 0 0 (0) 0 
2 3 32°1 32°2 0 0 0 0 
3 aa 2 32°0 32°3 0 0 (G) 0 
4 a0 3 32°0 32°8 0 0 0 0 
5 0°40 2 32°0 32°0 0 0 an 1-2-4 
6 0°08 1 32°4 33°2 aE ar he 0 
7 6 1 32°0 32°0 0 0 0 0 
8 013 2 32°0 32°0 0 0 U ? 
9 0:09 3 32°0 322 3 aia aia 0 
10 0°01 2 32°0 32°0 1-2-4 1-2-4 ? ? 
11 O11 2 32°0 32-0 0 0 2 2 
12 50 3 32:0 3272 1-2 2-3-4 | 1-2 0 
13 0°08 3 32°0 32°0 0 0 | 0 0 
14 a ne 82"1 32°2 1-2 0 | (0) 0 
15 0°23 3 32°1 32°6 2-4 0 | 0 ee 
16 0°07 3 32°7 32°3 2-4 2-4 | 0 2-4 
17 oc 4 33°7 33-7 2 2 | 12 12 
18 3 34:5 34'8 2 2 | 2 124 
19 a0 3 35°3 Ear 1-2 1-2 | U2 1 
20 0°08 3°5 34°7 3571 + oie + ol 
21 0:03 3 34-2 34-7 + + 12-4 aE 
22, 0°07 3°5 35°7 36°2 2-3 | 1-2-4 ae se 
23 0-03 4 35-4 367 + 1-2-4 4 1-2-4 
24 0-17 6 37°3 39°5 + + 1-2-4 1-2-4 
25 i 3 37°7 39°0 + 12 2 2 
26 2 35°5 35-7 0 ) 0 ) 
27 a5 2 33°6 53°6 1-2 1 1-2-4 + 
28 018 4 34°4 34°6 1-2 1-2 ie 0 
eae 1:76 2°8 3374 33°8 ; 
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Notes.—Achariach, Glen Nevis. 


1901. 
Oct. 2.—Heavy rain in early morning. 

5 3.—Fog on hills all day. 

= 5.—River in flood in forenoon, 
and rain at times. 

Fs 6.—Snow on hills from 2800 feet. 

»  10.—River in flood. 

», 12.—Heavy rain 14" to 15%, 

», 15.—Mist in forenoon, forming a ring round 
Glen Nevis at height of 600 feet. 

,, 16.-—Fine and clear till 13"; heavy rain after 
154, with fog on hills, 

» 20,—Rainbow at 14 12”, 

»,  22,—Clear and sunny till 14%. 

»,  26.—Thick hoar-frost. 

»  28.—Heavy rain; river in flood after 135 30”. 

» 31.—Cloudless after 115, Fohn. 


Heavy squalls 


Nov. 1.—Cloudless throughout. Fohn. 


»  2.—Fine, Fohn. Lenticular cirro-cum. in 
afternoon. 
» 3%—Hazy. Heavy dew. 


»  4.—Hazy. 

»  9.——Mist on hills from 2000 feet. 

»  7.—Mist on hills all day. 

» 8.—Mist on hills from 3000 feet. 

»,  9.—Mist on hills from 2200 feet, 

,, 10.—-Mist as low as 1700 feet at times, 

,, 13.—Showers of snow and sleet, 

», 14,—Hills clear. 

», 15,—Thick hoar-frost. 

, 16.—Thick hoar-frost. 
places, 

» 17.—Base of mist on hills from 2000 to 3000 
feet. 

, 18.—Heavy rain all day. Mist on hills from 


Thick haze. 


Solar halo at 104, 
River frozen over in 


2000 feet. River in flood. 

,, 19.—Heavy rain and squalls till 15", River in 
flood. 

,, 20,—Mist as low as 1500 feet. Squally at 
20 40™, 


»  22.—Lhick hoar-frost. 

», 28.—Thick hoar-frost. Cloudless tiil 14, 
», 26.—Mist as low as 2000 feet at times, 

», 28.—Hills clear till evening. 

», 29.—Mist on hills from 3200 feet. 

», 90.—Mist on hills from 1500 feet. 


1901. 
Dec. 2.—Squally, with passing showers of rain. 
»,  9.—Hills clear all day. 


»  6.—Heavy rain. Squally. River in high 
flood. 
,  8.—Rain and heavy squalls of sleet and snow. 


Lightning at 22 20. 

»  9.—Snow, hail, and drift. Lightning at 19". 

», 10.—Snow, hail, and rain in passing showers. 

;, 12.—Almost cloudless. Thick hoar-frost. 

,, 13,—Squalls of snow and sleet. Very squally, — 
with snow about 11". 

» 14.—Very squally till 16", 
evening. 

» 16.—Thick hoar-frost. 

», 17.—Sleet, hail, and snow in afternoon. 
ning to N. at 225 30™. 

,, 18.—Distant thunder at 155 20™, 

,, 20.—At times there was apparently a slight 
Fohn blowing. 

, 21.—Slight drizzle in morning. Very fine and 
air remarkably clear at 21%. 

,, 22.—Hoar-frost on ground all day, Lunar 
halo of 45° radius at 18", 

,, 24.—Wet snow and sleet. Mist on hills from 
1000 feet. 

», 26,—Sleet and rain. 
feet. 

», 29.—Heavy rain at 14" and showery later, 

,, 380.—Heavy showers of rain. River in flood 
at night. 

, ol.—Heavy rain during night, and heavy rain 
with heavy hail till 16 30™, Distant 
thunder at 13}, 


Almost calm in 


Light- 


Mist on hills from 1200 


1902. 

Jan. 1,—Heavy rain and squally. 
from 3000 feet. 

»  2.—Heavy rain. Level of base of clouds at 
g» 2000, at 175 350, and ateiiee 
1800 feet. 

»  3—River in flood after 15". Thunder and 
lightning at 19" 27™ and later. Mist 
on hills from 3000 feet. 

»  4.—Heavy rain and hail in passing showers. 
At noon mist on hills from 3000 feet. 
Strong squalls from 20" to 215, Maxi- 
mum wind velocity 52 miles per hour. 


Mist on hills 
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1902. 


Jan. 


”? 


“99 


6.—Heayy rain at times. River in flood. 


Very squally at noon. 


8.—At 105 mist on hills from 2800 feet, | 
descending on N. side of Sgor-a-Mhaim — 


to 1400 feet. 

9.—Heavy rain 9 to 10" 30™, amount 0:30 
inch; hail at 12h 15™; very squally 
185 to 20%, River in flood. 

10.—Hail at noon. Fresh snow from 2000 
feet. 

11.—Ugly appearance in sky at 105; cirro- 
stratus in dense masses moving from 
S.W. 

12.—Snow in early morning. Mist on hills 
from 2000 feet till noon. 

13.—Slight hoar-frost at 9, Hills clear and 
air calm all day. 

14,—Hoar-frost. Hills clear. 
at 182, 

15.—Heavy rain during night.- Mist on hills 
from 2800 feet. Very squally at 
21 2a 

16.—Mist on hills from 2000 feet. 

17.—Mist on hills 2000 to 2600 feet. 

19.—Heavy rain and squalls after 17" 30™. 
Mist on hills 1600 to 3000 feet. 

20.—Very heavy rain till 5". River in high 
flood. Mist on hills 1400 to 1800 feet 


im morning. 


Lunar halo 


but 


21.—Mist on hills from 500 feet at 9}, 
rising to 2000 feet at 14%. 

22.—Mist on hills 2000 to 3000 feet. 

23.—Mist on hills from 2000 feet. Thick haze 


and heavy rain at 21}. 

24.—-Mist on hills 650 to 1000 feet till noon. 
Showers of rain, snow, hail, and sleet. 
River in flood in forenoon. 

26.—Snow in early morning. Hills clear of 
mist; a very fine day. 

28.—Snow and much drift in morning. Hills 
clear of mist after 11". Squally. 

29.—Hills clear after 9; very fine in afternoon. 

30.—Hills clear ; fine. 


31.—Hills clear; fine. Hoar-frost all day. 
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1902. 


Feb, 


1.—Hoar-frost ; very fine. 
2.—Fohn all day. 
4,—Hoar-frost in evening. 
5.— Hoar-frost till noon. . 
6.—Rain and mist low down on hills (600— 
2000 feet) till 14"15™, Snow between 
205 and 212. 
7.—Hoar-frost. Aurora to N.W. and thick 
haze at 21}, 
8.—Hoar-frost in forenoon. Snow in passing 
showers from 15» 40™ to 175 15™. 
9.—Mist on hills 800 to 1700 feet till 144. 
10.—Aurora to N.W.at21", Haze 205 to 21%, 
12.—Two inches of snow fell during night. 
Mist on hills till 14%. 
13.—Slght hoar-frost in morning and evening. 
Hills clear of mist. 
14.—Hoar-frost at 21". 
15.—Solar halo at 14%. 
2500 feet at 184, 
16.—Air very dry at times, the lowest humidity 
being 36 per cent., but drizzling rain 
at 21>, 
18.—Solar halo in afternoon. 
19.—Mist on hills from 3000 feet. 
20.—Mist on hills from 2000 feet. Thick haze 
all day. Rain at 20 and 214. 
21.—Fresh snow on hills from 950 feet. 
on hills 2000 to 2800 feet. 
22.—Mist on hills 2000 to 2800 feet. 
23.—At 14 belt of fog about 400 feet thick 
on 8, side of Beu Nevis at a height of 
1500 feet. 
24.—Mist on hills 2000 to 3000 feet. 
rain after 14, 
25.—Mist on hills from 2000 feet. 
26.—Hills clear. Gale from E, after 20}, 
27.—Strong gale in early morning. Maximum 
velocity of squalls 117 miles per hour 
from E.S.E. <A building at Glen Nevis 
House was blown down. 
28.—Mist on hills from 3000 feet till 18%. 
Fresh snow from 1500 feet at 19". 
Rain from noon to 195, 


Mist on hills from 


Mist 


Heavy 
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TaBLe X1.—Supplementary Observations at Achariach. 


) Pressure at | Vv E Wind. Mist o 
Date. Hour. 32° and Dry. Wet. Humidity. P apy ee | Cloud. Wieather: Hill n 
Ria favelk ressure,| ills. 
Direction. | Force. 
Inches. 2 - WA Inch. 
Oct. 3 16 9°771 Sy) 51°0 99 Bi/e) WSW 0-1 10 or 1-2 
“i 4 16 9°983 49°7 47-1 83 "292 WSW - 1 10 (0) 1-2 
we 5 Noon 9°488 51°6 44°6 59 "224 NW 2-4 Die AG) odq 0 
eee 18 9°527 47°6 43-1 70 *230 NW 1-4 9 erg 1-2 
if 6 Noon 9°200 45°6 42°3 77 *234 W 1 10 te) 1-2 
55 5 18 | 9°384 43°1 43°0 al "214 W 2-3 10 od 1-2 
= 7 16 9°637 44-1 39°7 68 199 NW il 5 be 0 
2) § 818) @Noon 9-415 | 4971 44:2 68 *238 Calm 0 10 O) 1-2 
ee 9-240 529 | 49-0 75 300 SW 0-1 10 od 1-2 
Arnie Gets 7 9178 52-4 50°0 | 84 330 Calm 0 10 od 1-2 
Ss 9 Noon 9°833 | 505 44:0 | 60 "222. W 0-1 3 be 0 
al aes 13 9°869 50°3 43°4 | 59 213 WNW 1 5 be 0 
5 Eke | Noon 9847 555 52°7 82 362 Var. 0-1 10 or ee 
> » 16 ; 9:905 | 50°9 47°8 80 "295 WNW 1 10 or 1-2 
jae all | 11 ,  Onlor 51°4 46'0 66 "251 Calm 0 10 (9) 0 
ya | eNicon® 1 70RID8 51°9 45°8 63 243 Calm 0 10 (0) 0 
ys | 17 0098 | 489 45°7 79 PH/il Calm 0 10 (0) 0 
3 2 11 9°894 | 53°6 43°1 67 ‘273 W 0-1 10 od 0 
Fs ag Noon 9°878 51:9 48°7 79 “306 SW 0-1 10 od 0 
» | 18 9°964 44°2 43°0 91 | °263 WwW 0-1 8 @ 1-2 
lS Noon 0078 48°9 45°8 80 274 Calm 0 if Cc 0 
1 ass - 17 0°001 49°77 | 43°4 61 ie COALS} SSE 2 4 be 0 
aoe Ld 16 9°74 4807 An 93 “319 Calm 0 10 or 2 
Rem er ies 9777 48-9 | 46°2 81 "282 W e 1-2 10 or + 
<A 9°785 470 | 45-0 86 ‘275 Calm 0 10 0 1 
Rol a his 17 9°786 aw A26 88 "256 Calm 0 4 be 0 
ae (: 16 9423 450 42°5 79 2438 | “SSE 2-3 10 or 1-2 
aye BL il 2-065 | 47 °4 43°7 Ue 243 | SSW 0-1 10 (0) 2 
Ae gliet Noon 9071 48°4 44°] C2 242 | SE 0-1 i © 0 
ed 16 9-048 50°'7 | 43°8 59 217 SE 12 8 od 0 
sy LS Noon 9-053 46°3 45°1 92 "285 Var. 0-1 10 or 1-2 3 
Pa a 16 ' 9080 47:2 45°0 85 7/33 Calm 0 4 be 0 
5 ol 11 9°383 47°8 44°0 74 "245 SSE 1 9 cr 1-2 
eG 7; 9°507 47°5 44°1 77 250 W 0-1 10 (0) 1-2 
a 20) i Noon 9°713 48°9 44°0 68 236 N 0-1 9 C 1-2 
oa? peeled 16 | 9806 46:0 | 43°9 85 263° 1) ‘Calm 0 9 ce 0 
3 22) Noon 9°850 47-7 | 43" 70 "229 SSE 0-1 5 be 0 
sabe 5 hak IG 9°844 47°B | 43-5 71 236 SSE 0-1 10 0 2 
ees Noon 9967 47°5 44°9 82 "268 E 0-1 10 (0) 1-2 
ne Soe 19 | 0008 : 461 44:0 85 264 Calm 0 10 (0) 1-2 
ae | Bae Noon | 9°751 45°6 43°4 84 257 SE 2-3 10 or 1-2 
Vis: ae 16 9°725 45°5 43°7 87 "263 SE 1 1=2 10 or 1-2 
es Noon 9°840 48°2 43°8 Zi 238 SW 0-1 | 10 or 2-4 * 
=; 20 Noon 0°145 46°6 43°6 79 "250 Calm 0 9 c 0 
ty 16 0-094 Is) 46°0 68 "254 Calm 0 10 fo) 2-4 
Silo aa Noon 9°861 56°6 52°9 77 "855 SE 1-2 10 or 1-2-4 
a 28) Woon 9°622 59°8 56°7 81 “417 WNW 2-4 10 odq 1-2-4 
ety |e idl: 9°594 581 | 55-0 80 392 WwW 2-3 10 orq | 1-2-4 
ae hee 16 0321 44°7 38'9 61 182 SE 1-2 10 () 0 
On| 17 0°353 44°5 38°7 61 *180 SE 1-2 10 (0) 0 
| 
,; 80 | Noon \( .0f517 44°7 88°5 64 192 ESE 1-2 3 be 0 
5 Pe 17 0°529 45°1 40°0 65 “196 E 1-2 3 be 0 
2 11 0°555 49°8 43°6 62 "221 ESE 2 2 be 0 
Me 5 16 0°505 480 | 42:9 67 222 ESE 3 0 b 0 
re 17 0°516 48°0 | 42:0 62. 207 E 2-4 0 hq 0 
a ey 18 | 0517 45°5 40°6 67 208 ESE 2-3 0 bq 0 
Nov. 1 15 0°342 52°2 _ 45:0 58 "226 SE 2-3 0 bq 0 
ge 16 | 0:360 50°99 | 44°6 61 230 ESE 2-4 0 bq 0 
ie inte 17 | 0°3859 49°0 43°5 65 "226 SE 1-3 0 bq 0 
Lal ees 2 18 | 0°338 500 } 45:0 68 "245 SSE 1-2 10 | (a) 22 


* On and after this date the occurrence of mist on the Corrie Derrach was noted, indicated by the figure 4. 
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TaBLeE XI.—Supplementary Observations at Achariach—continued. 


| | | | 
| Wind | 
Pressure at : | : 
Date. Hour, 32° and | Dry. Wet. | Humidity. Wapoue Cloud. Weather. miisp ion 
Pressure. | Hills, 
Sea-level, | | | 
| | Direction. | Force. 
a2 ee = : 
Inches; |), Fee hi ie Inch. | 
Nov. 2 19 0°344 49°6 A451 | 71 | 2biL SE 0-1 10 Co) 
io) |) Noon 0°318 | 52:0 47°5 72 277 W 0-1 6 c 0 
ome 16 0°323 48°3 459 | 83 281 SE 0-1 7 c 0 
5 4 16 0°311 45°5 43°9 88 268 | Calm 0 4 Cc 1-2-4 
5D Noon 0°371 50°5 47°5 80 (3293) Calar 0 10 Co) 1-2 
pm ,3 18 0°345 504 | 47-7 82 | 298 Calm 0 10} Ieee 1-2 
» 6 | Noon 0-211 584 | 51:3 86 "350 W 0-1 10° None i 
a 8 16 01196 | 501 | 47:6 83 299 | NNW | 0-1 10 or + 
i: 16 0186 484 45°2 78 264 W 0-1 10 () + 
eS Noon 0°071 49°9 45°3 70 252 NW 0-1 10 ) 1-2-4 
1 
-_ 16 0-051 49°6 | 45-7 74 264 N 1-95 10 aoe 
» 9. Noon 9915 | 52:7 50°0 82 396 | Var. 0-1 10 od a 
ah, 16 9°8368 527 | 49°6 80 318 SW 0-1 10 or i 
5 ©6420 Noon 9-715- | 50° | 47°83 80 "295 N 0-1 10 ° 1-2-4 
a 18 9°682 479 | 45-1 81 266 Ww 0-1 10 od | 1-2-4 
apue.| 15 9°644 48°8 | 45°5 79 268 NW 0-1 10 Co) 1-2-4 
Be 16 9°647 45°7> | 44:8 94 287 Calm 0 10 or zs 
ons. 18 97645 | 44:3 | 43-7 96 277 Calm 0 10 0 1-2 
me 12 Noon 9°496 | 42°0 | 386°5 63 167 SE 1-3 10 oq 0 
Nae el» 16 9441 | 40°3 | 34-9 61 153 E 3-4 10 oq 0 
iy is | 18 9°592 36°2 34:0 81 ‘173 SW - 2 be 1-2 
y, le 16 9613 | 32°77 | 31:0 80 147 Calm 0 9 © 0 
oe 18 9-576 1 35:0 3238 4 75 153 | Calm 0 10 0) 0 
eo 16 9°671 27°5 26nvan 84 126 Calm 0 0 b 0 
so) 0 18 9°740 | 24°4 24:0 | 90 118 Calm 0 0 b 0 
im) 26 13 0°040 34°0 382°1 80 158 | Calm 0 10 Co) 1-2-4 
-_ 17 0-073 38°2 861 83 ‘190 | NW 1 9 © lena 
Seeig) | eiNcon 0°100 46°99 | 44:4 | 83 263 | WSW | 1-2 10 od tenes 
Ae 16 goer! 4700 45%)! 87 ‘277 W 1-2 10 or | 1-2-4 
oy ale 13 9°834 48°9 | 46°9 86 299) } WwW 1-3 10 or ahs 
iy 8 17 97704) 4 51-7 || 501] 89 342 | NW 0-1 10 o ee 
ee 19 13 9-424 | 52:6 | 51°2 90 358 SW 3 10 orq ri | 
Aa 16 9°461 500 | 48°5 90 322 | WNW | 2-3 10 oq e 
 eD 15 9°725 20°77 39"1 87 “220 SE 1-2 10 on biome 
oe 16. | 9:78 40°6 | 38:8 86 216 SE 1-2 10 or | 1-2-4 
Hpac Noon 9°620 40-0 37°5 80 198 SE 0-1 10 or 1-2 
Saeed 16 9°725 390) 35°3 72 ‘169 SE 1-2 9 c 2 
pero 16 0°293 29°6 | 28°4 79 132 W 0-1 0 b 0 
ee 18 0°353 25°8 25°2 82 122 Calm 0 0 b 0 
4 88 13 0°561 25°9 | 25:3 86 121 ESE 0-1 0 b 0 
ee 18 0°547 30°0 | 29:4 90 150 | Calm 0 10 0 0 
;, 24 | Noon 0°416 469 | 42:0 | 68 ‘215 S 12 9 C 2-4 
aL 18 07406 Aves) 45° || 85 730i) aS 0-1 10 or 1-2 
. 25, 16 0°591 47°2 44°3 80 258 SW 0-1 | 10 Co) 0 
eu 18 | 0°604 46'1 44-0 | 85 264 Calm 0 i= 10 Ca) 2 
» 26 13 0:576 | 49:5 466 | 80 |) e283) W o-l ~=— 10 od de | 
po a 13 0°406 =| «(47°71 42°4 | 68 | 221 NW il 10 Co) 0 
oe 16 0°372 449 Agt SH 280 236 NW 1-2 10 0 1-2 
5, 28 16 0534 | 41°1 BRA Sad Te |= 2 SV ae a pe NP i Nal 
ED 16 0361 | 47°9 | 44:0 74 ‘244 | NW 1-2 10) 8 Peed | oe 
a 80 16 O"lb1 | 50:0 47°6 84 300 SW 3-4 10 or ae 
al.) 18 0110 | 497 | 47-7 87 307; WSW | 2-3 10 or ted 
Dec. 1 Noon 07104 49°7 47°4 85 200 | N 0-1 10 fo) re 
ire 18 0.040 | 49:1 46:0 78 275 | WNW | 1-2 8 eines 
5 12 | Noon 9°942 48:0 | 42:7 66 219 | NNW | 2-4 9 eq 0 
na 16 9-969 | 45°0 | 420 78 238 NW 2-4 10 orq z 
ee 16 0°090 48°0 | 45°5 83 274 SSW 1-2 10 org ae 
oo OU Noon 9°638 | 470 | 45:0 86 275 Calm 0 10 or ae 
So 16 97686 | 41:5 | 40-0 88 230 W 0-1 10 0 1 
|) WicoM 9°631 | 51°5 48-7 81 *310 s 1-3 10 org eta 
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Taste XI,—Supplementary Observations at Achariach—continued, 


| Wind 
Pressure at 5 : 
Date. Hour. 32°and | Dry. | Wet. Humidity, | V@P"|______________| Cloud. |Weather. Mision 
Senclovel } Pressure. Hills. 
ea-level, | 5 A | 
| Direction. Force, | 
Inches. a 5 | Ts Inch. 

Dec. 6 | 16 9°517 580 | 509 |, 85 "345 Calm 0 10 or + 
oe Noon 9°619 45:0 | 40:0 66 197 W 1-3 8 ce 0 
pam ae 9618 | 443 | 397 | 67 198 SE 0-1 6 C 2 
ees Noon 9°212 39°0 36°5 81 190 N 1-2 10 org, 1-2 
oa 3 18 9°122 38°0 | 35:0 75 173 |. NW 0-8 10 | oq 2 
srg 13 9°148 32:1 30'8 83 152 | WNW 1-2 10 org | 1-2-4 
aes 16 9°209 382 | 81°38 84 ‘161 NW i=?) 10 olrq | 1-2-4 
=e S10 16 9°436 33:9 | 33°4 94 187 WNW ip 10 orl + 
aie 18 9°434 84°7 | 33°5 89 178 Calm 0 5 be 0 
er el 13 9°649 37°8 36'1 86 194 Calm 0 10 ° + 
oe 17 9°687 35:0 34°2 92 188 Calm 0 10 0 + 
eet 13 9°663 238 23°5 92 ‘117 Calm 0 1 be 0 
ne 16 9-640 24:9 24-2 83 110 WwW 0 0 b 0 
Se 18 9°658 23°0 22:7 91 112 WwW 0 0 b 0 
<i 13 9701 | 36°6 33:8 76 167 NW 1-3 7 eqs | 1-2-3 
ays 16 9°762 37:3 34:1 74 165 NE 0-1 8 eqs | 1-2-3 
3 Le Noon 9°979 37°0 34:5 79 174 W 0-1 9 cs 1-2-4 
pea 18 0°048 36°9 33:0 69 150 NW 0-1 5 be 2 
oe Noon 9°723 33°7 33°2 94 184 Calm 0 10 os + 
Som ea) 16 9°555 84°4 336 92 183 Calm 0 10 orl | + 
wm AG 17 9°736 241 23°4 81 105 Calm 0 0 b 0 
a Ge ay S18 9°742 222 22°0 94 112 Calm 0 1 be ) 
eee) eas 9-281 39°6 37°5 88 =| «208 WNW 2-3 9 odq | 1-2-4 
Wis 17 9°350 35°0 30°9 65 460 | «S182 WNW 1-2 9 ¢ 12924 
ny 16 9241 33:1 32°0 88 | 166 NE 0-1 9 c i=? 
ery: 18 9°267 32°5 31:0 82 |° 152 Calm 0) 9 ( 1am 
ae HY 13 9°478 36°5 32-4 66 | °144 WNW 3-4 10 olr 1-2 
pine 16 9550 39:0 34°9 69 168 NW 0-1 6 es 1 
oo 18 9°597 39°4 35:3 | 69 166 NE 1 9 es 1 
foe ge) 19 9-602 39°3 348 67 159 NW 2 9 e 1 
a) 20 16 9°731 35°3 33°8 86 ‘178 Calm 0 5 be 1-2 
er 18 9°721 34°7 321 74 ‘151 E iL) 2 be 19) 
‘yall Noon 9°482 38°3 36°1 82 189 Calm 0 10 0 12224 
Ss il 16 9*433 35'8 34:9 93 "195 Calm 0 9 c 1-2-4 
ae 18 9-453 84°5 33°7 92 184 SSW 0-1 9 ¢ 1 
ay) Noon 9°477 18°8 18°8 100 102 SW 0 1 be 0 
esi 17 9°607 21°9 21°5 89 104 Calm 0 6 c 0 
pee alr © tS 9°527 21:0 20°9 97 109 SE 0 2 be 0 
oe ae 20 9°549 23°1 23°0 97 120 Calm 0 10 0 0 
i ee 17 8985 36:0 34-1 83 177 SE 2-8 10 orlq a 

I ibn (3 18 8°940 36°2 34:0 81 1738 ESE 2-3 10 osq a 

hase eke 7 8'618 32:9 32°6 97 182 Calm 0 10 osl + 

Ve caiae, as 18 | 8-606 33°7 33°4 92 183 Calm 0 10 ° + 
» 25 Noon 8°785 38-1 35°9 81 187 NNW 1 10 ° 1-2-4 
Sm Dee ih SIRT 5 8°815 39°1 36°2 “rl 184 E 1 9 e 2-4 
a OG Noon | 9:059 38'1 35°8 80 186 WSW 1-2 10 0 + 
otal nie |) elle) 35°1 34°4 93 191 Calm 0 10 od + i 
27, 17 — |: 9408 34°2 32°5 83 164 Calm 0 3 be 1 
” 9 18 9°406 32°1 Ollie a 87 "159 Calm 0 2 be 2 
hOB Noon 9°147 36°3 34:3 | 88 177 ESE 2-3 10 orl + 
a 5 16 = 9051 Br'8 | BbaA |) 8p 182 E ee 10 od + 
129 16 9°172 38°6 87°38 | 94° 219 Calm 0 10 ° Leet! 
130 Noon ~——- 9016 45'9 44:0 | 87 266 ESE 1-2 10 or 1-2-4 
ay 16 9*002 50:0 46°2 75 269 S 0-1 10 o 1-2-4 
mere Mth Wels 9°012 50°0 46°3 76 271 SE ley) 10 or p 
oe GLE | wll 9°434 46°6 43:2 76 241 NW 1=2 10 0 1-2-4 
oe eae oon 9°469 46°1 43:0 78 "2438 SW 1=2 10 0 1-2-4 
eee 9°533 44°9 41°5 76 +225 SW 0-1 i er d 

| 1902 
Jan. 1 Noon 9°378 44°7 41°5 77 DH S 0-1 10 or 1-2-4 

icone 18 9008 44°5 41°1 75 221 SE 1=2 10 org 4 
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TaBLe XI,—Supplementary Observations at Achariach—continued. 


Wind 
Pressure at ‘ 
Date. Hour. tne Dry. Wet. | Humidity. eee ae sO onda \yean ner, ee a 
; Direction. | Force, 
Inches, a | k We Inch. 
Jan. 2 17 9244 43°8 43°5 94 279 WSW 0-1 10 od +b 
5 re 18 9°300 45-1 430 84 “252 WSW 1 10 or + 
RB Noon 9°535 52°9 50°0 81 323 S 1 10 od 1-2-4 
> ee 16 9°521 50°9 47:0 75 277 SW 1 10 or 1 
ae 18 9°518 49° 46°6 82 ‘288 W 0 10 or 2 
cae od Noon 9482 41°8 39:1 80 coll i} ANY 1 10 op 1-2-4 
ie 17 9426 43°1 38°7 68 191 W 122 10 0 2 
Me (5 18 0086 48°5 44°3 72 245 WNW 0-1 10 oq + 
Peg Noon 0204 50°5 45°5 68 250 Nw 2-5 10 org 1-2 
eae 16 0247 48°6 46°0 82 280 NNW 1-2 10 oq 1-2 
ra 4. 18 0:275 48°5 44°38 72 245 NNW 1-2 10 odq 2 
eS) Noon 0-201 46°7 44:0 81 257 NW O=1 10 od 1E9=4 
+ ae 16 0126 46°1 43°2 79 247 Calm 0 10 or 1-2-4 
a 9 Noon 9°621 45-0 41°9 77 231 NNW , 1 10 oq 2 | 
a 18 9-623 45:0 | 41°7 76 227 WNW = 10 orq 1-2-4 | 
ae 10 13 9°797 BOG | 872 81 197 W 0-1 10 0 il-® 
eh 18 9'876 3753 32°9 65 146 W 1-2 10 0 0 
ee TT 17 0°189 30°8 40-0 88 151 Calm 0 2 be 0 
se 18 0°182 30°1 29°3 87 147 NW 0 0 b 0 
ele Noon 9:964 38°2 25°7 80 183 WNW 0-2 10 od 1-2-4 
i 15 18 0134 34°6 30°0 60 120 WNW 0-1 1 be 0 
pats. 18 16 0°490 29°8 28°4 78 128 Calm 0 5 be 0 
on 18 0°518 27°0 26:0 79 114 Calm 0 1 be 0 
oa 15 0°693 25°3 24°3 76 104 Calm 0 0 b On} 
nae eo 18 0711 24°2 23°4 79 102 Calm 0 1 be (Ouma 
no 13 0°523 49°1 45°5 75 265 WSW 0-1 10 od poi | 
” ” 18 0°530 48°7 45:0 75 "257 W 0-2 10 od 1-2-4 | 
og UG 17 0554 49°83 46°5 81 284 Ww 1 10 od + 
ey MEE 18 0°546 50°0 46°5 77 276 WNW 2 10 od 1-2-4 
eel 7, 16 0°335 43°6 41°2 82 232 WNW 0-1 10 0 + 
ee 18 0°313 43°8 41°2 80 230 W 0-1 10 od 1-2=4 
ap als 15 0°237 44°9 40°9 71 215 NE 0 10 ry) 2 
jv, 18 0°246 44:2 39-0 64 187 SE 1 10 0 2 
ap 2 Noon 0:039 45°9 42°7 78 240 Ss 1 10 od 1-2-4 
Dae 30 16 9934 45°8 44:1 88 269 W 0-1 10 or 1-2-4 
», 20 16 9°944 42°1 40°9 90 242 Calm 0 10 0 0 
5b = 8 18 9979 40°6 39°8 93 236 Calm 0 10 0 0 
ag) eal 13 0:051 450 44°9 99 297 Calm 0 10 od + 
a 3 18 0:051 48°56 47°7 94 *320 Ww Ol}, 10 od + 
on 16 0-119 44:9 43°3 88 | +961 Calm 0 10 0 teed 
a: 18 0-083 416 , 40°8 94 "247 iS} 0 7 e 4 
23 1 9°795 48:0 | 45-3 81 270 SSW 0-1 10 or + 
ees 18 9°669 46:0 43:4 82 "252 s 0-1 10 or + 
an OH Noon 9023 36°0 35°4 95 201 | Calm 0 10 osl eo 
Fe ae 18 8974 34:1 31°11 il “139 Calm 0 2 be o | 
ey) 20 8:970 33°6 31°4 77 149 NW 0-1 10 0 O 4 
20 Noon 9°037 357 84°3 87 184 W 0-1 10 osl + 
” ” 17 9'337 By) | 32:0 72 ‘148 NW 1-2 8 Cc 0 
ce 18 9°401 32°1 | 30:9 85 154 WNW 12 10 os D 
., 26 16 9°685 2770 | 24-9 59 087 WwW 0-1 1 be o | 
Oe ey 18 9-672 25°2 23°3 58 | +079 WNW 0-1 1 be 0 | 
a9 33 20 9-661 23°2 22:0 68 | :084 | Calm 0 1 be 0 
a EAT 16 9°359 28°9 26°4 59 093 E 0-1 10 0s 2 I 
se 18 9278 29°2 27°1 67 “106 SE iD i0 to) a | 
as, 20 9:219 29°9 28°4 a5 ae 105, ESE 0-1 10 os ers 
3 (O28 Noon 9°382 33°0 28°9 59 jee SINE NE 0-2 7 cq 0 
7 ae 18 9°633 30°5 Q7°4 60 100 NW 0-1 9 e 0 
os 20 9°706 25°6 24:2 68 | 094 | Calm 0 ) Beat ee 
ees 17 0-172 25°2 24°0 71 | 096 | SSW 0-1 1 be. | 0 
PA aera 18 0209 23°1 22:2 75 0g? SW, 0-1 0 b 0 
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TaBLeE XI.—Supplementary Observations at Achariach—continued. 


| | win | 
Pressure at =| a | 5 
Date. | Hour. | 32°and | Dry. | Wet. Humidity. a apOUk | eee SClondealiivestbien| Meroe 
Seablevelt Tess ure. . : | 1s, 
| : / Direction. | Force. 
Inches. Z | 2 I | Inch. | | 
Jan. 29 19 0242 23°0 21°5 Gl. i. “Oroe pe (SSH Okt © b ) }-0 
oe en 20 0298 17°8 17°4 87 =| *085 E Or Sa Pao b” }, @ 
va | 80 17 0'801 AT :Om! S087 89 063 Calm OF kd Beak be 0 
te ee 18 0°816 120 inter 89 066 eh 0 0 by, sha a0 
nL tal peas 08438 10°9 10°7 93 | 066 Calm 0 0 b 0 
Fea 100 0°869 11-0 108 | 92 | 065 | Calm 0 0 b 0 
<p al 13 1:074 15:0 149 |» <9 wi] 7088 Calm 0 0 b 0 
ei ries 15 1057 15°6 152 Sr gli “SORT Rhy ae 0 0 b 0 
al 16 1:078 15-0 TeVig\l= 89 076 | Calm 0 0 b 0 
99 17 1:077 15°9 15°6 90 080) Hi 0 0 b 0 
Per 18 1:088 14°5 142 | 90 076 = Calm 0) Re 2i6 b 0 
ge 19 1-090 14:0 13°8 92 075 | Calm 0 0 b 0 
9» 20 1°092 15°2 150 | 98 081 Calm 0 0 b 0 
aes 22 1:094 15°3 on 92 f = “if ee es Py 
ae ee 23 1092 14°5 * 92 sa Be be be fee 2s 
Feb. 1 16 0-922 20°9 18°7 46 “052 Calm 0 0 b 0 
ieee 17 0893 1779 9) 1658 66 064 E 0 0 b 0 
oo 18 0°883 18-7 17°0 54 ‘053 ESE 0 0 b 0 
at 19 0°875 £9"7) |e SEO 54 ‘057 Calm 0 0 b 0 
ae? 20 0:869 187° Y el7ee 58 057 Calm 0 0 b 0 
Ke 11 0°587 42:0 365 63 ‘167 SE 2-8 3 beq 0 
»» 99 | Noon 0°595 412 36°6 67 cali} SE 1 2 be 0 
ces 13 0575 41:0 36°7 68 ‘175 SE =o) 1 be =— 0 
ae & 15 0°538 40°6 36°5 70 176 SE 2 it be | ppc 
” ” 16 0°529 41 0 386°4 66 170 SE 1-2 2 be | 0 
i Bn 17 0°522 40-0 36°2 70 175 SE 1-2 2 be 0 
» 9 18 0518 41°0 36°5 67 “172 E 6 1 be 0 
tes 19 0507 412 | 36:8 68 176 ESE 0-8 1 beq 0 
39 #3 20 0°502 40°9 36°4 67 72 ESE 0-1 1 be 0 
i 17 0:295 41°0 36°6 68 174 ESE 0-2 1 be 0 
bs ae 18 0:289 40°0 | 85°8 68 169 W 0 0 b 0 
- ee 13 0°235 34:8 33-0 82 166 Calm 0 10 0 0 
a 17 0176 32°5 30°6 78 "145 Calm 0 2 be 0 
tite ye 18 0°159 29°8 28-5 78 "130 Calm 0 1 be 0 
pm fox 20 0156 27-9 27°0 82 125 SE 0 0 b> |/eaG 
gs 16 9°728 35:0 32°38 75 "153 Calm 0 10 o 1-2-4 
ee ee 18 9°684 36°8 34:0 76 ‘167 NNE 0-1 10 0 ioe 
nad 13 9°349 37°4 36'1 89 198 | WNW | 0-1 10 or + 
= 18 9372 36-0 33°1 75 160 Calm 0 9 c 2 
a ena 18 9°517 29°1 26°7 62 ‘078 Calm 0 0 b 0 
98 20 9°519 20°0 19°3 77 083 SW 0-1 0 b 0 
as 18 9°478 23°8 23°1 83 104 Calm 0 7 c 0 
sy. #8 20 9444 23°8 23°5 92 ‘117 Calm 0 10 0 2 
‘ee Noon 9°402 33°1 32°7 95 180 Calm 0 10 os oF 
re 18 9°539 24-7 | 1288 67 090 E 0 3 be = 
93 20 9°559 27-1 25°8 74 108 W 0-1 2 be 0 
a5) vO 17 9°587 | 29°9 28°5 78 130 | WSW 0 6 c 1-2 
ore 18 9°599 Di Owe |e 2678 80 122 Calm 0 8 e a 
a? 19 9602 27°3 26°5 84 124 Calm 0 6 e a 
a. kevalh gare 9°601 28°38 | 27°83 82 129 Calm 0 8 c a 
te et 9°918 800 | 27°8 67 112 WwW 0-1 2 be 0 
aos 19 9930 25°5 | 24'3 72 100 Calm 0 2 be 0 
os 3 te gece 9°937 21-5) 20:9 83 095 Calm 0 0 b 0 
» 18 | Noon | 0°064 23°5 | 21°8 59 073 Calm 0 7 c 0 
44 98 13 0066 | 23:0 | 21:9 70 085 NW 1 6 ¢ 0 
ae 18 0°101 13°8 13°5? 90? 073% E 0-1 0 b eae 
ees 19 0104 175 16°4 67 064 SSW 0 0 bo ao 
Bey es 20 07104 | 123 12-0 89 ‘068 Calm 0 0 bit ae 
of CFA) eels 0'112 29°8 28°0 72 ‘118 Calin 0 0 b 0 
ee ea) 0127 | 2971 27°5 74 117 Calm 0 0: 25) eae 0 
| | 


| 
| 
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TasLe XI.—Supplementary Observations at Achartach—continued. 

| ; | 
|e | Vapour oe Mist bi 

7 9° a 7 Wi 
Date. Hour. 32° and Dry. Wet. | Humidity. Prcssnies Cloud. | Weather. Hills. 

; Sea-level. ae: 

| Direction. | Force. 

— | = 
Inches. 3 % %, Inch. 

Feb. 15 18 0'078 38°8 35°3 80 188 Ss) 0-1 10 or 1-2-4 
ap UG Noon | 9°861 44°] 39°8 69 201 SSW 1-2 10 oq 2-4 
i 18 9°70 46°83 | 37°6 46 148 S 0-1 9 cq 2 
se He 19 9°71 47-2 | 37°2 43 141 SE 0-1 10 0g 2 
ee 20 9°796 457 48-2 82 251 E 0-1 10 oq 2-4 
Fale Noon 9°871 40°8 | 35:9 64 164 E 1 10 0 D 
ae!) 13 0°014 41°9 37°8 72 189 E 1-2 9 c 1-2 

| Seana 16 07042 41°6 38:0 74 ‘193 SE 0-1 10 0 2 
RL, 18 0°077 40°3 | 37:0 74 186 SE t 10 0 ies 
es! 20 0°091 40:3 | 37:0 74 186 ESE 0-2 10 0 1 
me 20 18 0°061 38°2 35°7 | 79 ‘181 ESE 1 10 to) a5 
oo DE 19 0°062 37°9 85°5 | 80 183 SE 0-1 10 0 + 
ey iy 20 0'049 37'0 35°2 | 85 186 SE 0-1 10 or + 
5a) aa 13 9°890 39°6 369 7 pli) ESE 0 10 Co) 1-2-4 
5) ae 17 9°848 39°7 371 79 194 E 0-1 10 0 + 
eee Noon 9°666 | 43°7 40°7 | iif ; 2a ESE oO-1 | 10 0) 1-2-3 
eo Noon 97585 | 46:0 43°4 | 82 252 ESE o-1 | 10 (0) 1-2-4 
= eae 18 9°561 49°] 450 | 72 “254 SE 1-2 10 oq | 1-254 
oak 16 9°539 48-0 46°0 86 "285 SE 0-1 10 or | 1-2-4 
Son 5D 18 9°565 46°2 45°5 96 297, W 0 10 or 1-2-4 
25 17 9648 | 46°l 43°4 81 251 SE 1-2 8 e | + 
es 18 9°642 45°0 | 42:3 80 239 ESE 0-1 4 be | + 
aa 20 9°665 430 | 41-0 84 "234 SE 12 3 beq 2 
Ay 20 Noon 9°524 40°0 35°83 65 161 K 1-2 10 Co) 0 
4 18 9-463 391 | 34:5 | 66 156 E 2-4 10 o 1 
san Eee Noon Py ae ay | 360 71 175 ESE 3-5 | 10 oq 1-2-4 
a 13 9°235 | 39:0 | 35:7 75 176 ESE 2-4 10 org | 1-2 
im 3 15 9:240 | 39°0 | 35:6 74 174 E 1-2 10 er aig 
oe 18 9°248 38°0 35°1 76 175 E 2-4 10 or a 
oy ete) 17 9°349 40°0 37°6 81 “200 ESE 1-2 10 or a5 
., 18 9°359 38°5 | 37°1 88 205 ESE 0-1 10 or | 1-2-4 
Rot 59 20 9°383 39°5 37°2 | 82 UGS) SE 0-1 4 be 0 

Tapue XII.---Observations taken on January 14th, 1902, during an Ascent of Sgor-a-Mhaim. 
‘ | i 
| | Temperature, 
j | 
Hour. Height. Temperature. | Wind. Force. | Cloud. 
| | Ben Nevis. | Fort-William. | Achariach. 
Es — £ 

Feet. 5 | ° ° | 
10.23 273 20°9 Calm 0 2 is 550 18°7 
10,29 389 22°0 Calm | 0 3 ae ae 19°0 
11 1346 24°4 Calm 0 4 23°3 23°7 20°0 
11.30 2182 24°3 SSE 1-2 7 as a 22°5 | 
12 2954 232 S 1-2 3 24°2 | 25°6 23°8 
12.30 3601 225 SSW 2 1 Be | 506 23°7 
12.45 3601 22°5 SSW 2 1 (19-2) (26:7) 23°7 
13 3197 23°7 S) 0-1 1 19°2 27°0 23°2 
13.30 2644 24°6 Ss 1 1 (19-2) a 23°5 
14 1741 26°9 S 0-1 1 19°2 2ni 26°2 
14.30 848 26°0 Calm 0 0 ase oe 26°0 
14.48 320 28°2 Calm 0 0 an 25°5 
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Isopars AND Winps av 8 a.m. From the Weekly Weather Reports of the 
Meteorological Office, London. 


27th October 1901. 1st November 1901. 


Fic, 2.—Fohn. Rainy Weather. Fic. 3.—Fohn, Fine Weather. 


Ist February 1902. 11th February 1902, 


93 — 


Fic. 4,—Up-bank Thaw. <Anti- Fic. 5.—Up-bank Thaw. Cyclonic 
cyclonic conditions, conditions, 


( 0687.) ) 


The Mid-Station on Ben Nevis. By R. T. Omonp. 


In the year 1896 the Directors of the Ben Nevis Observatories arranged that a 
temporary observing station be opened at the hut on the road half-way up the hill. A 
barometer, rain-gauge, and set of thermometers were provided, also a Richard barograph, 
thermograph, and hygrograph. The hut stands on steeply sloping ground facing west- 
ward, and is 2190 feet above sea-level. The barometer and barograph were placed in 
the hut; and two Stevenson screens for the thermometers, the thermograph, and the 
hyerograph were placed on the hill-side in its vicinity along with the rain-gauge. 
Though the site was not an ideal one for the purpose, being on the side of a hill and not 
on a peak, it was considered that valuable information as to the condition of the air 
between the level of the sea and that of the summit might be obtained by occasional 
periods of observation at this Mid-Station. This expectation has been realised, especially 
as regards the distribution of temperature in summer. 

In the summer of 1896 Mr T. S. Murr resided and took observations at the Mid- 
Station for six weeks. Mr Muir was also at the Mid-Station in the summers of 1897 
and 1898; he was assisted and his work supplemented in the former year by Mr Atrx. 
DryspaLE and Mr Avex. AITKEN, and in the latter by Mr Camppety IRons and 
Mr Arrken. In 1899 Mr D. W. Witton observed for some weeks in summer, and 
in August 1902 Messrs J. H. Mactacan WeppERBURN and Roperr AITKEN carried 
on a very complete series of observations at the Mid-Station along with temperature 
readings at three other places on the side of Ben Nevis. 

Mr Morr discussed the observations made during the first three years in a paper 
communicated to the Scottish Meteorological Society and published in their Journal.* 
In this paper he dealt mainly with the differences of temperature between the Mid- 
Station and the Summit and Base Stations, and the connection of the variations in these 
differences with varying types of weather. There are many interesting and important 
results brought out in Mr Murr’s paper, one of which may be mentioned. Referring 
to periods of high and low barometric pressure, he says: ‘‘ An approaching change for 
the better is indicated from two to three days beforehand by the summit temperature 
approaching nearer than usual to that of Fort-William during the day, while the Mid- 
Station temperature follows in agreement, but more sluggishly. Such a phenomenon, 
when strongly marked in the afternoon during the heat of the day, and when maintained 
for some days, indicates a longer period of fine weather. On the other hand, an 
approaching depression is shown first by the Mid-Station temperature, then more 
slowly by the Ben Nevis temperature, becoming lower relatively to that of Fort- 


* Journal of the Scottish Meteorological Society, vol. xii. p. 152, “Temperature Observations at the Mid-Station on Ben 
Nevis,” T. S. Murr, M.A. 
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William during the night. That also occurs two or three days beforehand, and, 
when strongest after sunset and before sunrise, points to a prolonged breakdown in 
the weather.” 

Mr Murr has thus shown that the combined temperature observations at the three 
stations on Ben Nevis had a distinct predictive value, in addition to the information 
they gave as to the vertical distribution of temperature up to 4400 feet altitude. 
The readings taken in 1899 by Mr D. W. Witton were in continuation of Mr Murr’s 
work, and confirm his conclusions. The main object of this paper is to put on record 
and draw attention to the further set of observations taken in 1902 by Messrs J. H. M. 
WEDDERBURN and R. AITKEN. 

The observations in 1902 were taken for only about three weeks, but were very full 
and complete. They extended from the 6th to the 29th of August. From the 7th to 
the 21st Mr WEppERBURN and Mr Arrxesn, in addition to ten readings daily at the Mid- 
Station, took temperature observations at certain hours at three additional stations, one 
lower and two higher than the Mid-Station. These stations were all on the slope of the 
hill-side, but, like the Mid-Station, were at places where there was a ridge or projection 
that to a certain extent kept them apart from the main ascending and descending 
currents of air on the hill-side. The heights of these three stations were respectively A 
1800, B 2605, and C 3375 feet above sea-level, the Mid-Station being 2190 feet. 
Temperature readings were taken at A at 11" and 16", at B at 12 and 17”, and at C at 
13". On the 7th and 8th these observations were made with a sling thermometer, but all 
the subsequent ones were taken with an Assmann psychrometer giving both dry and 
wet bulb values. During this period, 7th to 21st August, observations of pressure, 
temperature, cloud, and notes of weather were made at the Mid-Station at 9°, 10", 12, 
13", 147, 16", 17", 217, and 22". The readings at 9", 10", 14", 21", and 22" were continued 
till 29th August, when the station was closed. The rainfall at the Mid-Station was 
measured twice daily, at 9" and at 21". The barograph, thermograph, and hygro- 
eraph served as a check on the eye readings, and were used to interpolate any omitted 
entries. 

The tables on page 691 contain the Mid-Station observations ; mean values are given 
only for those hours at which the record extends from the 7th to the 29th inclusive, the 
readings made on the evening of the 6th being not included in computing these means. 
Interpolated values are indicated by brackets. 

Taste I.—The barometer reduced to 32°, the first figure, always a 2, being omitted. 
Any discussion of these readings would involve their reduction to sea-level, and com- 
parison with the actual sea-level pressure as shown by the barometer at Fort-William. 
This has not yet been carried out. 

Tas_K I].—The amount of cloud, including fog and mist, which are reckoned as equal 
to 10, observed at the Mid-Station. 

Tasie I]].—Rainfall. The gauge was read at 9" and 21”, the totals for the 23 days 
being 2°68 inches at 9" and 1°57 inch at 21". Or, roughly, in the ratio of 10 to 6, 
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the greater fall taking place in the half-day ending at 9 a.m. The third column 
gives the total for the 24 hours ending at 9 a.m., entered as usual to the previous 
day. During this time, 7th to 29th August, the rainfall at the Summit was 6°32 inches, 
and at Fort-William 3°81 inches. 

Taste 1V.—The temperature, dry and wet bulbs, and self-registering maximum 
and minimum thermometers read and set at 22" in the Stevenson screen. There were 
many cases of the wet bulb reading higher than the dry, and attention is drawn to them 
in this table by printing the wet-bulb entry in italics in all such cases. A comparison 
with the cloud table shows that in every instance except one (11th August, at 22") there 
was either mist, fog, or overcast sky when this occurred. ‘The dry bulb under these 
circumstances is dripping with moisture, and the higher reading of the wet bulb is 
sometimes explained by the supposition that the dry bulb is acting as a more perfect 
wet bulb than the muslin-covered one. But it is difficult to see how any evaporation, 
and consequent cooling, can be taking place from either when moisture is being deposited 
on the dry bulb. It may be that vapour is being condensed into water on each, but 
more rapidly on the muslin-covered wet bulb, which is therefore raised in temperature 
more than the dry bulb by the consequent liberation of heat, but more probably the 
higher temperature of the wet’ bulb is a direct effect of radiation. The screen does not 
perfectly protect the bulbs from solar radiation, especially not from reflected radiation 
from the ground, and the rougher surface of the muslin-covered bulb is doubtless a 
better absorber of radiant heat than the wet glass of the dry bulb. LHither of the two 
latter explanations indicates that the temperatures recorded by both bulbs are hagher 
than the true air temperature, while the other explanation, that the dry bulb acts as 
the more perfect wet bulb of the two, implies that both are below the true air tempera- 
ture. ‘This curious case of the wet bulb being a few tenths of a degree above the dry 
has frequently been observed during the day time at the Summit, and it is often an 
indication there that a fog is going soon to disperse. It has also been noted that at 
night sometimes the wet may be a little below the dry, though the air is foggy and 
saturated : an effect probably of terrestrial radiation lowering the temperature of both, 
but the wet more than the dry. 

It is possible that during a rapid fall of temperature in a saturated or nearly 
saturated atmosphere the wet bulb may occasionally read higher than the dry, because 
the muslin covering prevents the change of temperature affecting the wet bulb as 
rapidly as it does the bare dry bulb, and thus, when the temperature of each is falling 
quickly, the wet lags behind the dry bulb. This, however, cannot be the cause of the 
higher readings of the wet bulb at the Mid-Station and at the summit of Ben Nevis, 
for at both places during such times the temperature, as a rule, is very steady, changing 
little from hour to hour; radiation seems the most probable explanation of this curious 


anomaly. 
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Observations at the Extra Stations. 


The temperature observations made at the three additional stations will be found in 
TaBiE V., page 692. Mr WrppERBURN and Mr ArrKeN were unable to make simul- 
taneous observations at all the stations, but they arranged that the readings at A, B, 
and C should be taken at fixed hours, and that at each of these hours a reading should 
also be taken at the Mid-Station. At these three stations there was no instance of the 
wet bulb reading higher than the dry, though it was occasionally equal to it, which would 
appear to indicate that the bulbs in the Assmann psychrometer are better protected from 
radiation than those in a Stevenson screen. 

Taste VI. shows the difference of each temperature reading at these three stations 
from the simultaneous reading at the Mid-Station. At the bottom of the table is given 
the standard difference, that is, the difference which would exist supposing the tempera- 
ture to decrease regularly at the rate of one degree for every 270 feet, which is the 
average rate of change between the Base and Summit of Ben Nevis. It will be seen 
that the observed differences vary considerably from these standard values, indicating 
that the temperature did not decrease regularly with height at the hours covered by 
these observations. This is a point of some interest, as these hours range from 11 A.M. 
to 5 p.M., and do not include the night and early morning, at which times inversions 
and vertical irregularities of temperature are most frequent. During these 14 days, 7th 
to 20th August inclusive, the mean temperature at Ben Nevis was 37°°6 and at Fort- 
William 53°°8, in each case computed from the mean of the 24 hourly values on each 
day, thus giving a difference of 16°°2, which is only slightly greater than the average 
August difference between the Summit and Base. The mean of the two is 45°'7, and 
the mean temperature at the Mid-Station, average of daily maximum and minimum, is 
46°'1, that is, 0°:4 higher. At the hours of observation, however, the temperatures at 
the Mid-Station were more often below the mean of Summit and Base at the same hour 
than above it. 

In Taste VII. is given, first the mean of the Ben Nevis and Fort-William tempera- 
tures at each hour of these observations, and second the differences of the Mid-Station 
from these values. It will be seen that the Mid-Station ranges from about three degrees 
above to an equal amount below the mean of Summit and Base. A comparison of this 
table of differences with the differences of the three extra stations from the Mid-Station 
given in TaBLe VI. does not show any evident connection between them : the vertical 
distribution of temperature on the slopes of Ben Nevis is a very complex phenomenon. 

In regard to the general weather of August 1902, the Meteorological Office reports 
show that from the 7th to the 12th depressions were passing over or near to the British 
Islands; that on the 13th a temporary improvement began, an anti-cyclone coming up 
from the south; but by the 17th shallow depressions had again begun to dominate our 
weather, and continued to do so till the 20th. There was thus no long or well-marked 
spell of fine weather while these readings were being taken. 
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Ben Nevis Mid-Station, 2190 feet above sea-level, August 1902. 


II.—AmounT or Croup. 


m, stands for mist, and f. for fog. See crate Ta 


I.—BAROMETER REDUCED TO 32°. 


The 24 
Joh, | 1h, | 12h, | 13h, 14m, | teh, | 17h, | gam, | 22h, Joh.) rob. | 174.}19h.] 13h.) 14h.) 16h./17»,| 21h, | gen, f oh. | 21m, | Bee 
| at 9h, 
Inch.| Inch. | Inch. | Inch. | Inch. | Inch. | Inch. | Inch. | Inch. Inch. | Inch.| Inch, 
a ap we i es < 7568 | 7:567 | 77545 |. ell Sel se iogeellh are nt Yltos 7 4 fs em |aee 
7°554| 7:558 | 7560 | 7-564 | 7:564 | (7°565)| 7567 | 7582 | 7585 | 5| [8] |10] 9]10]10]..]10] 10 | 10 WE Beall anne 
7630) 7°632 | 7°639 | 7:639 | 7°634 | 7-652 | (7-655) | 7:656 | 7666 | 6/ 6 | 3] 2] 4] 8| 7/10) m. | mf .. | 18 14 
7734) 7-731 | 7:744 | 7-739 | 7-735 | 7-727 | 7-725 | 7-666 | 7°665 | 10] 10 | 10] 9] 10/10|10/10] m. | 10 | ‘01 | -06 15 
7682 | (7°685) | 7-680 | (7°680) | 7°676 | (7°680) | (7°685) | 7695 | 7702 | 8} 10 |..]|10]/..] 4]..].. 9 He || SG ce ‘11 
7671| 7675 | 7:674 | 7-681 | 7°669 | 7-664 | 7657 | 7-665 | 7°667 | 10} 10 | 10]10]10]10/10]) 9] 4 |) aut |} Oe “08 
aKOe) eranObmn Om mn TavOS| sev cObin|) 702 ||) TOOT OSr alvaOrOn) elie 2) 1 SQ ber sal 18 ea en 7) Towle 10 5 ae a 
7619} 7619 | 7°620 | 7617 | 7°621 | 7613 | 7-608 | 7612 | 7615 | 0] 4 | 9/10/10]/10]10/10]) 10 | 10 a ae ae 
7617 | 7:627 | 7632 | 7-643 | 7-643 | 7643 | 7648 | 7:666 | 7674 | 10] m. |m.| f.|m.]m.|m.|m.| m. | 10 so |) cB} 13 
7656| 7°659 | 7°657 | 7:648 | 7:645 | 7-625 | 7-621 | 7608 | 7608 | 5/ 8 | 4] 8] 8/]10]10]10] 10 | 10 04 
7561) 7:546 | 7541 | 7-540 | 7-534 | (7-525) | (7:520) | 7°505 | 7504 | m.| m. | m.|m.|m.| 10 Toy || LO) 04 
7-442 | (7-445) | 7-427 | (7-425) | 7-412 | (7-395)| 7:372 | 7338 | 7323 }10! 9 |..] 8 10 10} 10 |, 10 06 47 
7°251| 7:249 | 7:240 | 7-229 | 7-219 | (7215) | 7:213 | 7:246 | 7-246 | m.| m. |m.|m.|m./m. m.| 10 | 10 Gal |) al} 19 
7331 | 7°388 | 7:347 | 7°355 | 7°357 | 7:390 | (7°390)| 7:374 | 7:370 | 10} 9 | 9} 6/10] 9] 8] 7} Io | 10 ol 24 
7°374| 7°387 | 7404 | 7-498 | 7-450 | 7472 | 7-491 | 7°572 | 7584 | m.| m. /10]}10/m./ 9} 9]10] 1 | 10 24 | ‘07 08 
7689)| cag) \vav2ie | v2) | weaved | @ev26)\@ev25).\| 7-703) ||) 7-702) |) 5) 2) 4)" 611 8h) 9 so | 10 8 01 17 
7603| .. ie of 7557 ue ae OS |) WEEMS. |/ A || Ss [foe loo Woe Na) ca) Sa) st |) 1 i? || ea 87 
(OP Fae me is 7417 ore 2 (OD ees | OA Woe | aa ca | HO) So | ce 8 9 | -46 | -03 14 
Gace vs ie 7°400 - - LP |) TEEN), |i) Tit, |) Se Wee [co || LON) oo lc |] te BK ]) si] eG “31 
7559| ae Bc T7577 os Le OLN AWE |) GOD. Noe Pca se ce eds |) Of ay |) 0s |) iit “98 
i613)|| oe fs 7601 - se EB CEE KO) SEV ab Wh co ae | Gan alae 1 a | ey 
7bpli||.. Pe oi 7564 a * CED | WeOB || Wa) THO |lce cc | cc |) El ce: I cc 7 4 ne oe ve 
MD yila|| ec - Ee 7548 _ s ree | ae || By aH ce ae Icce [fimelllce |] ca] 2 |) ae be 05 “15 
7516| .. a - 7522 ae es GREN) | (CRED) ||) DO WS 6 ae Wa Se |] oo |) TO) Tee) | Sim) |) a. - 
W558)| =e ae de 7555 Re a FD || PAO | 7AS|| EL |) ce Pe Won ON co Il ae ll Se | GRO [eG | alee ||) Zea 
IV.—TeEMPERATURE—Dry AND WET BULBS. 
10%. 114, 12). 13h, 14), 162, 17, | 21h, 22h, Max. | Min. 
| 
Wet. | Dry. | Wet. | Dry. | Wet.| Dry. | Wet.| Dry. | Wet.| Dry. | Wet.| Dry. | Wet.| Dry. | Wet.) Dry. | Wet. | Dry. | Wet. 
° | | ° °o ° ° ° ° 
a y <3. |\\bpcralh eee eee : Beall ix ° | 56:0 | 45°6 | 44-0 | 41°83 | 45:0 | 41°3 3 ms 
43°0 | 45°2 | 43°1 | 45-1 | 43°5 | 46-2 | 45:1 | 46°0 | 45-0 | 461 | 44:9 | (4674) | .. | 45°7 | 441 | 43°7 | 41°C | 431 40'5 46°7 42-0 
42°2 | 44°5 | 42:0 | 44:0 | 43:0 | 47-2 | 44:4 | 46°8 | 43:9 | 48-4 | 45°1 | 47°6 | 45:6 | 46°0 | 44°9 | 43°38 | 44:2 | 43°9 hh? 50°7 39:7 
43-1 | 44-9 | 43-1 | 45-7 | 44°1 | 46°8 | 45°5 | 46-0 | 44°9 | 45°8 | 45°3 | 45°6 | 45°1 | 44°5 | 45-1 | 441 | 447 | 43-2 43°6 47-1 404 
37°8 | 39:0 | 38°3 |(39°4)| .. | 40°7 | 39°9 | (41-4) 41'9 | 40:2 | (44:7) | .. |(449)| .. | 37:3] 367 | 37-0 36'1 45°7 36:6 
42°8 | 44°0 | 43°6 | 42-7 | 42-9 | 42-9 | 43-1 | 43:0 | 42°8 | 43-0 | 43:0 | 43°1 | 42°8 | 43°8 | 43-1 | 429 | 42°5 | 42°0 42-1 45°6 369 
418 | 44:7 | 43:9 | 46°8 | 45°5 | 48:8 | 47-6 | 49-8 | 47-1 | 52:0 | 49°9 | 53-2 | 50°4 | 49°0 | 47°8 | 471 | 449 | 46:2 43-2 54:0 39'3 
47-1 | 49°7 | 48°6 | 51-1 | 50°0 | 5171 | 49°8 | 5271 | 50°9 | 51-8 | 501 | 53°0 | 50:9 | 52:2 | 50°5 | 49°7 | 48°7 | 49°1 48°7 54:7 43°3 
AY'6 | 47°9 | 48°5 | 47-7 | 48-1 | 48:0 | 48:3 | 4871 | 48:5 | 48:5 | 49-0 | 49°4 | 49:8 | 49:0 | 49:2 | 49:0 | 49-3 | 49°0 490 50:8 46°0 
50°% | 53:0 | 52:1 | 54:5 | 53°1 | 54-7 | 54:1 | 54:0 | 53-1 | 54°38 | 53°4 | 53°8 | 53°6 | 53:6 | 53:1 | 52:0 | 510 | 514 50'9 55:8 47-0 
50°9 | 48°4 | 49:1 | 49°7 | 50:1 | 50-2 | 506 | 50°5 | 50-8 | 50°8 | 51-0 | (56°3) . 1(5°6)| .. | 484] 48:4 | 48-0 47-7 566 48:0 
45:9 | 47-3 | 47-1 |(48°5)| .. | 51-0 | 50°1 |(51°3)| .. | 51-8 | 50°3 | (51°9) . | 508 | 501 | 46:5 | 46-9 | 46:0 46-2 519 44:5 
AGS | 45:3 | 45-5 | 47-0 | A7%-1 | 45:2 | 45-7 | 47-0 | 47-1 | 47:0 | 47:3 | (4770) | .. | 441 | 444 | 42°8 | 430 | 42:3 425 47°8 42°3 
40°9 | 42:0 | 41:0 | 43:2 | 41'8 | 44:0 | 42-1 | 45:2 | 42-0 | 47-0 | 43°71 | 48°4 | 45:2 | 45°8 | 42°3 | 41°3 | 40°4 | 41°0 40°4 50-1 40:0 
AS'1 | 44°B | 44-7 | 44:0 | 44-2 | 45:9 | 44-6 | 43°5 | 43-9 | 45°0 | 44:0 | 47°5 | 461 | 44°7 | 44-2 | 401 | 39°7 | 41°0 39°1 472, 401 
| y 2 
37°3 | 40°7 | 35°5 | 42-7 | 39°9 | 44-3 | 41-4 | 45°9 | 42-1 | 46:0 | 43-0 | (43:0) (42°1)| .. | 45:0] 42:0 | 48-4 42:9 47°0 361 
51:7 | 51°6 | 51-7 , a ie : ie | 54:9 | 54:9 Gd ca || GAEL || Ge |) GRAD 52°6 550 43:7 
Av-9 | 48°5 | 48:5 5 be 50:0 | 50-1 : .. | 476 | 47:0 | 48:0 471 52-9 47-0 
47°5 | 47:0 | 47-1 | 48°2 | 48-1 .. | 441] 44:1 | 44-2 44:2 53'9 44:0 
43-1 | 44-8 | 43°6 48:0 | 47:8 | .. | 4556 | 44:9 | 46-1 45°7 50°8 41-2 
| 
46°8 | 47-2 | 47-2 480 | 47°8 514 | 481 | 48-1 47:0 519 45-9 
48°3 | 50°0 | 47-4 55°83 | 52°5 51:3 | 48°6 | 49:8 480 561 46:6 
47-2 | 50°0 | 49-1 48°2 | 48°1 45:0 | 44:0 | 46°35 45°0 51-2 450 
411 | 43:0 | 42°5 | | 45°8 | 44-1 [42°0]} [41°0] | [42°0} | [41-0] } [47:0] | [89-0] 
45°0 | 46:2 | 45°5 | 48°6 | 47°5 | 461 | 44°9 45°4 44°7 50°5 42°4 
| | 
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Ben Nevis Mid-Station, 2190 feet above sea-level, August 1902—continued, 


V.-—TEMPERATURE At Extra STATIONS. VI,—TEMPERATURE DIFFERENCES FROM MID-STATION. 
A, 1800 Feet. B, 2605 Feet. C, 3375 Feet. ie RB. G 
11, 16h, 12h, 17h, 13h, 11h, 16h, 12h, 17h, 13h, 
Dry. / Wet. | Dry. | Wet.] Dry. | Wet | Dry. | Wet.| Dry. | Wet. | Dry. | Wet. | Dry. | Wet.] Dry. | Wet.| Dry. | Wet. | Dry. | Wet. | 
| il 
ees (ee eee mr ae ceeded | 
8 51-4 Rest tl Detke dein | PETAL vee) | Abate wee | 424 tye 74 sa ete Delt d AON aes -07 -44 
9 48°2 | 45°5 | 46°6 | 45°3 | 44°1 | 42°1 | 43°3 | 43:2 1 39°6 | 39°6 2°5 |1+1°4 1:0 |+0°2 27 -34 12 ,-1°9 6-4 |-5'3 
11 45'1 | 44'4 | 45°9 | 43°5 | 41°4 | 41°4 | 41°7 | 40°8 eK ai 2°4 5 2°8 07 1°5 hy; 2, 2°3 ite ieee 
12 53°8 | 50°0 | 58 3 | 52°2 | 46°8 | 43°0 | 47°5 | 44°61 43°7 | 42°4 7:0 4-5 51 1:8 2°0 4°6 1.5) 3'2 61 4-7 
13 55°4 | 50°9 | 55°4 | 50°7 | 51°4 | 49°6 | 51°1 | 47°1] 46°8 | 45-0 4°3 0:9 24 |-0°2 14+0°3 0-2 11 3°4 By} Bye) | 
14 49°3 | 48:9 | 51°1 | 50°9 | 48-0 | 47°8 | 48°4 | 48°29 45°5 | 45-3 1°6 0°8 17 {+171 0°0 0°5 0°6 1:0 2°6 372 | 
15 59:0 | 54°3 | 55°6 | 53°21 53°6 | 51°1 | 51°1 | 49°81 49°3 | 48-2 4°5 1% 1°8 |-04 J-1'1 3°0 2°5 3°3 4-7 49 
16 5il*5 | hl-4 one ... | 50°0 | 49°8 an gon | |e) abil 1°8 1°3 —0°2 0°8 3°72 Bir 
18 i Oia oe .. | 45°7 | 45°55 ate .. | 46°0 | 45°3 csi es sas ee = 7+0°5 0°2 ahs = 1:0 oy 
19 48°6 | 44:2 | 50°7 | 44°6 | 43°2 | 38°8 | 44:1 | 40°31 39°7 | 36:3 54 2°4 2°3 |-—0°6 |-0°8 3°3 17 |-2°0 bab 57 | 
20 46°9 | 45°9 ho .. | 44°0 | 42°7 ae vee [| 39'9 | 39°8 2°9 Wey ae a 19 1°9 500 aon 36 ro | 
21 60°1 | 43°4 Arye Pea eleialoues wie ee OOS OMB oan 74 |+8°5 2°6 |-3°6 69 |-5°4 
| ‘ 
Standard 
Difference.| ... ts a: ae ‘e a ds ey be wee [+14 woe [oe de: see AD ieee eal ab —4°4 
| 
| Nore.—Where the dry-bulb value only is entered, the reading was 
taken with a sling thermometer ; where both dry and wet are given, 
it was taken with an Assmann psychrometer. 
VII.—MEAN oF Ben NEvis AND Fort-WILLIAM DIFFERENCE OF Mip-STATION FROM THE FOREGOING, 
TEMPERATURES. Mid-Station higher in bold, lower in italic type. 
i . a a > 
| gh, | 104, | 114, | 12h, | 13, | 14h, | 16h, | 17, | 21m, | gam, J gh, | 10h, | 11%, | 19h, | 13h. | 142, | 16h, | 17h, | 21h, | ooh 
j | 
ime 3 | ° | ° ° °o ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °o ° 
if 44-2 45-2 | 45°1 | 46°4| 45°9 | 45°7 | 45°6 | 45'8| 42°4) 41°6 of 0 ‘0 a2 7h “4 (8) Oil 1°4 
8 | 43°4 | 44°4 | 45°4 | 46°3 | 47°3 | 47°9 | 47°2 | 46°9 | 44°1 | 44°5 iD 1 1M, ‘9 SS 5) “4 *Y) ay} 
9 44°] | 45°6 | 46°1 | 46°7 | 46°5 | 46°0 | 47°7 | 46°8 | 45:2 | 44°7 2 4 4 1 GS “2 ait B23. TE 7 
10 40°4 | 40°6 | 41°3 | 41°6 | 42°9 | 48°0 | 43°4 | 43°0 | 38°83 | 38°8 #5) L6 19 SO CLO SL SCS) eS) ieee AG 
} a1 | 448 | 44-5 | 44-0| 44-1] 44-3) 44-8 | 45-7| 45-5] 481] 408 | -7 | » | 28 | re | 18 | re | ee | 12 | 
12 45°6 | 46°9 | 48°7 | 50°3 | 50°7 | 51°5 | 52°7 | 50°9 | 46:0 | 45'8 Od 22 19 LS "9 15) a) ey ial 
13 49-2 | 50°2 | 51°3 | 52°7 | 58-7 | 53°0 | 52°7 | 52°21 49°6 | 48°6 v2 "6 "2 256 16 12 3} 13 ‘1 
14 48°3 49°4 | 49°8 | 50°2 | 50°3 | 50°3 | 50°5 | 50°5 | 49°3 | 48°8 Heil TS a1 22 22 18 Hoi WS) 3 
15 49°4 | 51°5 | 58°4 | 55°4| 54°7 | 54°6 | 54°7 | 54:2 51°83 | 50°6 9 115) il We CH "S "9 6 | 
16 49°9 50°4 | 51°8 | 52°1 | 54°0 | 538°6 | 53 9 | 52°6 | 47°6 | 46°9 5 2:0 a1 19 oo 28 | (2°4) | (3'0) 8 
Wi 48°9 49°3 | 51°7 | 52°2 | 52°7 | 52°38 | 510 | 49°5 | 46°4 | 46°0 30 AO NAGA | HAN AGIAN ETOP) (8) 133 71 
18 44°5 | 44°6 | 44°8 | 45°7 | 46°4 | 46°31 47-3 | 46°6 | 44°5 | 44-1 15 "7 LES 5) 6 Wha (OP) Wl 295 Tet 
19 43°2 | 44°5 | 45°3 | 46°1 | 46:0 | 46°7 | 47°7 | 45°5 | 40°7 | 41-0 | 2:2 | 25 | 22 | 2s 8 3 ‘7 5) 6 
20 44°4 45°0 | 46°7 | 46°8 | 45°1 | 46°1 | 47°3 | 47°1 | 42°0 | 41°7 L'4 3) a7 9 L6 Lr "2 10 19 
Mean 6 Ss | ty GO Oz 6 0 | =i 
/ | 
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Mean Daily Temperatures at the Ben Nevis and Fort-William Observatories. 
By R. T. Omonp. 


Tables have been prepared of the average temperature at the Ben Nevis and Fort- 
William Observatories on each day of the year, using the records of the twenty years 
1884 to 1903 inclusive. Table I: gives the average daily temperature at Ben Nevis, 
Table IL. that at Fort-William, and Table III. the differences between them. These 
tables have been prepared as follows :— 

Ben Nevis Observatory.—In summer the dry- and wet-bulb thermometers were 
exposed in an ordinary Stevenson screen 4 feet above ground, and in winter in a 
smaller-sized double-louvred screen, placed on a ladder-like stand, and moved up or 
down so as to be always about 4 feet above the surface of the snow. These 
thermometers were read hourly, and the average of the dry-bulb readings for the 
24 hours of each day is taken as the temperature of that day. ‘Table I. is the 
arithmetical mean of the values so computed on each day of the year. 

Fort-William Observatory.—The observations at Fort-William, from 1st January 
1884 to 31st July 1890, were made by Mr Corin Livineston at the Public School. 
The thermometers were placed in a Stevenson screen 4 feet above ground, and the 
daily temperature was assumed to be the mean of the readings of the maximum and 
minimum thermometers on each day. From 1st August 1890 to 31st December 1903 
the temperature was obtained from the hourly records of the self-recording photographic 
thermograph at the Fort-William Observatory, which was placed against a north wall 
of the Observatory, the bulbs of the thermometers being 5 feet above ground. The 
average of the 24-hourly values of the dry bulb on each day is taken as the temperature 
of that day. A table was prepared giving the mean temperature of each day of the 
year from these data by simple averaging, but a comparison of the monthly mean 
temperatures of seventeen months (August 1890 to December 1891 inclusive), during 
which Mr Livineston continued the observations at the Public School after the 
Observatory records began, showed a small difference between the monthly mean 
temperatures, as computed from the Max. and Min. in the Public School screen and 
from the hourly values of the Observatory dry bulb. The differences between the 
observations at the Public School and at the Observatory in Fort-William have been 
discussed with some fulness,* but the following table, showing the mean monthly 
temperatures at the Observatory, at the Public School, and the difference between them, 
for these seventeen months, gives all that is necessary for the comparison of daily mean 


* Journ. of Scot. Met. Soc., vol. x. p. 49. 
TRANS, ROY. SOC, EDIN.—VOL. XLIV. 4A T 
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temperatures. When the Schoolhouse temperature is above that at the Observatory 
the difference is printed in heavy type, and when lower in italic type. 


1890. 1891, 1891, 


Aug.| Sept.| Oct. | Nov.| Dec.] Jan, | Feb. | Mar.| Apr. | May.|June.| July.| Aug. | Sept.| Oct. | Nov. | Dec. | Year. 


——————t ff | nf | 


Observatory . | 55°3 | 566 | 49°3 | 42:8 | 38°1| 39-1 | 43-2 | 3774 | 42-6 | 48-2 | 574 | 56-7 | 55-5 | 54-1 | 47-0 | 41-4 | 41-0 | 47°0 
School. | 55°9 | 56°6 | 48°6 | 42°0 | 37°21] 38°5 | 43-0 | 37-6 | 42°6 | 48-4 | 58 0| 57°3 | 56-2 | 54-7 | 47-1 | 40-8 | 40-2] 47-0 


Difference . ‘6 ‘0 ay 8 ‘9 6 2 2 ‘0 2 6 $| 7 6 ‘1 6 8 ‘0 


These differences between the Observatory and the School temperatures show a 
distinct though not very regular seasonal change. As the School temperatures are — 
employed for about one-third of the time discussed, viz. seven out of twenty years 
from January to July, and six out of twenty from August to December, the following 
corrections have been applied to the Fort-William table of mean values so as to make it 
represent, as nearly as possible, what would have been the values had the Low-Level 
Observatory been in operation during the whole period of twenty years :— 


Dates. Correction. Dates. Correction. 

January ot +0°2 July 1-31 — 02 
February 1-28 +01 August 1-31 —0:2 
March 1-31 0-0 September 1-20 -—01 
April 1-30 0:0 September 21—Octr. 10 0:0 
May 1-31 -0:1 October 11-31 +01 
June 1-30 —0°2 November 1-30 +02 

December 1-31 +0:2 


Table II. contains the temperatures at Fort-William, computed and corrected as 
described. 

Difference of Temperature.—In Table III. is given the difference between the 
values in Table I. and Table II. on each day of the year. 

The mean daily temperature at Ben Nevis ranges from 43°:7 on 28th June to 
20°°8 on 38rd March, a difference of 22°°9. At Fort-William the warmest day is the 
27th of June, temperature 58°°6, and the coldest are the 12th and 13th of February, 
each with a temperature of 37°'1, thus giving a range of 21°°7. A period of twenty 
years is, however, far too short to give satisfactory daily averages; the disturbances of 
temperature due to weather changes introduce fluctuations which are not eliminated in 
twenty successive values. In Table IV. the values are smoothed, first, by grouping 
them in fives and giving the temperature only for each five-day period, and, second, by 
‘“ Bloxaming” these values in successive threes. This process largely eliminates the 
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short-time variations of temperature in the original tables, whether these be accidental 
or are real fluctuations in the temperature changes of the year, but, even so, does not 
give a smooth curve. A table of five-day temperature means for Edinburgh has been 
computed by Mr Mossman ;* and if that table be “ Bloxamed” it will be seen how much 
more regular the increase and decrease of temperature is in it than in Table IV., due 
to the longer period available, namely, one hundred years at Edinburgh, as against 
twenty at Ben Nevis and Fort-William. In Table IV. the highest and lowest tempera- 
tures at Fort-William are 57°°3 for the five days ending 4th July, and 38°'3 for the 
five days ending 14th February, a range of 19°°0; while at Ben Nevis they are 41°'8 
also for the five days ending 4th July, and 23°°1 for the five days ending 6th March, 
a range of 18°'7. These figures are probably nearer to the true average of the warmest 
and coldest days at each place than the highest and lowest daily temperatures in 
Tables I. and II. quoted above. 

Mean five-day temperatures have also been computed for both places for the ten- 
year periods 1884-1893 and 1894-1903. It is unnecessary to give the results in 
detail, but it may be said generally that minor irregularities of temperature were 
greater in each of the ten-year series than in the twenty-year, that these irregular 
changes were often in opposite directions at corresponding dates in the two ten-year 
sets, showing that they were merely casual fluctuations, but that the main features of 
the annual changes of temperature were common to both series. These features are 
(1) the delayed low temperature in winter, no rise taking place till after the beginning 
of March ; indeed, at Ben Nevis the five days ending 6th March are actually the coldest 
five-day period of the year; at Fort-William the temperatures lie between 38°°3 and 
40°:0 from 16th December to 11th March, and at Ben Nevis between 23°:1 and 25°°1 
from 26th December to 26th March; (2) a corresponding though shorter delay at the 
time of maximum temperature; at Fort-William the temperatures lie between 56°:0 
and 57°°3 from 24th June to 23rd August, and at Ben Nevis between 40°°3 and 41°'8 
for the same period; (3) the difference of temperature between Fort-William and Ben 
Nevis is greatest in spring—16°°4 to 17°'5 in April and May, and is least in winter— 
14°-2 to 15°-2 in November, December, and January. ‘There are indications of double 
maxima and minima at both places, the former at the beginning of July and in the 
second week of August, the latter at the beginning of January and at the middle of 
February, with, for Ben Nevis, a third minimum at the beginning of March. The 
greatness of the excess, about 1°, at the beginning of July is probably accidental, and 
would diminish on the average of a longer period than twenty years; but there can be 
little doubt that this is a time of maximum temperature at both stations, and that a 
second maximum occurs some time in the first half of August. The first maximum is 
probably due mainly to solar radiation, and the second to the convective warming of 
the atmosphere from the land and sea surfaces. 

During the twenty years dealt with, the warmest and coldest individual days were, 


* Trans. Roy. Soc. Edin., vol. xxxvili. p. 746. 
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at Fort-William, 5th August 1897, temperature 70°°4, and 11th February 1900, 
temperature 16°°9; and at Ben Nevis, 24th June 1887, temperature 60°'7, and 7th 
February 1895, temperature 3°°2. The absolute maxima on the warmest days and the 
minima on the coldest days were of course a little above and below these values, but 
on Ben Nevis the shade temperature never attained 70° and never fell below zero. 

In 1867 the late Dr Bucuan drew attention to certain ‘Interruptions in the 
Regular Rise and Fall of Temperature in the course of the Year” in Scotland,* and 
showed that there were six periods when the mean temperature was lower than might 
be expected for the time of year, and three warm periods when it was correspondingly 
unduly high. These periods are :— 


Cold. Cold. Warm. 
1. 7-10 Feb. 4. 29 June, 4 July. 1. 12-15 July. 
2. 11-14 April. 5. 6-11 Aug. 2. 12-15 Aug. 
3. 9-14 May. 6. 6-12 Nov. 3. 3-9 Dec. 


Dr Bucuan examined the temperature records of ten years at five stations in 
Scotland, namely, Sandwick in Orkney, Braemar, Milne-Graden in -Berwickshire, 
Glasgow, and Callton-Mor (Poltalloch) in Argyllshire, and he found evidence of the 
regular return of these warm and cold periods at each. He also showed that their 
occurrence is ‘‘ determined and regulated by the wind,” t which, again, is determined by 
the distribution of barometric pressure. At the time Dr Bucuan wrote there were no 
records available from the more northerly of the western parts of Scotland, and it is of 
interest to see how far these warm and cold periods prevail at the two Observatories, 
situated as they are on the western side of the mountain mass of the Scottish High- 
lands, and protected by it from the dampness of cold easterly winds. 

Looking at Tables I. and IL, there is no sign of the first cold period, 7th to 10th 
February, but the subsequent week, 10th to 16th February, has low temperature at both 
places. The second spell, 11th to 14th April, is apparent at both as a delay in the rise 
of temperature, as is the third, 9th to 14th May, which indeed may be regarded as 
continuing to about the 20th. ‘There is no trace of the fourth cold spell, 29th June to 
4th July, nor of the fifth, 6th to 11th August, while the sixth, 6th to 12th November, 
appears almost as a mild spell, being followed by a few distinctly colder days at both 
stations. The first of the warm periods, 12th to 15th July, is not evident at either 
station, and the second, 12th to 15th August, is doubtful, while the third, 3rd to 9th 
December, is a time of falling temperature at both places. The twenty years’ averages 
at Ben Nevis and Fort-William thus show distinctly the cold periods in April and May, 
but not the other cold and warm spells found in other parts of Scotland. It is not 
surprising that cold spelis due to an excess of north or east winds should not be felt at 
these Observatories, where such winds are dry, and often with warmth in them of a 


* Journ. of Scot. Met. Soc., vol. ii. pp. 4, 41, and 107; Handy Book of Meteorology, by Alex. Buchan, second 
edition, p. 141. 


+ Handy Look of Meteorology, second edition, p. 142. 
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Fohn-like character; nor that warm spells caused by an excess of south-westerly winds 
should not be in evidence, as these are the winds that bring cloud and storm to the 
region where the Observatories are situated. But it is noteworthy that the cold periods 
in April and May, which are so well marked all over Kurope, and felt perhaps in other 
quarters of the world as well, should be found both at Ben Nevis and Fort-William. 
Their occurrence is due to all but world-wide fluctuations in the pressure and tempera- 
ture of the atmosphere, and the mountains of Scotland do not protect these Observatories 
from their advent. The High-Level Observatory is not high enough to be above the 
causes of these two cold spells, though the different frequency of wind direction from 
that at low-level places in Scotland shows that Ben Nevis is sufficiently high to be at 
a level of different atmospheric circulation.* 

In Table III. the differences of temperature between Ben Nevis and Fort-William 
range from 18°°8 on 13th April to 12°71 on 22nd December, and in Table IV. from 
17°°5 for the five days ending 30th April to 14°:2 for the five days ending 26th 
December. A glance at Table III. will show that the dates of these greatest and least 
differences are not fortuitous; the difference is persistently large in spring and small in 
the depth of winter No day in April has the difference below 16°:0, and on no day 
in December is it above that figure, while in the table of five-day means the April 
differences all lie between 16°°8 and 17°°5, and the December differences between 14°:2 
and 15°°1. ‘The causes of the larger differences in spring and early summer appear to 
be, firstly, that there is less moisture in the air than at other seasons, and consequently 
less condensation of vapour into cloud at or below the level of the summit, with its 
accompanying liberation of heat; and secondly, that the summit is still covered with 
snow at that season, so that the direct solar radiation is largely absorbed in melting 
that snow, while at Fort-William it is free to warm the air. The small differences in 
winter are to a great extent due to the occasional occurrence of anti-cyclonic conditions, 
with relatively high temperatures at the summit of Ben Nevis, while cold stagnant air 
keeps the temperature at Fort-William low. But the seasonal range of differences is 
small compared with what prevails at many continental high- and low-level stations, 
where anti-cyclones are commoner in winter, and where the low-level station is in a 
confined valley, and not, like Fort-William, on the shores of a sea loch. 


* Trans. Roy. Soc. Edin., vol. xlii. p. 499: “ Winds of Ben Nevis,” R. T. Omond and A, Rankin. 
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I.—BEN NEVIS.—MEAN TEMPERATURE OF EACH DAY OF THE YEAR. 
Twenty YEARS, 1884-1903. 


Coheed 


6 22°2 | 23°5 | 24:5 | 26°3 | 32:0 | 39°6 | 40°5 | 40:5 | 39-0 | 32°9 | 30°3 |" 2571 

7 22°3 | 23°: | 23°8. | 26°3 | 32:8 | 39°6 | 39:7 | 40:9 | 386 | 32:6.) 300 | 236 

8 231 | 24:6 | 22°5 | 276 | 33:0 | 39:1 | 40°3 | 41°8 | 38-4 | 32:0 | 30:0 | 23-7 

9 22:9 | 24:3 | 22°7 | 28°6 | 32°38 | 383 | 40°9 | 41°9 | 39°2 | 316 | 30°0 | 23-7 
10 23°7 | 22-7 |. 23% |. 27-9.) 32:54) 382 1 °40:5 | 41:0.) 38:2) | (30:3 |, 81-0) 4) 2357 
11 24°9 | 226 | 24:0 | 26-4 | 32:7 | 384 | 40° | 41:2 | 39:4 | 30°6 | 31°6 | 25:2 
12 24°6 | 23°0 | 23-7 | 25:0 | 32°0 | 386 | 39°8 | 41:7 | 40-4 | 30°6 | 30°6 | 24-9 
13 23°59 | 23°l | 2371 | 246 | 31:9 | 384 | 40°9 | 405. | 40:6 | 29%) | 2922" 2am 
14 23°4 | 22°99 | 24-1 | 25°6 | 31°3 | 38:2 | 40°38 | 41°3 | 40°0 | 29°77 | 26:8 | 25°5 
15 24:5 | 22°9 | 23°9 | 26°2 | 32:0 | 39°0 | 40°93 | 41°6 | 39:6 | S06 | 26°99) 25:2 
16 24:0 | 23:4 | 246 | 26:0 | 31°38 | 386 | 40°3 | 40°99 | 39°0 | 31:2 | 27°3 | 27-0 
17 23°38 | 24°38 | 26-1 | 27:0 | 32°2 | 38-7 | 40°5 | 40:5 | 39:0 | 32:2 | 28:7 | 25-7 
18 25'2 | 249 | 24-2) (287 | 32°01 S92) 48 1 4il | 8r8" | Sls | 2908s Saas 
19 25°7 | 24:9 | 24°5 | 30°6 | 31:5 | 386 | 41°6 | 40°77 | 36°9 | 32°71 | 29-4 | 25:0 
20 24°7 | 23°7 | 23°6 | 30°7 | 31:6 | 39°71 | 41-1 | 40:7 | 37-0 | 32:6) 23:1) 244 
21 25°8 | 23:0 | 25:0 | 306 | 33:2 | 39°38 | 42:1 | 406 | 35°83 | 316 | 28:4 | 25:4 
22 25°1 | 25°38 | 26°3 | 30°0 | 35:0 | 40°77 | 41-4 | 418 | 367 | 31:2 | 283 | 26-0 
23 249 | 25°2 | 26° | 29-4 | 37:1 | 41°0 | 41°7 | 41-2 | 37-6 | 30-4 | 28:1 | 265 
24 25°4 | 25°38 | 264 | 29-7 | 37°6 | 41°0 | 40°4 | 40°5 | 36:1 | 29°99 | 28°5 | 26-7 
25 Zot | 204 >| 2ol". | 2924) an0 | 22eh 407 | 39:3 | 35-4 | 29°4 | 284 | 26-2 


Mean | 24°71 | 23°8 | 24:0 | 27°6 | 33:0 | 39:7 | 41:1 | 40°4 | 38:0 | 31:4 | 28:9 | 25:2 


Mean | of year | 31°°4. 


I].—FORT-WILLIAM.—MEAN TEMPERATURE OF EACH DAY OF THE YEAR. 
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Twenty Years, 1884-1903. 


Jan. | Feb. | Mar. | April. | May. 
1 39°4 | 37:7 | 39°6 | 42°5 | 46°7 
2 39°6 | 386 | 38:2 | 42°99 | 47:1 
3 39°2 | 387 | 38:2 | 42:9 | 47:0 
4 39°3 | 38:5 | 39°3 | 43-1 | 47°6 
5 38°6 | 38°8 | 385 | 42°6 | 48-4 
6 37°7 | 39°4 | 40°71 | 43°5 | 49:2 
7 38:1 | 386 | 39°8 | 43:9 | 49-7 
8 39°71 | 39:1 | 40°71 | 44:2 | 50:1 
2 37°4 | 39:3 | 39°9 | 44:5 | 49°8 
10 30°77 | 374 | 39:7 | 44:0 | 49°0 
11 38°3 | 37:2 | 40-4 | 43°8 | 49°5 
12 39°4 | 371 | 39°4 | 42°6 | 49-2 
13 39°5 | 37:1 | 40°2 | 43:4 | 48:7 
14 38°5 | 38-7 | 40:3 | 43°5 | 48:5 
15 38°7 | 385 | 40°6 | 43°6 | 49°3 
16 39°9 | 38:0 | 40:2 | 43:3 | 48:3 
17 39°6 | 386 | 41:4 | 44:4 | 49°3 
18 403 | 386 | 40°9 | 45:4 | 49:0 
19 40:0 | 386 | 41:0 | 469 | 49°6 
20 38°5 | 38:2 | 40°38 | 47°9 | 49:2 
21 399 | 38:7 | 40°83 | 46°7 | 50-1 
22 40-4 | 40°77 | 41°8 | 47-1 |.51°3 
23 39°9 | 41:4 | 41°9 | 47:2 | 52°5 
24 40°8 | 40°77 | 41:8 | 46°9 | 53°5 
25 39°99 | 40°71 | 41:5 | 46°9 | 52-2 
26 40-4 | 39:4 | 40°77 | 469 | 51:3 
27 38:4 | 39:2 | 40°5 | 46°8 | 52°3 
28 37°2 | 39:3 | 40°7 | 46:2 | 52:5 
29 39°9 ee 41:0 | 45°8 | 51°9 
30 40-0 414 | 466 | 518 
31 38-7 42°0 ma 52:2 
Mean} 39:2 | 38:8 | 40-4 | 44°9 | 49°9 
Mean 


June. | July. | Aug 
ba. || Dit | 51-8 
539) | 57-6 | 56:9 
53°2 | 568 | 56-0 
53°35 | 57:0 | 56-9 
544 | 56°8 | 57:0 
54:1 | 56°6 | 56°5 
54:0 | 56:0 | 56:9 
54°99 | 56:1 | 57-0 
Bort | 96:4.) 5k 
54:3 | 567 | 57°3 
54:4 | 56:2 | 57:3 
54:1 | 55°6 | 57:3 
55°3 | 56°6 | 57:0 
54:0 | 56°8 | 56°7 
54:4 | 57:0 | 56°9 
54°6 | 56:5 | 56-9 
54:5 | 55:9 | 566 
54:5 | 57:0 | 56°5 
55°0 | 56°9 | 56°6 
D018 | OFZ | 52 
558 ; 57-4 | 5671 
564 | 57-7 | 56-1 
560 | 57-4 | 566 
570 | 56:8 | 56:1 
576 | 56°8 | 55-5 
58-1 | 57:3 | 55-4 
58:6 | 57:0 | 54:7 
578 | 565 | 54-0 
584 | 57:0 | 54:2 
57°5 | 57°8 | 54:8 

ere 57:9 | 54-2 
554 | 56:9 | 56°3 
of year | 47-1 


Oct Nov 
5071 46°4 
49°7 45°8 
491 45:0 
49-0 44:2 
49°6 45-4 
48°7 45°6 
48:6 46:3 
48-4 46°6 
48°3 44:8 
47-2 45:1 
46°7 45-2 
46°8 45-7 
46°5 45:1 
46:3 42-1 
46°6 41°4 
47°2 42°4 
47-4 43°6 
46:9 43°4 
47°5 44:5 
48:0 44°] 
46:2 43°6 
45-2 42°4 
45°9 41°6 
45-4 41°6 
42-9 43-2 
43:1 41°8 
44°8 41:0 
46°5 42°3 
45-0 40°8 
44°3 41°] 
45°6 Shs 

46°9 43°7 
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Dec. 


41:3 
41:3 
42-0 
41-4 
40°6 


41-1 
39°2 
38-2 
39°6 
39°5 


39°5 
39:1 
40:4 
41°5 
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III.—DIFFERENCE OF TEMPERATURE BETWEEN BEN NEVIS AND FORT-WILLIAM 
ON EACH DAY OF THE YEAR. 


Jan. | Feb. | Mar. | April. | May. | June. | July. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. 


1 152 | 156.) UO.) Week) AW UG Gl | Lb) Tbh, | Ae eae 
2 {b> | Loco, |) biel 167. | V3 Ue:8. || 15:0) |) W638) |) 16:07 | brie ea S ea 
3 15:1 146 | Lit | tea Les 14-6) 15:3 | 16" | 15:2 )) 14:9" |) 13-2 i ae 
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14 15'1 1578) 1) W627, 9) 17-9 17-2, |) 15:8. 16:0 |) Tbs4 |) 14:5 |) 16-6.) Tbe 
15 Te |) tore) |) Tore 74 | 173, \ Loa |) t6:7 | 1573 |) 13-9") esO yi) Tab lies 
16 15°99 | 14:6 | 15:6 | 175 16:5. | 1650, | 16:2 |) 06:0 |) 144 6:0) oat 15-2 
ii ToS is Tee" | bt, A el 158 | 15:4 | 16:1 14:9 | (5-2) |) 14°39: |) 160 
18 15'1 13-7 | tou | 167) Ue. | T5s3; |) 152) |) Woe 49s soles aieeel 15:2 
19 14 | Vog \ 1G 9 16:3.) 1S 164 | 15:3 | Tb | 1b. | ab4 |) tba ie tae 
20 13°36, |) as |, Ua 2 eS |) 62s eo ok 15> | 15:7 | 154 | 16:0-) 142 
21 14°] 157, 4 D8) |) 161 16:9. | 16:0) -1b:3. |) Ws ps1 146 |; 15:2 | 13°5 
22 1573. | 14° | 15> | Iza) 163 | Pd7 | adb 3) 143 1b | 14 ee ail 
23 150 | 6-2 | Yord | 17-8 | Wa | 5:0) | Woy |) U54> 14-25 |) Tb) iso) ae 
24 Ipa | Tao | Toe | gee) 85:9) 1650) | Gay ||) Wosn, elidel. 155 | 13:1 | 145 
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. $l 151 bee 16°7 ae 17-2 - 14:8 | 16:0 a 15-1 See 14:9 
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IV.—FIVE-DAY TEMPERATURE MEANS—1884-1903—BLOXAMED. 


5 days |r w.|B.N.| piel © 25 |r -w.)B.N.| Die] © 9298 |e-w,| B.n.| pire | © 2495.) ew] B.N.| Diet. 
ending ending ending ending 

Jan. 5|38°6/ 23:5) 15-1|| Apr. 5|42°6/ 25-8] 168 |July 4/57°3]41°8/15-5|/Oct. 2/50-2) 35-0! 15-2 

10 | 38-7 | 23-6 | 15-1 10 | 43-4 | 26-2 | 17-2 956-7 | 41-0| 15-7 7| 49-0 | 33:3 15-7 

15 | 38-9| 23-9 | 15-0 15 | 44-3 | 27-2| 17-1 14| 56-5 | 40-7 | 15°8 12 47-8 | 31-9 15-9 

20|39°6|24-6|15:0} 20] 45-3| 28-0] 17°3 19/568|40°9|15:9| 17|47-0|31-2/ 15-8 

25 | 39-7 | 24-5 | 15-2 25 | 46-4 | 29-0| 17-4 24|57-0 | 41-0| 16-0 22,| 46-0 | 30-6 | 15-4 

30 | 39:3 24-1| 15-2 30| 47-0 | 29°51 17-5 29|57-2|41°3| 15-9 27 | 45°6 | 30°6 | 15-0 

Feb. 4| 38-9] 23-7| 15-2] May 5|47-8| 30-4 17-4| Aug. 3/57-0|41-2| 15°8]| Nov. 1|45:1| 30-3 / 14-8 

9| 38-9 | 23-4] 15:5 10 | 48-7 | 31-6] 17-1 8|57-2/41°3| 15-9 6 | 45-3} 306 | 14-7 

14 | 38-3 | 23-6 | 14-7 15 | 49-2 | 32-1| 17-1 13|57-0| 41-1) 15-9 11 | 44-7 | 29:8 | 14-9 

19 | 38-6 | 23-9| 14-7 20|50-0/33:1|16-9|  18|56:8|41-1| 15-7 16 | 44-2) 29-1 | 15-1 

24|39°3| 24-1 | 15-2 25 | 51-0 | 34:1 | 16-9 23/560 | 40°3| 15-7 21| 43:1} 283) 14-8 

30 | 524 | 36-0 | 16-4 28 |55°3 | 39°5 | 14:8 26 | 42-4|27°7|14-7 

Mar. 1|39-5| 23-6) 15-9 | June 4/53-3|37-2| 16-1 || Sept. 2|56-9|38-9| 16-0 || Dec. 1]41-6|26-9| 14-7 

6 | 39°5 | 23-1 | 16-4 | 9| 54:1 | 38-2| 15-9 7|54-7 (39-1 | 15-7 6 | 40°6 | 25:5 | 15-1 

11|39°7|233/16-4]  14]54:5| 38-7) 15-8 12) 54-5 | 39-4| 15-1 11 | 40-4] 25-3) 15-1 

16 | 40-4| 24-0 | 16-4 19 |55-0| 39-2 | 15°8 17 | 53-6 | 38°5 | 15-1 16 | 39:8| 24-9 14-9 

21 | 40°9 | 24-7 | 16-2 24|56:3| 40-7 | 15-6 22) 52-5 | 37°5 | 15-0 21 | 40:0| 25-6 | 14-4 

96 | 41-2 [248 | 16-4 29|57-2| 41-7 | 155 27 |51-3|36-1| 15-2 26 |39°3| 25-1 | 14-2 

31 | 41°8| 25-2| 16-6. 31|39-2| 24-7 | 14:5 
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Large Differences of Temperature between the Ben Nevis and Fort-William 
Observatories. By R. T. Omonp. 


The immediately preceding paper deals with the average difference of temperature 
between Ben Nevis and Fort- William throughout the year, but the difference often departs 
widely from these average values. The greatest departures from the average during 
the time that hourly readings are available at both places, viz. from Ist August 1890 to 
30th September 1904, were Ben Nevis 17°°6 warmer than Fort-William at 9 a.m. on 
i9th February 1895, and Ben Nevis 28°°8 colder than Fort-William at 2 a.m. on 19th 
December 1890, being respectively 33°°3 below and 13°°1 above the mean difference, 
which is Ben Nevis 15°*7 colder than Fort- William. 

The cases of small differences of temperature, including those in which the tempera- 
ture at the summit of Ben Nevis was higher than that of Fort-Wilham, have already 
been dealt with in several papers: * they generally occur during anticyclonic weather. 
In this paper the times of occurrence and weather connected with large differences of 
temperature between the Observatories are tabulated and examined. They are associated 
with considerable dryness of the air at Fort- William, and an absence of rainfall at both 
stations. 

In carrying on the general discussion of the Ben Nevis observations, sheets were 
prepared showing, amongst other data, the difference of the Ben Nevis and Fort- 
William temperatures at each hour of the day and night. These sheets have been 
examined from 1 A.M. on Ist August 1890 to midnight on 31st July 1903, and all the 
hours at which the difference of temperature was 20° or more noted. The results of this 
examination are summarised in Table I., which shows the total number of hourly 
observations in each month in which the difference of temperature between the two 
Observatories amounted to 20° (including all cases from 20°'0 to 20°°9), 21° (including 
21°:0 to 21°°9), 22°, etc., up to the largest difference observed, 28°°8. The total number 
of cases is 13,824 during this period of thirteen years, which contains 4741 days, or 
113,928 hours. Thus the difference of temperature between Ben Nevis and Fort- William 
was 20° or more during a fraction over 12 per cent. of the whole time. 

A glance at Table I. shows how rapidly the frequency pulls off as the difference 
increases, and that the higher differences of 24° and upwards almost all occur during 
the summer half of the year, from March to September. The adiabatic change of 
temperature effected in dry air when raised or lowered 4400 feet is 24°; that is to say, 


* Trans. Roy. Soc. Edin., vol. xiii. p. 496, “ Relations of Pressure and Temperature at the Ben Nevis Observatories,” 
by Alexander Buchan. Trans. Roy. Soc. Hdin., vol. xliii. p. 505, “The Inter-relations of Pressure, Temperature, 
etc.,” by Alexander Buchan. Journ. of Scot. Met. Soc., vol. x. p. 127, “The High Temperature of September 1895 
and the Ben Nevis Observatories,” by Alexander Buchan. Journ. of Scot. Met. Soc., vol. xi. p. 65, “Change of 
Temperature with Height during Anticyclones,” by R. T, Omond, 
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air transported from the summit to the base of Ben Nevis, without any gain or loss of 
heat from external sources, would be raised 24° in temperature by the work done in 
compression through the increase of atmospheric pressure. Similarly, air raised from the 
base to the summit would be cooled 24° if it did not contain sufficient vapour to induce 
condensation by that cooling. Thus a difference of 24° between the summit and base 
is a limiting or critical value, for with any greater difference the atmosphere is in 
unstable equilibrium, the air at the summit being then so much colder than that at 
the base that if the former descended it would still be lower in temperature, and 
therefore heavier than the low-level air. It is of interest to consider those cases in 
which the difference exceeds 24°. In the thirteen years over which these hourly records 
extend there were 205 instances in which the difference of temperature amounted to 
25° or more, that is, less than 0°2 per cent. of the whole. The longest series of 
hourly readings in which a difference of 25° or more was noted were, on 9th June 1897, 
from 9 a.M. to 5 p.M., nine hours, and on 30th May 1899, from 1 to 6 P.M., six hours. 
There were five cases between 8 a.M. and 2 P.M. on 22nd May 1899, though they were 
not consecutive, but on no other day were more than four instances of a difference of 
25° and upwards recorded. On each of the three days mentioned there was, during the 
time of the large difference of temperature, south-easterly wind, moderate to strong, 
large amounts of sunshine at Fort-William and little at the summit of Ben Nevis, and 
no rainfall except a very slight shower at Ben Nevis on 30th May 1899. The air was 
dry at Fort-William, the humidity ranging from 48 to 56 per cent., unusually low values 
for that station, but saturated or nearly so at Ben Nevis. These conditions are all 
favourable to a rapid decrease of temperature with height: the south-east wind crosses 
many ranges of hills and descends on Fort-William with a Féhn-like effect, raising the 
temperature, while the strong sunshine would also locally heat the air there. The 
great relative dryness of the air at Fort-William and the absence of rain ensure that 
there would be no condensation of aqueous vapour in air ascending from the warm 
stratum over Fort-William, and consequently no liberation of latent heat, and that the 
temperature of such ascending air would therefore fall 24° during its ascent to the 
level of the summit of Ben Nevis. 

Other cases of differences of 25° and upwards were mostly on summer afternoons, 
and under simiJar conditions of weather. In Table II. is given the number of hours 
at which a difference of 25° and upwards was observed in each month of each year. 
It will be seen that May and June are the months with most cases, and that the 
annual totals range from 46 in 1891 to 1 in 1893. The records for 1890 and 1903 
are for only parts of these years. 

The limitation introduced by the adiabatic heating of descending air prevents the 
indefinite cooling of the higher air relatively to that at sea-level, but there is no 
corresponding limit the other way, and under favourable conditions of weather the 
temperature of a high-level station may rise considerably above that of neighbouring 
low-level places. 
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Although most of these large differences of temperature occurred on summer after- 
noons, yet the largest difference of all, 28°°8, was recorded on a winter night, namely, at 
2 a.M. on 19th December 1890. ‘The records at the two Observatories on the night of the 
18th-19th December show that the sea-ievel barometer fell till 2 a.m. and thereafter 
rose, that the temperature at Ben Nevis reached its lowest point at 2 a.M. and thereafter 
rose more rapidly than it had fallen, and that the temperature at Fort-William was 
falling till 4 P.M., remained fairly steady till 7 p.m., rose till 2 a.m., fell quickly till 
4 a.M., and continued to fall slowly and rather irregularly thereafter till noon. The 
difference of temperature exceeded 25° at the four hourly readings from midnight to 
3 A.M. inclusive. There was fog on the summit till 10 p.m., the hill top was clear and 
the sky partly clouded till 4 a.m., but fog again thereafter and drizzling rain came on 
about noon. No rain or snow fell at either station during the night. The air on the 
summit was saturated except at 4 4.M., when there was a difference of 0°:2 between 
the dry and wet bulbs ; but at Fort- William the air was dry throughout the humidities 
at the four hours of greatest difference, being 54, 64, 47, and 58. During this time a 
strong S.H. wind, rising to the force of a gale at times, was blowing on the summit. 
The difference of temperature between the two stations was 20° or more continuously from 
7 p.M. on the 18th to 8 a.m. on the 19th, and the humidity at Fort-William during this 
time ranged from 74 to 47 per cent. This mass of relatively dry air moving rapidly 
over the hilly regions to the 8.E. of Ben Nevis would be thoroughly mixed vertically, 
and would thus tend towards the maximum adiabatic gradient of 24° for 4400 feet. 
But there must have been a slightly warmer stream included in the general current of 
the air, which stream flowed over Fort-William for four or five hours without affecting 
the summit of Ben Nevis, and thus causing the larger difference of temperature from 
midnight to 3 a.m. Where this special stream of air obtained its heat we cannot say 
definitely, but it is very likely that its higher temperature was due to the Jatent heat 
liberated by a fall of rain in some locality to the south-east, that is to windward, of 
Fort- William. 
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I.—NUMBER OF CASES OF LARGE DIFFERENCES OF TEMPERATURE BETWEEN THE 
BEN NEVIS AND FORT-WILLIAM OBSERVATORIES DURING THIRTEEN YEARS, 
AUGUST 1890 TO JULY 1903. 


Diff. | Jan. | Feb. | Mar. | April.| May. | June. | July. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. 


Year. 
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If.—NUMBER OF CASES OF 25° OR MORE DIFFERENCE OF TEMPERATURE AT ANY 
HOUR, AUGUST 1890 TO JULY 1903. 
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The Diurnal Range of Wind Direction on Ben Nevis. By R. T. Omonp. 


The weather conditions on the summit of Ben Nevis made it impossible to obtain a 
continuous record from self-registering anemometers at the Ben Nevis Observatory, but 
we have in the hourly observations of the wind made by the observers what approximates 
to a complete and continuous record. The direction and strength of the wind were 
noted at each hour by day and night, and these observations are to be found tabulated 
month by month 7m extenso in this and the preceding volumes of observations. The 
direction is recorded to 16 points (N., N.N.E., N.E., E.N.E., E., ete.), and the pressure 
on a scale from 0 to 12 closely akin to the well-known Beaufort scale ; * but the situation 
of the Observatory rendered the record of the wind-pressure or velocity very un- 
satisfactory. The ridge that forms the summit of Ben Nevis lies east and west, with 
a steep slope to the southward and an almost vertical cliff to the north. Consequently 
southerly winds blew across the summit with a locally accelerated velocity, while 
northerly winds were broken up by impinging on the face of the cliff, and were felt at 
the Observatory as a succession of squalls, often interspersed with swirls of back-draught 
towards the cliff edge, and their velocity, whether recorded by an anemometer or 
estimated by an observer, was probably considerably less than the speed that the air 
was moving with before striking the cliff face. This breaking up of the winds from 
northern directions introduced also a slight uncertainty in regard to their direction ; in 
many cases the wind was noted as northerly, and is entered in the tables as N., when 
its direction may have been anything between north-west and north-east. Hence in 
the summarised tables there is a very large number of N. winds as compared with 
N.W. and N.E., an excess which probably does not really exist; also an undue pro- 
portion of the winds classed as variable, and included under calms in the summaries, are 
northerly as compared with southerly winds. Neither of these two latter sources of 
error, however, are of much importance as regards the directions of wind on Ben Nevis ; 
they do not cause an uncertainty at all comparable with the discrepancies in the 
velocities of northerly and southerly winds referred to before. ‘The main fact stands 
out that there is not on Ben Nevis the ereat preponderance of west and south-west 
winds that is observed at sea-level stations all over the British Islands, but that the 
most frequent directions are northerly and southerly in approximately equal pro- 
portions.t The southerly winds probably represent the south-westerlies of lower levels 
turned partly by the shape of the hill, but also with some alteration in direction due to 
altitude, while the northerly winds are largely high-level outflowing winds from vyclonic 
areas passing to the north and north-east of Scotland. { 


* See Trans, Roy. Soc. Edin., vol. xliii. p. 483. t+ See Tables, Trans. Roy. Soc. Edin., vol. xliii. p. 501. 
t “The Winds of Ben Nevis,” by R. T. Omond and A. Rankin, Trans. Roy. Soc. Hdin., vol. xxxvi. p. 537, and 
vol. xlii. p. 499. 


THE DIURNAL RANGE OF WIND DIRECTION ON BEN NEVIS. 707 


The average monthly frequency of occurrence of each wind was given in the last 
volume of observations (see Trans. Roy. Soc. Edin., vol. xiii. p. 501). These were 
averages for the whole day. The tables appended to this paper have been computed to 
show the variation at each hour of the day from these general means for each month of 
the year. The winds were tabulated separately for each hour of the day of each month 
during the twenty years 1884 to 1903 inclusive, and at the same time reduced to eight 
points (N., N.H., ., ete.) by dividing the number of entries at the intermediate points 
equally between the two adjacent points: thus one-half of the entries under N.N.E. 
were counted to N., and one-half to N.E., and so on; so giving for each month a table 
showing the frequency of occurrence of the eight principal wind directions, and of calms, 
at each hour of the day. From these data Table I. has been prepared. At the foot of 
each monthly table are the percentage frequencies of each wind for the general mean of 
the month, and in the body of the table the amount that each hour differs from these 
general means. Thus in January, for the whole month there are 20 per cent. of N. 
winds; at 1 o'clock there is 1 per cent. more, that is 21 per cent. In the same month 
there are 9 per cent. of N.E. winds for the whole month, but at 1 o’clock there are 2 
more, that is 11 per cent. At 12 o’clock there is 1 less of N. wind, making it 19 per 
cent., and 1 less of N.H. wind, making it 8 per cent.; and so throughout the table. 
Mr James Miller, formerly one of the observers at Ben Nevis, has assisted me in the 
preparation of these statistics. 

An examination of Table I. shows that there is a maximum of northerly winds at 
night and during the early morning, and a maximum of southerly winds in the middle 
of the day. Both these variations are most evident in summer, and almost vanish in 
the depth of winter. Calms also have a daily period, being most frequent in the 
afternoon, and at a minimum in the early morning. It is difficult, however, to trace 
any law in the hourly changes of the other directions of wind in Table I., though west 
winds resemble north, and east winds south to a certain extent. When the differences 
contained in the body of the table are added to or subtracted from the mean values at 
the foot, we obtain the actual percentage frequency of each wind at each hour; but 
when the mean frequency is small, it requires a relatively large change in frequency to 
make a difference of even 1 per cent. at any hour, Thus the less frequent winds are 
handicapped in comparison with those with a larger mean number of occurrences, in 
respect to indications of changes from hour to hour. If the mean frequency be 6 per 
cent., a change of 1 per cent. at any hour is relatively three times as great a change as 
1 per cent. in a wind whose mean frequency is 18 per cent. To get rid of this dis- 
crepancy, the differences of each wind at each hour from the mean frequency of that 
wind have been computed as percentage changes of that mean, and thus the proportional 
change equalised for each wind. ‘That is, the mean frequency, whether large or small, is 
called 100, and the difference at each hour expressed as a fraction of this. In Table IT. 
the wind frequencies are grouped in seasons of three months each, and the diurnal 
changes expressed in this manner, At the foot of each section of the table is given 
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the mean hourly number of occurrences of each wind, the totals ranging from 90:0 to 
92°0, according to the number of days in the three months included in each season. In 
the body of each section of Table II. is the percentage difference of the number of 
cases of each wind at each hour from the mean values at the foot. Thus in spring 
there were on the average 16°83 cases of N. wind, but at 1" there were 17°9, or 10 per 
cent. above the mean ; at 2”, 19°0, or 17 per cent. above, and so on, bold type indicating 
an excess and italic type a defect. 

An examination of Table II. shows that the character of the hourly variations is 
substantially the same in all the seasons, but that the changes are greatest in amount 
and most regular in distribution in summer, and that in winter they are much smaller 
and chance irrecularities break into the periods of maximum and minimum frequency. 
The values in spring and autumn are intermediate between those of summer and of 
winter. 

Considering the summer values, it is evident that there is an excess of north wind 
in the early morning, the greatest excess being 28 per cent. at 5"; that east winds have 
a maximum about noon and another shorter-lived maximum at 18" and 19"; while 
north-east winds have two distinct maxima, one in the early morning a little before the 
time of the north maximum, and one in the late afternoon at the time of the second 
maximum of east wind. The minimum of north occurs just after noon, while that of 
east extends over several hours before and after midnight, and the two minima of north- 
east are just before midnight and at 13". South winds show less relative variation 
than north, but are almost opposite to them in their times of greatest and least fre- 
quency, there being a maximum about noon and a minimum near 6"; but there is also 
a secondary maximum about midnight, and another minimum in the late afternoon. 
South-east winds resemble south more than east in their hourly frequency. West 
winds, like south, have double maxima, the chief one at 6", and a secondary one about 
17", the two minimum periods being 11" and 22". South-west winds have also two 
maxima, at 4" and 16", with a well-marked minimum at 20", and a secondary in- 
determinate one in the forenoon. North-west winds are almost the same as north in 
their hourly variations. Calms and variables are least frequent in the early morning, 
and attain their maximum occurrence in the afternoon; their variation is greater than 
that of any individual wind, ranging in summer from 30 to 40 per cent. below and 
above the mean. ‘Thus all winds except north and north-west have two times of 
maximum and minimum frequency in the day, which may be taken as an indication 
that the variation in wind direction throughout the day is of a somewhat complex 
character. 

This diurnal variation in direction is more clearly seen if Lambert's well-known 
formula be applied to the numbers for each hour. This formula takes no account of 
velocity, but only of the number of cases of each wind that occurs: it is 


E. - W. + cos 45° (N.E.+ SE, -8.W.-N.W.) 
N,-S. +cos 45° (N.E.+N.W, - 8.E. -S.W.) 


= tan 6, 


ra 


THE DIURNAL RANGE OF WIND DIRECTION ON BEN NEVIS. 709 


where H., W., N.E., etc., are the number of cases observed of these respective winds, 
and @ is the angle from north round by east of the resultant. The subjoined table 
contains the result of applying this formula to the summer winds. The first column 
contains the hours of the day; the second and third, the north-south and east-west 
factors ; the fourth, the angle 6; and the fifth, the departure of this angle at each hour 
from the mean angle for the whole day. The mean angle is 256°, that is 14° south of 
west, or W. by 8.4. S., reckoning by points. In the “ difference angle” column a + sign 
indicates that the direction is to the northward of the mean direction, and a — sign that 
it is to the southward. 


SUMMER WINDS OF BEN NEVIS. REDUCED BY LAMBERT’S FORMULA. 


Home ONS. | H.W. | Angle: ae Hour. | N.-S. | E-W. | Angle. eae 
1 3 ~ 62 258 re) 13 — 80 £133 208 ~ 48 
2 i = 66 279 423 14 ~65 _ 33 207 —49 
3 +18 = 68 285 429 15 53 243 219 Beyi 
4 +28 ~70 292 +36 16 ~ 40 _ 58 235 = 
5 + 32 ~ 65 296 +40 17 _ 29 ~ 48 245 = Sa 
6 +43 60 304 +48 18 Si ~ 34 252 so 
7 +30 =64 295 +39 19 ety 236 268 +12 
8 +18 49 290 434 20 ner ~ 35 268 +12 
9 ae =A 266 +10 21 0 2A 270 114. 
10 Sn ~ 32 226 — 30 22 ae) 243 258 ray) 
11 47 ~ 20 203 53 23 2138 ~ 49 255 aii 
12 66 ~ 24 200 6 Md. 5111 el 255 il 

Mean = ||P =A 256 


The values of the difference angle indicate a considerable diurnal variation in the wind 
direction, the amount ranging from 48° to northward of the mean at 6"—equivalent to 
a N.W. by W. wind—to 56° to southward at 12'—equivalent to a 8.S.W. wind. From 
1" to 18" the change is fairly regular, first to the maximum of northing, then back 
through the mean value to the maximum of southing, and finally back again to near 
the mean. The directions from 18" to midnight all closely approximate to the mean 
of the day. 

The hourly changes in direction are also shown in the diagram (p. 710). In this the 
thick line shows the mean direction, and the numbered points the places from which 
the direction for each of the hours would be drawn to the central point. The 
diagram shows that there is superimposed on the mean direction during the morning 
hours a N.N.W. component, and during the middle of the day a 8.8.E. one, the evening 
hours being, as stated before, closely grouped about the mean direction. As no account 
has been taken of velocity in computing these winds, the length of the lines that would 
join the hourly points with the centre are merely dependent on the relative magnitudes 
of the N.-S. and H.-W. components; but it is of interest to note that the points form 
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a rough oval, owing to the westerly component being weaker in proportion to the N.-S. 
one from 6" to 12" than it is from 13" to 17. and from 1” to 5". This oval form of the 
curve formed by joining the points of origin of the wind at each hour is characteristic 
of the winds at other places, when reduced by taking account of both velocity and — 
direction, and the diagram shows that it appears in the Ben Nevis summer winds 
reduced for direction alone, independent of velocity.* There is, therefore, sufficient 
variation in the air movement from hour to hour to distinctly alter the direction of the 
wind in summer on the summit of Ben Nevis, and to alter it in a reoular manner with 
progressive change from hour to hour. 


Fre. 6.—The Summer Winds of Ben Nevis. 


The wind observations of the first two summers that the Ben Nevis Observatory 
was in operation, 1884 and 1885, were discussed, and the results communicated to the 
Royal Society of Edinburgh in 1886.t In this discussion account was taken of the 
velocity of the wind as estimated hourly by the observers, as well as of the direction ; 
but only those days on which the wind-force never exceeded 3, equivalent to about 20 
miles per hour, were used. In the two summers there were altogether seventy-four 
such days, and their winds were reduced to north-south and east-west components and 


* Compare “St Helena Wind Records,” Annual Report of the Meteorological Committee, London, for the Year 
ended 3\st March 1908, p. 20. : 

+ Proc. Roy. Soc. Edin., vol. xiii. p. 839, “The Diurnal Variation in the Direction of the Summer Winds on Ben 
Nevis,” by R, T. Omond. 
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averaged for each hour of the day. The results showed for the whole day a mean wind 
from about W.S.W., with a velocity of 14 miles per hour; that superimposed on this 
mean wind there was from 3 to 8 a.M. a northerly wind of about 25 miles an hour, and 
from 11 a.M. to 2 P.M. a south or south-south-east wind of about 3 miles per hour 
velocity. At other hours the departures from the mean direction and force were small 
and irregular, except about midnight, when there was a distinct increase in the velocity, 
though the direction differed little from the mean. 

It is evident that this analysis of the lighter winds of two summers gives sub- 
stantially the same result as the reduction of the direction alone of all the summer 
winds for twenty years, for the latter also indicates that a northerly wind in the early 
morning and a southerly one in the afternoon are superimposed on the W. by 8.45%. 
wind, which is the mean direction ; the increase of strength about midnight is of course 
not brought out by Lambert’s formula, which takes no account of velocity. The 
variation in the wind is most probably due to the effect of radiation on the sides of the 
hill. To the north is a deep, steep-sided valley, into which sunshine scarcely penetrates, 
except for a few hours after sunrise in summer, while the southern slopes lie freely open 
to solar and terrestrial radiation. In the early morning the air over the south side of 
the hill is chilled by terrestrial radiation, while that to the north gets what little solar 
heat there is, and consequently a northerly wind passes over the hill-top. In the 
afternoon ascending currents rising from the south side, now heated by the sun, cross 
the summit as southerly winds and are drawn down into the colder northern valley. 

If this explanation is correct, the diurnal changes of wind direction on Ben Nevis 
are not connected with any general circulation of the air over Scotland. They are not 
variations in the wind due to the westward march of the diurnal fluctuations of baro- 
metric pressure, nor are they land and sea breezes caused by the greater daily cooling 
and heating of the land in comparison with the surrounding sea, but are due to local 
winds that originate on the hill. Hither of the other two agencies would, I believe, 
cause throughout the day changes of direction quite different from those observed. 
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TasLe I.—continued. 
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Tasie IIl.—Mean Number of Cases of each Wind Direction and Percentaye Departure 
therefrom at each Hour. 


Spring—March, April, May. : Summer—June, July, August. 
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